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WEATHER  SUMHART 

The  cold  wave  of  the  8th  brought  the  severest  weather  of  the  month  with  minimum  temperatures 
ranging  from  20  degrees  at  Secotan  in  the  north  to  32  degrees  at  Royal  Palm  Ranger  Station  in 
the  extreme  south  on  the  9th.  The  average  temperature  of  59.3  degrees  for  the  month  was  about 
normal,  but  was  almost  nine  degrees  below  the  average  for  January  1950.  Precipitation  averaged 
about  50  percent  of  normal  in  the  north  and  much  less  In  the  central  and  southern  portions 
giving  a  statewide  average  of  0.93  inch,  or  about  35  percent  of  normal. 

The  weather  was  mild  through  the  first  week  with  very  little  precipitation  until  the  7th  when 
moderately  heavy  rains  fell  in  the  northwest  portion.  A  cold  wave  on  the  8th  marked  the  be- 
ginning of  a  cold  period  with  temperatures  generally  below  normal  through  the  12th.  A  period 
of  mild  temperatures  through  the  15th  was  accompanied  by  very  little  precipitation  and  only 
light  rains  occurred  during  the  change  to  colder  weather  on  the  15-16th.  On  the  17th  sub- 
freezing  temperatures  again  visited  north  and  central  portions  and  scattered  frost  was  noted 
in  the  south  portion.  The  weather  was  generally  fair  and  mild  from  the  18th  through  the  25th, 
then  a  cold  snap  on  the  26-28th  again  brought  sub-freezing  temperatures  to  north  and  central 
portions  and  scattered  frost  to  the  southern  interior.  Following  this  cold  period,  a  rapid 
warm-up  resulted  in  several  stations  recording  the  maximum  temperature  for  the  month  on  the 
31st . 

Harvesting  of  citrus  fruit  was  quite  active  through  the  month  with  large  quantities  of  fruit 
going  to  concentrate  and  other  canning  plants  as  well  as  to  fresh  fruit  markets.  Some  groves 
began  to  show  new  growth  early  in  the  month  but  cold  weather  of  the  9th  stopped  this  and  suc- 
ceeding cold  snaps  held  trees  semi-dormant.  Weather  conditions  during  the  month  were  unfavor- 
able for  satisfactory  growth  of  vegetables  with  the  exception  of  a  few  of  the  hardiest  crops 
in  the  warmer  areas.  However  protective  measures  were  eflective  and  complete  loss  of  acreages 
of  growing  crops  due  to  frost  and  low  temperatures  was  confined  to  tender  crops  such  as  beans, 
sweet  corn,  cucumbers,  squash,  tomatoes,  and  watermelons.  J.T.B.B. 
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In  rtddltion  to  the  cl Imatological  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative woather  stations,   this  bulletin  series  contains  records  from  Hydrocllma 
tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  In  the  Ilydrologlc  Bulletin 
Series.     The  Hydroc lima  tic  Network  Is  a  nationwide  net  of  rain  Kages--mostly  of 
the  recording  type-  which  produce  contlnuoua  records  of  precipitation.     It  was 
established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
Army,   to  suppleiDont  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records 
of  rainfall  Intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  coptrol  and 
related  works  by  the  Corps  of  Emjlneers.     This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recurdlnf^,  and  1,000  non-rocordlng  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Weather  Bureau  throuf.h  working  funds  transferred  .mnually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Enginc-crs.     These  transfers  avcr.iged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.     For  the  years  1940-42, 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
datn  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
forrod  about  $25,000  per  year  to  meet  the  Increasing  needs  of  their  program  In 
the  Western  States. 


Previous  to  the  Introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocllmatic 
Network  stations  were  presented  In  bulletins   CHydrologlc  Bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  pubMc  repositories.     A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Ilydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  Inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,   U.  S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
individuals  as  listed  in  the  Station  Index. 
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See  reference  notes  following  Station  Index 
-  3  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
JAITOABT  1951 


Temperature 


Station 

s« 

s 
< 

Departure 
Irom  normal 

• 

e 

M 

o> 

i2 

Q 

Loweet 

Date 

Degree  days 

No.  of  daya 

Total 

Departure 
from  normal 

>> 

•3 

« 
0 

S 
d 

Snow.  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

Max.  90* 
or  above 

fl  * 

1 1 

It 

Total 

lid 

•OSS 
2  0  « 

e 

"e 
Q 

s 

0 
g 

p 

e 

0 
g 

0 
0 
10 

1.00  or 
more 

ROBTBIXII  DIVISIOR 

APALACHICOLA  WB  CTY 

54.5 

.8 

71 

21 

28 

8 

318 

0 

2 

2.43 

- 

1.22 

1 .09 

7 

.0 

0 

6 

2 

1 

BLOUKTSTOWS  2  E 

52.3 

.  7 

79 

3 

9 

2 . 72 

1 . 30 

1 .19 

8 

■  ^ 

0 

9 

1 

1 

CARRABELLE 

52.8 

-  1,5 

72 

20 

J: 

7 

0 

CHIPLEY  3  E 

55.1 

2 . 2 

79 

31 

^90 

8 

• 

1 . 73 

1,56 

7 

0 

5 

2 

1 

COMPASS  LAKE 

54.2 

,  3 

77 

20+ 

7 

,  75 

24 

0 

CHESTVIEW  CAA  AP 

53.4 

76 

20 

22 

8 

356 

0 

5 

2.56 

,78 

24 

.0 

0 

10 

2 

0 

CROSS  CITY  CAA  AP 

54.4 

82 

31 

21 

9 

9* 

.17 

24 

•  ^ 

0 

7 

9 

0 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

54.8 

76 

20+ 

J: 

4 

9 

1.15 

7 

•  J: 

0 

7 

2 

1 

FERNAHDINA 

56.5 

78 

19 

Qn 

9cn 

4 

.30 

25 

0 

6 

0 

GLEK  SAINT  MARY 

54.5 

76 

6+ 

22 

9 

318 

9 

61 

2  22 

■  Q 

9 

6 

9 

° 

HILLIARD 

54. e 

-  ,1 

79 

20 

26 

9+ 

318 

0 

7 

.74 

- 

1.79 

.28 

7 

,0 

0 

6 

0 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

55.8 

2 , 2 

79 

20 

5 

•  ^ 

2 . 27 

.17 

15 

9 

9 

JACKSONVILLE  BKACU 

55. 6M 

81 

17 

00 

99Q 

5 

.  24 

25 

9 

6 

9 

JACKSONVILLE  »B  CTY 

57.2 

1 .8 

78 

6+ 

oo 

3 

an 

.15 

15 

■  ^ 

0 

5 

9 

JASPER  10  E 

21 

« 

^ 

10 

1 '  83 

1  27 

1,00 

7 

' 

9 

6 

1 

1 

LAKE  CITY  2  E 

54.9 

-  .8 

80 

20 

26 

8+ 

306 

0 

7 

1.23 

1.63 

.54 

24 

,0 

0 

5 

1 

0 

ll\niSON 

55. 1 

.3 

79 

20 

25 

9 

303 

0 

5 

1.81 

: 

1.36 

.96 

7 

,0 

0 

6 

1 

0 

MAKIANNA  CAA  AP 

52.9 

78 

20 

22 

9 

370 

0 

9 

2.30 

1.07 

7 

,0 

0 

g 

1 

1 

HARIANNA  IND  SCHOOL 

55.2 

2.3 

79 

31 

25 

8+ 

298 

0 

7 

2.51 

1 .63 

1.27 

7 

.0 

0 

6 

2 

1 

M.\YO  5  NW 

54.5 

80 

31 

22 

9 

323 

0 

8 

,98 

.  34 

24 

,0 

0 

5 

0 

MILTON  EXP  STATION 

53.5 

75 

20 

21 

9 

355 

0 

8 

2,55 

1 . 06 

30 

.0 

0 

6 

1 

1 

MONTICELLO 

53. 4M 

78 

20 

26 

9 

350 

0 

7 

1  65 

■ 

.  88 

8 

•  ^ 

0 

4 

1 

MT  PLEASANT 

54.5 

•  „ 

78 

31 

g 

318 

Q 

5 

1.25 

7 

•  J: 

0 

NICETILLE 

51.0 

26 

71 

14 

Q 

10 

1.90 

8 

0 

PANAMA  CITY 

55.6 

1  8 

74 

13+ 

27 

g 

285 

Q 

3 

1  82 

2  25 

.73 

7 

•  p 

0 

7 

2 

PEHSACOLA  CAA  AP 

55.  0 

73 

14+ 

2S 

8 

309 

0 

4 

3,00 

1.33 

24 

.0 

0 

10 

2 

1 

PENSACOLA  WB  CITY 

55.3 

71 

3+ 

9^ 

292 

Q 

3 

1  '  ?q 

.55 

30 

0 

11 

3 

QUINCV  EXP  3TA 

53. 1 

*  * 

77 

21+ 

6 

\  '  BtJ 

9*  QQ 

.56 

7 

■  ^ 

0 

8 

1 

? 

SAINT  MARKS  6  SE 

54.0 

71 

21 

23 

g 

. 

5 

3.04 

15 

0 

5 

1 

SECOTAN 

52.  7 

78 

31 

20 

374 

Q 

12 

141 

.44 

7 

0 

7 

0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

53.  2 

1.5 

76 

20+ 

26 

9 

362 

0 

7 

1,96 

- 

1 .80 

1.16 

7 

,0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

54.3 

' " 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

61.6 

.2 

83 

20+ 

30 

9 

139 

0 

2 

.33 

- 

2.32 

.19 

25 

,0 

0 

4 

0 

BROOKSVILLE  CHIN  HL 

61.4 

^  *  o 

80 

6+ 

9^ 

2 

•  ^® 

?*  w 

.25 

15 

■  ^ 

9 

2 

0 

BUSBNELL  2  E 

59.4 

81 

30+ 

1  9Q 

4 

1  . 14 

.  57 

23 

0 

3 

2 

CAMP  BLANDINC 

55.3 

80 

7 

9R 

J: 

6 

.  70 

.31 

8 

9 

4 

9 

CEDAR  KEY 

57.2 

75 

5 

29 

8 

240 

2 

*  ^ 

■ 

0 

CLEARWATER 

62.  0 

-  .6 

82 

31 

36 

9 

118 

0 

0 

.54 

1.67 

.39 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

CLERMONT  6  S 

60.  5 

^ '  n 

83 

21 

9^ 

9 

1 

_ 

.54 

25 

9 

3 

1 

CRESCENT  CTY  2  SW 

58.7 

- 

81 

21 

1  on 

5 

1  09 

.34 

25 

9 

3 

0 

DATTOKA  BEACH 

58.5 

79 

5+ 

^9 

9 

Q 

1 

Q1 

.76 

25 

0 

4 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

58 . 0 

_  5 

79 

4+ 

30 

9+ 

220 

3 

■ 

1  49 

.70 

25 

9 

2 

1 

DE  LAND 

57. 4 

-  2,0 

78 

5+ 

27 

9 

0 

4 

.74 

1.75 

,60 

25 

.0 

0 

2 

0 

ETJSTIS  2  S 

61 . 3 

1.6 

82 

4+ 

33 

9 

139 

Q 

0 

50 

?'at 

,  32 

25 

0 

2 

J 

FEDERAL  POINT 

58.  3M 

^  3 

81 

6 

30 

27 

205 

0 

4 

1  12 

,67 

8 

0 

0 

4 

- 

9 

GAINESVILLE  UNIV 

57.7 

_  4 

81 

21 

26 

9 

Q 

6 

1 . 07 

9 '  no 
■ 

,61 

8 

0 

0 

4 

9 

HIGH  SPRINGS 

57.4 

79 

20 

24 

9 

229 

0 

5 

,  60 

8 

9 

9 

INVERNESS 

59.9 

1.3 

82 

20+ 

30 

17+ 

170 

0 

3 

.55 

- 

1.89 

.35 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

KI3SIMMEE 

59 , 9 

-  1  3 

82 

21 

29 

9 

168 

0 

3 

46 

1  97 

.30 

25 

^  9 

0 

2 

0 

9 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

60.3 

-  1.8 

81 

20 

26 

9 

165 

Q 

4 

.  24 

2  38 

.15 

15 

9 

0 

2 

0 

9 

MKE  HIAWASSE 

58.9 

82 

22 

30 

9 

Q 

2 

.45 

25 

9 

0 

3 

0 

Q 

LAKELAND  WB  CITY 

61,1 

-  1.9 

80 

4 

32 

9 

153 

0 

1 

.  27 

2  31 

.12 

25 

9 

0 

3 

0 

9 

MOUNTAIN  LAKE 

60. 6M 

-  1.9 

82 

30 

29 

9 

157 

0 

3 

.39 

- 

1.85 

.  27 

25 

,0 

0 

4 

0 

0 

NEW  SMYRNA  4  N 

59.6 

,2 

81 

4+ 

30 

27 

171 

0 

3 

.50 

2.08 

.39 

25 

,0 

0 

2 

0 

0 

OCALA 

60.2 

3,0 

81 

6+ 

28 

9 

162 

0 

4 

.97 

- 

1.72 

.60 

8 

,0 

0 

3 

1 

0 

OCALA  AIRPORT 

56.9 

81 

20 

21 

9 

249 

0 

7 

.44 

.28 

25 

,0 

0 

3 

0 

0 

ORLANDO  WATER  PLANT 

59.1 

81 

22 

33 

9 

0 

0 

.59 

.45 

25 

,0 

0 

2 

0 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

60. 0 

-  .8 

81 

4 

30 

9 

175 

0 

2 

.52 

- 

1.93 

.  40 

25 

,0 

0 

2 

0 

0 

PALATKA 

59,4 

^  *« 

82 

30 

29 

9 

178 

9 

4 

,36 

■  8 

•  ^ 

0 

3 

0 

9 

PLANT  CITY 

61.6 

84 

21 

9 

9 

3 

1  '  Q9 

,16 

25 

0 

5 

0 

RAIFORD  ST  PRISON 

58.  IH 

2'  0 

80 

6+ 

9fi 

® 

99n 

• 

1 

,32 

25 

•  J: 

0 

3 

0 

SAINT  AUGUSTINE 

58.  IM 

9 

80 

6 

29 

208 

^ 

4 

1 '  47 

,36 

25 

0 

5 

0 

SAINT  AUGUSTINE  DCH 

56.2 

78 

7 

29 

9 

270 

0 

3 

.85 

.31 

25 

,0 

0 

5 

0 

0 

SAINT  LEO 

61.2 

_  g 

81 

20+ 

31 

9 

150 

1 

.  52 

2 . 44 

.32 

25 

9 

0 

2 

0 

9 

ST  PETERSBURG 

62.6 

_  10 

81 

31 

35 

9 

111 

0 

0 

.  93 

1  70 

,  52 

25 

Q 

9 

3 

1 

9 

TAMPA  WB  AIRPORT 

61.3 

,  9 

81 

31 

33 

9 

146 

0 

0 

.  54 

2,15 

.28 

15 

9 

0 

3 

0 

9 

TARPON  SPGS  2  W 

60,  5N 

0 

34 

9 

152 

0 

0 

.  56 

1,82 

.32 

15 

9 

0 

2 

0 

0 

WINTER  HAVE! 

61,5 

82 

31 

32 

9 

0 

1 

.20 

,11 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

59.5 

0,  64 

^  9 

SOUTHERN  DIVISION 

AKv.  niJ  I A 

61,4 

-  1.6 

84 

3  0 

28 

9 

138 

0 

3 

.44 

1,75 

,  20 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

AVON  PARK 

63 , 0 

-  ,2 

84 

31 

34 

9+ 

107 

0 

0 

.22 

2.00 

,16 

26 

,0 

0 

2 

0 

0 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

61.3 

85 

5 

1 

,15 

26 

0 

2 

0 

BIG  PINE  KEY  INN 

68.1 

83 

4 

46 

9 

25 

0 

0 

1,29 

1.09 

20 

.0 

0 

4 

1 

1 

DHAUfcirrUH 

60. 7M 

-  .8 

80 

31 

32 

27 

145 

0 

1 

.74 

1.89 

,45 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

64 , 0 

85 

7 

37 

9 

85 

0 

0 

.88 

,  65 

22 

.0 

0 

5 

1 

0 

CAPTI VA 

64 .  5M 

53 

0 

.42 

,  29 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

CLEWI3T0N  U  S  KWC 

61.7 

80 

4+ 

40 

9 

0 

.  14 

,06 

26 

.0 

0 

COCONVT  GROVE  7  S 

63.4 

-  3.9 

79 

6+ 

34 

9 

0 

0 

.  03 

2.67 

.02 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

DRY  TOHTUCAS 

07.8 

78 

25 

51 

9 

22 

0 

0 

.97 

.50 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

IVERGLA0E8 

63.6 

-  3,5 

85 

31 

33 

9 

89 

0 

0 

.46 

1.54 

.21 

25 

,  0 

0 

3 

0 

0 

FELLSMERE 

62.4 

-  1.0 

81 

4+ 

33 

9+ 

109 

0 

0 

.41 

1 .96 

.31 

20 

,0 

0 

4 

0 

0 

FORT  LAUDERDALE 

65.2 

-  3,3 

82 

30 

33 

26 

77 

0 

0 

.00 

3.09 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  MTiERS  WB  AP 

61,8 

-  2,1 

83 

31 

33 

9 

125 

0 

0 

.38 

1.38 

.22 

15 

,0 

0 

3 

0 

0 

FORT  PIERCE 

63.2 

-  2,0 

80 

5+ 

35 

9 

0 

0 

.31 

2.57 

.10 

24 

,0 

0 

7 

0 

0 

Precipitatio 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

Table  2-ContiDued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

9 

tP 

a 
> 
< 

Departure 
from  normal 

• 

J3 
tJ« 

£ 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

■a 

o 

H 

Departiire 
from  normal 

Oieatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

a>  0 
2  g 

1  i 

2  0 

Total 

Max.  depth 
on  ground 
at  obsn. 

2 

a 

s 

g 

0 

3 

?. 

6 
g 

0 
in 

o  _ 

S  i 

EIALEAB 

62,8 

80 

22 

34 

9 

0 

0 

.36 

.22 

21 

,0 

0 

4 

0 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

63.0 

_ 

3.5 

81 

4^ 

30 

26 

98 

0 

1 

.18 

-  2.01 

.16 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

BTPOLOTO 

66.3 

_ 

1.0 

81 

5+ 

37 

9 

59 

0 

0 

.09 

-  2.93 

.05 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

67 .  5 

_ 

1.2 

80 

4 

49 

9 

32 

0 

0 

.  36 

-  1.60 

.13 

31 

.0 

0 

6 

0 

0 

KEY  WEST  *B  CITY 

68 . 3 

- 

1.2 

81 

4 

47 

9 

31 

0 

0 

1 . 07 

-  .89 

.64 

29 

.0 

0 

7 

1 

0 

LA  BEIXE 

60. 9 

_ 

3.3 

83 

30 

27 

9 

143 

0 

3 

.  08 

-  1.50 

.03 

8+ 

.0 

0 

3 

0 

0 

LAKE  PLACID  2  SI 

62.  OH 

_ 

1.8 

82 

20 

31 

9 

121 

0 

1 

.22 

.11 

15+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

LOXAHATCHEE 

60.9 

82 

21 

34 

9+ 

0 

0 

.29 

.18 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

KAHATHON  VACA  KEY 

67 . 1 

2? 

31 

44 

9 

0 

0 

2.  04 

.99 

30 

.0 

0 

5 

2 

0 

MELBOURNE  WB  AP 

60 , 6 

- 

.5 

81 

4 

34 

9 

151 

0 

0 

.24 

.17 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

MERRITT  ISL  5  S 

60. 8 

1.6 

78 

4+ 

36 

9+ 

145 

0 

0 

.  12 

-  2.60 

.10 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

MIAMI  BEACH 

67.2 

- 

1.9 

78 

15 

39 

9 

54 

0 

0 

.10 

.04 

7+ 

.0 

0 

4 

0 

0 

MIAMI  WB  AIRPORT 

65.2 

80 

0 

0 

.04 

.  03 

21 

.  0 

0 

2 

0 

0 

MIAMI  WB  CITT 

65.  7 

- 

2.2 

77 

5 

36 

9 

85 

0 

0 

.  24 

-  2.03 

.18 

22 

.  0 

0 

4 

0 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

60.  3 

81 

0 

1 

.  15 

-  1 . 41 

.  06 

16+ 

.  0 

0 

4 

0 

0 

OKEECHOBEE  HRN  GT  6 

62.2 

1.0 

80 

31 

34 

9 

0 

0 

.  00 

-  1.76 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMPANO  BEACH 

65.3 

82 

31 

34 

26 

77 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PtmTA  GORDA 

63.9 

.4 

85 

31 

34 

9 

89 

Q 

.10 

-  2.14 

.06 

15 

.0 

0 

0 

0 

BOTAL  PALM  R^(GR  3TA 

62 .  8H 

82 

21 

32 

9 

102 

0 

1 

.  26 

.16 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

STUART 

65.9 

.5 

S3 

3+ 

33 

9 

55 

Q 

Q 

.55 

.30 

22 

.0 

0 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BO 

65.4 

82 

5t 

39 

9+ 

0 

0 

1.15 

.70 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

TAVERNIER 

68.1 

2.0 

78 

4+ 

43 

9 

37 

0 

0 

1.20 

-  .70 

.75 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

TITBSVILLE  2  W 

60.5 

.6 

86 

30 

29 

27 

161 

0 

2 

.00 

-  2.45 

.0 

0 

0 

0 

0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

4 

34 

9 

133 

0 

0 

.23 

23 

.0 

0 

7 

0 

0 

WAHCHULA  2  KW 

60!7M 

- 

2.7 

83 

30+ 

28 

9 

161 

0 

3 

.45 

-  1.85 

.22 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

WEST  PALM  BEACH 

65.9 

1.9 

78 

4+ 

38 

9 

70 

0 

0 

.21 

-  2.86 

.14 

7 

.  0 

0 

4 

0 

0 

WEST  PALM  BCH  WB  AP 

65.3 

2.0 

81 

21 

38 

9 

80 

0 

0 

.33 

-  2.74 

.17 

29 

.  0 

0 

7 

0 

0 

DIVISION 

63.8 

0.41 

.0 

STATE 

59.3 

.1 

0.93 

-  1.80 

.0 

See  leietence  notes  loUowing  Station  Index. 


Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


APALACaiCOLA  VB  CTT 

ARCADIA 

AVOM  PARK 

AVOK  PARI  1  HI 

aARTOV 

BXLLB  OLADC  EXP  8TA 
RXLLI  OUDE  BRR  0T4 
BIG  PIKE  CRT  IRN 
BLACEHAII  4  Win 
EiLOOHTSTOVN  3  B 

BOCA  RATOK  5  W 
BONITA  3PCS  a  ESK 
BRA DENTON 
tRISTOL 

oROOKSVIlXE  CBIK  HI. 

BROOKSVItLS  KURSr  1 
BROOKSVIUJI  MURST  3 
DUSBKSLL  2  B 
CAMP  BLANDING 
CANAL  POINT  GATE  5 

CAKTONMEKT 

CAPE  SABLE  RAMGBR  8TA 
CAPTI7A 
CARRA BELLE 
CARYTILLE 

CEDAR  EST 
CHATTAaOOCHBE 
CaiPLEY  3  E 
CBRI3THAS  7  INW 
CLEARWATER 

CLERMONT  6  3 
CLBflSTON 
CL(!tISTON  U  S  ENG 
CLEWISTON  V  S  ENG 
COCOliUT  GROVE  7  3 

COMPASS  LAKE 
CRSSCEKT  CTT  2  8W 
CBESTVIEII  CAA  AP 
CBESTVIBW  CAA  AP 
CROSS  cm  CAA  AP 

CROSS  CITT  CAA  AP 
DANIA  S  V 
DAYTONA  BEACH 
DATTONA  BEACB  VB  AP 
DE  FtmiAX  SPRINGS 

DE  LAND 
DOTLinC  PARK 
MT  TORTUGAB 
SDSTI8  2  8 
EVERGLAIffiS 

FBDERAL  POINT 
FELOA 
FELLSMERE 
PERNAKDINA 
fORT  IMlim 

PORT  UUDERDALE 
rORT  MTER3  VB  AP 
PORT  PIERCE 
GAI?fESVILLE  DNIV 
GAINESVILLE  UNIV 

GL£N  SAINT  MARY 
GRAPE  OAMVOCK  3  * 
BAINES  CITY  2  V 
BART  LAKE 
UIALEAB 

BIALf-AU 
HIGFI  SPRINGS 
BILLIARD 

BILLSBOROUCB  RVK  ST  PK 
BOHESTEAO  EXP  STA 

BOMKSTBAD  EXP  STA 

HTPOLUXO 

INGLI8 

INVERNESS 

13LEV0RTB 

JACKSONVILLE  VB  AP 
JACKSONVILLE  BEACB 
JACKSONVILLE  VB  CTY 
JASPER  10  E 
KRNDALL  2  E8B 

KEY  VEST  VB  AIRPORT 
KEY  WEST  VB  CITY 
KISSIMRKE 
KISSIHMEE  NO  2 

LA  BKLLE 

LA  BELLE  2  NV 
LAKK  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITT  2  E 
LAKE  niAHASSE 

LAKELAND  VB  CITY 
LAKE  PI^CID  7  SV 
LAKE  TRAFPORD 
LA MONT  8  V 
LEESOURG 

LIONilHVITAE  KEY 
LOXAHATCMEE 
LOXAHATCHBE 
LYNNE  4  SE 
MADISON 

HARATTtON  VACA  KEY 
HARIAHNA  CAA  AP 
HARIANNA  IKTi  SCUOOL 
MARINE LAND 
MAYO  5  NW 

nLDOVRNK  10  VNV 
HKLBOtntNE  VB  AP 
HrRKITT   tSL  &  S 
MIAMI  >IEACU 
MIAMI  VB  AIRPORT 

MIAMI  VB  CITY 

MILTON  EXP  STATION 

HOHTICBLLO 

MOORE  HAVEN  U)CK  1 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 


13     14    15     16     17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27  28 


29  30 


.06 
1.29 
a. 35 
2.7a 


1.12 
1.36 
.41 


.31 
1.07 
1.01 


2.04 
2.30 
2.51 


Table  3-Continaed 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  oi  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOQNTAIN  LAILE 

yT  PLEASANT 

UYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NEW  SHYRNA  4  N 

NICEVnXE 

- 

.  03 
1.25 

T 
T 

.01 

T 
1.90 

.08 

.35 

.08 
.11 

.14 

T 

.80 
.52 

.27 

.10 
.39 

.23 

.13 

.39 

Iso 

NICEVILL£ 

NITTAW  1  S 

N  NEW  RVR  CANAL  1 

N  NEW  RVR  CANAL  2 

OCAUA 

R 

R 
R 

T 

T 

.60 

.  25 

.  02 

.08 

.  11 

.02 

.  16 

.48 

.04 

.00 

.27 

.01 

.13 

.15 

.00 
.97 

OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  9  1 
OKEECaOBEE  HRN  CT  6 
OKEtCHOBEE  HRN  GT  6 
ORANGE  CITY  3  S 

R 
R 

.01 

.05 

.11 
.06 

T 

.28 
.35 

.44 

.00 
.00 
.00 
.43 

ORANGE  SPNCS  1  B 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  NO  2 
PALATKA 

R 
R 

T 

T 

T 

.01 

.11 
.36 

T 

.09 

.  12 
.14 
.12 
.06 
.23 

T 

.34 

T 

.16 
.4!' 
.40 

.11 
.30 

T 

.02 

.48 

.59 

!54 

.as 

PANACEA 
PANAMA  CITY 
PANAMA  CITY  NO  2 
PARISH 

PENNSUCO  4  KB 

R 

R 
R 
R 

.  06 
.19 

.  14 
.21 
.01 

.08 
.10 

.  22 
.73 

.65 
.20 

.01 
.09 

.09 
.07 

.19 

.10 

.01 

.12 

.12 
.02 

.59 
.52 
.50 

.03 
.  17 

.07 
.05 

.03 

1.24 

1.82 

.02 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
PETERS 
PLANT  CITY 
POHPANO  BEACH 

R 

.04 
.05 

.  06 
.05 

.44 

.52 
T 

.04 

.04 

.11 
.11 

.01 

.  03 
.04 

.01 

.29 
.10 

.  13 

.05 

T 

.05 
.02 

.04 

1 .33 
.53 

.  16 

.64 
.55 

.01 
T 

3.00 
1.99 
.05 
.41 
.00 

PORT  UAYACA  S  L  CNL 
PUNTA  GORDA 
qUINCY  EXP  STA 
RAIFORD  ST  PRISON 
RAIFORD  ST  PRISON 

H 
R 

.  15 

.56 
.30 
.30 

.16 

.03 

.06 
.20 
.17 
.17 

.02 

.44 
.  18 

.04 
.03 
.32 
.  13 

.00 
.10 
1 . 59 
!79 
.78 

ROYAL  PALM  RNGB  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  AUGUSTINE  BCH 
SAINT  AUGUSTiNE  BCB 
SAINT  LSO 

R 

T 

.  16 

.20 
.20 

.25 

.04 

.02 
.02 

.18 
.14 
.14 
.20 

.  10 
T 

.  14 
.18 
.18 

.38 
.31 
.31 
.33 

.26 
.97 
.83 
!85 
.52 

SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
SAINT  MARKS  6  SE 
ST  PETERSBURG 
ST  PETERSBURG 

R 
R 

R 

.16 

T 

.03 

.20 
.25 
.28 

T 

T 

.  16 
.01 
3.04 
.16 
.15 

.13 

.05 

.01 

T 

.  17 

.04 

.40 

.28 

.09 
.52 
.55 

.47 
.41 

3  89 
!93 
.98 

SECOTAN 
STUART 

TALLAHASSEE  WB  AP 
TAUIAUI  CANAL 
TAUIAMI  TRL  40  Ul  BD 

R 

.  14 
.18 

.44 

1.16 
.20 

.  02 
.05 

.25 

.44 

.25 
T 

.04 

.01 
.10 

.03 
.15 

.30 
.70 

.29 

.37 

1.41 
.95 

1.96 
.05 

1.15 

TAUIAUI   TRL  40  HI  BD 
TAUPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPCS  2  W 
TAVERNIER 

R 
R 

T 

T 

.02 

.  16 
.03 
T 

.75 

T 

.03 
.28 
.32 
.15 

.04 
T 

.36 

.  64 

.30 

.23 
.24 

1.25 
.54 

.  56 
1.20 
.00 

TOHOPEICALIGA  CYP  CN 

VENICE 

VENUS  3  SE 

VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 

R 

R 
R 

.14 

.01 

.07 
T 

.06 

1.36 
.05 

.01 

.18 

.05 

.07 
.17 

.08 

.03 

.23 

.65 

.13 
.19 

.03 

T 

.02 

.20 
.42 
.00 
2.47 
.44 

VERO  BEACH  CAA  AP 
ITAOCmiLA  2  NW 
WEST  PAMJ  BEACE 
WEST    PALK  BCB  WB  AP 
WINTER  HAVEN 

R 
R 

T 

T 

.02 

T 

.01 

.01 

T 
T 

.02 

.14 
.04 

.02 
.22 
T 
T 

.06 

T 

.07 
.07 
.03 
.01 
.03 

T 

.09 

.03 
T 

.  13 

.  16 

,  07 

.03 

02 
.  02 
.  11 

T 

.01 

.17 

.40 
.45 
.21 
.33 
.20 

HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JANUARY  1951 


A.  M.  Hour  ftnding 


5      6       7       8  9 


10      11      12       12  3 


P.  M.  Houi  ending 


8       9      10      11  12 


BOCA  RATON  5  » 
ORACEVILLE  4  S 
RIALEAR 
LYNNE  4  ST 
NICE\'ILLE 
ORANGE  CITY  3 


BO<-A   RATON  5  W 


BLACKMAN  4  TINT 
BRISTOL 

CANAL  POINT  GATE  5 
CRESTVIEU  CAA  AP 
UARIANNA  CAA  AP 
PANACEA 

PANAHA  CITY  NO  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
VERNON 


APALACHICOLA  WB  CTY 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DOWLING  PARK 
LA  BELLE  2  N« 
LAMONT  8  11 
MARIANNA  CAA  AP 
PANACEA 

PANAM.1  CITY  NO  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
TALLAHASSEE  WB  AP 


WEST  PALM  BCB  WB  AP 


CHRJSTUAS  7  WNW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
BIALEAH 

KEY  WEST  WB  CITY 
LIGNUMVITAE  KEY 
LYNNE  4  SE 
HARIANNA  CAA  AP 
HIAMI  WE  CITY 
PANAMA  CITY  NO  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
TAMIAUI  TRL  40  MI  BD 
VEItNON 

>ri!RO  DKACH  CAA  AP 


APALACHICOLA  WB  CTY 
AVON  PARK  1  N* 
BLACKMAN  4  WN* 
BRISTOL 

CHRISTMAS  7  WNW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
FORT  MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
GRAPE  HAMMOCK  3  W 
HIALEAB 

HOMESTEAD  EXP  STA 
INCLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  HB  CTY 
KEi  WEST  WB  CITY 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMOOT  8  W 
LEESBURG 
LIGNUMVITAE  KEY 
LYNNE  4  SE 
KARIANNA  CAA  AP 
MARINEUND 
MIAMI  WB  AIRPORT 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 
OCALA  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  NO  2 
PANACEA 

PANAMA  CITY  NO  2 
PARISH 

PENSACOLA  CAA  AP 

PENSACOU  WB  CITY 

RAIFORD  ST  PRISON 

SAINT  AUGUSTINE  BCH 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 

TALLAHASSEE  WE  AP 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BD 

TAMPA  WB  AIRPORT 

VENICE 

VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST  PAUt  BCH  WB  AP 


LIGNVHVITAE  KEY 
VERO  BEACH  CAA  AP 


BLACKMAN  4  WNW 

CRESTVIEW  CAA  AP 


-Ist- 


-2d- 

i 

-3d- 


.06  .06 
.02  .04 


.15 
.02 


.09 

.12  .16 


.16     .01  .04 


-4th- 


.04  .01 
.26 


-5th- 
-6th- 


-7th- 


.03 
.39 


.03 
.02  .11 


.31  .17 
.44 


•         .04  • 

.07     .04  .02 


.68  .01 


.03  .05  .50 
.04  .01 

.01 

.01 
.06  .12 


-8th- 
-10th- 


.08  .01 
.02 


.05     .01  .01 


.16  .01  .01 
.01 


.03  .02 
.03 


.01     .01  .01 


.05  .05 
.  11 
.01  .06 


.07  .07  .03 
.06  .24 


.20 


.04  .19 


.01     .04  .01 


.01 

.01 


.06 
.04 
.20 


.03 

.01 


.02  .26 
.10  .01 


•  f*r«M«  net**  follovlnc  8t«tlon  loUx. 
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Table  4-Continuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


fLORIM 
JAHIUBT  1951 


A.  M.  Houi  ending 


S       6       7       8  9 


10      11  12 


P.  M.  Hour  ending 


I       23       456       789       10      11  12 


HICEVILLE 
PANAMA  CITY  NO  2 
PARISH 

PENSACOLA  CAA  AP 
PBNSACOLA  WB  CITY 
VERNON 


APALACBICOLA  WB  CTY 
BUACKHAN  4  WNW 
CRESTVIE*  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CTY 
■URIANNA  CAA  AP 
NICEVILLB 
PANAMA  CITY  NO  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
SAINT  AUGUSTINE  BCB 
TALLAHASSEE  WB  AP 


CRESTVIEW  CAA  AP 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 


BRISTOL 

CRESTVIEW  CAA  AP 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 


APALACBICOLA  WB  CTY 
BLACKMAN  4  WNW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
DOWLING  PARK 
HIALEAH 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAMONT  8  W 
MARIANNA  CAA  AP 
NICEVILLE 
OCA LA  AIRPORT 
PANACEA 

PANAMA  CITY  NO  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
TALLAHASSEE  WB  AP 
VERNON 


BLACKMAN  4  WNW 
CHRISTMAS  7  WNW 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
FELDA 

FORT  MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
GRAPE  HAMMOCK  3  W 
HAINES  CITY  2  W 
BIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CTY 
KEY  WEST  WB  CITY 
LAKELAND  WB  CITY 
LAUONT  8  W 
LEESBURG 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
LYNNE  4  SE 
MARIANNA  CAA  AP 
MARINELAND 
MELBOURNE  10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MIAMI  WB  CITY 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
N  NEW  RVR  CANAL  1 
OCA  LA  AIRPORT 
ORAJIGE  CITY  3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
OHTONA  LOCK  NO  2 
PANACEA 
PARISH 

PENNSOCO  4  NW 
PENSACOLA  CAA  AP 
HAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  AUGUSTINE  BCB 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI  TRL  40  MI  BD 
TAMPA  WB  AIRPORT 
VENICE 

VERO  BEACB  CAA  AP 
WEST  PALM  BCH  WB  AP 


DOWLING  PARK 
LOXAHATCHEE 
MOORE  HAVEN  LOCK 
TAMIAMI  CANAL 


.39 

.01 


-11th- 


04  01 

.01  .02 


02 
■  11 


.25 
.01 


.01  01 


.03 
.01 


-12th- 
-13th- 

-14th- 


-15th- 


.01  .09 
.01 
.06  .01 


.02  .04 
.06 


.08  .01 
.01  01 


.02  .01 
.01 


.03     .03  .04 


.03 

.07     .03  .01 


06 
06 


.02 

.02     .03  .01 


.01 
.11 


.13 
.12 


.11 
.01 

.05  .06 


.01  .01 
.01  .01 


.02 

.11     .03  .02 


-16th- 


.02 
.01 


.OS 
.04 


.01 

.13  .08 
.13  .01 


.01  .03  .01  .01 
.01 


.01  .08 
.18  • 


.13 

.01 


.04  .02  .01 
.01     .01  .01 


.01     .04  .01 


.01     .01  .01 


Tab)*  4-Contlimad 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JAUOART  19St 


A.  M.  Hour  •nding 


BOCA  RATOX  5  W 
CB0S9  CITT  CAA  AP 


CRESTVIEV  CAA  AP 
KET  WIST  WB  CITY 
TAMIAIII  TRL  40  MI  BD 


CAKAL  POIHT  GATE  5 
BIALEAB 

KCT  WEST  WB  CITY 
KISSIIOIEE  HO  2 
LIGWUMVITAE  KEY 
TALLAHASSEE  WB  AP 
ST  LUCIE  MEW  LOCK 
TAMIAIII  TRL  40  MI 


CLEWISTOK 
CLEWISTOK  D  S  ENG 
fELDA 

MELBOURKE  WB  AP 
ST  LUCIE  KEW  LOCK 
VERO  BEACB  CAA  AP 


CROSS  CITY  CAA  AP 
BIALEAB 

LIGKUMVITAE  KEY 
LOXABATCHEE 
MIAMI  WE  AIRPORT 
MIAMI  WB  CITY 
ORTOliA  LOCK  NO  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PEHSACOLA  WB  CITY 
ST  LUCIE  HEW  LOCK  1 
TAMIAMI  TRL  40  MI  BD 
VERO  BEACB  CAA  AP 


LOXABATCHEE 
MIAMI  WB  CITY 


APALACHICOLA  WB  CTY 
JACKSONVILLE  WB  AP 
SAINT  AlCUSTINE  BCH 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  I 
VERO  BEACB  CAA  AP 


APALACHICOLA  WB  CTY 
BLACKMAN  4  WNW 
BRISTOL 

CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CTY 
LAMONT  8  W 
HARLANNA  CAA  AP 
NICEVILLE 
OCA LA  AIRPORT 
PANACEA 

PANAMA  CITY  NO  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
RAIFORD  ST  PRISON 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TALLAHASSEE  WB  AP 
VERNON 

WEST  PALM  BCfl  WB  AP 


AVON  PARK  1  NW 
BELLE  GLADE  HRN  GT4 
CHRISTMAS  7  WNW 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAYTONA  BEACB  WB  AP 
DOWLING  PARK 
FELDA 

FORT  MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
CRAPE  HAMMOCK  3  W 
HAINES  CITY  2  W 
INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CTY 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMMEE  KO  2 
LA  BELLE  2  NW 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LEESBURC 
LOXAHATCBEE 
LYNNS  4  SE 
MARINE  LAND 
MELBOURNE  10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
N  NEW  RVR  CANAL  1 
OCALA  AIRPORT 


P.  M.  Hour  ending 


.26  .02 
.01 


.18 

.11  .01 


.01  .08 
.02  .22 


.01 

.05  .38 


7        8  9 


.05 
.01 


.11     .28  .06 
.01 


.45 

.01 


.06 
1.33 


10       11       12  1 


-17th- 
-18th- 
-19th- 


-20th- 


.17 
.02  .01 


-21st- 


-22d- 


-23d- 


-24th- 


.08  .14  .02 
.01 

.01  .01 

.07  .01 

*  *  * 

.01  .04  .04 


.14     .20  .07 


.  01 

-25th- 


.01 

.03  .05 
.05  .05 


.01 

.  10 
.02  .14 


.05  .01 
.01 


.02 
.01 


.02 
.01 


01 

.02  .02 
.08  .04 

.03  .03 
.01  .12 


,02     .11  .01 


.01  .02  .01 
.01 


.01  .03  .02 
.05  .01  .02 
.03  .01 


.01  .01 

.04  .02 


.01  .01 
.13  .10 
.12  .02 


.07 

.02  .01 


.01 
.01 


.01 
.02 


8        9       10       U  12 


.02 
.09 


.02     .11  .50 


.01  .01 
.03 

.01 


.16     .03  .02 


.OS  .08 
.01  .01 


.92 

.33 

.46 

.78 

.01 

.19 

.04 

.06 

.01 

.07 

.01 

.01 

.08 

.01 

.05 

.01 

.28 

.48 

« 

• 

.59 

.50 

.53 

.01 

.18 

.04 

.65 

.07 

.01 

.06 

.17 

.06 

.06 

.05 

.70 

.02 

.35 

.24 

.15 

.09 

.08 

.07 

.06 

.14 

.11 

.05 

.14 

.09 

.07 

.12 

.22 

.06 

.21 

.33 

.01 

.01 

.02 

.09 

I  r«f«r«Dc*  not«B  follovlnc  Station  Itid«i. 
-    10  - 


Table  4-CoDtinued 


ORANGE  CITY  3  S 
OHLANK)  WB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  NO  2 
PANACliA 
PARISH 

RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  AUGUSTINE  BCH 

SAI^^•  LEO 

ST  PETERSBUHG 
TAMPA  KB  AIRPORT 
VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 
■EST  PALM  BCH  IB  AP 


BOWLING  PARE 
MOORE  HA7EN  LOCK  1 
N  HEW  RVR  CANAL  1 


WEST  PALM  BCH  WB  AP 


KEY  WEST  WB  CITY 
LIGNWVITAE  KEY 
MELBOURNE  10  WNW 
WIST  PALM  BCa  WE  AP 


BLACKMAN  4  WNW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
LAMONT  8  W 
PAHAMA  CITY  NO  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
VERNON 


BLACKMAN  4  WNW 
CANAL  POirn-  GATE  5 
GRACEVILLE  4  SE 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 
ORTONA  LOCK  NO  2 
PANAMA  CITY  NO  2 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JANUARY  1951 


A.  M.  Hour  ending 


.OS     .02  .03 


.03 

.02 

.03 

.11 

.05 

.05 

.01 

.03 

.16 

.08 

.25 

.04 

.07 

.06 

.06 

.01 
.07 


.24  .44 

.02  .32 


.03     .06  .18 
.04  .09 


.07 

.13  .14 


.02 
.01 


10       11  12 


.03  .07  .01 
.01 


P-  M.  Hour  ending 


.06     .03  I    .01  .02 

.07      03  01; 


-26th- 


-28th- 

■  I 

-29  th- 

.02 

-30th- 


-31st- 


.01     .01  .01 


.05  .02 
.02 


.01     .02  .05 


.25     .37  .02 


.02 

.13 

.02  .01 


.01 
.01 


.01 
.02 


EVAPORATION  AND  WIND 


station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

hi 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.13 

.10 

.08 
157 

.  12 
95 

.10 
115 

.10 
170 

.09 
171 

.16 
378 

.12 
260 

.08 
125 

.08 
92 

.12 
80 

.12 

125 

.09 
206 

.12 
240 

.01 
339 

.15 
141 

.08 
80 

.07 
168 

.12 
102 

.06 
101 

.14 
164 

.09 
137 

.  12 
70 

.10 
171 

.02 
256 

.13 
191 

199 

.20 
98 

.11 
122 

.  13 
187 

3. 14 

BELLE  GLADE  HRN  GT  4 

(a 

) 

EVAP 

.16 

.08 

.10 

.11 

.12 

.08 

.08 

.17 

.25 

.10 

.05 

.04 

.11 

.12 

.10 

.10 

.13 

.07 

.06 

.08 

.04 

.08 

.09 

.11 

.10 

.12 

.  17 

.12 

.07 

.06 

.08 

3.15 

CLEWISTON  V  S  ENG  (a 

) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.16 
11 
65 
56 

.09 
5 
67 
61 

.12 
6 
70 
63 

.19 
2 
71 
62 

.15 
1 
70 
63 

.06 
0 
70 
64 

.08 
8 
70 
64 

.21 

16 
67 
52 

.28 
12 
56 
48 

.08 
3 
60 
51 

.06 
0 
63 
54 

.10 
1 
64 
56 

.05 
0 
66 
59 

.09 
12 
68 
61 

.08 
12 
66 
58 

.  14 
18 
62 
55 

,16 
4 
62 
53 

.09 
2 
65 
58 

.07 
1 
67 
60 

.04 

0 
70 
63 

.15 
0 
74 
56 

.06 
10 
71 
56 

.07 
2 
72 
64 

.10 
0 
71 

63 

.10 
2 
67 
56 

.  13 
14 
59 
51 

.20 
8 
61 
51 

.06 
4 

65 
57 

.09 
0 
68 
60 

.06 
2 
71 
63 

.  10 
3 
73 
64 

3.42 
159 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 

.20 
44 

.17 
92 

.16 
105 

.  15 
3 

.11 
11 

.  11 
4 

.09 
20 

.13 
IS 

.18 
34 

.11 
51 

.09 
26 

.  14 

10 

.13 
10 

.16 
38 

.14 

65 

.12 
77 

.23 
39 

.10 

57 

.12 
7 

.  14 

52 

.12 
39 

.10 
15 

.13 
34 

.16 
36 

.14 

29 

.13 
39 

.17 
47 

.  12 
35 

.  15 
27 

.12 
30 

.15 
31 

4.27 

1122 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.16 

.10 

.12 

.09 

.11 

.09 

.06 

.12 

.13 

.09 

.05 

.10 

.10 

.06 

.12 

.07 

.10 

.09 

.07 

.10 

.08 

.11 

.09 

.07 

.06 

.06 

.14 

.08 

\06 

.09 

.07 

2.84 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.  13 
48 

.10 
57 

.11 
46 

.11 
32 

.09 

19 

.11 
28 

.12 
25 

.16 
77 

.11 
50 

.10 
59 

.09 

23 

.11 
17 

.11 
18 

.07 
23 

.12 
79 

.06 
28 

.20 
42 

.08 
30 

.16 

23 

.02 
52 

.09 

32 

.11 
8 

.08 
34 

.11 
19 

.11 
20 

.08 
52 

.  13 
41 

.09 
48 

.10 
41 

.08 
19 

.10 
20 

3.24 

1110 

OKEECHOBEE  BRN  GT  6 

EVAP 

.05 

.18 

.17 

.  13 

.06 

.09 

.07 

.14 

.19 

.15 

.14 

.09 

.07 

.06 

.09 

.08 

.15 

.06 

.09 

.07 

.08 

.06 

.04 

.03 

.06 

.21 

.12 

.08 

.06 

.09 

.07 

3.03 

ORLANDO  WATER  PLAUT 

EVAP 
WING 

.10 
50 

.07 
30 

.05 
17 

.04 
4 

.09 
23 

.08 
24 

.04 
40 

.05 
55 

.10 
72 

.16 
45 

.06 
13 

.05 
19 

.06 
11 

.05 
18 

.  10 
49 

.  10 
40 

.12 
41 

.06 
14 

.08 
21 

.07 
14 

.13 
27 

.09 
IS 

.09 
49 

.07 
13 

.15 
28 

.  18 
78 

.10 
37 

.08 
20 

.  12 
15 

.02 
16 

.09 
16 

2.65 
914 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

EVAP 

.23 

.16 

.16 

.11 

.09 

.08 

.11 

.11 

.15 

.28 

.07 

.09 

.16 

.07 

.  11 

.11 

.22 

.13 

.09 

.08 

.08 

.11 

.09 

.04 

.15 

.14 

.17 

.15 

.08 

.09 

.21 

3.92 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BD 

EVAP 

.15 

.  11 

.11 

.10 

.08 

.10 

.07 

.09 

.18 

.20 

.09 

.09 

.09 

.11 

.13 

.15 

.07 

« 

• 

.22 

.08 

.18 

.12 

.21 

.05 

.08 

.13 

.  10 

.10 

.15 

.09 

3.43 

MAX  and  MIN  In  Table  6  r 
temperature  of  water  in 
24-hours  ending  at  time 
(a)  Evaporation  measurec 

ef 
pa 

1 

er  to  est 
n  as  reco 
observat 
n  pan  36 

reme 
rded 
ion . 
X  38 

s  of 
dur 

ing 

S««  ralvrsuce  uotea  followlnit  Station  lairx. 


Tabus 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANIIAHT  1951 


Station 

Day  of  month 

Avaraqe 

i  I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Il8 

i  

19 

20 

1  ^' 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APALACBICOLA  IB  CTT 

MAI 

i  91 

"  61 

e< 

1  61 

61 

6: 

69 

4! 

5C 

56 

67 

58 

631  68 

61 

59 

!  63 

68 

67 

68 

1  

71 

59 

97 

61 

58 

52 

63 

60 



63 

65 

69 

61 

Mir 

42 

99 

9t 

91 

4: 

94 

36 

28 

31 

38 

48 

44 

94|  97 

92 

43 

I 

55 

58 

96 

49 

41 

90 

49 

40 

35 

44 

49 

51 

54 

54 

47 

.2 

ARCADIA 

HA] 

73 

74 

7« 

81 

78 

80 

78 

61 

58 

68 

74 

78 

1  78 

70 

64 

70 

75 

78 

80 

79 

1 

75 

79 

80 

70 

60 

69 

71 

82 

1 

83 

74 

Mil 

90 

94 

9C 

96 

58 

57 

93 

31 

28 

39 

39 

47 

46  51 

57 

42 

31 

48 

56 

95 

56 

55 

50 

SO 

48 

36 

32 

45 

49 

53 

57 

48 

.1 

AVOW  PARI 

MA] 

■>* 

78 

78 

82 

82 

81 

Sd 

72 

58 

72 

74 

77 

79 

1  79 

74 

65 

71 

75 

79 

82 

j  Bl 

76 

81 

81 

75 

59 

71 

79 

81 

83 

84 

MIH 

49 

j  95 

91 

96 

61 

97 

5S 

37 

34 

41 

42 

48 

47 

1  94 

60 

46 

36 

52 

48 

56 

55 

99 

51 

51 

50 

38 

34 

46 

93 

55 

58 

49 

!6 

BARTOW 

MA] 

72 

'  74 

79 

79 

80 

81 

77 

65 

59 

71 

71 

78 

77 

77 

75 

68 

70 

74 

77 

83 

'.  83 

79 

78 

SO 

74 

60 

70 

76 

78 

82 

81 

75 

0 

MIM 

43 

94 

59 

60 

62 

60 

57 

36 

30 

35 

40 

44 

47 

91 

59 

47 

33 

51 

45 

55 

'  56 

54 

51 

49 

49 

35 

31 

39 

49 

51 

80 

48 

1 

BELLE  GUDE  EXP  STA 

MAX 

ee 

73 

76 

78 

85 

81 

79 

1  78 

47 

57 

70 

75 

8( 

81 

SO 

73 

65 

74 

76 

78 

82 

80 

78 

83 

77 

65 

58 

72 

74 

80 

83 

74 

_  3 

MIN 

43 

58 

56 

92 

I 

55 

54 

S3 

31 

39 

43 

42 

46 

91 

53 

46 

37 

44 

49 

57 

60 

55 

52 

49 

52 

35 

35 

43 

49 

54 

55 

48 

2 

BIG  PINE  KEY  IKN 

MAX 

74 

79 

80 

;  83 

79 

79 

81 

73 

62 

70 

77 

76 

8C 

80 

80 

70 

72 

78 

77 

71 

78 

77 

78 

78 

77 

64 

71 

79 

79 

81 

82 

76 

.3 

MIN 

98 

67 

65 

j  67 

63 

64 

63 

58 

46 

54 

53 

53 

60 

63 

63 

99 

55 

65 

62 

64 

62 

61 

64 

59 

52 

52 

53 

60 

61 

65 

67 

59 

9 

BLOmrTSTOWM  2  E 

MAX 

59 

60 

79 

71 

65 

69 

72 

64 

44 

53 

60 

65 

71 

62 

58 

69 

71 

71 

78 

65 

62 

69 

61 

61 

54 

67 

69 

76 

75 

65 

8 

MIN 

34 

40 

51 

54 

36 

37 

50 

27 

23 

23 

32 

35 

44 

93 

49 

37 

30 

33 

54 

46 

46 

38 

39 

47 

31 

25 

27 

27 

41 

46 

48 

38 

8 

BRADEKTON 

MAX 

71 

79 

77 

76 

78 

76 

75 

64 

54 

68 

67 

73 

72 

61 

67 

74 

74 

78 

75 

66 

73 

75 

73 

58 

67 

75 

74 

76 

80 

71 

7 

MIN 

43 

92 

56 

60 

62 

59 

54 

44 

34 

40 

44 

52 

48 

99 

59 

53 

35 

49 

48 

56 

52 

57 

92 

49 

52 

40 

32 

47 

50 

51 

S3 

49 

6 

8R0OKSVILLE  CHIN  HL 

MAX 

71 

73 

II 

76 

79 

80 

76 

68 

56 

70 

69 

74 

79 

69 

62 

70 

73 

78 

80 

77 

71 

77 

77 

69 

56 

69 

75 

75 

80 

80 

73 

1 

MIN 

42 

49 

57 

61 

54 

56 

99 

31 

30 

38 

46 

94 

54 

99 

56 

46 

41 

50 

53 

SB 

58 

91 

53 

56 

46 

34 

39 

47 

54 

55 

97 

49 

7 

BUSBNELL  2  E 

MAX 

70 

79 

79 

80 

70 

80 

79 

68 

95 

69 

71 

75 

78 

78 

68 

62 

70 

73 

76 

80 

79 

73 

77 

79 

69 

64 

67 

7S 

77 

81 

81 

73 

7 

MIN 

38 

49 

92 

56 

51 

54 

96 

32 

24 

34 

40 

46 

47 

90 

56 

43 

28 

45 

44 

54 

54 

92 

52 

48 

46 

33 

28 

39 

46 

SO 

93 

45 

1 

CAMP  BLANDINO 

MAT 

58 

69 

73 

73 

72 

73 

80 

75 

47 

92 

68 

69 

60 

71 

75 

65 

98 

67 

71 

74 

78 

73 

58 

73 

73 

56 

54 

65 

75 

77 

78 

67 

6 

MIN 

34 

46 

47 

97 

45 

49 

94 

28 

28 

28 

35 

39 

48 

48 

54 

44 

32 

35 

47 

46 

52 

48 

49 

50 

39 

30 

30 

34 

41 

53 

92 

42 

6 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

75 

73 

77 

78 

79 

SO 

89 

73 

61 

72 

74 

74 

75 

75 

78 

77 

70 

73 

73 

78 

SO 

79 

79 

79 

75 

65 

72 

76 

76 

78 

78 

75 

4 

MIN 

38 

61 

59 

62 

64 

48 

57 

52 

37 

45 

45 

47 

49 

53 

65 

53 

39 

51 

92 

56 

61 

58 

67 

54 

50 

42 

39 

SO 

54 

61 

58 

53 

5 

CAPTIVA 

MAX 

71 

75 

78 

79 

80 

77 

79 

72 

70 

75 

76 

76 

69 

78 

78 

79 

76 

77 

65 

60 

71 

76 

76 

80 

81 

74 

8 

MIN 

51 

99 

61 

60 

56 

59 

54 

40 

47 

46 

50 

53 

57 

62 

50 

54 

60 

62 

58 

55 

46 

46 

52 

54 

97 

59 

54 

2 

CARRABELLE 

MAX 

82 

64 

69 

62 

66 

69 

66 

45 

51 

58 

67 

61 

67 

69 

69 

64 

64 

67 

70 

72 

67 

68 

62 

58 

57 

54 

61 

66 

67 

69 

70 

63 

8 

MIN 

34 

50 

54 

49 

36 

46 

38 

29 

23 

28 

51 

42 

55 

54 

46 

37 

28 

53 

50 

52 

47 

34 

47 

50 

32 

25 

29 

36 

39 

45 

53 

41 

7 

CEDAR  KEY 

MAX 

66 

68 

70 

72 

79 

74 

72 

65 

60 

62 

63 

65 

70 

68 

63 

62 

65 

65 

68 

70 

65 

65 

63 

60 

60 

55 

62 

70 

65 

65 

70 

65 

9 

MIN 

44 

48 

52 

55 

59 

59 

58 

29 

32 

38 

40 

43 

53 

57 

55 

46 

45 

52 

52 

54 

55 

49 

52 

51 

44 

34 

41 

46 

52 

54 

54 

48 

5 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

62 

72 

76 

71 

70 

71 

71 

43 

52 

64 

63 

73 

71 

61 

68 

n 

78 

78 

75 

61 

69 

67 

55 

S3 

68 

73 

76 

75 

79 

68 

3 

MIN 

32 

52 

57 

49 

34 

43 

40 

25 

22 

26 

46 

36 

56 

61 

48 

38 

29 

51 

59 

44 

56 

35 

41 

49 

30 

26 

33 

38 

44 

48 

51 

9 

CLEARWATER 

MAX 

70 

75 

78 

75 

77 

73 

71 

66 

53 

70 

70 

75 

72 

61 

69 

76 

77 

80 

69 

72 

69 

71 

67 

55 

66 

74 

70 

73 

82 

71 

3 

MIN 

44 

53 

60 

62 

61 

60 

59 

43 

36 

41 

90 

54 

54 

56 

60 

54 

42 

55 

56 

59 

58 

54 

93 

53 

52 

40 

40 

49 

55 

58 

60 

52 

6 

CLERMOOT  6  S 

MAX 

72 

74 

76 

80 

81 

79 

79 

66 

56 

69 

70 

74 

79 

77 

69 

63 

69 

70 

78 

80 

83 

72 

75 

82 

68 

53 

!! 

74 

78 

81 

81 

73 

4 

MIN 

<1 

52 

51 

56 

55 

55 

56 

34 

32 

37 

41 

46 

50 

54 

56 

46 

34 

46 

49 

58 

54 

54 

52 

49 

47 

37 

33 

43 

SO 

53 

54 

47 

6 

CLEWISTON  U  S  EKG 

MAX 

62 

72 

75 

80 

79 

71 

71 

80 

57 

58 

68 

75 

74 

79 

70 

64 

67 

70 

73 

76 

77 

72 

75 

75 

66 

59 

65 

73 

73 

76 

70 

9 

MIM 

53 

60 

59 

56 

57 

57 

54 

45 

40 

49 

44 

44 

51 

93 

57 

46 

44 

51 

51 

59 

59 

59 

58 

52 

56 

41 

48 

52 

53 

57 

58 

52 

4 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

69 

73 

79 

76 

78 

79 

78 

75 

62 

65 

70 

73 

75 

79 

67 

72 

75 

78 

78 

79 

79 

78 

77 

77 

63 

71 

76 

78 

78 

74 

3 

MIN 

47 

50 

68 

67 

58 

99 

63 

91 

34 

39 

46 

50 

SO 

55 

65 

50 

40 

44 

53 

64 

62 

58 

55 

52 

S3 

36 

41 

46 

51 

56 

66 

52 

5 

COMPASS  LAKE 

MAX 

59 

75 

69 

68 

73 

66 

43 

53 

63 

63 

73 

71 

69 

58 

68 

73 

75 

77 

70 

55 

69 

65 

55 

52 

69 

73 

77 

75 

77 

67 

0 

MIN 

31 

50 

56 

90 

37 

42 

40 

29 

22 

28 

48 

36 

56 

93 

48 

37 

27 

48 

96 

43 

52 

37 

38 

49 

34 

27 

28 

43 

43 

45 

53 

41 

4 

CRESCENT  CTY  2  SW 

MAX 

70 

70 

74 

79 

79 

80 

79 

71 

56 

67 

68 

72 

75 

74 

67 

64 

68 

72 

77 

78 

81 

69 

75 

79 

71 

58 

68 

I* 

79 

77 

72 

2 

MIN 

40 

45 

54 

60 

93 

91 

54 

30 

25 

37 

41 

43 

46 

62 

55 

43 

31 

45 

46 

46 

51 

53 

52 

55 

44 

30 

30 

40 

47 

49 

54 

45 

2 

CRESTVIEW  CAA  AP 

MAX 

60 

70 

71 

67 

70 

74 

63 

45 

56 

62 

64 

69 

73 

74 

61 

60 

68 

70 

79 

76 

62 

60 

63 

62 

54 

56 

68 

71 

75 

60 

73 

65 

5 

MIN 

36 

44 

97 

42 

41 

46 

28 

22 

29 

35 

41 

39 

57 

93 

43 

36 

33 

50 

99 

59 

40 

33 

40 

40 

31 

36 

36 

45 

SI 

46 

49 

41 

3 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

67 

74 

78 

70 

73 

78 

76 

48 

94 

68 

73 

74 

80 

75 

67 

61 

67 

74 

77 

81 

70 

63 

69 

69 

57 

55 

67 

76 

79 

80 

83 

70. 

4 

MIN 

33 

45 

54 

45 

45 

49 

36 

28 

21 

28 

35 

32 

43 

48 

47 

30 

24 

36 

42 

44 

48 

46 

44 

40 

38 

25 

25 

31 

41 

44 

44 

38. 

4 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

58 

67 

69 

74 

79 

67 

73 

78 

90 

56 

69 

69 

68 

69 

78 

67 

60 

65 

73 

74 

76 

79 

67 

66 

79 

58 

51 

64 

67 

70 

72 

68. 

0 

MIN 

46 

52 

60 

61 

59 

94 

56 

34 

32 

37 

45 

45 

42 

58 

57 

47 

40 

48 

51 

56 

56 

58 

55 

56 

45 

34 

34 

43 

51 

52 

56 

49. 

0 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

69 

73 

76 

79 

70 

78 

78 

50 

93 

67 

68 

73 

73 

77 

66 

60 

67 

71 

76 

79 

79 

69 

71 

78 

63 

55 

63 

70 

75 

79 

78 

70. 

4 

MIN 

44 

54 

58 

59 

54 

51 

50 

33 

30 

39 

40 

44 

45 

53 

48 

35 

33 

44 

49 

52 

52 

54 

52 

55 

41 

31 

30 

38 

47 

49 

52 

45. 

5 

DE  rimiAI  SPRINGS 

MAX 

60 

70 

74 

69 

67 

70 

67 

46 

94 

63 

63 

70 

74 

72 

62 

59 

63 

72 

75 

76 

74 

60 

63 

61 

58 

52 

65 

73 

74 

66 

76 

66. 

1 

MIN 

37 

47 

52 

45 

49 

53 

38 

24 

26 

32 

43 

40 

58 

54 

49 

37 

37 

90 

58 

58 

54 

34 

40 

42 

33 

27 

38 

38 

51 

52 

52 

43. 

4 

DE  LAHD 

MAX 

57 

68 

73 

74 

78 

7* 

78 

76 

90 

54 

67 

67 

72 

75 

75 

66 

59 

67 

71 

75 

78 

78 

70 

76 

76 

57 

52 

65 

72 

75 

78 

69. 

5 

MIN 

42 

51 

55 

57 

59 

92 

53 

34 

27 

33 

39 

43 

46 

47 

57 

45 

31 

37 

46 

49 

53 

94 

51 

55 

41 

32 

29 

35 

48 

51 

53 

49. 

3 

DRY  TORTUOAS 

MAX 

72 

75 

76 

76 

75 

74 

72 

71 

62 

68 

73 

73 

74 

75 

74 

69 

68 

75 

75 

74 

73 

71 

72 

73 

78 

63 

68 

72 

73 

72 

76 

72. 

3 

MIN 

59 

60 

68 

69 

67 

67 

66 

58 

91 

54 

63 

63 

66 

67 

66 

62 

57 

65 

66 

66 

65 

66 

66 

66 

60 

56 

56 

64 

65 

67 

69 

63. 

2 

EOSTIS  2  S 

MAX 

70 

74 

77 

82 

78 

78 

79 

72 

54 

71 

67 

73 

79 

76 

72 

64 

68 

69 

76 

81 

78 

74 

77 

78 

74 

55 

69 

75 

77 

81 

82 

73. 

5 

MIN 

42 

94 

54 

57 

98 

55 

57 

34 

33 

40 

44 

50 

50 

54 

56 

48 

36 

47 

49 

58 

55 

54 

S3 

55 

47 

36 

35 

42 

54 

54 

56 

49. 

0 

EVERGLADES 

MAX 

79 

79 

80 

80 

80 

80 

77 

68 

62 

70 

74 

78 

80 

78 

71 

70 

74 

79 

80 

80 

82 

B3 

S3 

82 

69 

61 

73 

81 

83 

83 

85 

76. 

3 

MIN 

45 

50 

59 

97 

97 

57 

54 

41 

33 

41 

45 

49 

51 

53 

63 

50 

38 

49 

51 

52 

54 

55 

55 

54 

55 

38 

38 

48 

SO 

60 

57 

90 

3 

FEDERAL  POIlfT 

MAX 

65 

69 

76 

72 

71 

81 

75 

66 

52 

65 

67 

72 

68 

59 

70 

73 

79 

81 

77 

73 

76 

68 

52 

67 

73 

77 

80 

79 

71. 

1 

MIN 

42 

50 

96 

98 

94 

91 

94 

31 

31 

43 

41 

41 

44 

49 

56 

45 

31 

43 

44 

SO 

49 

54 

55 

43 

33 

30 

37 

46 

52 

53 

49. 

5 

FELLS MERE 

MAX 

72 

73 

75 

81 

78 

77 

79 

79 

59 

70 

79 

77 

78 

78 

80 

66 

73 

78 

77 

75 

77 

81 

78 

81 

76 

59 

69 

76 

78 

83 

SO 

75. 

4 

MIN 

45 

62 

94 

94 

57 

62 

62 

39 

33 

43 

42 

46 

56 

58 

48 

45 

39 

49 

46 

55 

55 

56 

52 

54 

49 

33 

35 

45 

52 

49 

56 

48. 

4 

FEINAHDIKA 

Ma  ; 

98 

68 

70 

69 

64 

77 

77 

63 

52 

62 

68 

67 

70 

74 

65 

58 

62 

71 

78 

73 

70 

65 

57 

65 

64 

52 

62 

69 

71 

75 

74 

66. 

8 

MIN 

41 

50 

98 

60 

44 

91 

97 

30 

30 

40 

45 

43 

47 

53 

55 

44 

34 

44 

50 

50 

54 

50 

51 

52 

39 

32 

32 

41 

47 

53 

55 

46. 

2 

FORT  LADDERDALE 

MAX 

74 

77 

79 

79 

80 

79 

80 

74 

64 

73 

I? 

77 

78 

77 

79 

78 

80 

80 

80 

80 

79 

81 

75 

63 

72 

78 

81 

82 

81 

76. 

6 

MIN 

90 

67 

68 

99 

60 

58 

99 

49 

39 

45 

47 

45 

50 

64 

60 

45 

43 

63 

52 

66 

61 

94 

55 

60 

S3 

33 

39 

52 

52 

57 

68 

53. 

7 

rOBT  MTERB  WB  AP 

MAX 

73 

77 

81 

81 

80 

80 

78 

62 

98 

70 

73 

77 

78 

80 

77 

76 

80 

79 

74 

80 

81 

64 

60 

70 

77 

79 

83 

83 

74. 

8 

MIN 

44 

56 

57 

96 

54 

53 

53 

41 

33 

39 

42 

48 

48 

S3 

53 

41 

36 

53 

50 

56 

56 

96 

52 

51 

48 

40 

36 

46 

49 

53 

57 

48. 

8 

FORT  PIERCE 

MAX 

63 

70 

70 

79 

80 

80 

77 

78 

74 

61 

vJ 

I? 

73 

71 

75 

74 

65 

68 

73 

72 

77 

80 

77 

75 

77 

64 

60 

69 

72 

72 

75 

72. 

2 

MIN 

90 

59 

67 

61 

60 

60 

63 

41 

39 

43 

47 

91 

55 

61 

61 

47 

43 

99 

65 

63 

63 

99 

59 

58 

57 

37 

40 

45 

59 

55 

65 

54. 

3 

CAIWIBVILLE  (TNIV 

MAX 

99 

68 

75 

78 

73 

74 

79 

75 

43 

56 

70  j 

70 

73 

79 

78 

66 

60 

70 

74 

76 

81 

73 

64 

74 

71 

56 

55 

67 

75 

77 

79 

70. 

0 

MIN 

40 

49 

95 

98 

56 

59 

58 

29 

26 

31 

43 

38 

45 

52 

52 

45 

31 

41 

50 

54 

51 

49 

51 

91 

40 

30 

31 

41 

SO 

52 

45. 

4 

GLEN  SAINT  MART 

MAX 

61 

70 

73 

73 

69 

76 

76 

65 

91 

65 

67 

70 

73 

79 

70 

61 

66 

71 

76 

74 

76 

69 

69 

72 

65 

52 

64 

71 

76 

75 

76 

69. 

1 

MIN 

32 

47 

90 

96 

39 

49 

53 

27 

22 

29 

37 

32 

39 

43 

51 

39 

24 

34 

41 

41 

46 

44 

48 

91 

35 

25 

25 

30 

39 

55 

56 

39. 

8 

Sm  raUnnca  notoa  following  StaUoa  Indaat. 
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Table  S-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLOSIIU 
JANIURT  19»1 


Day  of  month 

• 

9 

StaUon 

1 

2 

3 

6 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 
< 

HIALEAH 

MAX 

67 

73 

75 

72 

79 

78 

76 

76 

62 

64 

71 

74 

74 

75 

76 

79 

65 

70 

75 

77 

78 

62 

70 

76 

77 

79 

73.7 

MIN 

48 

52 

67 

61 

58 

58 

61 

49 

34 

38 

45 

SO 

50 

52 

44 

S3 

56 

58 

57 

55 

55 

56 

36 

39 

47 

51 

57 

63 

SI.  8 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

66 

73 

75 

75 

74 

79 

76 

70 

54 

67 

70 

73 

78 

78 

77 

77 

69 

74 

78 

79 

56 

65 

69 

77 

79 

78 

72.4 

HIN 

46 

47 

55 

52 

50 

52 

54 

29 

24 

33 

38 

34 

43 

SO 

51 

42 

27 

39 

45 

46 

47 

40 

SO 

48 

39 

29 

27 

34 

46 

49 

47 

42.4 

BILLIARD 

MAX 

63 

71 

72 

67 

71 

77 

70 

57 

52 

65 

69 

7X 

72 

75 

68 

56 

66 

72 

77 

79 

70 

64 

65 

65 

72 

77 

77 

74 

68. 2 

HIN 

33 

46 

50 

55 

39 

52 

55 

28 

26 

29 

40 

34 

41 

43 

36 

43 

43 

52 

44 

48 

50 

37 

27 

26 

32 

40 

45 

54 

40.9 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

74 

76 

77 

61 

60 

78 

81 

76 

63 

71 

76 

76 

77 

77 

80 

69 

70 

77 

79 

80 

81 

79 

79 

78 

80 

81 

81 

76. 5 

MIN 

43 

62 

64 

55 

54 

53 

55 

49 

34 

45 

41 

43 

45 

50 

59 

49 

53 

49 

54 

59 

55 

53 

50 

45 

30 

39 

48 

48 

61 

54 

49.5 

HTPOLUXO 

MAX 

75 

75 

79 

60 

61 

80 

78 

73 

64 

74 

77 

79 

78 

76 

81 

71 

74 

79 

79 

80 

80 

79 

79 

79 

80 

76.6 

HIN 

SO 

66 

69 

68 

60 

66 

62 

50 

37 

47 

47 

46 

51 

68 

62 

50 

45 

60 

55 

69 

61 

56 

60 

60 

SO 

40 

42 

60 

55 

56 

68 

56.0 

INVERNESS 

MAX 

70 

73 

78 

78 

76 

81 

78 

71 

55 

69 

70 

74 

78 

79 

72 

62 

70 

75 

78 

82 

77 

73 

75 

78 

75 

56 

68 

75 

76 

HIN 

39 

47 

51 

56 

57 

58 

56 

33 

31 

36 

41 

52 

11 

49 

56 

43 

30 

42 

46 

55 

50 

54 

SS 

47 

46 

35 

30 

37 

46 

51 

52 

46!o 

JACKSONVILLE  WB  AP 

HAX 

61 

71 

74 

71 

68 

78 

77 

48 

53 

63 

68 

71 

71 

75 

68 

58 

66 

72 

78 

79 

73 

57 

66 

71 

57 

S3 

65 

71 

76 

77 

74 

68. 1 

MIN 

37 

50 

60 

48 

43 

51 

40 

30 

26 

37 

43 

39 

44 

52 

51 

36 

30 

42 

48 

47 

52 

51 

51 

52 

40 

30 

30 

38 

44 

50 

57 

43^5 

JACKSONVILLE  BEACH 

HAX 

57 

66 

68 

74 

62 

70 

78 

52 

50 

60 

69 

66 

68 

72 

67 

64 

81 

74 

76 

70 

75 

66 

58 

62 

66 

55 

60 

64 

65 

77 

73 

66  6 

HIN 

41 

50 

58 

57 

45 

50 

55 

30 

28 

36 

42 

42 

43 

56 

S3 

44 

28 

42 

48 

47 

52 

S3 

S3 

40 

31 

30 

36 

44 

50 

54 

44!  6 

JACKSONVILLE  WB  CTY 

HAX 

58 

70 

73 

71 

65 

78 

75 

48 

50 

63 

68 

72 

70 

72 

66 

57 

66 

70 

77 

77 

73 

58 

65 

70 

55 

52 

63 

71 

76 

77 

78 

67  2 

HIN 

41 

SO 

61 

54 

46 

55 

39 

30 

29 

39 

50 

45 

51 

55 

50 

40 

49 

55 

53 

57 

51 

51 

52 

40 

31 

38 

44 

47 

55 

57 

47!l 

JASPER  10  E 

64 

71 

75 

HIN 

31 

44 

49 

54 

33 

46 

51 

31 

22 

21 

24 

32 

38 

42 

SO 

38 

24 

34 

41 

41 

44 

41 

46 

42 

34 

26 

24 

29 

38 

42 

46 

37.4 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

80 

75 

78 

70 

59 

66 

76 

74 

75 

76 

77 

67 

73 

71 

73 

76 

75 

76 

75 

74 

61 

69 

75 

77 

HIN 

58 

65 

68 

69 

68 

66 

67 

57 

49 

56 

58 

SS 

62 

65 

55 

65 

63 

65 

65 

65 

64 

65 

56 

54 

54 

60 

63 

66 

65 

61.1 

KEY  WEST  WB  C ITY 

79 

81 

78 

76 

78 

70 

68 

75 

77 

77 

78 

79 

68 

69 

77 

75 

76 

7fi 

76 

76 

74 

76 

61 

71 

75 

77 

80 

80 

74 . 5 

HIN 

61 

66 

70 

70 

68 

67 

64 

54 

47 

57 

59 

58 

63 

66 

64 

58 

56 

66 

62 

65 

65 

65 

65 

63 

57 

55 

55 

60 

63 

66 

69 

62!l 

K I SS I UMEE 

73 

74 

78 

80 

78 

79 

67 

57 

69 

72 

72 

72 

75 

70 

63 

67 

76 

79 

82 

74 

77 

81 

72 

57 

68 

76 

79 

79 

80 

73.2 

HIN 

44 

54 

53 

57 

56 

54 

57 

36 

29 

30 

41 

45 

48 

50 

34 

46 

45 

55 

53 

48 

52 

47 

39 

31 

41 

50 

50 

56 

*»'.» 

LA  BELLE 

78 

72 

64 

71 

74 

76 

78 

78 

72 

65 

71 

77 

80 

OA 

81 

74 

80 

80 

73 

60 

70 

76 

80 

83 

82 

75.5 

HIN 

41 

56 

53 

53 

53 

53 

52 

41 

27 

35 

40 

43 

46 

48 

44 

32 

47 

49 

55 

58 

54 

SO 

50 

42 

34 

31 

44 

47 

53 

55 

46.3 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

77 

78 

65 

58 

70 

71 

76 

77 

77 

72 

64 

69 

72 

77 

81 

80 

76 

79 

80 

76 

58 

68 

75 

78 

80 

80 

74.1 

MIN 

41 

52 

56 

59 

58 

54 

56 

35 

26 

34 

39 

43 

47 

S3 

58 

45 

32 

47 

43 

55 

53 

53 

49 

48 

48 

31 

30 

39 

48 

50 

58 

46  is 

LAKE  CITY  2  E 

69 

69 

77 

74 

53 

53 

66 

70 

72 

74 

75 

70 

60 

67 

72 

77 

80 

73 

68 

71 

66 

60 

52 

64 

72 

77 

77 

77 

69.2 

MIN 

39 

47 

53 

55 

41 

50 

53 

26 

26 

31 

36 

38 

41 

42 

50 

41 

25 

36 

45 

47 

47 

41 

46 

46 

35 

27 

26 

29 

40 

48 

49 

40.5 

LAKE  HIAWASSE 

79 

76 

79 

78 

49 

56 

69 

70 

75 

77 

76 

66 

61 

67 

72 

78 

79 

82 

73 

78 

81 

59 

54 

67 

75 

79 

81 

71 .1 

MIN 

40 

48 

52 

59 

55 

54 

54 

36 

30 

36 

39 

43 

47 

51 

55 

49 

33 

45 

45 

54 

54 

53 

51 

51 

47 

34 

32 

42 

51 

51 

55 

46.6 

LAKELAND  WB  CITY 

69 

75 

80 

77 

75 
/a 

50 

54 

67 

69 

75 

75 

75 

67 

63 

68 

71 

75 

79 

79 

72 

77 

77 

60 

55 

66 

72 

77 

79 

79 

71.3 

MIN 

45 

57 

59 

63 

59 

59 

49 

35 

32 

41 

48 

50 

53 

55 

49 

47 

44 

S3 

54 

59 

60 

54 

51 

54 

45 

36 

41 

50 

55 

57 

60 

50.8 

LAKE  PLACID  2  SW 

79 

80 

81 

80 

77 

71 

58 

71 

72 

75 

77 

76 

69 

65 

71 

74 

79 

82 

81 

71 

77 

80 

71 

59 

70 

78 

80 

80 

82 

74.7 

HIM 

43 

55 

56 

56 

58 

58 

58 

40 

31 

39 

41 

49 

47 

55 

61 

49 

37 

48 

47 

55 

55 

56 

50 

53 

36 

35 

46 

50 

56 

58 

49.3 

LOXAHATCHEK 

78 

81 

56 

62 

71 

75 

78 

77 

77 

77 

65 

71 

77 

79 

82 

80 

78 

78 

77 

68 

60 

70 

75 

81 

80 

74.3 

HIN 

47 

51 

59 

53 

53 

54 

54 

52 

34 

34 

43 

43 

43 

47 

52 

4R 

38 

41 

49 

51 

55 

55 

51 

51 

52 

38 

38 

42 

48 

49 

49 

47.5 

HAD I SON 

KAZ 

63 

73 

75 

67 

72 

77 

67 

73 

75 

75 

67 

SB 

65 

72 

77 

79 

73 

59 

64 

59 

55 

52 

67 

72 

77 

76 

78 

67.6 

HIK 

36 

45 

57 

51 

39 

55 

44 

27 

25 

31 

42 

39 

47 

51 

52 

39 

31 

43 

51 

51 

52 

43 

46 

44 

34 

27 

33 

39 

47 

48 

51 

42.6 

MARATHON  VACA  KEY 

HAX 

70 

74 

78 

79 

75 

77 

78 

76 

76 

77 

78 

78 

67 

74 

75 

72 

75 

74 

76 

77 

72 

76 

64 

72 

77 

80 

83 

74.3 

HIN 

57 

60 

66 

65 

68 

65 

64 

59 

44 

46 

57 

57 

60 

64 

68 

59 

58 

62 

63 

63 

62 

64 

63 

58 

51 

52 

54 

61 

63 

65 

59.8 

MARIANNA  CAA  AP 

HAX 

60 

72 

75 

67 

69 

73 

62 

43 

53 

61 

72 

61 

58 

68 

72 

72 

78 

64 

60 

68 

59 

55 

52 

68 

71 

75 

74 

77 

66.0 

MIN 

33 

47 

58 

39 

33 

42 

31 

26 

22 

26 

41 

34 

54 

54 

49 

31 

30 

50 

55 

44 

44 

35 

41 

42 

32 

27 

30 

36 

42 

50 

53 

39.7 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

MAX 

62 

72 

76 

72 

75 

72 

78 

45 

60 

63 

67 

73 

74 

72 

70 

60 

68 

73 

76 

77 

74 

61 

69 

67 

55 

54 

69 

73 

76 

74 

79 

68.9 
41.5 

HIN 

33 

48 

56 

49 

38 

44 

40 

25 

25 

27 

45 

36 

54 

53 

48 

38 

29 

48 

56 

45 

55 

34 

40 

48 

32 

27 

30 

38 

43 

49 

52 

MAYO  5  NK 

HAX 

65 

74 

76 

70 

73 

78 

72 

48 

53 

66 

71 

73 

78 

75 

69 

58 

66 

73 

78 

78 

72 

62 

67 

64 

61 

53 

66 

74 

78 

79 

80 

69.4 

39.5 

MIN 

33 

44 

54 

56 

37 

52 

48 

26 

22 

26 

35 

31 

44 

52 

52 

39 

24 

35 

43 

43 

48 

43 

48 

41 

37 

27 

25 

30 

39 

45 

44 

MELBOURNE  WB  AP 

MAX 
HIN 

70 
48 

72 
64 

75 
61 

81 
54 

73 
63 

76 
58 

79 
56 

63 
38 

55 
34 

66 
44 

74 
43 

69 
46 

73 
48 

76 
54 

69 
SO 

62 
46 

67 
42 

73 
54 

72 
47 

73 
55 

75 
56 

71 
56 

74 

52 

81 
53 

61 
45 

55 
37 

66 
40 

71 
51 

73 
54 

30 
50 

76 
55 

71.0 
50.1 

MERHITT   ISL  5  S 

MAX 
HIN 

69 
48 

71 
63 

74 
62 

78 
56 

74 

60 

75 
63 

76 
57 

72 
38 

60 
36 

67 
45 

71 
43 

68 
43 

72 
48 

74 

SO 

70 
57 

68 
48 

68 
45 

70 
49 

73 
48 

75 
56 

75 
55 

71 
57 

74 
54 

76 
47 

64 
47 

55 
37 

65 
36 

73 
46 

75 
57 

78 
50 

76 
60 

71.2 
50.4 

MIAMI  BEACH 

HAX 
MID 

71 
55 

72 
70 

73 
70 

75 
70 

77 
65 

75 
68 

75 
67 

72 
50 

65 
39 

69 
48 

72 
55 

74 

57 

72 
68 

72 
68 

78 
67 

67 

52 

68 
52 

73 
66 

73 
69 

74 
69 

75 
66 

76 
63 

75 
65 

75 
64 

76 
60 

63 
45 

68 
48 

74 

65 

75 
69 

75 
70 

75 
70 

72.7 
61.6 

MIAMI  WB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

73 
50 

76 
69 

77 
70 

78 
65 

79 
60 

78 
60 

75 
65 

67 
43 

65 
36 

72 
46 

73 
51 

74 

53 

76 
55 

76 
65 

79 
58 

65 

51 

70 
44 

74 

60 

77 
57 

79 
63 

77 
63 

79 
60 

78 
58 

76 
59 

74 
48 

63 
39 

70 
43 

77 
51 

79 
57 

80 
62 

78 
65 

74.6 
55.7 

MUMI  WB  CITY 

MAX 
HIN 

70 
50 

73 
69 

73 
70 

74 

70 

77 
64 

75 
67 

75 
65 

68 
42 

62 
36 

89 
45 

72 

53 

73 
56 

72 
67 

71 
68 

77 
59 

64 

50 

67 
49 

72 
67 

73 
67 

74 

69 

75 
65 

74 

61 

75 
63 

75 
62 

73 
47 

60 
40 

68 
44 

75 
65 

77 
68 

75 
70 

74 

70 

73.0 
56.3 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 
HIN 

61 
35 

69 
49 

72 
61 

68 
39 

68 
37 

73 
40 

67 
38 

45 
24 

56 
21 

62 
32 

62 
41 

69 
37 

70 
57 

72 
59 

60 
45 

59 
33 

67 
30 

70 
51 

74 
54 

75 
66 

68 
50 

60 
32 

64 

36 

63 
40 

55 
29 

56 
25 

68 
32 

70 
50 

72 
55 

68 
41 

69 
44 

65.5 
41.5 

MONTICELLO 

HAX 
HIN 

64 

34 

72 
47 

74 
S3 

68 
44 

71 
38 

75 
46 

63 

47 
26 

50 
25 

62 
30 

68 
42 

72 
38 

76 
45 

73 
48 

65 
48 

60 
34 

65 
28 

71 
45 

76 
48 

78 
48 

72 
47 

59 
41 

63 
43 

59 
41 

57 
32 

54 

26 

64 

28 

72 
34 

76 
41 

77 
44 

78 
48 

67.1 
39.7 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

65 

71 
SO 

75 
58 

79 
54 

81 
56 

78 

51 

78 
53 

78 

39 

56 

30 

59 
37 

69 
43 

75 
44 

75 
50 

76 

52 

79 
54 

69 
41 

75 
34 

69 
47 

73 
47 

77 
54 

80 
58 

80 
53 

74 
48 

78 
49 

81 
51 

63 
33 

59 
34 

68 
44 

73 
47 

78 
53 

80 
56 

73.3 
47.3 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

70 
4J 

74 

76 

80 
55 

77 

61 
OA 

81 
55 

79 
55 

65 
36 

56 
29 

68 
35 

73 
39 

75 
45 

76 
47 

77 
56 

74 

59 

63 
44 

68 
32 

74 
48 

76 
44 

79 
54 

80 
52 

75 
53 

78 
47 

80 
48 

74 
48 

57 
36 

67 
30 

74 
44 

79 
50 

82 
52 

79 
60 

73.7 
47.4 

MT  PLEASANT 

HAX 

61 
34 

71 
46 

72 
55 

67 
52 

70 

39 

73 
46 

68 
41 

43 
25 

53 
35 

60 
29 

64 

29 

70 
36 

75 
51 

72 
53 

66 
48 

57 
38 

68 
30 

72 
46 

75 
54 

77 
50 

72 
57 

61 
37 

68 

35 

66 
49 

55 
35 

S3 
27 

67 
33 

75 
41 

77 
46 

75 
4S 

78 
52 

67.1 
41.8 

NEW  SMYRNA  4  N 

HAX 

71 

72 

74 

57 

81 
58 

69 
60 

73 
53 

79 

51 

70 
32 

54 
31 

67 
39 

69 
39 

72 
42 

77 
44 

78 
53 

72 
57 

65 
44 

69 
36 

73 
44 

74 
45 

77 
52 

81 
53 

70 
57 

70 
59 

78 
56 

74 
45 

55 

33 

63 
30 

72 
39 

74 
49 

80 
50 

77 
S3 

71.9 
47.2 

NICEVILLE 

HAX 
HIN 

60 
31 

64 
44 

69 
60 

70 
40 

68 

33 

69 
40 

70 
42 

52 
23 

52 
27 

50 
30 

58 
31 

65 
32 

65 
45 

71 
59 

70 

69 

57 

60 
35 

65 
45 

71 
50 

71 
54 

64 

33 

61 
33 

64 

48 

60 
29 

55 
23 

58 
28 

66 
35 

67 
45 

70 
51 

56 
49 

63.5 
38.5 

OCA  LA 

HAX 
HIN 

69 
42 

74 
48 

78 

50 

76 
60 

77 

59 

81 
55 

77 
59 

69 
31 

55 

28 

70 
37 

70 
43 

73 
45 

49 

54 

70 
55 

63 
46 

70 
32 

74 
49 

79 
49 

81 
49 

78 
53 

71 
53 

78 
54 

78 
53 

71 
44 

55 
33 

68 
32 

75 
40 

78 
49 

80 
51 

81 
54 

73.4 
47.0 

OCA LA  AIRPORT 

HAX 
MIN 

68 

35 

75 
44 

77 
54 

77 
56 

76 
56 

82 
49 

77 
49 

49 
30 

54 

21 

69 
29 

70 
36 

72 
42 

76 
41 

76 
47 

64 

52 

61 
43 

69 
26 

72 
43 

79 
40 

81 
47 

78 
47 

65 
51 

78 
54 

78 
48 

66 
43 

55 
31 

66 
24 

74 

27 

78 
45 

80 
45 

81 
48 

71.7 
43.0 

See  letereoce  notee  foUowlog  Statioo  Index. 
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Tabu  S-ConUnuad 


DAILY  TEMPERATURES 


FLOBIDA 
JAinUBT  19S1 


Slatlon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

!  12 

13 

\  I* 

1  IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1  23 

4  

r 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

t 

83 

72 

72 

1 

7' 

77 

7« 

T. 

55 

6( 

6e 

61 

7S 

75 

71 

1  

68 

62 

69 

71 

77 

76 

76 

74 

74 

61 

6( 

j  67 

j  74 

77 

80 

71.0 

Mil 

62 

62 

58 

58 

34 

5E 

64 

4G 

4C 

5S 

5^ 

62 

62 

6C 

5f 

M 

57 

51 

I  53 

56 

53.4 

ORLAKDO  WATER  PUKT 

62 

70 

7S 

76 

79 

79 

78 

78 

5C 

55 

68 

7C 

7S 

71 

75 

67 

61 

68 

73 

78 

79 

81 

1  7: 

7J 

1  79 

1 

1  6C 

55 

67 

1 

.  76 

80 

71.3 

mi 

** 

** 

55 

60 

59 

57 

57 

35 

33 

34 

50 

48 

3S 

42 

4( 

5C 

56 

1  4C 

37 

36 

36 

54 

46.8 

ORLAKDO  VB  A IRPORT 

73 

73 

75 

81 

77 

79 

78 

51 

56 

69 

71 

74 

77 

76 

67 

63 

68 

73 

T> 

79 

80 

73 

77 

79 

64 

35 

67 

74 

Ti 

81 

79 

72.3 

mi 

42 

56 

56 

60 

57 

55 

55 

35 

30 

43 

48 

56 

50 

39 

35 

55 

55 

53 

51 

** 

43 

33 

32 

4! 

5S 

52 

SC 

47.6 

PALATKA 

MA] 

67 

72 

7! 

77 

75 

81 

78 

72 

55 

67 

68 

74 

75 

76 

70 

62 

69 

74 

78 

78 

77 

71 

74 

78 

70 

55 

67 

75 

77 

82 

79 

72.5 

MIR 

41 

49 

56 

5fl 

54 

52 

51 

3C 

29 

3C 

44 

42 

47 

51 

56 

33 

43 

53 

51 

53 

54 

54 

5& 

42 

31 

32 

3E 

4C 

51 

1  55 

46.3 

PA  NA  HA  C  ITT 

MAX 

62 

68 

70 

66 

69 

68 

64 

43 

53 

63 

63 

68 

74 

70 

65 

58 

69 

70 

72 

73 

66 

61 

65 

62 

65 

53 

67 

71 

72 

!  67 

j 

!  74 

65.5 

MIN 

39 

51 

58 

51 

42 

50 

40 

27 

29 

35 

50 

47 

58 

57 

49 

** 

38 

51 

54 

49 

57 

38 

45 

52 

3C 

30 

37 

4^ 

4{ 

hi 

54 

45.6 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

60 

70 

72 

66 

64 

71 

65 

46 

53 

64 

64 

67 

71 

73 

61 

59 

70 

72 

73 

64 

60 

64 

65 

54 

55 

67 

69 

72 

61 

70 

64.8 

MIN 

41 

54 

55 

43 

42 

49 

31 

25 

28 

38 

44 

44 

62 

55 

47 

38 

39 

60 

56 

57 

** 

36 

43 

33 

31 

49 

57 

5G 

45 

SO 

45.1 

PENSACOl^  WB  C ITY 

58 

68 

71 

66 

61 

68 

64 

46 

51 

63 

63 

65 

70 

71 

60 

59 

67 

68 

71 

71 

64 

58 

64 

64 

55 

54 

66 

67 

70 

62 

70 

63.7 

MIN 

45 

53 

54 

45 

46 

51 

31 

25 

32 

*^ 

45 

48 

62 

56 

47 

41 

■** 

60 

59 

60 

43 

37 

SO 

43 

36 

33 

54 

56 

60 

45 

51 

46.9 

PliA KT  CITY 

76 

75 

79 

81 

81 

80 

78 

65 

56 

71 

71 

78 

78 

78 

73 

65 

70 

75 

78 

82 

84 

78 

81 

83 

77 

59 

70 

76 

80 

83 

82 

75.6 

MIN 

39 

51 

53 

58 

59 

58 

57 

35 

25 

33 

43 

45 

49 

32 

53 

51 

49 

48 

35 

31 

43 

48 

55 

58 

47.6 

I'OMPANO  BEACH 

73 

77 

79 

79 

80 

81 

81 

80 

65 

71 

75 

76 

76 

80 

SO 

67 

72 

75 

78 

78 

78 

78 

78 

79 

75 

64 

70 

76 

78 

81 

82 

76.2 

MIN 

48 

66 

68 

64 

69 

68 

56 

50 

37 

45 

46 

51 

64 

61 

61 

49 

*^ 

57 

51 

55 

58 

54.4 

PUKTA  OORDA 

MAX 

76 

78 

81 

81 

84 

83 

78 

70 

64 

74 

73 

78 

81 

80 

73 

72 

71 

80 

82 

83 

82 

78 

82 

82 

69 

66 

74 

76 

79 

82 

85 

77.3 

MIN 

55 

61 

51 

39 

52 

51 

58 

57 

55 

40 

47 

54 

58 

50.5 

QUIffCY  EXP  STA 

MAX 

56 

61 

71 

73 

67 

70 

74 

61 

43 

55 

61 

66 

70 

75 

72 

61 

58 

67 

71 

73 

77 

68 

60 

67 

59 

56 

53 

65 

70 

74 

77 

65. 5 

MIN 

34 

47 

52 

52 

39 

46 

53 

25 

27 

27 

38 

35 

45 

52 

49 

40 

27 

42 

49 

47 

54 

44 

28 

27 

33 

45 

48 

40.7 

RAIFOBD  ST  PRISON 

MAX 

64 

72 

75 

75 

74 

80 

80 

80 

53 

70 

74 

75 

78 

78 

69 

70 

77 

73 

72 

75 

74 

65 

56 

62 

75 

77 

75 

79 

72.4 

MIN 

41 

48 

57 

60 

42 

55 

55 

26 

33 

36 

42 

54 

44 

27 

55 

55 

52 

37 

53 

32 

27 

33 

42 

48 

53 

43.8 

ROTA  L  PA  LM  R  NG  R  STA 

75 

77 

81 

79 

79 

79 

72 

62 

73 

75 

75 

77 

76 

79 

67 

71 

74 

78 

80 

82 

79 

78 

80 

75 

71 

71 

76 

81 

81 

81 

76.1 

Jhn 

44 

59 

57 

96 

56 

50 

32 

47 

47 

51 

A1 
Oi 

4A 

38 

51 

51 

55 

59 

55 

50 

34 

35 

45 

49 

56 

46.5 

on  1 n 1   A  uuud line 

63 

69 

73 

74 

68 

80 

76 

52 

64 

66 

69 

74 

76 

65 

62 

65 

72 

77 

78 

75 

65 

75 

71 

55 

64 

73 

70 

78 

76 

69.8 

MIN 

43 

51 

58 

59 

51 

51 

57 

31 

29 

40 

*^ 

45 

50 

55 

33 

45 

48 

51 

52 

55 

55 

42 

32 

31 

39 

47 

SO 

55 

46.4 

62 

64 

67 

76 

65 

69 

78 

66 

50 

63 

67 

64 

65 

76 

65 

62 

62 

73 

72 

72 

77 

62 

61 

65 

62 

52 

60 

66 

67 

69 

70 

66.1 

MIN 

43 

52 

57 

57 

53 

50 

51 

32 

29 

42 

42 

43 

48 

44 

33 

46 

47 

52 

53 

56 

54 

55 

42 

32 

33 

38 

45 

51 

54 

46.2 

On  in  I  LtfAJ 

Sin 

70 

74 

79 

80 

78 

80 

77 

67 

54 

69 

68 

74 

77 

77 

73 

62 

69 

72 

77 

81 

81 

72 

78 

79 

71 

55 

66 

74 

77 

79 

81 

73.3 

43 

59 

61 

57 

59 

33 

31 

39 

46 

55 

57 

40 

37 

50 

49 

58 

58 

52 

53 

50 

48 

3S 

35 

45 

52 

54 

56 

49.0 

Ca  TUT    UADVQ     C  CD 

64 

67 

67 

69 

70 

70 

66 

66 

55 

58 

69 

70 

69 

68 

64 

6« 

64 

64 

66 

69 

71 

64 

66 

60 

58 

58 

58 

66 

70 

66 

68 

65.3 

MIN 

35 

48 

54 

37 

48 

52 

25 

23 

30 

43 

36 

40 

44 

48 

38 

43 

51 

50 

49 

48 

47 

47 

50 

42 

25 

31 

50 

44 

50 

50 

42.7 

ST  Pii  1' B RS D URG 

71 

74 

76 

78 

78 

78 

73 

66 

55 

69 

68 

75 

75 

78 

73 

61 

68 

74 

76 

79 

76 

74 

77 

75 

73 

57 

68 

75 

78 

78 

81 

72. S 

MIN 

46 

57 

60 

62 

61 

60 

59 

40 

35 

40 

50 

53 

54 

58 

59 

51 

42 

55 

58 

59 

57 

55. 

54 

51 

36 

38 

48 

54 

57 

60 

52.4 

oB^,ui  A  n 

66 

76 

77 

74 

75 

77 

69 

57 

56 

65 

70 

76 

78 

74 

68 

61 

63 

72 

72 

77 

74 

65 

66 

60 

56 

56 

65 

73 

77 

77 

78 

69.3 

MIN 

50 

45 

31 

45 

25 

20 

25 

35 

30 

42 

45 

22 

37 

43 

41 

46 

46 

42 

21 

21 

23 

28 

36 

42 

42 

36.1 

STUART 

77 

75 

83 

80 

82 

83 

82 

80 

81 

79 

70 

80 

75 

77 

72 

68 

77 

78 

83 

80 

81 

73 

71 

70 

75 

76 

78 

80 

SO 

77.2 

MIN 

54 

Ob 

66 

60 

50 

61 

49 

47 

62 

60 

56 

67 

56 

40 

47 

52 

59 

60 

54.5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

62 

71 

73 

67 

70 

74 

65 

44 

54 

60 

66 

68 

73 

71 

6; 

59 

64 

70 

72 

69 

60 

66 

56 

52 

62 

69 

73 

75 

76 

65.7 

MIN 

43 

27 

36 

46 

28 

« 

47 

It 
48 

34 

34 

40 

45 

40.6 

TAMIAMI  TRL  40  UI  BD 

MAX 

68 

74 

76 

80 

82 

80 

81 

69 

60 

62 

73 

75 

78 

77 

78 

78 

67 

73 

75 

78 

80 

82 

80 

82 

SO 

74 

62 

72 

80 

81 

82 

75.5 

MIN 

51 

60 

61 

62 

58 

46 

62 

59 

43 

55.2 

TAMPA  WB  AIHPORT 

MAX 

71 

76 

79 

77 

80 

79 

73 

57 

68 

65 

77 

77 

68 

62 

69 

74 

76 

78 

78 

75 

76 

■  77 

64 

58 

68 

75 

77 

78 

81 

7?. 2 

MIN 

43 

51 

38 

39 

50 

58 

S4 
S4 

39 

59 

57 

54 

52 

50.3 

TARPOK  SPCB  2  W 

72 

76 

78 

78 

79 

76 

75 

67 

55 

70 

68 

73 

77 

79 

70 

60 

68 

75 

78 

79 

72 

76 

68 

72 

68 

55 

68 

76 

73 

75 

71.9 

MIN 

60 

60 

60 

40 

37 

45 

49 

49 

54 

57 

36 

51 

50 

51 

53 

52 

52 

51 

SO 

37 

37 

45 

50 

49.1 

1 A  r Ann 1 bn 

72 

74 

75 

78 

78 

76 

75 

71 

60 

70 

74 

73 

74 

75 

77 

67 

69 

75 

75 

78 

76 

77 

76 

75 

77 

64 

70 

75 

77 

78 

78 

73.8 

MIN 

57 

69 

71 

65 

68 

67 

55 

43 

51 

56 

57 

69 

57 

54 

65 

64 

66 

68 

65 

65 

65 

60 

50 

51 

64 

62 

70 

62.3 

111  uoY  1  1jL>Ci  ^  n 

72 

75 

77 

82 

77 

75 

81 

72 

55 

69 

69 

74 

75 

77 

69  ' 

63. 

70 

74 

78 

78 

71 

73 

76 

81 

72 

55 

66 

75 

78 

86 

80 

73.4 

MIN 

47 

59 

57 

62 

62 

55 

35 

31 

41 

40 

*^ 

45 

54 

51 

■** 

39 

47 

46 

53 

51 

53 

50 

51 

46 

33 

29 

42 

52 

49 

52 

47.5 

UPDO  Odr'n  /-aa  ad 

70 

72 

75 

80 

75 

77 

78 

64 

57 

67 

73 

74 

74 

75 

68 

63 

70 

72 

71 

76 

77 

73 

75 

75 

63 

56 

67 

74 

78 

78 

75 

71.7 

MIN 

50 

67 

67 

61 

61 

59 

58 

39 

34 

44 

43 

50 

52 

54 

52 

47 

*^ 

53 

48 

57 

58 

59 

56 

55 

45 

38  j 

48 

** 

52 

58 

51.6 

WAUCBOLA  2  N« 

MAX 

71 

75 

79 

80 

81 

80 

80 

74 

57  , 

68 

76 

77 

78 

78 

73 

64 

70 

74 

81 

82 

75 

81 

66 

58 

69 

76 

78 

83 

83 

74.  S 

MIN 

*° 

34 

"I 

43 

55 

53 

43 

46.6 

WEST  PALH  BEACH 

MAX 

71  i 

72  ' 

76 

78 

77 

76 

78 

72 

61 

69 

73 

74  ; 

75 

75 

78  1 

65 

68 

74 

75 

76 

77 

75  i 

75 

76 

72 

59 

67 

7?. 

76 

77 

76 

73.1 

MIN 

54 

67 

69 

67 

65 

69 

65 

48 

38 

48 

53 

55 

58 

68 

62  ' 

51 

SB  ' 

60 

69 

65 

62 

64 

64 

49 

42 

45 

63 

61 

64 

69 

58.7 

WEST  PALM  BCB  WB  AP 

MAX 

73 

74 

80 

80 

80 

79 

80 

68 

62 

70 

75 

76  ! 

77 

78 

79  ! 

66  1 

70 

"i 

77 

79 

81 

77 

78 

78 

69 

61  . 

70 

75 

79 

80 

78 

MIN 

53 

67 

69 

64 

62 

61 

63 

42 

38 

47 

49 

49 

53  ' 

64 

55  1 

49 

45 

56 

55 

64 

61 

59  1 

59  ; 

63 

48 

41  , 

43 

61 

56 

57  1 

67 

55.  5 

WINTER  HAVEN 

MAX 

61 

72 

75 

77 

78 

81 

80 

78 

53  1 

57 

70 

74 

78 

78 

78 

69 

65 

70 

74 

78  i 

80  1 

81 

75 

80 

80 

61  1 

57 

69 

76 

80 

82 

73.1 

MIN 

45 

54 

1 

59 

59 

59 

57 

57 

37 

32 ; 

42 

42 

47 

50  1 

55 

! 

59 

48 

36 

51 

49 

57 

55 

1 

54  : 

1 

52  ; 

1 

51 

49  1 

38 

1 

35 

47 

S3 

55 

i 

60  j 

i 

49.8 

SEE  PACE  11   FOR  TABLE  6 
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STATION  INDEX 


i 

• 

U 

Utitude 

Longitude 

Elevation  1 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Reier 

to 
tables 

Temp. 

IprecipJ 

APALACHICOU  VB  CITT 

0311 

FRANKLIN 

39  44 

84  59 

13 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

ASCADIA 

DB  SOTO 

5 

L.  L.  STIEELEATHER 

3  3  5 

AVOK 

0369 

alCilLANTiS 

WILLIAM  E.CILLIARO 

2  3  5 

AVON  PARI  1  HW 

HIGHLANDS 

7 

U.  a.  SNCIKSSRS 

3  4 

BARTOW 

0478 

POLS 

5 

CITT  FIRE  DEPT. 

2  3  5 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

PALM  BEACH 

1 

26  39 

80  39 

16 

8A 

"d 

STATE  EXP.  STATIfM 

3  3      5  6 

BELLS  ZLADE  HRM  GATS  4 

Oflie 

PALM  BEACH 

7 

U.  S.  ENGIMESRS 

3  4  6 

eiC  CTPRCSS  IKD.  RES. 

R .  S .  HENDERSON 

BIG  PINS  OT  INK 

0747 

MONROE 

5 

WALTER  ZIECNER 

2  3  5 

BLACDUM  4  RNI 

0765 

OKALOOSA 

5 

MRS.  a.  TOUNGSLOOD 

3  4 

BUWHTSTOfm  2  & 

CALHOUN 

30  26 

85  03 

51 

7A 

7A 

JOHN  PUR 1 FOT 

BOCA  HATCH  S  t 

PALM  BEACH 

BUTTS  FARMS 

B0.V1TA  SPCS  2  ES2 

0887 

GLADYS  N.  COLLINS 

BRADENTDN 

0940 

MANATEE 

5 

KRS.  F.  H.  BRAYVER 

3  3  5 

SRANFORD 

0975 

SUVANNEE 

10 

39  5S 

82  58 

FRED  H.  FtSSELL 

3  4 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

30  26 

84  58 

MID 

WILLABD  R.  ADAMS 

BROOISVILLE  CRIM  HILL 

1046 

HERNANDO 

62  22 

275 

5P 

MISS  L.VOD  BORCnSKY 

BHOOXSVILLE  MRSY  KO  1 

1051 

HERNANDO 

28  38 

82  19 

8A 

U.S.    SOIL  CONSKRVA 

BROOESVIILT  tlK5T  NO  2 

1056 

HERN.UIDO 

5 

38  38 

82  ao 

8A 

U.S.    SOIL  CONSKRVA 

3 

8USHKSLL  2  i 

Ufi3 

SUMTER 

5 

28  40 

82  06 

6P 

6P 

A.    H.  NELSON 

2  3  5 

CAMP  BLAND I HG 

29  57 

81  59 

190 

7A 

7A 

COT  A .  STEPHENSON 

CAMAL  POINT  GATE  5 

PAUI  BEACH 

26  52 

80  38 

HID 

U .  5 .  ENG I KESRS 

CANTONMENT 

ESCAMBIA 

30  36 

87  19 

8A 

FLA . PULP  ft  PAPER  CO 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

5 

36  31 

82  11 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

3  3  5 

CAEtRABELLE 

1356 

FRANKLIN 

5 

29  SO 

84  40 

8P 

GLADYS  V.HC  DIIGBT 

2  3  5 

CABTTILLE 

i3as 

tASBINGTON 

30  47 

85  49 

_ 

7A 

LOKNIS  R.  WHITTAKER 

CEDAR  KZT 

1433 

LEW 

* 

29  08 

93  03 

15 

ep 

6P 

C.  C.  WHIDDOM 

CHATTAHOOCHEK 

1502 

GADSDEN 

1 

30  43 

84  S3 

8A 

U08LET  OLIVER 

CBIPLEY  3  E 

1S44 

NASH INC TON 

3 

30  48  8S  30 

4P 

A.  W.  O'STEEN 

3  ;<  5 

CHKISTVAS  7  IXl 

1565 

ORANGE 

8 

28  33 

81  06 

MID 

PAUL  C.  0R08E 

3  4 

CLKASWATSK 

1632 

PINELLAS 

37  87 

82  48 

34 

6P 

6P;riTTt  or  CLEARWATER 

CLEHMOKT  «  S 

1641 

LAKE 

28  27 

81  46 

134 

BP 

6P 

ED  OLIVBNBAUM 

CLEVISTON 

1649 

HENDRT 

5 

36  45 

80  55 

K 

f ,    A ,  F03S 

CLE«IST<9t  U  S  ENGINEERS 

1654 

HENDRT 

7 

36  45 

80  55 

lOA 

V.  S.  ENGIKBEHO 

COCON0T  GROVE  7  S 

17 16  DADS 

3 

35  39 

80  18 

8A 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

COMPASS  LAKE 

5 

30  36 

85  23 

120 

6P 

6P 

CARL  B.  THAAP 

COOT  BAT  RANGER  STATION 

1»32 

S 

25  11 

80  54 

5P 

SEE  1305 

CRESCENT  CITT  2  SV 

1978 

PITTMAN 

39  26 

81  31 

50 

6P 

«.  S.  NEreOLD 

CRESTVIB*  CAA  AP 

1986 

OKALOOSA 

5 

30  48 

86  34 

HID 

CIVIL  AERO  ADM. 

CROSS  CITT  CAA  Alr'^ORT 

2011 

DIXIE 

5129  38 

83  06 

MID 

CIVIL  AERO  ADM. 

3  3  4  5 

DANIA  S  « 

2114 

BROWARD 

2 

36  04 

80  12 

8A 

FLA.  POWER  k  LICBT 

3 

DATTOKA  BEACH 

2150 

VOLUSIA 

3 

39  13 

81  02 

4 

9A 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

DATTONA  BEACG  WB  AP 

2158 

VOLDSIA 

3{39  11 

81  03 

MID 

U.S.  VEATBZR  DUREAU 

DE  rtJRIAX  SPRINGS 

3230 

WALTON 

3 

30  43 

86  07 

5P 

B.  C.  STORRS 

DE  LAKD 

VOLUSIA 

8 

29  01 

81  IB 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

DOVLINC  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10 

30  15 

83  IS 

MID 

MRS. MART  M.  CARROLL 

3  4 

DRY  TORTUCAS 

2418 

MONROE 

5 

24  38 

82  53 

3 

6P 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

EDSTIS  2  3 

2827 

8 

28  50 

81  41 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

ETESCLADSS 

3850 

COLLIER 

5 

25  51 

81  23 

6P 

HAKHATTAN  UERC.CORP 

FEDERAL  POINT 

PirTMAN 

8 

29  45 

81  32 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

FELDA 

3923 

HEfJDRT 

26  33 

81  26 

MID 

U.  S.  ENGINEERS 

FELL£VERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

80  35 

25 

8A 

8A 

rSLLSMERE  FARM  CO. 

3  3  5 

FERNANDINA 

3944 

NASSAU 

2 

30  41 

81  28 

SP 

LEWIS  K.  NOLAN 

FORT  ORlfK 

3137 

OOECBOBEE 

7 

27  30 

80  48 

Ull> 

U.  S.  CEO.  SURVEY 

FORT  LAUDERDAU 

3163 

BROWARD 

2 

26  10 

80  10 

6P 

F.  P.  HEDPORD,  JR. 

3  3  5 

rORT  HTERS  WB  AlAPORT 

3186 

LEE 

5 

26  35 

81  52 

HID 

U.S.  WEATHi9t  BUREAU 

3  3  4  5 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUC IE 

3 

37  26 

80  20 

5 

8A 

8A 

HRS.T.C.  NICHOUGM 

GAINESVILLE  OMIVERSITT 

3316 

ALACHUA 

8 

39  39 

82  21 

8A 

fl.  E.  BRAT LEY 

GLEN  SAINT  MART 

3470 

Bi^CKB 

9|30  IS 

83  10 

4P 

C.S.T.M.  NURSERIES 

GRACEV I IXB 

3S36 

JACKSON 

3 

30  57 

85  31 

HID 

MR  GLEN  R.  CSANCE 

3  4 

GRAPE  HAMMOCK  3  1 

3571 

POLK 

7 

37  48 

81  15 

HID 

U.  8.  EKGINEERS 

3  4 

HAIirE3  CITT  i  » 

3718 

POLK 

7 

28  06  81  39 

HID 

CITRUS  EXP.  STATION 

HAST  LAKE 

3S40 

ORANGE 

7 

28  23 

81  13 

70 

9A 

WH.   UC  CUBBIN 

HIALEAB 

3909 

DADE 

2 

25  50 

80  17 

8AIU.  S.  GEO.  SURVEY 

HIGH  SPRIh'GS 

3956 

AUICBDA 

10 

39  50 

82  35 

5P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

3  3  5 

BILLIARD 

3978 

NASSAU 

9 

30  41 

81  55 

BRUNO  SCHRGCBACB 

2  3  5 

BILLSBOROUCB  RVR  ST  PK 

3986 

RILLSBOROUCa 

5 

38  09 

82  14 

50 

8A 

STATE  PARK 

HOLOPAf 

4075 

OSCEOLA 

8 

28  09 

81  04 

MID 

W.  J.  NEWMAN 

HOMESTEAD  EKP  STATION 

4091 

DADE 

3 

35  30 

80  30 

SUB.TBOP.  EXP.  STA. 

HTPOLUIO 

4198 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

80  03 

6P 

J.  L.  CARNBTT 

3  3  5 

INGLIS 

4373 

LETT 

5 

29  02 

S2  41 

HID 

FLA.  POWER  COHPANT 

3  4 

INVERNESS 

4389 

CITRUS 

5 

38  50 

82  30 

70 

5P 

5P 

J.  H.  SPIVET 

ISLEIORTH 

4332 

ORANGE 

8 

38  28 

81  33 

6P 

CHASE  k  COMPANT 

JACKSONVILLE  fB  AP 

4358 

DUVAL 

30  25 

81  39 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

1 

30  17 

61  23 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

JACKSONVILLE  »B  CITT 

4371 

DUVAL 

8 

30  30 

81  39 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

JASPER  10  E 

4393 

HAMILTON 

10 

30  31 

83  47 

150 

8A 

8A 

FLA.  ?0nE3T  SERVICE 

KENDALL  2  E3E 

4518 

DADE 

3 

25  40 

80  17 

8A 

DADE  CO.  NURSERIES 

KET  reST  re  AIRPOIT 

4570 

MONROE 

5 

34  35 

81  42 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KET  WEST  re  CITT 

4575 

HOintOB 

5124  33 

81  48 

5 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  OUREAU 

2  3  4  5 

KISSIMMEE 

4620 

OSCEOLA 

7 

28  18 

81  25 

69 

6P 

6P 

MRS.  MABEI.  L.  lAKE 

2  3  5 

KISSIMMEE  NO  2 

4625 

OSCEOLA 

7 

28  18 

81  24 

60 

HID 

U.  S.  ENGINEERS 

LA  BELLE 

4663 

HENDRY 

5 

26  44 

81  25 

13 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

LA  BtLLE  2  NW 

4667 

5 

26  46 

81  27 

16 

MIDjU.  S.  EMGIHEERS 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

4707 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

180 

SP 

mid! CITRUS  EXP  STATION 

2  3  4  5 

LAD  ALFRED  3  NNE 

4712 

POLK 

5 

38  08 

81  43 

HID 

U.S.  SOIL  CWSBHVA 

CLOSED  10/50 

UJEE  CITT  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  37 

205 

6P 

6P 

FOREST  k  PARK  SERV. 

LAKE  BIA1ASSE 

4771 

ORANGE 

el26  35 

81  28 

111 

9A 

9A 

BUREAU  OF  PLANT  IND 

3  3  3 

LAKELAND  re  CITT 

4797 

POLE 

5 

28  02 

81  59 

215 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BXntEAU 

LAKE  PLACID  2  SI 

4845 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

81  22 

141 

6P 

6P 

COLE  OAKLET.  JR. 

3  3  5 

LAD  TRAPFOaO 

4866 

COLLIER 

36  36 

81  39 

7P 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

UMONT  8  V 

4892 

JEFFERS<W 

5 

30  23 

83  55 

mid; TUNGSTEN  PLANTATIOT 

3  4 

LSESBURC 

4980 

LAKE 

8 

28  49 

81  52 

HID 

EDDIE  C.  SUTLER 

3  4 

LIGHUlfTITAB  KKT 

S03  5 

MGNROE 

2 

34  54 

80  43 

HID  HUGH  H.  MATOESON 

1 

3  4 

Statio: 


County 


Obser- 
vation I 
time 


Observer 


LOXABATCHXE 

5182 

PALM  BEACB 

38 

j4 

U .  S .  GEO .  eUlTET 

LTNN1  4  SE 

5237 

MARION 

8 

39 

M 1 8S  HE  LBt  m  RKDOR 

MADISCW 

537S 

HADIS(»4 

10 

30 

T .  C .  MERCHANT 

MARATHON  VACA  KET 

5351 

MONROE 

34 

MARIANNA  CAA  AP 

5367 

JACKSON 

I 

30 

50 

85 

11 

130 

HID 

HID 

CIVIL  AEK>  AOM. 

3 

3 

HARIANNA  IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

1 

30 

46 

12 

120 

MARINE LAND 

5391 

FLAGLER 

2 

29 

MAYO  5  N« 

LA  FAYETTE 

3 

30 

MELBOURNE  10  VNW 

5607  BREVARD 

8 

38 

MELBOURNE  re  AIRPORT 

5€12 

BREVARD 

2 

28 

06 

80 

38 

23 

HID 

HID 

D  3.   WEATHER  BUREAU 

2 

3 

4 

MKRRITT  ISUUTD  5  S 

5643 

BREVARD 

2  :38 

18 

SO 

MIAMI  BEACH 

5658  .DADE 

2 

25 

47 

80 

08 

MIAMI  re  AIRPORT 

5663 

DADE 

2 

35 

49 

17 

8 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

HIAHI  re  CITT 

5668 

DADE 

35 

47 

80 

11 

B 

U.S.   WEATHER  BURSAU 

HILTGH  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

I 

45 

87 

11 

ep 

ep 

AGB.  EXP.  STATION 

3 

3 

HOMTICELLO 

5879 

JEFFERSON 

5 

30 

32 

83 

'2 

302 

MID 

PHILLIPS 

MOORS  HAVEN  LOCK  1 

56  9  5 

GLADES 

7 

26 

50 

81 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

37 

55 

81 

MT  PLEASANT 

5990 

GADSDEN 

30 

40 

MTAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

I 

27 

14 

82 

19 

20 

8A 

STATE  PARK 

3 

NAPLES 

6078  COLLIER 

5 

26 

09 

81 

49 

BP 

NSW  SMTRNA  4  N 

6310 

VOLDSIA 

* 

39 

05 

80 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

5 

30 

31 

86 

NITTAW  1  3 

6251 

OSCEOLA 

2 

27 

56 

80 

N  NEW  RIVER  CANAL  NO  1 

6318 

PAUl  BEACH 

7 

38 

33 

80 

N  NEW  RIVER  CANAL  NO  3 

6323 

BROWARD 

7 

26 

20  ,80 

33 

- 

HID 

V.  S.  GEO.  SURTET 

3 

4 

OCAU 

6414 

HARION 

5 

29 

11 

82 

OCA  LA  AIRPORT 

6419 

MARION 

5 

39 

10 

82 

OKEECHOBEE  9  W 

648IJ 

OKEECROBEE 

7 

27 

15 

80 

OKEECHOBEE  HKCN  GT  6 

6485 

OKEECHOBEE 

' 

37 

12 

80 

ORANGE  CITY  3  3 

6581 

VOLUSIA 

28 

55 

81 

17 

MID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

3 

4 

ORANGE  SPRINGS  1  E 

6620 

VOLDSIA 

I 

30 

81 

28 

ORLANDO  WATER  PIANT 

6633 

ORANGE 

8 

28 

33 

81 

ORLANDO  UTILl.COHM. 

ORLANDO  re  AIRPOST 

6636 

ORANGE 

8 

28 

33 

81 

U.S.  WKATHER  BUREAU 

ORTONA  LOCK  NO  2 

€657 

GLADES 

' 

36 

47 

81 

16 

21 

U.  3,  ENGINEBRS 

6753 

PUT MAN 

8 

29 

39 

81 

37 

50 

6P 

6P 

L.  M.  PERRY 

2 

3 

5 

PANACEA 

6828 

WAKULLA 

5 

30 

02 

84 

24 

- 

HID 

MR.   OTIS   L.  VAUSB 

3 

4 

PANAMA  CITY 

6836 

BAT 

5 

30 

10 

85 

42 

31 

ep 

6P 

E.  S.  DAY 

3 

3 

5 

PANAMA  CITY  NO  2 

€641 

BAY 

30 

lU 

85 

40 

31 

Min 

PLA.  FOREST  SERVICE 

3 

PARISH 

€880 

MANATEE 

5 

27 

35 

82 

26 

MID 

CHARIE8  W.  PARRISB 

3 

4 

PENNSUCO  4  NW 

6988 

DADE 

3 

35 

57 

26 

7  . 

HID 

U.    S.   CEO.  SURVEY 

3 

PEN3AC0LA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5 

30 

28 

87 

12 

118 

MID 

HID 

CIVIL  AERO  ADH. 

2 

3 

4 

PEN3AC0LA  WB  CITT 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30 

25 

87 

13 

13 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3 

5 

PETERS 

7033 

3 

25 

36 

80 

21 

8A 

DI  GIORCIA  FRUIT 

3 

PLANT  CITT 

7205 

HILLSBOROUGH 

5 

28 

01 

82 

08 

121 

5P 

SP 

D.    A.  STORMS 

2 

3 

5 

POHPANO  BEACH 

7254  IbROWARD 

2 

26 

14  80 

09 

23 

5P 

5P 

ST. FARMERS'  MARKET 

2 

3 

5 

PORT  MATACA  S  L  CNL 

7293 

MARTIN 

26 

t9 

80 

36 

23 

KID 

U.    S.  ENGINEERS 

3 

4 

PUNTA  GORDA 

CEARLOTFE 

55 

82 

E.    J.   HC  CANN 

3 

5 

QUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

.10 

35 

84 

2 

3 

5 

7440 

10 

30 

04 

82 

FLA.   STATE  ntlSON 

3 

4 

ROTAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

2 

25 

22 

60 

35 

10 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SERV. 

2 

3 

5 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

3 

29 

54 

81 

19 

10 

3 

3 

5 

SAINT  AUGUSTINE  BEACB 

7820 

ST  JOHNS 

3 

39 

50 

81 

MR5.T.B.  CILLESPIB 

2 

3 

4 

5 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

5 

38 

31 

82 

GERARD  SCHNtDER 

• 

3 

4 

5 

ST  LUC  IF.  NEW  LOCK  NO  1 

7859 

MARTIN 

2 

27 

07 

80 

U.  S.  ENGINEERS 

3 

4 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

5|30 

05 

84 

10 

17 

4P 

4P 

FISH  li  WLDLIFE  SKRV 

3 

3 

5 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

5 

27 

47 

82 

38 

30 

B.  T.  OSERLY 

3 

3 

4 

5 

SAN FORD 

7977 

SEMINOLE 

28 

49 

81 

ELTON  J  HOUGHTON  JH 

2 

3 

3 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

5 

27 

20 

82 

2 

3 

5 

SARASOTA  5  E 

8024 

SARASOTA 

5 

37 

30 

82 

CLOSED 

SECOTAN 

TATLOB 

5 

30 

12 

83 

39 

45 

6P 

6P 

LEON  ROBERTS 

2 

3 

5 

STUART 

8620 i MARTIN 

2 

27 

12 

80 

15 

10 

8P 

8P 

JOHN  N ,  MANN 

2 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8758 

LEON 

5  !30 

26 

84 

20 

68 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3 

4 

5 

TAUIAMI  CANAL 

8775 , DADE 

2 

25 

46 

80 

27 

13 

MID 

U.  3,  GEO.  SURVEY 

3 

TAHIAHI  TRL  40  BD 

8780 

DADE 

35 

45 

80 

49 

12 

9A 

9A 

I'.  S.  GEO.  SUE  VET 

2 

3 

TAUTA  WB  AIRPORT 

6788 

HlLLSBOROUCa 

27 

58 

82 

32 

24 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3 

3 

4 

5 

TARPON  SPRINGS  2  W 

8824 

PINELLAS 

28 

82 

47 

20 

6P 

DANIEL  Z.  ENNETT 

2 

3 

3 

TAVERN  I ER 

8841 

3 

25 

01 

7P 

EUGENE  LOWE 

2 

3 

5 

TITUSVILLE  2  W 

8942 

BREVARD 

2 

28 

35 

80 

48 

14 

ep 

6P 

FRANK  R.  ROOF 

2 

3 

5 

TEH0P5KAL1GA  CTP.  CNL 

8967 

OSCEOU 

7 

28 

08 

20 

60 

7A 

U.    S.   CEO.  SUHVET 

3 

VENICE 

9176  SARASOTA 

5 

27 

06 

82 

27 

14 

MID 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

3 

4 

VENUS  3  SB 

GUDES 

7 

37 

81 

21 

MID 

V.   S.  ENGINEERS 

3 

VERNON 

9206  WASHINGTON 

3  !30 

38 

85 

43 

46 

MID 

JAMES  D.  PARISH 

3 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

3 

37 

39 

24 

20 

HID 

MID 

CIVIL  AERO  ADH. 

3 

3 

3 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27 

33 

81 

130 

6P 

6P 

H.   L,  CARLTON 

2 

3 

5 

WEST  PALM  BEACH  ^ 

9520  jPALM  BEACH 

26 

42 

15 

ep 

6P 

PAIJI  REACH  POST 

3 

3 

5 

WEST  PAUl  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

3 

36 

41 

80 

06 

15 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3 

4 

5 

WINTER  HAVEN 

POLK 

5  28 

01 

81 

44 

175 

lOA 

lOA 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2 

3 

5 

NEW  STATIONS 
;  CAPE  SABLE  RANGER  STA.  !l305  MONROE 


3  25  11  SO  54 


9P    5P  NATIONAL  PARE  SRRT.    3  3 
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I  Tables  3,4  8  and 
tor  several  dsfs,  only  the  first 
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FLORIDA  -  FEBRUARY  1951 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 

Temperatures  climbed  to  86  degrees  on  the  first  and  last  days  of  this  month,  but  the  shortest  month 
of  the  year  included  a  temperature  of  10  degrees  at  Crestview  (the  lowest  February  temperature  re- 
corded in  Florida  since  1905)  ,  two  cold  waves,  a  snow  storm,  and  cold  rain  that  was  instrumental  in 
causing  the  death  of  several  thousand  head  of  range  cattle.  Temperatures  averaged  59.6  degrees,  one 
degree  below  normal,  and  the  precipitation  average  of  1.85  inches  was  only  about  60  percent  of  normal. 

« 

Very  warm  weather  on  the  first  sent  maximum  temperatures  into  the  lower  eighties  through  the  south 
and  central  portions,  giving  emphasis  to  the  falling  temperatures  in  the  cold  wave  that  reached  the 
extreme  northwest  portion  on  the  first  and  continued  southeastward  through  the  State,  causing  minimum 
temperatures  on  the  3rd  that  ranged  from  10  degrees  at  Crestview  to  32  degrees  at  Moore  Haven.  Pre- 
cipitation associated  with  the  cold  wave  was  light  to  moderate  in  the  north  portion  and  moderate  to 
heavy  in  the  central  and  south  portions.  Precipitation  began  as  rain  but  changed  to  solid  forms  on 
the  2nd  that  gave  freezing  rain,  sleet,  snow  pellets,  or  snow  southward  to  Daytona  Beach,  DeLand, 
Lakeland,  and  Bradenton  (See  map  page  19).  Snow  accumulated  to  a  depth  of  about  two  inches  in  the 
Crescent  City-St.  Augustine  area  and  to  about  one-half  inch  in  the  Monticello  area  on  the  night  of 
the  2nd-3rd.  Rains  ahead  of  the  cold  wave  began  in  the  south  and  central  portions  early  on  the  2nd 
and  lasted  16  to  24  hours.  Totals  were  between  1.25  and  1.75  inches  at  most  stations,  but  generally 
well  above  two  inches  from  Lake  Okeechobee  to  Melbourne.  Over  most  of  the  area  from  the  Tampa-Mel- 
bourne line  to  the  Ft.  Myers-West  Palm  Beach  line  temperatures  were  below  40  degrees  several  hours 
before  the  rain  ended.  Fresh  to  strong  northerly  winds  accompanied  this  cold  rain.  Slowly  rising 
temperatures  following  this  cold  wave  reached  normal  values  the  6th.  Mild  temperatures  with  light 
to  moderate  rains  the  7th  provided  a  short  respite  from  winter.  The  month's  second  cold  wave  enter- 
ed the  northwest  portion  on  the  evening  of  the  7th  and  sent  minimum  temperatures  into  the  middle 
twenties  in  the  extreme  north  and  the  thirties  in  the  south  on  the  8th.  Temperatures  rose  even  more 
slowly  following  the  second  cold  wave,  finally  reaching  normal  levels  the  afternoon  of  the  12th. 
From  the  13th  to  the  27th,  temperatures  were  near  or  above  normal  with  considerable  daily  range  from 
night  to  afternoon  under  the  influence  of  generally  clear  skies.  Several  stations  in  the  central 
portion  recorded  the  highest  temperature  for  the  month  on  the  last  day.  Very  little  precipitation 
fell  after  the  8th. 

Weather  conditions  during  the  first  half  of  the  month  were  unfavorable  for  satisfactory  growth  of 
tender  vegetables,  but  hardy  varieties  generally  made  fair  progress.  Strong  cold  winds  accompanying 
each  of  the  cold  waves  were  very  damaging  to  tender  crops  such  as  beans,  cucumbers,  squash,  tomatoes 
and  watermelons.  Conditions  improved  slightly  with  generally  mild  days  and  cool  nights  after  the 
11th,  but  slow  growth  and  light  yields  continued  to  characterize  the  tender  vegetable  situation  in 
the  south,  while  considerable  improvement  was  noted  for  hardy  vegetables  such  as  cabbage,  celery, 
escarole  and  lettuce.  The  potato  crop  in  the  south  was  not  affected  materially  and  good  yields  were 
obtained  as  the  crop  entered  its  major  harvesting  period.  The  second  half  of  the  month  brought  great- 
ly improved  weather  conditions  although  light  scattered  frosts  extended  into  the  central  portion  on 
the  morning  of  the  23rd.  Almost  negligible  rainfall  caused  a  deficiency  of  moisture  in  unirrigated 
sections.  Crops  generally  responded  to  the  improved  growing  conditions  and  made  very  good  progress. 
In  the  south,  harvesting  of  beans  continued  active  in  the  Pompano  area  and  increased  in  the  Everglades 
and  Dade  County  areas.  Harvesting  of  an  excellent  crop  of  potatoes  at  Ft.  Myers  neared  completion 
while  the  important  Dade  County  section  reached  peak  production.  The  winter  crop  of  tomatoes  showed 
considerable  improvement,  but  yields  were  still  much  below  average.  The  volume  of  sweet  corn  in- 
creased as  more  acreage  in  the  south  came  into  production.  Harvesting  of  cabbage  got  well  underway. 
The  late  winter  celery  acreage  was  in  good  to  excellent  condition  and  above  average  yields  were  re- 
ported.    Escarole  and  lettuce  responded  nicely  and  squash  came  into  heavy  production. 

RANGE  CATTLE:-  It  is  estimated  that  some  5,000  cows  died  in  South  Florida  within  a  few  days  follow- 
ing the  cold,  windy,  rainy  weather  of  the  2nd-3rd.  While  the  immediate  cause  of  this  loss  of  cattle 
seems  to  be  the  weather  of  the  2nd-3rd,  the  story  begins  with  the  cold  wave  of  November  25,  1950. 
The  November  cold  wave  killed  range  grass,  continued  cold  weather  through  December  prevented  material 
new  growth,  and  the  cold  wave  of  January  8th-9th  with  freezing  temperatures  southward  to  Royal  Palm 
Ranger  Station  Killed  such  new  grass  as  had  appeared.  Precipitation  during  January  over  the  south 
portion  averaged  less  than  25  percent  of  normal  and  prevented  improvement  of  ranges.  This  sequence 
of  weather  conditions  reduced  food  value  of  range  forage  to  very  low  levels  so  that  cows  were  in  poor 
condition  when  winter  climaxed  its  severity  in  the  cold  wave  early  this  month.  J.T.B.B. 
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Id  ndditlon  to  the  cllmatoloKlcal  data  fron  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  atatloDB,   this  bulletin  series  contains  records  from  llydrocllma 
tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  In  the  Hydrologlc  Bulletin 
Series.     The  llydrocllaatlc  Network  Is  a  nationwide  net  of  rain  gages--mostly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.     It  was 
established  In  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Departnent  of  the 
Aray,   to  supplenent  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records 
of  rainfall  Intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers.     This  Network,  now  nusbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Engineers.     These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,   and  nearly  $375,000  since  that  date.     For  the  years  1940-42, 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  In  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  Increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocllmatic 
Network  stations  were  presented  In  bulletins  (Hydrologlc  Bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.     A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.  S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.  C. 

Uany  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
individuals  as  listed  in  the  Station  Index. 
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3 

317 

0 

7 

96 

.51 

1 

T 

0 

5 

1 

0 

MARIANNA  IND  SCHOOL 

54.8 

- 

1 

82 

27 

13 

3 

^92 

0 

7 

96 

- 

3.  75 

.35 

1 

.1 

0 

5 

0 

0 

MAYO  5  NW 

55.  2 

82 

18+ 

18 

4 

270 

0 

6 

1 

86 

1 

.36 

7 

T 

0 

4 

1 

1 

MILTON  EXP  STATION 

54.  7 

82 

27 

11 

3 

304 

0 

7 

2 

17 

.69 

7 

.0 

0 

5 

3 

0 

MONTICELLO 

54.5 

- 

2 

82 

18+ 

IS 

3 

295 

0 

7 

71 

- 

3.  59 

.43 

1 

.5 

0 

4 

0 

0 

MX  PLEASANT 

54. 7H 

- 

3 

81 

17 

14 

3 

291 

0 

6 

1 

42 

- 

3.32 

.0 

0 

4 

0 

0 

NICEVILLE 

51.4 

3 

1 

76 

28 

11 

3 

0 

6 

.0 

0 

PAN/iMA  CITY 

55.6 

0 

78 

28 

17 

3 

267 

0 

5 

95 

3 . 34 

,  0 

0 

4 

0 

0 

PENSACOLA  CAA  AP 

55.4 

78 

27 

13 

3 

284 

0 

6 

1 

81 

.  63 

1 

.0 

0 

7 

1 

0 

PENSACOLA  WB  CITY 

55.  2 

0 

76 

27 

13 

3 

280 

0 

5 

1 

58 

- 

2.  76 

.53 

16 

.  0 

0 

7 

2 

0 

QUINCY  EXP  STATION 

54.6 

- 

4 

81 

19 

15 

3 

0 

6 

1 

63 

- 

2.94 

1.06 

7 

T 

0 

5 

1 

1 

SAINT  MARKS  6  SE 

52.8 

4 

75 

21+ 

17 

4 

336 

0 

7 

70 

2.92 

.40 

1 

.  0 

0 

2 

0 

0 

SECOTAN 

54.5 

82 

27 

16 

4 

298 

0 

7 

1 

29 

.67 

7 

.0 

0 

4 

2 

0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

54.9 

1 

1 

80 

27 

18 

3 

281 

0 

7 

1 

79 

- 

2.40 

.94 

7 

.2 

T 

2 

5 

2 

0 

DIVISION 

54.8 

1 

34 

T 

MIDDLE  DIVISION 

■ 

BARTOW 

62.1 

- 

1 

1 

86 

27+ 

32 

3 

108 

0 

1 

2 

13 

- 

.57 

1 

.18 

2 

.0 

0 

4 

2 

r 

BROOKSVILLE  CHIN  HL 

60.  6 

- 

6 

84 

28 

26 

3 

149 

0 

3 

2 

01 

- 

.79 

1 

.21 

2 

T 

0 

5 

2 

1 

BUSHNELL  2  E 

59.3 

- 

1 

3 

85 

28 

28 

4 

176 

0 

2 

1 

91 

- 

.46 

1 

.06 

2 

4 

2 

1 

CAMP  BLAND I  NO 

56.8 

82 

19+ 

26 

4 

0 

7 

1 

63 

1 

.  12 

7 

4 

1 

1 

CEDAR  KEY 

58 .  6M 

9 

75 

14+ 

26 

3 

185 

0 

4 

1 

20 

1 . 28 

1 

.00 

7 

.0 

0 

2 

1 

1 

CLEARWATER 

60.9 

- 

2 

0 

79 

16+ 

35 

4 

134 

0 

0 

2 

95 

- 

.04 

1 

.41 

2 

.0 

0 

7 

3 

1 

CLERMONT  6  S 

60.  6 

- 

2 

4 

85 

28 

29 

3 

148 

0 

1 

.0 

0 

CRESCENT  CTY  2  SW 

59.3 

- 

7 

84 

27 

27 

3 

185 

0 

4 

2.0 

0 

DAYTONA  BEACH 

58.0 

83 

2 

32 

3 

0 

1 

2 

98 

1 

.  24 

3 

.0 

0 

6 

3 

2 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

57. 1 

2 

1 

82 

1 

31 

3 

222 

0 

2 

2 

46 

.14 

1 

.95 

2 

T 

0 

4 

1 

1 

DE  LAND 

57.7 

- 

3 

1 

82 

28 

30 

3 

0 

2 

2 

68 

.09 

.92 

2 

T 

0 

5 

3 

0 

EUSTIS  2  S 

61.5 

1 

86 

1 

32 

3 

128 

0 

1 

2 

53 

.09 

.  0 

0 

4 

0 

0 

FEDERAL  POINT 

57. 7M 

- 

1 

5 

84 

28 

29 

2 

213 

0 

3 

2 

17 

- 

.77 

1 

.24 

7 

3 

2 

1 

GAINESVILLE  UNIV 

59.3 

9 

83 

1 

26 

3 

0 

5 

1 

05 

1 .87 

.60 

7 

T 

0 

4 

1 

0 

HIGH  SPRINGS 

57.7 

84 

18 

23 

4 

219 

0 

6 

1 

70 

1 

.15 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

INVERNESS 

59.9 

2 

85 

28 

29 

3 

156 

0 

2 

1 

90 

- 

.65 

1 

.28 

2 

.  0 

0 

5 

2 

1 

KISSIHMEE 

61.3 

- 

7 

85 

27 

32 

3 

124 

0 

1 

2 

45 

- 

.  25 

1 

.84 

2 

.  0 

0 

2 

2 

1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

60.8 

- 

2 

5 

85 

28 

30 

3 

135 

0 

1 

.0 

0 

LAKE  HIAWASSE 

59.5 

83 

2 

32 

3 

0 

1 

2 

12 

1 

.26 

3 

.  0 

0 

5 

1 

LAKELAND  WB  CITY 

60. 7 

3 

g 

84 

28 

30 

3 

144 

0 

2 

1 

92 

.81 

1 

.22 

2 

.0 

0 

4 

1 

1 

MOUNTAIN  LAKE 

60.4 

- 

2 

7 

85 

28 

33 

3 

141 

0 

0 

2 

33 

.  04 

1 

.06 

2 

.  0 

0 

1 

NEW  SMYRNA  4  N 

59.  5 

9 

83 

1 

32 

3 

166 

0 

1 

3 

46 

.80 

1 

.90 

2 

.0 

0 

1 

OCALA 

6o!5 

1 

1 

86 

28 

28 

3 

159 

0 

4 

2 

21 

- 

.74 

1 

.08 

2 

T 

0 

1 

OCALA  AIRPORT 

57.2 

85 

28 

26 

4 

229 

0 

6 

1 

95 

1 

.14 

2 

.0 

0 

1 

ORLANDO  WATER  PLANT 

59.5 

83 

2 

33 

3+ 

0 

0 

2 

54 

1 

.65 

3 

.0 

0 

5 

2 

1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

59.  B 

_ 

2 

3 

85 

28 

31 

3 

157 

0 

2 

2 

28 

- 

.03 

2 

.07 

2 

.0 

0 

1 

PALATKA 

59.7 

- 

5 

84 

28 

28 

3 

176 

0 

4 

1 

82 

- 

1.02 

1  0 

0 

4 

0 

PLANT  CITY 

61. 6U 

5 

86 

28 

30 

3+ 

127 

0 

2 

2 

77 

.  33 

1 

20 

7 

.  0 

0 

4 

2 

RAIFORD  ST  PRISON 

84 

28 

24 

4 

0 

7 

1 

92 

1 . 35 

1 

44 

7 

.  0 

4 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

57. 9H 

6 

81 

21+ 

28 

2 

207 

0 

4 

2 

18 

1.03 

1 

10 

7 

2.  0 

0 

3 

2 

SAINT  AUGUSTINE  BCH 

56.1 

82 

1+ 

29 

2 

257 

0 

4 

2 

48 

1 

17 

1.0 

T 

3 

4 

2 

1 

SAINT  LEO 

60.9 

- 

5 

84 

28 

29 

3 

142 

0 

1 

2 

60 

- 

.  17 

1 

35 

2 

ST  PETERSBURG 

62.5 

- 

2 

0 

80 

17 

33 

3 

110 

0 

0 

1 

81 

- 

.  99 

1 

30 

2 

T 

1 

SANFORD 

59.1 

- 

3 

4 

84 

2+ 

32 

3 

0 

1 

2 

61 

.30 

1 

47 

3 

.  0 

0 

2 

J 

TAMPA  WB  AIRPORT 

60.9 

- 

1 

0 

80 

IS 

31 

3 

131 

0 

1 

2 

06 

.  50 

1 

22 

2 

T 

5 

1 

TARPON  SPRINGS 

60.6 

_ 

1 

4 

82 

1 

32 

4 

139 

0 

1 

1 

68 

- 

1.04 

1 

03 

2 

T 

0 

S 

1 

1 

WINTER  HAVEN 

62.0 

85 

28 

32 

3 

0 

1 

2 

42 

1 

43 

3 

.  0 

0 

2 

* 

DIVISION 

59.7 

2 

20 

• 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

61. 4M 

2 

5 

85 

1 

33 

3 

129 

0 

0 

1 

21 

.92 

70 

3 

1 

0 

AVON  PARK 

63.2 

1 

0 

85 

28 

33 

3 

89 

0 

0 

2 

57 

.14 

2 

21 

2 

.0 

0 

2 

I 

1 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

62.1 

2 

0 

86 

28 

38 

3 

0 

0 

1 

71 

.23 

1 

54 

3 

.0 

0 

2 

1 

1 

BIG  PINE  KEY  INN 

68.3 

84 

1 

42 

4 

38 

0 

0 

2 

33 

1.30 

1 

23 

3 

.0 

0 

1 

1 

BRADENTON 

60.7 

1 

8 

79 

17 

34 

3 

128 

0 

0 

1 

48 

T 

0 

4 

0 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

64.4 

81 

2 

40 

3 

48 

0 

0 

1 

89 

1 

62 

3 

.0 

0 

2 

1 

I 

CAPTIVA 

64.  SH 

81 

15 

37 

3 

76 

0 

0 

1 

31 

71 

2 

.0 

0 

3 

2 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

62.  5 

82 

1+ 

38 

3 

0 

0 

1 

51 

.69 

1 

33 

3 

.0 

0 

3 

1 

1 

COCONUT  GROVE  7  S 

64.5 

3 

0 

83 

22 

38 

3 

0 

0 

2 

39 

1 

32 

3 

.0 

0 

6 

2 

1 

0 

DRY  TORTUGAS 

67.1 

79 

1 

51 

4 

27 

0 

0 

62 

45 

7 

.0 

0 

3 

0 

EVERGLADES 

64.5 

3 

0 

83 

18+ 

34 

3 

63 

0 

0 

24 

1.06 

08 

5 

.0 

0 

6 

0 

0 

FELLSMERE 

62.4 

1 

7 

84 

21+ 

34 

3 

97 

0 

0 

3 

94 

1.80 

2 

20 

3 

.0 

0 

8 

3 

1 
1 

FORT  LAUDERDALE 

66.1 

2. 

1 

83 

21 

38 

3 

50 

0 

0 

1 

75 

.09 

1 

20 

3 

.0 

0 

S 
5 

1 
1 

1 

FORT  MYERS  WB  AP 

62.4 

2 

6 

84 

27 

34 

3 

100 

0 

0 

1 

96 

.06 

1 

86 

2 

.0 

0 

RIALEAfi 

63.1 

81 

22 

37 

3 

0 

0 

1 

87 

1 

48 

3 

.0 

0 

4 

1 

1 

PrecipitdboD 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

Tabic  2-Contiiiu*d 


Station 

iMBpanture 

Precipitation 

• 

• 

> 

irom  normal 

9 

a 

3C 

IS 

1 

i 

Date 

1 

Degree  days 

No.  of  days 

Total 

Departtire 
from  normal 

Qiealaat  day 

Q 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

Mai.  90* 
or  above 

Min.  32* 
or  below 

0 

H 

Max  depth 
on  ground 
at  obsn. 

Date 

0 

i 

0 
— 

■ 

• 

i 

0 
0 

tn 

1.00  or 

e 

0 

HOMESTEAD  EXP  8TA 

63.3 

-  3.3 

83 

21 

?T 

3 

66 

0 

0 

2.43 

.59 

1.13 

3 

.0 

0 

4 

2 

2 

HYPOLUXO 

M.9 

-  .3 

85 

21 

39 

1? 

^  '  Q7 

^  ■  ?5 

3 

.  0 

3 

0 

0 

KEY  WEST  WB  ATRPOST 

67.4 

80 

1 

48 

2 

.  0 

4 

1 

0 

KEY  WEST  WB  CITT 

t%.i 

-  2.0 

81 

28 

50 

n7 

* « 
■ 

2 

.  0 

1 

0 

LA  BELLE 

62.8 

-  1.6 

85 

28 

34 

86 

1 "  80 

*  02 

.  0 

5 

0 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

62.«lt 

85 

28 

35 

3 

101 

0 

0 

2.  52 

1.73 

2 

.0 

0 

3 

2 

LOXAHATC  HEE 

61.3 

M 

22 

37 

^  '  Qfl 

3 

,  0 

5 

2 

J 

MARATBON  VAC A  EET 

67.4 

81 

6 

45 

3 

]  0 

5 

1 

MELBOURNE  WB  AP 

60. S 

9  0 

81 

1+ 

35 

1  n 

0 

Q 

\ '  na 

.  98 

2 

.  0 

J: 

MERRITT   ISLAND  5  S 

61.6 

80 

1 

34 

113 

2*44 

06 

1 '  25 

2 

_  0 

4 

2 

MIAMI  BEACH 

67.7 

81 

21 

38 

3 

39 

0 

0 

2.  21 

1.47 

3 

.0 

0 

7 

1 

M I AM I  VB  A IRPORT 

6S.  1 

U 

21 

39 

2 

.  0 

6 

2 

MIAMI  WB  CITY 

65.3 

-  2.7 

80 

21 

36 

3 

73 

0 

0 

2!  12 

.09 

[79 

3 

,0 

0 

6 

2 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

60.4 

-  4.1 

81 

1+ 

32 

3 

0 

1 

1 .99 

.05 

1.73 

3 

.  0 

0 

3 

\ 

OKEECHOBEE  HRN  GT  6 

62.  S 

-  1.6 

80 

23 

37 

3 

0 

0 

2.30 

.30 

2.12 

3 

.  0 

0 

4 

1 

65.2 

85 

21 

39 

3 

52 

0 

0 

2.31 

1.47 

3 

.0 

0 

3 

2 

64.7 

85 

17+ 

34 

3 

67 

0 

0 

1 . 76 

.  07 

1.  01 

2 

.  0 

0 

3 

2 

DAT  11      DAI  MW    DlVD     V.T  k 

63 .  0 

82 

21 

37 

3 

71 

0 

0 

2.89 

1.30 

3 

!o 

0 

5 

2 

62.  0 

7t 

16+ 

34 

3 

113 

0 

0 

1 .  52 

1.20 

2 

.0 

0 

4 

1 

STUART 

67.11 

83 

20 

39 

0 

0 

2.11 

.  0 

0 

4 

0 

\ 

65.3 

85 

1 

37 

3+ 

0 

0 

1.62 

1.22 

3 

.0 

0 

5 

1 

1 

TAVERNIER 

68.3 

-  2.4 

80 

1 

42 

3 

33 

0 

0 

.0 

0 

TITUSTILLE  2  W 

60.6 

-  1.5 

84 

1 

33 

3 

139 

0 

0 

3.20 

.50 

1.70 

2 

.0 

0 

4 

2 

VERO  BEACB  CAA  AP 

61.8 

83 

21 

36 

3 

113 

0 

0 

3.05 

1.73 

2 

.0 

0 

5 

3 

WAUCHULA  2  MW 

60. 8M 

-  2.8 

85 

28 

33 

3 

137 

0 

0 

1.90 

-  .32 

1.05 

2 

.0 

0 

4 

2 

WEST  PALM  BEACH 

65.9 

-  1.6 

82 

2 

37 

3 

49 

0 

0 

2.04 

-  .94 

1.35 

3 

.0 

0 

6 

1 

1 

WEST  PALM  BCH  IB  AP 

65.6 

-  2.5 

84 

21 

38 

3 

57 

0 

0 

2.59 

-  .39 

.97 

3 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

64.1 

2.01 

T 

STATE 

59.6 

-  1.0 

1.85 

-  1.16 

T 

Sm  reference  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11- 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

APALACHICOLA  WB  CTY 

ARCADIA 

AVOH  PARK 

AVOM  PARK  1  NW 

BARTOW 

R 
R 

.24 

.35 
2.21 

1.18 

.70 

2.17 
.57 

.49 

.05 

.17 
.11 
.36 
.39 

.37 

.02 

.04 
.01 

.94 

i.ai 

2.97 
3.38 
2.13 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BELLE  GLADE  HRN  GT4 
BIG  PINE  KEY  INN 
BLACKMAN  4  WNW 
BLOUNTSTOffN  2  E 

R 
R 

.11 

.19 
T 

.17 
.94 
.33 

.12 

1.54 
.47 
1.23 

.45 
.29 

.07 
.03 
1.06 

.07 

T 

.20 

.  14 
.02 
T 

.04 

.01 
.12 

1.71 
1.41 
2.33 
.89 
1.30 

BOCA  RATON  5  W 
BONITA  SPCS  2  ESE 
BRADENTON 
BRANFORD  I  ESE 
BH I STOL 

R 

R 
S 

.32 
.19 

.73 

.66 
1.27 
1.25 

.17 
1.18 

.06 
.06 

.21 

.06 

.17 

1.98 
1.27 
1.48 

1.60 

BROOKSVILLE  CHIN  HL 
BROOKSVILLE  CBIN  BL 
BROOKSVILLE  NURSERY 
BROOKSVILLE  NURSERY 
BUSHNELL  2  E 

R 

NO  1 
NO  2 

1.21 

.81 
.95 
1.06 

.08 

.37 
.34 
.21 

.02 
.49 

.02 
.02 

.62 
.17 
.55 
.69 
.61 

.02 
.01 

.02 
T 

.03 

.08 
.07 
.04 

.06 

2.01 

1.83 
2.07 
1.91 

CAMP  BLAND  I NG 

CANAL  POINT  GATE  5  R 

CANTONMENT 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

.02 
.35 
.27 

.44 

1.37 

.71 

.39 

1.62 
.58 

1.12 
.02 

.67 

.02 

.04 

.06 

.02 

.03 

.02 

.46 

.02 
.06 

.06 

.03 

1.63 
1.82 
1.73 
1.89 
1.31 

CARRA BELLE 
CARTVILLE 
CEDAR  KEY 
CHATTAHOOCHEE 

.75 

.80 

T 

.03 
.19 

.20 

.82 
1.00 
.86 
.41 

.01 

.02 
.08 

.88 
.34 

.36 
.22 

1.97 
1.20 
1.41 
1.51 

CHRISTMAS  7  WHW 
CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEfflSTON  D  S  GNG 

R 

.05 
.02 

.17 

2.01 
1.41 
1.38 
.27 
.16 

.08 
.05 
.31 
1.00 
1.33 

T 
T 

.86 
T 

.17 
.54 

T 

T 

.02 

.05 

.02 

2.31 
2.95 

1.44 

1.51 

CLEWISTON  D  S  ENG 
COCONLT  GROVE  7  S 
COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CTY  2  SW 
CRESTVIEW  CAA  AP 

R 

.16 
.29 
.18 

.83 
.20 
T 
1.16 

.34 
1.32 

.26 

.34 

.51 
.64 

.02 
.01 
.39 

.03 

T 

.09 

T 

.01 

T 

T 

.08 

.20 

.03 

1.39 
3.39 
.68 

1.22 

CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DANIA  5  W 
DAYTONA  BEACS 

B 
R 

.10 
.27 
.22 

.07 
.02 
.23 
1.03 

1.63 
1.24 

.20 

.50 
.  15 
.14 
.20 

.04 
.63 
.66 

.55 

.13 

.  10 

.04 

.13 

.04 

.02 

.01 

.23 

.01 
.02 
.03 

1.03 
1.41 
1.07 
2.43 
2.98 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 
DE  FTJNIAK  SPRINGS 
DE  LAND 
DOWLIHG  PARK 
DRY  TORTUGAS 

R 
R 

T 

.44 

1.95 
.92 
.02 

.03 
.89 
.15 

T 

.01 
.10 
.01 
.20 
.45 

.47 
.37 
.56 
.44 
T 

.30 

.03 

.07 

T 

T 

T 

T 

.  36 
.07 

2.46 

2.68 
1.15 
.62 

EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELDA 
FELLSUERE 

R 

.01 
.07 

.04 

.83 
1.07 
.85 

1.56 
.05 
.10 
.19 

2.20 

T 

.08 
T 

.81 
.05 

.01 

.16 
.01 
1.24 

.73 

T 

.04 

.03 

.01 

2.93 
.24 
2.17 
1.2S 
3.94 

FERNAND I NA 
FORT  DRUM 
FORT  LAUDERDALE 
FORT  MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 

R 
R 

.04 

.27 
.05 
.01 

.18 
1.  11 

1.86 
.41 

T 
1.45 
1.20 
.06 
.02 

.11 

.20 
T 

T 

.90 

.10 
.01 
.60 

.20 
T 

.02 

.10 

.02 

T 

1.33 
2.94 
1.79 
1.96 
1.05 

GAINESVILLE  UNIV 
GLEN  SAINT  MARY 
GRAPE  HAMMOCK  3  W 
HAINES  CITY  2  W 
HART  LAKE 

R 

R 
B 

.37 
.20 

.02 
.26 
2.05 
1.85 
.  18 

.02 
.25 

2.33 

.23 
.01 

.34 
1.02 
.26 
.36 
.23 

.05 

.02 

.03 
.03 

.02 

.99 
1.93 
2.96 
2.36 
2.79 

HIALEAB 
HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
BILLIARD 

H ILLSBOROUGH  RVR  ST 

R 

PK 

.20 

.73 
.51 
.06 
.55 

1.48 
.60 

T 

.76 

.06 

.15 
.  18 

.15 
.01 

.01 
.68 

1.15 
.91 

.08 

.06 

.09 
.01 

T 

.04 
.05 
.06 

1.87 
1.69 
1.70 
1.23 
3.13 

HOLOPAW 

HOMESTEAD  EXP  STA 
HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 
INGLIS 

R 
R 
R 

T 

.35 
.33 

.  16 
.8 

.13 

1. 13 
.32 
.45 

.07  i 

1 . 09 
.05 

.20 

.81 

T 

.05 
.05 
.37 

.03 

3.43 
3.47 
1.17 
1.90 

INVERNESS 
ISLE WORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CTY 

R 
R 

.29 
.26 

1.28 
1 . 40 
.01 
.38 
T 

.05 
.58 

.02 

.05 
.09 
.34 

.50 
.  52 
1.16 
1.00 
.64 

T 

T 

.01 

T 

.02 
.02 
.16 
.05 
.06 

1.90 
2  .  52 
1.71 
1.46 
1 .30 

JASPER  10  E 

KENDALL  2  ESE 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY 

KISSIMMEE 

R 

.58 
.06 
T 

.15 

.11 
1.23 
.56 
.55 
1.84 

.12 
.17 

.  19 

.50 
T 

.02 
T 

.25 
.37 

.94 
.01 
.04 
.01 
.61 

T 

.02 

T 

T 

T 

.19 

1.84 

1.99 
.07 
1.27 
2.45 

KISSIHMEE  NO  2 

LA  BELLE 

LA  BELLE  2  NW 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

R 
R 

R 

.  01 

2.12 
1.34 
1.78 

.02 

!l7 
1.40 
.03 

.  01 
.23 

.62 

1.42 
.56 

.02 

.01 

.02 

2.78 
1.80 
1.91 

2.82 

LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 
LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORD 

R 

.37 
T 

.01 

.11 

.48 

1 .22 

1.73 

1. 26 
T 

.78 

.02 
.04 

!36 

.71 
.31 
.29 
T 

T 

.09 
.05 

.03 

1.30 
2.12 

1.92 
2.52 

LAHONT  8  W 
LEESBURG 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
LOXAHATCHEE 

R 
R 
R 

R 

.27 
.21 
.50 

1 . 00 
.88 
.58 

1.38 

.22 
.20 
1.98 
.52 

.02 

.08 

.43 
.30 

.03 

.10 
.03 

.05 

.01 

.02 
.02 

.08 

.86 
2.27 
1.40 
2.65 
2. 48 

LYNNE  4  SE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
MARIANNA  CAA  AP 
MARIANNA   IND  SCHOOL 

R 

.20 
.44 

.07 
.51 
.35 

.95 

.37 
T 

.01 

.04 

.98 

T 

.39 
.06 
!23 
.23 

.71 
.  55 

.08 
.25 

.06 

.08 

.10 

T 

T 

.09 

.08 
.27 

2.29 
1.14 
1.75 
.96 
.  96 

MARINE LAND 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE   10  WNW 
MELBODRNE  WB  AP 
MERRITT  ISLAND  5  S 

R 

R 
R 

.07 
.39 

.  12 

1 .09 

T 
2.01 
2.04 
1.25 

.01 

.21 
.28 
.85 

T 

.10 

.23 
.10 

.90 
1.36 
.38 
.36 
.24 

T 

.01 

.01 
T 

T 

2.07 
1 .86 
2.60 
3.04 
2.44 

MIAMI  BEACH 
MIAMI  WB  AIRPORT 
MIAMI   WB  CITY 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO 

R 

T 

.68 
.43 

.05 
.95 
.68 

.03 

1.47 
.63 
.79 

.03 
.10 
.08 

.33 
.27 
.43 

T 

.10 

T 
T 
T 

.69 

T 

.05 

.28 
.03 
.13 

.04 
.11 
.01 

T 
T 

.01 

T 

T 

.57 

.18 
.15 

2.21 
2.09 
2.12 
2. 17 
.  71 

Sm  nlaraac*  ootM  loUowlnq  Station  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-C:ontiou«d 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

noon  HATXII  LOCK  1 

HOOU  SATIJI  LOCI  1 

HODRTAm  IJIKE 

IfT  PLKASAMT 

VTACKA  RIVER  ST  PARK 

I 

.31 

.39 
1.06 
.10 

1.73 
1.7« 
.83 

1.48 

.01 
.4! 

.31 

.01 

T 
1.43 
.01 

1.99 
3.00 
3.33 
1.42 
1.90 

HCT  SHTMIA  4  N 

mcrviLLi 

mClVILLE 
BITTAt  1  S 

R 

23 
13 

1.90 
2.20 

.79 
1.29 

.48 

.81 

.oe 

.31 

.02 

.03 

.07 

T 

.01 
T 

3.46 

.79 
2.93 
1.39 

R  NRt  RVR  CANAL  2 
OCALA 

OCALA  AIRPORT 
OCBECBOBEB  9  W 
OnXCBOBEE  URN  GT  6 

R 

.41 
.04 
.03 

1.08 
1.14 

.15 

.07 

T 
2.20 
3.12 

T 

.90 
.78 

.01 

.02 

.12 

2.21 
1.95 
2.20 
2.30 

OEEKCHOBEE  URN  GT  6 
ORAMGE  CITT  3  S 
ORANGE  SPNGS  1  E 
ORLAITDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  IfB  A  I HPORT 

R 
R 

.  16 

1.73 
2.21 
.79 
.71 
2.07 

.39 
.05 
.11 
1.85 
.03 

T 

.04 

.02 
.03 

.01 
.66 
.79 
.07 
.16 

.02 

.05 
.09 

.03 
T 

2.31 
2.98 
1.74 
2.54 
2.28 

ORTONA  LOCK  NO  2 
PALATKA 
PANACEA 
PANAUA  CITT 
PAHA  HA  C  I TT  NO  2 

R 
R 

.02 
.01 
.26 
.18 
.20 

1.55 

.21 
1.03 

.01 

T 

.12 
.54 

.78 
.56 
.69 
.07 

.10 

.03 
.12 
.07 

1.79 
1.82 
1.07 
.95 

PARISH 

PKKNSOCO  4  NW 
PENSACOLA  CAA  AP 
PEN3AC0LA  tB  CITT 

R 
R 

B 

.63 
.51 

1.41 

.56 

I 

.50 
1.30 

.06 

.02 
.40 

.32 

.45 

.30 
.50 

.15 

.07 
.06 

.29 
.06 

T 

.06 
.03 

.32 
.53 

.03 
.10 

.03 

1.91 
1. 16 
1.81 
1 . 58 
2^20 

PLANT  CITT 

POUPANO  BEACQ 

PORT  HATACA  S  L  CNL 

PUNTA  GORDA 

QU I NCT  EXP  STATION 

R 

.73 

.OS 

.36 

1.12 
.11 
1.27 
1.01 
.06 

.33 
1.47 
.43 
.64 
T 

1.20 
1.06 

T 

.01 

.12 
.14 

2.77 
2.31 
1.75 
1.76 
1.63 

RAIPORD  ST  PRISON 
RAIFORD  ST  PRISON 
ROTAL  PALH  RNGR  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  AUGUSTIffE  BCB 

R 

.  10 
.42 
.01 

.35 
.03 
.44 
.82 
.94 

1.30 
.26 
.34 

T 

1.14 

.21 
T 

1.44 

.90 

1.10 
1.17 

T 

.03 

.03 
.05 

T 

1.92 
1.61 
2.89 

3!48 

SAINT  AUGUSTINE  BCH 
SAINT  LEO 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
SAINT  HARKS  6  SE 

R 

R 
R 

.08 

.25 
.40 

1.35 
1.39 
1.10 

1.20 
.13 
.02 
.65 

T 

.52 

1.17 
1.01 
.47 
.02 
.30 

.03 

.11 
.11 

3.46 

3.60 
3.51 

!70 

ST  PETERSBURG 
ST  PETERSBURG 
SAKFORD 
SARASOTA 
SECOTAN 

R 

.50 

1.30 
1.40 
.66 
1.20 

.10 
.02 
1.47 
.  18 

.21 
.02 

.02 

.40 
.17 
.37 
.14 
.67 

.05 

.01 
.01 

.10 

.04 
T 

T 

1.81 
1.81 
2.61 

l!29 

STDABT 

TALLAHASSEE  WB  AP 
TAHIAUI  CANAL 
TAHIAKI  TRL  4  BD 

R 

.41 

.65 
.13 

.23 

.04 
1.45 
.24 

.70 

1.64 

.39 
1.22 
.37 

.06 
.04 

.04 

.09 
.03 

.06 
.08 

.03 

.94 
.04 

.03 

T 

.08 

2. 11 
1.79 
2.07 

l!40 

TAHPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPRINGS 
TAVERN  I ER 
TITUSVILLE  2  W 
TOBOPEKALIGA  CYP  CN 

R 

.01 
.03 

1.22 
1.03 

1.70 

.04 
.  56 
.89 
2.06 

- 

.39 
T 

.16 

.28 
.43 

.45 

.22 

.16 
.15 

3. OS 
1.68 

3!38 

VENICE 
VENUS  3  SE 
VERNON 

VEHO  BEACH  CAA  AP 
VERO  BEACB  CAA  AP 

R 
R 
R 

R 

.03 
.35 
.26 
.26 

l!76 

1.73 
1.89 

'.  18 

.51 
.57 

T 

.21 

!oi 

.35 
.51 
.40 

.04 
.04 

T 

T 

.10 

.06 

1.93 
1.98 
.97 
3.05 
3. 16 

ffAUCHULA  2  NW 
ITEST  PALH  BEACH 
VEST  PALH  BCB  WB  AP 
WINTER  HAVEN 

R 

.43 
.47 

1.05 
.09 
.  73 
.38 

.  53 
1.35 

.97 
1.43 

T 

.07 
.06 

T 

.03 

.29 
T 

.01 
.57 

.04 

.02 
T 

.08 
.32 

T 

T 

T 

.03 

1.90 
2.04 
3.S9 
3.43 

-  S4  - 


HOURLY  PRECIPITATION 


APALACHICOLA  WB  CTY 
BLACKJIAN  4  WN« 
BOCA  RATON  5  W 
BRANFORD  1  ESE 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HL 

CANAL  POINT  GATE  5 

CHRISTMAS  7  WNW 

CLEWISTON 

CLEXISTON  U  S  ENG 

CRESTVIEW  CAA  AP 

CROSS  CITY  CAA  AP 

DOW LING  PARK 

FORT  DRUM 

FORT  MYERS  WB  AP 

GAINESVILLE  UN IV 

aOLOPAW 

INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CTY 
KEY  WEST  WB  CITY 
LAMONT  8  W 
LIGNUMVITAE  KEY 
LO*AHATCHEE 
LYNNE  4  SE 
MARIANNA  CAA  AP 
MARINE  LAND 
MELBOURNE  WB  AP 
MIAMI  WB  CITY 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 
N  NEW  RVR  CANAL  2 
OCA LA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRN  GT  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA   LOCK  NO  2 
PANACEA 

PANAMA  CITY  NO  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
PORT  HAYACA  S  L  CNL 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  AUGUSTINE  BCH 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI  TRL  40  BO 
TAMPA  WB  AIRPORT 
VENUS  3  SE 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST  PALM  BCH  WB  AP 


AVON  PARK  1  NW 
BELLE  GLADE  HRN  GT4 
BOCA  RATON  5  W 
CANAL  POINT  GATE  5 
CHRISTMAS  7  WNW 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
FELDA 
FORT  DRUM 
FORT  MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
GRAPE  HAMMOCK  3  W 
HAINES  CITY  2  W 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMMEE  NO  2 
LA  BELLE  2  NW 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LEESBURG 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
LYNNE  4  SE 
MARINE  LAND 
MELBOURNE  10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MIAMI  WB  AIRPORT 
MIAMI  WB  CITY 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
N  NEW  RVR  CANAL  1 
N  NEW  RVR  CANAL  2 
OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRN  GT  6 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  NO  2 
PARISH 

PENNSOCO  4  NW 
PORT  MAYACA  S  L  CNL 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  AUGUSTINE  BCH 
SAINT  LEO 

ST  LOCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI  TRL  40  8D 
TAMPA  WB  AIRPORT 
VENICE 
VENUS  3  SK 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST  PAUI  BCH  WB  AP 


FLORIDA 
FEBRUARY  19S1 


A.  M.  Houx  ending 


S  6 


.15 
.11  .01 


.06  .03  .02 
.  56     •  • 

.03     .02  .01 


.01 

.02     .05  .07 


.06 
.04 


.01  .02 
.04 


.01 

.02  .01 


.14 

.01 


.03  .06 
.05 


.01  .03 
.01 


.  12 
.05 
.01 


.  16 

.05 


.10 
.01 


.10 
.01 


.08 
.08  .12 

.06  .01 


.18  .19 

.01  .32 
.04 

.06  .15 


P.  M.  Hour  ending 


-1st- 


.02     .01  .02 


.01 

.16 
.16  .09 


.03  .01 
.32 


.  17 


.05  .05 


.05     .05  .02 


.04     .06     .06  I  .02 

.02     .01      .01      .07     .06     .08  .07 


.01 

.02  .01 


.03 


.06     .01     .07  I  .13 


.16     .06  .16 


.01 
.02 
.01 


.02 
.19 


.01 
.01 


.02 
.01 
.02 


.03 
.01 


.04 


.03 
.05 


.02 
.01 


.05  .08 


.06 
.07 


.07 
.07 


.01 
.05 


.03     .02  .12 


.02  .01 
.01  .01 
.  01 


.08     .  08     .  04 

.07 


01 

.04  .04 


.  25 

.25 

.  61 

.  04 

.06 

.  02 

.01 

.  13 

.  23 

01 

.01 

.02 

!03 

.01 

.01 

.35 

.  20 

.  04 

.  01 

.01 

43 

02 

02 

*  47 

d- 

• 

* 

* 

« 

• 

* 

* 

.10 

.04 

.14 

.09 

.08 

.13 

.10 

.14 

.12 

.94 

.03 

.05 

.10 

.01 

.03 

.08 

.18 

.23 

.73 

.01 

.01 

.24 

.04 

.03 

.15 

.05 

.11 

.25 

.19 

.10 

.18 

1.37 

.13 

.08 

.07 

.08 

.06 

.16 

.09 

.02 

.11 

.12 

.15 

.12 

2.01 

• 

* 

• 

.27 

* 

.01 

.13 

.03 

.02 

.04 

.02 

.11 

.21 

.07 

.07 

.12 

.83 

.02 

.01 

.02 

.06 

.04 

.03 

.04 

.09 

.09 

.03 

.10 

.12 

.13 

1.95 

.01 

.04 

.05 

.17 

.29 

.21 

.13 

.05 

.12 

1 .07 

.01 

.02 

.04 

.06 

.06 

.06 

.05 

.07 

.  12 

.13 

.17 

.18 

1.11 

.07 

.45 

.15 

.13 

.13 

.14 

.29 

.18 

.17 

.08 

.03 

.03 

1  .86 

.02 

.38 

.21 

.09 

.12 

.18 

.13 

.04 

.17 

.16 

.16 

.10 

.03 

2.05 

.  IS 

.13 

.10 

.03 

.08 

.10 

.04 

.11 

.07 

.14 

.  18 

.03 

1.85 

.01 

.02 

.03 

.01 

.03 

.32 

.31 

.73 

.04 

.01 

.01 

.01 

.02 

.13 

.32 

.32 

.98 

.13 

.01 

• 

.01 

.01 

.02 

.05 

.30 

.  10 

.08 

.55 

.  14 

.  11 

.  11 

.05 

.14 

.10 

.04 

.  13 

.  12 

.18 

.08 

.04 

2.12 

.01 

.06 

.03 

.24 

.22 

.39 

.09 

.26 

.03 

.01 

1 .34 

.20 

.  12 

.  07 

.04 

.20 

.06 

.08 

.09 

.14 

.10 

1.78 

.09 

.09 

.05 

.02 

.  11 

.05 

.02 

.01 

.07 

.07 

.06 

.02 

1.22 

.01 

.01 

.01 

.04 

.06 

.02 

.01 

.02 

.06 

.01 

1.00 

.12 

.52 

.17 

.04 

.88 

.04 

.04 

.12 

.22 

.14 

.06 

.  17 

.02 

.22 

.32 

1  .38 

.01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.95 

.01 

.01 

.02 

.08 

.06 

.01 

.02 

.02 

.07 

.04 

1 .09 

.12 

.40 

.34 

.17 

.30 

.15 

.08 

.07 

.15 

.14 

.07 

.02 

2.01 

.03 

.22 

.31 

.32 

.19 

.29 

.  15 

.06 

.11 

.21 

.10 

.05 

2.04 

.03 

.07 

.04 

.01 

.01 

.04 

.37 

.38 

.95 

.01 

.02 

.04 

.01 

.19 

.39 

.68 

.01 

.03 

.04 

.14 

.01 

.15 

• 

• 

« 

.01 

.01 

.36 

.02 

• 

.03 

.01 

.11 

.10 

.08 

.32 

.20 

.31 

.36 

.10 

.02 

.09 

1 .73 

.09 

.09 

.08 

.04 

.01 

.06 

.10 

.02 

.03 

.13 

.18 

.11 

2.21 

.16 

.12 

.08 

.04 

.03 

.08 

.12 

.04 

.09 

.  10 

.15 

.11 

2.07 

.16 

.03 

.02 

.15 

.21 

.26 

.36 

.13 

.03 

.05 

.15 

1.55 

.11 

.08 

.06 

.07 

.15 

.02 

.02 

.03 

.08 

.01 

.01 

.01 

1.41 

.01 

.01 

.04 

.30 

.22 

.58 

.18 

.17 

.06 

.07 

.07 

.11 

.20 

.11 

.  14 

.16 

1.27 

.03 

.02 

.01 

.03 

.04 

.03 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

1.39 

.04 

.03 

.17 

.15 

.10 

.  14 

.05 

.06 

.01 

.01 

.32 

1.10 

.15 

.09 

.05 

.20 

.06 

.02 

.01 

.01 

.01 

1 .40 

• 

.04 

.05 

.19 

.08 

.20 

.02 

.23 

.35 

.23 

1.45 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

.  01 

.03 

.04 

.09 

.28 

.12 

.70 

.02 

.07 

.04 

.04 

.09 

.01 

.02 

.02  1 

1.22 
.04 

.02 

.03 

.18  1 

.33 

.22 

.15 

.17 

.28 

.12 

.13 

.04 

.09 

1.76 

.  03 

.05 

.16 

.27 

.  24 

.12 

.10 

.22 

.  19 

.26 

.'6 

.05 

1.89 

.01 

.03 

.12 

.  14 

.06  1 

.04 

.01 

.31 

.73 

r  nfareK*  notes  (ollovlsc  3t»tl< 
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Tabu  4-CoDtliiu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
FEBRUARY  195X 


A.  M.  Hour  ending 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

AVON  PARK  1  NW 

* 

2.17 

BELLE  GLADE  HRN  GT4 

.14 

.10 

.13 

.02 

.03 

.01 

.01 

BOCA  RATON  5  W 

.23 

.24 

.06 

.02 

.02 

.07 

.02 

CANAL  POINT  GATE  5 

.13 

.13 

.09 

.01 

.01 

.02 

CHRISTMAS  7  WSW 

,04 

.03 

.  01 

CLEWISTON  6 

.  77 

CLEWISTON  U  S  ENG 

.  12 

.09 

.  09 

.  02 

.  01 

.  01 

DAYTONA  BEACH  WD  AP 

.03 

FELDA 

.11 

.06 

.  02 

FORT  DRUM 

.18 

.15 

.  13 

.11 

.  11 

.  10 

.10 

FORT  MYERS  WB  AP 

.02 

.03 

.01 

GRAPE  HAMMOCK  3  W 

.22 

.01 

HIALEAH 

.31 

.  12 

.05 

.02 

.01 

.04 

,03 

HOMESTEAD  EXP  STA 

.07 

.07 

.07 

.01 

.07 

,03 

KEY  WEST  WB  AIRPORT  6 

.  50 

• 

* 

* 

KEY  WEST  WB  CITY 

.04 

.10 

,03 

XISSIMMEE  NO  2 

.01 

.01 

LA  BELLE  2  NW 

.  10 

.03 

.02 

.01 

.01 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

.02 

.01 

LEESBUHG 

.01 

LIGNUMVITAE  KEY 

.07 

.05 

.01 

.01 

.02 

.04 

LOXAHATCHEE 

.20 

.22 

.06 

.01 

.01 

.02 

LYNNE  4  SE 

MARINE  LAND 

.01 

MELBOURNE  10  WNW 

.09 

.08 

.02 

.02 

MELBOURNE  WB  AP 

.05 

.15 

.04 

.04 

MIAMI  WB  AIRPORT 

.32 

.18 

.05 

.02 

.02 

.04 

MIAMI  WB  CITY 

.43 

.12 

.07 

.05 

.05 

.07 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

• 

« 

* 

1 .26 

N  NEW  RVR  CANAL  1 

• 

• 

« 

« 

I  .  25 

OCALA  AIRPORT  6 

• 

• 

* 

• 

OKEECHOBEE  HRN  GT  6 

.16 

.09 

.07 

.04 

ORANGE  CITY  3  S 

.01 

.01 

.01 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

ORTONA  LOCK  NO  2 

.07 

.07 

.04 

PENNSUCO  4  NW 

.21 

.04 

.05 

.05 

.03 

.02 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

.14 

.14 

.  10 

.02 

.02 

.01 

SAINT  AUGUSTINE  BCH 

1.  20 

SAINT  LEO 

.  01 

.  01 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

.15 

.16 

.  13 

.  12 

.01 

.01 

,01 

ST  PETERSBURG 

.01 

.  01 

TAMIAMI  CANAL 

.  16 

.04 

.02 

.01 

.01 

.15 

TAMIAMI  TRL  40  BD 

.15 

.12 

.01 

.02 

.02 

,04 

VENICE 

• 

VENUS  3  SE 

.09 

.02 

.03 

.01 

VERO  BEACH  CAA  AP 

.  17 

.17 

.09 

.08 

.03 

.02 

,01 

WEST  PALM  BCH  WB  AP 

.25 

.32 

.29 

.08 

.02 

,01 

BROOKSVILLE  CHIN  HL 

FORT  DRUM 

.04 

.03 

.03 

.01 

H lA  LEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MIAMI  WB  AIRPORT 

MIAMI  WB  CITY 

ORTONA   LOCK  NO  2 

PENNSUCO  4  NW 

TAMIAMI  CANAL 

TAMIAMI  TRL  40  BD 

WEST  PALM  BCH  WB  AP 

BRANFORD  1  ESE 

HIALEAH 

.  01 

.  01 

,  01 

HOMESTEAD  EXP  STA 

.06 

.01 

.12 

.04 

,13 

.06 

MIAMI  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

MIAMI  WB  CITY 

.02 

.02 

.02 

.  01 

,05 

.  10 

N  NEW  RVR  CANAL  2 

PENNSUCO  4  NW 

.01 

TAMIAMI  CANAL 

.01 

.01 

TAMIAMI  TRL  40  BD 

.02 

.01 

WEST  PALM  BCH  WB  AP 

.01 

.02 

APALACHICOLA  WB  CTY 

BLACKMAN  4  WNW 

BRANFORD  1  ESE 

BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HL 

CRESTVIEW  CAA  AP 

CROSS  CITY  CAA  AP 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

BOWLING  PARK 

GAINESVILLE  UNIV 

HAINES  CITY  2  W 

HIALEAH 

.01 

INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 

JACKSONVILLE  WB  CTY 

KEY  WEST  WB  AIRPORT  6 

* 

* 

• 

* 

* 

KEY  WEST  WB  CITY  , 

.01 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  WB  CITY 

LAMONT  B  W 

LEESBURG 

.02 

.03 

LYNNE  4  SE 

MARIANNA  CAA  AP                           6  ' 

MELBOURNE  WB  AP 

NICEVILLE 

OCALA  AIRPORT  6 

ORANGE  CITY  3  S 

.01 

.01 

.01 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

PANACEA 

PANAMA  CITY  NO  2 

PARISH 

PEKSACOU  CAA  AP  6 

PENSACOLA  WB  CITY 

RAIFORD  ST  PRISON 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 

TALLAHASSEE  WB  AP  6 

TAMPA  WB  AIRPORT 

.01 

P.  M.  Hour  ending 


-3d- 


.01 
.01 


.04  .05  .02 
.02  .01 


.01     .01  .01 


.01  .01 
.01     .01  .01 


.06 
.01 


.01     .01  .01 


-4th- 


.02 

.01 


.04 

.03 

.01 
.02 


.03 
.02 


-5th- 


.05 
.03 


-6th- 


.01 

,02 


.49 

.49 

.08 

.21 

.29 

.04 

.03 

.01 

.01 

.04 

.15 

.07 

.07 

.22 

.52 

.30 

1.18 

.02 

.08 

.22 

.17 

.49 

.01 

.  24 

.04 

.16 

.50 

.01 

.10 

.14 

.01 

.01 

.07 

.04 

.20 

.04 

.14 

.04 

.01 

.23 

.01 

.01 

.01 

.03 

.16 

.01 

.20 

.04 

.05 

.09 

.  12 

.22 

.34 

.36 

.37 

.15 

.08 

.23 

.02 

.04 

.22 

.07 

.01 

.36 

.05 

.01 

.01 

.01 

.08 

.04 

.35 

.31 

.75 

.07 

.17 

.15 

.39 

* 

• 

.04 

* 

* 

.23 

.08 

.01 

.14 

.01 

.01 

.02 

.21 

.48 

* 

* 

.04 

.02 

.03 

.02 

.01 

.05 

.01 

.12 

.01 

.06 

.13 

.17 

.17 

.54 

.01 

.01 

.14 

.07 

.06 

.03 

.32 

« 

.04 

.02 

.  24 

.04 

.30 

.03 

.13 

.05 

.21 

.01 

.01 

.01 

.36 

.08 

.05 

.52 

.07 

.12 

.01 

.01 

.21 

• 

.04 

.09 

.26 

.03 

.39 
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Table  4-Contmu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
FEBRUARY  1951 


A.  M.  Hour  ending 


VENICE 
VERNON 


APALACHICOLA  WB  CTY 
AVON  PARK  1  NW 
BLACKMAN  4  WNW 
BOCA  RATON  5  W 
BRANFORD  1  ESE 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HL 
CANAL  POINT  GATE  5 
CHRICTHAS  7  WNW 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
BOWLING  PARK 
FORT  MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
GRAPE  BAIUOCK  3  W 
HAINES  CITY  2  W 
INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CTY 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMMEE  NO  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LAIIONT  8  W 
LEESBURG 
LOXAHATCHEE 
LYNNE  4  SE 
MARIANNA  CAA  AP 
MARINE  LAND 
MELBOURNE  10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 
OCA LA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  ERN  GT  6 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PANACEA 

PANAMA  CITY  NO  2 
PARISH 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  AUGUSTINE  BCH 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE  .WB  AP 
TAMPA  WB  AIRPORT 
VENICE 
VENUS  3  SE 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST  PALI!  BCH  WB  AP 


OKEECHOBEE  HRN  GT  6 
TAMIAMI  TRL  40  BD 


AVON  PARK  1  NW 
BLACKMAN  4  WNW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
HAINES  CITY  2  W 
KISSIMMEE  NO  2 
MARIANNA  CAA  AP 
NICEVILLE 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 


MIAMI  WB  AIRPORT 
MIAMI  WB  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 
VERO  BEACH  CAA  AP 


BOCA  RATON  5  W 
BIALEAB 

HOMESTEAD  EXP  STA 

LIGNTIMVITAE  KEY 

LOXAHATCHEE 

MIAMI  WB  AIRPORT 

MIAMI  WB  CITY 

WEST  PALM  BCH  WB  AP 


PANAMA  CITY  NO  2 


KEY  WEST  WB  CITY 


PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 


BLACKMAN  4  WNW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
LIGNTIMVITAE  KEY 
MELBOURNE  WB  AP 


.02  .01 
.01 


.01  .02 
.01 


.06 
.lb  .02 
.07  .02 
•  .14 
.01 


.03 

.  19  < 

.15  .47 


.05 
.01 


.02  .16 
.01  .01 
.04  .01 


.03  .38 
.05  .28 


.08 
.08 
.01 


.17 
.24 


.01 
.51  .01 


.05 
.28 


.86 
.23 


.30 

.08  .02 


.04 

.02 


.02 
.05 
.01 


.17 
.01 


.01 

•  .57 

.01 

.16  .07 


.28 
.01 


.02 

.01 
.01 


.01  .06 
.10  .03 


.01  .11 
*  * 
.02  .09 


.02 
.08 


.01 
.04  .01 


•  .55 
.06 

.05 
.07 

.46  .28 
.32  .25 
.11 

•  .41 


10       11  12 


P.  M.  Hour  •Dding 


1        2  3 


-7th- 

.01     .03  .01 


.01  .01 


.01 

.18     .01  .02 


.03  .05 
.02 


.10 
.08 


.01 
.02 


.02     .03  .04 


-8th- 
-9th- 

.01 


-10th- 

I  .02 

-nth- 


.01 
.03 

-13th- 
-14th- 
-15  th- 
-16th- 


.02 
.02 
.02 


.02 
.03 


.01 


.03  .04 

.03  .07 


.06  .02  .09 
.12 


.06 
.17 


.07 
.01 


.02     .05     .01  .01 


.21 
.21 


.17 
.39 
.03 
.06 

.06 
.17 
.02 
.17 
.02 
.04 
.66 
.47 
.44 
.01 
.34 
.26 
.36 
.81 
1.16 
.64 

.01 
.62 
.56 
.29 
.43 
.30 
.03 
.71 

.90 
.38 
.36 
.01 
.08 

.01 
.66 
.16 
.96 
.07 
.15 

.06 
.90 
I.IT 
.47 
.02 
.17 

.28 
.03 
.01 
.23 
.40 
.01 


.02 
.03 


.02 
.07 
.10 
.02 
.02 


.03 
.13 


.21 
.06 
.06 
.10 
.03 
.11 
.01 
.32 


.06     .02  .08 
.01 


.01 
.03 


.20 
.04 
.01 
.01 


S*a  reference  notes  follovtng  Station  Index 
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T«bl*  4-CoDtiiia*d 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
FEBROART  1951 


A.  M.  Hour  anding 


4S6789       10      11  12 


P.  M.  Houi  ending 


1        2  3 


10      11  12 


PANACEA 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 


BLACKMAN  4  WNH 

CANAL  POINT  GATE  5 

FORT  MTERS  WB  AP 

U)XAHATCHEE 

SAINT  AUGUSTINE  BCB 


PANAMA  CITY  NO  2 


BLACKMAN  4  »m» 
CRESTVIEW  CAA  AP 
NICEVILLE 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
VERNON 


APAUCHICOLA  WB  CTY 
BLACKMAN  4  WNW 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HL 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
BOWLING  PARK 
GAINESVILLE  UNIV 
HAINES  CITY  2  W 
INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CTY 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LAHONT  8  W 
MARIANNA  CAA  AP 
NICEVILLE 
ORANGE  CITY  3  S 
PANACEA 

PANAMA  CITY  NO  2 
PARISH 

PENSACOLA  CAA  AP 

RAIFORD  ST  PRISON 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 

TALLAHASSEE  WB  AP 

TAMPA  WB  AIRPORT 

VERNON 


ST  LUCTE  NEW  LOCK  1 


BRANFORD  1  ESE 
HOLOPAW 

ORLANDO  WB  AIRPORT 


.07  • 

.02  .02 


.15  .12 


.01 

.02  .14 


.13  .03 
.05  .01 


♦  • 

.01 


-17th- 

01  .01 

-19  th- 
-20th- 

-21st- 


.01 
.15  .01 


-27th- 
-28th- 


.03     .02  .04 


.04 

.04 

.23 

.23 

.07 

.07 

.10 

.10 

.10 

.10 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ouDon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

k,  • 

o  0  > 

H  " 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.  13 

.  10 

.03 

.08 

.04 

.05 

.07 

.24 

.  13 

.09 

.12 

.18 

.06 

.  14 

.  16 

.16 

.16 

.09 

.  17 

.  16 

.24 

.18 

.  18 

.15 

.09 

.26 

.16 

B3.75 

WIND 

215 

386 

387 

255 

218 

274 

342 

297 

169 

205 

205 

214 

207 

189 

167 

175 

156 

253 

160 

146 

155 

136 

104 

116 

CLEWISTON  V  S  ENG  (a) 

EVAP 

.  11 

.11 

.37 

.05 

.05 

.02 

.08 

.21 

.12 

.  10 

.  14 

.  12 

.  12 

.11 

.14 

.16 

.13 

.14 

.18 

.  14 

.  11 

.15 

.20 

.13 

.  11 

.25 

.14 

.11 

3.80 

WIND 

19 

18 

16 

5 

14 

8 

18 

18 

8 

8 

13 

4 

10 

8 

4 

2 

3 

2 

3 

16 

10 

9 

5 

13 

11 

1 

00 

3 

249 

MAX 

72 

68 

56 

55 

58 

64 

68 

61 

64 

68 

67 

70 

70 

71 

74 

75 

77 

77 

77 

76 

76 

75 

76 

77 

78 

77 

78 

77 

MIN 

66 

51 

47 

50 

54 

57 

60 

52 

53 

58 

57 

59 

59 

61 

64 

66 

66 

65 

65 

65 

63 

63 

63 

64 

65 

63 

64 

64 

HIALEAH 

EVAP 

.  16 

.14 

.27 

.09 

.03 

.00 

.17 

.27 

.17 

.06 

.19 

.08 

.15 

.15 

.18 

.17 

.18 

.19 

.20 

.  19 

.21 

.20 

.20 

.23 

.17 

.16 

.18 

.18 

4.57 

WIND 

82 

77 

111 

73 

46 

68 

116 

26 

152 

54 

62 

31 

36 

55 

64 

59 

55 

46 

47 

39 

44 

74 

68 

41 

29 

56 

38 

13 

1662 

LOXAHATCIIEE 

EVAP 

.13 

.12 

.08 

.01 

.15 

.05 

.11 

.27 

.05 

.07 

.15 

.09 

.15 

.12 

.17 

.14 

.17 

.15 

.17 

.07 

.23 

.19 

.15 

.17 

.11 

.19 

.16 

.16 

3.78 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.14 

.16 

.12 

.08 

.07 

.06 

.09 

.16 

.12 

.12 

.17 

.14 

.15 

.17 

.17 

.17 

.15 

.16 

.16 

.16 

.17 

.20 

.22 

.18 

.17 

.20 

.18 

.22 

4.26 

WIND 

41 

100 

102 

74 

68 

75 

51 

82 

91 

51 

80 

105 

45 

55 

54 

52 

46 

31 

38 

33 

63 

102 

87 

64 

53 

45 

45 

34 

1767 

OKEECHOBEE  HRN  GT  6 

EVAP 

.06 

.04 

.03 

.08 

.10 

.07 

.  19 

.  17 

.12 

.  09 

.11 

.14 

.16 

.15 

.13 

.11 

.08 

.09 

.  10 

.09 

.08 

.11 

.17 

.15 

.  12 

.14 

.17 

B3.14 

ORLANDO  WATER  PIAUT 

EVAP 

.  10 

.27 

.22 

.  14 

.  14 

.09 

.19 

.15 

.08 

.12 

.  14 

.09 

.11 

.  12 

.16 

.11 

.12 

.13 

.13 

.15 

.19 

.16 

.16 

.17 

.16 

.13 

.15 

B4.02 

WIND 

24 

66 

106 

82 

38 

49 

41 

109 

49 

24 

55 

62 

21 

32 

31 

45 

25 

13 

14 

16 

26 

86 

54 

36 

28 

22 

12 

20 

1186 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BD 

EVAP 

.  11 

.14 

.33 

.  12 

.04 

.05 

.10 

.21 

.17 

.11 

.16 

.11 

.22 

.04 

.16 

.14 

.15 

.14 

.22 

.09 

.21 

.18 

.13 

.19 

.15 

.18 

.18 

.18 

4.21 

MAX  and  MIN  In  Tabic  6 

ru 

;er  t 

0  cx 

trom 

L'S  O 

f 

tcmporaturu  of  water  in 

pan  as 

recorded  du 

rlnu 

24-hourB  ending  at  tlroo 

of  observa 

tion 

<a)  Evaporation  neaHure 

d 

in  pan  36 

1 

X  38. 

1 

ItovlDK  Stall 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  5 


Station 

Day  of  month 

a 
« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

< 

APALACHICOLA  WB  CTY 

MAX 
MIN 

64 
29 

35 
22 

48 
21 

55 
31 

54 

36 

61 
44 

65 
41 

50 

31 

60 
37 

58 
45 

55 
44 

60 
42 

61 
50 

63 
53 

65 
55 

60 
54 

67 
54 

68 
54 

71 
60 

70 
62 

72 
54 

63 
46 

65 
49 

65 
51 

69 
52 

56 

57 

61 

62.1 
46.1 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

85 
61 

73 
35 

53 
33 

62 
35 

68 
44 

75 
56 

77 
54 

60 
39 

70 
39 

72 
46 

71 
48 

74 
45 

79 
47 

78 
52 

78 
54 

81 
52 

82 
52 

75 
51 

84 

66 

79 

77 
43 

80 
47 

80 
44 

49 

38 

47 

49 

75.6 
47.2 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

83 

63 

76 
36 

53 
33 

62 
40 

71 
47 

76 

55 

75 
61 

67 
38 

72 
41 

74 
49 

70 
47 

76 
47 

79 
SO 

79 
54 

79 
54 

81 
55 

82 
54 

82 
54 

83 
54 

81 

53 

81 
58 

74 
49 

76 
48 

78 
51 

79 
52 

49 

51 

53 

76.4 
49.9 

BARTOW 

MAX 
MIN 

82 
64 

76 
36 

55 
32 

62 

35 

73 
43 

74 

55 

72 
62 

64 

35 

70 
38 

76 
46 

72 
47 

76 
44 

77 
47 

79 
49 

78 
53 

80 

52 

83 
52 

83 
51 

82 
50 

81 

S3 

79 
60 

76 
48 

78 
42 

79 
49 

46 

47 

49 

51 

76.5 
47.7 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

84 
59 

77 
56 

57 
38 

51 
39 

60 
50 

66 
54 

75 
59 

79 
42 

63 
41 

69 
47 

70 
51 

69 
45 

75 
48 

77 
S3 

76 
52 

79 
53 

83 
54 

80 
49 

83 
52 

85 
S3 

83 
48 

82 
51 

72 
51 

74 
49 

SO 

46 

46 

50 

74.6 
49.5 

BIG  PINE  KEY  INN 

MAX 
MIN 

84 

69 

71 
52 

58 
46 

62 
42 

67 
55 

79 
60 

80 
66 

68 
53 

72 
55 

74 
60 

74 

58 

75 
61 

78 

63 

79 
65 

78 
65 

80 
60 

80 

65 

80 
66 

81 
68 

81 

66 

81 
59 

75 
60 

77 

58 

78 
63 

76 
SS 

80 
65 

65 

68 

76.2 
60.3 

BLOUNTSTOffN  2  E 

MAX 
MIN 

75 
SI 

66 
18 

32 
16 

45 
17 

56 
25 

64 
35 

64 
44 

61 
27 

50 
27 

65 
28 

66 
35 

67 
33 

73 
34 

75 
42 

75 
47 

76 
51 

69 
53 

78 
47 

79 
54 

77 
55 

79 
56 

71 
40 

71 

i  39 

76 
40 

75 
43 

77 

Is 

78 
47 

52 

68.  7 
39.3 

BRA DENTON 

MAX 
MIN 

76 
61 

71 
35 

49 
34 

58 
36 

68 
44 

72 
56 

64 

61 

61 
40 

70 
37 

70 
47 

68 
46 

72 
49 

76 
49 

76 
S3 

77 
55 

78 
53 

79 
56 

78 
53 

77 
SS 

77 
54 

75 
62 

72 
52 

72 
44 

75 
51 

76 
51 

76 
51 

47 

50 

72.0 
49.4 

BROOKSVILLE  CHIN  HL 

MAX 
MIN 

80 

57 

57 
32 

49 
26 

61 

32 

67 
38 

72 
48 

67 
62 

62 
33 

69 
37 

70 
47 

67 
43 

73 
41 

75 
50 

77 
S3 

79 
55 

78 

55 

79 

53 

81 
57 

82 
57 

80 
56 

73 
60 

73 
46 

75 
46 

75 
48 

78 
51 

81 

53 

80 

56 

84 

56 

73 .  0 
48.1 

BUSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

84 
58 

58 
33 

50 
29 

62 
28 

66 
34 

73 
50 

71 
60 

60 

33 

70 

33 

72 
45 

64 
43 

74 
41 

77 
43 

78 
SO 

78 
50 

79 
56 

80 

53 

82 

52 

83 
52 

82 
51 

78 
58 

72 
43 

75 
37 

75 
42 

78 
40 

61 
43 

83 
45 

85 
47 

73 . 9 
44.6 

CAMP  BLANDING 

MAX 
MIN 

78 
58 

78 
29 

40 

27 

50 
26 

62 
32 

61 
34 

74 
46 

71 
28 

54 
28 

65 
31 

65 
41 

65 
35 

73 
41 

79 
44 

78 
45 

74 
49 

76 
50 

80 

SS 

82 
57 

81 
54 

80 
58 

77 
40 

70 
37 

71 
41 

74 
43 

78 
45 

80 

52 

82 
54 

71.4 
42.1 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

80 
64 

81 

55 

62 
40 

63 
43 

66 
53 

75 
59 

77 
65 

67 
47 

73 
47 

76 
52 

75 
55 

75 
52 

76 
51 

78 
S3 

78 
54 

78 
51 

77 
57 

77 
55 

77 
55 

76 
56 

77 
56 

79 
52 

76 
52 

77 
54 

77 
55 

76 
63 

77 
52 

77 
54 

75. 1 
53.6 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

77 
65 

70 
41 

52 
37 

61 
43 

65 
51 

74 
56 

70 
59 

61 
45 

72 
47 

73 
54 

72 
52 

75 
54 

80 

55 

79 
60 

81 
58 

80 
60 

80 

59 

80 
60 

79 
59 

78 
62 

75 
63 

75 
58 

78 
58 

79 
58 

79 
56 

79 
57 

74.0 
54.9 

CARRA  BELLE 

MAX 
MIN 

66 
42 

42 
18 

49 

15 

54 
20 

57 
24 

63 
35 

67 
43 

24 

56 
36 

61 
39 

57 
40 

62 
34 

67 
36 

69 
47 

73 
49 

65 
48 

68 
49 

71 
48 

72 
50 

72 
57 

76 
59 

70 
35 

68 
39 

70 
41 

73 
40 

75 
43 

76 

75 
51 

65.2 
39.3 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

48 

29 

50 
26 

56 
30 

65 
35 

64 
48 

65 
55 

58 
31 

62 
38 

68 
48 

69 
44 

65 
44 

74 
52 

75 

si 

75 
57 

75 
55 

72 
58 

75 
60 

72 
61 

72 
62 

70 
60 

72 
58 

70 
47 

71 
53 

70 
55 

72 
56 

70 
58 

75 
55 

49.3 

CHIPLEY  3  E 

MIN 

74 
32 

33 
16 

43 
16 

19 

61 

25 

66 
32 

65 
52 

53 
25 

27 

59 
42 

62 
34 

73 
34 

78 
44 

79 
48 

80 

51 

78 
54 

78 
58 

81 
51 

78 
59 

78 
62 

75 
53 

70 
40 

76 
40 

77 
46 

77 
45 

78 
46 

80 
57 

79 
55 

41!* 

CLEARWATER 

MIN 

56 

36 

47 

36 

35 

42 

54 

59 

39 

41 

68 
48 

68 
45 

74 
50 

76 

S3 

77 
56 

78 
57 

79 
57 

77 
59 

72 
59 

79 
59 

79 
59 

71 
64 

71 
^2 

71 
50 

73 
53 

75 
50 

71 
53 

74 
54 

75 
57 

51 J  2 

CLERMONT  6  S 

MIN 

60 

33 

29 

35 

40 

48 

57 

37 

37 

71 
44 

66 
45 

74 
42 

76 
43 

78 
51 

78 
50 

79 
55 

81 
53 

81 

55 

83 
53 

83 
54 

79 
59 

73 
49 

76 
42 

76 
48 

78 
49 

82 
48 

84 

SO 

85 
50 

47.0 

CLKWl STON  U  S  ENG 

MIN 

60 

56 

38 

42 

51 

56 

61 

46 

47 

62 
47 

61 
53 

68 
57 

72 
57 

74 
62 

74 
61 

75 
64 

73 
60 

70 

55 

78 
58 

77 

55 

82 
51 

73 
49 

73 
61 

69 
57 

68 
54 

75 
51 

76 
54 

77 
53 

54!l 

MIN 

69 

56 

38 

39 

45 

56 

65 

44 

45 

72 
51 

75 
53 

75 
SO 

75 
49 

76 
64 

76 
64 

76 

55 

77 
60 

77« 

64 

77 
67 

77 
65 

77 
54 

83 
53 

75 
56 

75 
51 

76 
52 

75 
52 

76 
51 

77 
58 

54!5 

COMPASS  LAKE 

MIN 

31 

17 

IS 

18 

24 

30 

39 

26 

25 

62 
42 

62 
32 

75 
31 

75 
43 

75 
44 

79 
48 

72 

S3 

80 
54 

82 
46 

77 
54 

80 
62 

73 
54 

70 
41 

75 
37 

76 
43 

78 
40 

78 
44 

81 
50 

82 

58 

68 . 9 
39.3 

CRESCENT  CTT  2  SW 

MIN 

61 

30 

27 

32 

37 

46 

59 

31 

34 

66 
44 

64 
43 

73 
43 

75 
43 

76 
47 

76 
49 

75 
50 

81 

53 

80 

55 

83 
53 

82 
57 

83 
60 

72 
42 

73 
41 

71 
46 

75 
42 

80 
44 

84 
49 

S3 
49 

73 . 2 
45^3 

CRESTVIEW  CAA  AP 

MIN 

17 

13 

10 

21 

31 

38 

30 

23 

32 

59 
41 

65 
35 

70 
37 

75 
53 

75 
49 

75 
53 

69 
56 

76 
57 

77 
57 

77 
60 

76 
60 

71 
47 

73 
39 

77 
45 

75 
47 

73 
52 

76 
52 

82 
59 

79 
57 

67.4 
41.8 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MIN 

37 

25 

23 

18 

24 

38 

43 

I9 

27 

69 
43 

63 
41 

75 
34 

79 
38 

81 
45 

80 
48 

77 
53 

81 
52 

84 
47 

80 
49 

80 
SO 

74 

53 

73 
37 

74 

35 

75 
38 

79 
36 

78 
39 

80 
41 

79 
48 

71.  9 
39.0 

MIN 

62 

34 

32 

34 

48 

53 

61 

33 

37 

62 
49 

62 
51 

60 
46 

67 
48 

71 

56 

71 
52 

72 
56 

67 
53 

67 
54 

76 
55 

75 
55 

75 
60 

81 
47 

62 
46 

66 
58 

68 
42 

68 
47 

72 
52 

72 
52 

66.9 
49.0 

liAll\.lflA                     HtS  Af 

MIN 

53 

32 

31 

35 

41 

48 

48 

33 

38 

65 
45 

59 
45 

69 
41 

73 
44 

73 
52 

74 
47 

73 
55 

75 
52 

79 
52 

77 
52 

78 
51 

80 

55 

63 
43 

69 
41 

71 
45 

71 
41 

76 
43 

77 
48 

78 
49 

69.1 
45.0 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MIH 

2I 

15 

12 

23 

30 

42 

49 

25 

30 

62 
41 

65 
35 

73 
36 

77 
53 

78 
49 

78 
52 

71 
54 

78 
54 

80 

52 

78 
61 

78 
64 

71 
53 

72 
41 

78 
43 

77 
50 

75 
52 

78 
54 

82 
55 

79 
57 

68.1 
43.3 

DE  LAND 

MAX 
MIN 

78 
57 

81 
34 

35 
30 

49 

32 

60 
39 

63 
45 

71 
59 

69 
33 

52 
35 

61 
44 

68 
45 

62 
42 

71 
44 

74 

50 

76 
49 

76 
56 

75 
49 

79 
51 

78 
53 

80 
52 

78 
58 

80 
43 

67 
40 

72 
47 

73 
41 

74 
43 

79 
47 

82 
48 

70.1 
45.2 

CBT  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

79 
71 

73 
55 

60 
54 

60 

51 

67 
58 

71 
62 

77 
67 

69 
55 

67 
56 

69 
63 

67 
61 

70 
62 

72 
64 

72 
64 

72 
65 

72 
64 

73 
65 

73 
65 

75 
65 

76 
65 

78 
65 

72 
64 

71 
63 

71 
64 

73 
64 

73 
65 

74 

66 

78 
67 

71.6 
62.5 

EnSTIS  2  S 

MAX 
MIN 

86 
62 

64 

33 

48 
32 

61 
35 

67 
42 

73 
51 

70 
60 

69 
34 

70 
40 

68 
48 

63 
** 

74 
46 

77 
49 

78 
52 

78 
55 

78 
56 

78 
52 

82 
51 

83 
56 

82 
57 

80 

59 

72 
49 

75 
49 

75 
52 

78 
49 

81 
49 

83 
52 

82 
53 

74.1 
48.8 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

80 
63 

73 
44 

55 
34 

66 

35 

69 
52 

78 
51 

77 
63 

68 
43 

74 
42 

78 
50 

77 
50 

78 
50 

80 
50 

80 
56 

80 

57 

82 
54 

82 
54 

83 
54 

82 
56 

80 

55 

80 

55 

79 
53 

79 
52 

80 
54 

81 
54 

83 
52 

82 
55 

82 
56 

77.4 
51.6 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

80 

56 

66 
29 

49 
31 

60 
36 

60 
40 

44 

70 

70 
31 

65 
34 

56 
45 

59 
46 

72 
42 

73 
44 

76 
48 

75 
50 

69 
M 

81 

S3 

82 
54 

82 
52 

80 
54 

71 
46 

71 
41 

71 
47 

75 
42 

80 
42 

84 
46 

71.1 
44.3 

FELLSMERE 

MAX 
MIN 

83 
60 

70 
40 

54 
34 

62 
40 

70 
50 

74 

58 

74 
64 

69 
38 

69 
47 

69 
49 

69 
51 

74 
44 

75 
48 

76 
52 

77 
54 

78 
54 

79 
51 

80 
51 

81 
52 

78 

53 

84 

52 

76 
48 

75 
48 

79 
51 

80 
51 

79 
47 

84 

50 

84 

53 

75.1 
4B.6 

FERNANDINA 

MAX 
MIN 

78 

53 

56 
26 

48 

33 

54 

35 

58 
35 

65 
44 

68 
57 

60 
29 

59 
34 

53 
45 

49 
40 

66 
38 

73 
45 

73 
48 

69 
49 

55 
52 

65 
51 

77 
53 

77 
53 

80 
56 

75 
60 

63 
45 

65 
44 

66 
48 

73 
46 

77 
48 

83 
51 

78 
57 

66.5 
45.5 

FORT  LAUDEBDALE 

MAX 
MIN 

81 
70 

73 
48 

S6 
38 

65 
46 

70 

55 

76 
61 

82 
64 

71 
44 

74 
49 

56 

53 

76 
50 

78 
54 

76 
65 

78 
66 

79 
66 

80 
65 

79 
64 

80 
66 

80 
65 

83 
52 

77 
51 

77 
59 

78 
60 

77 
50 

79 
48 

79 
50 

80 
52 

T6.1 
56.0 

FORT  MTERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

80 
56 

58 
35 

52 
34 

61 
38 

69 
49 

75 
57 

76 
52 

59 
42 

72 
41 

74 
48 

48 

75 

77 

78 

79 

81 

OJ 

82 

82 
53 

82 

55 

82 
54 

11 

76 
52 

78 
48 

78 
52 

79 
52 

81 
50 

84 

51 

83 
51 

75.2 
49.6 

GAINESTILLE  UNIV 

MAX 
MIN 

83 
58 

80 
29 

41 
26 

52 
30 

63 
35 

65 
42 

74 

53 

70 
30 

55 
31 

68 
42 

66 
43 

62 
40 

74 
48 

79 
52 

79 
54 

80 
54 

77 
55 

81 
56 

82 
55 

82 
55 

81 
61 

80 
44 

75 
41 

76 
47 

76 
46 

79 
50 

81 
49 

83 
49 

73.0 
45.5 

GLEN  SAINT  MART 

MAX 
MIN 

79 
53 

53 
25 

48 

25 

60 
19 

62 
24 

71 

33 

69 
57 

63 
26 

64 

26 

64 
41 

58 
38 

71 
31 

76 
36 

78 
42 

76 
43 

76 
52 

78 
52 

80 
SO 

84 
48 

80 
48 

79 
58 

71 
38 

72 
32 

72 
36 

76 
35 

80 
38 

81 
44 

83 
51 

71.6 
39.3 

BIALEAB 

MAX 
MIN 

79 
68 

79 

55 

60 
37 

55 
38 

62 
49 

70 

56 

75 
67 

80 
43 

66 
45 

71 
51 

75 
52 

72 
50 

74 
49 

74 

57 

75! 
56 

75 
54  j 

77 
55 

76  1 
S3 

77 
58 

77  i 
61  1 

77 

55  j 

1 

81 

52  j 

76 

55  ■ 

75 
52 

75  i 
52 

75 
50 

75 
51 

77 
49 

73.6 
53.5 

Sa0  rttferanoe  ootas  (ollowina  Statioa  lodas. 


Tabu  5-Conttnuad 


DAILY  TEMPERATURES 


FLOBIDA 
FEBHDABT  19S1 


Day  of  month 


otauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

BIGB  SPRINGS 

MAX 

79 

54 

49 

61 

64 

71 

70 

63 

65 

64 

62 

j  

1  75 

77 

78 

79 

75 

83 

84 

83 

SO 

79 

74 

74 

75 

79 

81 

83 

82 

MIN 

54 

27 

25 

23 

27 

40 

58 

29 

31 

42 

35 

36 

42 

46 

50 

54 

55 

51 

52 

51 

61 

42 

37 

40 

39 

39 

46 

51 

BILLIARD 

MAX 

79 

52 

49 

60 

61 

70 

68 

56 

64 

56 

56 

72 

75 

76 

75 

61 

77 

80 

82 

80 

73 

70 

70 

72 

76 

!  60 

82 

83 

HIN 

52 

24 

28 

23 

25 

34 

56 

27 

27 

45 

38 

1  32 

40 

42 

43 

52 

51 

51 

48 

49 

61 

40 

34 

38 

39 

42 

44 

51 

BOHESTEAD  EXP  STA 

MAX 

82 

80 

56 

65 

63 

76 

82 

78 

72 

76 

76 

'  75 

76 

77 

77 

78 

78 

78 

78 

79 

83 

81 

77 

78 

76 

77 

79 

81 

MIN 

62 

53 

37 

39 

54 

61 

65 

44 

47 

52 

53 

50 

45 

51 

51 

52 

52 

50 

51 

51 

48 

51 

50 

49 

49 

46 

47 

47 

aypoLuxo 

MAX 

79 

73 

57 

66 

70 

75 

83 

71 

75 

76 

72 

76 

77 

78 

78 

80 

78 

78 

79 

78 

85 

78 

78 

80 

79 

'  79 

80 

81 

HIN 

66 

45 

39 

46 

57 

65 

62 

45 

48 

56 

54 

54 

63 

66 

66 

67 

68 

65 

70 

68 

58 

52 

57 

56 

53 

53 

SI 

55 

INVERNESS 

MAX 

80 

57 

50 

61 

65 

75 

70 

65 

68 

70 

70 

72 

75 

80 

78 

79 

80 

82 

83 

79 

75 

75 

75 

75 

78 

80 

80 

85 

MIN 

56 

32 

29 

34 

37 

48 

60 

34 

35 

45 

44 

46 

43 

47 

57 

56 

55 

52 

54 

53 

52 

45 

46 

48 

42 

45 

48 

51 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

80 

42 

51 

58 

58 

71 

70 

49 

62 

52 

53 

69 

73 

74 

75 

60 

76 

81 

82 

80 

76 

64 

69 

68 

73 

80 

81 

82 

MIN 

42 

26 

29 

29 

30 

39 

42 

28 

31 

43 

38 

34 

42 

45 

45 

S3 

52 

55 

52 

55 

55 

43 

36 

43 

42 

44 

52 

55 

JACKSONVILLE  BEACB 

MAX 

82 

62 

46 

53 

56 

76 

77 

66 

58 

57 

53 

59 

63 

66 

65 

62 

68 

74 

73 

79 

78 

73 

62 

62 

66 

72 

82 

82 

MIN 

56 

26 

32 

31 

33 

45 

58 

28 

32 

46 

44 

39 

43 

49 

45 

53 

51 

S3 

50 

52 

58 

42 

41 

45 

43 

45 

51 

53 

JACKSONVILLE  WB  CTY 

MAX 

77 

41 

48 

56 

55 

70 

69 

50 

65 

50 

51 

70 

73 

72 

70 

59 

76 

79 

80 

77 

76 

62 

67 

67 

74 

79 

81 

81 

MIN 

41 

25 

29 

31 

34 

44 

43 

29 

35 

45 

42 

38 

46 

49 

50 

53 

53 

59 

60 

60 

56 

45 

42 

47 

48 

55 

56 

57 

JASPER  10  E 

MAX 

74 

53 

48 

58 

60 

69 

67 

55 

64 

63 

63 

71 

71 

77 

76 

70 

77 

82 

81 

81 

72 

71 

71 

71 

76 

79 

80 

81 

HIN 

52 

22 

23 

19 

22 

31 

54 

26 

25 

43 

33 

30 

36 

42 

44 

52 

54 

50 

48 

48 

61 

35 

33 

36 

36 

39 

40 

i2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

80 

73 

55 

60 

64 

76 

77 

63 

67 

71 

69 

74 

74 

75 

76 

76 

77 

76 

77 

78 

78 

72 

74 

77 

75 

77 

77 

79 

MIN 

71 

49 

48 

50 

55 

60 

62 

53 

57 

61 

58 

62 

62 

65 

64 

64 

65 

65 

68 

68 

67 

63 

64 

64 

65 

64 

66 

66 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

80 

71 

57 

59 

63 

78 

78 

63 

69 

70 

69 

76 

77 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

72 

75 

76 

77 

78 

80 

81 

MIN 

70 

52 

50 

52 

58 

61 

63 

56 

58 

61 

60 

63 

64 

65 

66 

64 

67 

67 

68 

67 

63 

64 

65 

66 

66 

65 

66 

69 

EISSmMEE 

MAX 

84 

80 

52 

63 

69 

74 

72 

65 

69 

74 

68 

73 

76 

78 

77 

77 

80 

80 

80 

80 

81 

75 

77 

77 

77 

81 

85 

83 

MIN 

63 

35 

32 

36 

43 

52 

60 

34 

38 

46 

45 

41 

46 

52 

53 

55 

51 

52 

51 

53 

59 

47 

41 

50 

43 

46 

SO 

50 

LA  BELLE 

MAX 

83 

75 

56 

61 

69 

76 

78 

64 

73 

77 

73 

76 

77 

80 

79 

79 

82 

82 

83 

83 

83 

76 

77 

78 

78 

82 

83 

85 

MIN 

61 

54 

34 

35 

50 

56 

62 

40 

40 

47 

46 

47 

45 

52 

50 

53 

51 

51 

53 

50 

52 

49 

47 

47 

50 

47 

49 

SO 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

S3 

77 

57 

61 

75 

73 

71 

69 

70 

74 

70 

74 

75 

77 

78 

78 

76 

82 

80 

79 

79 

75 

73 

72 

77 

81 

83 

85 

HIN 

62 

34 

30 

33 

40 

52 

61 

35 

38 

44 

46 

42 

45 

49 

53 

53 

54 

50 

52 

54 

60 

46 

41 

41 

43 

45 

47 

49 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

73 

51 

48 

60 

63 

70 

69 

60 

65 

63 

63 

74 

76 

78 

76 

70 

80 

81 

81 

79 

73 

73 

79 

74 

77 

81 

83 

83 

HIN 

51 

22 

25 

22 

25 

38 

56 

26 

27 

42 

37 

35 

43 

45 

49 

52 

52 

52 

52 

50 

50 

39 

35 

41 

40 

41 

43 

52 

LAKE  BIAWASSE 

MAX 

80 

83 

38 

49 

61 

66 

73 

70 

54 

69 

71 

64 

73 

75 

77 

77 

79 

81 

77 

81 

80 

79 

70 

75 

76 

77 

82 

82 

MIN 

62 

37 

32 

36 

42 

50 

61 

34 

37 

46 

46 

42 

46 

49 

50 

53 

51 

51 

52 

52 

59 

48 

42 

47 

43 

46 

49 

50 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

81 

52 

49 

58 

66 

72 

70 

52 

68 

70 

65 

70 

72 

75 

75 

77 

79 

79 

79 

78 

77 

71 

73 

74 

76 

79 

82 

84 

HIN 

52 

32 

30 

36 

44 

53 

51 

36 

42 

50 

47 

48 

53 

56 

57 

54 

56 

58 

57 

58 

55 

50 

49 

53 

53 

54 

55 

56 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

80 

71 

53 

61 

69 

75 

60 

74 

76 

72 

76 

79 

80 

81 

81 

82 

83 

76 

80 

77 

76 

77 

78 

80 

82 

84 

85 

MIN 

63 

37 

35 

40 

49 

56 

40 

42 

47 

48 

46 

48 

52 

53 

54 

51 

52 

54 

51 

57 

49 

46 

49 

SO 

49 

49 

52 

LOXAHATCHEE 

MAX 

80 

78 

56 

56 

64 

66 

73 

80 

64 

72 

65 

72 

75 

75 

76 

78 

79 

78 

78 

79 

79 

84 

75 

75 

73 

76 

78 

82 

HIN 

58 

55 

39 

37 

52 

55 

61 

42 

42 

46 

52 

46 

47 

51 

49 

49 

51 

49 

51 

52 

50 

51 

50 

48 

47 

45 

46 

46 

HADISON 

MAX 

72 

37 

48 

58 

61 

67 

66 

52 

64 

64 

62 

72 

76 

77 

77 

69 

79 

82 

82 

80 

72 

72 

73 

74 

77 

81 

81 

80 

HIN 

35 

20 

21 

22 

29 

39 

42 

26 

30 

44 

36 

35 

45 

50 

53 

53 

57 

52 

55 

54 

61 

39 

42 

42 

46 

46 

51 

59 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

79 

78 

65 

54 

62 

81 

76 

72 

65 

69 

74 

72 

75 

76 

78 

78 

79 

79 

76 

78 

78 

79 

74 

77 

78 

78 

79 

79 

MIN 

65 

62 

46 

46 

53 

58 

67 

45 

54 

58 

62 

60 

59 

59 

59 

63 

64 

67 

66 

67 

63 

63 

62 

63 

62 

62 

62 

66 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

70 

28 

45 

54 

61 

64 

60 

49 

61 

60 

63 

72 

76 

77 

78 

71 

78 

80 

78 

78 

69 

72 

74 

76 

76 

77 

80 

80 

MIN 

22 

17 

16 

18 

25 

33 

35 

26 

27 

41 

35 

33 

42 

44 

49 

54 

56 

51 

55 

61 

50 

40 

38 

44 

45 

46 

56 

56 

UARIANNA  IND  SCHOOL 

HAX 

73 

31 

44 

55 

61 

65 

64 

54 

64 

60 

63 

74 

77 

79 

79 

73 

79 

81 

78 

79 

74 

70 

74 

73 

78 

77 

82 

80 

MIN 

30 

16 

13 

20 

27 

34 

52 

25 

26 

41 

34 

34 

40 

42 

49 

54 

54 

SO 

54 

60 

53 

40 

41 

41 

43 

45 

55 

S3 

MAYO  5  NW 

HAX 

74 

46 

48 

59 

61 

70 

69 

57 

66 

65 

61 

74 

75 

78 

78 

71 

78 

82 

81 

79 

76 

72 

72 

74 

78 

77 

82 

80 

MIN 

46 

22 

23 

18 

23 

34 

56 

28 

27 

44 

38 

33 

39 

42 

48 

54 

57 

47 

47 

50 

53 

40 

35 

38 

37 

38 

39 

54 

MELBOURNE  WB  AP 

MAX 

81 

56 

52 

60 

66 

73 

73 

54 

66 

67 

64 

69 

73 

73 

73 

75 

74 

76 

75 

76 

81 

67 

73 

70 

71 

74 

78 

77 

MIN 

56 

37 

35 

41 

50 

57 

54 

38 

41 

53 

50 

47 

51 

56 

57 

57 

55 

55 

54 

53 

58 

49 

50 

54 

53 

49 

52 

54 

MERRITT  ISLAND  5  S 

MAX 

BO 

71 

52 

61 

67 

71 

71 

64 

68 

70 

65 

71 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

77 

76 

78 

70 

69 

73 

74 

75 

79 

78 

HIN 

66 

38 

34 

41 

51 

54 

63 

37 

43 

50 

52 

45 

50 

57 

57 

57 

55 

54 

55 

54 

61 

50 

51 

52 

53 

49 

53 

53 

MIAMI  BEACH 

MAX 

76 

74 

57 

63 

69 

72 

80 

75 

69 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

74 

73 

74 

74 

74 

81 

78 

73 

74 

74 

73 

74 

75 

MIN 

72 

58 

38 

47 

55 

67 

69 

47 

53 

60 

56 

59 

67 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

67 

56 

64 

68 

62 

67 

69 

69 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MAX 

79 

71 

56 

63 

68 

75 

80 

68 

72 

75 

73 

74 

75 

77 

76 

77 

77 

77 

77 

76 

83 

77 

76 

77 

76 

76 

77 

79 

HIN 

71 

40 

39 

'6 

56 

66 

57 

45 

49 

58 

53 

52 

54 

61 

60 

58 

59 

58 

66 

62 

58 

54 

58 

57 

56 

55 

56 

55 

MIAMI   WB  CITY 

HAX 

76 

71 

54 

62 

67 

72 

78 

63 

68 

69 

69 

70 

73 

72 

72 

75 

74 

74 

73 

72 

80 

70 

72 

74 

71 

72 

73 

73 

HIN 

71 

40 

36 

45 

54 

66 

56 

45 

50 

56 

53 

54 

65 

67 

68 

68 

69 

68 

68 

69 

64 

53 

59 

64 

59 

66 

65 

68 

MILTON  EXP  STATION 

HAX 

68 

28 

43 

58 

60 

64 

61 

50 

58 

60 

65 

68 

74 

75 

75 

69 

73 

74 

75 

74 

70 

72 

76 

78 

72 

75 

82 

79 

HIN 

28 

14 

11 

18 

27 

34 

45 

25 

29 

43 

35 

39 

54 

45 

52 

59 

60 

62 

61 

65 

51 

41 

40 

40 

42 

52 

58 

56 

NONTICELLO 

MAX 

70 

39 

48 

58 

61 

66 

66 

50 

65 

66 

62 

72 

76 

77 

78 

72 

80 

82 

80 

76 

70 

72 

75 

74 

78 

80 

82 

75 

HIN 

27 

19 

18 

20 

24 

35 

36 

26 

28 

44 

35 

34 

41 

46 

50 

52 

56 

49 

51 

50 

51 

40 

40 

40 

40 

43 

48 

57 

MOORE  BAVEN  LOCK  1 

MAX 

81 

81 

55 

53 

59 

67 

73 

78 

58 

70 

71 

72 

73 

75 

76 

76 

77 

78 

78 

79 

80 

81 

73 

75 

75 

76 

79 

80 

MIN 

56 

51 

32 

36 

46 

54 

55 

38 

39 

44 

47 

47 

50 

53 

46 

54 

48 

48 

53 

49 

48 

46 

46 

48 

50 

48 

48 

52 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

79 

70 

51 

60 

68 

72 

72 

66 

68 

71 

70 

72 

74 

75 

76 

77 

80 

79 

79 

78 

80 

74 

73 

76 

75 

79 

83 

85 

HIN 

63 

36 

33 

35 

43 

54 

62 

34 

39 

45 

46 

41 

47 

54 

55 

54 

SO 

54 

50. 

SO 

58 

46 

39 

47 

44 

45 

47 

49 

MT  PLEASANT 

HAX 

69 

35 

45 

56 

61 

64 

64 

53 

65 

64 

72 

75 

73 

78 

72 

78 

81 

78 

79 

69 

71 

74 

75 

77 

76 

80 

80 

HIN 

35 

17 

14 

19 

26 

42 

36 

26 

28 

45 

36 

37 

43 

47 

52 

53 

56 

SO 

54 

58 

11 

40 

41 

47 

44 

47 

54 

NEW  SMYRNA  4  N 

HAX 

83 

76 

50 

60 

63 

73 

71 

69 

65 

64 

60 

70 

74 

74 

75 

70 

73 

78 

77 

77 

81 

79 

70 

71 

70 

75 

76 

77 

HIN 

62 

34 

32 

36 

47 

51 

62 

34 

38 

44 

51 

42 

44 

51 

49 

57 

55 

52 

52 

51 

59 

46 

43 

51 

44 

43 

48 

48 

NICEVI LLE 

HAX 

70 

40 

29 

44 

50 

61 

62 

60 

SO 

58 

61 

66 

67 

70 

74 

72 

65 

7], 

70 

75 

74 

72 

70 

74 

71 

73 

71 

76 

HIN 

35 

14 

11 

12 

20 

33 

35 

25 

24 

37 

35 

33 

39 

40 

42 

54 

It 

55 

56 

60 

59 

41 

39 

40 

42 

44 

51 

52 

OCALA 

HAX 

82 

58 

51 

64 

66 

72 

72 

70 

69 

68 

1 

64 

75 

74 

78 

79 

78 

81 

80 

83 

81 

79 

75 

76 

79 

79 

83 

83 

86 

HIN 

58 

31 

28 

30 

35 

45 

60 

32 

35 

46 

" 

41 

46 

49 

51 

55 

55 

55 

58 

57 

62 

45 

42 

46 

43 

46 

51 

54 

OCALA  AIRPORT 

HAX  i  83 

44 

50 

63 

65 

74 

71 

S3 

67 

67 

62  1 

73 

77 

79 

79 

78 

82 

82 

83 

82 

80 

73 

75 

75 

78 

83 

83 

85 

HIN 

52 

30 

27 

26 

31 

41 

57 

31 

29 

43 

41 

37 

38 

42 

45 

53 

52 

47 

53 

46 

60 

36 

33 

38 

37 

36 

45 

50 

OKEECHOBEE  HRN  CT  6 

MAX 

76 

71 

54 

54 

61 

69 

70 

77 

62 

68 

70 

70 

74 

75 

77 

76 

76 

74 

75 

76 

76 

80 

71 

73 

73 

74 

74 

76 

MIN 

67 

53 

37 

45 

50 

60 

62 

42 

44 

51 

51 

50 

53 

58 

58 

57 

56 

55 

56 

59 

61 

51 

SO 

54 

53 

51 

56 

58 

71.5 
53.5 


S*o  ralei*Dco  nolM  foUowkng  Statioa  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  .u>Rm 

Tdble  S-Continued  FEBRUARY  19S1 


Station 

Day  of  month 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 
HIN 

79 
57 

83 
42 

42 

33 

42 

33 

60 
36 

65 
45 

73 
57 

71 

53 

69 

71 

68 

72 

70 

75 
55 

75 
54 

72 
54 

80 
54 

78 
54 

81 
56 

82 
56 

78 
48 

69 
47 

74 
50 

75 
45 

76 
48 

80 

53 

82 
53 

71.3 
47.6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 
M  IN 

83 
54 

54 
32 

51 
31 

61 
36 

66 
45 

72 
52 

72 
50 

54 

69 

72 

65 

73 

75 
48 

76 

76 
53 

77 
56 

79 
52 

78 

53 

80 

53 

79 
54 

79 
56 

69 
47 

74 
42 

75 
51 

76 
43 

81 
48 

82 
51 

85 
51 

73.6 
47.0 

PALATKA 

MAX 
MIN 

83 
59 

60 
29 

52 
28 

63 
32 

63 
35 

70 
45 

72 
59 

66 

62 

60 

62 

74 

76 
45 

78 
49 

76 
50 

75 
55 

80 
54 

82 

57 

82 
55 

81 
58 

82 
60 

74 
45 

75 
42 

73 
45 

78 
44 

82 
46 

83 
52 

84 

52 

73.1 
46.2 

PANAMA  CITY 

MAX 
MIN 

63 
34 

34 
18 

44 

17 

55 
25 

62 
31 

G5 
39 

62 
53 

55 

61 

64 

59 

70 

73 

75 
50 

74 

52 

71 

55 

72 
57 

72 
52 

76 
59 

76 
62 

71 
56 

71 
43 

72 
45 

71 
48 

72 
50 

75 
55 

75 
59 

78 
56 

66.7 
44.5 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

68 
20 

29 
16 

43 
13 

55 
24 

58 
32 

63 
43 

57 
35 

51 

60 

63 

59 

67 
42 

69 
56 

70 
50 

71 
56 

67 
61 

69 
61 

71 
62 

75 
60 

73 
65 

72 
52 

74 
46 

73 
49 

71 
46 

71 
54 

72 
60 

78 
57 

76 

65 

65.2 
45.5 

PENSACOLA  KB  CITY 

MAX 
MIN 

68 
20 

29 
15 

45 
13 

50 
29 

57 
36 

62 
45 

59 
36 

52 

59 

60 

55 

66 
45 

65 
56 

67 
54 

68 
58 

66 
61 

67 
62 

69 
60 

72 
62 

72 
65 

72 
54 

74 
46 

70 
51 

68 
49 

69 
55 

69 
62 

76 
60 

73 
65 

63.5 
46.9 

PLANT  CITY 

MAX 
HIN 

83 
63 

66 
35 

51 
30 

61 
30 

69 
40 

74 

53 

72 
62 

69 

70 

73 

75 

78 

78 
52 

78 
50 

80 
54 

81 
53 

81 
56 

83 
53 

81 
53 

79 
60 

76 
47 

76 
42 

76 
46 

79 
46 

81 
50 

84 
49 

86 
51 

75.6 
47.5 

POMPANO  BEACH 

MAX 
HIN 

81 
66 

72 
49 

56 
39 

70 
46 

70 
50 

76 
62 

82 
65 

74 

72 

75 

78 

73 
50 

75 
52 

75 
66 

76 
66 

78 
58 

77 
60 

77 
65 

78 
65 

79 
62 

85 
52 

80 
47 

76 
57 

77 
51 

76 
51 

77 
50 

78 
49 

79 
50 

75.8 
54.6 

PUNTA  GORDA 

MAX 
MIN 

82 
60 

70 
39 

58 
34 

66 
37 

68 
46 

78 
56 

75 
59 

75 

75 

79 

75 

79 

79 
50 

81 
52 

82 

55 

83 
57 

85 
56 

85 
55 

84 
55 

85 
55 

80 
59 

80 
51 

82 
50 

83 
53 

84 
54 

82 
53 

81 
52 

84 
54 

78.6 
50.8 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

78 
53 

54 
17 

32 
15 

46 
20 

57 
26 

62 
37 

63 
46 

62 

50 

65 

67 

It 

73 
40 

76 
46 

77 
48 

78 
51 

74 

53 

80 
48 

81 
53 

79 
56 

78 
56 

70 
40 

72 
39 

75 
44 

76 
40 

77 
44 

76 
53 

80 

53 

68.6 
40.6 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 
MIN 

80 
43 

57 
27 

49 
27 

64 
24 

63 
27 

74 
36 

70 
58 

66 

65 

65 

58 

74 

77 

77 

76 

73 

81 

82 

82 
52 

82 

73 
58 

71 

73 

73 
48 

73 
43 

82 

82 
58 

84 

72.4 

ROYAL  PALM  HNGH  STA 

MAX 
MIN 

80 
64 

77 
52 

56 
37 

63 
39 

64 

53 

77 

59 

81 
62 

76 

73 

71 

71 
51 

76 
47 

77 
47 

78 
51 

79 
51 

78 
51 

78 
52 

79 
50 

78 
54 

78 
53 

82 
51 

77 
50 

77 
48 

78 
49 

78 
49 

78 
48 

79 
50 

80 
49 

75.7 
50.2 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

80 
61 

64 
28 

46 
30 

32 

58 
36 

71 
48 

70 
59 

66 
30 

61 
34 

58 
46 

57 
46 

68 
41 

71 
44 

73 
49 

75 
49 

72 
54 

75 

78 
52 

76 
56 

78 
55 

81 

59 

75 
44 

68 
42 

69 
44 

69 
44 

75 
45 

81 
53 

74 

53 

70.0 
45.7 

SAINT  AUGUSTINE  BCH 

MAX 
MIN 

82 
61 

61 
29 

45 
30 

55 
33 

58 
38 

67 
49 

71 
57 

61 
30 

60  ' 
31 

58 
43 

56 
47 

62 
43 

66 
44 

69 
51 

69 
50 

69 
54 

62 
52 

69 
53 

73 
57 

76 
56 

82 
57 

67 
45 

65 
41 

66 
45 

67 
45 

70 
46 

74 
52 

70 
51 

66.1 
46.1 

SAINT  LEO 

MAX 
UIN 

81 

58 

58 
33 

49 
29 

61 
35 

66 
40 

73 
52 

67 
60 

60 
34 

69 
39 

71 
49 

66 
44 

72 
45 

75 
49 

77 
52 

78 
54 

78 
55 

81 
53 

81 
56 

82 
56 

80 
55 

78 
60 

72 
48 

75 
46 

75 
50 

78 
49 

81 
51 

82 
53 

84 
54 

73.2 
48.5 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 
MIN 

65 
44 

45 
19 

50 
19 

52 
17 

60 
20 

62 
25 

68 
52 

65 
29 

58 
28 

64 
39 

63 
38 

63 
36 

71 
42 

72 
48 

72 
50 

69 
49 

72 
45 

72 
48 

70 
53 

70 
52 

75 
54 

70 
38 

71 
40 

71 
39 

71 
41 

75 
43 

71 
45 

68 
48 

66.3 
39.3 

ST  PETERSBURG 

MAX 
HIN 

78 
63 

63 
37 

49 

33 

59 
36 

68 
44 

73 
55 

70 
60 

62 
39 

68 
44 

70 
49 

69 
47 

73 
51 

77 
54 

77 
55 

78 
56 

79 
57 

80 
59 

79 
59 

79 
60 

78 
60 

75 
63 

73 
52 

73 
49 

75 
55 

77 
54 

78 
56 

77 
55 

78 
59 

72.7 
52.2 

SANFORD 

UAX 
HIN 

80 
54 

84 
37 

38 
32 

52 
33 

61 
42 

66 
48 

72 
59 

72 
34 

54 
37 

69 
45 

71 
46 

65 
42 

74 
45 

76 
50 

76 
51 

76 
55 

76 
50 

79 
51 

80 

53 

82 
51 

80 

55 

79 
46 

62 
42 

74 

50 

75 
43 

76 
48 

80 
48 

84 
49 

71.9 
46.3 

SARASOTA 

MAX 
HIN 

76 
63 

61 
41 

49 
34 

59 
40 

68 
45 

72 
56 

64 
61 

59 

57 

71 

68 

72 

75 

76 

77 

78 

77 

77 

77 

77 

74 

73 

73 

74 

76 

75 

76 

78 

71.0 
52.9 

SECQTAM 

MAX 
HIN 

70 
42 

42 
20 

49 
20 

61 
16 

65 
20 

67 
33 

70 
54 

56 

65 

69 

65 

73 

78 

78 

80 

75 

80 

80 

79 

77 

75 

75 

77 

76 

78 

79 

82 

77 

71.4 
37.5 

STDART 

MAX 
MIN 

80 
66 

71 

37 

80 
60 

76 
58 

67 

70 

70 

75 

81 

52 

77 

75 

78 

77 

80 

81 
63 

81 

83 

82 
en 

70 

81 

82 

80 

81 

80 

82 

77.6 
56 . 5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 
MIN 

68 
27 

35 
19 

46 
18 

57 
20 

60 
27 

64 
43 

64 
39 

50 

63 

66 

63 

71 

75 

77 

77 

74 

78 

79 

77 
52 

77 

71 

71 

74 

74 
45 

77 

78 
45 

80 
48 

77 
57 

68.7 
41.1 

TAMIAMI  TRL  40  BD 

MAX 
HIN 

85 
6S 

70 
51 

61 
37 

55 
37 

65 
49 

69 
56 

77 

65 

78 
46 

65 
47 

72 
52 

78 
54 

73 

53 

77 
54 

78 
59 

79 
60 

78 
57 

81 
60 

80 
58 

80 

81 
59 

81 

82 

79 

80 

80 

80 

79 

83 

75.9 
54 . 7 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
53 

53 
34 

51 
31 

61 
34 

67 
41 

74 

53 

68 
52 

56 
37 

69 
40 

73 
48 

69 
46 

73 
46 

77 
50 

77 
54 

78 
56 

79 
55 

79 
56 

80 

78 
58 

77 

76 

75 

74 

75 

78 

78 

78 

79 

72.5 
49.3 

TARPON  SPRINGS 

MAX 
MIN 

82 
55 

55 
35 

49 

33 

57 
32 

68 
39 

75 
52 

70 

59 

60 
36 

66 
39 

72 
47 

65 
44 

73 
47 

78 
51 

79 

53 

79 
54 

80 
54 

77 
57 

75 
54 

79 
56 

80 

75 

72 

70 

74 

76 

76 

76 

77 

72.0 
49.2 

TAVERN I ER 

MAX 
HIN 

80 
72 

75 
56 

58 
42 

66 
47 

65 
55 

73 
61 

80 
69 

72 
51 

71 
54 

74 
60 

74 
58 

73 
59 

74 
64 

74 
67 

75 
67 

76 
64 

76 
69 

77 
69 

76 
70 

77 
69 

78 
68 

74 

62 

75 

76 

75 

75 

77 

78 

74.1 
62.5 

TITUSVILLE  2  W 

HAX 
HIN 

84 
64 

73 
35 

53 
33 

64 

37 

66 
48 

70 
52 

73 
63 

67 
35 

68 

35 

69 
51 

69 
40 

72 
43 

71 
51 

77 
55 

78 
50 

74 
52 

79 
51 

79 
51 

79 
52 

78 
51 

83 
57 

76 
46 

72 
45 

72 

74 

79 

79 

83 

73.6 
47.6 

7ES0  BEACH  CAA  AP 

HAX 
HIN 

79 
61 

61 
37 

53 
36 

61 
42 

68 
52 

72 
62 

75 
54 

57 
40 

67 
44 

65 
55 

66 
52 

71 
51 

75 
54 

74 
56 

74 
61 

76 
60 

75 
55 

75 
55 

76 
55 

76 
56 

S3 
59 

69 
51 

70 

71 

71 

75 

79 

80 

71.2 
52.3 

lADCHDLA  2  NW 

MAX 
MIN 

83 
61 

77 
36 

50 
33 

61 
34 

70 
43 

72 
55 

73 
61 

67 
37 

70 
37 

73 
45 

70 
47 

74 
45 

78 
47 

78 
50 

SO 
50 

80 
52 

83 
50 

81 
49 

82 
50 

81 
50 

82 
57 

74 

38 

75 
40 

77 
48 

78 
45 

85 

75.3 
46.4 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 
MIN 

71 
61 

73 
47 

56 
37 

66 
46 

70 
56 

72 
66 

81 
64 

70 
45 

70 
49 

73 
57 

70 
54 

73 
57 

72 
66 

74 
67 

74 
67 

75 
68 

74 
69 

74 
67 

75 
68 

75 
68 

82 
59 

77 
55 

73 
59 

74 
56 

76 
58 

74 

63 

75 
58 

76 
59 

73.0 
56.8 

WEST  PALM  BCH  WB  AP 

MAX 
HIN 

79 
67 

64 
40 

57 
38 

67 
46 

70 
56 

76 
66 

83 
56 

64 
45 

73 
48 

75 
55 

71 
54 

75 
52 

76 
60 

77 
65 

77 
64 

78 
65 

77 
66 

77 
63 

79 
65 

79 
61 

84 
56 

75 
54 

76 
58 

76 
55 

76 
56 

77 
53 

79 
54 

80 
56 

74.9 
56.3 

WINTER  HAVEN 

MAX 
HIN 

81 
62 

84 
41 

41 

32 

51 
37 

61 
45 

71 

53 

74 
61 

71 
37 

59 
41 

71 
49 

73 
47 

69 
46 

74 
51 

76 
54 

78 
55 

78 
55 

80 
54 

S3 
57 

82 
55 

83 
57 

80 
59 

79 
49 

75 
45 

76 
52 

77 
50 

79 
50 

82 
51 

85 
52 

74.0 
49.9 

SEE  PAGE  28  FOB  TABLE  6 
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STATION  INDEX 


otation 

Index  No 
1 

*• 

• 

• 

1 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

to 
tables 

4 

J 

& 
g 
3 

S 

i 

a 

PredpJ 

AMLACKICOU  *•  CITf 

1 

0311 1  nUMCLIN 

5 

2B  44 

MID 

MID 

U.S.  VUnER  BURXAU 

ARCADIA 

0228  Dl  SOTO 

5 

27  11 

«P 

6P 

L.  L.  STLEBLEAmS 

ATOM  PAU 

0390  aiGMLAITDS 

7 

27  36 

WILLIAM  E.GILLIARO 

AVOM  PARK   1  m 

0374  RIGIILANDS 

7,27  36 

81 

30 

143 

U .    S .   ERG 1 NEERS 

04 7S  POLK 

5 

27  52 

81 

49 

115 

CITY  FIRE  DEPT. 

2  3  5 

BILLK  CLADK  OP  STA 

Mil  PAUl  BEACH 

7 

26  39 

80 

8A 

8A 

STATE  EXP.  STATION 

BILL!  GLADE  BItN  GATS  4 

Oei«,PALN  BEACH 

7 

36  42 

HID 

U.  S.  ENGIf(ESBS 

aio  cTPUss  iRD.  na. 

26  19 

R .  S .  HENDERSON 

BIG  Pint  KXT  im) 

0747  MOW ROT 

5 

_* 

WALTER  ZIECNSB 

BUCOlAlt  4  TKV 

0765  OEALOOSA 

86 

43 

MRS.   S.  YOUNCBLOOD 

3  4 

BuxnmroRii  2  e 

OB 04 ; CALHOUN 

1 

30  26 

7A 

7A 

JOHN  PUR I FOY 

BOCA  RATGW  5  ■ 

0643  PALM  BEACH 

2 

26  31 

MID 

BU  ITS  FA  RMS 

80IIITA  SPCS  2  K3I 

5 

26  20 

GIADYS  N.  COLLINS 

BRAonron 

0940 1  MANATEE 

5 

MRS.   F.   H.  BRAYMER 

2  3  5 

BRAD  FORD  I  R3  E 

047  S , S  UWANNKE 

10 

63 

55 

45 

FRET  H.  FIS3ELL 

3  4 

BRISTOL 

1020  LIBERTY 

1 

30  26 

MID 

W I LURD  R .   ADA  MS 

BROOESVILLK  CHIH  HILL 

1046 ' HERNANDO 

5 

28  38 

82 

22 

5P 

5P 

HISS  L.von  BOROWSKY 

BROOKSVILLXMURSKRY  NO  1 

1051 1  HERNANDO 

28  38 

U.S.  SOIL  CONSBRVA 

BR0OlSVlLIJ[KVRSERY  NO  2 

1056 1 HKRNANDO 

28  38 

82 

20 

U.S,  SOIL  CONSERVA 

BUSHKILL  3  E 

1163  SUMTER 

28  40 

83 

06 

75 

A.  H.  NEI^ON 

2  3  5 

CAMP  BLAKDirtC 

1218  CLAY 

29  57 

7A 

7A 

CAMAL  POIITT  GATE  i 

1271 1  PALM  BEACH 

26  52 

MID 

129B 1  ESCAMBIA 

5 

30  36 

CAPTIVA 

5 

36  31 

ALLEN  T.  WEEKS 

2  3  5 

CARRA8ELLE 

1356 1  FRANKLIN 

5 

29  50 

84 

40 

36 

GLADYS  V.MC  KHIGHT 

2  3  5 

CARYVILLE 

1388  WASHINGTON 

3 

30  47 

LONNIE  H.  WHITTAKER 

CEDAR  KEY 

1432  LEVY 

5 

29  08 

6P 

6P 

CHArrAHDOCUZE 

1502, GADSDEN 

1 

30  42 

84 

52 

8A 

MOB LEY  OLIVER 

CRIPLET  3  E 

1 544  WASHINGTON 

30  48 

85 

134 

A.   W,  O'STEEN 

CHRISTMAS  7  vxw 

1 56  5  ORANGE 

26  33 

81 

06 

PAUL  C.  GROSE 

3  4 

CLEARWATER 

1632  PINELLAS 

27  57 

83 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

CLERMONT  6  S 

1641  LAKE 

28  27 

81 

6P 

ED  OLIVENBAUH 

CLE1IS1DK 

1649  HENDRY 

7 

26  45180 

CLS«lST<m  U  S  ERGINEERS 

1654  HEKPBY 

7 

26  45 

80 

lOA 

U.  S.  ENGINEERS 

COCORVT  CROVI  7  S 

35  39  80 

18 

10 

SA 

BUREAU  PLANT  INO. 

COMPASS  LAKE 

30  36 

85 

23 

120 

6P 

EARL  E.  THARP 

2  3  5 

COOT  SAY  RANGER  STATION 

1832  MONROE 

25  11 

80 

5P 

5P 

SEE  1305 

CRESCENT  CITT  2  S» 

1978  PUTMAN 

8 

29  26 

81 

6P 

CRESTVIEl  CAA  AP 

1986  OKALOOSA 

5 

30  48 

86 

Kin 

CIVIL  AERO  ADH. 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

29  38  83 

MID 

CIVIL  AERO  ADM. 

DAN I A  S  W 

26  04 

80 

12 

7 

8A 

FLA.  POWER  l<  LIGHT 

3 

OAYTOKA  BEACH 

2150  VOLUSIA 

29  13 

81 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

2158  VOLUSIA 

2 

29  11 

81 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

OE  FUNIAE  SPRINGS 

2220  WALTON 

3 

30  43 

86 

5P 

H.  C.  STORHS 

DE  LAND 

29  01 

81 

27 

9A I  CHAMBER  OF  COMMERCE 

D01LING  PARK 

2391  SUWANKKE 

10 

30  15 

83 

15 

HID 

MRS. MARY  H.  CARROLL 

3  4 

DRY  TORTUCAS 

2416  MONROE 

5 

24  38 

6P 

eP 

JOHN  R.  DEWEESE 

EU5TIS  2  3 

2827  LAKE 

8 

28  SO 

81 

6P 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

EVERGLADES 

2850  COLLIER 

25  51 

81 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

FEDERAL  POINT 

8 

29  45 

81 

6P 

BRUCE  GRAY 

2923  HENDRY 

26  33 

81 

26 

18 

HID 

V.    S.  ENGINEERS 

3  4 

FELLSMERE 

2936  INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

60 

8A 

SAirELLSMERE  FARM  CO. 

FERNANDINA 

2944  NASSAU 

30  41 

81 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

FORT  DRUM 

3137  OKEECHOBEE 

7 

27  30 

WID 

U.    S,   GEO.  SURVEY 

PORT  LAUDERDALE 

3163  BROWARD 

2 

26  10 

80 

F.    P.    MEDFCRD,  JR. 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

3 186  LEE 

5 

26  35 

81 

52 

8 

MID 

U.S.   WEATirat  BUREAU 

2  3  4  5 

I'ORT  PIERCE 

3207  ST  LUCIE 

27  26 

80 

8A 

6A 

MHS.T.C.  NICHOLSON 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

3316  AUCmjA 

8 

29  39 

82 

21 

165 

8A 

8A 

B.  E.  BRATLEY 

GLEN  SAINT  MARY 

30  15 

G.S.T.M.  NURSERIES 

GRACEVILU 

3 

30  57 

85 

MID 

MR  GLEN  B.  CHANCE 

GRAPE  HAMMOCK  3  W 

7 

27  48 

81 

15 

56 

MID 

U.   S.  ENGINEERS 

3  4 

UAIKES  CITY  7  W 

3718  POLK 

7 

28  06 

81 

MIDTITBUS  EXP.  STATION 

HART  I^KE 

3840  ORANGE 

7 

28  22 

81 

9A 

WH.    MC  CUBBIN 

HIALEAH 

2 

25  50 

80 

8A 

U.   S.   GEO.  SURVEY 

HIGH  SPRINGS 

10129  50 

82 

5P 

GEO.  T,  ALEXANDER 

ll  I 

HILLIARD 

9 

30  41 

81 

55 

82 

7P; BRUNO  SCHROBBACH 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

.T9B6  HlLLSBGROUia! 

28  09 

82 

8A 

STATE  PARK 

HOLOPA* 

4075  OSCEOLA 

8 

28  09 

81 

MID 

W,    J.  NEWMAN 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

2 

25  30,80 

4P 

SUB.TROP.   EXP.  STA. 

HYPOLUXO 

26  33 

80 

12 

6P 

J.    L.  CARNETT 

INGLIS 

I 

29  02 

41 

MID; FLA.    POWER  COMPANY 

3  4 

INVERNESS 

4289  CITRUS 

5 

28  50 

20 

5P 

5P 

J.    H.  SPIVEY 

ISLEIORTH 

4332  ORANGE 

8 

28  28 

Bl 

6P 

CHASE  k  COMPANY 

jack:ionville  wb  ap 

4358  DUVAL 

8 

30  25 

81 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

JACKSONVILLE  BEACH 

30  17 

81 

4P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

30  20 

81 

39 

18 

HID 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

JASPER  10  E 

4393  HAMILTON 

10 

30  31 

82 

8A 

8A 

FLA.    FOREST  SERVICE 

KENDALL  2  ESE 

4518  DADE 

25  40 

80 

8A  DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

5 

24  35 

81 

42 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KEY  WEST  WD  CITT 

4575  UONROE 

5 

■J*  33 

81 

48 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

KISSIMHEE 

46  20  OSCEOLA 

28  18 

81 

25 

69 

6P 

6P 

MRS.   HABF.L  L.  LAKE 

2  3  5 

KISSIMMEC  NO  2 

462S  OSCEOLA 

7 

28  16 

81 

24 

MID 

U.    S.  ENGINEERS 

LA  BELLE 

4662  HENDRY 

5 

26  44 

81 

25 

13 

6P 

ep'MRS.   ALICE  E.  HALL 

LA  BELLE  2  NW 

4667  HENDRY 

5 

26  46 

81 

27 

16 

HID 

U.    S.  ENGINEERS 

LAKE  ALTREO  EXP  STATION 

4707  POLK 

5 

28  06 

81 

43 

180 

5P 

MID 

CITRUS  EXP  STATION 

LAKE  ALFRED  3  NNE 

4712  POLK 

5 

28  08 

81 

43 

MID 

U.S.  SOIL  CONSERVA 

CLOSED  10/50 

LAKE  CITY  2  E 

4731  COLUMBIA 

10 

30  12 

82 

37 

6P 

6I> 

FOREST  !•  PARK  SERV. 

LAO  HIAWASSE 

4771  ORANGE 

a 

38  35:81 

28 

111 

9A 

BUREAU  OF  PLANT  IMD 

UlICELAKO  WB  CITY 

4797  POLK 

5 

28  03 

81 

59 

215 

Min 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

4B45  HIGHLANDS 

27  17 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

LAW.  TRAFFORO 

4866  COLLIER 

26  26 

81 

29 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

LAMONT  8  W 

4892  JEFFERSON 

5 

30  23  83 

55 

MID 

TUNGSTEN  PLANTATION 

3  4 

LEESDURC 

4960  LAKE 

8 

28  49 

81 

52 

MID 

EDDIE  r.  BUTLER 

3  4 

LICNUMVITAE  KEY 

5035  MONROE 

2 

24  54 

80 

HID  HOCH  M.  MATIIESON 

3  4 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

a 

.2 

-s 

E 

Obser 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. J 

Precip.] 

LPKAHATCHMK 

5182 

PALM  BEACH 

7 

26  41 

BO  16 

7A 

7A 

U.  S,  GEO.  SURVEY 

3  3  4 

S  6 

LTMNI  4  SI 

5237 

29  10 

81  52 

MID 

HISS  HELEN  HBHMDDH 

a  4 

MADISON 

10 

8P 

T .    C .  HmCHAKT 

MARATHOM  VACA  KEY 

5 

24  43 

61  06 

6P 

HARIANNA  CAA  AP 

5367 

JACRSOH 

■ 

30  50 

85  11 

120 

CIVIL  AERO  ADM. 

HARIANNA   IND  SCHOOL 

53  7  2 

JACKSON 

I 

30  46 

85  12 

4P 

4P 

FLA.    IND.   S  .  FCB  BOY! 

2  3 

5 

MARINELAND 

5391 

FLAGLER 

2 

29  40 

81  13 

MID 

MARINE  STUDIO  IK. 

3  4 

5539 

LA  FAYETTE 

5 

30  06 

83  14 

6P 

6P 

ROBERT  L.  ANNIN 

2  3 

5 

MEL80URKB  10  WKW 

5607 

BREVARD 

8 

28  07 

80  45 

HID 

V.    S.   GEO.  SURVEY 

3  4 

HELfOURNE  WB  AIRPORT 

5612 

BREVARD 

2 

28  06 

80  38 

23 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

3  3  4 

5 

HERRI1T  ISLAND  5  S 

5643 

BREVARD 

2 

28  18 

80  41 

6P 

6P 

ROBERT  M .  DONALD 

3  3 

5 

MIAMI  BEACH 

5658 

2 

25  47 

5 

2 

25  49 

80  17 

HID 

MID 

2  3 

5 

5668 

2 

25  47 

80  11 

HID 

MID 

2  3  4 

5 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

30  45 

87  11 

. 

6P 

6P 

AGR.   EXP.  STATION 

2  3 

5 

HOMT  ICE  LLO 

56  7  9 

JEFFERSON 

5 

30  32 

B3  52 

MID 

5P 

2  3 

5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

58  9  5 

GIADES 

7 

26  50 

81  05 

8A 

F ,   A  .  FUIMDERS 

2  3  4 

5  6 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

7  ;27  55 

81  35 

5P 

5P 

MOUNTAIN  LAJS  CORP. 

2  3 

5 

MT  PLEASANT 

5990 

1  30  40 

84  42 

6P 

6P 

A .    N .  HUBBARD 

2  3 

5 

KYAEKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

5 

27  14 

82  19 

20 

8A 

STATE  PARK 

3 

NAPLES 

6078 

COLLIER 

5 

26  09 

81  49 

6P 

6P 

2  3 

5 

NEW  SMYRNA  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

80  57 

6P 

6P 

A  -    B .  NORDHAN 

2  3 

5 

6240 

OKALOOSA 

5 

30  31 

86  29 

6251  'OSCEOLA 

2 

27  56 

80  59 

N  NEW  BIVER  CANAL  NO  1 

6316  iPALM  BEACH 

26  33 

80  43 

_ 

U.    S.   CEO.  SIBVET 

3  4 

H  MEW  RIVER  CANAL  NO  2 

6323 

BROWARD 

7 

26  20 

80  33 

U .    S .   GEO .   S  UR  VEY 

3  4 

6414 

MARION 

5 

29  11 

82  08 

BA 

8A 

STE  PHEN  JE  WETT 

2  3 

5 

OCA LA  AIRPORT 

6419 

MARION 

5  ,29  10 

82  09 

8P 

8P 

A IBWAY  OBSERVER 

2  3  4 

5 

OfQSECHOeEE  9  1 

6480 

7 

27  15 

80  59 

U .  S .  GEO .  SURVEY 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

6485 

7 

27  12 

80  47 

34 

lOA 

U.    S.  ENGINEERS 

ORANGE  C ITY  3  S 

6584  VOLUSIA 

8  128  55 

81  17 

FLA.    FOREST  SERVICE 

ORANGE  SPRINGS  1  E 

6620 

VOLUSIA 

8 

29  30  :81  55 

9A 

J.   M.  ELTON 

3 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

8 

28  33 

81  21 

8A 

SA 

ORLANDO  UTILI.COMM. 

2  3 

5  6 

ORUNDO  WB  AIRPORT 

6638  1  ORANGE 

8 

28  33 

81  20 

HID 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4 

5 

ORTONA  LOCK  NO  2 

6657 

5 

26  47 

81  18 

21 

MID 

U.    S.  ENGINEERS 

3  4 

PALATKA 

6753 

PUTMAN 

8  :29  39 

81  37 

50 

6P 

6P 

L.    M.  PERRY 

3  3 

5 

6828 

WAKULLA 

5 

30  02 

84  24 

HID 

MR.    OTIS  L,  VAUSB 

3  4 

6836 

BAY 

5 

30  10 

85  42 

6P 

6841 

BAY 

5 

30  10 

85  40 

MID 

FLA.    FOREST  SERVICE 

3  4 

6880 

MANATEE 

5 

27  35  82  26 

MID 

CHARLZS  W.  PARRISH 

3  4 

PENNSUCO  4  NW 

6988 

DADE 

2 

25  57 

80  26 

7 

HID 

U.    S.   GEO.  SURVEY 

3  4 

6997  ESCAMBIA 

5 

30  28 

87  12 

MID 

MID 

CIVIL  AERO  ADM. 

2  3  4 

5 

7002  lESCAUBIA 

5 

30  25 

87  13 

MID 

DADE 

25  36 

80  21 

eA 

3 

HILLSBOROUGH 

5 

28  01 

82  08 

5P 

5P 

2  3 

5 

POHPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

2 

26  14 

80  09 

22 

5P 

SP 

ST. FARMERS'  MARKET 

2  3 

5 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

7293 

MARTIN 

26  59 

80  36 

MID 

3  4 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  55 

82  04 

E.    J.   MC  CANN 

2  3 

5 

QUINCY  EXP  STATION 

7424  GADSDEN 

6 

30  3  5 

84  35 

9A 

9A 

5 

7440 

UNION 

10 

82  12 

5P 

5P 

2  3  4 

5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

DADE 

2  25  22 

80  35 

10 

NATIONAL  PARK  SERV. 

2  3 

5 

7812 

ST  JOHNS 

29  54 

81  19 

8A 

8A 

ARTHUR  L.  MARSH 

2  3 

5 

7820 

ST  JOHNS 

2 

29  50 

81  16 

8P 

8P 

MRS.T.B,  GILLESPIE 

2  3  4 

5 

7851 

PASCO 

5  28  21 

82  17 

7P 

7P 

GERARD  SCHNIDER 

2  3  4 

5 

7859 : MARTIN 

2 

27  07 

80  17 

3  4 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

5 

30  05 

84  10 

17 

FISH  k.  WLDLIFE  SEE? 

2  3 

5 

7886 

5 

27  47 

82  38 

4P 

4P 

2  3  4 

5 

SEMINOLE 

8  28  49 

81  18 

8A 

8A 

ELTON  J . HOUGHTON , JR 

2  3 

5 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

27  20 

82  34 

5 

6P 

6P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3 

5 

SARASOTA  5  E 

8024 

SARASOTA 

5 

27  20 

82  28 

29 

6P 

6P 

THE  PALMER  CORP. 

CLOSED  10/31/ 

SECOTAN 

8094 

TAYLOR 

5 

30  12  83  39 

45 

6P 

6P 

LEON  ROBERTS 

2  3 

5 

8620 

MARTIN 

2 

27  12 

80  15 

8P 

8P 

JOHN  N .  MANN 

2  3 

5 

8758 

LEON 

5 

30  26 

84  20 

HID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4 

5 

TAHIAHI  CANAL 

8775 

DADE 

2 

25  46 

80  27 

MID 

3  4 

TAMIAHI  TRL  40  BD 

3780 

DADE 

25  45 

80  49 

9A 

9A 

2  3  4 

5  6 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8788 

HILLSBOROUGH 

5 

27  58 

82  32 

24 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4 

5 

TARPON 

8624 

PINELLAS 

28  08 

82  47 

6P 

6P 

2  3 

5 

8841 i MONROE 

25  01 

80  30 

7P 

2  3 

8942 

BREVARD 

2 

28  3  5 

80  48 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3 

S 

8967 

OSCEOLA 

7 

28  06 

81  20 

7A 

U.   S.  GEO.  SURVEY 

3 

VENICE 

9176 

5 

27  06 

82  27 

14 

MID 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

3  4 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

7 

27  02 

81  21 

MID 

U.  S.  ENGINEERS 

3  4 

VERNON 

WASHINGTON 

3 

30  38 

85  43 

46 

HID 

JAMES  D.  PARISH 

3  4 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVEB 

27  39 

80  24 

20 

MID 

HID 

CIVIL  AERO  ADH. 

2  3  4 

5 

WAUCHULA  2  MW 

9401 

BAROEE 

5 

27  33 

81  49 

120 

6P 

6P 

H.  L.  CARLTON 

2  3 

5 

WEST  PALM  BEACH 

PALM  BEACH 

26  42 

80  03 

IS 

6P 

6P 

PALM  BEACH  POST 

2  3 

5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4 

5 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

28  01 

81  44 

175 

lOA 

lOA 

U.S. CITRUS  PRODUCTS 

2  3 

5 

NEW  STATIONS 

CAPE  SABLE  RANGER  STA. 

1305 

MONROE 

_ 

5 

25  11 

60  54 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SERV. 

2  3 

5 

I       1-APALACHICOLA;     2-ATLANTIC:     3-CHOCTAWBATCHKE ;     4-EVERGUlDE;     5-GULF:     6-OCHLOCKONEE ;     7-OKEKCHOBEE ;     B-ST.  JOHNS;     9-ST.  MARY; 
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tour  digit  Idaotlf Icatlon  nuabera  In  the  tndax  nuaber  column  of  tha  Statloa  Itidmi  ar«  aaalgDed  oo  a  state  baals.     Thsra  will  be  no  dupUcat: 
Plguraa  and  lottara  folloalac  tha  atatlnn  oaaa,  auch  aa  12  8SW .  Indicate  dlatancc  In  allea  and  direction  from  tha  post  office. 
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value  for  a  full  aonth. 
R    ^ally  valuea  and  aonthly  total   tram  recording  Rage.     All  other  > 
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FLORIDA  -  MARCH  1951 


R.   L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 

Considering  the  entire  State,  temperatures  averaged  a  little  above  normal  and  precipita- 
tion totals  averaged  a  little  below.  These  averages,  however,  mask  the  rather  important 
extreme  weather  conditions  that  occurred  during  the  month,  which  included  90  degree 
temperatures  early  in  the  month,  below  freezing  temperatures  about  mid-month,  a  trace 
of  snow  at  Crestview  the  13th,  heavy  rains  in  the  northwest,  generally  light  rains  else- 
where except  some  locally  heavy  showers  in  the  central  portion,  and  a  few  wind  storms 
climaxed  by  the  peak  of  violence  -  tornado  in  Sarasota  County  on  the  12th. 

The  first  eleven  days  brought  the  highest  temperatures  for  the  month  in  the  north  and 
central  portions  as  well,  as  at  many  stations  in  the  south.  This  was  also  an  extremely 
dry  period  as  the  only  appreciable  rainfall  was  in  the  form  of  light  showers  in  the 
extreme  north  portion.  On  the  night  of  the  11th  showers  began  in  the  northwest  portion 
and  moved  southeastward  through  the  State  giving  moderate  to  locally  heavy  precipita- 
tion over  the  north  and  central  portions  and  generally  light  amounts  in  the  south  por- 
tion. The  showery  weather  of  the  12th  reached  storm  proportions  in  west  coast  areas 
to  give  4.12  inches  of  rain  at  St,  Leo,  nearly  three  inches  of  which  fell  in  the  hour 
ending  at  10:30  A.M.  A  squall  associated  with  a  large  thunderstorm  blew  in  a  plate 
glass  window  and  caused  other  structural  damage  in  the  Inter-Bay  District  of  Tampa 
just  before  noon  the  12th.  In  the  early  evening  of  the  same  day  a  tornado  in  the  Venice- 
Nokomis  area  of  Sarasota  County  demolished  a  restaurant  and  caused  heavy  damage  to 
three  homes  and  an  ice  house.  Showers  ended  in  the  south  the  13th  and  colder  weather 
following  the  showery  period  brought  freezing  temperatures  to  most  of  the  northern 
division  on  the  14th.  About  85%  of  the  stations  in  the  north  and  central  divisions 
recorded  the  lowest  temperature  for  the  month  during  this  cold  snap  of  the  13th-16th. 
Showers  began  again  in  northern  counties  on  the  18th  and  spread  through  the  peninsula 
by  the  21st  giving  very  heavy  rain  in  the  northwest,  moderate  amounts  in  the  northeast 
and  central  portions,  and  only  very  light  showers  in  the  south.  Temperatures  were  mode- 
rate following  the  16th  until  a  cold  snap  on  the  21st  dropped  them  into  the  upper  thir- 
ties at  inland  points  southward  to  Lake  Okeechobee.  During  the  last  week  of  the  month, 
temperatures  were  near  the  seasonal  normal  and  showers  the  29th  and  30th  provided  mode- 
rate rainfall  in  the  northwest  portion  but  amounts  were  again  very  light  in  the  south 
portion. 

IVeather  conditions  during  the  first  half  of  the  month  were  favorable  for  the  develop- 
ment of  truck  crops  with  temperatures  near  normal,  but  practically  all  truck  growing 
areas  were  in  need  of  additional  rain  and  most  crops  were  under  some  type  of  irrigation. 
In  South  Florida,  harvesting  of  beans  was  active  in  the  Pompano  and  Dade  County  sections 
and  increased  in  the  Everglades  section.  Digging  of  Irish  potatoes  was  at  peak  levels 
in  Dade  County  and  the  winter  pepper  crop  reached  its  peak  harvest.  Rainfall  continued 
deficient  in  southern  districts  during  the  last  half  of  the  month  but  otherwise  this 
period  was  also  generally  favorable  for  crop  development.  Light  scattered  frosts  in 
north  and  central  portions  on  the  22nd  and  23rd  caused  only  minor  damage.  Strong  winds 
the  latter  part  of  the  month  caused  material  damage  to  tender  crops  such  as  beans  and 
cucumbers.  Citrus  burst  into  full  bloom  early  in  the  month  with  one  of  the  heaviest 
and  the  most  uniform  bloom  that  has  appeared  in  several  years.  Rains  of  the  12th-13th 
and  18th-21st  reached  most  of  the  citrus  region  and  provided  moisture  at  the  optimum 
time  to  enable  trees  to  set  fruit  from  the  heavy  bloom.     -  J.T.B.B. 


In  nddltton  to  the  c  1 1  ni  t  ologica  1  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydro- 
cllmatlc  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  In  the  Hydrologic 
Bulletin  Series.  The  Hydrocllmatic  Network  Is  a  nationwide  net  of  rain  ,;aKes-- 
mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation. 
It  was  established  in  19J9  at  the  requc*t  of  the  Corps  of  Engineers,  Department 
of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide 
records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  no*  number- 
ing about  2.000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the 
Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers,  These  transfers  averaged  about 
S250,000  per  year  between  1940  and  19'14,  and  nearly  $37S,000  since  that  date, 
lor  the  years  1940-42.  the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000 
per  year  to  provide  data  required  in  Its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
TIeclanitlon  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet   the  increasing  needs 


of  their  program  In  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocllmatic 
Network  stations  were  presented  In  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which  were 
issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United  States, 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  requirements  of  the 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  dissemina- 
tion of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  and  to 
certain  public  repositories,  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  the 
Hydrologic  Bulletin  Series  ore  available  for  inspection  may  be  obtained  upon 
application  to  Chief.  U.S.  Weather  Bureau.  Washington  25.  D.  C. 

Many  other  records  published  In  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  Individuals 
as  listed  In  the  Station  Index. 
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SUPPLEMENTAL    DATA  Florida 

MARCH  1951 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitatioo 

Percent  of 

possible 

simahine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

Average 

Faateit . 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Dale  ol 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

u 

.01-09 

.10-49 

0) 

i 

(n 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

APALACHICOLA  WB  CITY 

10.0 

30 

sw 

29 

3 

2 

2 

Q 

70 

5  3 

DAYTONA  CEACH  WTl  AP 

S 

10 

11 .9 

25t 

ESE 

18 

89 

90 

59 

76 

1 

4 

^ 

0 

0 

4!s 

FORT  MYKRS  WD  AP 

sw 

11 

8.8 

88 

89 

50 

72 

1 

1 

0 

2 

0 

0 

4 

4.4 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

NEt 

lit 

8. It 

30t 

w 

19 

811 

811 

451 

651 

0 

4 

3 

1 

1 

0 

9 

651 

5.61 

KEY  WEST  WE  CITY 

ESEt 

181 

12. 6t 

30 

NW 

21 

771 

771 

631 

741 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

70 

4.2 

LAKELAND  WI;  CITY 

2 

3 

2 

Q 

0 

1 

g 

5.0 

MELBOURNE  WD  AP 

SE 

11 

10.3 

23« 

SE 

18 

86 

88 

59 

73 

I 

2 

4 

0 

0 

0 

7 

5.3 

MIAMI  DEACi;  WT:  CITY 

1 

3 

1 

1 

0 

0 

6 

MIAill  Wn  CITY 

SEt 

16t 

9.4t 

40 

NW 

13 

781 

801 

531 

671 

0 

1 

3 

0 

0 

0 

4 

64 

4.5 

ORLAKDO  WB  AP 

SSE 

10 

11.5 

30* 

S 

19 

8S 

90 

48 

64 

3 

4 

1 

1 

0 

0 

9 

4.9 

PENSACOLA  WB  CITY 

SSEt 

21t 

10. 6t 

28 

NW 

29 

2 

3 

3 

0 

1 

1 

10 

65 

5.9 

TALLAHASSEE  WB  AP 

SSE 

11 

7.8 

82 

83 

48 

63 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

11 

5.7 

TAMPA  WE  .\P 

E 

12 

8.7 

34 

W 

12 

83 

87 

50 

68 

2 

2 

3 

0 

1 

0 

8 

64 

4.9 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

SSE 

22 

9.8 

85 

88 

57 

73 

3 

2 

3 

0 

0 

0 

8 

5.3 

1   AIRPORT  DATA 

*  Not  necessarily  ttie 

fastest  mile, observations 

made  visually. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperatiixa 

Precipitation 

to  « 

s,  • 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

-a  B 
"o  0 

is 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

H 

o  0 
d  ^ 
Zq 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

|5 
■o  a 

o  g 

io 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

65.3 
61.6 
63.3 
66.7 
65.0 

91 
89 
89 
93 
90 

34 
26 
26 
29 
29 

3.52 
1.62 
5.48 
1 .89 
2.50 

8 
5 
8 
4 
5 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

62.0 
67.9 
69.5 
66.7 
62.8 

92 
93 
92 
90 
97 

24 
24 

38 
34 
21 

0.89 
2.00 
2.50 
5.42 
1.26 

3 
5 
7 
8 
4 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

60.4 
63.2 
65.1 
67.9 
71.0 

90 
94 
94 
95 
96 

22 
24 
17 
27 
32 

3.91 
6.06 
4.29 
5.58 
0.70 

6 
10 
7 
9 
2 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

63.0 
69.9 
67.9 
66.2 
63.0 

93 
94 
96 
93 
93 

29 
35 
30 
23 
25 

2.58 
2.09 
1.26 
1.90 
6.81 

4 

5 
3 
4 
7 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

70.7 
67.1 
67.3 
60.6 
65.6 

94 
94 
94 
92 
93 

33 
28 
26 
25 
25 

1.98 
2.42 
2.18 
5.98 
1.86 

4 
6 
7 
7 
6 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

67.2 
61.2 
69.8 
65.2 
65.2 

94 

91 
94 

96 
93 

31 
21 
30 
31 
27 

4.26 
6.84 
6.94 
2.19 
4.03 

6 
9 
11 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

62.3 
65.1 
69.4 
67.9 
67.0 

91 
91 
91 
94 
92 

21 
28 
35 
30 
31 

5.38 
4.30 
5.46 
1.59 
3.86 

7 
7 
10 
5 
7 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

61.0 
65.5 
66.6 
68.8 
61.5 

92 
91 
95 
95 
91 

22 
26 
31 
34 
28 

4.34 
2.40 
4.40 
3.38 
7.46 

7 
6 
8 
7 
11 

1951 
Period 

65.8 
65.2 

90 

26 

3.21 
3.36 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

63.1 
71.2 
69.4 
66.5 
65.1 

92 
98 
95 
92 
94 

24 
37 
35 
30 
25 

3.20 
0.55 
0.71 
2.80 
1.90 

8 
2 
2 
5 
4 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

59.2 
61.8 
64.6 
64.1 
69.0 

M. 

94 
91 
90 
96 

26 
21 
30 
25 
21 

5.18 
3.62 
3.82 
3.45 
1.08 

8 
8 
5 
8 
3 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

66.5 
66.5 
68.4 
59.9 
57.0 

93 
92 
91 
91 
90 

28 
31 
32 
26 
25 

2.18 
3.94 
5.56 
1.53 
2.61 

5 
7 
12 
4 
5 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

65.3 
62.6 
69.4 
68.2 
63.1 

92 
32 
94 
94 
94 

33 
25 
31 
30 
24 

3.29 
4.32 
1.87 
1.54 
3.53 

9 
7 
3 
5 
7 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station 
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Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Suiion 

I 

Temperahu* 

Precipitation 

Average 

Date 

Loweit 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

3 
e2 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

j  Dale 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  daya 

!  Departure 
1  from  norma 

-s 

M 
C 
X 

0  2 

01  5 

3-9 

Min.  32" 
or  below 

Total 

■S  T 
^  3 

-S    0  g 

J  a! 
2    0  « 

Date 

.01  or  more 

s 

o 

a 

o 

100  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  WB  CITY 

62.4 

.8 

78 

7+ 

39 

14 

127 

0 

0 

4.13 

-  .11 

1.68 

19 

.0 

0 

8 

3 

2 

BLOUNTSTOWN  2  E 

61  .  5 

.3 

87 

9 

32 

14 

0 

1 

7.97 

3 . 97 

2 . 87 

20 

.  0 

8 

2 

CARRABEIXE 

62. 1 

.  9 

84 

7 

26 

14 

139 

2 

5.65 

1 . 85 

.  0 

J: 

7 

CHIPI-EY  3  E 

62 . 6 

.  6 

85 

8 

32 

16 

150 

1 

8.03 

2 . 69 

2 . 66 

29 

.  0 

11 

3 

COMPASS  LAKE 

61 . 8 

1 . 2 

87 

8 

30 

16 

170 

3 

8.01 

3 . 27 

2.35 

29 

.  0 

6 

4 

CRESTVIEW  CAA  AP 

60.8 

85 

7+ 

32 

13+ 

195 

0 

2 

9.00 

3.37 

18 

T 

0 

10 

4 

CROSS  CITY  CAA  AP 

62.6 

88 

6 

34 

1 6 

130 

0 

5.19 

2 . 67 

12 

.  0 

6 

2 

DE  FIJNIAK  SPRINGS 

62 . 6 

1 . 6 

87 

6 

32 

14 

153 

1 

7.30 

1 . 67 

2.46 

19 

.  0 

8 

3 

FERNANDINA 

62. 8 

.4 

86 

8 

35 

14 

113 

0 

1.84 

-  1 . 64 

.  60 

20 

.  0 

7 

0 

GLEN  SAINT  MARY 

62 . 2 

85 

1+ 

31 

14 

137 

2 

3.20 

.  71 

.  73 

20 

.  0 

6 

0 

KILLIARO 

61.3 

.1 

85 

2+ 

31 

14 

154 

0 

1 

3.82 

-  .18 

.97 

12 

.  0 

0 

8 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

63  .4 

1 . 9 

86 

8 

36 

13+ 

121 

0 

2.28 

.  63 

.  85 

12 

.  0 

8 

0 

JACKSONVILLE  BEACH 

63 . 5 

84 

4+ 

36 

14 

103 

J: 

0 

2.  68 

.  78 

21 

.  0 

J: 

6 

0 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

64  .4 

1 .8 

85 

1+ 

37 

14 

95 

0 

2.63 

.  28 

1.10 

12 

.  0 

9 

1 

JASPER  10  E 

61 . 2 

-  1.7 

85 

2+ 

28 

14 

155 

3 

8.24 

4.71 

4 . 33 

30 

.  0 

7 

2 

LAKE  CITY  2  E 

62.6 

-  .5 

87 

2 

32 

16 

129 

0 

1 

3.76 

-     .  06 

.  99 

19 

.  0 

0 

6 

0 

HADISON 

62.7 

.3 

87 

8 

30 

14 

132 

1 

5.  58 

1.75 

1.85 

19 

.0 

9 

2 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

61.4 

85 

8+ 

33 

14  + 

174 

0 

6.  59 

2.26 

29 

.0 

J: 

11 

3 

MARIANNA   I ND  SCHOOL 

61.9 

.5 

84 

4* 

32 

14 

154 

1 

7.78 

3.37 

2.87 

29 

.0 

8 

3 

MAYO  5  NW 

62.8 

85 

2 

32 

14 

123 

1 

8.62 

3.03 

30 

.0 

^ 

8 

3 

MILTON  EXP  STATION 

61.7 

84 

8 

32 

14+ 

181 

0 

2 

10. 13 

4.78 

18 

.0 

0 

8 

4 

MONT I CELLO 

61 .  2 

.  1 

07 

8 

31 

14 

161 

0 

1 

7.77 

3 . 97 

3  .76 

19 

,  0 

0 

9 

2 

MT  PLEASANT 

62. 1 

1 . 4 

87 

8 

31 

14 

1 50 

0 

1 

11 .39 

7.12 

6.25 

19 

.  0 

0 

7 

3 

3 

NICEVILLE 

59 . 7 

.  3 

85 

9 

29 

14+ 

0 

4 

8.72 

3 . 77 

6.40 

19 

.  0 

0 

7 

2 

2 

PANAMA  CITY 

63  .4 

2 . 0 

87 

9 

37 

14 

132 

0 

0 

5  .49 

1 . 69 

3 . 25 

19 

.  0 

0 

7 

2 

2 

PENSACOLA  CAA  AP 

62.3 

85 

8 

32 

13+ 

162 

0 

2 

8.16 

5.26 

18 

,0 

0 

9 

3 

2 

PENSACOLA  WB  CITY 

62 . 1 

1 . 8 

85 

8 

34 

13 

157 

0 

8.45 

3 . 68 

5.76 

18 

.  0 

8 

2 

QUINCY  EXP  STATION 

61  . 6 

.  9 

88 

9 

30 

14 

2 

10.28 

5 . 69 

3 . 14 

30 

.  0 

® 

4 

SAINT  MARKS  6  SE 

61 , 9 

1 . 1 

87 

8 

33 

14 

136 

0 

8.35 

2 . 81 

2.10 

12 

.  0 

7 

SECOTAN 

60.  6 

86 

8+ 

27 

14 

164 

4 

9.12 

2.48 

19 

.  0 

7 

4 

TALLAHASSEE  WB  AP 

62. 1 

1.8 

88 

8 

32 

14 

151 

0 

1 

7.43 

2.88 

4.09 

19 

.0 

0 

10 

4 

2 

DIVISION 

62 . 1 

6.  70 

T 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

68.  8M 

1.6 

90 

9 

42 

22 

37 

1 

0 

2.63 

-  .32 

1.87 

12 

.0 

0 

5 

1 

1 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

66 .  8 

.8 

87 

9 

39 

14 

60 

0 

1  .33 

-  1 . 74 

.  48 

21 

.  0 

5 

0 

BUSHNELL  2  E 

65 . 8 

.  3 

87 

1+ 

38 

22+ 

74 

J: 

0 

2.65 

.16 

1 . 48 

12 

.  0 

5 

1 

CAMP  BLAND I NO 

64 . 1 

87 

4 

36 

14 

0 

3.24 

.  89 

20 

.  0 

6 

0 

CEDAR  KEY 

65. 9 

2 . 2 

85 

9 

40 

14 

57 

0 

2.50 

.  57 

.  80 

12 

.  0 

4 

" 

CLEARWAIilR 

67.9 

.9 

86 

6 

42 

26 

32 

0 

0 

1 .99 

-  .82 

1.02 

12 

.  0 

0 

5 

1 

1 

CLERMONT  6  S 

67.  2 

.  9 

87 

1+ 

41 

14 

56 

0 

1.35 

-  1.45 

.  81 

12 

.  0 

5 

0 

CRESCENT  CTV  2  SW 

64 . 8 

.4 

87 

1+ 

37 

14 

93 

0 

2.  59 

.  70 

1 . 15 

21 

.  0 

6 

1 

DAYTONA  BEACH 

66 . 0 

86 

20+ 

39 

14 

0 

1 .24 

.  43 

20 

.  0 

7 

0 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

64 . 5 

.  1 

85 

8+ 

39 

14 

105 

0 

1 . 18 

-  1 . 90 

.  46 

12 

.  0 

5 

Q 

0 

DE  LAND 

65.2 

-  .3 

85 

4+ 

40 

14+ 

0 

0 

.88 

-  2.24 

.34 

12 

.0 

0 

6 

0 

0 

EUSTIS  2  S 

67 , 5 

1 . 0 

90 

19 

41 

14 

56 

0 

1.35 

-  1  . 60 

.  70 

12 

.  0 

6 

FEDERAL  POINT 

64 .  8M 

.  3 

86 

1+ 

38 

14 

90 

0 

1 . 25 

-  2.19 

.0 

4 

GAINESVILLE  UNIV 

65 .  CM 

.  7 

89 

3 

37 

14 

0 

5.00 

1  . 65 

2 . 03 

20 

.  0 

6 

2 

HIGH  SPRINGS 

64 . 3 

88 

2+ 

36 

14+ 

100 

0 

4.54 

1 . 60 

30 

.  0 

6 

2 

INVERNESS 

66.  2 

1.0 

87 

1+ 

40 

14 

70 

0 

0 

3.11 

-  .10 

1.32 

12 

.0 

0 

6 

2 

1 

KISSIUMEE 

67 . 0 

.  0 

88 

9+ 

39 

23 

58 

0 

1 .05 

-  1.89 

.  0 

5 

0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

67 . 0 

.  1 

88 

9 

40 

23 

58 

0 

2 . 07 

.45 

1.39 

12 

•  ^ 

1 

LAKE  HIAWASSE 

66.4 

87 

30 

42 

14 

0 

1.11 

.  50 

12 

.  0 

Q 

7 

LAKELAND  WB  CITY 

66 . 7 

.  9 

85 

3+ 

43 

14 

56 

0 

3.00 

.  28 

2.49 

12 

° 

® 

MOUNTAIN  LAKE 

67.0 

.1 

88 

19 

40 

22 

55 

0 

0 

2.61 

.21 

1.76 

12 

.0 

0 

5 

1 

1 

HEW  SMYRNA  4  H 

65 . 7 

1 . 0 

87 

19 

39 

14 

79 

0 

1.22 

-  2 . 02 

.33 

20 

.  0 

Q 

5 

Q 

OCA  LA 

66.8 

2.2 

87 

2+ 

39 

14 

66 

0 

2 . 40 

-  1.32 

1.10 

12 

.  0 

Q 

5 

2 

1 

OCALA  AIRPORT 

64.1 

87 

1+ 

36 

14 

105 

0 

1.79 

1.00 

12 

.0 

5 

1 

ORLANDO  WATER  PLANT 

67.4 

87 

20+ 

42 

15 

0 

1.01 

.44 

12 

.0 

Q 

7 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

66.1 

-  .9 

87 

29 

42 

14 

70 

0 

0 

.96 

-  2.11 

.56 

12 

.0 

0 

6 

1 

0 

PALATKA 

66.3 

1.9 

88 

1 

38 

14 

75 

0 

3.27 

-  .24 

.0 

6 

PLANT  CITY 

67 . 6 

1 . 1 

87 

1+ 

40 

22 

53 

0 

0 

2 . 88 

.  07 

1 . 86 

12 

.  0 

0 

5 

1 

1 

RAIFORD  ST  PRISON 

63 .  5M 

.  0 

87 

2 

36 

14+ 

127 

0 

0 

4.83 

1 .33 

1 . 48 

20 

.  0 

0 

6 

4 

3 

SAINT  AUGUSTINE 

65. 3H 

2 . 2 

86 

19 

36 

14 

90 

0 

0 

2.30 

.  94 

.  82 

21 

.  0 

0  ■ 

6 

3 

^ 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

63.3 

85 

8 

35 

14 

107 

0 

0 

3.09 

.0 

0 

5 

SAINT  LEO 

67.2 

.7 

87 

9 

41 

14 

51 

0 

0 

4 . 95 

1 .78 

4.12 

12 

.0 

0 

5 

1 

1 

ST  PETERSBURG 

68 . 0 

.  0 

84 

9 

46 

14 

35 

0 

2.05 

.  53 

1 . 00 

20 

.  0 

4 

1 

SANFORD 

66.  2 

.  1 

87 

20 

40 

22+ 

0 

.89 

-  1.85 

.31 

12 

.  0 

7 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

67 . 3 

.  5 

87 

9 

45 

14 

42 

0 

1  .99 

.44 

1.45 

12 

.  0 

6 

1 

TARPON  SPRINGS 

67.4 

1.2 

86 

6 

45 

22+ 

41 

0 

0 

1.34 

-  1  .43 

.50 

12 

.0 

0 

6 

1 

0 

WINTER  HAVEN 

68. 1 

88 

10 

41 

17 

0 

0 

2.17 

1 .40 

13 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

66.  2 

2.27 

.  0 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCAD I A 

67  .9 

.  I 

89 

29 

41 

22 

34 

0 

0 

1 .33 

-  1.25 

.  67 

13 

.  0 

0 

5 

1 

0 

AVON  PARK 

69.0 

.6 

88 

9+ 

42 

22 

30 

0 

.  64 

-  1.53 

.31 

21 

.  0 

4 

0 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

66.8 

.3 

88 

4+ 

40 

17 

0 

.45 

-  2.25 

.22 

30 

.0 

J: 

3 

0 

BRADENTON 

66 . 5 

.  3 

83 

9+ 

23 

1 ,80 

.  54 

1 . 18 

20 

.  0 

3 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

68.5 

82 

20 

49 

22 

9 

0 

..44 

.40 

13 

.0 

^ 

2 

0 

CAPTIVA 

70.  2M 

87 

10 

52 

17+ 

3 

0 

0 

.82 

.  78 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

CLEWISTON  U  S  ENC 

68.2 

88 

20+ 

45 

17+ 

0 

0 

.81 

.37 

30 

.0 

0 

5 

0 

0 

COCOKUT  GROVE  7  S 

70.0 

-  .1 

84 

13 

45 

22 

0 

0 

.50 

-  2.01 

.32 

30 

.0 

0 

6 

0 

0 

EVERGLADES 

69.8 

.3 

87 

10 

46 

22 

4 

0 

.71 

-  1.14 

.45 

30 

.0 

Q 

2 

0 

0 

FELLSMERE 

67.3 

.4 

88 

19 

41 

22 

43 

0 

0 

1.11 

-  1.24 

.44 

12 

.0 

0 

7 

0 

0 

FORT  LAUDERDAI-E 

69.8 

-  .7 

85 

9+ 

46 

16+ 

20 

0 

0 

1.35 

-  1.76 

.90 

30 

.  0 

0 

3 

1 

0 

FORT  MYERS  WB  AP 

68.2 

-  .7 

86 

6+ 

48 

16 

15 

0 

0 

1.13 

-     .  76 

.56 

12 

.  0 

0 

3 

2 

0 

FORT  PIERCE 

67.  3H 

-  1.5 

86 

30+ 

43 

22 

40 

0 

0 

.76 

-  1.90 

.60 

30 

.  0 

0 

4 

1 

0 

HIALEAH 

68.8 

84 

9+ 

44 

22 

0 

0 

.59 

.41 

13 

.  0 

0 

4 

0 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

68.4 

-  .9 

88 

8+ 

44 

16 

16 

0 

0 

.28 

-  1.62 

.18 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 

See 

loleien 

ce  note 

s  (oilow 

ing  Sta 

tion  Index 
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Table  2— Continued 


CUMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
MARCH  1951 


StatiOD 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

• 

X 

e 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

1 

«  a 

1  § 

S.B 

•  0 

Greateit  day 

• 

Q 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  day* 

Mai.  90* 
or  above 

Min.  32' 
or  below 

Total 

Max.  depth 
on  ground 
at  ob«n. 

d 

.01  or  more 

.50  or  more 

1.00  oi 
more  ^ 

HYPOLUXO 

69 . 8 

.4 

86 

12 

44 

17 

21 

0 

0 

1.09 

-  1.75 

.48 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

73 . 4 

1 . 8 

82 

5+ 

60 

22 

0 

0 

0 

.27 

-  1.12 

.  13 

13 

.  0 

0 

3 

0 

0 

KEY  WEST  WB  CITY 

74 . 2 

1 . 6 

83 

5+ 

61 

15 

0 

0 

0 

.  24 

-  1.15 

.  16 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

LA  BELLE 

68 . 0 

.  0 

88 

19 

42 

22+ 

30 

0 

0 

1 . 52 

.  60 

.  77 

13 

.0 

0 

4 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

69. 4M 

.4 

89 

4-f 

40 

23 

28 

0 

0 

1 . 20 

1 . 11 

13 

.  0 

0 

4 

\ 

LOXAHATCHEE 

65.8 

87 

21 

40 

17 

0 

0 

.43 

.  22 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

MARATHOH  VACA  KEY 

72 . 7 

83 

11 

57 

22 

0 

0 

0 

.98 

.68 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

MELBOURNE  WB  AP 

66 . 3 

.  4 

87 

19 

45 

22 

63 

0 

0 

1 .  05 

-  1.94 

.39 

30 

.0 

0 

6 

0 

0 

MERRITT  ISLAND  5  S 

66 . 6 

.  4 

83 

9+ 

41 

22 

61 

0 

0 

.50 

-  2 . 31 

.  19 

21 

.  0 

0 

5 

0 

0 

MIAMI  BEACH 

71.4 

-  .2 

80 

8+ 

52 

22 

1 

0 

0 

1 . 17 

.78 

30 

.0 

0 

5 

1 

0 

MIAMI  WB  AIRPORT 

70.5 

85 

9 

47 

22 

4 

0 

0 

.47 

.28 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

MIAMI  WB  CITY 

69.7 

-  .6 

79 

&+■ 

48 

22 

8 

0 

0 

.90 

-  1 .73 

.39 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

67.8 

.3 

86 

20 

42 

22 

0 

0 

.82 

-  1 . 18 

.45 

13 

.0 

0 

5 

0 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

67.3 

.3 

82 

31 

46 

22 

0 

0 

.69 

-  1.48 

.61 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

POMPANO  BEACH 

69.0 

85 

8+ 

45 

17+ 

23 

0 

0 

1 .70 

.70 

13 

.0 

0 

3 

2 

0 

PUNTA  GORDA 

69.3 

1.2 

90 

9 

48 

21+ 

4 

1 

0 

1.01 

-  1.20 

.52 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

68.  IM 

85 

8+ 

44 

22+ 

16 

0 

0 

.  25 

.25 

13 

.0 

0 

0 

0 

SARASOTA 

68.3 

84 

10 

51 

14 

14 

0 

0 

1.00 

.45 

13 

.0 

0 

0 

0 

STUART 

70.6 

.2 

87 

5+ 

49 

15 

13 

0 

0 

.28 

.18 

30 

.0 

0 

0 

0 

TAMIAMI  TRL  40  BD 

69.7 

89 

8 

44 

23 

0 

0 

.89 

.35 

14 

.0 

0 

0 

0 

TAVERNIER 

73.2 

-  .1 

82 

8+ 

56 

22 

0 

0 

0 

.15 

-  1.45 

.15 

30 

.  0 

0 

0 

0 

TITUSVILLE  2  W 

66.5 

.5 

87 

19* 

40 

17+ 

65 

0 

0 

.65 

-  2.18 

.43 

21 

.0 

0 

0 

0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

67.1 

82 

3+ 

47 

14+ 

46 

0 

0 

.82 

.29 

13 

.0 

0 

0 

0 

WAUCHULA  2  NW 

66. 8H 

-  1.3 

89 

29 

38 

23 

53 

0 

0 

1.10 

-  1  .08 

.35 

30 

.0 

0 

8 

0 

0 

WEST  PALM  BEACH 

69.6 

.1 

80 

12 

50 

22 

15 

0 

0 

.34 

-  3.04 

.19 

13 

.0 

0 

5 

0 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

69.5 

.0 

85 

20+ 

48 

17+ 

21 

0 

0 

.70 

-  2.68 

.29 

30 

.0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

69.0 

.80 

.0 

STATE 

65.8 

.6 

3.21 

-  .15 

T 

See  relerence  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Tabic  3 


Pay  of  month 


Station 


APAUCHICOU  WB  CITT 
ARCADIA 
AVON  PARK 
AVON  PARK   I  NW 
BARTOW 

8EL1.K  GIADS.  EXP  STA 
BBLLK  GMDE  BRCN  OATR  4R 
BLACKUAN  4  »KW 
BL0UKT3T0WN  2  E 
BOCA  RATON  5  > 

BOMITA  SPG3  2  ESE 
BRAPRKTOH 

BRASrORD  1  E3E  F: 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CUIH  HILL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL  R 
BROOKSVILLE  KURSERY  NO  1 
BROOKSVILLE  KURSERV  NO  2  \ 
BU5HNELL  2  E  I 
CAHP  BLAND INC 

CANAL  POINT  GATE  5  R  j 

CAHTONyEHT  I 

CAPE  SABLE  RANGER  STA  ! 

CAPTIVA  1 

CARRABE1.LE  j 

CARYVILLE 
CEDAR  KEY 
CHATTAHOOCHEE 
CBIPLEY  3  E 

CHRISTMAS  7  WNW  R 

CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CUEWISTON  U  S  ENG 
CLEWISTON  U  S  ENG  R 

COCONUT  GROVE  7  S 
COMPASS  I>AKE 
CRESCENT  CTY  2  SW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CRESTVIEW  CAA  AP  R 

CROSS  CITY  CAA  AP 

CROSS  CITY  CAA  AP  R 

DANIA  5  W 

DAYTOKA  BEACH 

DAYTONA  BEACB  WB  AP  R 

DE  FUNIAK  SPRINGS 
DE  LAND 

DOWLING  PARK  R 

EUSTIS  2  S 

EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 

FELDA  R 

FELLSMERE 

FERHANDINA 

FORT  DRUM  R 

FORT  I^UDERDALE 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UNIV 
GAINESVILLE  UNIV  R 

GLEN  SAINT  MARY 

GRAPE  HAMMOCK  3  W  R 

HAINES  CITY  2  W  R 

HART  LAKE 

BIALEAH 

HIALEAR  R 

HIGH  SPRINGS 

BILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOKESTE.\D  EXP  STA 

HOMESTEAD  EXP  STA  R 
HYPOLUXO 

INGLIS  R 

INVERKK3S 

ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY  R 
JASPER  10  F. 
KENDALL  2  ESE 

KEY  WEST  WO  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

KISSIHMEE 

K1S3IMHEE  NO  2  R 

LA  BELLE  R 

LA  BELLE  2  NW 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  ALFRKU  EXP  STA  R 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  IIIAWASSE 

UK>XAirD  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TRAFFORD 

LAMONT  8  W  R 

LEKSDURG  R 

LICNOMVITAE  KEY  R 
LOXABATCnSE 

LOXAIUTCHBE  R 
LTNNE  4  Se  R 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
HARIAKNA  CAA  AP 
MAHIANNA    IND  SCHOOL 
MARIKELAND  R 
MAYO  5  NW 

MELBOURNE   10  WHW  I 
MKLBOURNF.  WB  AP  I 
HKRRITT  ISLAND  S  S 
MIAMI  DKACH 
MIAMI   WB  AIRPORT 

MIAMI  WB  Cirv  I 

MILTON  EXP  STATION 

MONTICKLI-0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

HOORF:  RAVEN  LOCK   I  I 


13  14 


2.00 
.80 
1.33 


1.10, 
.46 
.37 


15  16 


17 


19 
1.68 
.02 


2.04 
3.30 


22 


.50 
.51 
3.15 


.76 
.01 
.51 
.06 

.13 
.16 
.59 


l.OS 
.18 
.15 


.09 
I  3.56 


1.52 

2.23 
1.00 
2.93 


23 


24  25 


27    28    29    30  31 


1.64 
.04 
.01 

1.98 

1.55 
.40 
1.59 


1.81 
1.77 
1.9" 
2.65, 
3.24 

.86 


7.97 
2.50 
7.47 
8.03 


8.01 
2.59 
9.00 
9.06 


2.28 
2.68 
2.63 
8.24 


2.07 
1.92 
3.76 
1.11 


6.59 
7.78 
2.67 
8.62 


■  lollowlnQ  Station  Indu. 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


rtORIDA 
MABCH  1991 


Day  of  month 


dxaoon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

UOUNTAIN  l^KE 

WT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NEW  SMYRNA  4  N 

NICEVILLE 

1.76 
2.00 

.30 
.33 

.38 
.25 

.03 
.  25 

.90 
T 

2.25 

6.25 

T 
6.40 

.18 

.31 

.33 
.30 

.20 
.24 
.10 
.31 
.09 

.04 

1.35 

.09 
.40 

.25 
.  10 

2.  61 
11.39 
1.35 
1.22 
S.72 

NICKVII.LE 
NITTAW  1  S 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
OCALA 

R 

R 
R 

.01 

.16 
T 

.19 
T 

.24 
1.10 

.78 
.  14 
.30 
.09 

.03 

3.98 

1.57 
.11 

.03 
.38 

.03 

.07 
.03 
.65 

T 

.64 
.36 

.18 

.81 
.33 
2.40 

OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE  CITY  3  S 

R 
R 

1.00 

.35 
.35 

.06 
.20 
.61 
.26 
.04 

T 

.04 

.39 
.08 

.22 

.02 
.23 

.05 
.03 
.03 

.12 

.05 
.04 

1.79 
.29 
.69 
.70 
.74 

ORANGE  SPNGS  1  E 
ORLANDO  WATER  PMNT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 
PALATKA 

R 
R 

.64 
.44 

.56 
.66 

.47 
.09 
.01 

.  17 
1.55 

.03 
T 

.09 
1.00 

2.04 
.13 
.08 

.30 

.47 
.  11 

.13 
.02 
.35 

.18 

.08 

T 

T 

.07 

.29 
.13 
.09 
.04 

4.05 
1.01 
.96 
.91 
3.27 

PANACEA 
PANAMA  CITY 
PANAMA  CITY  2 
PARISH 

PENNSUCO  4  NW 

R 

R 
R 
R 

.03 
.40 

2.06 
.45 
.02 
.55 

1.46 
1.25 
1.49 

2.33 
3.25 
3.01 
.  18 

.06 
.02 
.06 
.28 

.  28 
.  12 
.04 

1.71 
.42 

.01 
.40 

.17 

7.94 
9.49 
9.44 

1.18 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
PETERS 
PLANT  CITY 
POHPANO  BEACH 

R 

T 

.02 

.09 
.08 

.16 
.12 

1.66 

.08 
.39 
.70 

.01 

.24 
.26 

5.26 
5.76 

1.55 
1.66 

.08 
.05 

.21 

.01 

.20 
.60 

T 

.  11 

.07 

T 

T 
T 

.66 
.45 

.45 
.22 
.40 

8.16 
8.49 
.96 
2.88 
1.70 

PORT  UAYACA  S  L  CANAL 
PDNTA  GORDA 
QUINCY  EXP  STATION 
RAIFORD  ST  PRISON 
RAIFORD  ST  PRISON 

R 
R 

.04 

.06 

.01 
.01 

.04 
.47 
2.13 
1.12 
2.12 

.14 
.52 
.20 
1.07 
.03 

.17 

.02 
2.64 

.17 
1.40 

1.84 
1.48 
.09 

.02 

.23 
.36 
.34 

T 

.02 

.01 

.49 

3.14 
.63 
.62 

.68 
1.01 
10.28 
4.83 
4.79 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 
SAINT  LEO 

R 

.60 
.98 
4.12 
4.21 

.25 
.22 
.22 
.12 
.05 

T 

.03 

T 

.22 

.53 

.28 
.03 

.82 
1.48 
.38 
.35 

.04 

T 

.09 
.41 
.05 
.08 

.29 
2.30 
3.09 
4.95 
4.87 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
SAINT  MARKS  6  SE 
ST  PETERSBURG 
ST  PETERSBURG 
SANFORD 

R 
R 

T 

T 

.03 

T 

T 

.01 

.  11 
2. 10 
.30 
.76 
.31 

.05 
1.  10 
.  50 

.01 

T 

1.90 

1.60 
.84 

1.00 
.  17 
.09 

.03 
.30 
.25 
.24 
.  18 

.13 

• 

.35 
1.35 
T 

.02 

.  15 

.98 
8.39 
2.09 
2.01 

.89 

SARASOTA 
SECOTAN 
STUART 

TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAHI  CANAL 

R 

.03 

1.00 

.  14 

2.40 

.23 

.45 
1.40 
.10 
.01 
.36 

.52 
.98 

2.48 
4.09 

.34 
.11 

.07 
.32 

.20 
.01 

T 

.20 
.76 

1.80 
.  18 
.02 

1.00 
9.12 

.28 
7.43 

.37 

TAHIAMI  TRL   40  BD 
TAMIAMI  TRL  40  BD 
TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPRINGS 
TA  VERNIER 

R 
R 

.05 
1.45 
.50 

.20 
.46 
.02 
.23 

.35 
T 

.04 

T 

.  18 
T 

.01 
.11 

.02 
.16 
.26 

T 

.18 
.39 
.  17 
.20 
.19 

.18 

.89 
.92 
1.99 
1.34 
.19 

TITUSVILLE  2  W 

TOHOPEKALIGA  CYP  CANAL 

VENICE 

VENUS  3  SE 

VERNON 

R 
R 
R 

.57 

.02 

2.77 

.57 
1.12 
.17 
.36 

.  04 
.20 

.03 

2.92 

.05 
1.22 

.  15 
.41 

.43 
.  17 
.  20 
.01 

2.13 

.22 

.69 
.89 
1 .82 
.40 
10.00 

VERO  BEACH  CAA  AP 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA  2  NW 
WEST  PALM  BEACH 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 
R 

T 

.01 
T 

.01 

.02 

.01 
.02 
T 

.09 
.18 
.04 
.02 
.02 

.29 
.17 
.33 
.19 
.20 

T 

.16 

.22 
.22 
.19 
.08 
.  17 

T 

.22 
.21 
.39 

.29 

.03 

.82 
.78 
1.10 
.34 
.70 

WINTER  HAVEN 

.39 

1.40 

.20 

.07 

.05 

.06 

2.17 

I  toUowUkQ  Station  I&dn. 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
MABCH  1951 


A.  M.  Hour  ending 


10      11  12 


P.  M.  Hour  ending 


10      U  12 


-1st- 


BRANFORD  1  ESE 
ROLOPA  W 
NICEVILLE 


BLACKMAN  4  INH 
CRBSTVIEW  CAA  AP 
HARINEUND 


BL.\CKMAN  4  WNW 
BRA^^FORD  1  ESE 
CRESTVIEW  CAA  AP 
LAMONT  8  W 
KARIANNA  CAA  AP 
TALLAHASSEE  WB  AP 
VERNOK 


MARIANNA  CAA  AP 
ST  LOCIE  NEW  LOCK 
VENVS  3  SE 


BELLE  GLADE  HHCN  GATE  4 
JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 


MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


BOCA  RATON  5  W 
HOMESTEAD  EXP  STA 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
MIAMI  WB  AIRPORT 
MIAMI  WB  CITY 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 


APALACHICOLA  WB  CITY 
BLACKMAN  4  WNW 
BRANFORD  1  ESE 
BRISTOL 

CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
LAMONT  8  W 
MARIANNA  CAA  AP 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 
OCA LA  AIRPORT 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOIJV  WB  CITY 
PORT  KAYACA  S  L  CANAL 
RAIFORD  ST  PRISON 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TALLAHASSEE  WB  AP 
VERNON 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


APALACHICOIA  WB  CITY 

AVON  PARK  1  NW 

BF.LLE  GLADE  HRCN  GATE  4 

BUCKMAN  4  WNW 

BOCA  RATON  5  W 

BRANFORD  1  ESE 

BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  BILL 
CANAL  POINT  GATE  5 
CHRISTMAS  7  WNW 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
DOWLING  PARK 
FORT  DRUM 
FORT  MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE  UN IV 
GRAPE  HAMMOCK  3  W 
HAINES  CITY  2  W 
INCLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
KISSIMMEE  NO  2 
U  BELLE  2  NW 
UKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMONT  8  W 
LEESBURC 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
LYNNE  4  SE 
MARIANNA  CAA  AP 
MARINEUND 
MELBOURNE  10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MOORE  IIaVEN  LOCK  I 
NICEVILLE 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 


-4th- 


-5th- 

.01  .04 


.01 
.01 


.01     .01  .01 

-6th- 

.oil  .02 


.03 
.01 


.01 


.02     .07  .08 


.02 
.07 


-8th- 


-9th- 


-10th- 


-Uth- 


-12th- 


.43     .20  12 


.01     .76  .85 


.17     .22  .29 


.03  .09  .01 
.06     .06  .01 


.07  .01 


.02 
.01 


.25  .18  .02 
.06  .10 


33 

.01 

.05 

.03 

.02 

29 

.05 

.01 

02 

.02 

.01 

.17 

.04 

.01 

.01 

01 

.02 

.23 

.13 

.06 

.25 

.07 

.08 

14 

.07 

.03 

.02 

.08 

.19 

11 

.01 

.05 

08 

.12 

* 

.08 

.20 

.08 

.26 

.24 

.39 

.08 

.01 

.16 

.02 

.02 

05 

.01 

.01 

09 

.08 

.06 

.01 

.01 

.02 

.07 

.05 

.05 
.26 


.39 
.13 


.03  .13 

.01 
.03  .14 

.01  .01 
.01 


.05  .09 
.08 


.01 
.05 


.12 
.02 


.02     .90  .01 


.06  .83 
.08     .30  • 


.25 

.15  .05  .35 
•  1.15 

.02 

.63     .31  .04 


.17     .17  .04 
.01 

.02     .53  .13 


.02 
.02 


.01 
.08 


.07 
.01 
.14 


.03     .01  .01 


.01 
.19 


.  16 

.03  .01 
.36 


.02  .02 
.10 


.25 
.03 


.13 

24 

03 

.01 

42 

23 

.41 

.05 

40 

41 

.02 

50 

03 

35 

• 

*  • 

.01 

31 

.13 

2 

59 

.03  .01 

46 

.38 

99 

.01 

30 

.56 

56 

• 

1 

08 

.04 

1 

19 

.04 

1 

15 

.09 

.03 

1 

65 

.01 

.24  .07 

85 

.04 

.20  .10 

1 

10 

.05  .04 

45 

.63 

1 

18 

1 

44 

.01 

.17  .01 

2 

49 

.01 

58 

71 

03 

08 

.04 

.01 

76 

.08 

60 

.01  .01 

32 

16 

01 

19 

.02  .04 

24 

-  40  - 


Table  4-Continuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
MARCB  1951 


A.  M.  Houi  ending 


OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE  CITT  3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 
PARISH 

PENNSUCO  4  NW 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITT 
PORT  HAYACA  S  L  CANAL 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI  TRL  40  BD 
TAMPA  WB  AIRPORT 
VENICE 
VENUS  3  SE 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


AVON  PARK  1  NW 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  4 

BLACKMAN  4  WNW 

BOCA  RATON  5  W 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

CANAL  POINT  GATE  5 

CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 

CRESTVIEW  CAA  AP 

CROSS  CITY  CAA  AP 

BOWLING  PARK 

FELDA 

FORT  DRUM 

FORT  MYERS  WB  AP 

GAINESVILLE  UN IV 

HAINES  CITY  2  W 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  CITY 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 
LA  BELLE  2  NW 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMONT  8  W 
LEESBURG 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
MARIANNA  CAA  AP 
MELBOURNE  10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MIAMI  WB  AIRPORT 
MIAMI  WB  CITY 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 
PORT  MAYACA   S   L  CANAL 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI  TRL  40  BD 
TAMPA  WB  AIRPORT 
VENICE 
VENUS  3  SE 
VERO  BEACH  CAA  AP 


BROOKSVILLE  CHIN  BILL 
INGLIS 

LA  BELLE  2  NW 
LEESBURG 
SAINT  LEO 


LIGNUMVITAE  KEY 


BLACKM.\N  4  WNW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
DOW LING  PARK 
HICEVILLE 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
VERNON 


APALACHICOLA  WB  CITY 
BLACKMAN  4  WNW 
BRANFORD  1  ESE 
BRISTOL 

CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DOWLING  PARK 
HAINES  CITY  2  W 
JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 


1.42     .06  .01 

.01  .01 


.09 
.  17 


.17 
.23 


.03 
.10 


.01 
.01  .13 


.  16 
.01 


.09 
.06 


.01 

.01 
.01 


.11  .02 
.10  .01 


.01 
.04 
.02 


.08 
.05 


.02 
.  16 


.01 
.  13 


10       11  12 


.01  .01 
.03  .02 


.18  .05 

.01 


.  01 
.01 


.13 
.03 


.02 
.02 


2.44 
.01 


P.  M.  Houx  ending 


.06 
.03 


.01 
.01 


.38  .01  .17 
.25  .47 


.18     .11  .02 


-13th- 


.06  .02 

.01  .01 


.01 

.01  .08 


.01 

.01     .01  .01 


.01 
.01 


,05  .10 
.  01 


.01  .01 
.01 


.01  .01 


-14th- 


-16th- 


-17th- 


.02 
.02 

-18th- 


"T 


.32  .02 


.16 

.34     ,01  .05 

.01 


.37  .11 
.34  .19 


.04  .01' 
.01  .01 


.07     .03  .05 


.25  1.07  1,72 


,  00 
,30 


.08  .13 
.02 

,11 
.05 


.  16 

.03 


.  13 
.06 
.02 


.02 

.13  .08 
.10 
.06  .02 
.22  .17 

.01 


.02 
.01 


.17  .25 
.01 

.01  .01 

.14  .18 


01 

.36 

03 

•  ^® 

.  38 

one 

*  02 

.  01 

.  55 

.12 

.04 

.04 

.03 

2.12 

.  98 
4.21 

.11 

.  76 

* 

.01 

.05 

1.45 

.04 

1.12 

.17 

.17 

.36 

.18 

.20 

.03 

.37 

'56 

.'05 

.09 

"01 

.72 

*29 

!ss 

.66 

.  ^3 

.  04 

.  07 

.  01 

.  16 

.  01 

.05 

.01 

.03 

.09 

1.05 

.  15 

.03 

!02 

.28 

.39 

.42 

'^n 

.30 

.26 

.04 

.01 

.17 

*M 

*99 

05 

!os 

.36 

.46 

.02 

.04 

.20 

.17 

.03 

.08 

.01 

.03 

.03 

i 

• 

.09 

- 

- 

.03 

.01 

.26 

.03 

.63 

.24 

4.82 

.25 

.01 

1.11 

.18 

3.38 

.06 

,04 

.02 

Tabla  4-Coatuiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


UKONT  8  I 

HARIANNA  CKA  AP 

HICEVILLE 

PANACEA 

PA KAMA  CITY  2 

PEKSACOLA  CAA  AP 

PENSACOM  ItB  CITY 

RAIFORD  ST  PRISON 

TALLAHASSEE  »B  AP 

VERNON 


APAIACHICOLA  »B  CITY 
AVON  PARK  1  NW 
BLACKHAN  4  WNir 
BRANFORO  1  ESE 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
DOWLING  PARK 
GAINESVILLE  UNIV 
HAINES  CITY  2  W 
INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
KISSIUHEE  NO  2 
UKELAND  WB  CITY 
LAHONT  8  W 
LEESBURG 
LIGNimVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
LYWIE  4  SE 
HARIANNA  CAA  AP 
MARINE  LAND 
MELBOURNE  10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
NICEVILLE 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 
PARISH 

PENNSUCO  4  NW 

PENSACOLA  CAA  AP 

PENSACOLA  WB  CITY 

RAIFORD  ST  PRISON 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 

TALLAHASSEE  WB  AP 

TAMPA  WB  AIRPORT 

VENICE 

VERNON 


APALACHICOLA  WB  CITY 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CANAL  POINT  GATE  5 
CHRISTMAS  7  WNW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
DOWLING  PARK 
GAINESVILLE  UNIV 
HAINES  CITY  2  W 
INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
KISSIMHEE  NO  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMONT  8  W 
LEESBURG 
LYNNE  4  SE 
MAHIANNA  CAA  AP 
MARINE  LAND 
MELBOURNE  WB  AP 
NICEVILLE 
OCA LA  AIRPORT 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  WD  AIRPORT 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 
PARISH 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  AUGUSTINE  BEACB 
SAINT  LEO 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMPA  WB  AIRPORT 
VENICE 


APALACHICOU  WB  CITY 

AVON  PARK  1  NW 

BELLE  GLADE  BRCN  GATE  4 

BUCKMAN  4  WNW 

BOCA  RATON  5  W 

BRANFORD  1  ESE 

BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CANAL  POINT  GATE  5 
CHRISTMAS  7  WNW 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
DOWLING  PARK 
FORT  DRUM 
FORT  MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 


FLORIDA 
MARCH  1951 


A.  M.  Houx  ending 


.09 
.02 


.31     .23  .03 


.25     .29  .15 


.01 


.03  .05 
.01  .02 


.01  .03 
.04 


8        9        10       11  12 


P.  M.  Hour  ending 


.07 

.20     .26  .58 


.33 

.48 

.67  .02 


-19th- 


.03  .11 

.01 

.90  1.20  .04 

.11  .19  .01 


.08 


.03 


.04  .09     .25     .25  1.58 
.02 

.55     •  • 

.13     .09  .12;   .12  .01 


.02  \ 

.01      .05     .07,  .10 


.01      .01  I 

.39     .28  .62 


6         11.60  • 

.36  .21 


.03     .23  .15 


.09 
.08 
.02 


.01 
.02 


.07 

.05  .09  .01 

.03  .01  .02 

.01  .01 

.05  .02 

.33  .02  .02 

.01  .03  .08 


.01  .02  .02 
.12     .01  .01 


.01 
.01 

.01     .03  .06 


.01 
.02 


1  .02  .14 
.38     .01     .96  .13 


.05  .05  .02 
.01  .01 

.01 

.01 


.08 
.01 


.05 
.03 


.35     .07  .01 


.01     .02     .12  j  .01 

-20th- 

.01  .01 


.01 
.01 


.07     .05  .01 


.37 

.13 

.10 

.04 

.01 

.01 

.02 

.01 

.69 

• 

• 

« 

• 

1.30 

.36 

.25 

.20 

.18 

.19 

.25 

.46 

.21 

.  18 

.  21 

3 . 98 

.99 

.31 

.14 

.02 

1 . 46 

.75 

.28 

.07 

.05 

.05 

.03 

.16 

.05 

.01 

.01 

.03 

1.49 

• 

3.22 

.31 

.63 

.62 

.47 

.  56 

.46 

.32 

.23 

.61 

.36 

.37 

5.76 

.02 

.10 

.03 

.01 

.01 

.17 

• 

• 

• 

• 

* 

.97 

• 

* 

« 

.  19 

.  17 

.07 

.09 

.18 

.21 

.20 

.10 

.04 

.04 

.  12 

2.92 

.  14 

1.53 

.01 

1.68 

.02 

.02 

.89 

.07 

1.45 

1.01 

.11 

2.66 

.71 

.25 

.01 

.02 

4.32 

.01 

.11 

.08 

.20 

.01 

1.18 

.17 

.34 

.03 

.07 

.03 

.01 

.68 

.24 

.13 

.01 

.01 

.39 

.01 

.01 

1.38 

.33 

1.24 

.26 

.04 

1.87 

.01 

.03 

.24 

.14 

.06 

.01 

.45 

.14 

.17 

.16 

.02 

.49 

.26 

.20 

.14 

.02 

.62 

.05 

.05 

.05 

.04 

.09 

.81 

.16 

.03 

.01 

3.56 

.01 

.04 

.05 

.05 

.02 

.16 

.07 

.01 

.01 

.25 

• 

* 

* 

• 

.02 

.15 

.09 

.49 

.21 

.  05 

.01 

1.00 

.03 

.03 

.13 

.13 

1.57 

.01 

.02 

.01 

.04 

.09 

.09 

.  08 

.  90 

.  12 

.  01 

.  01 

2.33 

.01 

3.01 

.02 

.16 

.18 

1.66 

.03 

.94 

.35 

.05 

.03 

1.40 

.04 

.11 

.07 

.22 

.71 

.05 

.08 

.84 

.70 

* 

.82 

* 

• 

.07 

.05 

.06 

.18 

.02 

.01 

.01 

.01 

.05 

.01 

1.22 

.01 

.02 

.03 

-21st- 


08 

.05 

.01 

15 

.01 

01 

.03 

.01 

04 

,02 

.01 

01 

.01 

.02 

.01 

01 

.01 

.01     .01  .03 
.01 


.01  .01 
.13 

.02 


.03     .02  .01 
.02 


.01 

.03 
.15 
.05 


.01 
.03 
.01 


.05 
.05  .05 


.03 
.01 


.03 

.01 


.01 
.03 


tollowtni  StKtlon  In. 


-   42  - 


T&ble  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


SbUon 


GRAPE  HAMMOCK  3  W 
RAIKES  CITY  2  W 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMMEE  NO  2 
lAKS  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMONT  8  W 
LEESBURG 
LYNNE  4  SE 

MARIANNA  CAA  AP 

MARINE  LAND 

MELBOURNE  10  WNW 

MELBOURNE  WB  AP 

MIAMI  WB  CITY 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

NICEVILLE 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
OCA LA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PORT  MAYACA  S  L  CANAL 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMl  CANAL 
'TAMIAMI  TRL  40  BD 
TAMPA  WB  AIRPORT 
VENICE 
VENUS  3  SE 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


MOORE  HAVEN  LOCK  1 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 


HAINES  CITY  2  W 


BLACKMAN  4  WNW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
DOWLING  PARK 
MARIANNA  CAA  AP 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 


FLOBIDA 
MARCH  19S1 


A.  M.  Hour  ending 


.01 
.06 
.15 
.02 


.02 
.01 
.01 


.08 
.09 


.03 
.02 
.01 


.01 
.01 

.09 


.10 
.14 


.02  .08 
.01  .01 


DOWLING  PARK 


HAINES  CITY  2  W 
PENNSUCO  4  NW 


M.4RIANNA  CAA  AP 


LEESBURG 
PORT  MAYACA 


APALACHICOLA  WB  CITY 
BLACKMAN  4  WNW 
BRANFORD  1  ESE 
BRISTOL 

CRESTVIEW  CAA  AP 
DOWLING  PARK 
GAINESVILLE  UNIV 
JACKSONVILLE  WB  AP 
J.4CKS0NVILLE  WB  CITY 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
LAMONT  8  W 
LYNNE  4  SE 
MARIANNA  CAA  AP 
NICEVILLE 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
RAIFORD  ST  PRISON 
TALLAHASSEE  WB  AP 
VERNON 


APALACHICOLA  WB  CITY 
BELLE  GLADE  HRCN  GATE  4 
BOCA  RATON  5  W 
BRANFORD  1  ESE 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CANAL  POINT  GATE  5 
CHRISTMAS  7  WNW 


.07 

.01 


.01 

.  18 


.10 
.01 


.01 
.03 
.01 
.03 
.05 


.01 

.03 


.04 
.01 

.05 
.02 
.26 


.05 
.07 
.06 


10       11  12 


P.  M.  Hotu  ending 


.01 
.01 


.01 
.04 
.08 


.01 

.01 


.05 
.02 
.02 

.01 
.02 

.01 
.01 


.06 
.01 


.01 
.03 


.01 
.08 
.01 


S  6 


.01 
.01 


.03 
.05 
.02 


.03 
.01 


.01 
.02 


.02 
.04 
.02 


.05 
.  05 


.06 
.01 


.07  .02 

.05  .05  .02  .02 
.01;    .01  .05 


.05  .01 

.01     .03  .01 


.01 
.02 


.03 
.03 


-22d- 

-2:?d- 


10  11 


.01     ,09  .02 


.62  .36  .03 
.87     .91  .43 


-24th- 

.01  .01 


-25th- 

I 

-26th- 


-27th- 

.     i  .01 

-28th- 

I  -01 


-29th- 


.28     .83     .11     .01  .01 


.29     .10  .03 
.14 


.15  .07  .52'  .03 
.01  .01 
.02  .01 


.07 
.66 


.03 


.01 

.03     .16  .07 


.02  .01 
.20 


.09 

.14  .16 


.01 

.04  .01 


.31     .43     .19 1    .03  .10 
.04 

.02     .38     .05     .14  .11 
.01  .06  1.44 

.01  .01 

.01     .07     .89     .29  .24 


.50 
.14 
.03 
.49 
.35 
.38 

.08 
.13 
.14 

.10 
.32 

.38 
.65 

.78 
.41 
.34 
.04 

.02 
.03 
.07 
.03 

.02 
.23 
.13 
.02 
.28 
.04 


.02 
.34 
.83 
I  .35 
.01  .03 


.24 

.01 
.02 
.16 
.20 
.01 
.22 
.17 


.03 
.03 


.02 
.12 


.65     .52  .14 
.02 


.01     .01  .01 


I  .20     .30     .40  .12 

.08     .091    .12     .02  .01 


.02     .01  .44 


.04     .66     .82     .11     .02  .03 


-30th- 


.03     .02     .01:  .01 

.17  .11; 

.03     .03     .01 1    .09  .01 


.01 

1 

.22 

1 

.62 

.06 

.12 

1 

.10 

2 

.39 

.21 

3 

08 

02 

.01 

01 

.12 

14 

.31 

1 

97 

.02 

02 

.  18 

1 

71 

42 

45 

.01 

01 

2. 

13 

.01 
.12 
1.03 
.77 
.02 
.10 
.74 
.21 


See  reference 


(ollovinc  Station  Index 


-  43  - 


TabI*  4-Conllnu*d 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
HARCB  1951 


A.  M.  Hour  ending 


CLCTISTON 
CLEWISTOK  U  S  ENG 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
COWLING  PARK 
FELDA 
FORT  DRUM 
GAINESVILLE  UNIV 
GRAPE  HAUUOCK  3  W 
RAINES  CITY  2  W 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KISSIMMEE  NO  2 
LA  BELI^  2  NW 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
lAMONT  8  W 
LOXAHATCHEE 
LYNNE  4  SE 
MARINE  lAND 
MELBOURNE  10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MIAMI  WB  AIRPORT 
MIAMI  WB  CITY 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 
OCA LA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA   LOCK  2 
PANACEA 
PARISH 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI  TRL  40  BD 
TAMPA  WB  AIRPORT 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


HOLOPAW 

LIGNUMVITAE  KEY 
PENNSUCO  4  NW 


.04  .20 
.01  .19 


.01  .13 
.06  .27 


.18 
.15 

.07 


.01 
.14 


.01  .09 
.03  .02 


.03  .01 
.01 

.03 


.42  .01 
.13 


.03  .01 
.05 


.01 
.01 


.06 
.01 


P.  M.  Hour  ending 


4       5  6 


7       8  9 


.14 

.01  .01 


.39 
.12 
.35 
.02 


.10  .01 
.02     .05  .02 


-31st- 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


OUDOD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

115 

.07 
165 

.30 

189 

.10 
146 

.29 
117 

.  19 
134 

.18 
87 

.15 
127 

.14 
111 

.17 

224 

.20 

116 

.16 
198 

.14 
281 

.11 
173 

.17 
169 

.14 
156 

.17 
141 

.14 
231 

.23 
264 

.22 
193 

.11 
178 

.13 
179 

.23 
158 

.20 
72 

.18 
95 

.20 
216 

.27 
231 

.23 
243 

.19 

295 

.18 
250 

.21 
172 

B5.58 
5426 

CLEWISTON  U  S  ENG 

EVAP 

MAX 

MIN 

.15 
78 
66 

.16 
78 
66 

.  12 
80 
68 

.24 
82 
68 

.20 
82 
68 

.13 
83 
70 

.18 
82 
72 

.18 
82 
69 

.15 
84 
70 

.16 
83 
73 

.22 
81 
67 

.22 
77 
68 

.09 
70 

62 

.11 
72 
60 

.17 
70 
61 

.14 
72 
60 

.17 
71 
60 

.10 
78 
64 

.20 

82 
69 

.17 
79 
73 

.07 
78 
69 

.18 
77 
62 

.25 
79 
63 

.14 
80 
65 

.20 
83 
67 

.24 

82 
69 

.29 
80 
67 

.23 
78 
66 

.19 

82 
69 

.12 
83 
72 

.18 
82 
66 

5.35 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 

.19 
36 

.19 

25 

.21 

58 

.21 
65 

.21 
34 

.20 

26 

.17 

29 

.18 
38 

.19 
37 

.21 

15 

.28 
99 

.15 
46 

.21 
79 

.08 
43- 

.17 
59 

.15 
32 

.22 
27 

.17 

32 

.17 
160 

.34 
64 

.29 
46 

.17 
43 

.26 
50 

.19 

35 

.23 
38 

.25 
39 

.25 
97 

.24 
113 

.24 
122 

.24 
111 

.12 
48 

6.38 
1746 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.18 

.17 

.18 

.19 

.  19 

.19 

.20 

.08 

.08 

.09 

.10 

.18 

.14 

.06 

.04 

.24 

.06 

.26 

.18 

.16 

.10 

.12 

.13 

.13 

.14 

.17 

.19 

.17 

.15 

.15 

.16 

4.58 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.18 
32 

.19 
38 

.20 

53 

.23 
65 

.21 
45 

.20 
42 

.21 
43 

.15 
37 

.13 
40 

.18 
59 

.20 
101 

.32 
61 

.13 
116 

.10 
41 

.18 

53 

.15 
52 

.16 
29 

.17 
66 

.22 
70 

.22 
111 

.11 
54 

.12 
43 

.26 
79 

.25 
58 

.23 
31 

.  16 

51 

.35 
130 

.31 
108 

.23 
82 

.22 
133 

.23 
90 

6  .20 
2018 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

EVAP 

.11 

.  16 

.18 

.22 

.17 

.21 

.25 

.18 

.11 

.16 

.18 

.22 

.07 

.16 

.19 

.23 

.24 

.14 

.13 

.11 

.08 

.13 

.14 

.21 

.17 

.23 

.24 

.23 

.18 

.15 

.19 

5.37 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.06 
10 

.  15 

3 

.17 
11 

.15 
16 

.16 

13 

,15 
21 

.  14 
18 

.16 
43 

.15 

35 

.24 
44 

.14 
24 

.19 

35 

.12 

51 

.14 
74 

.  14 

50 

.15 
39 

.20 
35 

.16 
9 

.18 

13 

.16 
34 

.05 
44 

.05 
28 

.  18 
40 

.  18 

23 

.22 
41 

.20 
34 

.27 

60 

.23 
44 

.16 
32 

.19 
36 

.23 
60 

5.06 
1020 

TAMIAMI  TRL  40  BD 

EVAP 

.15 

.  18 

.10 

.  18 

.18 

.20 

.19 

.14 

.19 

.19 

.24 

.16 

.23 

.20 

.16 

.14 

.12 

.  11 

.24 

.18 

.15 

.21 

.17 

.22 

.19 

.33 

.30 

.28 

.08 

.11 

.22 

5.74 
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DAILY  TEMPERATURES  FLORIDA 

Tables  HUCB  19S1 


Station 

Day  of  month 

• 

2 

g 

1  

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

■ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

Sin 

60 

61 

64 

67 

67 

71 
64 

62 

78 
65 

77 
63 

72 
65 

71 
64 

77 
55 

55 
40 

57 
39 

63 
42 

69 
46 

70 
57 

70 
62 

6S 
50 

44 

45 

49 

51 

59 

51 

70 
49 

67 
59 

70 
64 

72 
64 

65 
51 

66 
47 

69.1 
55.7 

A  RP  A  ni  A 

MIK 

53 

sl 

53 

67 

54 

58 

55 

85 
58 

87 
60 

83 
64 

85 
54 

77 
65 

70 
58 

67 
52 

71 
44 

73 
48 

76 
47 

86 
56 

86 
62 

76 
68 

73 
56 

41 

49 

42 

51 

52 

80 

S3 

83 
54 

89 
64 

83 
61 

81 
47 

81.2 
54.6 

AVON  PARK 

MAX 
MIM 

66 
57 

55 

56 

61 

61 

61 

63 

84 

61 

88 
62 

82 
65 

83 
58 

79 
61 

71 
57 

67 
48 

70 
46 

73 
47 

79 
48 

86 
57 

88 
63 

Is 

57 

42 

46 

52 

54 

58 

60 
56 

83 
56 

66 
65 

84 

66 

80 
47 

S1.3 
56.6 

UAK  t Un 

Sin 

54 

54 

55 

56 

59 

lo 

lo 

85 
63 

90 
63 

88 
64 

84 

53 

77 

63 

73 
56 

66 
45 

69 
47 

73 
47 

85 
43 

85 
60 

I4 

Is 

57 

77 
42 

43 

el 

82 
56 

82 
55 

86 

65 

86 
64 

76 
44 

81.7 
55.9 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

KIN 

50 

49 

54 

50 

52 

88 
57 

87 
60 

83 
55 

81 
54 

85 
62 

81 
52 

82 
55 

82 
58 

69 
44 

60 
52 

70 
42 

70 
40 

52 

57 

64 

65 

II 

44 

44 

46 

83 
50 

79 
50 

80 
53 

S3 
58 

64 

65 

82 
SS 

80.8 
52.7 

BLOUNTSTOWN  2  E 

KIN 

82 
55 

57 

62 
60 

83 
64 

84 
61 

83 
61 

78 
59 

84 
62 

87 
57 

86 
58 

79 
56 

76 
56 

70 
36 

46 

32 

58 
34 

64 

33 

37 

48 

60 

40 

56 
40 

65 
40 

41 

7fi 
76 

46 

43 

38 

76 

73 
57 

72 
62 

78 
48 

68 

37 

73.9 
49.0 

BRA  DE  NTO  N 

MAX 
HIN 

78 

53 

55 

58 

81 
58 

80 
56 

82 
60 

81 
56 

80 
55 

83 
59 

83 
65 

79 
56 

76 
60 

74 

57 

64 

51 

67 
57 

70 
49 

75 
46 

57 

63 

64 

58 

46 

44 

75 
46 

54 

56 

z 

56 

81 

57 

80 
64 

78 
65 

73 
56 

76.9 
56.0 

BROOKSVILLE  CBIN  HILL 

HIN 

85 
59 

86 
59 

85 
59 

OD 

61 

84 

.  61 

84 

61 

80 
61 

78 
63 

87 
63 

83 
60 

79 
56 

77 
61 

72 
50 

61 
39 

63 
46 

69 
46 

77 
52 

83 
58 

64 

75 
59 

59 
51 

49 

47 

54 

63 

48 

78 
56 

56 

11 

77 
59 

73 
46 

77.7 
55.9 

BDSHKELL  2  E 

MAX 
MIN 

87 
51 

86 
50 

87 

52 

87 
55 

86 
57 

84 

58 

83 
59 

81 

58 

86 
59 

82 
60 

81 
50 

81 
61 

75 
50 

64 
40 

66 
45 

70 
44 

79 
40 

65 

54 

63 

77 
59 

51 

38 

38 

45 

54 

45 

sl 

56 

64 

62 

75 
40 

79.4 

52.1 

CAMP  BLANDl  NG 

MAX 
MIX 

85 
57 

85 
57 

86 
57 

87 
57 

84 
62 

84 
61 

83 
60 

79 
64 

85 
60 

79 

53 

78 
49 

70 
55 

78 
54 

56 
36 

57 
37 

64 
41 

69 
45 

78 
52 

82 
66 

51 

46 

65 
46 

70 
41 

48 

51 

74 
43 

n 

53 

lo 

I3 

42 

76.1 
52. 0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

77 

53 

78 
56 

80 
65 

79 
61 

79 
60 

81 
60 

81 
60 

80 
55 

80 
61 

81 
59 

78 
57 

81 
56 

78 
64 

72 
59 

74 
51 

71 
51 

75 
52 

79 
60 

81 

70 

82 
64 

78 
66 

78 
49 

77 
50 

79 
54 

81 
55 

79 
51 

81 
51 

65 

Ib 

I7 

56 

78.7 
58.3 

A  nT  I  W  A 

Sin 

57 

59 

61 

80 
63 

62 

60 

59 

78 
66 

79 
68 

87 
69 

79 
66 

79 
68 

75 
62 

67 

59 

71 
62 

70 
61 

77 
52 

79 
63 

80 
67 

74 

70 

56 

79 
56 

52 

55 

83 
61 

ll 

I4 

81 

68 

el 

61 

78.6 
61.8 

CARRABELLE 

HIN 

75 
59 

74 

56 

76 
60 

77 
63 

59 

78 

60 

61 

81 
59 

82 
60 

80 
55 

81 
60 

78 
58 

69 
36 

59 
26 

69 
29 

70 
35 

71 
39 

75 
60 

69 
49 

57 
40 

69 
43 

70 

70 
SO 

78 
54 

44 

74 
43 

/U 

57 

72 
63 

70 
60 

56 

48 

73.9 
51.2 

CEDAR  KEY 

MAX 
HIN 

75 
61 

75 
62 

76 
61 

76 
62 

78 
65 

80 
64 

80 
65 

80 
67 

85 
65 

82 
61 

76 
59 

75 
62 

70 
58 

65 
40 

65 
45 

70 
46 

72 

55 

72 
62 

70 
58 

68 
53 

64 
46 

70 

53 

70 
54 

74 

55 

72 
56 

78 
/a 

52 

75 
60 

74 

63 

84 

67 

75 
58 

74 
47 

74.2 
57.5 

CHIPLET  3  E 

MAX 
MIR 

83 
63 

81 
57 

82 
62 

83 
67 

80 
59 

81 
62 

84 

62 

85 
63 

84 
57 

83 
55 

78 
58 

72 
54 

54 

35 

56 
33 

64 

33 

73 
32 

79 
46 

72 
59 

66 

53 

54 
38 

64 
43 

71 

39 

/o 
43 

74 

57 

71 
42 

73 
48 

77 
56 

77 
62 

74 

60 

67 
46 

73 
39 

74 .0 

51.1 

CLEARTATER 

MAX 
MIR 

80 
60 

77 
61 

82 
62 

79 
61 

78 
64 

86 
63 

77 
62 

78 
67 

80 
68 

83 
66 

80 
63 

74 
70 

71 
57 

62 
49 

64 

56 

56 

53 

81 
61 

81 
61 

74 
63 

56 

56 

49 

74 

53 

64 

42 

61 

61 

I7 

60 

sl 

76.3 
S9.5 

CLERUONT  6  S 

MAX 
MIN 

87 
54 

86 
56 

85 
55 

86 
57 

87 
59 

84 
60 

85 
60 

63 

63 

80 
62 

55 

77 
61 

70 
54 

41 

47 

45 

44 

57 

I3 

61 

I4 

44 

43 

I? 

lo 

SO 

57 

SS 

I4 

I4 

4I 

79.3 
SS.O 

CLEWISTON  D  S  ENG 

MAX 
HIN 

80 
53 

81 

53 

77 
60 

85 
55 

87 
57 

85 
58 

82 
63 

82 
54 

83 
56 

76 
fi9 

75 
57 

79 
59 

80 

61 

70 
47 

70 
50 

73 
51 

68 
45 

76 
59 

85 
62 

88 
66 

82 
65 

76 
45 

73 
62 

54 

72 
54 

80 
60 

77 
64 

78 
62 

84 

63 

88 
66 

S3 
54 

78. 9 
57.5 

COCONUT  GROTE  7  S 

MAX 
HIN 

78 
64 

79 
68 

79 
70 

80 
69 

80 
69 

81 
59 

81 
63 

79 
59 

61 

61 

80 
68 

79 
57 

84 
61 

76 
49 

50 

76 
47 

76 
52 

73 
65 

79 
69 

81 
70 

82 
64 

82 
45 

77 
50 

78 
54 

79 
52 

80 
54 

82 
60 

78 
68 

80 
71 

81 
72 

81 
SS 

79.4 

60.6 

COMPASS  LAKE 

MAX 
HIN 

83 
61 

81 
55 

82 
60 

83 
65 

83 
59 

80 
64 

84 
61 

87 
58 

83 
61 

80 
60 

79 
58 

72 
57 

55 
31 

57 
31 

64 

33 

73 
30 

79 
42 

70 
58 

66 
54 

38 

65 
43 

70 
40 

78 
37 

73 
54 

68 
45 

72 
35 

74 

S3 

75 
62 

73 
61 

68 
46 

72 
34 

73.6 
49.9 

CRESCENT  CT7  2  SW 

MAX 
HIN 

87 
55 

85 
54 

85 
56 

84 

57 

83 
59 

82 
61 

84 
64 

87 
62 

84 
62 

77 

70 
60 

80 
57 

69 
48 

61 

37 

67 
41 

72 
38 

79 
43 

84 
45 

85 
64 

78 
55 

61 
49 

71 
43 

75 
41 

81 
52 

74 
49 

77 
41 

72 
S3 

79 
51 

84 

62 

74 
64 

72 
41 

77.  S 
52.0 

CRESTVIEW  CAA  AP 

HAX 
HIN 

83 
60 

78 
60 

79 
66 

83 
67 

77 
59 

79 
63 

85 
61 

85 
63 

84 

58 

7fi 
to 

57 

77 
59 

64 

38 

44 

32 

55 

32 

61 
33 

72 
36 

74 

49 

68 
57 

65 
41 

52 

33 

66 
39 

74 

39 

76 
47 

73 
50 

67 
41 

73 
43 

75 
57 

75 

63 

74 

52 

65 
42 

73 
40 

72 .0 
49.6 

CROSS  CITY  CAA  AP 

HAX 
UlN 

83 
48 

86 
47 

81 
50 

82 
53 

83 
58 

88 
61 

79 
57 

82 

55 

83 
60 

82 
51 

78 
51 

80 
58 

61 
40 

58 
36 

63 
38 

69 
34 

80 
39 

79 
52 

81 
62 

64 

51 

66 
45 

71 
38 

80 
38 

77 
44 

76 
47 

76 
35 

79 
54 

84 

58 

79 
65 

71 
43 

73 
38 

48.5 

DATTONA  6EACB 

MAX 
HIN 

72 
59 

85 
61 

80 
61 

83 
61 

82 
59 

80 
62 

84 

64 

84 

63 

85 
64 

75 
65 

75 
65 

71 
60 

78 
60 

64 
39 

59 
43 

67 
44 

69 
46 

74 
57 

79 
64 

86 
60 

61 
53 

60 
44 

65 
45 

73 
52 

84 

62 

67 
50 

69 
63 

73 
63 

75 
64 

86 
68 

77 
49 

57.1 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

HAX 
HIN 

84 

57 

82 

59 

83 
59 

84 

58 

81 
58 

80 
62 

83 
64 

85 
62 

78 
63 

76 
64 

71 
58 

77 
60 

66 
46 

59 
39 

66 
45 

69 
43 

71 
41 

82 
52 

85 
64 

70 
57 

60 
46 

65 
41 

73 
40 

79 
47 

68 
55 

71 
46 

73 
61 

78 
59 

85 
64 

76 
51 

68 
46 

la.a 

DE  ruNlAK  SPRINGS 

HAX 
HIN 

83 
61 

81 
62 

83 
63 

84 

63 

77 
60 

82 
60 

85 
60 

87 
63 

86 
59 

82 
59 

79 
60 

69 
51 

45 
36 

57 
32 

63 
35 

75 
40 

79 
51 

68 

58 

64 
49 

53 
36 

66 
36 

74 
41 

76 
49 

75 
57 

64 
43 

76 
45 

79 
57 

79 
57 

72 
61 

68 
45 

76 
43 

ll.l 

DE  LAND 

HAX 
MIR 

83 
56 

84 

55 

84 
56 

85 
58 

83 
57 

82 
63 

82 
65 

61 

I4 

56 

58 

57 

78 
60 

To 

43 

65 
42 

70 
41 

78 
54 

82 

63 

85 
63 

63 
S3 

60 
40 

70 
40 

71 
47 

79 
60 

76 
46 

74 

52 

74 
54 

78 
62 

85 
70 

76 
44 

S4!2 

BUSTIS  2  S 

MAX 
HIN 

86 
57 

86 
58 

83 
59 

86 
60 

84 

60 

86 

63 

84 

63 

61 

I4 

61 

54 

61 

48 

64 
41 

48 

47 

42 

85 
58 

90 
62 

84 

60 

62 
52 

72 
46 

78 
44 

81 

53 

76 
58 

76 
50 

77 
51 

83 
57 

87 
64 

84 

65 

76 
51 

It.  4 

EVERGLADES 

HAX 
HIN 

85 
57 

84 

57 

84 

83 
60 

82 
59 

S3 
59 

84 

59 

lo 

60 

lo 

57 

60 

63 

56 

54 

52 

78 
52 

83 
57 

83 
62 

83 
66 

83 
65 

80 
46 

82 
48 

83 
52 

82 
54 

83 
55 

85 
56 

84 

58 

84 
64 

82 
70 

82 
55 

FEDERAL  POINT 

HAX 
HIN 

86 
54 

86 
53 

86 
56 

84 

58 

83 
62 

81 

61 

80 
61 

64 

63 

77 
56 

58 

56 

49 

38 

43 

69 
41 

78 
41 

84 

51 

86 
64 

78 
54 

64 
48 

68 
48 

76 
41 

80 
48 

73 
55 

72 
41 

73 
46 

81 
52 

83 
59 

76 
61 

76 . 6 
52^7 

TBLLSMERE 

MAX 
HIN 

84 

55 

85 

53 

82 
53 

82 
54 

86 
62 

84 

68 

86 

60 

59 

58 

67 

55 

60 

61 

66 
47 

45 

73 
45 

80 
43 

85 
44 

88 
60 

83 
68 

70 
58 

75 
41 

77 
43 

80 
44 

82 
46 

83 
48 

75 
51 

81 

55 

82 
64 

85 
69 

82 
59 

79. 8 
54!7 

FERNANDINA 

HAX 
MIN 

84 

59 

79 
55 

81 
57 

78 
62 

68 
58 

66 
59 

77 
60 

64 

59 

58 

56 

57 

48 

35 

40 

68 
41 

75 
48 

74 
55 

72 
64 

69 
51 

63 
48 

65 
46 

70 
44 

77 
52 

75 
52 

71 
46 

70 
59 

74 

63 

73 
64 

73 
61 

69 
47 

71 . 7 
S3  is 

PORT  LAUDERDALE 

MAX 
HIN 

80 
54 

80 

59 

81 
69 

81 
68 

82 
56 

83 
59 

81 
63 

60 

I4 

63 

66 

56 

60 

74 

50 

47 

74 
46 

76 
46 

80 
67 

81 
69 

80 
62 

83 
65 

76 

47 

79 
48 

83 
52 

82 
52 

82 
52 

79 
66 

79 
67 

81 

71 

80 
70 

SO 

66 

SO. 3 
S9!4 

FORT  MTERS  WB  AP 

HAX 
HIN 

S3 

'  53 

84 
54 

u3 
60 

83 
56 

83 
55 

86 
55 

83 
56 

55 

59 

62 

82 
57 

59 

58 

70 
58 

73 
51 

72 
48 

78 
49 

84 

58 

84 

61 

76 
68 

74 

53 

77 
49 

80 
49 

81 
50 

82 
51 

82 
55 

81 
56 

83 
57 

85 
62 

84 
56 

82 
56 

80.6 
55!7 

FORT  PIERCE 

HAX 

HIN 

80 
60 

78 
52 

80 
56 

81 
57 

82 
56 

79 
57 

S3 
64 

82 
59 

59 

77 
70 

67 

59 

60 

45 

45 

44 

45 

78 
59 

80 
61 

82 
68 

70 
60 

70 
43 

74 
45 

82 

50 

76 
5§ 

74 
64 

74 

65 

79 
67 

80 
66 

86 

67 

86 

53 

77.3 
57.3 

''4IHESVILLE  UNIV 

HAX 
HIN 

83 
56 

86 
55 

89 
55 

85 
60 

82 
62 

84 

63 

85 
61 

80 

S3 

82 

82 

75 

79 
48 

52 
37 

56 
40 

65 
38 

70 
45 

80 
56 

81 
65 

84 

52 

66 
45 

64 

45 

73 
45 

77 

50 

78 

53 

75 
41 

78 
54 

76 
55 

83 
64 

82 
61 

71 
44 

76 . 9 

53.1 

GLEN  SAINT  MARY 

HAX 
HIN 

85 
53 

85 
49 

84 

51 

84 

53 

80 
58 

78 
59 

77 
61 

85 
62 

83 
59 

67 
49 

77 
57 

77 
58 

73 
44 

60 
31 

63 
32 

69 
34 

78 
38 

81 
50 

81 
53 

68 
47 

65 
45 

69 
39 

76 
36 

80 
43 

73 
56 

74 
35 

74 
43 

80 
51 

80 
61 

78 
56 

71 
35 

76.0 
48.3 

BIALEAB 

MAX 
HIN 

78 
54 

68 
61 

78 
67 

80 
66 

79 
58 

81 
59 

80 
62 

80 
60 

84 
61 

83 
63 

79 
62 

77 
58 

84 

61 

75 
58 

75 
53 

75 
49 

74 

53 

76 
58 

78 
59 

81 
64 

84 

66 

80 
44 

76 
50 

76 
53 

80 
55 

83 
54 

82 
57 

76 
66 

77 
70 

81 

71 

81 
55 

78. 7 
58.9 

BIGB  SPRINGS 

HAX 
HIR 

86 
54 

88 
50 

88 
53 

85 
57 

84 
62 

85 
63 

83 
58 

85 
60 

84 

58 

82 
51 

76 
51 

80 
57 

77 
45 

58 
36 

65 
36 

70 
37 

80 
48 

82 
55 

85 
54 

84 

51 

65 
46 

70 
42 

78 
41 

78 
46 

76 
40 

76 
38 

77 

80 
55 

82 
56 

76 
56 

71 
39 

78.6 
49.9 

S«0  rafarance  notaa  loUowing  Station  IndaK. 


TabU  5-ContiDU«d 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
VABCB  1951 


Day  of  month 

o 

S" 

station 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

HILLIABD 

MAX 

83 

85 

84 

84 

73 

70 

76 

85 

80 

70 

61 

68 

60 

59 

81 

77 

64 

64 

67 

76 

79 

71 

73 

71 

78 

78 

69 

71 

73.0 

MIN 

56 

51 

52 

54 

58 

60 

60 

64 

58 

48 

50 

54 

44 

31 

34 

35 

44 

51 

64 

48 

46 

42 

38 

49 

50 

39 

45 

51 

62 

58 

40 

49.5 

BOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

81 

81 

83 

82 

84 

83 

82 

88 

88 

84 

81 

84 

80 

76 

78 

84 

86 

84 

83 

80 

83 

86 

85 

79 

81 

82 

82 

82 

82.1 

MIN 

49 

52 

58 

54 

54 

54 

55 

54 

54 

56 

55 

50 

60 

47 

4S 

44 

47 

62 

63 

59 

59 

45 

46 

49 

48 

48 

64 

66 

69 

70  58 

54.6 

BTPOLUXO 

MAX 

79 

81 

81 

80 

81 

83 

79 

82 

82 

80 

79 

86 

77 

75 

78 

79 

79 

81 

73 

80 

sol  81 

78 

79 

78 

80 

79 

79 

79.2 

MIN 

68 

68 

69 

69 

61 

60 

59 

59 

60 

68 

69 

59 

60 

49 

46 

45 

44 

68 

70 

66 

67 

48 

48 

54  53 

53 

66 

68 

70 

68 

58 

60.3 

INTSBNESS 

MAX 

87 

86 

87 

85 

85 

85 

84 

83 

37 

85 

80 

80 

77 

60 

79 

84 

86 

80 

64 

71  77 

80 

76 

77 

78 

84 

85 

81 

73 

79.3 

MIN 

S3 

52 

53 

55 

54 

60 

59 

58 

61 

60 

55 

61 

50 

40 

45 

43 

43 

55 

61 

58 

50 

41 

42 

47 

57 

50 

57 

56 

65 

63 

43 

53.1 

JACKSONVILLE  «B  AP 

MAX 

85 

84 

84 

84 

72 

73 

79 

86 

71 

71 

64 

75 

64 

59 

83 

82 

70 

65 

68 

75 

79 

71 

73 

72 

79 

81 

71 

69 

74.2 

MIN 

58 

55 

59 

62 

61 

61 

61 

65 

59 

53 

58 

58 

36 

36 

38 

39 

46 

59 

66 

51 

47 

45 

41 

54 

48 

45 

53 

61 

64 

50 

42 

52.6 

JACKSONTILLE  BEACB 

MAX 

80 

72 

82 

84 

78 

69 

80 

87 

84 

71 

65 

69 

65 

58 

81 

80 

70 

64 

73 

70 

80 

77 

77 

71 

73 

73 

72 

71 

73.7 

MIN 

55 

51 

57 

59 

59 

61 

60 

64 

60 

61 

61 

59 

48 

36 

38 

40 

46 

59 

65 

52 

45 

46 

41 

51 

51 

44 

61 

62 

62 

52 

45 

53.3 

JACKSONVILLE  NB  CITY 

MAX 

85 

83 

84 

83 

71 

72 

77 

85 

71 

69 

65 

74 

64 

59 

63 

69 

77 

81 

82 

69 

64 

68 

74 

78 

72 

72 

70 

78 

78 

70 

70 

73.5 

MIN 

63 

62 

62 

64 

61 

61 

63 

65 

60 

58 

60 

62 

39 

37 

40 

44 

52 

60 

66 

51 

47 

47 

47 

57 

54 

48 

58 

61 

64 

55 

47 

55.3 

JASPER  10  E 

MAX 

81 

85 

85 

83 

79 

79 

79 

85 

84 

75 

70 

72 

74 

60 

62 

78 

79 

79 

76 

64 

70 

76 

77 

71 

73 

74 

79 

76 

71 

72 

75.4 

MIN 

51 

47 

48 

54 

60 

60 

56 

61 

52 

43 

46 

46 

41 

28 

30 

30 

37 

48 

64 

44 

48 

38 

37 

43 

45 

35 

46 

49 

63 

54 

S3 

47.0 

KEY  ITEST  ITB  AIRPORT 

MAX 

79 

80 

SO 

81 

82 

80 

81 

79 

80 

81 

80 

80 

75 

74 

74 

75 

77 

81 

82 

82 

81 

73 

77 

79 

78 

79 

79 

80 

81 

81 

76 

78.9 

MIN 

68 

70 

72 

70 

70 

68 

68 

68 

68 

69 

70 

70 

65 

64 

62 

64 

63 

71 

72 

72 

66 

60 

64 

67 

67 

67 

71 

72 

73 

69 

65 

67.9 

KEY  WEST  ira  CITY 

MAX 

82 

82 

82 

82 

83 

83 

83 

80 

79 

82 

82 

82 

75 

76 

77 

75 

82 

83 

83 

80 

73 

80 

82 

78 

78 

82 

82 

83 

82 

77 

80.3 

MIN 

68 

70 

72 

72 

70 

68 

66 

64 

68 

70 

71 

71 

66 

65 

61 

65 

64 

71 

73 

73 

67 

63 

66 

64 

63 

63 

71 

72 

75 

70 

68 

68.1 

KISSIBHEE 

MAX 

78 

83 

83 

85 

85 

85 

85 

83 

88 

80 

79 

75 

73 

65 

83 

85 

80 

65 

75 

78 

84 

81 

78 

77 

82 

88 

85 

73 

79.4 

MIN 

55 

58 

58 

55 

59 

60 

63 

69 

60 

60 

55 

61 

54 

43 

45 

44 

41 

55 

63 

63 

55 

42 

39 

50 

55 

50 

51 

58 

64 

65 

40 

54.5 

LA  BELLE 

MAX 

84 

85 

87 

86 

87 

87 

84 

85 

86 

83 

84 

82 

68 

71 

72 

77 

85 

88 

85 

74 

77 

80 

82 

84 

82 

81 

84 

86 

86 

81 

81.8 

MIN 

51 

52 

56 

55 

57 

54 

56 

55 

58 

62 

52 

60 

60 

48 

46 

46 

44 

57 

60 

60 

63 

42 

42 

49 

51 

54 

51 

56 

63 

69 

52 

54.2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

85 

85 

85 

85 

83 

84 

82 

80 

88 

81 

81 

75 

71 

62 

70 

S3 

86 

81 

66 

73 

76 

78 

80 

77 

76 

81 

86 

84 

83 

79.0 

MIN 

52 

56 

54 

57 

59 

58 

59 

63 

63 

61 

51 

62 

55 

42 

45 

44 

41 

58 

62 

65 

58 

43 

40 

49 

64 

51 

52 

56 

62 

63 

62 

55.0 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

85 

87 

85 

85 

84 

83 

79 

86 

83 

73 

72 

78 

68 

60 

65 

81 

80 

69 

65 

72 

76 

79 

74 

75 

74 

79 

78 

75 

72 

76.5 

MIN 

54 

49 

50 

57 

61 

59 

52 

63 

51 

49 

49 

55 

42 

33 

34 

32 

41 

51 

62 

47 

44 

43 

40 

45 

49 

37 

50 

55 

62 

54 

36 

48.6 

LAKE  BIAWASSE 

MAX 

85 

85 

83 

85 

86 

83 

85 

83 

82 

85 

82 

78 

81 

61 

75 

83 

86 

69 

60 

72 

77 

80 

80 

75 

77 

81 

87 

74 

78.0 

MIN 

55 

55 

55 

56 

60 

61 

62 

62 

63 

59 

55 

54 

60 

42 

45 

48 

43 

60 

61 

66 

55 

45 

43 

50 

55 

48 

51 

55 

64 

66 

46 

54.8 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

84 

83 

85 

84 

84 

82 

80 

80 

85 

79 

82 

70 

63 

61 

82 

83 

71 

61 

72 

75 

76 

78 

74 

75 

79 

84 

73 

73 

76.4 

MIN 

61 

60 

62 

61 

63 

62 

63 

60 

62 

'  62 

59 

62 

52 

43 

50 

tl 

51 

59 

63 

58 

48 

48 

50 

56 

60 

55 

58 

58 

64 

53 

50 

56.9 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

85 

86 

88 

89 

88 

87 

85 

86 

88 

84 

84 

76 

70 

68 

72 

75 

78 

86 

89 

81 

75 

77 

81 

84 

80 

81 

84 

89 

86 

80 

82.1 

MIN 

55 

58 

54 

61 

59 

61 

64 

62 

63 

65 

60 

53 

59 

52 

43 

49 

45 

57 

61 

68 

58 

44 

40 

57 

57 

57 

56 

64 

66 

49 

56.6 

LOXABATCBEE 

MAX 

82 

81 

81 

83 

83 

85 

83 

85 

84 

85 

80 

80 

83 

72 

73 

74 

71 

77 

80 

84 

87 

79 

75 

78 

85 

84 

80 

53 

80 

83 

83 

79.8 

MIN 

48 

48 

50 

52 

52 

53 

57 

58 

56 

56 

51 

56 

58 

47 

43 

43 

40 

41 

59 

60 

66 

44 

42 

43 

49 

51 

50 

50 

61 

67 

55 

51.8 

HADISON 

MAX 

82 

85 

81 

84 

83 

84 

82 

87 

80 

81 

72 

75 

56 

61 

78 

70 

65 

67 

70 

79 

77 

71 

73 

75 

78 

74 

68 

73 

75.1 

MIN 

55 

51 

56 

61 

65 

61 

59 

63 

57 

54 

48 

55 

39 

30 

34 

38 

47 

55 

62 

42 

43 

40 

43 

51 

45 

43 

53 

55 

61 

52 

40 

50.3 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

80 

80 

80 

80 

81 

80 

82 

82 

79 

80 

83 

80 

80 

73 

75 

75 

74 

80 

80 

81 

81 

82 

76 

80 

80 

78 

81 

81 

81 

80 

82 

79.6 

MIN 

66 

68 

69 

69 

68 

65 

65 

64 

67 

68 

68 

68 

62 

62 

61 

62 

66 

66 

70 

70 

69 

57 

60 

62 

62 

64 

67 

69 

70 

71 

63 

65.  7 

MAR I ANNA  CAA  AP 

MAX 

81 

83 

83 

84 

73 

79 

84 

85 

85 

80 

77 

66 

46 

56 

63 

72 

78 

70 

67 

4 

64 

70 

79 

73 

66 

73 

74 

74 

69 

65 

74 

72.5 

MIN 

61 

58 

61 

67 

59 

62 

62 

63 

58 

56 

56 

48 

35 

33 

34 

33 

46 

60 

45 

39 

45 

39 

42 

56 

43 

37 

57 

63 

62 

43 

37 

50.3 

MARIANNA   IND  SCBOOL 

MAX 

83 

82 

82 

84 

79 

80 

83 

84 

84 

82 

79 

72 

55 

56 

75 

70 

66 

59 

63 

72 

79 

76 

71 

73 

75 

74 

77 

65 

73 

73.9 

MIN 

61 

57 

60 

66 

59 

63 

61 

61 

58 

55 

56 

55 

34 

32 

33 

34 

43 

48 

53 

37 

43 

40 

41 

57 

42 

38 

56 

61 

60 

45 

38 

49.9 

MAYO  5  NH 

MAX 

83 

85 

81 

82 

83 

84 

80 

84 

81 

81 

76 

79 

69 

59 

79 

77 

68 

67 

71 

79 

78 

74 

74 

76 

81 

77 

70 

70 

76.2 

MIN 

50 

48 

50 

59 

55 

62 

57 

64 

57 

49 

49 

59 

42 

32 

36 

34 

41 

55 

62 

46 

40 

42 

39 

42 

51 

38 

53 

57 

65 

55 

38 

49.3 

MELBOURNE  VB  AP 

MAX 

83 

79 

83 

83 

82 

79 

82 

83 

79 

77 

75 

73 

68 

63 

78 

87 

79 

65 

69 

73 

80 

73 

73 

74 

77 

85 

83 

70 

76.3 

MIN 

56 

55 

54 

55 

61 

60 

64 

62 

63 

67 

64 

61 

48 

46 

46 

46 

46 

55 

65 

65 

48 

45 

50 

51 

54 

57 

64 

65 

65 

59 

49 

56.3 

MERRITT  ISLAND  5  S 

MAX 

80 

79 

79 

80 

81 

81 

81 

82 

83 

78 

75 

74 

72 

63 

66 

68 

77 

83 

73 

67 

60 

72 

79 

78 

74 

73 

77 

81 

81 

73 

75.6 

MIN 

58 

58 

62 

63 

64 

61 

67 

62 

64 

67 

66 

62 

56 

45 

48 

46 

46 

55 

66 

65 

51 

41 

50 

47 

53 

56 

56 

60 

66 

67 

53 

57.5 

MIAMI  BEACB 

MAX 

75 

75 

76 

77 

78 

77 

76 

80 

78 

76 

75 

79 

77 

75 

74 

77 

78 

80 

76 

74 

76 

76 

78 

74 

75 

76 

78 

77 

76.3 

MIN 

70 

69 

70 

70 

71 

70 

72 

66 

65 

69 

70 

67 

63 

58 

59 

58 

63 

69 

71 

72 

71 

52 

60 

70 

62 

62 

69 

69 

72 

68 

60 

66.4 

MIAMI   «B  AIRPORT 

MAX 

78 

78 

80 

78 

80 

81 

80 

84 

85 

79 

78 

83 

74 

75 

73 

77 

80 

82 

82 

77 

77 

80 

81 

80 

77 

78 

80 

82 

81 

79.0 

MIN 

60 

66 

70 

68 

64 

63 

68 

62 

62 

66 

65 

62 

57 

55 

57 

53 

57 

68 

69 

69 

57 

47 

55 

57 

58 

57 

67 

68 

72 

65 

56 

61.9 

MIAMI   IB  CITY 

MAX 

74 

74 

74 

74 

75 

79 

74 

79 

79 

75 

74 

78 

73 

72 

73 

72 

70 

73 

75 

78 

79 

69 

74 

75 

77 

79 

74 

73 

75 

77 

73 

74.8 

MIN 

69 

69 

70 

70 

70 

69 

71 

64 

63 

67 

69 

66 

58 

56 

58 

56 

64 

69 

70 

71 

59 

48 

58 

66 

60 

59 

68 

69 

71 

66 

57 

64.5 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

81 

78 

81 

82 

79 

76 

83 

84 

83 

80 

77 

70 

50 

56 

60 

73 

73 

68 

61 

52 

65 

72 

76 

70 

68 

74 

71 

72 

77 

72 

70 

72.1 

MIN 

67 

63 

67 

67 

59 

66 

63 

64 

57 

57 

61 

50 

33 

32 

32 

33 

47 

68 

45 

35 

37 

39 

50 

62 

43 

40 

56 

64 

61 

42 

39 

51.3 

MONTICELLO 

MAX 

79 

83 

79 

83 

83 

85 

84 

87 

81 

78 

71 

77 

53 

60 

64 

73 

79 

74 

66 

56 

66 

69 

78 

76 

72 

75 

75 

77 

69 

65 

70 

73.8 

MIN 

53 

53 

52 

61 

62 

59 

59 

62 

58 

52 

49 

53 

35 

31 

33 

34 

43 

52 

49 

40 

43 

40 

41 

54 

44 

42 

53 

56 

60 

45 

39 

48.6 

MOORE  BAVEN  LOCK  1 

MAX 

80 

82 

84 

85 

85 

85 

83 

85 

85 

83 

79 

81 

80 

71 

70 

74 

72 

76 

82 

86 

81 

75 

74 

76 

82 

83 

76 

77 

82 

85 

85 

80.1 

MIN 

51 

50 

55 

51 

56 

53 

59 

53 

58 

59 

55 

57 

58 

49 

47 

48 

46 

59 

61 

65 

65 

42 

49 

56 

53 

59 

57 

60 

63 

66 

61 

55.5 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

85 

84 

86 

86 

85 

83 

84 

82 

85 

81 

80 

77 

71 

64 

71 

76 

84 

88 

83 

69 

72 

76 

81 

79 

75 

76 

81 

87 

84 

75 

79.3 

MIN 

53 

56 

53 

53 

57 

57 

58 

60 

61 

63 

53 

60 

57 

45 

46 

44 

43 

60 

63 

67 

57 

40 

41 

52 

52 

S3 

56 

59 

65 

67 

43 

54.6 

MT  PLEASANT 

MAX 

83 

83 

82 

84 

81 

80 

84 

87 

84 

81 

76 

69 

56 

57 

64 

72 

78 

71 

66 

59 

64 

70 

78 

72 

69 

73 

74 

71 

73 

64 

74 

73.5 

MIN 

60 

55 

58 

64 

59 

62 

61 

65 

58 

53 

51 

56 

35 

31 

34 

33 

45 

58 

59 

39 

43 

42 

43 

55 

44 

39 

55 

61 

62 

48 

42 

50.6 

NEW  SMYRNA  4  N 

MAX 

86 

82 

85 

85 

78 

79 

84 

86 

78 

79 

73 

78 

74 

62 

67 

70 

73 

83 

87 

75 

60 

66 

74 

81 

78 

72 

75 

77 

86 

78 

70 

76.8 

MIN 

56 

56 

56 

58 

59 

61 

64 

62 

63 

64 

61 

59 

51 

39 

45 

41 

40 

52 

62 

59 

53 

42 

42 

48 

59 

49 

59 

58 

62 

68 

46 

54.6 

NICEVILLE 

MAX 

77 

79 

76 

77 

80 

80 

80 

81 

85 

83 

74 

75 

62 

47 

56 

64 

72 

72 

72 

64 

54 

66 

67 

72 

70 

74 

73 

73 

73 

69 

68 

71.5 

MIN 

52 

62 

66 

68 

60 

61 

56 

62 

57 

55 

55 

57 

34 

29 

30 

29 

41 

56 

58 

35 

38 

37 

37 

42 

40 

34 

44 

55 

61 

42 

32 

47.9 

OCALA 

MAX 

86 

87 

87 

85 

85 

85 

85 

84 

84 

82 

77 

80 

78 

58 

66 

7, 
71 

79 

83 

86 

82 

64 

72 

79 

80 

78 

77 

77 

82 

84 

82 

75 

79.4 

MIN 

56 

57 

55 

59 

61 

62 

62 

62 

64 

57 

55 

60 

49 

39 

44 

42 

45 

57 

65 

56 

49 

44 

43 

50 

57 

46 

53 

55 

65 

64 

43 

54.1 

OCALA  AIRPORT 

MAX 

87 

87 

87 

85 

84 

86 

82 

84 

83 

82 

77 

80 

69 

59 

65 

70 

78 

83 

86 

69 

63 

70 

79 

80 

77 

76 

78 

82 

84 

73 

75 

78.1 

MIN 

51 

47 

48 

54 

56 

60 

57 

60 

61 

54 

49 

60 

46 

36 

41 

37 

39 

51 

63 

55 

47 

40 

37 

44 

56 

40 

50 

52 

65 

57 

37 

50.0 

OKEECHOBEE  BRCN  GATE  6 

MAX 

78 

78 

78 

80 

78 

80 

80 

79 

76 

81 

79 

78 

73 

70 

67 

70 

70 

72 

73 

78 

78 

71 

72 

73 

76 

75 

75 

75 

76 

77 

83 

75.7 

MIN 

56 

56 

58 

68 

61 

60 

66 

60 

60 

64 

58 

67 

63 

52 

49 

49 

50 

58 

66 

70 

64 

46 

50 

53 

56 

60 

54 

58 

66 

70 

54 

58.8 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 

84 

84 

84 

84 

85 

83 

85 

82 

82 

85 

84 

78 

77 

65 

62 

67 

70 

78 

85 

87 

69 

59 

71 

78 

80 

79 

75 

75 

83 

87 

75 

78.1 

MIN 

55 

60 

59 

60 

62 

63 

64 

64 

65 

61 

58 

58 

63 

43 

42 

49 

46 

53 

63 

67 

55 

48 

46 

53 

59 

52 

55 

56 

64 

68 

48 

56.7 

S«e  r«l«r«Dc«  ootM  foUovring  Station  lodax. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  5-Continued  l"RCH  1951 


Station 

Day  of  month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

[ao 

1 

31 

3 

ORLANCO  WB  AIRPORT 

MAX 

84 

83 

84 

84 

84 

85 

83 

83 

85 

79 

77 

76 

67 

62 

67 

1  

'  70 

76 

82 

]  

86 

71 

59 

72 



77 

80 

78 

75 

75 

SO 

87 

i  I? 

75 

77.5 

MIN 

58 

58 

57 

59 

60 

62 

63 

64 

64 

60 

48 

45 

57 

63 

57 

47 

44 

43 

52 

57 

51 

55 

56 

63 

'  51 

47 

54. 7 

PALATKA 

MAX 

88 

85 

87 

86 

83 

84 

82 

87 

80 

81 

72 

80 

78 

57 

65 

71 

79 

84 

87 

80 

64 

71 

78 

81 

77 

77 

75 

81 

85 

80 

73 

78.6 

MIN 

57 

56 

60 

61 

62 

63 

63 

63 

61 

DA 

58 

60 

41 

42 

45 

56 

57 

55 

48 

43 

43 

52 

56 

44 

51 

59 

62 

64 

45 

53.9 

PANAMA  CITY 

MAX 

77 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

78 

87 

78 

78 

72 

55 

55 

62 

70 

75 

72 

66 

57 

64 

71 

73 

74 

72 

75 

75 

74 

74 

69 

70 

72.7 

MIN 

65 

63 

65 

66 

64 

65 

64 

55 

38 

37 

38 

56 

60 

56 

40 

44 

43 

47 

61 

47 

43 

57 

65 

64 

50 

41 

54.1 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

79 

76 

77 

80 

79 

74 

82 

85 

84 

77 

77 

66 

47 

57 

64 

73 

73 

68 

64 

52 

68 

66 

74 

73 

69 

71 

72 

73 

75 

68 

68 

71.3 

MIN 

65 

65 

68 

68 

63 

68 

65 

63 

63 

61 

32 

37 

40 

57 

60 

43 

38 

41 

45 

56 

54 

47 

43 

59 

68 

54 

44 

46 

S3. 3 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

77 

72 

75 

77 

74 

71 

79 

85 

78 

73 

73 

66 

46 

56 

63 

71 

71 

69 

64 

53 

65 

63 

72 

73 

66 

69 

69 

72 

73 

67 

68 

69.4 

MIN 

65 

66 

68 

67 

63 

68 

67 

66 

40 

35 

45 

61 

42 

37 

44 

48 

59 

56 

49 

47 

61 

67 

54 

46 

48 

54.8 

PLANT  CITY 

MAX 

87 

86 

87 

87 

87 

86 

83 

84 

87 

83 

85 

78 

71 

64 

67 

69 

79 

85 

85 

82 

71 

74 

78 

79 

80 

78 

77 

81 

85 

84 

75 

80.1 

MIN 

54 

56 

57 

57 

60 

60 

57 

59 

61 

56 

47 

45 

42 

61 

64 

65 

56 

40 

41 

50 

55 

50 

57 

57 

65 

62 

43 

55.1 

POMPANO  BEACB 

MAX 

79 

79 

82 

81 

82 

82 

80 

85 

85 

80 

78 

84 

81 

74 

76 

74 

75 

81 

84 

85 

85 

75 

78 

80 

83 

78 

82 

80 

82 

80 

79 

80.3 

MIN 

54 

52 

62 

56 

55 

57 

61 

60 

60 

62 

65 

48 

45 

66 

62 

65 

61 

45 

49 

50 

65 

49 

66 

67 

70 

69 

55 

57.6 

PUNTA  GORDA 

MAX 

85 

85 

84 

83 

87 

84 

86 

90 

87 

83 

75 

72 

70 

73 

75 

81 

84 

83 

70 

82 

83 

85 

82 

83 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

82.1 

MIN 

56 

57 

58 

58 

59 

57 

58 

65 

59 

56 

55 

52 

49 

52 

61 

62 

48 

50 

48 

51 

55 

57 

55 

56 

55 

63 

53 

56.4 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 

79 

82 

83 

79 

81 

85 

80 

83 

88 

84 

82 

75 

70 

46 

58 

64 

73 

78 

70 

67 

58 

64 

72 

78 

75 

70 

75 

74 

73 

73 

66 

73.7 

HIM 

56 

54 

56 

61 

59 

61 

60 

63 

58 

54 

49 

32 

42 

56 

39 

42 

42 

40 

53 

44 

39 

54 

59 

65 

48 

36 

49.5 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 

86 

87 

86 

85 

85 

81 

79 

86 

84 

76 

73 

78 

69 

59 

63 

70 

78 

81 

83 

80 

65 

72 

76 

78 

75 

75 

73 

79 

81 

80 

71 

77.2 

MIN 

57 

62 

64 

59 

46 

36 

40 

62 

59 

51 

46 

42 

45 

53 

39 

48 

57 

56 

50 

38 

49.8 

ROYAL  PALU  RANGER  STA 

MAX 

81 

79 

82 

79 

82 

83 

82 

85 

85 

82 

80 

82 

80 

75 

78 

76 

75 

81 

83 

84 

83 

80 

78 

81 

85 

80 

80 

83 

82 

83 

81.0 

MIN 

50 

51 

58 

57 

56 

55 

57 

55 

59 

56 

53 

59 

51 

50 

50 

49 

56 

55 

62 

61 

44 

44 

52 

51 

50 

61 

66 

70 

56 

55.1 

84 

80 

81 

83 

82 

79 

82 

85 

84 

78 

78 

64 

57 

66 

70 

74 

76 

86 

77 

67 

66 

73 

80 

75 

73 

76 

83 

73 

72 

76.0 

MIN 

57 

58 

56 

61 

60 

61 

63 

63 

61 

56 

67 

59 

50 

36 

39 

40 

45 

54 

65 

55 

48 

43 

43 

51 

44 

60 

60 

62 

65 

54.6 

75 

75 

80 

82 

77 

74 

81 

85 

77 

76 

68 

79 

65 

58 

65 

70 

69 

73 

83 

71 

62 

63 

72 

80 

71 

70 

71 

74 

74 

72 

66 

72.8 

MIN 

56 

57 

58 

57 

61 

61 

61 

63 

62 

54 

62 

55 

48 

35 

40 

40 

45 

56 

64 

55 

49 

45 

44 

51 

54 

42 

62 

62 

62 

65 

42 

53.8 

85 

85 

86 

85 

85 

85 

82 

80 

87 

83 

82 

78 

73 

62 

65 

69 

77 

84 

85 

77 

62 

73 

77 

80 

79 

75 

77 

81 

84 

81 

74 

78.6 

MIN 

58 

57 

60 

60 

61 

61 

60 

60 

61 

56 

60 

52 

41 

48 

48 

47 

59 

63 

62 

54 

48 

46 

53 

58 

51 

58 

58 

58 

61 

49 

55.8 

75 

75 

75 

76 

78 

79 

83 

87 

85 

84 

82 

79 

72 

60 

66 

64 

70 

70 

68 

65 

69 

71 

70 

74 

76 

77 

73 

72 

72 

72 

70 

73.8 

MIN 

51 

54 

59 

60 

63 

61 

60 

58 

55 

53 

48 

59 

38 

33 

34 

36 

An 
40 

56 

57 

40 

43 

40 

44 

50 

53 

46 

S3 

58 

63 

48 

38 

50.0 

ST  PETERSBURG 

79 

79 

82 

80 

79 

82 

79 

78 

84 

83 

82 

77 

66 

63 

68 

68 

78 

81 

83 

69 

62 

70 

78 

77 

77 

78 

80 

82 

81 

72 

74 

76.5 

MIN 

60 

61 

64 

63 

65 

63 

63 

64 

65 

66 

64 

65 

56 

46 

55 

55 

52 

62 

66 

64 

57 

49 

55 

53 

61 

57 

60 

61 

66 

52 

52 

59.4 

Q  a  wvrtDn 

85 

86 

85 

85 

86 

84 

85 

84 

85 

85 

79 

77 

79 

65 

62 

62 

71 

76 

85 

87 

68 

60 

71 

76 

80 

78 

76 

75 

81 

86 

76 

78.1 

MIN 

54 

57 

55 

57 

58 

60 

62 

63 

62 

57 

55 

58 

41 

42 

48 

41 

55 

61 

66 

54 

40 

40 

52 

57 

49 

50 

52 

59 

68 

45 

54.2 

OAAAOU 1 A 

78 

78 

79 

78 

79 

80 

80 

80 

80 

84 

79 

71 

69 

65 

68 

68 

76 

76 

77 

77 

69 

70 

75 

76 

77 

77 

80 

79 

77 

73 

76 

75.8 

MIN 

61 

60 

61 

61 

63 

63 

63 

66 

67 

66 

61 

66 

60 

51 

60 

54 

59 

61 

66 

60 

55 

53 

57 

63 

58 

62 

59 

66 

68 

56 

60.7 

81 

83 

SO 

79 

81 

84 

80 

86 

86 

80 

74 

80 

69 

61 

65 

73 

78 

76 

70 

65 

68 

73 

77 

77 

74 

76 

77 

77 

77 

75 

74 

76.0 

MIN 

46 

47 

49 

55 

61 

59 

55 

62 

51 

46 

47 

49 

40 

27 

31 

30 

37 

49 

42 

41 

43 

35 

36 

42 

42 

34 

49 

56 

59 

50 

32 

45.2 

criiaDT 
O I UAHl 

82 

82 

83 

85 

87 

84 

84 

81 

84 

85 

83 

80 

72 

70 

69 

74 

80 

81 

81 

84 

86 

85 

80 

81 

82 

81 

80 

84 

85 

87 

87 

81.6 

MIN 

62 

66 

60 

61 

62 

63 

60 

62 

60 

61 

62 

63 

50 

49 

51 

52 

56 

55 

52 

62 

64 

60 

57 

56 

58 

62 

69 

89 

68 

55 

59.6 

T a  1  I  anacccv   no  an 

79 

83 

79 

82 

83 

81 

83 

88 

83 

80 

73 

73 

47 

59 

65 

73 

77 

70 

68 

58 

65 

71 

76 

74 

72 

73 

75 

73 

76 

67 

71 

73.5 

MIN 

55 

55 

54 

62 

63 

60 

60 

63 

61 

56 

51 

53 

38 

32 

35 

33 

44 

58 

50 

43 

45 

44 

43 

57 

61 

63 

40 

50.6 

TAlflAMI  TRL  40  BD 

84 

84 

82 

84 

85 

85 

86 

89 

85 

86 

85 

82 

83 

70 

74 

75 

75 

75 

81 

85 

85 

85 

78 

81 

85 

84 

85 

82 

81 

85 

85 

82.3 

MIN 

58 

60 

62 

59 

60 

63 

60 

57 

57 

62 

57 

57 

62 

53 

51 

50 

50 

58 

62 

63 

63 

44 

52 

52 

52 

55 

57 

69 

57 

57.0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

81 

80 

82 

80 

80 

82 

81 

81 

87 

82 

80 

76 

69 

65 

67 

72 

78 

80 

80 

70 

64 

73 

77 

77 

80 

77 

79 

81 

80 

72 

75 

77.0 

MIN 

57 

58 

60 

63 

65 

60 

62 

63 

64 

65 

60 

64 

55 

45 

53 

53 

50 

61 

66 

61 

50 

48 

51 

60 

54 

59 

61 

67 

S3 

49 

57.  5 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

83 

78 

82 

79 

80 

86 

77 

79 

82 

85 

80 

77 

71 

62 

65 

68 

79 

82 

85 

74 

65 

72 

76 

75 

77 

79 

82 

83 

83 

73 

75 

77.2 

MIN 

56 

58 

59 

61 

64 

59 

61 

66 

68 

65 

60 

63 

55 

47 

52 

54 

48 

60 

66 

63 

56 

45 

45 

50 

62 

53 

56 

59 

60 

60 

50 

57.5 

TAVERNI ER 

MAX 

78 

79 

80 

80 

80 

80 

79 

82 

80 

80 

80 

80 

77 

76 

77 

75 

75 

77 

80 

81 

82 

76 

77 

79 

78 

81 

76 

78 

80 

81 

77 

78.7 

MIN 

70 

71 

72 

71 

71 

72 

72 

64 

65 

66 

68 

69 

65 

63 

62 

62 

63 

70 

72 

72 

71 

56 

63 

70 

65 

64 

71 

73 

67.7 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

86 

85 

86 

85 

84 

83 

84 

85 

81 

79 

75 

79 

72 

65 

68 

70 

77 

80 

87 

75 

63 

70 

77 

83 

79 

74 

77 

79 

87 

82 

70 

78.3 

MIN 

58 

55 

54 

56 

59 

58 

65 

62 

62 

63 

58 

61 

52 

42 

47 

42 

40 

53 

64 

56 

55 

42 

54 

51 

59 

60 

64 

66 

48 

54 . 7 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

79 

78 

82 

82 

81 

81 

82 

81 

81 

78 

76 

72 

69 

66 

70 

70 

75 

78 

80 

81 

68 

69 

73 

81 

80 

73 

73 

77 

80 

82 

73 

76.5 

MIN 

57 

55 

60 

63 

61 

59 

64 

61 

60 

67 

65 

62 

50 

47 

49 

47 

49 

56 

65 

68 

50 

47 

48  1 

51 

57 

62 

63 

66 

68 

60 

57 . 7 

WAUCHULA  2  NW 

MAX 

85 

85 

87 

88 

87 

85 

84 

88 

83 

85 

81 

70 

67 

70 

73 

78 

85 

88 

80 

73 

74 

78  ' 

82 

83 

77 

80 

83 

89 

80 

77 

80.8 

MIN 

52 

53 

52 

55 

53 

60 

55 

58 

62 

50 

60 

56 

48 

44 

42 

42 

53 

61 

68 

57 

39 

38 

45 

50 

53  1 

51 

50 

65 

65 

43 

52 . 7 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 

77 

76 

78 

78 

79 

78 

78 

79 

78 

77 

75 

80 

74 

70 

72 

70 

74 

76 

78 

78 

77 

71 

74 

78 

73 

77 

73 

76 

78 

79 

75 

76.0 

MIN 

69 

69 

70 

65 

64 

69 

70 

60 

63 

71 

68 

62 

60 

52 

52 

52 

56 

68 

70 

68 

66 

50 

55 

59 

62 

58 

67 

68 

71 

69 

57 

63.2 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

79 

80 

82 

82 

83 

82 

80 

84 

83 

81 

78 

84 

74 

73 

74 

71 

76 

81 

83 

85 

77 

73 

77 

80 

81  1 

78 

77 

81 

83 

85  ' 

78 

79.5 

MIN 

57 

65 

66 

63 

59 

63 

63 

59 

63 

69 

64 

59 

51 

50 

50 

49 

48 

68 

68 

65 

55 

48 

50 

55 

55 

56 

66 

68 

71 

63 

57 

59.5 

WINTER  HAVEN 

MAX 

86 

87 

85 

87 

87 

87 

87 

82 

83 

88 

81 

82 

71 

64 

64 

68 

72 

78 

85 

87 

64 

74 

78 

79 

80 

77 

78 

82 

87 

75 

79.3 

MIN 

57 

60 

58 

58 

60 

62 

60 

63 

64 

62 

55 

62 

60 

44 

47 

48 

41 

59 

63 

67 

57 

46 

46 

52 

58 

56 

57 

57 

64 

68 

49 

56.8 

SEE  PAGE  44  FOR  TABLE  6 


So*,  reteience  notes  following  Station  lodes. 
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STATION  INDEX 


StAtion 

Index  No. 

County 

1  ^ 

a  5 

Q  J 

iLongitude 

•5 
% 

u 

Obser- 
vatioD 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

'  Temp.  1 

d 

APALACBICOUl  VB  CITT 

0211 

FRANKLIN 

84  59 

13 

MID 

MID 

U.S.  WKATBXR  BURKAO 

2  3  4  5 

ARCADIA 

0228 

DE  SOTO 

5  37  11 

81  40 

65 

6P 

«P 

L.  L.  STIXKLEATHEB 

2  3  3 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

7  27  36 

81  30 

145 

6P 

WILLIAH  B.CILLIARD 

2  3  3 

AVON  PARK   1  JtW 

0374 

RICHLANDS 

7  27  36 

81  30 

145 

MID 

U.  S.  ENGItfEIRS 

»ARTO« 

M78 

POLK 

5  27  52 

81  49 

115 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT. 

2  3  5 

8B1.1J1  CLADC  £XP  STA 

Mil 

7  26  3  9 

80  39 

16 

STATE  EXP.  STATION 

3  3       5  6 

etLLf.  GLADE  IDIK  GATE  * 

06)« 

PALM  DEACK 

7 ,26  42 

80  43 

- 

MID 

U.    5.  ENGINEERS 

3  4  6 

DIG  CYPRESS  IHP.  RES. 

HENRY 

4  26  19 

SO  59 

17 

6P 

6P 

R,    S.  HENDERSON 

2  3  4  5 

BIG  PIKZ  KXV  ISf 

0747 

MONROE 

3 '24  40 

81  33 

6 

6P 

6P 

WALTER  ZIEGHER 

3  3  5 

BLACKMAN  4  VNV 

076!j 

OKALOOSA 

5^30  53 

86  43 

MID 

MRS.  5.  YOUNGBLOOD 

3  4 

0804 

130  26 

85  03 

51 

7A 

JOHN  PURIFOY 

2  3  3 

BOCA  RATOH  3  1 

0845 

PALM  BEACH 

3; 36  31 

80  10 

19 

MID 

BUTTS  FARMS 

3  4 

BIHIITA  SPCS  3  ESE 

LEE 

3^26  20 

81  45 

10 

«P 

GLADYS  N.  COLLINS 

3 

BRADENTON 

0940 

MANATEE 

5: 27  30 

82  34 

17 

6P 

6P 

MRS.  F.  a.  BRAYHZR 

2  3  5 

BRAMrORD  1  RSE 

0975 

SUWANNEE 

10  29  58 

83  55 

45 

MID<rR£D  R.  FISSELL 

3  4 

BRISTOL 

1020 

1 1  30  26  84  58 

HID 

WILLARD  R.  ADAMS 

3  4 

BR00K3V1LLE  CHIN  HILL 

1046 

HERNANDO 

5' 28  38 

82  22 

275 

5P 

5P 

MISS  L.voQ  BOROWSKY 

2  3  4  5 

8R00KSVILLE NURSERY  NO  1 

1031 

HERNANDO 

5 '28  38 

82  19 

200 

8A 

U.S.  SOIL  CONSERVA 

3 

BROOKSVILLENURSERY  NO  2 

1056 

IfERNANDO 

5  28  38 

82  20 

200 

8A 

U.S.  SOIL  CmSERVA 

3 

BU5KXELL  2  E 

SUMTER 

5  28  40 

82  06 

75 

6P 

A.   H.  NEL£ON 

3  3  5 

1218 

CLAY 

8  29  57 

61  59 

190 

7A 

COY  A.  STEPHENSON 

2  3  5 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

7  26  52 

80  38 

36 

MID 

U.   S.  ENGINEERS 

3  4 

C ANTON MKNT 

1299 

ESCAMBIA 

5  30  36 

87  19 

145 

8A 

FLA. PULP  L  PAPER  CO 

3 

CAPTIVA 

LEE 

5  26  31 

82  11 

3 

5P 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

2  3  5 

CARRABELU: 

1356 

FRANKLIN 

5  29  50 

84  40 

36 

6P 

6P 

GLADYS  V.MC  KNIGHT 

2  3  5 

138N 

3  30  47,85  49 

7A 

LONNIL  H.  WHITTAKER 

CEDAH  KEY 

1432 

LEVY 

5  29  08 

83  02 

15 

6P 

C.    C.  WHIDDON 

2  3       5  , 

CHATTAHOOCHEE 

1502 

GADSDEN 

1  30  42 

84  53 

8A 

MOB LEY  OLIVER 

CHIPLFY  3  E 

WASHINGTON 

3  30  48 

85  30 

134 

4P 

A.   W.  O'STEEN 

2  3  5 

ClIRISTUAS  7  WNW 

1565 

ORANGE 

8  26  33 

81  06 

MID 

PAUL  C.  GROSE 

3  4 

CLEARWATER 

1632 

PIHELUS 

S;37  57182  48 

34 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

3  3  5 

CLERMONT  6  S 

1641 

8  28  27 

81  46 

6P 

ED  OLIVENBAtn 

CLEDISTON 

1649 

HENDRY 

7|26  45 

SO  55 

18 

X 

C.  A.  FOSS 

3  4 

CLEWISTON  U  S  ENCIKEEBS 

1654 

HENDRY 

7  26  45 

60  55 

20 

lOA 

lOA 

U.  S.  ENGINEERS 

2  3  4  5  6 

COCONUT  GROVE  7  S 

1716 

DADE 

2  25  39 

80  18 

10 

SA 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

COMPASS  UKE 

1775 

JACKSON 

5  30  36 

85  23 

120 

EARL  E.  THARP 

3  3  5 

5i25  11 

SO  54 

5P 

SEE  1305 

CRESCENT  CITY  2  SW 

1978 

PUTUAN 

8  29  26 

81  31 

50 

6P 

W.   S,  Nl'WBOLD 

2  3  5 

CRESTViEl  CAA  AP 

1986 

OKALOOSA 

5  30  48 

86  34 

268 

MID 

MID 

CIVIL  AERO  ADM. 

2  3  4  5 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

5  29  38 

83  06 

42 

MID 

MID 

CIVIL  AERO  ADM. 

3  3  4  5 

DANIA  5  i 

2114 

BROWARD 

2  26  04 

80  12 

7 

8A 

FLA.    POWER  b  LIGHT 

3 

DAYTOMA  BEACH 

VOLUS I A 

2  29  13  81  02 

9A ! NEWS- JOURNAL  CORP. 

2  3  5 

OAYTOWA  BEACH  WB  AP 

VOLUSIA 

2  29  11 

81  03 

34 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3  30  43 

86  07 

266 

5P 

5p;h.  c.  storrs 

2  3  5 

DE  LAND 

2229 

VOLUS lA 

8  29  01 

81  18 

27 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COHUERCE 

3  3  5 

UOVLINC  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10  30  IS 

83  15 

HID i MRS. MARY  U.  CARROLL 

3  4 

DRY  TORTUCAS 

MONROE 

5  24  38 

82  52 

ep 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  5 

EUSTIS  2  S 

2827 

LAKE 

8  28  50 

81  41 

85 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

EVERGLADES 

2850 

COLLIER 

5  25  51 

81  23 

6 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

3  3  5 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTUAN 

8  29  45 

81  32 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

FELDA 

2923 

HENDRY 

4  26  33 

81  26 

18 

HID 

U.   S.  ENGINEERS 

3  4 

2936 

INDIAN  RIVER 

2  27  46 

80  35 

25 

SA 

FELLSHERE  FARM  CO. 

2  3  5 

FERNANDINA 

2944 

NASSAU 

2  30  41 

81  2S 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

fORT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

7  27  30 

80  48 

HID;U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  4 

KOBT  IJKUDEBDALE 

3163 

BROWARD 

2  26  10 

80  10 

10 

6P 

6P!P.  P.  UEDFCRD,  jr. 

2  3  5 

rOBT  IfYERS  KB  AIRPORT 

LEE 

5  26  35 

81  52 

8 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

2  27  25 

SO  19 

10 

11 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

3316 

ALACHUA 

8  29  39 

82  21 

165 

SA 

H.  B.  BRATl^ 

2  3  4  5 

GLEN  SAINT  HARY 

3470 

BAKER 

9i30  IS 

82  10 

82 

4P 

4P 

G.S.T.M.  NURSERIES 

2  3  5 

CRACEVILIi 

3538 

3 130  57 

S5  31 

HID 

MR  GLEN  R.  CHANCE 

GRAPE  HAMMOCK  3  « 

POLK 

7  27  48 

81  15 

56 

MID 

U.  S.  ENGINEERS 

3  4 

HAINES  CITY  2  W 

POLK 

7  28  06 

81  39 

MIDCITRUS  EIP.  STATION 

3  4 

tURT  LAKE 

ORANGE 

7  28  22 

SI  13 

70 

9A 

WU.  MC  CUBBIN 

3 

HIALEAH 

3909 

DADE 

2  25  50 

SO  17 

6 

8A 

8A 

U.  S.  CEO.  SURVEY 

3  3  4  5  6 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

10  29  SO 

82  35 

75 

5P 

5P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

IIILLIAAD 

NASSAU 

9  30  41 

81  55 

82 

7P 

7P 

BRUNO  SCHRODBACH 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

HILLSBOROUGH 

5  28  09 

82  14 

50 

8 A ! STATE  PARK 

HOLOPA* 

OSCEOLA 

8  28  09 

81  04 

_ 

HID 

MRS.    IRENE  TYGER 

3  4 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

4091 

DADE 

2 '25  30 

80  30 

11 

SUB.TROP.  EXP.  STA. 

3  3  4  5 

4198 

PALM  BEACH 

2:26  33 

80  03 

12 

6P 

6P 

J.    L.  GARNETT 

2  3  5 

INCLIS 

IXVY 

5  29  02 

82  41 

MID 

FLA.  POWER  COMPANY 

3  4 

4289 

CITRUS 

5  28  50 

82  20 

70 

5P 

5P 

J.  H.  3PIVEY 

2  3  5 

ISLEKORTH 

4332 

ORANGE 

8  28  28 

81  33 

115 

6P 

CHASE  It  COMPANY 

3 

JACKSONVILLE  WB  AP 

4358 

DUVAL 

8  30  25 

81  39 

25 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

JACKSONVILLE  BEACH 

DUVAL 

2  30  17 

81  23 

10 

4P 

4P 

CHAtffiER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

DUVAL 

8  30  20 

81  39 

IB 

MID  HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

JASPER  10  E 

4393 

HAMILTON 

10  30  31 

82  47 

150 

8A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KENDALL  2  ESt: 

DADE 

2  25  40 

80  17 

18 

8A 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

4570 

MONROE 

S  24  35 

81  42 

7 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

KEY  WEST  WB  CITY 

4575 

MONROE 

5  34  33 

81  48 

5 

HID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

KISSIMHEE 

4620 

OSCEOLA 

7  28  IB 

SI  25 

69 

6P 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

KISSIMMEE  NO  2 

4625 

CE 

7  28  18 

81  24 

60 

HID  U.  S.  ENGINEERS 

3  4 

LA  BELLE 

4062 

HENDRY 

5  26  44 

81  25 

13 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

2  3  5 

LA  UELLE  2  NW 

4667 

5  26  46 

81  27 

16 

HID 

U.  S.  ENGINEERS 

3  4 

LAKE  ALTRED  EXP  STATION 

4707 

POLK 

5  28  06 

81  43 

180 

5P 

HID 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  4  5 

LAKE  ALFRED  3  NME 

4712 

POLK 

5  28  08 

81  43 

HID 

U.S.  SOIL  CONSERVA 

CLOSED  10/50 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMWIA 

10  30  12 

82  37 

205 

6P 

FOREST  b  PARK  SERV. 

2  3  5 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

8  28  35 

81  28 

111 

9A 

9A 

BUREAU  OF  PL.\NT  IND 

2  3  5 

UKELAND  m  CITY 

POLK 

5  28  02 

81  59 

215 

MID 

UIU 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3  3  4  5 

LAKE  PLACID  2  SW 

ItlGKLANDS 

7  27  17 

81  23 

141 

6P 

6P 

COLE  OAKLEY,  .IB. 

2  1  5 

LAKE  THAFFORD 

4866 

COLLIER 

1  26  26 

81  29 

- 

7P 

JAMES  U.  PEPPER 

3 

LA  MONT  S  W 

4892 

JEFFERSON 

5  30  23 

83  55 

HID 

TUNGSTEN  PLANTATION 

LEESDURC 

4980 

LAKE 

8  2R  49 

81  52 

HID 

EDDIE  C.  BUTLER 

LIGNUMVITAE  KEY 

5033 

HONROE 

2  24  54 

80  42 

HID 

HISGH  H.  MATItESON 

Station 

Index  No. 

County 

S 

a 

g 
Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Heler 

to 
tables 

Temp. 

PrecipJ 

LOKAHATCUEE 

PALM  BKACB 

7 

I* 

D .  3 .  GSO .  SURVEY 

3  3  4  S  6 

LTNKE  4  SE 

MARIOH 

8 

HISS  HELBt  BIRXDOII 

3  4 

MADISOK 

3275 

MADISON 

10 

30  28 

B3  25 

145 

SP 

8P 

T.   C.  MERCHANT 

2  3  5 

MARATHON  VACA  KEY 

5351 

MONROE 

5 

34  43 

81  06 

4 

6P 

BP 

A.    W.  DAVIS 

2  3  5 

MARIANNA  CAA  AP 

3367 

JACKSON 

1 

CIVIL  AEEO  ADM. 

2  3  5 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

30  46 

85  12 

FLA .    I ND  .  3. FOR  BOYS 

2  3  5 

MARINE LAND 

5391 

FLAGLER 

2 

29  40 

81  13 

MARINE  STI'DIO  INC  . 

3  4 

MAYO  5  SV 

5539 

LA  FAYETTE 

5 

30  06 

83  14 

_ 

6P 

6P 

ROBERT  L.    ANN  IN 

2  3  5 

MELDOURNE  10  WNW 

BREVARD 

8 

28  07 

80  45 

HID 

3  4 

MELBOURNE  WB  AIRPORT 

5612 

BREVARD 

28  06 

80  38 

23 

U.S.  WFj^THER  BUREAU 

2  3  4  5 

MERRITT  ISLAND  5  S 

5643 

2 

28  18 

80  41 

ROBERT  H.  DONALD 

2  3  5 

MIAMI  BEACH 

56  58 

DADE 

2 

25  47 

80  08 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  4  5 

MIAMI  WB  AIRPORT 

5663 

DADE 

25  49 

80  17 

8 

MID 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

MIAMI  WB  CITY 

566S 

DADE 

2 

25  47 

80  11 

8 

MID 

MID 

U.S.   NEATEIER  BUREAU 

2  3  4  5 

MILTCW  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

5 

30  45 

87  11 

AGR.   EXP.  STATION 

2  3  5 

MONTICELLO 

58  7  9 

JEFFERSON 

5 

30  32 

83  52 

A.   H.  PHILLIPS 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

58  9  5 

GLADES 

81  OS 

F.  A.  FLANDERS 

2  3  4  5  6 

HOUNTAIU  LAKE 

5973 

POLK 

7 

27  55 

81  35 

160 

SP 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

2  3  5 

MT  PLEASANT 

5990 

GADSDEN 

1 

30  40 

S4  42 

301 

6P 

6P 

A.  N.  HUBBARD 

2  3  5 

MTAKEA  RIVER  ST  PARK 

6065  SARASOTA 

5 

27  14 

82  19 

STATE  PARK 

3 

NAPLES 

6078 

COLLIER 

5 

26  09 

81  49 

CHAMBER  OF  COtfHEHCE 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  4  N 

VOLL'SIA 

2 

29  05 

80  57 

10 

A.    B.  NORDMAN 

2  3  5 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

5 

30  31  ,86  29 

EGLIN  FIELD 

3  3  4  S 

NITTAW  1  S 

6251 ; OSCEOLA 

2 

27  56 

80  59 

60 

SP 

ANNIE  H.  STEVENS 

3 

N  NEW  RIVER  CANAL  NO  1 

6318 

PALM  BEACH 

7 

26  33 

80  43 

~ 

HID 

U.    S.   GEO.  SraVEY 

3  4 

N  NEW  RIVER  CANAL  NO  2 

6323  BROWARD 

26  20 

80  33 

MID 

U .  S .  GEO .  SURVEY 

3  4 

OCA  LA 

6414 

MARION 

5 

29  11 

82  08 

8A 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

OCALA  AIRPORT 

6419 

MARION 

5  ,29  10 

82  09 

81 

8P 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  4  5 

OKEECHOBEE  9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

27  15 

SO  S9 

30 

7A 

U.   S.   GEO.  SURVEY 

3 

OKEECHOBEE  HBCN  GT  6 

6485  OKEECHOBEE 

27  12 

SO  47 

lOA 

lOA 

U.   S.  ENGINEERS 

3  3  4  5  6 

ORANGE  CITY  3  S 

6584 

VOLUSIA 

8 

28  55 

81  17 

HID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

3  4 

ORANGE  SPRINGS  1  E 

VOLUSIA 

29  30 

SI  55 

9A 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

8 

28  33 

81  21 

8A 

SA 

ORLANDO  UTILI.COHM. 

2  3       5  6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638  ORANGE 

6 

28  33  18I  20 

111 

HID 

HID 

U.S.  W£ATRER  BUREAU 

3  3  4  5 

OHTONA  LOCK  NO  2 

6657  GLADES 

5 

26  47 

81  18 

21 

HID 

U.  S.  ENGINEERS 

3  4 

PALATEA 

6753 

PVTMAN 

8 

29  39 

81  37 

50 

6P 

6P 

L.  H.  PERRY 

2  3  5 

PANACEA 

6828  WAKULLA 

5 

30  02 

84  24 

HID 

MR.    OTIS   L.  VAUSE 

3  4 

PANAMA  CITY 

6836  !BAY 

5 

30  10 

85  42 

L.   S.  DAY 

2  3  5 

PANAHA  CITY  NO  2 

6S41 

BAY 

5 

30  10 

85  40 

21 

HID 

FLA-    FOREST  SERVICE 

3  4 

PARISH 

6880 

MANATEE 

5 

27  35 

82  26 

MID 

aiARLES  «.  PARRISH 

3  4 

PENNSUCO  4  NW 

e988 

DADE 

25  57  80  26 

7 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  4 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5 

30  28 

87  12 

118 

HID 

CIVIL  AERO  ADM. 

2  3  4  5 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002  lESCAUBlA 

30  25 

87  13 

13 

».D 

HID, U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

7033 

DADE 

2 

25  36 

80  21 

SA 

DI  GIORGIA  FRUIT 

PLANT  CITY 

7205 

HILL.SBOROUCH 

5 

28  01 

82  08 

121 

SP 

SP 

D.   A.  STORMS 

POHPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

2 

26  14 

80  09 

22 

SP 

SP 

ST. FARMERS'  MARKET 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

7293 

MARTIN 

7 

26  59 

SO  36 

HID 

U.    S.  ENGINEERS 

3  4  6 

PUNTA  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  55 

S2  04 

E.    J.   HC  CANN 

2  3  5 

QUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

6 

30  35 

84  35 

250 

9A 

9A 

STATE  EXP  STATION 

2  3  5 

RA I PCSD  STATE  PR I  SON 

74-10 

UNION 

'2 

30  04 

82  12 

133 

5P 

5P 

FLA.    STATE  PRISON 

2  3  4  5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 1  DADE 

35  22 

80  35 

5P 

NATIONAL  PARK  SERV. 

2  3  S 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

2 

29  54 

81  19 

SA 

ARTHUR  L.  MARSH 

3  3  5 

SAINT  AUGUSTINE  DEACU 

7620 

ST  JOHNS 

29  50 

81  16 

!o 

SP 

MRS.T.B.  GILLESPIE 

2  3  4  5 

SAINT  LEO 

7851 

5 

28  21 

82  17 

178 

7P 

7P 

GERARD  SCHNIDER 

2  3  4  5 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  NO  1 

7S59 

MARTIN 

2 

27  07 

80  17 

15 

MID 

U.  S.  ENGINEERS 

3  4 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

30  05 

84  10 

FISH  k  WLDLIFE  SERV 

2  3  5 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

5 

27  47 

82  38 

4P 

H.  T.  OBERLY 

SANFORD 

7977 

SEMINOLE 

8 

28  49 

81  18 

25 

8A 

ELTON  J . HOUGHTON . JR 

2  3  5 

SARASOTA 

8021  SARASOTA 

5 

27  20 

S 

6P 

aiAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

SARASOTA  5  E 

SARASOTA 

5 

27  20 

82  28 

29 

6P 

6P 

THE  PALMER  CORP. 

CLOSED  10/31/ 

SECOTAN 

8094 

TAYLOR 

5 

30  12 

83  39 

6P 

LEON  ROBERTS 

2  3  5 

STUART 

8620 iHAHTIN 

2 

27  12 

80  15 

10 

SP 

JOHN  N.  MANN 

2  3  5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8758 

LEON 

5 

30  26 

84  20 

68 

HID 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

8775 

2 

25  46  SO  27 

13 

HID 

V.   S.   GEO.  SURVEY 

8780 

DADE 

4 

25  45 

80  49 

12 

9A 

9A 

U.  S.  CEO.  SURVEY 

8  788 

HILLSBOROU(S 

5 

27  58 

82  32 

24 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TARPON  SPRINGS 

8824 : PINELLAS 

5 

28  08 

82  47 

.„ 

6P 

6P 

DANIEL  Z.  ENNETT 

2  3  S 

TAVERN lER 

8841  MONROE 

2 

25  01 

80  30 

7P 

7P 

EUGENE  LOWE 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

8942 

BREVARD 

2 

28  3  5 

60  48 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3  5 

TOHOPEKALICA  CYP.  CNL 

8967 

OSCEOLA 

7 

28  08 

81  20 

It 

7A 

U.   S.   GEO.  SURVEY 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5 

27  06 

82  27 

14 

KID 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

3  4 

VENUS  3  SE 

GLADES 

7 

27  02 

81  21 

MID 

U.   S.  ENGINEERS 

3  4 

VERNON 

WASHINGTON 

3 

30  38 

85  43 

46 

JAMES  D.  PARISH 

3  4 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 
9401 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

80  24 

20 

MID 

MID 

CIVIL  AERO  ADM. 

3  3  4  5 

WAUCHULA  2  NW 

27  33 

81  49 

120 

6P 

6P 

H.    L,  CARLTON 

3  3  5 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  42 

80  02 

15 

6P 

6P 

PALM  BEACH  POST 

3  3  5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

IS 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUB£1U 

3  3  4  5 

WINTER  HAVEN 

9707 ,POLK 

5 

28  01 

81  44 

lOA 

U.S. CITRUS  PRWUCTS 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

CAPE  SABLE  RANGER  STA. 

1305 

HONROE 

5 

25  11 

80  S4 

4 

SP 

5P 

NATIONAL  PARK  SERV. 

2  3  5 

1       I-APALACHICOLA;     2-ATI.ANTIC;     3-CHOCTAWHATCHEE ;     4-EVERCLADB;     5-GUI.F;     6-OCHLOCKOMEE;     7-OKEECHODEE :     8-ST.  JOHNS;     9-ST.  MARY;  lO-SUWAMEB 
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FLORIDA  -  APRIL  1951 
R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 

Heavy  rain  in  Central  Florida  the  6-7th  was  the  major  weather  feature  this  month.  Temperatures 
averaged  68.7°  F. ,  1.2°  below  normal,  and  ranged  from  34°  at  Secotan  the  4th  to  9^  at  Hialeah  the 
30th.  About  80  percent  of  the  stations  recorded  the  month's  lowest  temperature  on  the  4th  or  5th 
and  over  40  percent  recorded  the  month's  maximum  after  the  25th.  With  the  exception  of  1950,  this 
was  the  coldest  April  since  1940.  The  precipitation  average  of  4.21  inches  was  about  one-third 
more  than  normal  but  distribution  was  such  that  the  extreme  northwest  portion  received  near  normal 
rainfall,  the  remainder  of  the  northern  division  considerably  less  than  normal,  and  the  south  and 
central  portions  well  above  normal. 

"Warm  weather  on  the  1st  was  followed  by  a  shower  system  that  moved  through  the  State  from  the  north- 
west to  the  southeast  on  the  2nd,  giving  moderate  to  heavy  rains  in  the  northwest  but  only  light 
showers  in  the  south  portion.  Colder  weather  followed  the  showers  dropping  minimum  temperatures 
into  the  upper  thirties  in  the  extreme  north  and  to  the  lower  fifties  along  the  Lower  East  Coast 
on  the  4th.  Rainy  weather  began  in  the  extreme  northwest  early  in  the  morning  of  the  6th  and  spread 
through  the  Peninsula  by  the  7th.  Total  rainfall  for  these  two  days  was  less  than  one  quarter  inch 
in  the  extreme  southwest  and  northeast  portions,  from  one  to  two  inches  in  the  extreme  northwest, 
from  one  to  three  inches  in  Dade  County,  and  from  three  to  five  inches  across  Central  Florida  from 
Tarpon  Springs  and  Sarasota  on  the  West  Coast  to  Fellsmere  and  Ft.  Pierce  on  the  East  Coast.  Rainy 
weather  in  the  extreme  south  the  9th  and  10th  gave  heavy  amounts  in  the  Miami  area  but  generally 
light  amounts  elsewhere.  The  week  of  the  10th  to  17th  was  cool  and  mostly  cloudy  with  no  extremely 
low  temperatures  and  precipitation  ranging  from  very  little  in  the  northeast  portion  to  some  locally 
heavy  rains  at  scattered  places  elsewhere.  Hail  fell  at  Marathon  Key  the  11th.  Cold  weather  reached 
the  north  portion  the  17th  sending  the  temperature  down  to  39°  at  Glen  St  .  Mary  on  the  morning  of  the 
18th.  Stormy  weather  during  the  period  from  the  18th  through  the  20th  gave  heavy  rains  in  many 
areas,  and  thunderstorms  produced  high  winds  in  Jacksonville  and  St.  Augustine  the  19th,  hail  at 
Daytona  Beach,  Lake  Alfred,  and  Ft.  Pierce  the  19th,  and  at  Pompano  the  20th.  Damage  to  roofs  in 
St.  Augustine  was  estimated  at  $3,000,  but  otherwise  there  was  little  property  loss  due  to  this 
period  of  stormy  weather.  Temperatures  reached  mild  levels  by  the  22nd  and  edged  upward  to  pass 
the  90°  mark  near  the  close  of  the  month  at  several  stations.  Precipitation  was  very  light  during 
this  warm  period. 

Growing  conditions  were  generally  favorable  for  citrus  with  adequate  moisture  in  al 1  sections  and 
trees  held  the  crop  set  from  the  heavy  early  bloom.  Prospects  for  all  field  crops  in  north  Florida 
brightened  materially  during  the  latter  part  of  the  month  in  response  to  warmer  weather  and  adequate 
soil  moisture.  Cotton  came  up  to  a  good  stand  after  being  delayed  by  the  cool  rainy  weather  early 
in  the  month.  Planting  of  this  crop  was  mostly  completed  by  mid -month.  Prospects  for  the  field  corn 
crop  brightened  considerably  and  cultivation  got  underway  on  some  of  the  earliest  acreage.  Soybeans 
and  peanuts  were  planted  and  shade  tobacco  progressed  nicely.  Pastures  improved  and  were  in  good  to 
very  good  condition  at  the  end  of  the  month.  Weather  conditions  the  first  half  of  the  month  were 
somewhat  unfavorable  for  best  truck  crop  growth  as  cool  weather  had  a  tendency  to  retard  most  vege- 
tables for  spring  harvest,  especially  in  the  north  and  central  producing  sections.  The  effects  of 
the  rains  of  the  6th-7th  were  varied.  The  .Mcintosh ,  Will  is  ton-Trenton  area  continued  dry,  LaCrosse 
received  ample  moisture,  while  the  Plant  City,  Wauchula ,  and  Manatee-Ruskin  had  some  damage  to  crops 
planted  on  low  ground.  The  Ft.  Pierce  tomato  crop  was  further  retarded,  but  south  of  Lake  Okeechobee 
crops  showed  improvement  in  response  to  this  additional  moisture.  Cabbage  continued  in  heavy  supply 
but  passed  peak  production.  Supplies  of  celery  continued  available  and  movement  of  sweet  corn  in- 
creased materially  from  the  Everglades  during  the  first  half  of  the  month.  During  the  second  half 
of  the  month  weather  patterns  were  irregular  with  locally  heavy  rains  in  most  of  the  vegetable  pro- 
ducing sections  that  caused  considerable  damage  to  crops  on  low  and  poorly  drained  land  in  the  cen- 
tral and  southern  districts.  Some  loss  in  production  was  also  experienced  on  crops  in  the  harvest- 
ing stage  due  to  impaired  quality.  The  overall  effect  of  the  locally  heavy  rains  was  that  a  material 
loss  in  potential  production  occurred  to  many  of  the  spring  crops,  principally  to  tomatoes,  cucum- 
bers, peppers,  beans,  and  squash.  In  spite  of  these  losses  in  potential  production,  the  volume  of 
shipments  moving  from  the  State  during  the  second  half  of  the  month  exceeded  that  moved  during  the 
first  half  by  approximately  25%.  This  increase  in  volume  was  caused  by  heavier  shipments  of  pota- 
toes, cucumbers,  tomatoes,  corn,  and  snap  beans.  Celery  showed  only  a  slight  increase  during  this 
period  and  cabbage  shipments  declined  substantially.     --  J.T.B.B. 


In  addition  to  ihc  cl  I  n.it  o  loi-lc  a  1  data  from  some  6.000  Weather  Bureau  and 
rooperallvc  »e.ilher  stations,  this  bulletin  series  contains  records  tron  Hydro- 
cllnillc  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  In  the  Hydrologlc 
Ilulletln  Series.  The  llydroc  1  Ima  t  Ic  Network  la  a  nationwide  n«t  of  rain  caRes-- 
mo^tly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation. 
It  was  eslabllnhed  In  19:i9  al  the  request  of  the  Corps  ol  EnKlncers.  Depirtmeni 
ol  the  Army,  to  supplement  exlstlni:  precipitation  stations  In  order  to  provide 
recordn  ol  rainfall  Intensity  which  were  essential  to  the  plannlni;  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  ol  Fnglneers.  This  Network,  now  number- 
InK  about  2.000  recordlnf.  and  1.000  non-recordl  ni;  r.iln  KaRCs ,  has  been  main- 
tained by  the  Weather  Bureau  IhrouRh  worklne  funds  transferred  annually  to  the 
Weather  Bureau  by  the  Corps  of  EnRlneers.  These  transfers  averaged  about 
Sarill.noo  per  ycui  between  1940  and  1914.  and  nearly  $375,000  since  that  date. 
For  Ihe  years  1940-12,  the  Department  ol  AKricullure  transferred  about  $100  000 
per  year  lo  provide  data  required  In  Its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
lleclaim  Ion  has  transferred  about  $25,000  per  yotr  to  meet  the  lncr»slnR  needs 


of  their  program  In  the  Western  States. 

Previous  to  the  Introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroc 1 Imat ic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologlc  Bulletins)  which  were 
Issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracinp  the  entire  United  States, 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  requirements  of  the 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  dissemina- 
tion of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  and  to 
certain  public  repositories.  A  list  of  lo:-atlons  where  reference  copies  of  the 
Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  Inspection  may  be  obtained  upon 
application  to  Chief.  U.S.  Weather  Bureau.  Washington  25.  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  individuals 
as  listed  in  the  Station  Index. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


FLORIDA 
APRIL  1951 


Vliad 

direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

• 
3 

StaboD 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mUe 

Direction 
of 

fastest  mile 

■  mile 

1 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST  , 

Trace 

,01-09  ! 

.10-49 

A 

to 

100-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

APALACHICOLA  WB  CITY 

6+ 

2 

1 

1 

4 

0 

0 

8 

75 

4.6 

DAYTONA  BEACH  «B  AP 

S 

19 

90 

88 

61 

76 

3 

5 

0 

2 

1 

0 

11 

30 

5.4 

fORT  MYERS  WB  AP 

90 

88 

52 

72 

4 

7 

4 

0 

1 

0 

16 

- 

5.2 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

swt 

15t 

81t 

82t 

46 1 

65t 

4 

1 

1 

2 

0 

0 

8 

- 

KEY  WEST  WB  CITY 

eT 

25t 

nt 

83t 

83t 

67t 

80t 

2 

5 

3 

2 

0 

0 

12 

64 

4.8 

LAKELAND  WB  CITY 

2 

3 

5 

0 

1 

2 

13 

5.9 

MELBOUSNE  WB  AP 

N£ 

12 

10 

2 

23» 

NE 

27 

86 

86 

63 

78 

7 

3 

3 

1 

0 

3 

17 

6.4 

MIAMI  BEACH  WB  CITY 

7 

5 

3 

0 

2 

0 

17 

MIAMI  WB  CITY 

Et 

14t 

9 

4t 

33 

SE 

81t 

81t 

58t 

70t 

4 

4 

3 

0 

1 

1 

13 

60 

5.7 

ORLANDO  WB  AP 

ene 

15 

10 

2 

45 

W 

2 

87 

87 

53 

68 

5 

3 

4 

0 

3 

0 

15 

6.6 

PENSACOLA  WB  CITY 

SEt 

18t 

9 

It 

28 

SE 

22 

0 

6 

0 

2 

3 

0 

11 

74 

5.3 

TALLAHASSEE  WB  AP 

SE 

12 

6 

5 

85 

83 

48 

60 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

10 

4.9 

TAMPA  WB  AP 

E 

17 

7 

S 

43 

SW 

2 

85 

86 

53 

69 

5 

2 

5 

1 

0 

1 

14 

51 

S.O 

WEST  PALM  BEACH  W3  AP 

E 

14 

9 

1 

78 

75 

44 

57 

6 

3 

4 

2 

2 

0 

17 

6.5 

t  Airport  Data 

+  Also  on  later  dates 

•  Visual  observations.  Not 

necessarily  fastest  mile  in 

period . 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

68.4 
71.0 
72.3 
69.8 
68.2 

94 
93 
94 
93 
92 

27 
38 
44 
41 
40 

2.96 
0.82 
2.40 
1. 16 
4.67 

7 
3 
3 
4 
8 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

70.8 
70.1 
68.2 
67.7 
69.9 

98 
94 
95 
95 
93 

36 
37 
34 
32 
33 

0.52 
4.52 
1.36 
3.50 
4.45 

2 
7 
4 
5 
7 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

65.4 
68.6 
67.4 
68.8 
70.2 

92 
94 
90 
95 
98 

33 
34 
34 
38 
32 

2.20 
1.42 

1.71 
2.54 

4 

3 
2 
4 
6 

1906 
1907 
1908 

70.0 
68.0 
75.8 

98 
97 
99 

31 
27 
37 

1.22 
3.44 
3.28 

3 
7 
6 

1909 
1910 

71.4 
68.2 

97 
95 

35 
31 

2.76 
1.16 

6 
4 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

72.2 
73.0 
68.4 
71.0 
67.3 

96 
96 
93 
98 
97 

39 
40 

38 
32 
31 

2.13 
4.36 
2.00 
2.38 
1.24 

4 

7 
4 

6 
3 

Temperature 

Precipitation 

Temperatiue 

Precipitation 

Year 

» 
> 
< 

e 

ja 
01 
X 

S 

.3 

Oi 

2 
e 
> 
< 

No.  ql  days 
.01  or  more 

Year 

o 
«a 
e 
> 
< 

-e 

e 

M 

t? 

•2 

s 

i 

a 

0 

« 
• 

> 

< 

No.  of  days 
.01  or  more 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

68.0 
70.0 
69.0 
68.6 
70.8 

94 
97 
96 
94 
95 

29 
35 
28 
30 
30 

2.28 
1.54 
5.64 
2.38 
6.32 

4 

5 
9 
4 
8 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

70.6 
69.0 
69.0 
71.5 
74. 1 

92 
97 
97 
97 
99 

40 

30 
30 
28 
42 

4.31 

2.90 
2.18 
4.06 
3.15 

6 
4 

S 
8 
6 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

70.1 
72.9 
71.4 
70.4 
70.2 

94 

98 
99 
96 
95 

30 
38 
34 
34 
34 

2.04 
0.92 
2.42 
3.28 
1.48 

4 

3 
7 
7 
4 

1946 
1947 
1948 
1949 

1950 

71.4 
74.4 
73.2 
71.3 
66.3 

97 
94 

95 
96 
95 

40 
41 
42 
34 

30 

1.22 
5. OS 
4.54 
5. 16 
3.14 

3 
8 
6 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

68.6 
72.3 
68.4 
72.9 
69.8 

93 
94 
95 
96 
93 

35 
37 
35 
42 
36 

4.51 
1.31 
7.67 
3.57 
3.34 

7 
3 
7 
5 
7 

1951 
Period 

68.7 
69.9 

93 

34 

4.21 
3.03 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

67.2 
69.4 
70.0 
70.0 
71.3 

90 
95 
94 
93 
98 

33 
34 
38 
30 

35 

4.31 
1.27 
7.46 
4.10 
4.20 

7 
4 

10 
8 
8 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

70.0 
68.9 
70.2 
70.7 
67.8 

95 
94 
96 
97 
93 

35 
36 
31 
34 
24 

2.19 
4.96 
1.31 
4.32 
2.75 

4 

7 
4 

9 

5 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
In  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
APRIL  1951 


Temperatuie 


SUtiOD 

« 

• 

< 

Departure 
irom  normal 

!  

Data 

Low  eat 

£ 

"•3 

a 

Degree  days 

No.  of  days 

1 

0 
H 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

Highnt 

Max.  90* 
or  above 

Min.  32* 
or  below 

Total 

Max.  depth 
on  ground 
at  obsn. 

Date 

o 

a 

0 

o 

.50  or  more 

1.00  or 
mors 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  WB  CITY 

64 , 9 

-  2.2 

80 

27 

45 

4 

66 

0 

0 

3.20 

.40 

,79 

7 

.0 

0 

6 

4 

0 

BLOUNTSTOWN  2  E 

65.0 

-  2.8 

90 

27+ 

39 

4 

3 

0 

1 .82 

-  1.96 

,  78 

8 

.  0 

0 

7 

1 

0 

CARRABELLE 

63.7 

-  3.4 

84 

27+ 

35 

4 

94 

0 

0 

2.53 

.  56 

1,45 

7 

.  0 

0 

4 

1 

1 

CHIPLEY  3  E 

66.4 

.  9 

88 

27 

38 

4 

59 

0 

0 

2,89 

-  1  .95 

,87 

19 

.  0 

0 

9 

2 

0 

COMPASS  LAKE 

65. 1 

-  2.0 

88 

27 

36 

4 

87 

0 

0 

3.24 

.63 

1,08 

7 

.  0 

0 

5 

3 

1 

CRESTVIEW  CAA  AP 

64.8 

87 

26+ 

39 

4 

93 

0 

0 

4 . 64 

1.19 

7 

.0 

0 

10 

4 

3 

CROSS  CITY  CAA  AP 

66.1 

91 

29+ 

41 

4+ 

74 

2 

0 

4.38 

2, 11 

23 

.  0 

0 

7 

3 

1 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

67.0 

.0 

91 

28 

39 

4 

56 

2 

0 

4.35 

,33 

1,15 

7 

.  0 

0 

9 

5 

1 

FERNANDINA 

67. 2M 

.7 

84 

27 

45 

4 

36 

0 

0 

.  69 

-  2.30 

,30 

2 

.  0 

0 

6 

0 

0 

GLEN  SAINT  MARY 

65.  5 

-  2.1 

88 

30 

35 

1 

71 

0 

0 

1 .  57 

-  1.34 

.71 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

HILLIARD 

65.  0 

-  2.4 

87 

30 

38 

1 

66 

0 

0 

1 .  72 

-  1.13 

1.10 

23 

.0 

0 

5 

1 

1 

JACKSONVILLE  WB  AP 

66.9 

-  1.1 

86 

23 

42 

1 

45 

0 

0 

1.23 

-  1.15 

.47 

2 

.  0 

0 

4 

0 

0 

JACKSONVILLE  BEACH 

66. IM 

81 

15+ 

40 

1 

57 

0 

0 

1.07 

.  58 

2 

.  0 

0 

5 

1 

0 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

67 . 4 

-  1.3 

83 

23+ 

45 

4 

31 

0 

0 

1 . 69 

.  69 

.  66 

2 

.  0 

0 

4 

2 

0 

JASPER  10  E 

65.  6M 

-1.7 

90 

27 

38 

1+ 

69 

1 

0 

1 . 18 

-  1 .  59 

.40 

19 

.  0 

0 

4 

0 

0 

LAKE  CITY  2  E 

66.2 

-  2.5 

88 

26+ 

39 

1+ 

65 

0 

0 

2 . 66 

.08 

.80 

23 

.0 

0 

3 

0 

MADISON 

66.6 

-  1.9 

91 

30 

40 

4 

62 

3 

0 

1.59 

-  1 , 53 

.53 

20 

,  0 

0 

9 

1 

0 

MARIANNA  CAA  AP 

65.3 

89 

27 

38 

4 

86 

0 

0 

3.52 

1.52 

19 

,  0 

0 

9 

3 

1 

MARIANNA  IND  SCHOOL 

66.  0 

-  1.2 

88 

27 

37 

4 

71 

0 

0 

5,08 

1  .21 

1 . 80 

19 

,  0 

0 

7 

4 

1 

MAYO  5  NW 

66.6 

90 

29+ 

40 

4 

60 

2 

0 

2.  54 

1.50 

19 

!o 

0 

8 

1 

1 

HILTON  EXP  STATION 

65.7 

87 

26 

42 

14 

81 

0 

0 

5.48 

2.00 

21 

.0 

0 

8 

5 

1 

MONTICELLO 

65.3 

-  2.1 

90 

30 

36 

4 

80 

1 

0 

1.60 

-  1 , 80 

.  65 

19 

.  0 

0 

6 

1 

0 

MT  PLEASANT 

65.8 

-  1.0 

87 

26+ 

38 

4 

70 

0 

0 

2.36 

-  1 .  02 

1  .  50 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

NICEVILLE 

63.2 

-  2.6 

85 

24 

35 

4 

0 

0 

6. 10 

2,73 

.  0 

0 

8 

PANAMA  CITY 

66.  6 

.8 

86 

27 

42 

5 

57 

0 

0 

3.88 

,  52 

.  90 

2+ 

.0 

0 

7 

3 

0 

PENSACOLA  CM  AP 

65.6 

84 

27 

42 

4 

77 

0 

0 

6.26 

2.20 

16 

.  0 

0 

9 

4 

3 

PENSACOLA  WB  CITY 

65.1 

-  1.6 

79 

22+ 

43 

4 

82 

0 

0 

5.  58 

1 .  55 

1 .  55 

16 

.  0 

0 

11 

5 

3 

QUINCY  EXP  STATION 

64.4 

-  1.9 

88 

28 

36 

4 

0 

0 

2.06 

-  1 .  65 

.  69 

20 

.  0 

0 

10 

1 

0 

SAINT  MARKS  6  SE 

65.  5 

-  1.6 

87 

27+ 

38 

4 

69 

0 

0 

1 . 75 

-  2 . 33 

.  60 

2+ 

,  0 

0 

6 

2 

0 

SECOTAN 

65.0 

90 

27 

34 

4 

91 

1 

0 

2.15 

1 . 03 

19 

.  0 

0 

5 

2 

1 

TALLAHASSEE  WB  AP 

66.0 

-  .2 

88 

27+ 

41 

4 

75 

0 

0 

1.44 

-  1,96 

.  50 

7 

,0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

65.7 

2,91 

.  0 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

70. 3M 

-  1.4 

91 

30 

43 

5 

15 

1 

0 

8,40 

5.97 

3.56 

19 

,0 

0 

8 

4 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

68, 1 

-  2.4 

86 

27+ 

47 

4 

31 

0 

0 

2,72 

.  08 

.95 

7 

.0 

0 

9 

2 

0 

BUSHNELL  2  E 

67.  7H 

-  3.3 

88 

26 

39 

5 

42 

0 

0 

4.83 

1 .43 

2.00 

24 

.  0 

0 

7 

3 

2 

CAMP  BLANDINC 

66.  5 

85 

20+ 

41 

1 

0 

0 

2.49 

1  . 10 

23 

.  0 

0 

6 

2 

1 

CEDAR  KEY 

68.2 

-  1.8 

87 

28 

48 

3+ 

32 

0 

0 

2.75 

1 . 07 

1.40 

7 

.  0 

0 

5 

2 

2 

CLEARWATER 

69.7 

-  2.9 

87 

25+ 

52 

5 

14 

0 

0 

5.99 

4.06 

3.70 

7 

.0 

0 

12 

1 

1 

CLERMONT  6  S 

68.6 

-  3.9 

89 

26 

44 

4 

30 

0 

0 

6.92 

4.43 

2,  00 

7 

.  0 

0 

10 

4 

4 

CRESCENT  CI'^Y  2  SW 

66.9 

-  2.8 

85 

19 

42 

4 

34 

0 

0 

1.75 

-  .65 

1.01 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

DAYTONA  BEACH 

67.4 

86 

20 

46 

1+ 

0 

0 

3. 16 

2.07 

20 

.0 

0 

8 

1 

1 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

66.  2 

-  2.2 

85 

19 

43 

5 

49 

0 

0 

3.28 

1.36 

1.91 

19 

,  0 

0 

8 

3 

1 

DE  LAND 

66.9 

-  3.0 

85 

20 

41 

5 

0 

0 

2.66 

.10 

1,22 

24 

,0 

0 

6 

2 

1 

EUSTIS  2  S 

69. 5M 

-  1.7 

90 

19 

47 

13 

15 

1 

0 

1  .49 

-  1.00 

1.10 

7 

,  0 

0 

5 

1 

1 

FEDERAL  POINT 

67.  2U 

-  2.0 

86 

30 

45 

15 

33 

0 

0 

1 .44 

-  1.33 

.63 

19 

,  0 

0 

4 

2 

0 

GAINESVILLE  UNIV 

67.3 

-  2.0 

89 

27+ 

43 

4 

0 

0 

2. 16 

.  24 

1.11 

20 

,  0 

0 

6 

I 

1 

HIGH  SPRINGS 

67 .  3M 

91 

29 

40 

5 

51 

2 

0 

3.79 

1 . 65 

23 

,  0 

0 

7 

3 

2 

INVERNESS 

68.3 

-  2.0 

87 

19+ 

42 

5 

35 

0 

0 

3.07 

.69 

1.57 

7 

,0 

0 

6 

3 

1 

KISSIMMEE 

68.9 

-  2.6 

87 

1+ 

40 

5 

22 

0 

0 

4.26 

1 , 78 

2.46 

7 

.  0 

0 

9 

2 

1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

67.8 

-  4.0 

87 

30 

40 

5 

40 

0 

0 

8.66 

6,  20 

3 . 03 

7 

T 

0 

9 

3 

3 

LAKE  HIAWASSE 

68.0 

85 

12+ 

43 

5 

0 

0 

4 . 92 

1 . 81 

8 

T 

0 

10 

4 

2 

LAKELAND  WB  CITY 

68 . 6 

-  3.6 

84 

19+ 

48 

3+ 

31 

0 

0 

8.15 

5,85 

3 , 37 

7 

.  0 

0 

11 

3 

3 

MOUNTAIN  LAKE 

69.0 

-  3.0 

89 

15 

40 

5 

29 

0 

0 

5.56 

3,31 

2.67 

7 

,0 

0 

13 

4 

1 

NEW  SMYRNA  4  N 

67.9 

-  1.0 

88 

19 

44 

5 

35 

0 

0 

1,44 

,60 

.  68 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

OCALA 

69.  0 

-  .7 

90 

26 

44 

4 

25 

2 

0 

2,24 

-  .43 

.85 

7 

,  0 

0 

7 

2 

0 

OCALA  AIRPORT 

66. 1 

90 

30 

40 

5 

60 

1 

0 

3,  59 

1.51 

23 

,0 

0 

7 

2 

1 

ORLANDO  WATER  PLANT 

69. 1 

86 

20+ 

47 

5 

0 

0 

5.22 

1 .48 

19 

.  0 

0 

10 

4 

3 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

68.5 

-  2.8 

85 

2+ 

44 

5 

25 

0 

0 

5,99 

3  .44 

1.81 

18 

T 

0 

10 

3 

3 

PALATKA 

69.1 

-  1.0 

88 

26+ 

44 

4 

16 

0 

0 

1.88 

-  .65 

.97 

29 

.0 

0 

6 

1 

0 

PLANT  CITY 

69.0 

-  1.7 

88 

26+ 

44 

4 

27 

0 

0 

6.00 

4.  05 

3.  SS 

7 

,  0 

0 

9 

3 

2 

RAIFORD  ST  PRISON 

66.  6 

-  1.5 

88 

11 

41 

1 

37 

0 

0 

2.09 

.  66 

.64 

2 

.  0 

0 

5 

1 

0 

SAINT  AUGUSTINE 

67. 6M 

.7 

86 

19 

44 

4 

27 

0 

0 

.84 

-  1.78 

.51 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

67.0 

82 

2+ 

43 

1 

42 

0 

0 

.89 

.49 

19 

,0 

0 

3 

0 

0 

SAINT  LEO 

69.1 

-  1.8 

87 

19+ 

46 

5 

26 

0 

0 

5.41 

3.  09 

2,28 

7 

.0 

0 

9 

3 

3 

ST  PETERSBURG 

70. 1 

-  3.1 

88 

28 

49 

5 

16 

0 

0 

8.45 

6,18 

5,  05 

7 

.0 

0 

11 

4 

2 

SANFORD 

67.6 

-  3.4 

87 

24 

43 

5 

0 

0 

4.28 

2,07 

1,84 

24 

.  0 

0 

11 

3 

1 

TAMPA  WB  AIRPORT 

69.  6 

-  1.3 

88 

26+ 

45 

5 

19 

0 

0 

5.19 

3,18 

3.25 

7 

.0 

0 

9 

2 

1 

TARPON  SPRINGS 

68.  7M 

-  2.2 

89 

28 

46 

5 

27 

0 

0 

4 . 80 

2.67 

2.66 

7 

,0 

0 

13 

3 

1 

WINTER  HAVEN 

70.  0 

89 

22+ 

49 

4+ 

0 

0 

7,36 

1,83 

7 

,0 

0 

11 

5 

3 

DIVISION 

68.2 

4,17 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

70.  0 

-  2.3 

88 

19+ 

41 

5 

13 

0 

0 

8 , 00 

5.81 

1,67 

7 

,0 

0 

11 

7 

3 

AVON  PARK 

70.4 

-  2.2 

88 

2 

46 

4+ 

13 

0 

0 

lo!35 

7,98 

4.66 

7 

.0 

0 

9 

3 

3  * 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

69.7 

-  1.0 

88 

17 

42 

S 

0 

0 

3.58 

.64 

1,69 

19 

.0 

0 

11 

2 

1 

BIG  PINE  KEY  INN 

76.  0 

87 

20 

55 

15 

0 

0 

0 

3 , 04 

1.53 

10 

.0 

0 

8 

2 

1 

BRADENTON 

69.4 

-  1.3 

87 

27 

42 

5 

14 

0 

0 

9.29 

6.98 

5,46 

7 

.0 

0 

12 

4 

1 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

71.9 

88 

17 

50 

5+ 

5 

0 

0 

4.89 

2.11 

10 

.0 

0 

11 

3 

2 

CAPTIVA 

72.7 

90 

21+ 

55 

5+ 

0 

3 

0 

3^91 

1.19 

10 

.0 

0 

10 

3 

1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

72.4 

88 

3+ 

48 

5+ 

0 

0 

3,52 

2.40 

19 

.0 

0 

7 

2 

1 

COCONUT  GROVE  7  S 

73 . 1 

-  1.1 

89 

18 

46 

5 

0 

0 

6,  67 

3,31 

2.85 

8 

.0 

0 

9 

4 

2 

DRY  TORTUGAS 

74.6 

84 

20 

61 

14 

0 

0 

0 

4^79 

3,06 

10 

.0 

0 

7 

2 

1 

EVERGLADES 

72.7 

-  1.4 

90 

20 

47 

5 

1 

1 

0 

4,47 

3,12 

1,71 

20 

.0 

0 

10 

3 

2 

FELLSMERE 

70.  0 

-  1.3 

87 

2 

41 

5 

16 

0 

0 

9,38 

6,71 

2,77 

7 

.  0 

0 

16 

5 

3 

FORT  LAUDERDALE 

73.6 

-  .4 

89 

17 

45 

5 

4 

0 

0 

3,60 

-  1,43 

1,50 

20 

.0 

0 

7 

2 

2 

FORT  MYERS  WB  AP 

71  .3 

-  1.5 

91 

29 

44 

5 

6 

1 

0 

2,71 

,82 

1.23 

10 

.0 

0 

12 

1 

1 

FORT  PIERCE 

70.4 

-  2.5 

86 

16 

46 

4+ 

14 

0 

0 

10,25 

7,39 

3.26 

7 

T 

0 

12 

5 

4 

Precipitation 


See  reference  notes  (oUowing  Statioa  Index. 
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Table  2— Continuod 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
APRIL  1951 


Temperatuie 


Station 

Average 

Departure 
from  normal 

Highest 

Date 

Lowest 

1 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

Total 

Departure 
irom  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  days 

s  > 
a 

2  S 

"  i 

1  0 

3 

0 
H 

Max.  depth 
on  ground 
at  obsn. 

a 

e 

0 

B 

o 

s 

• 

0 
1 

o 

o 
in 

0 

S  i 

HIALEAH 

72. 4M 

93 

30 

44 

5 

1 

0 

4 

41 

1.49 

10 

.0 

0 

12 

HOMESTEAD  EXP  STA 

73. 1 

.  I 

89 

3+ 

47 

5 

2 

0 

0 

4 

54 

.88 

2.68 

10 

.  0 

0 

13 

2 

2 

tlYPOLUXO 

73.1 

-  .3 

87 

17 

48 

4+ 

7 

0 

0 

6 

17 

2.43 

2.  73 

16 

.0 

0 

9 

4 

2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

75.3 

.5 

86 

18* 

61 

5 

0 

0 

0 

2 

43 

1.14 

1 .  06 

10 

T 

0 

g 

2 

1 

KEY  WEST  WB  CITY 

76.7 

1.0 

° 

^ 

00 

■ 

.64 

T 

0 

10 

2 

0 

LA  BELLE 

72.  7M 

.2 

90 

2 

41 

5 

11 

1 

0 

4 

41 

1.  59 

2.11 

19 

.  0 

0 

7 

3 

2 

LAKE  PLACID  2  SW 

70.711 

-  2.4 

89 

2 

41 

5 

12 

0 

0 

8 

86 

3.32 

7 

.0 

0 

12 

6 

2 

LOXAHATCHEE 

69.7 

90 

3 

41 

5 

1 

0 

6 

89 

2.75 

17 

.0 

0 

13 

4 

3 

MARATHON  VACA  KEY 

75.4 

87 

30 

59 

14+ 

0 

0 

2 

91 

1 .  25 

10 

T 

0 

5 

2 

1 

MELBOURNE  WB  AP 

69.4 

87 

^ 

22 

^ 

15 

5.87 

2.43 

■° 

° 

10 

4 

3 

MERRITT   ISLAND  5  S 

69.8 

-  1.8 

85 

2 

48 

5 

18 

0 

0 

4 

28 

2.03 

2.02 

7 

.0 

0 

10 

2 

2 

MIAMI  BEACH 

74.1 

-  1.0 

85 

3 

55 

4 

0 

0 

0 

4 

38 

1 .89 

8 

.  0 

0 

10 

2 

2 

MIAMI  WB  AIRPORT 

0 

0 

.  0 

9 

2 

2 

MIAMI  WB  CITY 

72.5 

-  1.4 

86 

17 

52 

5 

5 

0 

0 

5 

30 

1 .  89 

2,46 

10 

.  0 

0 

9 

2 

2 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

° 

T 

9 

^ 

* 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

70.2 

-1.1 

85 

28+ 

47 

5 

0 

0 

7 

33 

4.89 

2.  56 

20 

.  0 

0 

12 

4 

2 

POMPANO  BEACH 

72.7 

89 

22 

45 

5 

6 

0 

0 

2 

11 

1  . 16 

20 

T 

0 

7 

1 

1 

PUNTA  GORDA 

72.2 

-  1.0 

92 

25+ 

47. 

5 

I 

4 

15 

1 .  95 

1 .  68 

19 

0 

8 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

71.5 

88 

17+ 

43 

5 

4 

0 

0 

7 

27 

2.35 

10 

'.  0 

0 

10 

4 

3 

SARASOTA 

70.3 

87 

28+ 

50 

14 

7 

7 

09 

4.08 

7 

0 

10 

STUART 

3 

65 

1.31 

11 

.0 

0 

9 

3 

1 

TAMIAMI  TRL  4  BD 

72.8 

89 

21 

44 

5 

0 

0 

5 

29 

2.  06 

19 

.0 

0 

9 

2 

2 

TAVERNIER 

76.0 

-  .9 

86 

3+ 

58 

14 

0 

0 

0 

3 

65 

1 .98 

3.30 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

TITUSVILLE  2  W 

68.7 

-  1.9 

87 

2+ 

39 

5 

33 

0 

0 

5 

15 

3.08 

1  .  69 

29 

.  0 

0 

5 

3 

3 

VERO  BEACH  CAA  AP 

70.3 

87 

2 

48 

4+ 

15 

0 

0 

8 

83 

4.13 

7 

.  0 

0 

14 

5 

2 

WAUCHULA  2  m 

68.111 

-  4.7 

88 

2+ 

44 

4 

33 

0 

0 

8 

26 

6.38 

4.80 

7 

.0 

0 

12 

2 

2 

WEST  PALM  BEACH 

72.1 

-  1.3 

84 

7+ 

51 

4 

7 

0 

0 

5 

22 

1  .21 

1.25 

19 

.  0 

0 

12 

4 

3 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

72.8 

-  .2 

87 

2+ 

49 

5 

6 

0 

0 

4 

90 

.89 

1 .  56 

16 

T 

0 

11 

4 

2 

DIVISION 

72.0 

5 

45 

T 

STATE 

68.7 

-  1.2 

4 

21 

1.18 

T 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Stabon  Index, 
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DAILY  PRECIPITATION 

TabU  3 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APAUCBICOLA  TB  CITT 

ARCADIA 

AVOK  PARK 

AVON  PARK  1  N« 

MRTOV 

R 
R 

.2* 
.14 

.28 

.37 

!05 

.23 
.07 

lie? 

4.66 
4.52 
2.80 

.44 

T 

.71 

.49 
.43 
.24 

.  01 

2.60 
1.92 
.60 

.49 

.28 
.20 

1.64 
.01 

.60 
.94 

.55 
.69 
1.44 

.60 
3.56 

T 

.14 

.05 
.92 

T 

.35 
.10 
.39 

.33 

.05 

1.22 

T 

.65 

3.20 
8.00 
10.35 
9.39 
8.40 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BELLE  GLADE  HRCN  GATE 
BIG  PIKE  KEY  INN 
BLACKMAN  4  «N« 
BLOUNTSTOWN  2  B 

4R 

R 

.35 
.29 

.02 

.  19 
.08 

.  12 
!04 

.73 
.15 

.05 
.78 

IB 

.57 

.  56 
!55 
1.53 
.01 

.  21 

.18 
.03 
T 

.05 
.29 

.15 
.04 

.25 
.27 

.47 

.04 
.04 
.12 

.94 

.02 

1.69 
1.36 

.62 
T 

.42 

.20 

.40 

.04 
T 

.79 

.05 

.03 

.03 

3.58 
3.40 
3.  M 
3.07 
1.82 

BOCA  RATON   5  • 
BONITA  SPCS  2  ESE 
BRADENTON 
BRANFORD  1  ESE 
BRISTOL 

R 

R 
R 

.59 
.77 
.25 

.  19 

.02 
.02 

.  18 
.40 
5.46 
.25 
.74 

.14 
.01 

.22 
.88 

.13 

1.23 
.34 

.02 
.39 
.03 

.  07 
.26 

.19 

.50 

.85 
1.10 

.64 
.87 
.21 
.76 
.51 

.29 
.05 

.65 

.10 

.10 

1.06 
.49 

.24 

.02 

.26 

3.61 
9.29 
3. 12 
1.73 

BROOKSVILLE  CBIN  HILL 
BROOKSVILLE  CBIN  RILL 
BROOKSVILLE  NORSERY  NO 
BROOKSVILLE  NURSERY  NO 
BUSHNELL  2  E 

R 
1 

2 

.21 
!24 

.29 

.34 
.26 

.11 
!24 

.07 

.  95 
l!84 
.96 
.96 
1.89 

.01 

1.03 
1.02 
.03 

.13 

.  14 

.09 
.10 

.05 

.03 

.65 

T 

T 

.64 
.06 
.53 
.53 
.50 

.01 

T 

T 

.90 

.  10 
.05 

T 

.43 

1.80 
1.04 
2.00 

.13 
.14 

T 
T 

2.72 
3.89 
4.75 
3.91 
4.83 

CAUP  BUNDING 
CANAL  POINT  GATE  5 
CANTON KENT 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

R 

.03 
.33 

.36 
.04 
.37 

1.20 

.  03 
'.  17 
.40 

.59 

.  16 

!oi 

.01 
.69 

.02 

.55 
.03 
2.11 
1.19 

.02 
.14 

.29 
.23 

.05 

.03 

.03 

.01 
1.00 

.02 

.15 

3.29 
1.30 

.18 

.37 
.35 
1.65 
.09 
T 

.32 

1.10 
.  11 

.12 

.03 
T 

.03 

T 

1.71 
.29 

.01 
.66 

.06 

2.49 
4.90 
6.45 
4.89 
3.91 

CARRA BELLE 
CARTVILLE 
CEDAR  KEY 
CBATTAHOOCBEE 
CBIPLET  3  B 

.48 

!oi 

.20 
.34 

.48 

.31 
.13 

.15 
T 

.19 

1.45 
.10 

1.40 
.13 
.62 

.71 
.41 

.01 

.06 
.16 

.22 
.13 

.34 
.12 

.35 
.09 

.26 
.28 
.05 
.62 
.87 

.45 
1.00 
.63 

.35 
.45 

.01 
.10 
.22 

.01 

.63 

2.53 
3.74 
2.75 
2.61 
2.89 

CHRISTMAS  7  mm 

CLEARWATER 
CLERUONT  6  S 
CLEVISTON 
CLEWISTON  V  S  ENG 

.  15 
!35 
.17 

T 

.  06 

.  09 
.20 
.07 
T 

1.49 
3.70 
2.00 
.14 
.13 

.08 
.02 
T 

.05 

T 

.05 
.07 
.07 
.67 
.62 

T 

.06 

.04 

.07 
.20 

.22 

.15 

.80 
.36 
.01 

.19 
1.54 

1.  09 
.23 
1.22 
1.11 
2.40 

.  06 
.49 
1.80 
.04 
.04 

.  13 

T 

.22 

.08 

.31 

.05 
.01 
1.20 

4.09 
5.99 
6.92 
3.78 
3.52 

CLEWISTOH  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 
C0UPAS3  I^KE 
CRESCENT  CTY  2  SW 
CRESTVIEW  CAA  AP 

.49 

.15 

.  09 

.04 

.30 

.  05 

1.08 
.29 
1.19 

2.85 

.25 

.68 
2.03 

.01 

.58 
T 

.22 
.27 
.02 

.02 

.09 

.80 

1.11 
.03 

1.18 

.75 
.41 
1.09 

.04 

.20 
.03 

.65 
1.02 

1.01 

T 

.69 

T 

T 

3.37 
6.67 
3.24 
1.75 
4.64 

CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DANIA  5  V 
DAYTONA  BEACH 

R 
R 

.M 
.53 

.  17 
.93 
.94 
.02 

.29 
.28 
.22 

1. 15 
.51 
.55 
.30 
.24 

.07 
.30 

.13 

.96 

.37 

.02 
.41 

.01 
.02 

.79 
.22 
.19 

.04 

1.08 
.31 
.32 

.08 

.35 
2.07 

1.36 

.97 

2.11 
2.18 

.02 

.01 

.03 

.02 
.02 
.08 

4.51 
4.38 
4.48 
4.18 
3.16 

DAYTONA  BEACil  ITB  AP 
DE  FUNIAK  SPRINGS 
DE  LAND 
DOWLING  PARK 
DRY  TORTUGAS 

R 
R 

.55 
.21 

.  12 

.  02 
!lS 

.25 

.  53 
l!l5 
.29 
.18 

.47 
.68 

T 

.26 

T 
3.06 

.  73 
T 

.  02 
!l6 
.07 

.23 

.76 
.40 

T 

.  03 
.29 

.04 

.73 

.  03 
.57 

.58 

.27 

01 

:o7 

1.22 
.01 

T 

T 

.29 

.15 

T 
T 

T 

3.28 
4.35 
2.66 
2.05 
4.79 

EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELDA 
FELLSUERE 

R 

.01 

.08 
.11 

.04 
.03 

.01 

.02 

.  08 
.24 

1 . 10 
.01 
.20 
.02 

2.77 

.56 

.02 

1.43 

.77 
.40 

.03 
.05 

.28 

.42 
2.30 

.01 

T 

.  01 

.  11 
.05 

.09 
T 

.  22 

.63 
.36 
.90 

1.71 
1.75 

.03 

.01 

.07 
.50 

.51 
.21 

.30 
.02 

.02 

.08 

.04 
.28 

T 

1.49 
4.47 
1.44 
2.11 
9.38 

FERNANDINA 
FORT  DRUM 
FORT  LAUDERDALE 
FORT  MYERS  WB  AP 
FORT  PIERCE 

R 
R 

.  30 

.20 
.04 

.11 
.31 

.  14 
4.71 
.35 
.  02 
3.26 

.10 
I  .18 

.05 
.02 

.57 
1.40 
1.23 

.71 

.71 

.09 
.21 

.32 

.19 
1.28 

T 

.  01 
!07 

T 

.38 

.08 
.18 

.  15 
4!70 

.04 
2.70 

.06 

1.50 
.40 

.10 

.07 

.03 

.09 

.26 

T 
T 

.10 
T 

.02 

.10 

.02 

.06 
.48 

.14 

T 
T 

T 

.69 
11.99 
3.60 
2.71 
10.25 

GAINESVILLE  UNIV 
GAINESVILLE  UNIV 
GLEN  SAINT  HARY 
GRACEVILLE  3  E 
GRAPE  HAMMOCK  3  W 

R 
R 

.03 

.45 
.45 

.07 

.46 

.06 

.15 
.20 

.  18 
.32 
.10 
.76 
2.75 

.21 
.04 

.01 

.28 

.13 
.11 

1.80 

.04 

.10 
.07 

.  05 
.01 

.30 

1.08 
.71 

1.60 
.70 

1 . 11 

!02 

.02 

.02 

.50 

.13 
.31 

.15 

1.13 

2.16 
2.11 
J. 57 

6.36 

HAINES  CITY  2  ■ 
HIALEAH 
HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
H I LLIARD 

R 
R 

.93 

.14 
.89 

.75 
.33 

.12 
.09 
T 

3.12 
.14 
.08 

.02 
1.12 
.91 

.02 
.16 
.41 

.21 
1.49 
1.36 

.35 
.03 
.16 

.34 

.15 

.08 

.05 

.38 
.02 

3.01 
.05 

1.00 
.13 

.07 

.26 
.03 

.29 

1.65 
1.10 

.02 

.09 

.01 

.02 

.03 

7.52 
4.41 
4.17 
3.79 
1.72 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
HOMESTEAD  EXP  STA 
BYPOLUXO 
INGLI S 

R 

.03 
.02 

.40 

.26 

.22 

1.56 

.53 
1.21 

1 . 08 
1.03 
1.02 

.02 

.50 
.04 

.04 
2.68 
2.26 
1.08 

.12 
.05 
.81 

.02 
T 

.11 

.03 
.03 
.05 

.04 
!04 

.  17 

2.73 
.03 

.13 
.10 

.42 
1.21 

!24 
.22 
.40 

.02 

!06 
.05 

T 

.03 
.03 

.01 
.01 

.02 
.02 

.12 
.09 

.71 

4.38 
4.54 
4.40 
6.17 
3.80 

INVERNESS 
ISLE WORTH 

JACKSONVILLE  WG  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSOHV  I  LI>E  WB  CITY 

.  10 
.24 
.47 
.58 
.66 

.04 
.06 
T 

1.57 
1.81 
.04 
.08 
.07 

T 

.01 

T 

.  03 

.25 

.  03 

T 

T 

.76 

1.07 
.34 
.39 
.44 

T 
T 

.38 
.38 

.92 

!o4 
T 

.01 
T 

T 

T 

.21 

3.07 
4.85 
1.23 
1.07 
1.69 

JASPER  10  E 
KENDALL  2  ESE 
KEY  WEST  WD  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 
K I SS I UMEE 

R 

.33 

.01 
.14 
.08 

1 

T 

1  .08 

.  18 
T 
2.46 

T 

.02 

.06 
.79 
.64 

1.86 
1.06 
.60 
.16 

.65 

T 
T 
T 

.22 

.05 
.03 

.06 

.34 
.17 
.14 

T 
T 

!oi 

.40 

.25 
.65 

.11 

.19 
T 

.02 

.10 

.08 

T 
T 

.04 

.32 

.30 
.01 

.01 

1. 18 

2.43 
2.00 
4.26 

KISSIHHEE  NO  2 

LA  BELLE 

LA  BELLE  2  NW 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

R 
R 

.01 

.08 

.25 

.28 

.06 

.09 
.03 
.16 

2.35 
.18 
.03 
3.03 
3.13 

.01 

.  10 
1.17 
1.13 
.23 
.13 

.  03 
.16 
.02 

.20 
.67 
.46 
.28 
.20 

.02 

.03 

!io 

.10 
1.23 

2  111 
2.14 
2.90 
3.77 

1.85 
.05 

.04 

.03 

4.21 
4.41 

3.97 
8.66 
8.96 

LAKE  cm  2  E 
LAKE  HIAWAS3E 
iJ^KEIj^ND  WB  CITY 
LAKE  PLACID  2  SW 
KE  T  RA  FF  ORD 

R 

.68 
.25 

.21 
.13 

.03 
.17 

.13 

T 
3.37 
3.32 

1.81 
T 

.50 

T 

.05 
.25 
.65 

.06 

.02 
.17 
.56 

.25 

.  07 

.08 
.38 

1.90 

2.11 
.01 

!67 
1.21 
1.84 

l!l9 

.77 
.25 

.45 
.70 

!96 

.01 
.21 

.02 

T 

.43 

.08 

.14 

2.66 
4.92 
8.15 
8.86 
2.45 

LAMONT  8  W 
LEESBUR-*. 
LIGNUUVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 

R 
R 
R 

.19 
.15 
.03 

.17 
.13 
.17 

.03 

.40 
1.28 
.02 
.27 
.29 

.50 
.02 
.20 

2.79 
.17 
.01 

.08 

.52 
.38 
.97 

.03 
.59 

.03 

.05 
.20 

.22 
.27 
.01 

.02 
.02 

.  03 
2.57 

.08 
2.75 

.69 
.10 

.16 

1.12 
1.20 

.02 

1.10 
.77 

.52 

.02 
.02 

- 

- 

- 

1.53 
2.82 
4.35 
6.89 

LYNNE  -1  SE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
HARIANNA  CAA  AP 
UARIANNA    IND  SCHOOL 

R 

.93 

.26 
.40 

.11 
.91 

.24 
.24 

.85 
.03 

.62 
.72 

.34 

1.25 
T 

.02 
.35 
.10 

.10 
.01 

.38 

.06 
.20 

.43 
.02 

1.52 
1.80 

.93 

.01 

.70 
.79 

.02 
T 

.01 
T 

.93 

1.59 
2.91 
3.52 
5.08 

MARINE LAND 
MAYO  S  NW 
MELBOURNE   10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
HERRITT  ISMND  5  S 

R 

R 
R 

T 

.24 
.05 
.02 

.09 

.03 
.11 
.12 

.20 
.23 
2.36 
2.43 
2.02 

.01 

.03 
.02 
.02 

.05 

.20 
.24 
.19 

.01 
.07 
T 

1.69 
2.23 
.48 

.18 
T 

.04 
T 

.05 
1.90 
1.16 
2.19 

.68 
.11 
1.27 

.09 

.32 
T 

.09 

.03 
T 

.71 
.03 

.08 

T 

.02 

.15 

.03 

.30 
2.54 
6.52 
8.15 

UIAMI  BEACH 
MIAMI   WB  AIRPORT 
MIAMI   WB  CITT 
HILTON  KXP  STATION 
HONTICKLLO 

R 

T 

.22 

.24 
T 

.17 
.28 

T 

.41 

T 

.26 
.15 
.23 
.64 
.40 

1.89 
1.23 
1.75 

.06 
.46 
.35 

.07 

1.73 
2.24 
2.46 

T 

T 
T 

T 
T 

.23 
.10 

.03 
.01 
.05 

T 

.75 
.10 

T 

.06 

.02 
.01 
.02 

.03 

T 

T 

.78 
.69 

.11 
.46 
.37 

T 
2.00 

.50 

I 

T 
T 

T 
T 
T 

T 

T 

.01 

T 

T 

.01 
.01 

T 

4.38 
4.79 
5.30 
5.48 
1.60 

00*  aot*i  folio 
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Table  3-Continuod 


DAILY  PRECIPITATION 


rLoaiDA 

APBIL  1931 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

H 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30    31  H 

UOORE  HAVEN  LOCK  1 

.  21 

15 

75 

38 

05 

46 

.04 

.02 

: 

! 

~1  

3.31 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

R 

.02 

.10 

!23 

l!l5 

!02 

!44 

.89 

! 

UOUNTAIN  LAKE 

.  13 

.08 

2.67 

.22 

.63 

.  07 

.62 

.60 

.20 

.09 

.14 

.01 

.10 

5.56 

MT  PLEASANT 

.30 

.31 

1.50 

.25 

2.36 

KYAKKA  RIVER  ST  PARK 

.43 

1.20 

1.70 

.32 

.30 

.51 

.39 

.55 

.02 

.63 

.17 

e.22 

NEW  SUYRNA  4  V 

.04 

T 

.  68 

T 

10 

T 

T 

T 

1.44 

NICEVILLE 

1.16 

2!23 

1.10 

111 

!93 

S3 

6. 10 

NICEVILLE 

R 

1.07 

.26 

1.90 

1.02 

.12 

.88 

'47 

5.72 

N ITTAW   I  S 

T 

.93 

1.92 

T 

T 

T 

T 

.20 

.21; 

T 

T 

3.26 

NORTB  NEW  RVR  CANAL  1 

.  12 

.05 

.08 

.04 

1.01 

.04 

.04 

• 

1.12 

.03 

2.53 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

.23 

.  03 

.  16 

.  51 

39 

.05 

1 

j 

OCA  LA 

.20 

.08 

.85 

.22 

.73 

.05 

.11 

^  2.24 

OCA LA  AIRPORT 

.15 

.39 

.46 

T 

.13 

.85 

1.51 

.10 

3.59 

OKEECHOBEE  9  W 

1.70 

.20 

1.00 

.75 

1.75 

5.40 

OKEEC  BOBE  E  HRC  N  GATE  6 

.30 

1.77 

.43 

.47 

.54 

.47 

.11 

.57 

2.56 

.03 

.02 

.06 

7.33 

OKEECHOBEE  BnCN  GATE  6 

.28 

.02 

.20 

1 . 87 

.02 

.  69 

.  24 

55 

02 

1  99 

1  OS 

.02 

7.04 

ORANGE  CITY  3  S 

R 

.05 

.12 

!87 

!l9 

!02 

!28 

!oi 

.59 

.01 

'.  15 

2.29 

ORANGE  SPN:S   1  E 

.22 

.21 

.37 

.20 

.12 

1  1.12 

ORLANDO  WATER  PLANT 

.19 

.60 

1.20 

.04 

.31 

1.48 

1.18 

.01 

.20 

.01 

;  5.22 

ORLANDO  WB  A  I RPORT 

.22 

.15 

1.77 

T 

.04 

.34 

T 

1.81 

1.15 

.08 

.42 

T 

.01 

r 

T 

5.99 

ORTONA  LOCK  2 

.10 

.06 

.99 

.05 

.62 

.  04 

.05 

.  58 

98 

1 

\  3.47 

PALATEA 

.04 

.26 

!20 

!26 

.15 

.97 

1  1.88 

PANACEA 

R 

.51 

.17 

.73 

.28 

1.69 

PANAMA  C ITY 

!  .90 

.45 

.90 

.20 

.38 

.90 

.15 

3.88 

PANAMA  C ITY  2 

.90 

.40 

.92 

.11 

.03 

.37 

.81 

.06 

3.60 

PARISB 

.50 

.94 

4 .06 

.05 

.25 

.75 

.65 

2.99 

PBNNSUCO  4  NW 

R 

!95 

.01 

PENSACOLA  CAA  AI' 

.89 

.49 

1.36 

T 

.08 

.05 

2.20 

.09 

.06 

1.04 

6.26 

PENSACOLA  WB  CITY 

.72 

.72 

1.00 

.01 

.01 

.01 

l.SS 

.01 

.02 

.05 

1.48 

5 .  5ft 

PETERS 

.77 

.12 

2.16 

.59 

T 

.11 

T 

.09 

.04 

.05 

3  .93 

PLANT  CITY 

.25 

.07 

3  55 

04 

18 

16 

60 

1  02 

13 

POHPANQ  BEACB 

!35 

.02 

.  12 

!03 

l!l6 

.16 

.27 

2!  11 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

R 

.63 

.96 

.03 

.23 

.08 

.56 

1.49 

.74 

4.72 

PUNT A  GORDA 

.27' 

.27 

.82 

.46 

.36 

1.68 

.09 

.20 

QUINCY  EXP  STATION 

.01 

.14] 

.03 

.16 

.43 

.11 

.18 

.  16 

.69 

.  15 

2.06 

RAIPORD  ST  PRISON 

.64 

.  14 

49 

49 

.33 

RAIFORD  ST  PRISON 

R 

.62 

!22 

.49 

1  .05 

:7o 

2!  08 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

2.30 

.01 

.16 

1.45 

2.35 

.05 

.02 

.08 

.02 

.83 

7.27 

SAINT  AUGUSTINE 

.02 

T 

.14 

.02 

.51 

.  15 

1 

T 

■ 

SA INT  AUGUST INE  BEACH 

.28 

.12 

T 

.49 

•  °" 

SAINT  LEO 

.22 

.18 

2.28 

T 

07 

.23 

.18 

1  04 

1  11 

.10 

5  41 

SAINT  LEO 

R 

.20 

.20 

2!21 

!07 

.21 

.15 

1.00 

!04 

1.09 

!oi 

.08 

5!26 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

R 

.01 

1.13 

.02 

.99 

.03 

.06 

.02 

2.97 

.48 

.03 

.03 

.01 

.27 

.21 

6.26 

SA I NT  MARKS  6  SE 

.60 

.15 

.60 

T 

.10 

.20 

.10 

0  'I^ 

ST  PETERSBURG 

.50 

.40 

.10 

5.05 

T 

.21 

.07 

1.01 

.14 

.22 

.10 

.65 

8.45 

ST  PETERSBURG 

.93 

.06 

.88 

4 . 35 

.  20 

.  14 

.94 

.  09 

17 

.  07 

.81 

SAN FORD 

.15 

!44 

.83 

.02 

!oi 

.08 

.16 

.54 

1.84 

T 

T 

.01 

.20 

4!28 

SARASCTA 

.33 

.33 

.11 

4.08 

T 

.44 

.95 

.53 

.12 

.02 

.18 

7.09 

SECOTAN 

.51 

.06 

.33 

T 

.22 

1.03 

T 

lit 

STUART 

.40 

.73 

1.31 

.05 

.10 

.03 

.86  .05 

3,65 

TALLAHASSEE  iTB  AP 

.38 

.04 

50 

T 

.09 

.09 

34 

T 

T 

1  44 

TAMIAMI  CANAL 

R 

.04 

1.04 

.44 

1.62 

.01 

3.1.3 

TAMIAMI  TRL  4  BD 

.06 

.07 

.17 

1.80 

.30 

.08 

.28 

2.06 

.47 

5.29 

TAMIAMI  TRL  4  BD 

<  .01 

.02 

.02 

.27 

.35 

1.61 

.06 

.27 

1.50 

.39 

- 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

.35 

T 

.51 

3.25 

.01 

.12 

.12 

.33 

.08 

.42 

T 

T 

T 

T 

5~19 

TARPON  SPRINGS 

.20 

.28 

2  66 

02 

08 

T 

.07 

.60 

10 

60 

.  07 

T 

.05 

.05 

.02 

4.80 

TAVERN  I ER 

3)30 

.35 

3.65 

TITUSVILLE  2  W 

1.65 

.37 

.39 

1.05 

1.69 

5. 15 

TOHOPEK-^LIGA  CYP  CANAL 

.16 

T 

3.20 

.22 

.80 

3.42 

1.51 

9.31 

VENICE 

R 

.50 

.SO 

.30 

.73 

.04 

.78 

.21 

j 

.  11 

3.20 

VENUS  3  SE 

R 

.14 

.49 

.84 

.09 

.27 

.06 

.02 

1.01 

1.07 

.53 

1.36 

.06 

5.94 

VERNON 

R 

.23 

.08 

.99 

.12 

.23 

.03 

.65 

.74 

.04 

.06 

3.17 

VERO  BEACH  CAA  AP 

.48 

T 

4.13 

.03 

.57 

.OS 

.60 

.90 

1.59 

.  15 

.01 

.02 

.02 

.09 

.  19 

8.83 

VERO  BEACH  CAA  AP 

R 

.52 

.01 

4.08 

.03 

.55 

.05 

.53 

.90 

1.58 

.  15 

.03 

.03 

.09 

.  18 

8.73 

WAUCHULA  2  NW 

.24 

4.80 

.03 

T 

.45 

.49 

.32 

1.36 

.  15 

.  10 

.  19 

.  12 

.01 

8.26 

WEST  PALM  BEACH 

T 

.27 

T 

.21 

1.01 

.43 

T 

1.01 

.16 

1.25 

.72 

.05 

.02 

.02 

T 

.07 

5.22 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

T 

.15 

.30 

T 

1.03 

.04 

.12 

T 

1.56 

T 

.87 

.68 

.01 

T 

.04 

T 

T 

4.90 

WINTER  HAVEN 

.22 

1 

1.83 

1.57 

T 

.32 

.80 

.10 

.04 

.75 

1.56 

.15 

.02 

7.36 

S««  reteiMO*  oc'Im  lollowing  SutioD  Indax 
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HOURLY  PRECIPITATION 


FU>RIDA 
APRIL  1951 


A.  M.  Houi  andiag 


P.  M.  Hour  ending 


4        S   I    6       7       8  9 


10      11      12       1  2 


10      11  12 


-1st- 


CROSS  CITY  CAA  AP 
FELDA 

GRAPE  BAUUOCK  3  W 
BIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
KISSIUUEE  NO  2 
HIAHI  WB  AIRPORT 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
OKEECHOBEE  BRCN  GATE  6 
ORAUCE  CITY  3  S 
PEKNSUCO  4  NW 


APALACHICOLA  WB  CITY 
AVON  PARK  1  NW 
BRANFORD  1  ESE 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CANAL  POINT  GATE  5 
CHniSTMAS  7  WNW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DOWLING  PARK 
FORT   MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
GRACEVILLE  3  E 
CRAPE  HAMMOCK  3  * 
HAINES  CITY  2  W 
INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

KISSIMUEE  NO  2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  WB  CITY 

LAMONT  8  * 

LEESBUHG 

LIGNUMVITAE  KEY 

LYNNE  4  SE 

UARIANNA  CAA  AP 

MELBOURNE  10  WNW 

MELBOURNE  WB  AP 

NICEVILLE 

OCA LA  AIRPORT 

OKEECHOBEE  BRCN  GATE  6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

PANACEA 

PANAMA  CITY  2 

PARISH 

PENSACOLA  CAA  AP 

PENSACOLA  WB  CITY 

RAIFORD  ST  PRISON 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 

TALLAHASSEE  WB  AP 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

TAMPA  WB  AIRPORT 

VENICE 

VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 


KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY 

LIGNUMVITAE  KEY 

LOXAHATCHEE 

ST  PETERSBURG 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 


.01  .01 
.01 


.01  .01 
.03  ,25 


-2d- 


.20 
.03 

.01  .01 

.04     .01  .01 


.02 

.03     .32  .36 


.13  .04 


CHRISTMAS 
FELDA 


APALACHICOLA  WB  CITY 

AVON  PARK  I  NW 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE 

BLACXMAN  4  WNW 

BOCA  RATON  5  W 

BRANFORD  1  ESE 

BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CHRISTMAS  7  WNW 
CLf:wiSTON  U  S  ENG 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
DOWLING  PARK 
FELDA 
FORT  DRUM 
FORT  MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
GRACEVILLE  3  E 
GRAPE  HAMMOCK  3  W 
HAINES  CITY  2  W 
HIALEAB 
INGLIS 

KISSIHMEE  NO  2 
1.A  BELLE  2  NW 
LAKE  AURED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LAUONT  8  W 
LEESBURC 
LYNNE  4  SE 
MAHIANNA  CAA  AP 
MELBOURNE  10  WNW 
Ml LPOURNK  WB  AP 
MOOIU;  HAVEN  LOCK  I 
NlCl  VILI.E 

NOilTII  SEW  RVR  CANAL  1 


.07     .02  .02 


.12  .01 


.15     .13  .23 


.57  .31 
.83     •  • 


.03     .15  .01 


.34     .11     .03  .02 


.03  .25i  .32  .12 
.12     .09  .01 


.39  .31 
•  * 

.06 


.05     .05     .03  .01 


.16 
.01 


.01 

*        •  * 

.02 

.21     .14  .04 


.05  .01 
.01 


.04  .09 
.04  .01 


.01     .01  .02 


.05     .04  .02 


.02 

.21  .01 
.10 

•  .21 


.05 
.21 
.12 
.01 


.19 
.15  .14 


-3d- 


-5th- 


-6th- 


.25 
.15 
.57 


.02 
.50 


.03 
.04 


.02 
.24 
.03 

.02 
.03 

.03 
.04 
.02 


.16 
.02 


07 

.09 

.03 

.12 

.03 

.07 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.66 

.01 

.07 

.11 

.04 

.23 

.01 

.01 

.02 

.01 

.19 

.19 

.19 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.06 

.04 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.03 

.24 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

.01 

.02 

.04 

.02 

.09 

01 

.29 

01 

.03 

.01 

.04 

.03 

.01 

.01 

.04 

.02 

.22 

.01 

.01 

.02 

* 

* 

* 

.25 
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■^able  4-Contuiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
APRIL  19S1 


OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 
PARISH 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

ST  PETERSBURG 

TALLAHASSEE  WB  AP 

TAMPA  WB  AIRPORT 

VENICE 

VENUS  3  SE 

VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST  PAUl  BEACH  WB  AP 


APALACHICOLA  WB  CITY 

AVON  PARK  1  NW 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  4 

BLACKMAN  4  WNW 

BOCA  RATON  5  W 

BRANEORD  1  ESE 

BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  BILL 

CANAL  POINT  GATE  5 

CHRISTMAS  7  WNW 

CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 

CRESTVIEW  CAA  AP 

CROSS  CITY  CAA  AP 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

DOWLING  PARK 

FELDA 

FORT  DRUM 

FORT  MYERS  WB  AP 

GAINESVILLE  UNIV 

GRACEVILLE  3  E 

GRAPE  HAMMOCK  3  W 

HAINES  CITY  2  W 

BIALEAH 

INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
KISSIHMEE  NO  2 
LA  BELLE  2  NW 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMONT  8  W 
LEESBUHG 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAEATCHEE 
LYNNE  4  SE 
MARIANNA  CAA  AP 
MARINE  LAND 
MELBOURNE  10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MIAMI  WB  AIRPORT 
MIAMI  WB  CITY 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  I 
NORTH   NEW  RVR  CANAL  2 
OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA   LOCK  2 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 
PARISH 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
PORT  MAYACA  S  L  CANAL 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

ST  PETERSBURG 

TALLAHASSEE  WB  AP 

TAMIAMI  CANAL 

TAMIAUI  TRL  40  MI  BEND 

TAMPA  WB  AIRPORT 

VENICE 

VENUS  3  SE 

VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


BRANFORD  1  ESE 
CANAL  POINT  GATE  5 
CHRISTMAS  7  WNW 
GRAPE  HAMMOCK  3  W 
HAINES  CITY  2  W 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMMEE  NO  2 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
MARINE LAND 
MELBOURNE  10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MIAMI  WB  AIRPORT 
MIAMI  WB  CITY 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 
NORTH  SEW  RVR  CANAL  2 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
PARISH 
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Tabu  4-CoDtlsu*d 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
APRIL  1951 
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p.  M.  Houx  ending 


TAKIAMI  CANAL 
TAHIAMI  TRL  40  HI  BEND 
TAMPA  VB  AIRPORT 
VERO  BEACH  CAA  AP 
(EST  PALH  BEACH  ITB  AP 


BOCA  RATON  5  W 
BRISTOL 

FORT  MYERS  WB  AP 
GRAPE  HAMMOCK  3  W 
HAINES  CITY  2  W 
HIALEAR 

HOMESTEAD  EXP  STA 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY 

LIGNUMVITAE  KEY 

LOXAHATCHEE 

MELBOURNE  10  WNW 

MIAMI  WB  AIRPORT 

MIAMI  WB  CITY 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

PENNSUCO  4  NW 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

TAMIAMI  CANAL 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 


AVON  PARK  1  NW 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  4 

BLACKMAN  4  WNW 

BOCA  RATON  5  W 

CANAL  POINT  GATE  5 

CHRISTMAS  7  WNW 

CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 

FELDA 

FORT  DRUM 

FORT  MYERS  WB  AP 

GRAPE  HAMMOCK  3  W 

HAINES  CITY  2  W 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIIIMEE  NO  2 
LA  BELLE  2  NW 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMONT  8  W 
LIGNUJ'.VITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
MELBOURNE  10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MIAMI  WB  AIRPORT 
MIAMI  WB  CITY 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  I 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 
PARISH 

PENNSUCO  4  NW 
PENSACOLA  WB  CITY 
PORT  MAYACA  S  L  CANAL 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

ST  PETERSBURG 

TAMIAMI  CANAL 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

TAMPA  WB  AIRPORT 

VENICE 

VENUS  3  SE 

VERO  BEACH  CAA  AP 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


BLACKMAN  4  WNW 

CANAL  POINT  GATE  5 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

FELDA 

PORT  DRUM 

FORT  MYERS  WB  AP 

GRACEVILLE  3  E 

GRAPE  HAMMOCK  3  W 

BIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
KISSIMMEE  NO  2 
LA  BELLE  2  NW 
UMONT  8  W 
MELBOURNE  10  WNW 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE  CITY  3  S 
ORTONA  LOCK  2 
PANAMA  CITY  2 
PENNSUCO  4  NW 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
PORT  MAYACA  S  L  CANAL 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TAHIAMI  CANAL 
TAHIAMI  TRL  40  MI  BEND 
VENUS  3  SE 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


.01 
.01 


.01  .02 
.15  .01 


.09  .01 
.03  .01 


.05 

.12 

.22 

.13 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.  14 

.12 

.06 

.41 

.19 

.25 

.05 

.  50 

.02 

.02 

.02 

.64 

2.63 

2.79 

.01 

.05 

.15 

.18 

.46 

.11 

.16 

.35 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 

.16 

.01 

.02 

.01 

.20 

.  12 

.44 

.14 

.06 

.07 

.35 

.01 
.01 


.02 

.03  .05 


.07     .02,  .01 


.01  .07 

.06     .16  .05 


.02  .02  .01  .01 
.03  .01 


.01 
.01 


.01  .01 
.06  .01 


.01 

.04     .03  I  .01 


.03 
.02 
.73 


.01 
.03 

.01 

.01     .13  .05 


.06  .01 
.12  .01 


.19 
.05 


.01 
.03 
.03 
.01 
.06 
.09 
.12 
.05 
.04 
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Table  4-Conlinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
APRIL  1951 


A.  M.  Hour  ending 


APALACHICOLA  WB  CITY 

AVON  PARK  1  NW 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE 

BLACKMAN  4  WNW 

BOCA  RATON  5  « 

BRISTOL 

CANAL  POINT  GATE  S 

CHRISTMAS  7  WNW 

CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 

CRESTVIE»  CAA  AP 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

FELDA 

FORT  DRUM 

FORT  MYERS  WB  AP 

GRAPE  HAMMOCK  3  W 

HAINES  CITY  2  W 

KISSIMMEE  NO  2 

LA  BELLE  2  NW 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  WB  CITY 

LAMONT  8  W 

LOXAHATCHEE 

HARIANNA  CAA  AP 

MELBOURNE  10  WNW 

MELBOURNE  WB  AP 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORANGE  CITY  3  S 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ORTONA  LOCK  2 

PANAMA  CITY  2 

PARISH 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
PORT  MAYACA  S  L  CANAL 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMPA  WB  AIRPORT 
VENICE 
VENUS  3  SE 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


BOCA  RATON  5  W 
HOMESTEAD  EXP  STA 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 
LIGNimVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
MIAMI  WB  AIRPORT 
MIAMI  WB  CITY 
ORTONA  LOCK  2 
VENICE 


KEY  WEST  WB  AIRPORT 
LIGNiniVITAE  KEY 


APALACHICOLA  WB  CITY 
AVON  PARK  1  NW 
BLACKMAN  4  WNW 
BRANFORD  1  ESE 
BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CANAL  POINT  GATE  5 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DOWLING  PARK 
FORT  DRUM 
GAINESVILLE  UKIV 
GRACEVILLE  3  E 
GRAPE  HAMMOCK  3  W 
INGLIS 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMONT  8  W 
LOXAHATCHEE 
MARIANNA  CAA  AP 
NICEVILLE 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
ORTONA  LOCK  2 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 
PARISH 

PENSACOLA  CAA  AP 

PENSACOLA  WB  CITY 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 

TALLAHASSEE  WB  AP 

TAMPA  WB  AIRPORT 

VENICE 

VENUS  3  SE 

VERNON 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


AVON  PARK  1  NW 
CANAL  POINT  GATE  5 
GAINESVILLE  UN IV 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 
LIGNUMVITAE  KEY 
MIAMI  WB  CITY 


.01 
.53 


.08  .05 
.02 


.70 
.01 


.02 
.05 


7       8  9 


.01     .04  .38 


10       11       12  1 


P.  M.  Hour  ending 


■  16 
.05 


.01 
.  10 


.01 
.01 


.33 
.01 


.01 
.09 
.10 


.17 
.31 
.01 

.01 

.14 


.18 
1.33 


.01 
.01 


.03 
.01 


.01 
.01 


.06     .13  .23 


.03     .03  .06 


-12th- 


.03 
.01 


.06 
.17 


.03 
.09 


.28 
.06 


.05 
.10 


.04 

.03 


-13th- 


.04 

.01 


.11  .03 

.03  .01 


.27     .04  .08 


.06 
.07 


.03  .09 
.08     .07     .04  .04 


.01 

.01 
.10 


30     .96     .08     .09  .031 


.09     .02     .01  .01 


•ferancs  notes  rollovlng  Station  Indns 
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.02 

.06     .01     .06  .01 


8       9      10      U  12 


.03 
.10 
.08 
.03 
.02 
.12 


.13 
.01 


.01  .01 
.01 


.01     .04  .02 
.Oil    .03     .06     .07  .03 


-14th- 

.01 

-16th- 

.oil  .12 


.01 
.01 


,19     .11 1    .04  .02 
.03     .10  .05 


.01 

.21  .09 


.02 


«         .04  • 
.01     .06  .05 


.01 

.02     .09  .02 
.01 


.03     .05  .02 


.07     .06     .Oil    .03  .01 
.05                   i  .01 

I    .01  .03 

I  .03 

.02  .01 

j  .03     .03|  .02 
1.34  1.10     .11  .02 


.01 
.041  .01 


.01 

.021  .13  .01  .06  .01 
.03  .02 


.43     .21  .01 


-17th- 


.05 
.09 


.01  l.OS 


.01 


.07 


.21 

.72     .09  .08 
•  .04 

.05     .15     .03  .01 

.18     .02  .01 

.05  .01 

.44  .06 


.08 
.03 
2.57 


.37 
.65 

1.55 
.08 
.21 
.94 

.33 
.31 
.06 
.23 
1.S6 


.01 
.01 
.01 

.14 
.08 
.06 


Tabl*  4-Coiitinu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
APRIL  1951 


A.  M.  Hour  aoding 


P.  M.  Hour  ending 


11  12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0 
H 

97 

•  jr' 

m 

.oz 

— 1£ 

th— 

Li  J. 

*  ^'r 

in 

.10 

■ 
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■ 

.  zo 

n9 

no 
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■ 
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* 

.  85 

03 

.  94 

13 

^ '  n^ 

■ 

•  ^'z 

* 

nfi 

■ 

* 

.12 

'  an 

1  51 

.  02 

1 . 03 

.  02 

.  04 

1.11 

* 

■ 

01 
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■ 

nT 

03 

nfi 

14 

03 

03 

ni 

02 

OS 

■ 

03 

05 

08 

.  01 

.  01 

13 

.  05 

.  10 

.  30 

.  01 

.  08 

.  05 

.  05 

.  16 

.  03 

38 

.  01 

.  01 

*  ?n 

.09 

.01 

■  ^" 

.  07 

.  06 

.  06 

.  15 

.  34 

.01 

.  01 

.03 

.01 

.01 

.03 

.  10 

.01 

16 

18 

.  56 

.07 

1 . 36 

.  10 

.  02 

2.11 

01 

65 

.01 

.03 

.04 

.  02 

.  01 

.10 

.04 

*n? 

• 

.01 

.  02 

.05 

1  9 

* 

1  9 

■ 

ni 

m 

*ftQ 

09 

■ 

• 

07 

• 

'  19 
• 

• 

• 

• 

.  - 

• 

■ 

04 

09 

• 

09 

* 

.  0 

.  OS 

39 

• 

• 

■ 

1  81 

* 

01 

58 

.  01 

'oi 

.41 

.  14 

.01 

.56 

.04 

.10 

.01 

,15 

.01 

.01 

.02 

.05 

• 

1.07 

• 

• 

1  sn 

ni 

*  na 
• 

91 

*  11 
■ 

• 

■ 

1.01 

.  03 

03 

07 

71 

05 

Ofi 

• 

01 

• 

.  90 

-19th- 

.10 

.29 

.06 

.10 

.55 

.01 

.32 

.01 

.05 

.60 

.06 

1 . 36 

.01 

.62 

.  01 

.  64 

.  01 

.  43 

.23 

.  09 

.  76 

.01  .07 

.17 

.02 

.  06 

.18 

.  51 

.  02 

.01 

.18 

.  14 

.  14 

.  14 

.  02 

.  65 

.01 

.01 

.  17 

.  56 

.  03 

.  01 

.  01 

3 . 29 

* 

• 

,  03 

.41 

.09 

09 

• 

12 

* 

OR 

1 . 09 

1   1  fl 
'io 

.01 

.01 

ni 

'of 

.  57 

.0 

■ 

.01 

1 

1 

• 

7 

4 '  7n 

04 

1  '  OH 

.90 

1  "  fiO 

1  A 
•  ^ 

70 

oo 

'  fi9 

•J*  ni 

*  ni 

'  1  Q 

1  « 

• 

■ 

1 '  21 

.01 

• 

1  ^ 

.  34 

■ 

.  01 

•  ^ 

1  7 

.  lo 

1  A 

• 

• 

.01 

.02 

.01 

•  ^® 

1 

94 

3  77 

.07 

•  Z~ 

nfi 

09 

■ 

ftfi 

■ 

13 

1 , 21 

.56 

,  57 

■  ZT 

01 

01 

.  08 

.  02 

,  16 

.01 

*  n« 

*  20 

1 , 20 

no 

24 

02 

03 

.  04 

.35 

.79 

.  05 

.01 

.01 

05 

24 

21 

.  20 

.  16 

.  13 

1 . 16 

.  01 

03 

80 

42 

.  49 

.  25 

.  09 

2.19 

.01 

!38 

.  01 

.  84 

.  02 

.88 

1.10  .01 

.01 

1 . 12 

-45 

*  • 

.61 

.  24 

.01 

ni 

26 

98 

21 

1 . 99 

.21 

.  01 

.  01 

!o2 

.03 

!28 

.07 

.17 

.30 

.30 

.03 

.06 

.04 

.11 

1.15 

.96 

.20 

.55 

,01 

.01 

,81 

•  ♦ 

.09 

.02 

.01 

.01 

.17 

.01 

1.49 

.19 

.23 

.07 

.49 

.01 

.18 

.15 

.49 

.16 

.07 

.  53 

.07 

.09 

.07 

1.00 

NORTH  MEW  RVR  CANAL  2 
TAHIAMI  TRL  40  HI  BEND 
VENUS  3  SE 


AVON  PARK  1  N¥ 

BELU:  GLADE  HRCN  GATE  A 

BLACKHAN  4  WKW 

BOCA  RATON  5  W 

BRANFORD  1  ESE 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

CANAL  POINT  GATE  5 

CHRISTMAS  7  WNW 

CLEWISTON 

CLCTISTON  U  S  ENG 

CRESTVIEW  CAA  AP 

DAYTONA  BEACH  TO  AP 

FELDA 

FORT  DRUM 

FORT  MYERS  WB  AP 

GRAPE  HAMMOCK  3  W 

HAINES  CITY  2  W 

HIALEAH 

HOMESTEAD  E.XP  STA 
KISSIMMEE  NO  2 
LA  BELLE  2  NW 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LEESBURG 
LOXAHATCHEE 
MARINE LAND 
MIAMI  VB  AIRPORT 
MIAMI  TO  CITY 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 
PENSACOLA  WB  CITY 
PORT  MAYACA  S  L  CANAL 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

ST  PETERSBURG 

TAMIAHI  TRL  40  MI  BEND 

TAMPA  TO  AIRPORT 

VBNUS  3  SE 

VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 


APALACHICOLA  TO  CITY 

AVON  PARK  1  NW 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  4 

BLACKMAN  4  WNW 

BOCA  RATON  5  W 

BRANFORD  1  ESE 

BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  BILL 
CANAL  POINT  GATE  5 
CHRISTMAS  7  WNW 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAYTONA  BEACH  TO  AP 
BOWLING  PARK 
FELDA 
FORT  DRUM 
FORT  MYERS  TO  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
GRACEVILLE  3  E 
GRAPE  HAMUOCK  3  W 
HAINES  CITY  2  W 
INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  TO  CITY 
KISSIUUEE  NO  2 
LA  BELLE  2  NW 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  TO  CITY 
LAMONT  8  W 
LEESBURG 
LOXAHATCHEE 
LYNNE  4  SE 
MARIANNA  CAA  AP 
MARINE  LAND 
MELBOURNE  10  WNW 
MELBOURNE  TO  AP 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  TO  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  TO  CITY 
PORT  MAYACA  S  L  CANAL 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE  TO  AP 
TAMPA  WB  AIRPORT 
VENUS  3  SE 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST  PALM  BEACH  TO  AP 


.50  .01 
.27 


.16 
.01 
.01 


.02 
.01  1.07 


.15|  .06 
.03  .52 


.02 
.03 


.26 

.01 


.38 

.01 


1.11 
.01 
.01 


.33 
.01 


.08     .30  1 .60  I  .12 
.01  I  .01 


.01 

.02     .86  .04 


.04 

.02  .01 


.73  » 

.02  .02 


.01 
.01 


.01  .011  .02  .02 
.01     .13     .16  .05 

.01  1 

.38     .05  .01 
.01     .14     .27     .05     .02  .02 


.04  .03 

.02     .04     .80  .10 


.15 
.01 


.02 

!l.l5     .10  .02 

[ 

1.39     .42  .01 


.02 
.03 


.63 
.13 
.02 


.02 
.10 


.01     .47  .01 


foUuvlttR  Station  In. 


.20 

.89 


2.97 
.17 


1.07 
.65 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
APRIL  1951 


A.  M.  Hour  ending 


AVON  PARX  1  NW 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  4 

BOCA  RATON  5  « 

BRISTOL 

BROOKSVILLE  CBIN  BILL 
CANAL  POINT  GATE  5 
CHRISTMAS  7  WNW 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENC 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
FORT  MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
GRACEVILLE  3  E 
HAINES  CITY  2  * 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
KISSIUMEE  NO  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LEESBURG 
LOXAHATCKEE 
MEI30UHNE  10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MIAMI  WB  AIRPORT 
MIAMI  WB  CITY 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PORT  MAYACA  S  L  CANAL 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


BLACKMAN  4  WNW 
BOCA  RATON  5  W 
BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
FELDA 

GRACEVILLE  3  E 
MARIANHA  CAA  AP 
MELBOURNE  10  WNW 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 


BLACKMAN  4  WNW 
BROOKSVILLE  CBIN  HILL 
CRESTVIEW  CAA  AP 
FORT  MYERS  WB  AP 
GRACEVILLE  3  E 
LAMONT  8  W 
MARIANNA  CAA  AP 
NICEVILLE 
PANAMA  CITY  2 
PARISH 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
RAIFOHD  ST  PRISON 
VERNON 


AVON  PARK  1  NW 
BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CHRISTMAS  7  WNW 
CROSS  CITY  CAA  AP 
BOWLING  PARK 
GAINESVILLE  UNIV 
INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMOOT  8  W 
LEESBURG 
LYNNE  4  SE 
OCALA  AIRPORT 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  LEO 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


CROSS  CITY  CAA  AP 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
BOWLING  PARK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMMEE  NO  2 
LAMONT  8  W 
OCALA  AIRPORT 
ORANGE  CITY  3  S 
SAINT  LEO 
VERNON 


FORT  DRUM 
KISSIMMEE  NO  2 
LAKELAND  WB  CITY 
MELBOURNE  10  WNW 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
VENUS  3  SE 
VKRO  BEACH  CAA  AP 


.02 

.15 


.01  .01 
.01  .33 


.02 
.01 


7        8  9 


.01  .01 
.01  .01 
.03  .02 


.71  .02 
.01 

.24  .15 


.01 
.01  .01 


.01     .01  .01 


.05  .01  .01 

.41     .031  .02  .03 


10      U      12       1       2  3 


P.  M.  Hour  ending 


-20th- 


.01     .01  .01 


.01     .01  .02 


-21st- 


-22d- 


.03 


.01     .12  .17 


.12     .37     .67  .31 


.17 

.02  .04 


♦         •  1.01 

.01 

.01     .62     .09  .01 


.16     .02;  .02 


-23d- 


.01  .01 


.16  .33 

.02  .02 


-24th- 

.02 


10  11 


.02  .01 
.01 


.02     .02  .01 


.16 
.27 


.12 

.01 
.02 


.10 

.35 

.41 

.08 

.03 

.09 

.08 

.01 

• 

.01 

.03 

.04 

.23 

.07 

-25th- 


.01  .25 
.36 


.05  .04 
.01  .13 


.01 
1.07 


.66  .01 


.26 
.39 
.01 
.03 
.02 
.03 
.81 
.53 
.03 


S*»  reference  j 


followloc  station  Index. 
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Tobl*  4-Conllnuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


FIORIDA 
APRIL  1951 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


10      11      12       1        2  3 


4       5  6 


7       8  9 


10      11  12 


-26th- 


CLEWISTON 

HAINES  CITY  2  W 

HOMESTEAD  EXP  STA 

KEY  WEST  WB  CITY 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LOXAHATCHEE 

MELBOURNE  WB  AP 

MIAUI  WB  CITY 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ST  LUCIE  NEW  IjOCK  1 

VENUS  3  SE 

VERO  BEACH  CAA  AP 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


HOMESTEAD  EXP  STA 
MELBOURNE  WB  AP 
ST  LUCIE  NEW  LOCK 


BRANFORD  1  ESE 

FELDA 

FORT  DRUM 

FORT  MYERS  WB  AP 

HOMESTEAD  EXP  STA 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY 

LOXAHATCHEE 

LYNNE  4  SE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

VENICE 

VENUS  3  SE 

VERO  BEACH  CAA  AP 


BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CHRISTMAS  7  WNW 
CROSS  CITY  CAA  AP 
FELDA 
FORT  DRUM 
GRACEVILLE  3  E 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
INGLIS 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 
LAKELAND  WB  CITY 
MIAMI  WB  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE  CITY  3  S 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  I 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 


BOCA  RATON  5  W 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

LOXAHATCHEE 

LYNNE  4  SE 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 


.08 
.01 


.01 
.03 


-27th- 

D8 

-28th- 


.05 
.04 


-29th- 

.01  .02 


,03  .051  .01  .01 
.04  .Oil 

I 

.04 

.17     .06     .75     .13  .01 
.04     .62  .05 


-30th- 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ouDon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.19 

.  19 

.23 

.24 

.24 

.21 

.13 

.06 

.41 

.  12 

.01 

.14 

.14 

.07 

.19 

.21 

.  17 

.23 

.  13 

.  12 

.17 

.24 

.18 

.24 

.24 

.21 

.24 

.  19 

.22 

B5.54 

WIND 

320 

239 

130 

179 

320 

201 

113 

155 

117 

101 

144 

140 

173 

106 

187 

157 

122 

209 

19S 

178 

197 

193 

197 

174 

CLEWISTON  US  ENG  (a) 

EVAP 

.  18 

.18 

.24 

.28 

.22 

.  19 

.07 

.21 

.23 

.13 

.06 

.04 

.  12 

.12 

.18 

.19 

.20 

.18 

.00 

.11 

.  14 

.15 

.27 

.22 

.26 

.25 

.26 

.  14 

.35 

.30 

5.47 

MAX 

87 

86 

84 

81 

81 

74 

74 

84 

78 

72 

78 

77 

69 

78 

81 

84 

86 

85 

82 

82 

89 

38 

89 

89 

91 

92 

93 

92 

93 

92 

MIN 

70 

72 

68 

64 

64 

65 

66 

71 

72 

68 

68 

68 

65 

63 

65 

68 

73 

75 

72 

73 

74 

74 

74 

75 

75 

76 

77 

77 

77 

77 

HIALEAH 

EVAP 

.20 

.25 

.31 

.26 

.27 

.24 

.34 

.06 

.16 

.20 

.30 

.19 

.22 

.18 

.09 

.07 

.29 

.30 

.33 

.26 

.26 

.33 

.61 

B6.36 

WIND 

41 

44 

77 

69 

33 

23 

55 

135 

31 

50 

47 

57 

79 

* 

44 

32 

55 

49 

56 

54 

38 

94 

52 

50 

113 

84 

46 

78 

196 

1802 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.14 

.27 

.23 

.20 

.13 

.20 

.06 

.08 

.29 

.15 

.04 

.11 

.16 

.06 

.13 

.39 

.23 

.23 

.12 

.22 

.21 

.22 

.  12 

.32 

.25 

.14 

.31 

.19 

B5.57 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.22 

.20 

.29 

.25 

.23 

.31 

.11 

.11 

.30 

.20 

.16 

.14 

.19 

.16 

.36 

.25 

.30 

.33 

.  17 

.  16 

.29 

.26 

.25 

.33 

.27 

.30 

.35 

.31 

.28 

B7.33 

■WIND 

68 

37 

114 

44 

40 

41 

87 

125 

47 

40 

66 

91 

67 

49 

47 

29 

65 

30 

82 

72 

47 

94 

58 

48 

122 

114 

92 

122 

105 

73 

2116 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.22 

.21 

.19 

.18 

.22 

.20 

.07 

.11 

.15 

.10 

.16 

.  12 

.12 

.14 

.17 

.16 

.21 

.21 

.04 

.18 

.22 

.24 

.21 

.23 

.19 

.24 

.21 

.17 

.22 

5.09 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.22 

.21 

.IS 

.23 

.22 

.19 

.03 

.01 

.07 

.19 

.09 

.16 

.09 

.18 

.23 

.23 

.22 

.09 

.32 

.22 

.17 

.22 

.15 

.16 

.25 

.23 

.20 

.25 

.22 

.25 

5.48 

WIND 

41 

32 

65 

62 

54 

25 

11 

31 

39 

29 

20 

26 

38 

42 

53 

57 

43 

37 

45 

34 

40 

49 

14 

26 

59 

60 

46 

62 

69 

38 

1247 

TAMIAMI  TRL  40  BD 

EVAP 

.06 

.22 

.30 

.22 

.24 

.24 

.18 

.06 

.  12 

.33 

.04 

.11 

.27 

.05 

.20 

.25 

.22 

.24 

.25 

.21 

.22 

.24 

.24 

.24 

.  18 

.14 

.26 

.22 

.21 

B5.96 

MX  nnd  HIK  In  Table  6  ro 

for  t 

o  ex 

trcn 

cs  o 

f 

tOBporature  or  w.iter  in  pnn  as 

rcco.-ded  du 

ring 

endlnR  at  tlmo  of  observation 

(a)  Evaporat  ion  measured 

in  pan  36 

X  38  inches 

9«*  r*r*r«nc«  not**  tollovlng  Stfttlon  Indci. 


-  62  - 


Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
APRIL  1951 


Station 

Day 

of  month 

fl 

f 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

68 
50 

71 

53 

63 
46 

63 
45 

67 

50 

62 
57 

65 
62 

72 
57 

72 
55 

71 

58 

71 
57 

66 

50 

66 

53 

71 
56 

73 
59 

69 
60 

65 
54 

69 
52 

70 
63 

71 
64 

73 
64 

73 
68 



77 
64 

76 
65 

76 
68 

77 
67 

80 
64 

79 
66 

77 
69 

78 

71 . 0 
58.8 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

87 
48 

86 

55 

72 
60 

73 
46 

80 
41 

73 
52 

74 
57 

80 
64 

73 
59 

71 
61 

S3 
59 

72 

56 

73 
54 

78 
51 

81 
51 

86 
51 

80 
58 

87 
58 

88 
65 

85 
64 

85 
65 

86 
65 

85 
65 

85 
64 

86 
64 

88 
65 

86 
64 

85 
65 

87 
66 

87 

81 .4 
58.6 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

87 

55 

88 
59 

80 
59 

74 
46 

80 
46 

77 
56 

70 
54 

79 
62 

74 

59 

72 
60 

83 
60 

79 
61 

72 
54 

77 
51 

79 
51 

84 
52 

81 
59 

85 
61 

84 
63 

85 
64 

84 

65 

85 
64 

85 
66 

84 
64 

85 
66 

86 
66 

86 
64 

86 
67 

86 
61 

86 

81 .4 
59.4 

BARTOW 

MAX 
MIN 

86 

50 

46 

80 
43 

74 
51 

64 

56 

75 
60 

79 
55 

73 
57 

83 
62 

80 
57 

69 
55 

77 
50 

81 
48 

85 
51 

84 

56 

86 
64 

85 
63 

86 
65 

86 
65 

84 
67 

86 
64 

89 
65 

89 
64 

89 
62 

89 
66 

87 
67 

91 

82.2 
58.3 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

85 
56 

85 
51 

87 
60 

78 
53 

72 
42 

75 
48 

77 

59 

85 
66 

83 
63 

77 
59 

71 
59 

85 
70 

80 
58 

68 
53 

79 
46 

81 
51 

88 
58 

83 
63 

83 
64 

83 
62 

84 
62 

83 
60 

S3 
58 

81 
60 

80 
62 

80 
64 

79 
63 

82 
62 

81 
64 

84 

80.7 
58.6 

BIG  PINE  KEY  INN 

MAX 
MIN 

85 
67 

85 
68 

84 
67 

75 
65 

80 
58 

82 
65 

85 
72 

85 
71 

81 
70 

75 
64 

83 
70 

84 
70 

75 
62 

76 
60 

80 
55 

84 
67 

85 
68 

86 
69 

85 
73 

87 
72 

86 
75 

85 
74 

85 
73 

84 
72 

85 
73 

86 
74 

86 
73 

84 
72 

85 

72 

86 

83.1 
68.8 

BLOUNTSTOWN  2  E 

MAX 
MIN 

75 
42 

78 
49 

75 
43 

62 
39 

70 
44 

SO 
46 

62 
55 

68 
57 

76 
47 

76 
51 

78 
52 

81 
48 

66 
44 

69 
43 

75 
45 

79 
51 

67 
48 

70 
41 

80 
50 

73 
63 

85 
62 

78 
65 

80 
62 

82 
62 

84 
63 

86 
63 

90 
61 

90 
63 

92 
64 

87 

77.  1 
52.8 

BRA  DENTON 

MAX 
MIN 

80 
59 

80 
54 

79 
60 

74 
55 

77 
42 

75 
52 

69 
57 

75 
61 

72 
56 

71 
57 

80 
58 

75 
56 

67 
60 

74 
50 

77 
52 

80 
51 

75 
58 

81 
56 

83 
64 

84 
64 

86 
66 

84 
66 

84 
67 

84 
64 

85 
67 

86 
66 

87 

65 

86 
65 

86 
65 

86 
66 

79.4 
59.3 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 
UIN 

79 
51 

79 

57 

67 
49 

68 
47 

76 
49 

67 
54 

66 
55 

67 
60 

74 

54 

73 
55 

83 
56 

74 

59 

70 
56 

73 
52 

77 

55 

81 
56 

77 
60 

83 
54 

85 
64 

82 
61 

83 
62 

83 
64 

79 
67 

83 
64 

85 
64 

85 
63 

86 
62 

85 
65 

86 
65 

86 

64 
04 

78.1 
58.1 

BUSBNELL  2  E 

MAX 
MIN 

83 

84 
53 

66 
50 

72 
42 

80 
39 

73 
50 

62 
56 

68 
59 

80 
47 

77 
57 

85 
51 

78 
61 

72 
51 

76 
45 

80 
45 

82 
47 

78 
56 

85 
49 

87 
62 

S3 
61 

85 
62 

87 
63 

84 
63 

83 
63 

86 
64 

88 
61 

86 
60 

83 
64 

86 
63 

87 
61 

80.1 
55.3 

CAIdP  BLANDING 

MAX 
MIN 

71 
41 

80 
57 

75 
46 

65 
43 

69 
48 

76 
52 

65 
56 

66 
57 

71 
52 

78 
57 

77. 
51 

84 
59 

67 
53 

70 
52 

75 
53 

80 
58 

78 
58 

75 
43 

81 
55 

85 
62 

81 
58 

83 
62 

82 
65 

83 
63 

82 
64 

85 
58 

85 
60 

85 
58 

85 
62 

85 
62 

77.5 
55.5 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

83 
59 

82 
64 

80 
63 

71 
53 

78 
50 

78 
63 

83 
69 

78 
63 

82 
66 

70 
59 

83 
65 

83 
65 

72 
60 

76 
59 

78 
50 

84 
57 

88 
60 

84 

66 

84 

66 

86 
66 

84 
67 

82 
66 

84 
67 

84 

62 

84 

62 

S3 
62 

84 

65 

85 
64 

84 

65 

86 
65 

81.4 
62.3 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

80 
60 

80 
64 

71 
64 

71 
60 

79 
55 

76 
58 

78 
62 

78 
68 

74 
65 

71 
61 

82 
64 

76 
60 

72 
63 

78 
57 

78 
55 

62 
65 

79 
62 

82 
63 

83 
68 

85 
67 

90 
70 

85 
70 

83 
70 

90 
68 

88 
69 

87 
70 

89 
68 

83 
69 

87 
69 

90 
70 

80.9 
64.5 

CARRABELLE 

MAX 
MIN 

72 
39 

79 

51 

73 
42 

70 
35 

74 
41 

68 
49 

68 
47 

77 
56 

75 
48 

76 
50 

76 
46 

69 
48 

70 
49 

71 
50 

69 
47 

68 
49 

70 
50 

72 
52 

76 
60 

74 
58 

73 

55 

76 
60 

80 
59 

81 
61 

81 
63 

80 
64 

84 

60 

84 

61 

81 
60 

82 
63 

75. 0 
52.4 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

72 
58 

70 
63 

66 
48 

67 
48 

72 
51 

65 
58 

65 
58 

65 
60 

70 
52 

75 
57 

75 
58 

70 
58 

70 
58 

75 
59 

SO 
60 

83 
61 

75 
61 

79 
53 

77 
65 

76 
64 

82 
63 

79 
69 

79 
70 

84 

67 

85 
66 

84 

65 

85 
65 

87 
65 

84 

67 

83 
66 

76.0 
60.4 

CHIPLEY  3  E 

MAX 
MIN 

76 
45 

77 
58 

77 
41 

69 
38 

78 
44 

77 
55 

70 
58 

73 
54 

75 
52 

72 
55 

79 
51 

76 
41 

68 
45 

75 
49 

78 

55 

74 
57 

66 
45 

79 
43 

75 
58 

82 
63 

84 

63 

81 
67 

82 
64 

86 
60 

85 
61 

87 
62 

88 
63 

86 
63 

86 
63 

85 
63 

78.2 
54.5 

CLEARWATER 

UAX 
MIN 

81 
56 

76 
60 

69 
56 

67 
55 

74 

52 

68 
57 

64 

57 

70 
63 

72 
60 

71 
59 

79 
58 

72 

60 

70 
62 

73 
63 

76 
" 

80 
60 

73 
62 

78 
57 

82 
64 

80 
65 

86 
66 

84 

68 

SO 
69 

85 
66 

87 
66 

84 

65 

84 

66 

87 
67 

85 
69 

87 
68 

77.5 
61.8 

CLERMONT  6  S 

MAX 

MIN 

85 
51 

83 
55 

69 
54 

73 
47 

79 
44 

69 
52 

63 
55 

73 
60 

80 
52 

76 
57 

84 

55 

78 
57 

70 
50 

76 
47 

81 
47 

84 

50 

80 
59 

85 
53 

84 
63 

84 
61 

82 
64 

85 
64 

84 
67 

84 
63 

86 
65 

89 
64 

87 
61 

83 
61 

84 
67 

88 
63 

80.3 
56.9 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

74 
62 

82 
59 

88 
60 

79 
49 

73 
48 

75 
51 

72 
61 

78 
66 

86 
63 

73 
60 

74 
62 

86 
72 

32 
59 

72 
55 

72 
48 

77 
53 

88 
61 

87 
65 

84 
64 

86 
65 

80 
67 

79 
67 

83 
63 

S3 
66 

83 
71 

84 
70 

85 
>  72 

80 
73 

81 
70 

87 
69 

80.4 
64.4 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 
UIN 

78 
60 

83 
64 

84 
63 

87 
51 

78 
46 

78 
52 

78 
70 

85 
70 

77 
65 

77 
62 

72 
62 

83 
72 

85 
59 

67 
58 

75 
50 

79 
56 

83 
69 

89 
73 

83 
75 

83 
69 

83 
70 

82 
72 

81 
72 

82 
66 

82 
70 

82 
73 

83 
67 

82 
72 

82 
74 

83 
73 

80.9 
65.2 

COMPASS  LAKE 

MAX 
MIN 

78 
38 

76 
57 

70 
41 

69 
36 

77 
42 

66 
52 

70 
57 

74 
54 

75 
52 

70 
55 

79 
52 

72 
46 

78 
37 

75 
38 

78 
43 

71 
50 

67 
47 

80 
37 

75 
58 

83 
63 

79 
63 

81 
66 

82 
63 

84 
58 

85 
67 

87 
62 

88 
61 

87 
61 

86 
61 

85 
61 

77.6 
52.6 

CRESCENT  CTY  2  SW 

MAX 
MIN 

82 
45 

80 
56 

70 
47 

74 
42 

79 
45 

69 
46 

67 
51 

72 
60 

81 
50 

75 
55 

81 
49 

74 

61 

76 

53 

80 
47 

82 
49 

83 
53 

81 
58 

77 
46 

85 
62 

79 
62 

80 
55 

84 
61 

81 
66 

81 
61 

81 
63 

84 
61 

84 

55 

82 
62 

80 
64 

84 

62 

78.9 
54.9 

CRESTVIEW  CAA  AP 

UAX 
HIN 

77 
44 

80 
45 

64 
41 

73 
39 

79 
45 

60 
53 

75 
57 

74 

50 

76 
49 

75 
51 

78 
50 

64 
44 

68 
42 

74 
47 

78 
55 

68 
49 

66 
41 

76 
44 

78 

58 

83 
62 

SO 
61 

84 
63 

83 
61 

85 
58 

83 
61 

87 
60 

86 
63 

87 
61 

83 
60 

87 
65 

77.0 
52.6 

CROSS  CITY  CAA  AP 

UAX 
MIN 

78 
42 

71 
56 

65 
44 

70 
41 

79 
42 

62 
49 

71 
57 

70 
49 

77 
44 

77 
51 

83 
48 

66 
55 

70 
52 

74 
43 

78 
41 

77 
49 

75 
47 

86 
45 

84 

59 

86 
62 

85 
59 

83 
65 

87 
62 

86 
60 

88 
64 

87 
59 

88 
57 

88 
62 

91 
62 

91 
64 

79.1 
53.0 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

66 
46 

75 
57 

83 
53 

72 
46 

70 
46 

71 
50 

71 
56 

68 
60 

71 
51 

78 
59 

75 
54 

76 
65 

72 
53 

72 
50 

77 
51 

SO 
54 

82 
58 

72 
64 

76 
64 

86 
61 

76 
67 

78 
62 

79 
68 

79 
67 

79 
69 

79 
61 

80 
71 

79 
72 

77 
65 

81 

65 

76.0 
58.8 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

77 
44 

82 
55 

70 
49 

70 
44 

72 
43 

72 
46 

68 
56 

70 
59 

80 
49 

77 
58 

78 
49 

72 
54 

72 
52 

76 
47 

80 
48 

80 
50 

72 
52 

75 
49 

85 
62 

75 
60 

79 
60 

80 
62 

79 
67 

80 
61 

80 
60 

81 
69 

80 
58 

SO 
71 

81 
70 

82 
61 

76.8 
55.5 

DE  FUNIAE  SPRINGS 

MAX 
HIN 

80 
45 

76 
60 

69 
41 

72 
39 

80 
46 

67 
55 

70 
57 

76 
53 

78 
52 

74 
54 

80 
53 

70 
45 

71 
42 

77 
48 

80 
55 

71 
59 

69 
44 

81 
45 

76 
59 

86 
63 

81 
63 

S3 
63 

85 
63 

89 
59 

87 
63 

87 
61 

90 
65 

91 
65 

S6 
63 

89 
66 

79.0 
54 . 9 

DE  LAND 

MAX 
HIN 

72 
46 

83 
55 

82 
53 

70 
43 

72 
41 

76 
47 

71 
56 

68 
58 

69 
50 

77 
58 

76 

50 

82 
65 

73 
52 

74 
46 

76 
45 

80 
48 

80 
57 

78 
51 

77 
63 

85 
60 

77 
61 

83 
60 

84 

65 

80 
62 

82 
63 

S3 
65 

83 
60 

S3 
65 

82 
65 

82 
62 

78.0 
55.  7 

DRY  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

82 
74 

81 
70 

80 
67 

75 
65 

76 
62 

79 
69 

81 
72 

78 
68 

78 
66 

74 
63 

79 
70 

76 
66 

73 
66 

77 
61 

77 
65 

80 
70 

82 
68 

80 
70 

82 
73 

84 

73 

82 
73 

81 
74 

82 
73 

82 
72 

82 
77 

81 
72 

82 
72 

81 
71 

82 
70 

82 
72 

79.7 
69.  5 

EUSTIS  2  S 

MAX 
UIN 

85 
53 

84 
56 

77 
52 

71 
50 

80 
48 

74 
53 

65 
56 

68 
60 

81 
52 

77 
59 

87 
55 

83 
60 

77 
47 

79 
50 

82 
51 

82 
53 

79 
59 

83 
58 

90 
64 

81 
59 

85 
63 

88 
62 

85 
67 

84 
65 

86 
60 

87 
66 

84 

63 

85 
66 

86 
67 

81. 2 
57.7 

EVERGLADES 

UAX 
HIN 

85 
59 

83 
61 

80 
65 

75 
52 

83 
47 

82 
55 

82 
62 

85 
71 

83 
67 

80 
60 

82 
61 

84 
62 

70 
59 

78 
56 

80 
53 

82 
56 

86 
54 

88 
64 

85 
67 

90 
63 

89 
65 

86 
65 

87 
64 

89 
63 

86 
64 

86 
64 

88 
65 

89 
64 

88 
65 

89 
65 

84.0 
61.3 

FEDERAL  POINT 

HAX 
HIN 

79 
56 

69 
48 

72 
46 

77 
49 

66 
47 

68 
56 

72 
60 

81 
50 

80 
52 

82 
49 

72 
60 

74 
53 

45 

81 
49 

78 
61 

78 
46 

85 
61 

78 
62 

85 
59 

82 
64 

81 
62 

83 
64 

84 
62 

85 
59 

S3 
64 

83 
61 

86 
61 

78.6 
55.8 

FELLSMERE 

HAX 
HIN 

85 
50 

87 
54 

78 
63 

74 
45 

78 
41 

75 
48 

70 
56 

82 
64 

80 
60 

74 

60 

81 
62 

76 
63 

70 
57 

79 
53 

80 

50 

83 
55 

82 
63 

SO 
60 

84 
64 

85 
64 

82 
68 

84 

70 

80 
62 

83 
62 

83 
66 

82 
66 

84 
64 

83 
65 

84 
68 

84 

65 

80.4 
59. 6 

FERNANDINA 

UAX 
MIN 

73 
46 

69 
58 

69 
47 

72 
45 

73 
49 

66 
52 

65 
57 

SO 
52 

75 
57 

79 
55 

72 
58 

75 
52 

79 
50 

83 
51 

81 
58 

77 
58 

75 
51 

81 
63 

75 
61 

80 
64 

76 
67 

79 
66 

77 
66 

83 
65 

S3 
65 

84 

63 

79 
65 

81 
65 

82 
64 

76.7 
57.  6 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

85 
63 

85 
63 

83 
64 

78 
50 

79 
45 

80 
50 

83 
65 

85 
71 

81 
63 

SO 
62 

84 
61 

84 
65 

73 
58 

SO 
58 

SO 
49 

84 
54 

89 
67 

85 
70 

83 
69 

87 
66 

84 
65 

84 

70 

84 
71 

84 

72 

85 
71 

84 

70 

85 
70 

86 
71 

86 
73 

86 
71 

83.2 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

85 
56 

84 
56 

74 
58 

73 
50 

81 
44 

80 
51 

82 
60 

S3 
65 

79 
63 

67 
60 

83 
62 

77 
59 

72 
57 

78 
56 

79 
51 

85 
53 

84 

59 

87 
58 

87 
65 

SS 
62 

88 
64 

87 
65 

87 
64 

88 
62 

89 
64 

89 
66 

89 
65 

85 
65 

91 
64 

89 
65 

83.0 

FORT  PIERCE 

HAX 
MIN 

79 
58 

82 
61 

78 
63 

73 
46 

73 
46 

75 
49 

74 

56 

81 
65 

76 
61 

69 
61 

78 
63 

80 
67 

71 
58 

77 
54 

76 
52 

86 
56 

84 
64 

80 
64 

81 
65 

82 
64 

82 
65 

80 
64 

80 
64 

81 
72 

80 
69 

80 
72 

81 

70 

81 

81 
68 

81 
71 

78.7 
62.0 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 
HIN 

73 
48 

80 
55 

74 
46 

65 
43 

71 
47 

79 
51 

65 
55 

65 
56 

71 
49 

78 
55 

75 
53 

84 

56 

68 
52 

70 
46 

75 
49 

79 
55 

78 
59 

75 
49 

84 
63 

84 
62 

84 
61 

85 
62 

83 
67 

85 
64 

85 
64 

SS 
61 

89 
60 

89 
64 

87 
65 

89 
65 

78.  5 
56.1 

GLEN  SAINT  MARY 

HAX 
UIN 

80 
35 

73 
52 

69 
43 

69 
37 

76 
40 

75 

65 
55 

Tl 
56 

77 
46 

77 
49 

81 
47 

81 
56 

72 
49 

77 
42 

81 
45 

80 
51 

75 
56 

79 
39 

85 
59 

82 
60 

82 
57 

SI 
59 

84 

62 

81 
62 

85 
64 

86 
57 

86 
56 

84 

55 

87 
62 

88 
62 

79.0 
51.9 

See  reiereace  oote*  following  Station  Index. 
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Tabl*  5-CoDtinu*d 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORDIA 
APRIL  1951 


Station 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 



24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UIALEAB 

MAX 

81 

84 

84 

83 

75 

77 

76 

83 

77 

79 

73 

84 

84 

78 

79 

82 

88 

82 

83 

85 

81 

82 

82 

83 

87 

88 

83 

93 

82.0 

MIN 

58 

64 

65 

53 

44 

53 

58 

66 

63 

62 

61 

70 

59 

52 

55 

68 

69 

73 

68 

66 

70 

64 

62 

70 

69 

64 

62 

67 

62 . 7 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

80 

78 

70 

70 

78 

75 

75 

72 

80 

68 

82 

80 

76 

75 

78 

84 

83 

85 

86 

87 

85 

86 

88 

88 

88 

91 

91 

80.7 

MIN 

48 

59 

46 

44 

40 

42 

54 

51 

42 

50 

50 

49 

51 

49 

47 

55 

57 

43 

58 

62 

60 

62 

63 

63 

64 

60 

59 

62 

63 

64 

53 . 9 

BILLIARD 

MAX 

79 

70 

68 

68 

76 

65 

65 

71 

77 

77 

77 

70 

71 

76 

80 

71 

73 

76 

84 

80 

81 

80 

85 

76 

81 

82 

84 

80 

85 

87 

76.5 

MIN 

38 

54 

45 

40 

45 

48 

56 

59 

50 

56 

49 

55 

50 

48 

49 

52 

56 

40 

51 

60 

56 

58 

62 

62 

65 

62 

57 

58 

63 

59 

S3 . 4 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

86 

86 

89 

85 

80 

80 

85 

81 

80 

78 

86 

84 

75 

81 

80 

86 

89 

89 

86 

87 

84 

83 

84 

83 

84 

85 

86 

85 

85 

85 

83.9 

MIN 

57 

58 

60 

51 

47 

57 

68 

69 

65 

61 

64 

70 

59 

57 

48 

52 

68 

66 

70 

66 

63 

69 

68 

68 

67 

62 

64 

61 

68 

62 

62 . 2 

HYPOLintO 

MAX 

82 

83 

84 

76 

79 

82 

85 

86 

79 

75 

82 

85 

66 

82 

80 

83 

87 

81 

80 

84 

83 

82 

85 

83 

85 

84 

85 

85 

85 

86 

82.1 

MIN 

68 

62 

64 

48 

48 

51 

63 

70 

64 

60 

65 

65 

58 

56 

50 

56 

61 

70 

65 

66 

65 

70 

72 

71 

72 

71 

72 

71 

73 

72 

64 . 0 

INVERNESS 

MAX 

80 

81 

78 

69 

77 

77 

65 

68 

70 

75 

86 

80 

75 

74 

78 

82 

78 

83 

87 

82 

85 

85 

82 

84 

86 

87 

85 

86 

87 

86 

79.9 

MIN 

48 

51 

50 

43 

42 

50 

55 

60 

48 

57 

51 

61 

56 

47 

47 

50 

56 

50 

64 

67 

63 

64 

65 

65 

66 

64 

63 

66 

66 

65 

56 . 7 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

76 

72 

66 

69 

77 

67 

67 

73 

80 

78 

80 

68 

71 

77 

81 

76 

75 

78 

84 

76 

81 

82 

86 

80 

84 

82 

85 

82 

83 

85 

77.4 

MIN 

42 

58 

48 

43 

47 

52 

59 

59 

53 

55 

55 

57 

53 

51 

52 

58 

49 

46 

62 

62 

59 

65 

67 

65 

65 

62 

58 

63 

60 

63 

56.  3 

JACKSONVILLE  BEACB 

MAX 

72 

72 

67 

70 

71 

65 

67 

75 

77 

76 

74 

73 

73 

78 

81 

80 

75 

75 

78 

75 

78 

77 

79 

76 

79 

79 

78 

80 

81 

75.2 

MIN 

40 

55 

47 

43 

41 

50 

57 

58 

51 

55 

52 

59 

53 

48 

51 

54 

59 

47 

63 

61 

66 

66 

70 

65 

68 

67 

63 

70 

69 

61 

57.  0 

JACKSONVILLE  »B  CITY 

MAX 

79 

68 

65 

69 

77 

67 

66 

73 

77 

78 

80 

68 

71 

76 

80 

76 

75 

75 

82 

74 

78 

81 

83 

77 

81 

80 

81 

79 

82 

83 

76.0 

MIN 

47 

60 

48 

45 

49 

56 

59 

58 

54 

59 

57 

57 

55 

54 

55 

60 

57 

52 

63 

62 

62 

66 

69 

67 

67 

65 

61 

66 

66 

68 

58.8 

JASPER  10  E 

MAX 

77 

77 

72 

69 

76 

76 

64 

72 

76 

73 

81 

80 

71 

79 

79 

71 

80 

81 

84 

84 

81 

86 

83 

86 

86 

90 

86 

88 

89 

79.2 

MIN 

38 

S3 

43 

38 

42 

49 

54 

62 

45 

52 

49 

50 

41 

42 

52 

53 

40 

57 

59 

57 

60 

62 

59 

60 

58 

55 

55 

62 

61 

52 . 0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

84 

82 

81 

74 

77 

80 

82 

82 

79 

76 

82 

81 

72 

78 

79 

84 

82 

86 

84 

86 

83 

82 

83 

83 

83 

82 

83 

82 

82 

83 

81.2 

UI  N 

69 

72 

67 

64 

61 

67 

72 

68 

66 

64 

71 

65 

62 

63 

64 

73 

68 

71 

74 

74 

75 

74 

73 

71 

72 

74 

72 

73 

68 

75 

69.  4 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

85 

84 

84 

76 

80 

82 

82 

84 

81 

76 

82 

83 

72 

77 

81 

84 

84 

85 

84 

87 

85 

85 

85 

84 

85 

86 

85 

84 

85 

86 

82.8 

MIN 

70 

72 

68 

66 

64 

69 

74 

69 

70 

66 

72 

67 

64 

62 

61 

71 

70 

71 

75 

75 

76 

75 

72 

73 

74 

74 

73 

74 

72 

76 

70.5 

KISSIUUEE 

MAX 

87 

87 

80 

75 

78 

75 

64 

75 

80 

73 

84 

77 

67 

80 

83 

85 

81 

81 

84 

84 

83 

85 

85 

85 

86 

86 

85 

86 

85 

82 

80  .  9 

MIN 

49 

57 

55 

42 

40 

48 

54 

60 

52 

59 

60 

57 

62 

47 

46 

51 

58 

55 

64 

62 

64 

62 

62 

63 

63 

62 

60 

64 

65 

62 

56 . 8 

LA  BELLE 

MAX 

89 

90 

80 

76 

81 

78 

83 

88 

79 

74 

85 

80 

70 

79 

81 

88 

87 

88 

85 

85 

86 

87 

86 

86 

87 

88 

87 

86 

88 

87 

86.7 

MIN 

54 

54 

62 

46 

41 

50 

59 

61 

62 

60 

61 

60 

56 

55 

49 

51 

58 

60 

64 

63 

63 

64 

63 

60 

63 

64 

63 

63 

64 

64 

58 . 6 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

83 

83 

66 

71 

77 

79 

63 

74 

76 

72 

83 

80 

67 

71 

77 

81 

78 

83 

85 

85 

85 

84 

84 

84 

85 

88 

86 

84 

86 

87 

79  .  6 

MIN 

41 

56 

55 

45 

40 

49 

55 

61 

53 

58 

59 

56 

54 

47 

47 

50 

57 

54 

61 

60 

58 

63 

67 

62 

64 

62 

60 

61 

64 

62 

56 . 0 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

80 

77 

68 

70 

78 

75 

65 

70 

77 

76 

82 

77 

71 

77 

81 

75 

75 

82 

85 

85 

84 

82 

85 

84 

86 

88 

88 

87 

88 

88 

79.5 

MIN 

39 

53 

43 

39 

40 

43 

54 

57 

45 

50 

49 

50 

48 

44 

43 

53 

55 

42 

60 

62 

60 

62 

65 

62 

63 

60 

57 

60 

65 

64 

*S;9 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

74 

84 

84 

69 

70 

78 

70 

66 

72 

79 

75 

85 

72 

68 

75 

80 

82 

78 

82 

85 

84 

83 

84 

84 

83 

84 

85 

84 

82 

85 

78.9 

MIN 

49 

56 

55 

47 

43 

48 

54 

60 

52 

58 

56 

66 

53 

48 

46 

51 

59 

53 

63 

61 

62 

62 

66 

63 

64 

63 

62 

64 

65 

62 

57.  0 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

80 

82 

64 

68 

75 

70 

69 

74 

75 

73 

81 

70 

67 

74 

76 

81 

78 

81 

84 

81 

82 

82 

83 

81 

83 

84 

83 

84 

84 

83 

77.7 

MIN 

55 

61 

48 

48 

48 

56 

55 

60 

56 

58 

60 

56 

55 

54 

55 

58 

59 

57 

62 

64 

65 

65 

66 

66 

66 

65 

66 

66 

67 

67 

59. 5 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

88 

89 

78 

76 

81 

74 

70 

82 

79 

71 

81 

75 

79 

82 

83 

78 

87 

86 

86 

87 

87 

87 

87 

88 

86 

87 

88 

82.3 

UI  N 

54 

54 

63 

51 

41 

51 

56 

64 

61 

60 

61 

61 

49 

47 

58 

62 

62 

63 

63 

64 

64 

61 

65 

61 

66 

67 

64 

59.  0 

LOXABATCHEE 

MAX 

80 

84 

90 

79 

72 

80 

72 

87 

85 

79 

68 

87 

83 

66 

79 

80 

86 

85 

81 

82 

84 

82 

82 

83 

83 

84 

85 

85 

85 

85 

81.4 

MIN 

55 

59 

60 

46 

41 

46 

48 

65 

62 

61 

60 

65 

58 

54 

48 

50 

52 

62 

63 

62 

61 

64 

61 

59 

63 

66 

61 

62 

64 

61 

58 . 0 

UADISON 

MAX 

80 

75 

65 

69 

77 

63 

63 

73 

77 

74 

82 

69 

73 

77 

80 

70 

70 

82 

80 

84 

85 

81 

86 

85 

87 

89 

90 

89 

90 

91 

78.5 

MIN 

46 

56 

43 

40 

44 

53 

57 

58 

49 

55 

53 

49 

44 

48 

49 

56 

52 

45 

59 

62 

59 

65 

63 

62 

63 

60 

60 

60 

65 

67 

54 . 7 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

79 

83 

82 

83 

76 

80 

80 

83 

82 

84 

78 

81 

83 

75 

76 

82 

84 

83 

84 

83 

86 

83 

85 

86 

85 

85 

86 

85 

86 

87 

82.5 

MIN 

63 

70 

67 

63 

61 

64 

70 

73 

68 

65 

62 

72 

66 

59 

59 

68 

69 

70 

73 

74 

73 

69 

71 

69 

70 

72 

70 

71 

73 

72 

68.2 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

77 

77 

61 

70 

78 

61 

68 

74 

75 

70 

81 

66 

68 

74 

78 

68 

67 

79 

74 

83 

78 

80- 

82 

84 

83 

88 

89 

87 

87 

86 

76.4 

MIN 

43 

49 

42 

38 

44 

55 

58 

55 

50 

55 

51 

47 

43 

48 

53 

57 

43 

41 

58 

62 

63 

65 

63 

62 

63 

63 

63 

64 

65 

64 

54 . 2 

IIARIANNA   IND  SCHOOL 

MAX 

78 

77 

73 

68 

78 

73 

67 

71 

74 

70 

79 

75 

68 

74 

78 

74 

67 

79 

83 

82 

82 

80 

82 

85 

85 

87 

88 

88 

87 

87 

78  0 

UlN 

41 

57 

40 

37 

47 

52 

57 

54 

53 

S3 

50 

47 

43 

47 

49 

52 

46 

40 

62 

62 

68 

65 

62 

61 

63 

61 

62 

62 

62 

62 

53  .  9 

KAYO  5  NW 

MAX 

78 

72 

68 

71 

78 

68 

66 

72 

77 

77 

82 

70 

71 

74 

79 

74 

73 

81 

82 

83 

85 

83 

87 

84 

86 

88 

87 

87 

90 

90 

78  .  8 

MIN 

42 

57 

44 

40 

43 

52 

56 

59 

48 

54 

49 

52 

46 

49 

45 

54 

55 

41 

58 

62 

59 

66 

64 

63 

63 

61 

58 

58 

65 

65 

54  .  3 

HELBOURNE  WB  AP 

MAX 

77 

87 

76 

71 

72 

73 

70 

77 

78 

68 

78 

72 

69 

77 

78 

83 

78 

78 

84 

82 

80 

81 

80 

80 

81 

78 

80 

81 

81 

81 

77  .  7 

MIN 

56 

62 

52 

49 

44 

49 

56 

63 

58 

61 

62 

59 

55 

53 

51 

55 

61 

65 

63 

64 

66 

69 

68 

67 

71 

70 

70 

72 

71 

71 

61 . 1 

HERRITT  ISLAND  5  S 

MAX 

79 

85 

80 

72 

75 

75 

68 

75 

77 

69 

80 

73 

69 

77 

78 

81 

81 

78 

83 

80 

82 

81 

81 

82 

81 

82 

83 

84 

82 

83 

78  .  5 

MIN 

59 

62 

62 

49 

48 

51 

57 

64 

57 

53 

62 

61 

56 

56 

49 

52 

61 

63 

65 

64 

66 

69 

70 

67 

69 

61 

69 

70 

70 

71 

61 . 1 

UIAUI  BEACH 

MAX 

80 

79 

85 

81 

76 

75 

78 

77 

76 

75 

80 

83 

73 

73 

77 

80 

88 

79 

80 

80 

79 

79 

80 

79 

80 

80 

81 

80 

80 

80 

79.1 

MIN 

68 

67 

70 

55 

56 

69 

70 

70 

65 

63 

70 

72 

62 

61 

62 

66 

72 

74 

74 

71 

73 

73 

74 

74 

72 

74 

74 

74 

74 

75 

69.1 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MAX 

83 

83 

84 

76 

78 

77 

84 

77 

80 

74 

83 

84 

67 

78 

79 

82 

89 

82 

83 

85 

83 

83 

83 

84 

84 

85 

85 

84 

84 

85 

81.6 

MIN 

61 

66 

59 

54 

49 

57 

69 

71 

65 

63 

67 

.61 

61 

60 

56 

58 

70 

73 

74 

69 

69 

72 

68 

65 

73 

72 

67 

69 

73 

71 

65.4 

MIAMI   WB  CITY 

MAX 

77 

79 

82 

74 

74 

73 

77 

76 

75 

74 

80 

82 

66 

74 

74 

78 

86 

78 

78 

80 

79 

80 

79 

78 

80 

8Q 

78 

79 

80 

79 

77.6 

MIN 

66 

68 

59 

54 

52 

67 

64 

71 

65 

61 

70 

61 

60 

59 

62 

63 

71 

73 

74 

70 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

67.4 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

75 

79 

61 

72 

76 

66 

75 

72 

76 

70 

79 

70 

67 

78 

78 

71 

67 

81 

81 

82 

81 

81 

82 

81 

85 

87 

86 

81 

85 

86 

77.0 

MIN 

45 

61 

44 

36 

43 

53 

57 

66 

46 

52 

50 

44 

44 

42 

51 

54 

45 

44 

61 

62 

63 

63 

57 

63 

62 

65 

64 

62 

67 

66 

54  .4 

MONTICELLO 

MAX 

79 

73 

64 

71 

78 

62 

62 

73 

78 

74 

82 

67 

71 

76 

81 

70 

72 

81 

74 

84 

84 

79 

86 

81 

84 

88 

88 

88 

87 

90 

77.6 

MIN 

44 

51 

42 

36 

45 

51 

56 

53 

48 

52 

51 

49 

42 

47 

48 

55 

47 

43 

57 

61 

59 

67 

62 

61 

62 

60 

58 

56 

63 

63 

53 . 0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

78 

86 

87 

79 

75 

77 

76 

81 

86 

77 

71 

85 

80 

70 

78 

79 

87 

85 

84 

85 

84 

83 

84 

84 

83 

84 

85 

85 

84 

85 

81.6 

MIN 

55 

57 

62 

46 

42 

49 

60 

64 

62 

60 

60 

69 

58 

55 

50 

55 

59 

64 

63 

64 

65 

67 

62 

60 

68 

68 

66 

67 

67 

67 

60 . 4 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

85 

86 

79 

72 

76 

73 

64 

75 

76 

72 

83 

81 

68 

77 

89 

84 

81 

82 

84 

82 

83 

83 

85 

83 

84 

84 

84 

85 

82 

85 

80.2 

MIN 

51 

56 

58 

43 

40 

49 

55 

61 

53 

59 

61 

57 

53 

49 

47 

50 

58 

56 

64 

63 

65 

65 

68 

63 

65 

63 

61 

65 

67 

66 

57.  7 

MT  PLEASANT 

MAX 

79 

77 

69 

70 

78 

64 

66 

73 

75 

75 

81 

70 

70 

76 

80 

68 

68 

80 

73 

82 

79 

77 

83 

85 

84 

87 

87 

86 

86 

85 

77  1 

MIN 

43 

58 

42 

38 

46 

53 

57 

55 

50 

54 

51 

46 

43 

48 

53 

57 

47 

41 

57 

62 

62 

67 

62 

62 

63 

64 

63 

63 

66 

63 

54.5 

NEW  SMYRNA  4  N 

MAX 

77 

85 

79 

71 

74 

72 

67 

70 

80 

77 

80 

76 

70 

78 

81 

83 

73 

79 

88 

76 

81 

81 

83 

81 

83 

84 

82 

83 

85 

85 

78.8 

MIN 

47 

56 

54 

46 

44 

47 

56 

62 

52 

59 

52 

59 

45 

45 

45 

48 

56 

52 

62 

59 

64 

63 

66 

63 

66 

68 

65 

71 

71 

63 

56.9 

NICEVILLE 

MAX 

69 

72 

71 

74 

68 

74 

70 

71 

74 

74 

74 

75 

65 

67 

70 

76 

67 

69 

72 

71 

78 

77 

82 

85 

80 

80 

82 

84 

83 

80 

74.5 

MIN 

38 

51 

49 

35 

38 

51 

54 

53 

52 

49 

53 

40 

40 

42 

43 

51 

44 

40 

50 

64 

62 

64 

63 

60 

61 

60 

59 

64 

59 

65 

51.8 

OCA  LA 

MAX 

81 

79 

68 

72 

85 

76 

65 

70 

79 

74 

85 

85 

72 

75 

79 

82 

77 

85 

87 

81 

85 

85 

85 

85 

87 

90 

87 

88 

88 

90 

80.9 

MIN 

47 

SS 

48 

44 

45 

54 

55 

62 

51 

56 

54 

60 

54 

49 

52 

54 

59 

49 

65 

62 

62 

63 

67 

63 

67 

62 

62 

65 

64 

64 

57.1 

OCALA  AIRPORT 

MAX 

82 

79 

67 

71 

79 

64 

66 

70 

79 

74 

85 

70 

72 

75 

79 

83 

77 

83 

87 

80 

85 

85 

86 

84 

87 

89 

86 

88 

88 

90 

79.6 

MIN 

43 

SB 

48 

41 

40 

48 

56  !  60 

47 

54 

48 

56 

51 

41 

42 

46 

S3 

41 

60 

61 

56 

54 

61 

59 

61 

61 

58 

59 

61 

58 

52.6 

Sm  reUrenc*  ootea  tollowing  StaboD  lodas. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  S-Continued 


Station 

Day  of  month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

OKEECHOBEE  URCN  GATE  6 

MAX 

77 

80 

83 

76 

72 

73 

72 

73 

80 

74 

75 

79 

78 

68 

72 

75 

84 

80 

81 

78 

82 

82 

80 

83 

84 

84 

81 



85 

82 

85 

7fi 

g 

UIN 

58 

63 

65 

48 

47 

56 

60 

60 

62 

61 

62 

71 

58 

56 

53 

55 

64 

65 

65 

67 

64 

66 

67 

66 

68 

67 

67 

61 

.6 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 

74 

84 

83 

70 

71 

77 

71 

68 

72 

79 

75 

85 

76 

69 

77 

79 

83 

80 

81 

86 

82 

82 

85 

86 

82 

83 

83 

84 

82 

83 

7fi 

,  1 

MIN 

53 

60 

56 

48 

47 

52 

55 

57 

55 

59 

58 

64 

56 

50 

50 

54 

62 

57 

64 

62 

65 

66 

66 

63 

67 

67 

64 

59 

.0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

84 

85 

69 

71 

78 

72 

68 

71 

79 

74 

84 

72 

69 

77 

79 

82 

78 

80 

82 

81 

81 

83 

84 

82 

83 

84 

84 

83 

83 

85 

76 

.  9 

mti 

53 

59 

52 

47 

44 

52 

55 

60 

54 

60 

58 

55 

54 

51 

50 

54 

57 

55 

64 

62 

65 

65 

65 

61 

66 

67 

65 

58 

^0 

PALATKA 

MAX 

85 

82 

78 

72 

79 

75 

68 

73 

81 

78 

85 

71 

73 

78 

81 

82 

79 

81 

87 

83 

83 

84 

83 

85 

86 

88 

87 

86 

85 

88 

80 

.  9 

UIN 

45 

56 

48 

44 

46 

54 

57 

61 

52 

56 

53 

61 
bl 

54 

48 

50 

58 

68 

66 

64 

65 

59 

67 

65 

65 

57 

.2 

PANAMA  CITY 

MAX 

74 

74 

67 

68 

75 

66 

67 

71 

71 

76 

78 

69 

67 

74 

75 

70 

70 

77 

70 

81 

82 

80 

84 

80 

82 

82 

86 

83 

82 

84 

75 

.  5 

MIX 

46 

63 

45 

43 

42 

55 

58 

57 

60 

55 

56 

43 

53 

59 

49 

64 

62 

64 

64 

65 

65 

57 

.7 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

71 

78 

63 

68 

72 

63 

76 

75 

72 

70 

76 

65 

67 

74 

74 

68 

69 

71 

82 

81 

76 

80 

82 

78 

79 

81 

84 

81 

81 

82 

.6 

MIN 

51 

49 

46 

42 

49 

55 

62 

54 

54 

56 

50 

46 

46 

50 

58 

53 

47 

49 

65 

64 

65 

65 

65 

70 

56 

.5 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

69 

78 

63 

64 

70 

64 

77 

73 

72 

67 

73 

63 

67 

71 

74 

69 

65 

67 

82 

76 

72 

79 

83 

75 

74 

77 

79 

79 

77 

77 

.5 

MIN 

53 

49 

46 

43 

50 

55 

64 

55 

55 

57 

49 

48 

49 

53 

61 

54 

47 

51 

66 

65 

65. 

66 

67 

67 

71 

57 

.6 

PLANT  CITY 

MAX 

84 

83 

79 

71 

78 

75 

63 

76 

79 

74 

82 

80 

70 

76 

80 

84 

80 

84 

87 

84 

85 

85 

84 

85 

87 

88 

87 

88 

88 

88 

81 

.  1 

MIN 

52 

56 

55 

44 

39 

54 

55 

60 

52 

58 

55 

56 

52 

47 

46 

51 

51 

54 

64 

63 

63 

65 

67 

62 

64 

64 

56 

.8 

POMPANO  BEACH 

MAX 

82 

86 

83 

79 

79 

78 

85 

85 

84 

72 

80 

85 

68 

80 

80 

85 

87 

83 

82 

87 

67 

89 

85 

83 

83 

84 

84 

83 

83 

85 

82 

.  5 

UIN 

63 

59 

63 

48 

45 

58 

63 

66 

60 

62 

64 

56 

50 

54 

66 

69 

59 

69 

70 

68 

71 

70 

72 

62 

.8 

PUNTA  GORDA 

MAX 

86 

85 

78 

81 

87 

76 

80 

84 

80 

71 

81 

74 

75 

78 

80 

85 

87 

85 

85 

88 

90 

89 

88 

91 

92 

91 

90 

88 

90 

92 

84 

2 

UIN 

54 

57 

62 

53 

47 

51 

56 

62 

62 

60 

61 

61 

58 

55 

54 

66 

60 

2 

QUINCY  EXP  STATION 

UAX 

74 

78 

76 

62 

75 

78 

63 

64 

73 

76 

74 

80 

66 

69 

77 

79 

66 

69 

80 

73 

82 

80 

76 

84 

85 

84 

87 

88 

85 

S3 

76 

2 

MIN 

40 

55 

43 

36 

46 

51 

55 

55 

49 

51 

48 

46 

45 

48 

60 

52 

5 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 

80 

80 

70 

73 

83 

77 

73 

71 

78 

78 

68 

83 

71 

76 

79 

79 

75 

82 

85 

85 

81 

82 

83 

81 

81 

85 

85 

84 

86 

87 

80 

0 

UIN 

41 

56 

46 

43 

42 

49 

57 

59 

48 

52 

51 

56 

45 

49 

S3 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

82 

84 

86 

78 

79 

78 

84 

82 

79 

75 

84 

83 

74 

80 

80 

85 

88 

85 

85 

88 

80 

84 

85 

85 

84 

81 

81 

86 

86 

86 

62 

6 

UIN 

56 

61 

63 

51 

43 

51 

67 

62 

66 

59 

63 

71 

59 

51 

50 

54 

69 

67 

67 

68 

62 

65 

58 

57 

62 

61 

61 

60 

64 

62 

60 

3 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

72 

79 

78 

69 

73 

66 

68 

74 

80 

79 

80 

74 

74 

77 

81 

78 

75 

77 

86 

77 

80 

80 

80 

81 

83 

84 

84 

84 

83 

83 

78 

0 

MIN 

56 

48 

44 

48 

51 

57 

60 

51 

55 

52 

61 

53 

49 

50 

60 

49 

60 

62 

63 

62 

63 

64 

66 

66 

62 

67 

66 

62 

57 

2 

SAI NT  AUGUSTI NE  BEACH 

MAX 

75 

82 

69 

70 

72 

66 

67 

73 

76 

77 

78 

72 

73 

76 

80 

80 

73 

77 

74 

76 

77 

78 

80 

79 

81 

82 

81 

82 

80 

81 

76 

2 

UIN 

43 

55 

48 

44 

47 

57 

58 

51 

55 

55 

60 

4  5 

48 

50 

60 

63 

62 

66 

68 

67 

64 

68 

70 

69 

70 

71 

65 

57 

8 

SA I  NT  LEO 

MAX 

82 

80 

66 

69 

77 

74 

70 

77 

75 

84 

80 

70 

75 

80 

82 

77 

83 

87 

85 

85 

85 

84 

83 

85 

86 

86 

84 

85 

87 

79 

5 

MIN 

51 

59 

54 

47 

46 

55 

64 

64 

64 

64 

65 

66 

65 

58 

7 

SA I NT  MARKS  6  SE 

MAX 

71 

68 

74 

70 

74 

69 

65 

68 

74 

72 

75 

71 

70 

73 

75 

72 

74 

80 

74 

77 

80 

77 

84 

84 

84 

85 

87 

85 

86 

87 

76 

2 

MIN 

49 

52 

43 

38 

44 

51 

52 

53 

4  9 

47 

50 

54 

bl 

51 

48 

55 

58 

60 

69 

62 

60 

61 

62 

62 

63 

63 

65 

54 

7 

ST  PETERSBURG 

UAX 

78 

78 

72 

65 

77 

71 

64 

73 

74 

75 

82 

69 

68 

73 

78 

80 

75 

82 

84 

83 

86 

84 

85 

85 

85 

87 

87 

88 

86 

87 

78 

7 

UIN 

57 

62 

57 

52 

49 

67 

60 

58 

57 

61 

55 

56 

58 

61 

58 

65 

64 

67 

68 

69 

68 

67 

68 

67 

66 

69 

69 

61 

5 

SANFORD 

UAX 

74 

85 

84 

69 

71 

78 

71 

65 

71 

79 

75 

84 

73 

70 

78 

80 

82 

80 

79 

86 

81 

81 

85 

87 

83 

84 

83 

84 

83 

83 

78 

9 

MIN 

48 

58 

54 

44 

43 

50 

58 

47 

4  9 

59 

51 

62 

60 

64 

62 

60 

62 

64 

62 

60 

65 

66 

63 

56 

2 

SARASOTA 

MAX 

77 

77 

78 

70 

77 

71 

71 

75 

71 

72 

79 

74 

67 

74 

76 

77 

76 

79 

80 

83 

85 

83 

83 

85 

86 

84 

86 

87 

85 

87 

78 

5 

UIN 

58 

60 

61 

58 

53 

56 

63 

59 

59 

59 

60 

60 

65 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

62 

0 

Inn 

78 

73 

68 

71 

80 

73 

76 

73 

76 

76 

81 

71 

71 

75 

78 

71 

73 

82 

79 

84 

84 

80 

88 

86 

88 

88 

90 

88 

89 

88 

79 

3 

MIN 

37 

54 

42 

34 

37 

56 

53 

47 

38 

49 

59 

56 

60 

58 

66 

62 

57 

63 

56 

55 

52 

62 

62 

SO 

6 

TALLAHASSEE  WB  AP 

76 

77 

62 

70 

76 

63 

65 

72 

77 

75 

80 

68 

71 

76 

80 

69 

70 

80 

75 

83 

83 

75 

84 

86 

85 

87 

88 

87 

86 

88 

77 

1 

UIN 

43 

52 

44 

41 

43 

53 

58 

58 

48 

54 

54 

50 

59 

64 

63 

65 

64 

62 

65 

65 

64 

63 

66 

65 

54 

8 

87 

88 

88 

82 

78 

83 

82 

85 

82 

84 

77 

86 

82 

71 

80 

82 

86 

87 

86 

86 

89 

86 

86 

88 

88 

86 

87 

89 

88 

87 

84 

5 

MIN 

61 

60 

62 

51 

44 

50 

63 

72 

64 

60 

62 

63 

66 

65 

65 

62 

61 

63 

63 

64 

63 

63 

63 

61 

1 

TAMPA  WB  AIRPORT 

79 

77 

69 

69 

77 

69 

68 

72 

74 

74 

83 

70 

70 

77 

78 

80 

81 

82 

84 

85 

85 

84 

83 

85 

86 

88 

87 

87 

85 

88 

79 

2 

MIN 

.52 

59 

52 

50 

45 

56 

56 

61 

54 

59 

59 

60 

57 

65 

66 

65 

67 

67 

66 

65 

64 

65 

66 

67 

67 

59 

9 

TARPON  SPRINGS 

75 

77 

69 

68 

75 

69 

63 

70 

72 

72 

80 

72 

73 

74 

78 

81 

86 

85 

84 

87 

88 

85 

86 

89 

87 

87 

78 

2 

UIN 

50 

57 

56 

54 

46 

52 

57 

57 

55 

67 

69 

65 

65 

63 

63 

64 

66 

67 

59 

2 

TAVERN I ER 

82 

83 

86 

77 

78 

78 

83 

85 

79 

79 

83 

84 

75 

75 

79 

83 

86 

83 

82 

84 

82 

82 

82 

82 

83 

82 

82 

83 

83 

83 

81 

6 

MIN 

68 

73 

71 

59 

60 

69 

72 

71 

71 

64 

65 

73 

76 

75 

75 

75 

73 

72 

75 

72 

75 

75 

75 

70 

4 

80 

87 

82 

72 

75 

73 

67 

74 

82 

76 

82 

77 

70 

79 

81 

85 

78 

79 

87 

80 

83 

82 

84 

82 

83 

83 

83 

82 

80 

84 

79 

7 

MIN 

48 

59 

si 

46 

39 

46 

56 

62 

55 

57 

59 

59 

59 

61 

64 

61 

66 

64 

65 

61 

68 

67 

64 

69 

68 

62 

57. 

7 

VERO  BEACH  CAA  AP 

78 

87 

75 

72 

72 

75 

71 

80 

76 

67 

78 

80 

68 

76 

78 

81 

80 

79 

81 

82 

81 

81 

81 

81 

82 

80 

81 

82 

81 

82 

78 

3 

MIN 

57 

66 

53 

48 

48 

51 

58 

66 

61 

61 

63 

60 

60 

55 

66 

65 

70 

71 

71 

65 

71 

71 

65 

72 

70 

71 

62. 

3 

HAUCHULA  2  NW 

UAX 

85 

88 

70 

73 

78 

76 

67 

78 

73 

70 

82 

81 

70 

78 

80 

84 

79 

86 

83 

83 

84 

83 

84 

84 

86 

85 

86 

86 
64 

80. 

1 

MIN 

52 

53 

58 

44 

38 

49 

55 

61 

55 

58 

59 

58 

50 

47 

47 

49 

56 

56 

63 

64 

63 

63 

61 

62 

62 

59 

64 

56. 

1 

■EST  PALM  BEACH 

MAX 

77 

81 

79 

74 

75 

84 

84 

77 

74 

80 

83 

65 

78 

75 

80 

84 

79 

78 

81 

80 

79 

79 

80 

80 

80 

81 

82 

80 

81 

78. 

8 

MIN 

64 

11 

61 

59 

69 

63 

60 

66 

63 

59 

57 

56 

60 

65 

72 

64 

64 

70 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

70 

73 

65. 

3 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

81 

87 

81 

74 

78 

78 

86 

87 

77 

72 

85 

85 

67 

79 

80 

86 

87 

83 

82 

84 

82 

83 

83 

84 

83 

83 

84 

85 

84 

84 

81. 

8 

MIN 

63 

63 

57 

50 

49 

54 

63 

65 

64 

60 

66 

60 

59 

56 

53 

57 

65 

69 

64 

64 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

69 

71 

73 

71 

63. 

7 

WIKTER  HAVEN 

MAX 

77 

85 

85 

68 

73 

79 

72 

69 

75 

79 

74 

85 

75 

69 

76 

80 

83 

81 

84 

85 

84 

89 

85 

83 

85 

86 

89 

86 

87 

85 

80. 

4 

UIN 

55 

59 

58 

49 

49 

53 

55 

58 

57 

59 

61 

68 

54 

50 

50 

53 

59 

58 

64 

63 

65 

65 

67 

65 

65 

65 

63 

67 

67 

66 

59. 

6 

SEE  PAGE  62  FOR  TABLE  6 


Se«  reieience  notes  following  Stahoo  Icdez- 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

• 

1 
1 
Q 

Utitude 

Longitude 

a 

« 
o 

E2 

Obeer- 
vatioD 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

;PrecipJ 

APAUCaiCOLA  *B  CITT 

FRANKLIN 

39  44 

84  59 

ARCADIA 

DE  SOTO 

9 

27  II 

81  46 

6S 

L.   L.   ST la LEATHER 

2  3 

AVON  PAM 

HIGHLAKDS 

7 

27  36 

Bl  30 

145 

WILLIAM  K.GILLIAHD 

2  3  S 

ATOM  PARK  1  n 

0374 

niGULANDS 

27  36 

81  30 

HID 

BARTO* 

047S 

27  52 

Bl  49 

SP 

5P 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

PALM  BEACH 

26  39 

80  39 

BELLE  CLADS  HUN  GATE  * 

PALM  BEACH 

7 

26  43 

80  43 

_ 

V.  S.  ENciNCERS 

3  4  f. 

BIG  CYPRESS  IKD.  BSS. 

HENRY 

4 

26  19 

80  S9 

17 

HOUSTON  L.  OLSON 

2  3  4  5 

BIG  PIME  KEY  IHK 

0747 

MONROE 

5 

24  40 

81  22 

6P 

6P 

WALTER  ZIECNER 

BLACUAN  4  WK* 

0765 

OKALOOSA 

30  53 

86  43 

MID 

HRS .   S .  YOUNGBLOCO 

BLOUNT^TOfN  2  E 

30  26 

85  02 

7A 

JOHN  PURIFOY 

BOCA  RATOK  5  V 

PAUl  BEACH 

2 

26  21 

80  10 

19 

BUTTS  FARMS 

3  4 

80HITA  SPGS  2  CSE 

LEE 

S 

26  20 

81  45 

10 

6P 

GLADYS  N.  COLLINS 

3 

BRADENTON 

0940 

MANATEE 

5 

27  30182  34 

6P 

8RANF0RD  1  ESE 

097  i 

SUWAKI(EE 

10 

29  58 

82  SS 

HID 

BRISTOL 

LIBERTY 

1  30  26184  SB 

BROOKSVILLE  CItlH  HILL 

HERNANDO 

5 

28  38 

82  22 

275 

MISS  L.von  BORCFWSKY 

2  3  4  5 

BROOKSVILLEHimSERY  NO  1 

HERNANDO 

5 

2B  38 

82  19 

200 

U.S.  SOIL  CONSERVA 

3 

BROOKSVI LLENURSEHY  NO  2 

5 

28  36 

82  20 

BA 

U.S.  SOIL  CONSERVA 

BUSilKELL  2  E 

1163 

5 

28  40 

82  06 

ep 

6P 

CAHP  B LAW) INC 

8 

29  57 

81  59 

COY  A .  STEPHENSON 

CANAL  POINT  GATE  5 

PAIJI  BEACH 

7 

26  52,80  38 

36 

U.  S.  ENGINEERS 

3  4 

CANTCWUENT 

ESCAMBIA 

5 

30  36 

87  19 

145 

FLA. PULP  fc  PAPER  CO 

5 

36  31 

2  3 

CARRABELLX 

1:156 

5 

29  50 

BP 

6P 

CARYVILLE 

WASHINGTON 

3 

30  47 

CEDAR  OY 

LEVY 

5 

29  08 

83  02 

IS 

C.    C.  WHIDDON 

2  3  5 

CHATTAHOOCHEE 

GADSDEN 

30  42 

84  52 

- 

UOBLEY  OLIVER 

3 

CMIPLEY  3  C 

WASHINGTON 

3 

30  48 

CHRISTVAS  7  WKW 

1M5 

ORANGE 

28  33 

HID 

C  LEAR* ATE R 

5 

27  57 

C  LERMONT  6  S 

8 

28  27 

81  46 

CLEWISTON 

HENDRY 

7 

26  45 

80  55 

18 

X 

C.   A.  FOSS 

3  4 

CLEWISTON  U  S  CTGINEEH3 

HEMDRY 

7 

26  45 

80  55 

20 

lOA 

U.  S.  ENCIKE£RS 

2  3  4  5  6 

COCONITT  GROVE  7  S 

1716 

25  39 

80  IB 

8A 

8A 

COMPASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

5  30  36 

85  23 

6P 

COOT  BAY  RANGER  STATION 

5 

25  11 

80  54 

5P 

CRESCENT  CITY  2  SW 

PUTMAN 

8 

29  26 

81  31 

50 

GP 

W.  S.  NEWBOLD 

2  3  5 

CRESTVIEW  CAA  AP 

OKALOOSA 

5 

30  48 

86  34 

268 

MID 

CIVIL  AERO  ADM. 

2  3  4  5 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

5 

29  38 

83  06 

HID 

HID 

DANIA  S  V 

2114 

2 

80  12 

8A 

2 

29  13 

81  02 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

VOLUSIA 

2 

29  11 

81  03 

34 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

WALTON 

3 !30  43 

86  07 

268 

5P 

H .    C,  STORRS 

2  3  5 

2229 

29  01 

81  16 

9A 

aUHBER  OF  COMMERCE 

2391 

10 

30  15 

83  15 

MID 

MRS. MARY  M.  CARROLL 

5 

24  38 

82  52 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

EUSTIS  2  S 

LAKE 

6 

28  SO 

61  41 

83 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

EVERCLAOES 

COLLIER 

5 

25  51 

61  23 

6 

6P, MANHATTAN  HERC.COBP 

2  3  5 

2915 

6 

29  4S 

61  32 

6P 

6P 

BRUCE  CRAY 

2923 

61  26 

HID 

U.   S.  ENGINEERS 

rELLSHXRE 

2 

27  46 

80  35 

8A 

FELLSHERE  FARM  CO. 

2  3  5 

FERWANDINA 

NASSAU 

2 

30  41 

81  28 

22 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

PORT  DRUM 

OKEECHOBEE 

7 

27  30 

80  48 

KID 

U.   S.  GEO.  SURVEY 

3  4 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

2 

26  10 

80  10 

6P 

6P 

F.   P.   MEDFGRD,  JR. 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

3166 

= 

26  35 

81  52 

HID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

yORT  PIERCE 

2 

27  26 

60  19 

6P 

6P 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

ALACHUA 

8 

29  39 

82  21 

165 

8A 

H.   E.  BRATLEY 

2  3  4  5 

GLEN  SAINT  MARY 

BAKER 

I 

30  15 

82  10 

82 

4P 

G.S.T.H.  NURSERIES 

2  3  5 

GRACEVILL£  3  E 

3536 

30  58 

65  29 

MID 

ELLIS  F.  CANNON 

GRAPE  HAMMOCK  3  " 

3571 

7 

81  15 

HID 

U.   S.  ENGINEERS 

7 

28  06 

61  39 

HID  CITRUS  EIP.  STATION 

KART  UEE 

ORANCB 

7 

28  22 

81  13 

70 

9A IWU.   HC  CtmniN 

3 

HIALEAH 

DADE 

2 

25  50 

80  17 

6 

8A 

U.    S.   GEO.  SURVEY 

2  3  4  5  6 

3S56 

10 

29  50 

82  35 

SP 

5P 

GEO.   T.  ALEXANDER 

3978 

9 

30  41 

81  55 

7P 

7P I  BRUNO  SCHRCffiBACH 

5 

28  0? 

82  14 

6A ' STATE  PARK 

UOLOPA* 

OSCEOLA 

6 

28  09 

81  04 

HID 

MRS.    IRENE  TYCER 

3  4 

HOICeSTEAD  EXP  STATI(») 

DADE 

2 

25  30 

80  30 

11 

SUB.TROP.  EXP.  STA. 

2  3  4  5 

4196 

2 

26  33 

80  03 

BP 

J.  L.  GARNETT 

4273 

29  02 

82  41 

HID 

FLA.   POWER  COMPANY 

INVERNESS 

5 

28  SO  82  20 

5P 

J.   H.  SPIVET 

ISLEIORTH 

ORANGE 

28  28 

81  33 

115 

6P 

CHASE  l>  COMPANY 

3 

JACKSONVILLE  WB  AP 

DUVAL 

8 

30  25 

81  39 

25 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

4366 

30  17 

61  23 

4P 

4P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

4371 

30  20 

61  39 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

10 

30  31 

82  47 

eA'FLA.    FOREST  SERVICE 

KENDALL  2  ESE 

4518 

DADE 

2 

25  40 

80  17 

16 

8A,DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  IfD  AIRPORT 

4570 

MONROE 

5 

24  35 

61  42 

7 

HID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

4575 

5 

24  33 

61  48 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

KIS91KMEE 

4620 

OSCEOLA 

28  18 

81  2S 

6P 

6P 

HRS.   MABEL  L.  LAKE 

KISS  I  lulu  NO  2 

4625 

OSCEOLA 

28  IB 

81  24 

HID 

U.  S.  ENGINEERS 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

5 

26  44 

81  25 

13 

6P 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

2  3  5 

LA  BELLS  2  NW 

4667 

HENDRY 

5,26  46 

81  27 

16 

HID 

U.  S.  ENGINEERS 

3  4 

LACE  ALFRED  EXP  STATION 

4707 

5 

28  06 

81  43 

5P 

HID 

CITRUS  EXP  STATION 

LACE  ALFRED  3  NHE 

4712 

5 

28  08 

81  43 

HID 

U.S.  SOIL  CONSERVA 

CLOSE!)  10/50 

LAKE  CITY  2  C 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  37 

205 

6P 

6P 

FOREST  li  PARK  SERV. 

2  3  S 

LAO  HIAVASSE 

4771 

ORANGE 

8 

28  3  5 

81  28 

111 

9A 

9A 

BUREAU  OF  PLANT  IND 

2  3  5 

LAKEUND  WB  CITY 

4797 

POLK 

5 

28  02 

81  59 

215 

HID 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

LAKE  PLACID  2  SW 

4B4S 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

81  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DAHLEY.  JR. 

2  3  5 

LAKE  TRAFFOHD 

4B66 

COLLIER 

4 

26  26 

81  29 

7P 

JAHES  H.  PEPPER 

3 

LAMOHT  B  « 

4892 

JEFFERSON 

5 

30  23 

83  55 

MID 

TUNGSTEN  PLANTATION 

3  4 

LEtSBURG 

4960 

LAKE 

6 

28  49 

81  52 

MID 

EDDIE  C.  BUTLJER 

3  4 

LICKUMVITAB  OT 

5035 

MONROE 

2 

24  54 

80  42 

MID 

HOCB  M.  HATHESON 

3  4 

Station 

6 
M 

County 

Drainage  ** 

Longitude 

<0 

Obser- 
vabon 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

TempJ 

PrecipJ 

5182 

PALM  BEACH 

7 

60  16 

7A 

S.  GEO-  SURVEY 

LYNXE  4  SB 

5237 

MARION 

29  10 

81  52 

HID 

fISS  HELEN  HBRNDOR 

3  4 

HADISCW 

5275 

MADISON 

10 

30  28 

83  25 

145 

6P 

8P 

T.   C.  MERCHANT 

2  3  5 

5351 

MWROE 

5 

81  06 

ep 

ep 

5367 

^ 

85  11 

MID 

HID 

nVIL  AERO  ADM. 

5372  JACKSON 

1 

85  12 

4P 

4P 

VIA.   IND.  S.KB  BOTl 

MARINE LAND 

5391  ;  FLAGLER 

2 

29  40 

81  13 

10 

HID 

tARlNE  STUDIO  IIC. 

3  4 

MAYO  5  NW 

5539  LA  FAYETTE 

5 

30  06 

83  14 

6P 

6P 

ROBERT  L.  ANNIN 

2  3  5 

S607 

BREVARD 

8 

80  4S 

MID 

U.  S.  CEO.  SURVEY 

5612 

BREVARD 

2 

80  38 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BDREAD 

5643 

BREVARD 

2 

80  41 

6P 

6P 

nOBERT  M.  DONAU) 

MIAMI  BEACH 

56  56 

DADE 

2 

25  47 

80  08 

3 

5P 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  4  5 

HIAMl  WD  AIRPORT 

5663 

DADE 

2 

25  49 

80  17 

8 

HID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

56  6  8 

2 

80  11 

HID 

MID 

J . S .   WEATHER  BUREAU 

5793 

SANTA  ROSA 

87  11 

6P 

AGH .   EXP .  STATION 

58  7  9 

JEFFERSON 

5 

83  52 

5P 

A  .   M .    PHI  IJ.  IPS 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

GLADES 

26  50 

81  05 

22 

8A 

F.  A.  FUUfDERS 

2  3  4  5  6 

HOUNTAIH  LAKE 

5973 

POLK 

7 

27  55 

81  35 

160 

SP 

5P 

HOUNTAIH  LAD  CORP. 

2  3  5 

HT  PLEASANT 

5990 

GADSDEN 

1 

30  40 

84  42 

6P 

6P 

A .  N .  HUBBARD 

HTAKKA  RIVER  ST  PARK 

G065 

SARASOTA 

5 

27  H 

82  19 

8A 

STATE  PARK 

6078 

COLLIER 

5 

26  09 

81  49 

6P 

CHAHBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

NEW  SHYRNA  4  H 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

80  57 

10 

6P 

6P 

A.  B.  NORDHAN 

2  3  5 

HICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

5 

30  31 

86  29 

60 

8A 

BA 

EGLIN  FIELD 

2  3  4  5 

6251 

OSCEOLA 

2 

60  59 

BP 

ANNIE  M.  STEVENS 

N  NEW  RIVER  CANAL  NO  1 

6318 

PALM  BEACH 

7  ,26  33 

80  43 

" 

HID 

U.   S.  CEO.  SURVEY 

6323 

7 

26  20 

80  33 

KID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

OCA  LA 

6414 

MARION 

5 

29  11 

82  08 

86 

6A 

8A 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

OCA LA  AIRPORT 

6419 

MARION 

5 

29  10 

82  09 

81 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  4  5 

OKEECHOBEE 

7 

27  15 

80  59 

7A 

6465 

OKEECHOBEE 

7 

27  12 

80  47 

lOA 

lOA 

6584  IVOLUSIA 

8 

28  55 

81  17 

MID 

6 

29  30 

81  55 

9A 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

8 

28  33 

81  21 

111 

8A 

ORLANDO  UTILI.COHH. 

2  3       5  6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6636 

ORANGE 

8 

28  33 

81  20 

111 

HID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

ORTONA  LOCK  NO  2 

6657  ; GLADES 

5  ,26  47 

81  IB 

MID 

U.    S.  DtGINEERS 

PA  LA  TEA 

6753 

PITTMAN 

8 

29  39 

81  37 

6P 

6P 

L.   H.  PERRY 

PANACEA 

6828 

WAKULLA 

5  30  02 

84  24 

_ 

MID 

MR.  OTIS  L.  VAUSE 

PANAMA  CITY 

6836 

BAY 

30  10 

85  42 

21 

6P 

6P 

E.    S.  DAY 

2  3  5 

PANAMA  CITY  NO  2 

6841 

BAY 

I 

30  10 

6S  40 

21 

HID 

FLA.    FOREST  SERVICE 

3  4 

PARISH 

6880 

MANATEE 

S 

27  35 

82  26 

HID 

CRARIfS  w.  PARRISH 

3  4 

PENNSUCO  4  NW 

DADE 

2 

25  57 

~7 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

30  28 

87  12 

118 

HID 

CIVIL  AERO  ADM. 

2  3  4  5 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

87  13 

13 

MID 

HID 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

PETERS 

7033 

DADE 

2 

25  36 

80  21 

8A 

DI  GIORCIA  FRUIT 

PLANT  CITY 

7205  HILLSBOROUGH 

5 

28  01 

82  08 

121 

5P 

5P 

2  3  5 

POHPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

2 

26  14 

22 

ST. FARMERS'  MARKET 

2  3  S 

PORT  UAYACA  S  L  CNL 

7293 

MARTIN 

7 

26  59 

60  36 

23 

MID 

U.  S.  ENGINEERS 

PUNTA  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  55 

82  04 

6 

SP 

5P 

E.    J.   MC  CANH 

2  3  5 

QtJINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

6 

30  35 

84  35 

250 

9A 

9A 

STATE  EXP  STATION 

2  3  5 

RAIFGRD  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

10 

30  04 

62  12 

5P 

5P 

FLA,    STATE  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

2 

25  22 

80  35 

SP 

5P 

NATIONAL  PARK  SERV. 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

2 

29  54 

81  19 

8A 

BA 

ARTHUR  L.  MARSH 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

7820 

ST  JOHNS 

2 

29  50 

81  16 

10 

8P 

SP 

HRS.T.B.  GILLESPIE 

2  3  4  S 

SAINT  LEO 

7651 

5 

28  21 

82  17 

178 

7P 

7P 

GERARD  SCHNIDER 

2  3  4  5 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  NO  1 

7859 

MARTIN 

2 

27  07 

80  17 

HID 

7867 

WAKULLA 

5 

30  05 

84  10 

4P 

4P 

7886 

PINELLAS 

5 

27  47 

82  38 

30 

4P 

4P 

H.   T.  OBEHLY 

SAHFOtD 

7977 

SEMINOLE 

8  '28  49 

81  18 

25 

8A 

8A 

ELTON  J .  KOUOTTON  ,  JR 

2  3  5 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

5 

27  20 

82  34 

5 

6P 

6P 

CHAHBER  OF  COHHERCE 

2  3  5 

SARASOTA  5  E 

8024 ; SARASOTA 

5 

27  20 

62  28 

6P 

6P 

SECOTAN 

8094 

5 

30  12 

83  39 

6P 

6P 

8620 

UARTIH 

2 

27  12 

80  IS 

8P 

8P 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8758 

LEON 

5 

30  26 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

TAHIAUI  CANAL 

8775 

DADE 

2 

25  46 

80  27 

13 

HID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

TAHIAHI  TRL  40  BD 

8780  DADE 

25  45 

12 

U.   S.   GEO.  SURVEY 

2  3  4  5  6 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8768 

HILLSB0R0U(3 

5 

27  SB 

62  32 

24 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

TARPON  SPRINGS 

6824 

PINELLAS 

5  28  08 

62  47 

6P 

6P 

DANIEL  2.  ENNETT 

TAVERN I ER 

8841  ;  MONROE 

2 

25  01 

80  30 

5 

7P 

7P 

EUGENE  LOWE 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

8942 

BREVARD 

2 

28  35 

80  4B 

14 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3  5 

TOHOPEKALICA  CYP.  CNL 

8967 

OSCEOLA 

7  28  08 

81  2C 

7A 

U .   S .   GEO .  SURVEY 

VENICE 

9176 

27  06 

82  27 

14 

HID 

CHAMBER  OF  COHHERCE 

3  4 

VENUS  3  SE 

9184 'GLADES 

7  '27  02 

81  21 

HID 

U.  S.  ENGINEERS 

3  4 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3  ,30  38 

85  43 

46 

HID 

JAHES  D.  PARISH 

3  4 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

80  24 

20 

HID 

HID 

CIVIL  AERO  ADM. 

2  3  4  5 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27  33 

61  49 

120 

6P 

6P 

H.    L.  CARLTON 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  42 

60  02 

IS 

6P 

PALM  BEACH  POST 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525  'palm  BEACH 

2  26  41 

SO  06 

15 

HID 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

WINTER  HAVEN 

9707 

5 

28  01 

81  44 

175 

I  OA 

lOA 

D.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

CAPE  SABLE  RANGER  STA. 

1305 

MONROE 

5 

25  11 

80  54 

4 

5P 

SP 

NATIONAL  PARK  SERV. 

3  3  5 

J  l-APALACHK 
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FLORIDA  -  MAY  1951 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 

A  pre-season  hurricane  in  the  Atlantic  centered  less  than  100  miles  east  of  the  Ft. 
Pierce-Stuart  area  on  the  afternoon  of  the  17th  came  no  closer  to  the  State  and  the 
only  effects  noted  were  fresh  winds  and  light  showers  along  the  east  coast.  Local 
thunderstorms  produced  hail  in  several  areas  and  tornadoes  occurred  at  Carrabelle 
and  Lake  City.  Temperatures  averaged  75.2°  F.  which  was  0.4  degree  below  normal 
and  1.9  degrees  below  the  average  for  May  of  last  year.  Temperatures  ranged  from 
43  to  98  degrees.  Most  stations  recorded  the  lowest  temperature  for  the  month  during 
the  period  Sth-8th  or  15th-17th  and  the  hi^est  after  the  20th.  Total  precipitation 
averaged  2.45  inches,  1.42  inches  below  normal.  Over  the  extreme  northwest  portion, 
from  Jefferson  County  westward,  precipitation  averaged  above  normal  with  considerable 
local  variation,  but  elsewhere  precipitation  totals  were  far  below  normal  at  most 
stations . 

High  temperatures  from  the  beginning  of  the  month  were  moderated  in  some  localities 
by  thunderstorms  on  the  afternoon  of  the  4th.  These  thunderstorms  produced  heavy 
showers  in  a  few  places,  high  winds  in  St.  Augustine,  and  light  hail  in  the  Talla- 
hassee-Madison-Dowling  Park  area.  Cooler  weather  the  5th  through  8th  gave  several 
stations  their  lowest  temperature  for  the  month.  Rising  temperatures  passed  the  90° 
mark  at  inland  stations  the  10th-12th  and  widely  scattered  thunderstorms  produced 
hail  in  Volusia  County  the  9th,  in  Santa  Rosa  County  the  10th,  and  in  Madison  the 
11th.  Strong  winds  associated  with  thunderstorms  caused  some  property  damage  in 
Daytona  Beach  the  9th  and  in  the  Miami  area  the  13th.  The  15th-17th  was  a  cool 
period  that  dropped  temperatures  to  the  middle  fifties  southward  to  Homestead  and 
many  stations  recorded  the  lowest  tenperature  for  the  month  during  this  period.  Tem- 
peratures reached  summer  levels  again  by  the  20th  and  remained  near  or  slightly  above 
normal  the  rest  of  the  month.  With  the  higher  temperatures,  thunderstorm  activity 
increased  giving  moderate  to  locally  heavy  rains  over  most  of  the  State  during  the 
period  from  the  23rd  through  the  26th.  Hail  accompanied  thunderstorms  at  Clermont 
the  20th,  Orlando  the  21st,  and  Quincy  and  St.  Augustine  the  23rd.  Strong  winds 
caused  property  damage  at  Orlando  the  21st,  Greenville  the  23rd,  and  Sanford  the 
24th.  Two  tornadoes  were  reported  on  the  26th,  One  at  Carrabelle  between  10:15  and 
11:00  A.M.  upset  a  small  boat  causing  three  persons  to  drown  and  caused  property 
damage  estimated  at  $75,000.  The  second  tornado  struck  at  Lake  City  at  1:22  P.M., 
damaged  three  houses  and  moved  towards  the  east  northeast  leaving  an  interrupted 
trail  of  broken  trees  and  wire  lines  to  a  point  north  of  Glen  St.  Mary. 

Weather  conditions  during  the  first  half  of  the  month  were  generally  favorable  for 
crops  in  the  harvesting  stage.  However,  rainfall  was  very  light  and  confined  to 
scattered  local  showers.  During  the  latter  part  of  this  period  unusually  high  winds 
and  dry  soil  conditions  were  very  detrimental  to  young  crops  in  unirrigated  sections, 
particularly  on  the  high  lands  of  Central  and  North  Florida.  The  young  watermelon 
crop  from  the  Leesburg  area  north  probably  suffered  most  extensively  from  this  combi- 
nation of  conditions.  Prospects  of  tomato  and  cucumber  crops  in  the  north  central 
portion  were  also  reduced.  Dry  weather  conditions  were  favorable  for  harvesting  to- 
matoes in  the  Manatee-Ruskin  and  Ft.  Pierce  areas.  The  weather  during  the  second 
half  of  the  month  was  generally  favorable  for  harvesting  crops  and  where  rains  oc- 
curred, they  were  very  beneficial.  However,  drought  conditions  still  existed  in  most 
of  the  watermelon  area  south  of  Gainesville.  --  J.T.B.B. 


ACKNO«I.EDOMENTS 


In  nddltlon  to  the  c  I  Ina  t  olo;;  Ic  a  1  data  from  40me  6,000  Weather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydro- 
cllnatlc  Network  Stations  wh.tch  were  formerly  reproduced  in  the  HydroloRlc 
Bulletin  Series.  The  Hydroc 1 Imat tc  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages-- 
nostly  of  the  recordlnn  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation, 
it  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department 
of  the  Amy.  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide 
records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  now  number- 
ing about  2,000  recording,  .-uid  1,000  non -reco  rdl  ng  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the 
Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  averaged  about 
$250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date. 
For  the  years  1940-42.  the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000 
per  year  to  provide  data  required  In  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs 


of  their  program  In  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroc 1 imn tic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydro  logic  Bulletins)  which  were 
issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United  States, 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  requirements  of  the 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  dissemina- 
tion of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  ageni.ies  and  to 
certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  the 
Hydro  logic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection  may  be  obtained  upoa 
application  to  Chief,  U,S.  Weather  Bureau.  Washin.5ton  25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  Individuals; 
as  listed  In  the  Station  Index.  ^ 
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p.h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  vtith  precipitabon 

s 

a 

StAtiOD  ■ 

Prevailing 

Percent  oi 
bme  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Duection 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile, 

« 

o  H 
n  w 

7:30  a 
EST 

1  :30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

8 
1 

3 

.10-.49 

6 
(n 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  oi 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cove, 
sunrise  to  su 

APALACHICOLA  WB  CITY 

- 

- 

8.7 

29 

E 

14 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

1 

0 

0 

1 

6 

85 

3.7 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

sw 

12 

11.6 

32» 

s 

9 

87 

84 

51 

69 

5 

5 

2 

3 

0 

0 

15 

_ 

4.0 

FORT  UYERS  WB  AP 

w 

17 

8.7 

- 

. 

- 

88 

83 

46 

67 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

4 

3.8 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

»t 

16t 

7.8t 

36t 

NEt 

17T 

79t 

75t 

39t 

57t 

2 

3 

1 

2 

0 

0 

8 

71t 

4.7t 

KEY  WEST  WB  CITY 
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10.  3t 

25 

N 

14 

77 1 

75t 

61t 

69t 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

81 

3.4 

LAKELAND  WB  CITY 

2 

6 

1 

1  ■ 

0 

0 

10 

- 

4.3 

UELBOURNE  WB  AP 

N£ 

11 

10.8 

30  • 
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17 

85 

85 

56 

70 
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1 

4 

2 

1 

0 

12 

- 

5.0 

MIAMI  BEACH  WB  CITY 

NE 

- 

2 

1 

4 

1 

0 

0 

8 

MIAMI  WB  CITY 

SEt 

lOt 

8.9t 

43 

NE 

14 

ait 

82t 

48t 

64t 

4 

0 

3 

2 

0 

0 

9 

76 1 

4.1 

OHLANDO  WB  AP 

wsw 

12 

11.3 

38« 

W 

26 

86 

84 

45 

58 

7 

5 

2 

1 

0 

0 

15 

4.4 

PENSACOLA  WB  CITY 

wt 
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7.4t 

28 

SE 

15 

1 

2 

5 

1 

1 

0 

10 

82 

3.4 

TALLAHASSEE  WB  AP 

NW 

13 

6.4 

78 

77 

42 

54 

3 

2 

2 

1 

2 

0 

10 

4.0 

TAMPA  WB  AP 

w 

16 

8.2 

25 

SW 

26 

83 

81 

47 

64 

4 

2 

1 

0 

1 

0 

8 

75 

4.2 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

NW 

12 

9.0 

88 

85 

58 

73 

4 

3 

3 

3 

0 

1 

14 

4.5 

t  Airport  Data 

•  Not  necessarily  the  fastest 
mile  as  data  are  taken  from 
visual  observation. 
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Temperature 

Precipitation 
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1891 

73.8 

95 

47 

2.  65 

8 

1892 

75.4 

98 

48 

2. 17 

5 

1893 

76.2 

101 

49 

3.92 

8 

1894 

74.6 

98 

44 

2.  33 

6 

1895 

75.4 

97 

48 

4.37 

10 

1896 

77.0 

100 

48 

2.  78 

7 

1897 

74.2 

99 

43 

2.34 

5 

1898 

76.4 

102 

41 

1.55 

4 

1899 

78.2 

101 

52 

1.14 

3 

1900 

75.6 

96 

47 

4.00 

7 

1901 

75.0 

98 

43 

4.27 

6  ■ 

1902 

77.8 

101 

51 

2.43 

6 

1903 

74.0 

101 

49 

4.87 

9 

1904 

75.0 

100 

44 

2.  56 

5 

1905 

78.8 

101 

48 

5.60 

10 

1906 

75.  3 

99 

38 

6.94 

9 

1907 

76.4 

99 

42 

4.88 

8 

1908 

76.0 

102 

40 

2.  68 

6 

1909 

75.2 

99 

40 

4.  26 

8 

1910 

75.2 

100 

41 

2.52 

5 

1911 

74.8 

100 

43 

4.52 

a 

1912 

77.8 

100 

47 

5.75 

11 

1913 

74.4 

100 

47 

3. 12 

7 

1914 

75.9 
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45 
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5 

1915 

78.2 
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52 
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1916 

76.4 

102 

41 

3.86 

8 

1917 

73.3 

100 

40 

2.64 

5 

1918 

75.0 

W 

46 

2.44 

6 

1919 

75.4 

98 

46 

6.45 

12 

1920 

74.4 

97 

47 

5.02 

9 

1921 

73.5 

100 

37 

5.  62 

9 

1922 

76.3 

99 

50 

7.46 

13 

1923 

74.  1 

97 

39 

9.00 

15 

1924 

74.7 

103 

43 

3.  20 

7 

1925 

73.8 

96 

38 

'5.  66 

10 

1926 

74.4 

99 

46 

2.72 

7 

1927 

77.0 

102 

42 

0.93 

3 

1928 

73.0 

97 

40 

3.64 

6 

1929 

76.4 

99 

41 

4.93 

9 

1930 

76.5 

99 

52 

3.96 

7 

1931 

74.0 

97 

44 

3.  30 

8 

1932 

75.3 

99 

46 

6. 16 

9 

1933 

78.8 

102 

52 

2  .50 

6 

1934 

75.6 

95 

52 

6.68 

13 

1935 

77  .4 

100 

52 

3.80 

7 

1936 

75.7 

98 

51 

4  .12 

9 

1937 

75.4 

103 

47 

3.41 

6 

1938 

76.8 

103 

46 

4  .09 

8 

1939 

74.9 

96 

40 

5.01 

9 

1940 

72.8 

99 

38 

2.03 
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Temperature 
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Avere 
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» 
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&3 

1941 

74.3 

101 

42 

1 .48 

2 

1942 

75.  2 

96 

40 

3.  46 

8 

1943 

77.2 

98 

44 

4.97 

9 

1944 

75.4 

100 

41 

2.96 

7 

1945 

74.9 

105 

40 

1  .93 

4 

1946 

76.8 

96 

49 

7.76 

13 

1947 

76.4 

96 

47 

4.80 

8 

1948 

77.4 

99 

46 

2.44 

6 

1949 

76.5 

98 

47 

2.34 

1950 

77.1 

98 

50 

3.08 

1951 

75. 1 

98 

43 

2.45 

Period 

75.6 

3.87 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
MAV  1961 


NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  WB  CITY 
BLOUNTSTOWN  2  E 
CARRABELLE 
CHIPLEY  3  E 
COMPASS  LAKE 

CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DE  FUNIAK  SPRINGS 
FERK'ANOINA 
GLEN  SAINT  MARY 

MILLIARD 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
JASPER  10  E 

LAKE  CITY  2  E 
MADISON 

MARIANNA  CAA  AP 
MARIANNA  IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 

MILTON  EXP  STATION 
MONT ICELLO 
MT  PLEASANT 
NICEVILLE 
PANAMA  CITY 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
QUINCY  EXP  STATION 
SAINT  MARKS  6  SE 
SECOTAN 

TALLAHASSEE  WB  AP 

DIVISION 

MIDDLE  DIVISION 
BARTOW 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 
CAMP  BLAND  I NG 
CEDAR  KEY 

CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CRESCENT  CTY  2  SW 
DAYTONA  BEACH 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 

DE  LAND 
EUSTIS  2  S 
FEDERAL  POINT 
GAINESVILLE  UNIV 
HIGH  SPRINGS 

INVERNESS 
KISSIMMEE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 

MOUNTAIN  LAKE 
NEW  SMYRNA  4  N 
OCALA 

OCAlA  AIRPORT 
ORLANDO  WATER  PLANT 

ORLANDO  WB  AIRPORT 
PALATKA 
PLANT  CITY 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

SAIfJT  LEO 

ST  PETERSBURG 

SANFORD 

TAMPA  WB  AIRPORT 

TARPON  SPRINGS 
WINTER  HAVEN 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 
AVON  PARK 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  IND  RES 
BIG  PINE  KEY  INN 

BRADENTON 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPT IVA 

COCONUT  GROVE  7  S 
DRY  TORTUGAS 

EVERGLADES 

FELLSMERE 

FORT  LAUDERDALE 

FORT  MYERS  WB  AP 

FORT  PIERCE 


Temp«ratur« 


Precipitation 


Average 

Departuie 
bom  normal 

1 

£ 

1 

a 

1 

^ 

% 

a 

No.  of  days 

Departilre 
bom  normal 

Greatest  day 

Siu 

Degree  dayi 

Max,  90" 
or  above 

Min.  32* 
or  below 

Date 

Total 

73.6 

-  1.0 

90 

20 

69 

6 

0 

1 

0 

3.12 

-  .28 

2.77 

26 

.0 

72!  6 

-  2.2 

95 

31 

48 

8 

8 

0 

4.15 

.10 

1.10 

11 

.0 

72.1 

-  2.0 

96 

3 

60 

17 

1 

8 

0 

2.58 

?■  '^^ 

*  n 

72.7 

-  1.1 

3 

2 

6 

0 

5.28 

1  . 02 

1  '  IT 

7fi  + 

' 

72.6 

-  1.3 

96 

27 

46 

6 

1 

9 

0 

3.42 

-     .  44 

1.17 

11 

72  & 

94 

20 

47 

6 

3 

9  . 

0 

3  .61 

1.52 

26 

.0 

73^1 

96 

31 

48 

6+ 

0 

5 

0 

^.75 

2.73 

11 

.0 

75. 4M 

.9 

96 

20+ 

52 

6+ 

1 

16 

0 

2.80 

^  *  ft? 

*  n 

76.1 

1.6 

8-i 

0 

1  0 

0 

1  .  19 

-  2.28 

^ft 

* 

72.4 

-  1.8 

95 

30 

44 

16 

0 

10 

0 

2.10 

-  2 . 07 

1.18 

26 

72  6 

_       ^  g 

93 

3+ 

46 

8 

0 

7 

0 

1.63 

-2.66 

.76 

23 

.0 

74.9 

.3 

96 

22 

52 

16 

0 

8 

0 

1 . 46 

-2.56 

.72 

23 

.0 

73.9 

94 

22 

54 

8 

0 

3 

0 

2.62 

*  n 

75.0 

.0 

55 

16 

0 

'* 

0 

1  .66 

~     p  *  Cfl 

23 

70.9 

-  3.6 

95 

31 

43 

16 

3 

^ 

0 

1  .50 

26 

■  Q 
* 

73 .  7 

~  1.6 

96 

30 

47 

8 

0 

10 

0 

2 . 36 

-  1.27 

1.43 

26 

.0 

74.0 

-  1.3 

96 

20+ 

52 

8 

0 

14 

0 

1 . 75 

-  2.01 

1.04 

26 

T 

72.7 

94 

19+ 

49 

8 

2 

9 

0 

4.39 

1.55 

26 

.0 

72.6 

-  1.7 

31 

50 

8 

1 

5 

0 

4.  64 

.68 

1.85 

26 

.0 

73.1 

95 

21 

47 

16 

0 

0 

3.60 

1  .39 

26 

T 

73.4 

95 

20+ 

52 

13 

2 

10 

0 

2.53 

1.10 

26 

.0 

72.7 

-  1.7 

96 

20+ 

50 

6+ 

0 

10 

0 

4.  07 

.11  ' 

1.19 

23 

T 

72.8 

-  .8 

94 

20+ 

52 

6 

7.86 

10 

.  0 

72.3 

-  .4 

21 

51 

24 

3.55 

1 '  40 

26 

.  0 

74.5 

.  1 

91 

17 

55 

6 

3.04 

1 . 07 

10 

.  0 

75 . 2 

98 

31 

56 

6+ 

1 

11 

0 

4.09 

1.69 

26 

.0 

74.6 

.7 

92 

20 

57 

13 

1 

7 

0 

3.44 

.07 

1 . 17 

26 

.0 

71.6 

-  2.0 

94 

21 

50 

8* 

5 

0 

8.02 

9  *  4n 

J 

73.4 

-  .6 

94 

23 

52" 

7 

0 

9 

p 

4.  70 

■  43 

9 '  1  A 

26 

'  ^ 

71.1 

95 

20 

45 

16 

1 

9 

0 

5.44 

_ 

■ 

74.  1 

1.0 

95 

20 

53 

6 

0 

9 

0 

4.  14 

.59 

1.47 

23 

T 

73.3 

3  .  50 

77.3 

.  7 

97 

30+ 

67 

7 

0 

18 

0 

.45 

-  4.37 

.  17 

11 

.0 

75!* 

-  .7 

93 

30 

58 

8+ 

0 

7 

0 

.46 

-  3.69 

.  16 

3 

.0 

74. 5M 

-  .8 

97 

30 

63 

8+ 

0 

1 1 

0 

.  71 

-  3 . 16 

• 

"  ^ 

74.4 

31 

49 

8 

8 

0 

1  .37 

76.0 

.2 

89 

31 

56 

16 

0 

0 

0 

1.80 

.  49 

. 

24 

0 

77 . 0 

.  7 

89 

31 

61 

15 

0 

0 

0 

.  17 

-  2.40' 

.12 

12 

.  0 

76.  2M 

-1.5 

95 

30 

59 

8+ 

0 

10 

0 

2  .  93 

-  1.53 

.85 

12 

T 

74. S 

.8 

98 

3 

46 

8 

0 

i  0 

2  .  47 

-  2.17 

24 

.  0 

75.2 

23 

58 

8 

2  .35 

'  90 

74.4 

.  7 

94 

3 

53 

8 

2.53 

-  1.11 

.  86 

g 

T 

75.0 

-  .6 

94 

31 

56 

7  + 

9 

0 

2.07 

-  2.66 

1.15 

24 

.0 

76.5 

-  .6 

97 

24 

60 

16 

0 

16 

0 

.  40 

-  3.83 

.20 

18 

.0 

75. 3M 

.  2 

95 

22 

60 

6 

1 . 93 

^  '  84 

.  86 

24 

.  0 

75.1 

.5 

94 

31 

54 

16 

1  ? 

2.31 

' 

1.13 

1 1 

.  0 

76.0 

96 

31 

56 

9 

2.13 

1 . 30 

26 

.  0 

76.5 

.  7 

97 

31 

57 

8 

0 

13 

0 

.  32 

-  3.67 

.  13 

19 

.0 

75.5 

-  1.1 

95 

3  + 

54  ■ 

7+ 

0 

13 

0 

3 . 12 

-  1.38 

1  .08 

10 

.0 

75.4 

-  1.2 

93 

21  + 

56 

6 

0 

1 . 26 

4.37 

75.8 

93 

4+ 

56 

7+ 

1.79 

.  75 

21 

.  0 

75.5 

-  1.3 

92 

21 

60 

7 

0 

1.37 

.  98 

26 

.  0 

75  . 5  * 

.  7 

95 

30 

54 

7 

0 

13 

0 

1.17 

-  3.63 

.62 

-  12 

.0 

75.9 

1.9 

95 

22 

57 

7+ 

0 

12 

0 

1.12 

-  2.71 

.46 

24 

.0 

77.0 

1.4 

97 

30 

54 

16 

0 

1 4 

0 

1 . 22 

2.80 

73 . 4 

96 

30 

47 

8  + 

0 

11 

0 

.98 

.40 

24 

.0 

76.6 

94 

31 

61 

7 

10 

0 

1.33 

.57 

10 

.0 

75.7 

.  7 

94 

30 

59 

7 

0 

9 

0 

1  . 40 

-  3.06 

.69 

9 

.0 

76.9 

1.2 

97 

30 

53 

16 

0 

14 

0 

1  .  74 

-  2.73 

.61 

24 

.0 

74.  3M 

.0 

93 

21 

54 

B 

0 

12 

0 

1.04 

-  3.49 

.51 

26 

.0 

72.6 

-  1.6 

3+ 

51 

8  + 

0 

9 

0 

1 .86 

^ '  1  ^ 

^  ' 

^4 

*  ^ 

75.  5M 

1.5 

95 

3+ 

54 

8 

0 

10 

0 

1 .45 

-  2.13 

74.6 

22 

56 

16 

0 

6 

0 

1 .22 

48 

26 

J 

76.  2 

.  0 

94 

30 

59 

8+ 

0 

9 

0 

2.86 

-  1.42 

l]61 

31 

.0 

76.6 

-  1.4 

93 

31 

63 

8+ 

0 

2 

0 

.86 

-  2.22 

.75 

12 

.0 

75.3 

.8 

95 

31 

56 

7 

10 

3.50 

~  1  '  ?ft 

T 

77.4 

1  . 1 

96 

30 

61 

8 

0 

1 .63 

1.16 

1  '  A4 
.  44 

.  0 

76.  7M 

.  7 

91 

30 

59 

15+ 

0 

.34 

2  73 

77.4 

95 

22  + 

60 

7 

13 

0 

.  80 

.41 

2 

.0 

75.71 

1  . 53 

1 

76.6 

-  .2 

94 

21+ 

56 

8 

0 

15 

0 

1 . 47 

-  2.66 

.50 

17 

.0 

76.9 

-  .1 

96 

30+ 

57 

8 

0 

16 

0 

.  33 

-  4.19 

.11 

12 

.0 

73.5 

.  8 

91 

24 

52 

7 

3.85 

75.  5M 

95 

22+ 

54 

7 

0 

20 

0 

1 .04 

iso 

21 

.0 

78.5 

^1 

26 

62 

17 

0 

5 

0 

.46 

.30 

13 

.0 

75.6 

.2 

92 

31 

67 

8 

0 

2 

0 

.30 

-  2.76 

.30 

12 

.0 

76.3 

69 

22+ 

66 

17 

0 

0 

0 

1  .43 

.50 

27 

.0 

77.7 

90 

31 

64 

20 

0 

1 

0 

3.00 

2.76 

27 

.0 

76.  1 

-  1.2 

92 

25+ 

56 

7  + 

7 

0 

3.24 

-  3.44 

1.16 

20 

.0 

78.  1 

69 

23 

69 

3 

0 

0 

0 

1.22 

1 .08 

27 

.0 

76.6 

-  .7 

95 

31 

57 

7 

0 

10 

0 

2.41 

-  2.54 

1.36 

27 

.0 

76.6 

1.2 

95 

22 

57 

7 

0 

15 

0 

2.63 

-  1.78 

.92 

26 

.0 

76.5 

-  .5 

94 

23+ 

64 

7 

0 

10 

0 

3.70 

-  2.22 

2.50 

27 

.0 

77.0 

-  .2 

96 

22+ 

55 

7 

0 

15 

0 

2.14 

-  1.98 

1.96 

27 

.0 

74.7 

-  1.8 

90 

23+ 

58 

7 

2 

0 

3.84 

-  .41 

1.48 

27 

.0 

Snow,  Sleet.  Hail 


No.  of  days 


^3"! — 

0-  5 
•S  5  g 


See  reference  notee  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


station 

Temperature 

Precipitatioo 

Average 

Departtlre 
from  normal 

1 

Ji 

s 

Date 

1 

t 
q 

5 

c 

Q 

.Degree  days 

No.  of  days 

3 

o 
e- 

Departtire 
from  normal 

•3 
1 
1 
a 

S 

a 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  days 

9  ^ 

2  8 

Min.  32* 
or  below 

Total 

■t  0  a 

a  o  ° 

2     0  « 

■£ 
Q 

e 

o 

a 

q 

e 

0 

a 

0 

8 

1.00  or 
more 

HIALEAH 

76.2 

92 

23+ 

12 

0 

1  63 

1  15 

27 

.0 

0 

6 

1 

1 

HOMESTEAD  EXP  STA 

75.9 

-  .4 

96 

29 

55 

8+ 

0 

17 

0 

3.13 

-  3.17 

.84 

18 

.0 

0 

10 

4 

0 

HYPOLUXO 

76.6 

-  .2 

96 

4 

57 

7+ 

0 

6 

0 

2.19 

-  2.79 

.76 

12 

.0 

0 

4 

2 

0 

KEY  WEST  KB  AIRPORT 

79.1 

.6 

31 

0 

1 

0 

-  3.12 

*  rt^ 

.0 

0 

4 

0 

0 

KEY  WEST  WB  CITY 

80.3 

1.2 

Ql 

31 

6ft 

17 

0 

3 

0 

'  nfi 

-  3.48 

.0 

0 

3 

0 

0 

LA  BELLE 

76.2 

-  .2 

97 

31 

52 

0 

18 

0 

-  2.39 

62 

.0 

0 

5 

1 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

76. 9M 

-  1.5 

96 

22 

54 

8 

0 

17 

0 

.76 

• 

.37 

27 

.0 

0 

5 

0 

0 

loxahatchee 

7*. 8 

93 

23 

50 

7 

11 

0 

6.60 

2.82 

27 

.0 

0 

8 

4 

3 

MARATHON  VACA  KEY 

78.5 

14 

ft? 

1 

0 

• 

.0 

0 

2 

0 

0 

MELBOURNE  WB  AP 

75.5 

1.4 

22 

0 

4 

0 

■ 

-  .92 

7ft 

.0 

0 

8 

3 

1 

MERRITT  ISLAND  5  S 

75. 4M 

-  .6 

93 

22 

62 

0 

4 

0 

3  65 

-  .35 

1  10 

27 

.0 

0 

10 

3 

1 

MIAMI  BEACH 

77.8 

-     .  1 

93 

24 

64 

7+ 

0 

4 

0 

2.05 

.90 

13 

.  0 

0 

6 

1 

0 

MIAMI  WB  AIRPORT 

77.7 

94 

23+ 

59 

16 

0 

9 

0 

1 .66 

.71 

27 

.0 

0 

4 

2 

0 

MIAMI  WB  CITY 

1  0 

24+ 

2 

-  4  98 

■ 

0 

5 

2 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

75.4 

-  .5 

93 

30 

14 

0 

4  '  47 

.49 

.0 

0 

9 

2 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE 

75.6 

.5 

94 

23 

60 

5 

0 

2  89 

-  1.20 

1  19 

13 

.0 

0 

10 

3 

1 

POMPANO  BEACH 

75.  7 

93 

29 

52 

17 

0 

12 

0 

1 .86 

l!20 

27 

.0 

0 

7 

1 

1 

PUNTA  GORDA 

76.3 

98 

60 

16 

17 

.71 

.51 

27 

0 

2 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

75.  9M 

29 

0 

15 

0 

^ "  10 

^  '  05 

.0 

0 

6 

2 

1 

SARASOTA 

76.9 

Qn 

31 

63 

15+ 

0 

1 

0 

" 

11  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

STUART 

77. 4M 

.  1 

93 

3+ 

55 

20 

0 

18 

0 

5.04 

2.00 

13 

.0 

0 

6 

4 

3 

TAMIAMI   TRL   *0  MI  BD 

75.7 

96 

23 

55 

16 

19 

0 

1 .93 

1 .40 

11 

.0 

0 

4 

1 

1 

TAVERN  I ER 

79.5 

.0 

91 

22+ 

63 

17 

0 

4 

0 

1.10 

-  3.10 

.58 

28 

.0 

0 

6 

1 

0 

TITUSVILLE  2  W 

74.6 

-  .9 

94 

3 

52 

16 

0 

10 

0 

2  .69 

-  2.18 

.95 

26 

-0 

0 

6 

2 

0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

76.5 

92 

21  + 

59 

7 

0 

6 

0 

3.29 

1.41 

26 

.0 

0 

9 

2 

1 

WAUCHULA  2  NW 

74.  8M 

-  2.2 

94 

21  + 

52 

7+ 

0 

13 

0 

2.28 

-  2.  19 

1.91 

11 

.0 

0 

5 

1 

1 

WEST  PALM  BEACH 

76.  IM 

-  .5 

92 

23 

62 

7+ 

0 

6 

0 

4.90 

.11 

2.20 

26 

.0 

0 

11 

3 

1 
1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

77.0 

-  .5 

94 

24 

60 

7. 

0 

9 

0 

6.05 

1  .26 

3.18 

26 

.0 

0 

10 

4 

DIVISION 

76.6 

2  .30 

.0 

STATE 

75.2 

-  .5 

2  .45 

-   1  .42 

T 

See  reieience  notes  foUowring  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 

lU?  19S1 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

'  5 

'  6 

7 

8 

9 

10 

n 

— 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2 

APALACBICOLA  - 
ARCADIA 
AVON  PARK 
AVOW  PARK  1  Mil 
BARTOV 

R 

.04 

T 

T 

.16 
T 

.06 
.37 

.2J 
.10 
.17 

.11 

.02 

.10 

!03 
.06 

.02 

.13 

.04 

.05 

2.77 
.09 

.34 
.04 

3.12 
1.47 

.33 
.10 
.45 

DELLE  GLADE  EXP  STA 
BELLE  GLADE  HRCN  GATE 
BIG  CYPRESS   IHO  RES 
BIG  CYPRESS   IKD  RES 
DIG  PINE  KEY  INN 

•IR 
R 

.  10 

.21 

1.96 
.09 

.35 
.19 

.48 
.01 

.30 

.03 
.08 

.01 
.02 

!07 
.04 

.15 
.20 
.10 

.07 

.30 

.18 
2.17 

.12 

2.65 

.01 

3.85 
4.75 
1.04 

.46 

BLACKKAN  4  VNW 
BLOUKTSTOirN  2  E 
BOKITA  SPGS  2  ESE 
DRADEKTON 
BRADFORD  1  ESE 

R 

R 

.12 

.76 

.02 
.31 

• 

.06 

1.36 

.30 
1.10 

.36 
.30 

.70 

.22 

.32 

.05 

.63 

3.53 
.06 

1.41 

.03 
1.00 

.27 

6.06 
4.15 
1.67 
.30 

BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  BILL 
BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BROOKSVILLE  KURSERY  NO 
BROOKSVILLE  NURSERY  NO 

R 

R 
1 
2 

.20 

.49 
.18 

.07 

.07 

.50 

.26 
.15 
.15 

.08 

.06 

.42 
.15 

.09 

.07 
.01 

1.21 

.27 

.06 
.05 

2.82 
.45 
.46 

.56 
.31 

6USHNELL  2  E 
CAUP  BLANDING 
CANAL  POINT  GATE  5 
CANTONMENT 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

R 

.04 

.04 

.06 
.15 

1.03 

.02 

.20 
.02 

.33 
.29 
.57 
.60 

.53 

.10 

.07 

.14 
.41 

.05 

.20 

2.31 

.14 

.14 

.30 

.02 
1.30 

.19 
.  14 

.51 
1.01 

.50 

.71 
1.37 
4.77 
3  13 
1.43 

CAPTIVA 
CARRABELLE 
CARli'VILLE 
CEDAR  KEY 
CHATTAHOOCHEE 

.04 

.22 

.  17 

.02 
.19 

T 

.02 
T 

.99 
.82 
.40 
3.00 

.25 
.15 

T 

.01 

T 

.15 
.46 

.80 
1.26 

1.50 
T 

.60 
T 

2.75 
.09 
1.45 
T 
1.49 

.23 
.77 

3.00 
2.58 
3.09 
1.80 
7.36 

CHIPLEY  3  E 
CHRISTUAS  7  WNW 
CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEfflSTON 

R 

.02 

.67 

.24 

T 

.04 
.26 

.05 

.45 
.01 

.05 

.92 
.11 

1.29 

.43 
.12 
.85 
.29 

.03 

T 

T 

T 

.05 
.07 

.09 

.15 

.62 
.58 

.22 
.02 

.02 

.91 
.25 

1.63 

.78 
T 

.10 
1.36 

1.63 
.14 

5.28 
1.80 
.17 
2.93 
4.33 

CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 
COMPASS  I^KE 
CRESCENT  CTY  2  Sff 
CRESTVIEW  CAA  AP 

R 

.06 

.18 
.03 

.02 
.10 
.03 

.29 

T 

.09 

1.31 

1.29 
1.17 
.63 

.25 

T 

.84 

.05 

.69 

T 

.32 
1.16 

T 

.02 

T 

.43 

.85 

T 

1.04 

.83 
1.52 

1.30 
T 

.50 

.68 

3.63 
3.24 
3.42 
2.47 
3.61 

CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DANIA  5  W 
DAYTONA  DEACH 

R 
R 

.05 

.03 

.14 

.08 

1.31 
.90 

.59 
2.73 
2.67 

.07 
.21 

.49 
.03 

.30 

.02 

.05 

.05 
.05 

.06 
T 

.22 

.02 

.03 
.03 

T 

.33 

T 

1.47 
.79 
.84 

.04 
.60 

T 

.20 
.19 

3.66 
3.75 
3.73 
5.51 
2.35 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 
DE  FUNIAK  SPRINGS 
DE  LAND 
DOWLING  PARK 
DRY  TORTUGAS 

R 

" 

.21 

.27 
1.26 

.01 

.86 
.02 

T 

.12 
.28 

.18 
1.22 
.01 
.05 

T 

T 

.06 

.02 
.05 

.05 

.11 
.16 

.02 
T 

.03 
.09 

T 

.03 
.16 

.31 

.52 
l.lS 

T 

.68 
1.20 

1.15 

T 

.29 
.27 
1.08 

.03 

2.53 
2.80 
2.07 
3.33 
1.22 

EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELDA 
EELLSMERE 

R 

.15 

.08 

T 

.63 
.58 

.01 
.21 

.02 

.13 
.01 

.24 

.88 

.03 

!lO 
.09 

.20 
T 

.30 

.10 

.17 
T 

.15 

.85 
.25 

.08 

.14 

.92 

1.36 

.37 
.48 

T 

.02 

.40 
2.41 
1.93 
1.25 
2.63 

FERNANDINA 
FORT  DRUM 
FORT  L;\UDERDALE 
FORT  HVERS  »B  AP 
FORT  PIERCE 

R 
« 

.07 

.01 

T 

T 

.05 

.46 
.15 

.29 
.70 
.  16 

.50 

T 

.02 

.14 
.67 

T 

.01 

.04 

.55 

T 

.04 

.12 

.62 
2.43 

.45 

.24 
2.50 
1.96 
1.48 

.02 
.92 

1.19 
3.87 
3.70 
2.14 
3.84 

GAINESVILLE  UNIV 
GAINESVILLE  UNIV 
GLEN  SAINT  MARY 
GRACEVILLE  3  E 
GRAPE  HAMMOCK  3  V 

R 

R 
R 

.69 

.13 

.20 
.01 

.12 

.29 

.14 

1.13 
1.12 

.17 

.18 

.02 

.02 
.01 

.■21 

.06 
.02 
.24 

.02 
.55 
1.18 

.21 

.59 
.02 

T 

.20 

.04 

2.31 
2.11 
2.10 

1.32 

HART  MKE 
HI ALE AH 
HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
RILLIARD 

R 

T 

.02 

.82 
.08 

.10 

.09 

.09 

.16 

.07 
.14 

!04 

.60 
.29 

.09 

.14 

.46 

.78 

.88 
.23 

.09 

1.30 
.39 

.16 
1.15 
1.02 

T 

.03 

2.74 
1.63 
1.32 
2. 13 
1.63 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOLOPAW 

HOMESTEAD  EXP  STA 
HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 

R 
R 

.02 
.02 

T 

.76 

.18 

.60 

.58 

.  51 
.53 

.08 

T 

.79 
1.66 
.22 

.84 

.06 
.05 

.06 

.07 

.02 
.02 

.01 

.46 

.15 
2.90 
T 

.12 
.75 

.14 

.34 

3.13 
3.04 
2.19 

INGLIS 

INVERNESS 

ISLEWORTB 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 

R 
R 

T 

.10 
.03 

T 
T 

.02 
.38 

T 

T 

.03 

.03 
.18 

.13 

1.14 
T 

.72 
.32 

.08 
.38 

.27 

T 

.02 

.26 
.58 
1.47 

.08 

.96 

1.01 
.32 
1.88 
1.46 
2.62 

JACKSONVILLE  WB  CITY 
JASPER1 10  £ 
KENDALL  2  ESE 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 

R 
R 

T 

.03 

.03 

.15 
T 

.28 

.40 

T 

.78 
.02 
.01 

.08 
T 

.02 

.09 
!58 

.31 

.69 

T 

.5* 
.97 

T 

.02 
.36 
.43 
.23 
.02 

1.66 
1.50 
2.58 
.42 
.06 

KISSIMHEE 

KtSSIHMEE  NO  2 

1^  BELLE 

LA  BELLE  2  NW 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

R 
R 

.05 

.05 
.02 

1.04 

1.08 

1.00 
.77 

.24 

.14 

.03 

.20 
.18 

.01 

.02 

.18 

.35 
.27 

.09 

.49 
.46 

.38 

.62 
.78 

3. 12 
2.65 
.73 
.80 
1.26 

LAICE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
IJIKE  RIAWASSE 
I^KEIj^ND  WB  CITY 
LAKE  Pl^CID  2  SW 

R 
R 

.07 
.21 

T 

.32 

.03 
T 

.20 
.09 

.13 
.03 

.06 

.08 

.09 
.10 

.02 

.17 

.20 

.01 
.22 

.02 

.14 

.03 
.75 

.02 
• 

.13 

.08 
.05 
.42 
.03 

.31 
1.43 

.98 
.01 

T 

.37 

!31 

.01 

1.11 
2.36 
1.79 
1.37 
.76 

LAKE  TRAFFORD 
LAUOKT  B  W 
LKESBURG 
LICNUHVITAC  KEY 
LOXAHATCHEE 

R 
R 
R 

.11 

.40 

.  11 

.83 

.03 
1.01 

.12 

.08 

.IS 

.15 
.24 

.07 

.28 

.02 
^07 

.22 

.78 

.04 

1.32 
.SO 

.06 
.73 
.26 
2.82 

1.90 
1.25 

.97 

1.90 
3.94 
1.02 
1.06 
6.60 

I^XAHATCHEE 
LYNNK  4  8R 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
MAR 1 ANNA  CAA  AP 

R 
R 

.07 

.16 

.18 

T 

.94 

.79 
.17 
.20 

.81 
.03 

.07 

.15 
.  10 

T 

.22 
.  16 

.21 

.06 

.22 
.19 
.06 

.29 

.69 
.33 

.24 

T 

3.10 
1.04 
1.55 

1.15 
.  30 

.03 

.58 

.17 

6.51 

1.75 
.40 
4.39 

MARIANNA    IND  SCHOOL 
MARINELAND 
NATO  "t  NV 
MELBOURNE    10  WNW 
MBLBOURNE  WB  AP 

R 

R 
R 

.IS 

.07 

.24 

.03 

.13 

.01 

.57 

.97 

.38 
.08 
.19 

.03 
.12 
.45 

.06 

.03 

.03 

.14 

.03 
T 

.17 
T 

.83 
T 

1.23 

.12 
.17 
.40 
.51 

.08 
T 

1.8S 
.22 

1.39 
.57 

1.18 

.08 
.35 
.51 

.16 

.09 

.16 

4.64 

3.60 
1.97 
3.16 

MERRITT   ISIJ^ND  5  S 
MIAMI  DFJICH 
MIAMI  WB  AIRPORT 
MIAMI   WD  CITY 
MILTON  EXP  STATION 

R 

.29 

T 
T 

.01 

.22 

.02 
.75 

.18 

.65 
T 

.02 
.90 
.83 
.75 

.25 
.13 
.19 

T 
T 
T 

T 

.22 
.19 
.43 

.17 
.01 
T 
T 

.03 
.39 
T 

.55 

T 
T 

T 

.40 

.80 
1.10 

1.10 

.71 
.25 

.28 

.28 

3.65 
2.05 
1.66 
2.17 
2.53 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
lUY  19S1 


Day  oi  month 


otaDon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2 

HOIITICELLO 
KGORS  BAVSH  LOCK  1 
UOORE  BAVETi  LOCK  1 
MOiniTAIN  I^KE 
MT  PLEASANT 

R 

.IT 

.  24 

-Ol' 

3.95 

.03 
.23 

.08 
.27 
.62 

.35 
20 

.24 

.23 

T 

.01 

2. 75 

2.81 
.06 
.01 

.11 

.01 

1 . 19 
1.57 

T 

T 

1.10 
1.18 

.51 
.08 

.62 

.  10 

 1 

.90 
.68 

4.07 
4.47 

4.07 
1.17 
7.86 

IIYAKKA  BIVER  ST  PARK 
NEW  SMYRNA  4  N 

SICEVILLE 
NICBVIU^ 
NITTAff  1  S 

R 

T 

.18 

.20 
1.19 

.25 
•1.24 
.67 
T 

.03 
.71 
.02 
.21 

.04 

T 
T 

T 

.08 
T 

T 

.10 

06 

.45 

T 

.17 
1.40 

.25 

.  10 
T 

1.56 

.61 
1.12 
3.95 

2.02 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
OCA  LA 

OCA LA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  9  W 

R 
R 

.02 

.08 

T 

.42 

1.25 

1.92 
2.25 

.04 

T 

.18 

.12 
.28 

.17 
.10 

T 

.07 

.53 
.40 

.20 
.16 

2.28 
.72 
.32 
.07 

.  02 
.24 

.05 

4.80 

1.22 
.98 
2.59 

OKEECHOBEE  HBCN  GATE  6 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE  cm  3  S 
ORANGE  SPNGS  1  E 
ORLANDO  *ATER  PLANT 

R 
R 

.04 

T 

.10 
.41 

.10 

.24 

.57 

.03 
.39 

l!l8 
.07 

!03 
.11 

T 

.02 

.09 

.07 
.27 
.02 

T 

.02 
.06 

.55 
.24 

.10 

T 

.89 
.38 
.30 

.01 
.35 

.  05 
.87 

.16 
.08 

.91 
.02 

T 

.  01 

2 .89 
3.82 
3. -01 
1.61 
1.33 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ORTONA  LOCK  2 

PALATCA 

PANACEA 

PANAMA  CITY 

R 
R 

R 

.0, 

.03 

.02 

.03 

.10 
.09 
1.07 

.18 
.26 
1.04 

.11 

.09 

T 

.14 

T 

.01 

.56 

.49 

.61 

.02 

.15 
2.88 
.90 

T 

.51 

1.12 

.02 

1.40 
.62 
1.74 
4.40 
3.04 

PANAHA  CITY  2 
PARISH 

PEKNSUCO  4  NW 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 

; 

R 
R 

!2S 
T 

.02 
.43 

.07 
.06 

.31 
.28 

1.44 
.83 

.45 
.40 

.05 

.06 
.  11 

.  01 

.05 
.15 

.90 

1.69 
1.17 

.24 

1.85 
.54 

4.09 
3.44 

PETERS 

PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 

PORT  ItAYACA  S  L  CANAL 

PUNTA  GORDA 

K 

.16 
.08 

.02 

.20 

.06 

.15 
.05 

.25 

.11 

.05 
.02 

.17 

.03 

.25 

.03 

.61 

1.20 
1.  23 
.51 

.35 

.02 

2 .97 
1.04 
1.86 
1.59 
.71 

QUINCY  EXP  STATION 
RAIFORD  ST  PRISON 
RAIFORD  ST  PRISON 
ROYAI.  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 

R 

.  36 

.21 

.26 

.15 

'!07 
.15 

.13 

1.15 

• 

.08 

.65 

.22 

T 

.07 

.36 
T 

.36 
.35 

14 

^!l5 
.02 

.56 

.  15 
1.15 
1.14 

.26 

.10 

.13 

.02 

l!86 
2.11 
2.10 
1.45 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
SAINT  HARKS  6  SE 

R 
R 

T 

.33 

.  02 

.04 
1.30 

.  12 

.35 
.50 

.12 
.11 
.58 
.05 

.01 

T 

.05 
.23 
.21 
.16 

.36 

.88 

.89 

.21 
T 

.04 

.35 

.15 
.20 

.48 

2.36 
2.40 

1.76 

.05 

1.61 
1.59 

.25 

1 .22 
2.85 
2.79 
6.20 
4.70 

ST  PETERSBURG 
ST  PETERSBURG 
SANFORD 
SARASOTA 

SECOTAN 

R 

.29 

.01 
T 

.75 

1.88 

.01 
.05 
1.09 

.18 

.04 

.02 

.08 

.01 

.11 

.12 

.71 

.99 
.40 

.03 
T 

.05 
2.18 

.09 
.58 

T 

.15 

!06 

3.50 
.10 
5.44 

STUART 

TALLAHASSEE  WB  AP 
TAHIAUI  CANAL 
TAUIANI  TRL  4  8D 
TAUIAKI  TRL  4  BD 

R 
R 

.02 

T 

T 

.32 
1.44 

.09 
1.40 

.15 
.06 

.11 
.10 

.12 

.  51 

.12 

T 

1.47 

'leg 

.06 

.16 
.05 
.40 

.36 

1.43 

4!l4 

.42 
1.93 
2.06 

TAUPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPRINGS 
TAVERN tER 
TITUSVILLE  2  W 
VENICE 

R 
K 

T 
T 

.06 
.05 

.10 

.27 

.11 

1.44 
.08 

T 

.05 

.05 

.  01 
.10 

.05 

.43 

.06 

.47 

T 

.01 
T 

.95 

T 
T 

.30 
.52 
.26 

.58 

1.10 
2.69 
.36 

VENUS  3  SE 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCBULA  2  NW 

R 
R 

R 

.14 

.06 

.10 

.09 

.03 
T 

.20 
1.10 

.03 
.29 
.43 
.45 
1.91 

.32 

.29 

.03 
.11 
.06 

.04 

.02 

.11 
.12 

.18 

.60 
.58 
.15 

.02 
.08 
.10 

1.47 
1.41 
1.36 

.19 

.25 
.24 
.14 

.04 

.56 
3.41 

3.29 
3.29 
2.28 

WEST  PAUl  BEACH 

WEST  PALU  BEACH  WB  AP 

WINTER  HAVEN 

R 

.41 

.01 
.01 

T 

.13 
.24 

.17 
.55 

.57 
T 

.31 
.45 

T 
T 

.03 
T 

.17 
.75 

.30 
.01 
.15 

.13 
.16 

T 

.01 

.02 

2.20 
3.18 

.99 
.80 

I 

4.90 

6.05 
.80 
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HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  EndiiiQ 


FLORIDA 
HAY  1951 


BOCA   RATON   5  M 

FORI  DRUM 

GRAPe   HAMMOCK   3  H 

MOLOPAX 

KEY  WEST  H8  CITY 
LAKE   ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  MB  CITY 
LYNNE  »  SE 
MELBOURNE  WB  AP 
MORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
OKEECHOBEE   HRCN   OATE  6 
OKLANDO  WB  AIRPOfiT 
VENUS  3  SE 


BIG  CYPRESS   INO  RES 
BROOKSVILLE  CHIN  MI,. 
GAINESVILLE  UNIV 
VERNON 


BLACKMAN  WNW 

BRISTOL 

CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 

CRESTVIEW  CAA  AP 

GAINESVILLE  UNIV 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

MARINELANO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

PANAMA   CITY  2 

PARISH 

RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
VERNON 

WEST   PALM  BEACH  KB  AP 


BLACKMAN  <•  WNW 
BRANFORD  1  ESE 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CRESTVIEW  CAA  AP 
DOWLING  PARK 
JACKSONVILLE   WB  CITY 
MAR  I  ANNA  CAA  AP 
MOORE   HAVEN   LOCK  1 
PANACEA 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TALLAHASSEE   WB  AP 
VERNON 


DOWLING  PARK 
GAINESVILLE  UNIV 
6RACEVILLE  3  E 
HOMESTEAD  EXP  STA 
LA  BELLE  2  NW 
NORTH  NEW  RVR  CANAL 
0«AN6E  CITY  3  S 
ORTONA   LOCK  2 
VENICE 


NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 


PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
ST  PETERSBURG 


BLACKMAN   <•  WNW 
CHRISTMAS  7  WNW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
KEY   WEST   WB  AIRPORT 
KISSIMMEE   HO  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LEESeuRG 
NICEVILLE 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 


r 


p.  M.  Hour  Ending 


-1st- 


02     .63     .03  .01 


•01  ,0i 


•  Ci  .01,  .02 

.11    .oe  .02 


•01  .01 
.01 
•  01 


-2d- 


-3d- 


•03     t03  •Ol 

.01 


-4th- 


-5th- 


-7th- 


-8th- 


.01     .03  .02 


.01.  .01 

■  01.   ,0t-  .01 


.02     ,0i  .02 


-9th- 

•  oi: 


•02  .11  .01 
•         •  • 

.01  .01 


.11  .10 
.19  .02 


.02 
.31 

•  02 

•  03 
•01  1<26 

•  03 

•  07 


•07     .01  .01 


1.03 
.03 


1.0<> 
•  03 


Urn  r«I«rciK;.  oota.  foUovloi  St.tlon  lod... 
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HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
MAY  1951 


PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
ST  PETERSBURG 
VERNON 


APALACHICOLA  WB  CITY 
BLACKMAN  1,  WNH 
BRISTOL 

CANAL  POINT  GATE  5 
CHRISTMAS   7  WNW 
CLEWISTON 
CRESTVIEW  CAA  AP 
OOWLING  PARK 
FELOA 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAMONT   8  W 
MAR  I  ANNA   CAA  AP 
NICEVILLE 
ORANGE   CITY   3  S 
PANACEA 
PANAMA   CITY  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA   we  CITY 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMIAMI    TRL  40  MI  BEND 
VENUS   3  SE 
VERNON 


APALACHICOLA   WB  CITY 
BELLE  GLADE  HRCN  GATE  'fi 
BLACKMAN  4  WNW 
BRANFORD   1  ESE 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CANAL  POINT   GATE  i 
CHRISTMAS   7  WNW 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS   CITY   CAA  AP 
DAYTDNA  BEACH  WB  AP 
OOWLING  PARK 
FORT  DRUM 
GAINESVILLE  UNIV 
SRACEVILLE  3  E 
JACKSONVILLE  WB  AP 
LAMONT    8  W 
LOXAHATCHEE 
MAR  I  ANNA   CAA  AP 
MELBOURNE    10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MOORE   HAVEN   LOCK  1 
NICEVILLE 

NORTH  NEW   RVR   CANAL  2 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PANACEA 

PENSACOLA   CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
PORT   MAYACA   S   L  CANAL 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TALLAHASSEE   WB  AP 
VENUS  3  SE 
VERNON  • 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


A.  M.  Hour  Ending 


P.  M.  Hour  Ending 


*  • 
.01  106 


•01  .01  aOl 
iS9     .07     .31   1.09  .02 


ilO     •  • 

.08     .07  .03 


•  21 

•  01 


-10th- 


•01  ^01  •!? 
•01  •Ol 

.83     .01  .18 


,li     .36  .02 


-nth- 


•13     .03  .02 


.16  .12  .01 
.01  .02 


•01  .01 

•01  .01 


.01     .03  .07 


.07  .03 
.03  • 


•01     .14  .16 


.12  .13  .02 
•  03 


•03     .01  .01 


.19  .01 
.01  .38 


.19  .06 
1.88 
•  04 

.14  .04 

.18  .38 


.02  .01 
.02  .01 
.30  .04 


•01  .01 

.01     .16       .09  .01 


.10  .07 

•  .05 
.01 


.01  .07 
.54  • 
.03  .01 


1.24 
■12  .03 


•  05 
.17 


.01  1.44 
.20 
1.10 


.01 

.01  .01 


-12th- 


AVON  PARK    1  NW 

BELLE  GLAOE  HRCN  GATE  4 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

CANAL  POINT  GATE  5 

CHRISTMAS  7  WNW 

CLEWISTON 

CLEWISTON  U   S  ENG 

CRESTVIEW  CAA  AP 

FELDA 

FORT  DRUM 

GRACEVILLE  3  E 

GRAPE   HAMMOCK    3  W 

KISSIMMEE  NO  2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  WB  CITY 

LOXAHATCHEE 

LYNNE   4  SE 

HARINELAND 

MELBOURNE   10  WNW 

MELBOURNE  WB  AP 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

NICEVILLE 

NORTH   NEW  RVR  CANAL  2 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA   LOCK  2 
PORT  MAYACA   S  L  CANAL 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TALLAHASSEE  WB  AP 


■  02 

•01  •Ol 


■  07 
.25 


.02      .01  .02 


See  reference  i 
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Tab)*  4 '  Conlinuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
MAY  1951 


A.  M.  Houi  Ending 


TAMPA  NB  AIRPORT 
VERO  BEACH  CAA  AP 
KEST   PALM  BEACH  KB  AP 


BELLE  GLAOE  HRCN  GATE  h 

FORT  DRUM 

FORT  MYERS  NB  AP 

MOMESTEAO  EKP  STA 

LAKELAND  KB  CITY 

LIONUMVITAE  KEY 

LOXAHATCHEE 

MELBOURNE   10  MNW 

MELBOURNE  KB  AP 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MIAMI    WB  CITY 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

NORTH   NEW   RVR  CANAL  2 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

ST  PETERSBURG 

TAMIAMI  CANAL 

TAMIAMI    TRL  *0  MI  BEND 


DAYTOMA   BEACH  WB  AP 

HIALEAH 

HOLOPAW 

HOMESTEAD  EXP  STA 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 
LI6NUMV1TAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
MELBOURNE   10  WNW 
MIAMI   WB  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
NORTH  NEW  RVR   CANAL  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


OAYTONA   BEACH  W8  AP 
HIALEAH 

KEY   WEST   W8  AIRPORT 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 


KEY  WEST  WB  AIRPORT 


BELLE  GLAOE  HRCN  GATE  <> 

CANAL  POINT  GATE  5 

CHRISTMAS  7  WNW 

CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  EN6 

BAYTOKA   BEACH  WB  AP 

FORT  DRUM 

FORT  MYERS  WB  AP 

GRAPE   HAMMOCK   3  W 

HOMESTEAD  EXP  STA 

I NGL I S 

JACKSONVILLE  WB  AP 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KISSIMMEE  NO  2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  WB  CITY 

LOXAHATCHEE 

LYNHE  *  SE 

MELBOURNE   WB  AP 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MIAMI    WB  CITY 

OCALA  AIRPORT 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

OOLANDO  WB  AIRPORT 

PARISH 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL   '•0  Ml  BEND 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST   PALM  BEACH  WB  AP 


BELLE   GLAOE   HRCN  GATE 
DAYTOHA   BEACH  WB  AP 
FORT  DRUM 
GAINESVILLE   ON  1 V 
HIALEAH 

LIGNUMVITAE  KEY 
MELBOURNE    10  WNW 


9       10      II  12 


•  03 

•02  •Ol 


P.  M.  Hour  Ending 


-13th- 


•61  •OZ 
•  «'>     •02  >Z9 


•11  •OZ 
•  02  •O'l 


1«41 
•  01 


•  01 

•  09 


•06  lOl 
•  01 


aO    1>03  •04 


-14th- 


•10  lOl  .01 
•12  lOl 


-15th- 


-16th- 


-17th- 


•01     ^12  •Ol 


•  03 

•  01 


•  02 

•  03 

•  03 

•02  (03 
•1«  •JZ 


-18th- 


•  01 

•  09 


•01  •Ol  tOl 


'•(•niica  DOt«a  follovlnA  station  IndSK. 
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Table  4  -  Continued 


NORTH  NEW   RVR  CANAL  2 
ORANGE  CITY   3  S 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  I 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST   PALM  BEACH  WB  AP 


APALACHICOLA  WB  CITY 
BRISTOL 

OAYTONA  8EACH  WB  AP 
FELOA 

HOMESTEAD  EXP  STA 
LEESBURfi 
MARIANNA  CAA  AP 
MARINELAND 
MIAMI   WB  CITY 
SAINT  LEO 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


CLEWISTOW 
CLEWISfON  U  5  ENS 
CRESTVIEW  CAA  AP 
HOMESTEAD  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMONT    8  W 
MARIANNA  CAA  AP 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
TALLAHASSEE  WB  AP 


CANAL  POINT  GATE  5 

CHRISTMAS  7  WNW 

CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 

DAYTONA   BEACH  WB  AP 

FORT  DRUM 

GRAPE  HAMMOCK  3  W 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

LAHONT  8  W 

LEESBURG 

LOXAHATCHEE 

LYNNE  *  SE 

MARIANNA  CAA  AP 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

OCALA  AIRPORT 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE 

ORANGE  CITY  3  5 

PORT  MAYACA   S   L  CANAL 

RAIFORD  ST  PRISON 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

TALLAHASSEE  WB  AP 

VERO  BEACH   CAA  AP 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


CLEWISTON 
HOMESTEAD  EXP  STA 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
PENSACOLA   CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
RAIFORD  ST  PRISON 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 


BRANFORD   1  ESE 
CROSS  CITY  CAA  AP 
OOWLING  PARK 
JACKSONVILLE   WB  AP 
JACKSONVILLE  W8  CITY 
LAHONT   8  W 
LYNNE   <.  SE 
MARIANNA  CAA  AP 
NICEVILLE 
PENSACOLA   WB  CITY 
RAIFORD   ST  PRISON 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 
TALLAHASSEE   WB  AP 
VERNON 


AVON  PARK  1  NW 
CHRISTMAS   7   WNW  . 
OAYTONA   BEACH  WB  AP 
FORT  DRUM 
GAINESVILLE  UNIV 
KISSIMMEE  NO  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LEESBURG 
MARINELAND 


HOURLY  PRECIPITATION 


TabI*  4  -  Continued 


MELBOURNE  10  HNW 
MELBOURNE  KB  *P 
OCAL<  AIRPORT 
OSANU   CITY   3  S 
ORLANDO   MS  AIRPORT 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 
TALLAHASSEE  MB  AP 
VERO  BEACH  CAA  AP 


MELBOURNE  10  WNW 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA   KB  CITY 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 


APALACHICOLA  KB  CITY 
6LACKMAN   1  HNH 

BRANFORD   1  ESe 
BRISTOL 

CANAL  POINT  SATE  5 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITT   CAA  AP 
OAYTONA  BEACH  KB  AP 
OOWLINO  PARK 
FORT  DRUM 
GAINESVILLE  UN  IV 
GRAPE   HAMMOCK   3  N 
MOLOPAW 
INGLIS 

JACKSONVILLE  MB  AP 
JACKSONVILLE  MB  CITY 
KISSIMMEE  NO  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  MB  CITY 
LAMONT   8  M 
LISNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
MAR  I  ANNA  CAA  AP 
MARINELAND 
MELBOURNE  10  MNM 
MELBOURNE  MB  AP 
NICEVILLE 
OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE  CITY   3  S 
ORLANDO  MB  AIRPORT 
PANACEA 
PANAMA   CITY  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA   MB  CITY 
RAIFORD   ST  PRISON 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
ST   LUCIE   NEM  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE   MB  AP 
TAMIAMI    TRL  MI  BEND 

TAMPA   MB  AIRPORT 
VERMON 

VERO  BEACH  CAA  AP 
MEST   PALM  BEACH   MB  AP 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
MAY  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


•06  (03 
•  SI 


•01     102     .15  1. 


•01     aOZ  •OZ 


P.  M.  Hour  Ending 


•01     102  •Ol 


-25th- 


-26th- 


•11  2.13  .34 
•83      .20      aOl      ^05      • 14      ,20  •Ol 


•03  •20;  .18  .IS  •SI 
•02     •ll     ^21     .09  •Ol 


.01     104  .79 


.01     .30     .52!  .21 


•26     ,02  •SO 


•05  ^14  ^04  •ll 
•15     ^69     112  114 


•09     •Ol  •Ol 


•01  2.23  .13 


•25     162  .16 


.33     .05  .01 


.01 

.46  .83 

.30  1.20 


•  16 
.14 


•05  .07 
•52  ^03 


.07 
•01  •Ol 


-27th- 


AVON   PARK    1  NM 

BELLE  GUAOE  HRCN  GATE  4 

BLACKMAN  4  MNM 

BRANFORD   1  ESE 

CANAL  POINT  SATE  5 

CLEMISTON 

CLEMISTON  U  S  ENG 

DOULING  PARK 

FELOA 

FORT  DRUM 

FORT  MYERS  MB  AP 

GRAPE   HAMMOCK   3  M 

HIALEAH 

HOLOPAM 

HOMESTEAD  EXP  STA 

JACKSONVILLE  MB  AP 

JACKSONVILLE  MB  CITY 

KEY  MEST  MB  AIRPORT 

KEY  MEST  MB  CITY 

LA  BELLE  2  NM 

LAMONT   8  M 

LEE5BURG 

LIGNUMVITAE  KEY 

LOXAHATCHEE 

MELBOURNE    10  MNM 

MELBOURNE  MB  AP 

MIAMI    MB  AIRPORT 

MIAMI    MB  CITY 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

NORTH  NEM   RVR  CANAL  1 

NORTH   NEW   RVR   CANAL  2 

OCALA  AIRPORT 

OKEECHOBtt    HRCN   ijATt  6 

ORTONA   LOCK  2 

PORT   MAYACA   i  L  CANAL 

RAIFORD  SI  PRISON 

ST   LUCIE   NEM  LOCK  1 

TAMIAMI  CANAL 

TAMIAMI    TRL  40  MI  BEND 

VENICE 


•04     ^03  .03 


.04     .03     .01     .03     .02     .01  .01 


.02  .02 


•  07 

•  05 

•  18 
.70 


•01  .04     .05  .15 


.09 
.01 


.01 
.20 

•  10 


•  10 

•  02 

•  36 


•  02 

•  01 


•  1.36 
.01  .22 


■  01 
.IS  lOl 


•  10 

•  01 


•  08 

•  02 

•  02 

•  78 

•  06 

•  73 


•  71 

•  2S 

•  51 


•  51 

1^23 


8«e  rafer«flc« 
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Table  4  -  Continued 


VENUS  3  SE 

VERO  BEACH  CAA  AP 

WEST  PALM   BEACH   HB  AP 


BELLE  GLADE  HRCN  GATE 
BIG  CYPRESS   IND  RES 
MIALEAH 

KEY  WEST  KB  AIRPORT 
MELBOURNE    10  WNW 
NORTH  NEW  RVR   CANAL  1 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 


BELLE  GLADE  HRCN  PATE 

BIG  CYPRESS  IND  RES 

BOCA  RATON  5  W 

BR  1 STOL 

LAMONl    a  W 

MARIANNA   CAA  AP 

MELBOURNE    10  WNW 

PANACEA 

PARISH 

TALLAHASSEE   WB  AP 
VERNON 


BRANFORD  1  ESE 
BROOKSVILLE  CHIN  HIU. 
CROSS  CITY  CAA  AP 
GRACEVILLE  3  E 
INGLIS 

LAKELAND  WB  CITY 
LYNNE  »  SE 
MARIANNA   CAA  AP 
NICEVILLE 
PANACEA 
PENNSUCO  *  NW 
SAINT  LEO 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMPA   WB  AIRPORT 


HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Hour  Ending 


•  01 

•  02 


.01     .01  .01 


6     I  '27 
•  02 


-28th- 


•  01 

•  01 


-30th- 


-3] 


St- 


p.  M.  Hour  Ending 


FLORIDA 

MAY  1961 


•  19 

•  24 

•  SO 


.62  ,03 
.20  .03 


•  9',  .02 
.01 


•  09 
I^IZ 


•  02 
1>S9 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.24 

228 

.26 

171 

.28 

120 

.28 

210 

.33 

225 

.29 

155 

.27 
160 

.24 

122 

.27 

117 

.15 
142 

.23 
180 

.22 
152 

,25 
117 

.16 
319 

.25 
298 

.27 
196 

,29 
!18 

.28 
240 

.24 

L92 

.28 
96 

26 
96 

.26 
113 

.28 
169 

.34 
218 

.28 
94 

.21 
161 

.16 
100 

.33 
116 

.22 
191 

,31 
146 

.28 
109 

8.01 
5271 

CI^ISTON  US  ENG  (a) 

MAX 
HIN 

91 
76 

90 
73 

93 
75 

91 
75 

88 

75 

89 
74 

89 
71 

90 
74 

92 

95 
78 

94 
79 

BIALEJVB 

EVAP 
WIND 

.39 
99 

.32 

66 

.27 

51 

.30 
81 

.35 
64 

.31 

38 

.27 

30 

.33 
41 

.23 
48 

.22 
48 

.27 

45 

.30 
45 

.16 
75 

.33 

63 

.39 

158 

.29 

25 

.22 
97 

.28 
46 

.  18 
41 

.28 
46 

.33 
22 

.35 
60 

.35 

59 

.35 
63 

.26 
48 

.32 

73 

.23 
40 

.21 
39 

.32 
40 

.44 

32 

.26 

9.11 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.24 

38 

.42 

50 

.32 
47 

.28 
52 

.25 
32 

.28 

37 

.22 
18 

.21 
30 

.23 

26 

.  17 

21 

.20 
24 

.  18 
24 

.27 

61 

.23 
71 

.39 
43 

.22 
44 

.21 

51 

.24 
29 

.23 
33 

.21 
22 

.22 
25 

.30 
36 

.26 
49 

.21 
21 

.26 
52 

.13 

20 

.  14 
17 

.29 
36 

.29 
28 

.28 
31 

7.38 
1068 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.23 

.32 

.18 

.28 

.31 

.22 

.35 

.10 

.25 

.32 

.08 

.31 

.17 

.19 

.19 

.27 

.03 

.35 

.18 

.24 

.21 

.26 

.28 

.11 

.28 

.  18 

.  17 

.30 

.26 

B7.08 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.35 
110 

.35 
117 

.29 
72 

.24 

65 

.33 
90 

.26 

95 

.26 
44 

.30 
42 

.30 

52 

.21 
52 

.28 

63 

.23 
74 

.22 
53 

.20 
128 

.46 
215 

.38 
156 

.33 

63 

.25 

82 

.29 
92 

.23 
47 

50 

.26 
45 

.26 
40 

.32 
107 

.25 
74 

.32 
59 

.34 
100 

.08 
34 

.26 
41 

.28 
49 

.28 
45 

88.69 
2356 

OKECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.24 

.21 

.26 

.29 

.27 

.22 

.28 

.30 

.23 

.20 

.22 

.25 

.18 

.19 

.25 

.27 

.30 

.21 

.22 

.29 

.24 

.18 

.27 

.24 

.26 

.21 

.28 

.08 

.26 

.29 

.31 

7.50 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.25 
44 

.19 
S3 

.25 
43 

.32 

63 

.14 
74 

.38 
70 

.32 
44 

.30 
53 

.24 

27 

.26 
22 

.25 
20 

.21 

25 

.13 
30 

.22 
74 

.29 
82 

.26 
79 

.35 
80 

.22 
80 

.22 

67 

.19 
49 

.17 
7 

.19 
34 

.31 
60 

.30 
83 

.26 
47 

.  15 
35 

.15 
28 

.08 
27 

.38 
64 

.33 
48 

.25 
28 

7.56 
1540 

TAMIAHI  TRL  40  BD 

EVAP 

.18 

.22 

.26 

.28 

.34 

.30 

.32 

.30 

.32 

.21 

.42 

.22 

.27 

.  17 

.22 

.20 

.20 

.32 

.20 

.22 

.24 

.30 

.27 

.40 

.23 

.29 

.27 

.  15 

.19 

.32 

.31 

8.14 

UKX  and  MIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
teaperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24-hours  ending  at  time  of  observation. 

(a)  Evaporation  measured  in  pan  36  x  38  inches. 
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Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
M*Y  1951 


Day  Oi  Month 


Station 

- 

2  j 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

9 

10  1 

1 

12 

13 

14 

IS 

16  j 

17  j 

lg 

1 

20 

21 

22 

 L 

23 

24 

2S 

2g 

27 

2g 

29 

30 

31 

Avel 

APALACHICOL*  KB  CITV 

r 

MAX 

79 

88 

81 

84 

80 

so 

75 

77 

78 

80 

30 

79 

78 

78 

81 

82 

82 

83 

90 

86 

84 

82 

77 

77 

74 

85 

86 

88 

89 

83 

8ii5 : 

MIN 

71 

69 

68 

61 

66 

59 

62 

61 

63 

65 

66 

64 

61 

61 

62 

60 

64 

64 

67 

71 

70 

70 

72 

61 

64 

66 

69 

63 

70 

71 

7* 

65.6 

ARCADIA 

MAX 

88 

89 

90 

87 

87 

85 

89 

89 

89 

93 

90 

90 

37 

85 

83 

34 

34 

85 

86 

90 

94 

93 

90 

38 

91 

93 

94 

91 

92 

93 

93 

89.1 

MIN 

64 

65 

64 

66 

68 

63 

57 

56 

66 

62 

64 

69 

65 

66 

61 

59 

62 

61 

61 

61 

56 

55 

70 

54 

63 

70 

66 

65 

65 

67 

67 

64.1  1 

AVON  PARK 

MAX 

85 

85 

92 

90 

SO 

86 

88 

90 

90 

91 

90 

89 

86 

84 

81 

86 

33 

86 

86 

93 

95 

94 

92 

88 

89 

93 

85 

92 

93 

96 

96 

89.1 

MIN 

66 

64 

65 

66 

66 

64 

58 

67 

66 

64 

67 

69 

67 

66 

62 

60 

63 

61 

61 

52 

67 

64 

65 

70 

66 

70 

68 

66 

65 

61 

68 

64.6 

BARTOM 

MAX 

86 

90 

94 

90 

90 

88 

89 

90 

92 

91 

90 

88 

87 

86 

85 

86 

85 

83 

87 

95 

96 

95 

91 

89 

91 

92 

85 

95 

94 

97 

97 

90.3 

MIN 

61 

63 

64 

67 

66 

64 

57 

58 

65 

66 

67 

69 

66 

65 

62 

61 

64 

61 

62 

62 

69 

66 

69 

71 

62 

61 

68 

66 

66 

61 

62 

64  •  3 

BELLS   GLAD£   EXP  STA 

MAX 

8S 

82 

84 

90 

89 

87 

85 

86 

87 

84 

90 

87 

90 

82 

82 

74 

80 

80 

81 

83 

37 

89 

90 

91 

89 

90 

88 

87 

86 

90 

88 

85.9 

MIN 

63 

59 

59 

58 

64 

60 

52 

57 

62 

57 

63 

62 

66 

65 

55 

55 

53 

62 

63 

59 

60 

62 

61 

53 

64 

71 

66 

63 

61 

65 

62 

61.0 

BIG  CYPRESS   INO  RES 

MAX 

82 

90 

90 

92 

83 

88 

91 

94 

89 

92 

90 

94 

85 

85 

85 

87 

31 

83 

33 

92 

93 

95 

94 

95 

93 

90 

92 

93 

93 

96 

90.0 

MIN 

64 

61 

59 

62 

62 

54 

66 

61 

59 

62 

64 

4S 

61 

61 

63 

61 

61 

60 

60 

61 

64 

60 

62 

64 

57 

60 

62 

59 

60.9 

BIG  PINE  KEY  INN 

MAX 

86 

85 

86 

88 

86 

38 

84 

87 

85 

87 

87 

87 

90 

86 

85 

84 

86 

84 

85 

87 

87 

33 

90 

39 

90 

91 

89 

88 

90 

39 

89 

87.2 

MIN 

74 

72 

68 

69 

72 

70 

64 

64 

75 

75 

74 

75 

70 

71 

74 

70 

62 

68 

64 

68 

67 

67 

68 

67 

69 

78 

74 

74 

57 

67 

67 

69.8 

BLOUNTSTOWN  2  E 

MAX 

87 

89 

93 

83 

85 

85 

32 

80 

77 

73 

36 

80 

78 

83 

87 

86 

90 

39 

89 

94 

94 

93 

90 

38 

81 

'  82 

76 

87 

90 

89 

95 

86.0 

MIN 

6S 

60 

64 

57 

57 

50 

58 

48 

56 

54 

63 

63 

53 

54 

59 

52" 

58 

56 

69 

63 

68 

65 

71 

54 

55 

66 

64 

54 

36 

62 

70 

59.  1 

BRADENTON 

MAX 

87 

85 

85 

87 

34 

82 

82 

85 

87 

87 

36 

86 

85 

83 

83 

82 

85 

85 

83 

85 

86 

87 

86 

65 

37 

88 

82 

89 

87 

90 

92 

35.6 

MIN 

65 

65 

70 

67 

72 

68 

58 

57 

67 

66 

67 

69 

65 

66 

62 

62 

67 

69 

64 

62 

69 

63 

65 

73 

64 

77 

69 

66 

53 

60 

66 

66.1 

BflOOKSVILLE  CHIN  MILL 

MAX 

84 

86 

87 

84 

86 

79 

82 

85 

88 

90 

87 

83 

88 

85 

86 

85 

31 

84 

86 

88 

92 

87 

85 

84 

83 

90 

81 

92 

91 

93 

91 

36.2 

MIN 

63 

61 

66 

68 

69 

62 

61 

58 

64 

65 

66 

67 

66 

59 

58 

58 

62 

51 

61 

65 

67 

67 

69 

68 

60 

67 

69 

68 

69 

67 

72 

64.6 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

85 

87 

92 

87 

88 

84 

86 

37 

91 

92 

89 

65 

86 

83 

82 

66 

83 

85 

86 

91 

94 

92 

39 

86 

34 

95 

83 

93 

93 

97 

96 

88.3 

MIN 

59 

59 

64 

65 

68 

58 

54 

53 

53 

61 

64 

54 

59 

55 

55 

60 

60 

58 

60 

66 

59 

67 

67 

64 

66 

53 

53 

66 

66 

60  .6 

CAMP  BLANDING 

MAX 

86 

89 

87 

93 

89 

85 

83 

82 

84 

88 

91 

39 

88 

81 

81 

61 

87 

81 

84 

85 

91 

94 

92 

90 

83 

84 

90 

86 

89 

89 

95 

87.0 

56 

57 

67 

67 

65 

59 

61 

49 

64 

66 

68 

62 

59 

57 

57 

50 

60 

57 

69 

61 

63 

56 

70 

61 

59 

67 

64 

56 

66 

67 

67 

61.8 

CAPE  SABLE   RANGER  STA 

MAX 

85 

86 

84 

85 

84 

84 

83 

«5 

83 

85 

35 

85 

87 

85 

81 

63 

81 

62 

85 

87 

87 

69 

89 

38 

88 

89 

86 

85 

37 

88 

89 

85.6 

65 

62 

62 

70 

68 

63 

60 

,7 

67 

71 

65 

67 

69 

68 

63 

59 

56 

65 

58 

62 

63 

66 

67 

64 

64 

78 

71 

68 

63 

70 

65 

65.0 

CAPTIVA 

MAX 

89 

89 

83 

83 

83 

84 

84 

36 

87 

88 

86 

85 

87 

87 

85 

86 

61 

84 

86 

84 

84 

65 

86 

86 

86 

87 

82 

84 

85 

85 

90 

85.4 

MIN 

69 

69 

65 

73 

73 

72 

67 

66 

70 

73 

70 

71 

68 

70 

65 

66 

70 

57 

68 

64 

73 

66 

73 

75 

71 

70 

70 

69 

75 

74 

75 

69  .9 

CARRABELLE 

MAX 

84 

83 

95 

87 

85 

84 

87 

SO 

79 

30 

74 

78 

33 

34 

82 

83 

62 

89 

90 

90 

93 

92 

39 

31 

83 

76 

83 

81 

94 

93 

90 

85.0 

MIN 

63 

64 

74 

62 

69 

60 

63 

54 

56 

55 

54 

53 

53 

57 

60 

53 

50 

59 

58 

60 

66 

65 

69 

56 

55 

54 

57 

56 

65 

62 

61 

69. 1 

CEDAR  KEY 

MAX 

86 

86 

35 

84 

85 

62 

80 

83 

87 

33 

83 

65 

38 

85 

85 

85 

33 

80 

86 

86 

85 

87 

84 

80 

82 

79 

82 

88 

88 

87 

89 

84.5 

M  N 

60 

64 

72 

71 

72 

70 

62 

62 

64 

71 

71 

70 

64 

62 

74 

56 

64 

62 

'  64 

70 

72 

72 

74 

64 

56 

68 

72 

65 

67 

71 

74 

67.4 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

39 

88 

90 

88 

83 

60 

SO 

77 

73 

84 

79 

76 

31 

86 

84 

69 

88 

89 

92 

93 

90 

88 

88 

86 

82 

81 

84 

87 

87 

94 

91 

85.5 

63 

61 

65 

61 

60 

50 

58 

49. 

59 

56 

60 

62 

51 

55 

59 

54 

68 

57 

62 

64 

66 

65 

72 

55 

58 

63 

67 

57 

56 

69 

66 

59.9 

CLEARWATER 

MAX 

87 

84 

82 

79 

81 

79 

80 

34 

35 

88 

83 

83 

86 

87 

83 

61 

34 

81 

82 

82 

84 

35 

82 

82 

84 

87 

81 

86 

86 

88 

89 

83.7 

MIN 

68 

65 

72 

74 

74 

73 

70 

66 

55 

69 

71 

70 

73 

66 

61 

63 

72 

.65 

66 

72 

74 

74 

74 

75 

•  64 

73 

72 

74 

76 

73 

73 

70.2 

CLERMONT  6  S 

MAX 

84 

88 

92 

38 

88 

35 

67 

69 

93 

32 

81 

86 

33 

85 

36 

93 

9* 

93 

89 

88 

S3 

91 

S3 

92 

92 

95 

94 

88.3 

63 

61 

66 

67 

69 

64 

60 

59 

62 

61 

61 

69 

62 

64 

52 

65 

66 

69 

67 

59 

69 

57 

67 

68 

60 

67 

64.0 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

83 

82 

82 

65 

91 

90 

90 

38 

85 

81 

85 

86 

87 

38 

83 

60 

60 

82 

35 

84 

34 

85 

37 

91 

92 

36 

90 

87 

89 

92 

89 

S6.1 

MIN 

72 

63 

63 

70 

65 

62 

58 

60 

74 

73 

75 

69 

58 

70 

69 

58 

56 

62 

59 

50 

61 

68 

68 

63 

65 

76 

74 

69 

64 

67 

65 

66.1 

COMPASS  LAKE 

MAX 

89 

89 

92 

86 

85 

82 

78 

77 

30 

87 

80 

77 

81 

37 

83 

89 

87 

39 

93 

94 

92 

90 

90 

80 

80 

33 

96 

89 

83 

95 

92 

86.5 

60 

60 

66 

60 

51 

45 

59 

53 

57 

54 

60 

63 

50 

59 

62 

50 

61 

53 

62 

68 

62 

64 

59 

66 

65 

64 

66 

51. 

52 

61 

66 

58.6 

CRESCENT  CTY  2  SW 

MAX 

83 

85 

98 

91 

89 

85 

86 

35 

87 

91 

92 

89 

82 

80 

31 

89 

30 

85 

86 

80 

93 

97 

93 

87 

81 

86 

84 

92 

92 

96 

88 

37.5 

61 

60 

65 

68 

64 

57 

60 

46 

60 

66 

67 

66 

57 

56 

56 

54 

61 

58 

51 

61 

64 

65 

65 

55 

57 

56 

66 

66 

63 

63 

CRESTVIEW  CAA  AP 

MAX 

88 

90 

91 

88 

84 

83 

76 

74 

82 

80 

79 

77 

81 

34 

33 

89 

39 

89 

93 

94 

90 

86 

90 

82 

82 

83 

85 

88 

90 

93 

93 

86.7 

61 

60 

63 

61 

55 

47 

55 

50 

58 

58 

63 

54 

50 

57 

58 

59 

62 

51 

63 

67 

64 

66 

61 

52 

58 

64 

59 

59 

67 

69 

72 

59.5 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

89 

88 

94 

86 

87 

82 

a3 

85 

89 

89 

87 

36 

87 

86 

84 

88 

83 

87 

88 

93 

92 

88 

85 

84 

88 

S3 

87 

87 

89 

92 

98 

87.5 

59 

55 

63 

62 

59 

55 

56 

48 

52 

55 

65 

63 

61 

58 

55 

48 

55 

52 

54 

53 

65 

58 

69 

50 

59 

64 

63 

57 

61 

57 

68 

OAYTONA  BEACH 

MAX 

81 

81 

80 

93 

90 

90 

83 

81 

80 

82 

85 

90 

86 

79 

79 

78 

79 

78 

76 

78 

81 

87 

94 

91 

81 

81 

91 

84 

91 

90 

88 

84.1 

72 

64 

64 

68 

69 

63 

59 

58 

62 

63 

67 

67 

67 

71 

70 

61 

57 

67 

55 

64 

66 

67 

69 

64 

70 

73 

67 

67 

65 

65 

70 

66  .2 

OAYTONA   BEACH  W8  AP 

MAX 

81 

80 

94 

90 

88 

83 

83 

30 

85 

37 

89 

37 

82 

79 

79 

79 

79 

78 

78 

81 

89 

93 

90 

84 

30 

92 

83 

90 

90 

90 

86 

84.8 

69 

60 

62 

68 

68 

60 

56 

53 

58 

64 

66 

67 

55 

70 

69 

59 

65 

57 

52 

62 

63 

67 

69 

60 

67 

67 

67 

67 

65 

61 

68 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

93 

93 

95 

87 

86 

84 

80 

75 

83 

33 

88 

79 

85 

87 

88 

91 

92 

93 

95 

96 

95 

89 

88 

90 

92 

96 

96 

88.9 

66 

62 

67 

61 

60 

52 

52 

53 

60 

60 

63 

59 

54 

56 

60 

60 

64 

55 

55 

69 

64 

65 

67 

62 

62 

70 

73 

61.9 

DE  LAND 

MAX 

85 

84 

86 

93 

88 

38 

83 

84 

35 

90 

89 

90 

86 

82 

80 

80 

84 

79 

30 

82 

89 

93 

92 

89 

87 

82 

90 

83 

-90 

91 

94 

86.4 

61 

60 

62 

68 

69 

62 

56 

56 

60 

65 

67 

68 

66 

60 

61 

58 

63 

60 

64 

63 

64 

65 

70 

56 

58 

58 

68 

68 

66 

61 

69 

63.6 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

82 

83 

84 

86 

84 

83 

80 

85 

81 

84 

84 

85 

85 

83 

31 

78 

60 

31 

34 

86 

84 

83 

89 

87 

87 

87 

82 

82 

85 

85 

as 

83.7 

73 

74 

69 

73 

73 

75 

72 

70 

74 

74 

75 

74 

75 

74 

70 

71 

70 

70 

72 

73 

73 

71 

70 

70 

73 

76 

70 

75 

73 

72 

73 

72  .  5 

EUSTIS  2  S 

MAX 

84 

88 

94 

91 

90 

88 

84 

35 

91 

91 

93 

37 

83 

82 

82 

84 

80 

81 

32 

91 

92 

92 

90 

97 

86 

96 

88 

93 

93 

95 

93 

88.6 

65 

62 

67 

68 

67 

66 

62 

61 

64 

67 

68 

68 

67 

64 

61 

60 

66 

61 

55 

63 

67 

65 

64 

65 

66 

65 

55 

66 

66 

67 

67 

64.4 

EVERGLADES 

MAX 

89 

88 

37 

87 

88 

88 

90 

90 

85 

87 

89 

89 

87 

88 

85 

85 

83 

87 

87 

87 

37 

94 

90 

90 

91 

94 

36 

88 

90 

91 

95 

88.5 

64 

62 

60 

68 

61 

68 

57 

62 

66 

65 

64 

67 

66 

66 

61 

56 

56 

60 

60 

63 

62 

67 

65 

71 

68 

71 

69 

69 

6l 

70 

66 

64  .5 

FEDERAL  POINT 

MAX 

84 

87 

94 

90 

89 

83 

88 

89 

94 

90 

88 

82 

81 

36 

80 

83 

82 

87 

91 

96 

92 

82 

82 

88 

88 

90 

92 

94 

91 

87.7 

59 

59 

62 

69 

60 

61 

51 

59 

62 

65 

67 

62 

62 

59 

64 

63 

63 

62 

53 

55 

70 

65 

56 

66 

65 

67 

67 

63 

66 

62.9 

FELLSMERE 

MAX 

83 

83 

92 

90 

90 

99 

89 

84 

91 

88 

91 

90 

91 

8] 

80 

82 

30 

83 

84 

39 

93 

95 

94 

91 

84 

92 

82 

89 

93 

93 

91 

88.0 

66 

63 

64 

68 

69 

64 

57 

63 

63 

62 

68 

67 

62 

71 

67 

60 

64 

63 

65 

68 

53 

64 

65 

70 

69 

72 

56 

67 

64 

65 

61 

65.2 

FERNANDINA 

MAX 

84 

85 

93 

93 

89 

86 

85 

83 

90 

85 

92 

87 

85 

83 

82 

87 

81 

84 

78 

31 

92 

97 

91 

78 

83 

76 

86 

92 

93 

92 

85 

86.4 

MIN 

65 

68 

69 

70 

66 

61 

61 

57 

66 

67 

70 

69 

55 

67 

69 

57 

69 

66 

66 

67 

57 

68 

66 

62 

60 

69 

64 

64 

66 

67 

73 

66.8 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

86 

83 

89 

92 

90 

87 

89 

90 

83 

87 

86 

86 

89 

35 

82 

82 

83 

85 

87 

87 

88 

90 

94 

94 

89 

91 

91 

87 

93 

90 

89 

87.9 

73 

66 

62 

67 

65 

64 

54 

64 

70 

66 

70 

65 

69 

71 

72 

60 

55 

61 

69 

60 

62 

67 

64 

54 

64 

72 

68 

68 

64 

68 

64 

65.1 

FORT  MYERS   MB  AP 

MAX 

91 

89 

90 

87 

88 

88 

91 

92 

88 

90 

90 

90 

89 

88 

85 

87 

87 

88 

87 

39 

93 

96 

92 

69 

92 

90 

84 

89 

90 

94 

96 

39.6 

MIN 

63 

63 

61 

68 

70 

64 

55 

58 

64 

63 

63 

68 

67 

65 

62 

59 

61 

■62 

63 

62 

68 

66 

61 

58 

65 

68 

68 

67 

67 

66 

67 

FORT  PIERCE 

MAX 

81 

80 

81 

89 

87 

83 

82 

81 

84 

83 

86 

86 

80 

80 

79 

60 

80 

80 

81 

32 

85 

84 

90 

88 

84 

86 

86 

88 

90 

85 

85 

83.8 

MIN 

7  I 

67 

65 

67 

69 

65 

58 

64 

65 

63 

66 

67 

67 

71 

72 

63 

63 

66 

64 

62 

65 

65 

64 

70 

68 

56 

66 

66 

63 

62 

65 

65.6 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 

90 

90 

89 

93 

87 

86 

82 

82 

86 

90 

91 

87 

?4 

86 

84 

85 

89 

86 

88 

88 

92 

93 

91 

88 

84 

86 

86 

86 

88 

90 

C4 

37.5 

MIN 

62 

62 

65 

65 

62 

59 

61 

55 

56 

62 

65 

65 

63 

60 

60 

54 

62 

60 

61 

63 

65 

66 

69 

63 

60 

63 

65 

66 

63 

62 

72 

62.7 

GLEN  SAINT  MARY 

MAX 

85 

88 

93 

88 

88 

34 

81 

85 

89 

91 

90 

65 

83 

81 

83 

88 

87 

86 

86 

91 

93 

94 

94 

82 

84 

81 

37 

90 

39 

95 

92 

87.6 

MIN 

55 

57 

63 

61 

59 

52 

57 

45 

57 

55 

63 

65 

55 

55 

54 

44 

57 

54 

66 

58 

53 

51 

59 

58 

53 

64 

59 

59 

58 

58 

60 

57.2 

too  r»(«r«nca  notem  followlns  Stfttton  Indox. 
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DAILY  TEMPERATURES  flor.da 


station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

 L 

17  1 

—  1 

18 

19 

20  1 

 I 

21 

22  ; 

1 

23  I 

1 

24 

25  1 

! 

26 

1 

27 

28  i 

29 

 1 

30  i 

31 

HIALEAH 

MAX 

90 

82 

87 

90 

88 

89 

88 

86 

64 

85 

86 

66 

89 

63 

80 

82 

62 

84 

85 

90 

90 

91 

92 

91 

92 

91 

90 

88 

91 

92 

— 

88 

87 

5 

MIN 

60 

62 

68 

67 

65 

67 

60 

70 

66 

71 

65 

70 

71 

71 

55 

57 

60 

57 

61 

52 

57 

61 

65 

64 

73 

73 

66 

64 

68 

56 

65 

64 

' 

HIGH  fPRINSS 

MAX 

91 

90 

95 

90 

83 

83 

82 

65 

86 

88 

68 

83 

86 

82 

81 

83 

82 

85 

89 

92 

93 

95 

90 

33 

87 

85 

87 

38 

90 

96 

96 

87 

5 

MIN 

59 

58 

60 

69 

70 

58 

59 

57 

56 

69 

70 

74 

69 

62 

70 

69 

70 

69 

63 

54 

63 

59 

61 

68 

64 

63 

64 

64 

62 

73 

HILLIARO 

MAX 

84 

87 

93 

88 

88 

82 

79 

83 

66 

91 

90 

64 

80 

81 

62 

86 

79 

36 

86 

68 

92 

93 

91 

79 

84 

77 

66 

89 

SS 

93 

86 

85 

9 

MIN 

55 

60 

67 

67 

62 

55 

59 

46 

59 

56 

65 

65 

55 

53 

63 

46 

60 

55 

53 

50 

53 

66 

65 

63 

62 

65 

61 

60 

59 

62 

70 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

85 

86 

91 

92 

89 

90 

92 

89 

86 

88 

89 

90 

90 

84 

81 

83 

64 

87 

89 

90 

92 

93 

94 

92 

92 

90 

89 

90 

96 

96 

91 

89 

3 

MIN 

62 

60 

60 

68 

65 

58 

57 

55 

64 

64 

62 

63 

64 

69 

70 

65 

66 

60 

56 

56 

69 

55 

55 

58 

61 

71 

71 

67 

68 

66 

59 

62 

HYPOLUXO 

MAX 

85 

82 

87 

96 

93 

91 

66 

88 

82 

86 

86 

85 

84 

83 

81 

84 

61 

85 

66 

85 

86 

67 

93 

94 

87 

66 

86 

87 

94 

88 

88 

86 

6 

MIN 

73 

70 

66 

66 

67 

63 

67 

58 

73 

72 

68 

67 

67 

74 

71 

64 

67 

53 

64 

63 

73 

67 

65 

62 

55 

74 

63 

66 

61 

67 

66 

INVERNESS 

MAX 

87 

88 

90 

89 

90 

85 

S5 

87 

90 

91 

90 

67 

87 

85 

84 

85 

67 

86 

85 

91 

94 

90 

87 

85 

85 

92 

84 

91 

90 

95 

97 

SS 

4 

MIN 

63 

62 

66 

70 

69 

67 

59 

67 

59 

63 

67 

69 

69 

61 

63 

66 

62 

61 

62 

62 

62 

64 

70 

69 

59 

67 

65 

65 

69 

62 

"■0 

64 

5 

JACKSONVILLE  MB  AP 

MAX 

64 

87 

94 

89 

B7 

83 

81 

86 

89 

91 

90 

86 

80 

83 

81 

87 

61 

34 

31 

35 

93 

96 

93 

78 

63 

78 

86 

90 

89 

94 

89 

86 

4 

MIN 

60 

63 

69 

70 

65 

58 

59 

63 

67 

63 

70 

69 

62 

65 

57 

62 

62 

61 

62 

54 

66 

67 

65 

53 

68 

66 

52 

64 

64 

66 

72 

63 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

80 

78 

87 

89 

89 

87 

82 

79 

86 

87 

89 

86 

84 

76 

78 

82 

79 

76 

78 

77 

86 

94 

93 

73 

31 

77 

86 

88 

90 

62 

84 

63 

5 

MIN 

70 

63 

66 

70 

64 

58 

61 

54 

64 

62 

66 

67 

66 

67 

70 

56 

67 

63 

53 

64 

64 

66 

54 

6  3 

66 

67 

62 

65 

63 

66 

72 

64 

2 

JACKSONVILLE   WB  CITY 

MAX 

81 

84 

93 

88 

87 

82 

80 

65 

87 

88 

86 

85 

76 

79 

76 

64 

77 

60 

79 

86 

93 

92 

89 

76 

83 

76 

85 

89 

88 

94 

88 

84 

5 

MIN 

67 

64 

70 

67 

67 

60 

62 

57 

66 

69 

70 

69 

64 

67 

64 

55 

63 

63 

64 

65 

69 

67 

65 

64 

52 

67 

56 

65 

66 

68 

73 

65 

4 

JASPER   10  E 

MAX 

89 

89 

93 

89 

87 

85 

65 

83 

83 

90 

84 

83 

S3 

84 

84 

87 

66 

66 

87 

91 

93 

93 

90 

82 

81 

82 

80 

89 

86 

94 

95 

66 

9 

MIN 

55 

56 

63 

61 

56 

48 

46 

44 

49 

52 

69 

60 

42 

50 

52 

43 

48 

49 

62 

56 

61 

63 

66 

54 

63 

63 

62 

63 

52 

56 

62 

54 

9 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

S3 

84 

84 

85 

83 

85 

83 

85 

83 

85 

86 

86 

89 

85 

82 

81 

83 

82 

83 

88 

85 

88 

87 

86 

88 

89 

67 

85 

89 

S8 

91 

86 

4 

HIN 

75 

72 

70 

73 

73 

72 

74 

72 

75 

75 

76 

7b 

72 

72 

72 

66 

67 

67 

70 

72 

74 

72 

74 

75 

74 

76 

74 

74 

74 

75 

76 

72 

8 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

86 

84 

84 

88 

87 

85 

84 

89 

84 

87 

87 

86 

88 

87 

85 

82 

66 

83 

64 

88 

85 

88 

90 

69 

90 

88 

67 

85 

89 

89 

91 

86 

6 

MIN 

75 

74 

71 

75 

76 

76 

72 

69 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

74 

70 

66 

74 

76 

72 

71 

71 

73 

74 

79 

77 

75 

76 

75 

74 

0 

KISSIMMEE 

MAX 

85 

87 

95 

92 

91 

88 

69 

87 

90 

88 

91 

89 

83 

"  82 

82 

86 

82 

84 

66 

69 

92 

94 

91 

87 

81 

92 

86 

92 

92 

95 

92 

88 

3 

MIN 

60 

60 

62 

76 

66 

60 

54 

66 

64 

53 

67 

67 

66 

62 

54 

61 

60 

60 

62 

61 

63 

64 

63 

67 

62 

66 

66 

65 

64 

69 

64 

62 

7 

LA  BELLE 

MAX 

87 

87 

91 

90 

88 

66 

91 

92 

88 

92 

93 

93 

88 

86 

84 

67 

88  ' 

88 

69 

93 

96 

96 

93 

90 

92 

94 

67 

90 

92 

93 

97 

90 

4 

MIN 

62 

61 

60 

64 

66 

61 

62 

56 

64 

58 

61 

66 

65 

63 

59 

56 

64 

60 

59 

69 

63 

63 

60 

58 

66 

71 

67 

66 

61 

67 

54 

62 

0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

84 

86 

90 

87 

85 

82 

84 

87 

89 

89 

68 

86 

86 

83 

62 

86 

83 

86 

65 

89 

93 

90 

87 

36 

83 

90 

82 

90 

89 

92 

93 

86 

8 

MIN 

60 

60 

63 

68 

68 

64 

68 

56 

66 

66 

67 

65 

65 

63 

59 

61 

59 

61 

62 

60 

56 

56 

58 

63 

66 

73 

66 

66 

66 

60 

67 

63 

9 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

88 

89 

95 

93 

86 

82 

61 

85 

87 

92 

88 

85 

85 

86 

84 

68 

87 

87 

92 

93 

95 

95 

91 

82 

64 

79 

86 

89 

89 

96 

96 

88 

2 

MIN 

60 

57 

65 

63 

60 

55 

68 

47 

66 

68 

66 

64 

58 

56 

57 

50 

53 

56 

66 

60 

63 

66 

68 

56 

57 

66 

60 

67 

57 

58 

66 

59 

1 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

87 

82 

87 

93 

80 

89 

89 

89 

90 

92 

89 

90 

86 

85 

81 

80 

84 

88 

32 

81 

90 

92 

91 

69 

66 

84 

91 

85 

90 

91 

93 

87 

MIN 

61 

60 

63 

68 

70 

64 

66 

59 

62 

64 

67 

67 

66 

62 

68 

61 

63 

63 

64 

51 

54 

66 

69 

67 

61 

68 

66 

68 

70 

62 

66 

64 

2 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

81 

83 

88 

86 

86 

60 

83 

84 

89 

88 

86 

34 

82 

82 

79 

82 

80 

82 

84 

90 

92 

90 

66 

84 

84 

90 

81 

39 

68 

90 

91 

65 

3 

MIN 

66 

65 

68 

67 

66 

64 

60 

62 

67 

67 

67 

69 

68 

64 

62 

62 

64 

62 

62 

55 

68 

66 

67 

66 

63 

69 

66 

66 

67 

65 

73 

65 

6 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

87 

92 

89 

89 

87 

91 

90 

88 

91 

90 

91 

87 

86 

64 

66 

64 

87 

86 

92 

96 

96 

92 

91 

91 

93 

85 

91 

94 

96 

94 

MIN 

67 

60 

65 

68 

66 

56 

54 

65 

62 

.65 

67 

68 

66 

63 

59 

56 

62 

50 

60 

68 

66 

55 

58 

63 

72 

64 

67 

63 

65 

67 

63 

9 

LOXAHATCMEE 

MAX 

85 

85 

84 

90 

90 

89 

87 

89 

88 

87 

86 

90 

90 

86 

62 

60 

82 

79 

81 

64 

88 

91 

93 

92 

92 

92 

85 

87 

87 

90 

90 

37 

2 

MIN 

64 

57 

60 

65 

66 

63 

50 

55 

61 

60 

58 

65 

66 

70 

66 

67 

56 

61 

60 

69 

62 

64 

57 

53 

55 

72 

67 

64 

51 

63 

62 

62 

3 

MADISON 

MAX 

90 

90 

95 

87 

87 

83 

82 

84 

84 

90 

88 

82 

89 

87 

86 

90 

86 

90 

91 

96 

95 

95 

92 

82 

36 

73 

39 

90 

89 

96 

96 

88 

2 

MIN 

60 

59 

64 

60 

60 

52 

58 

52 

60 

61 

64 

62 

54 

56 

58 

53 

57 

56 

66 

63 

66 

63 

55 

55 

58 

64 

63 

58 

59 

64 

67 

59 

7 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 

86 

86 

85 

85 

84 

87 

86 

82 

85 

36 

87 

66 

89 

90 

87 

86 

8  3 

84 

83 

84 

85 

87 

69 

86 

88 

67 

88 

86 

66 

89 

88 

3 

MIN 

72 

71 

69 

73 

71 

72 

69 

65 

66 

73 

73 

76 

73 

73 

70 

67 

63 

69 

68 

71 

72 

69 

52 

70 

72 

76 

71 

71 

73 

74 

72 

70 

6 

MARIANNA   CAA  AP 

MAX 

89 

90 

92 

84 

84 

82 

78 

77 

79 

84 

79 

77 

82 

86 

85 

89 

90 

94 

94 

90 

89 

87 

81 

81 

30 

86 

88 

86 

94 

90 

85 

MIN 

64 

61 

63 

62 

59 

51 

56 

49 

59 

57 

62 

64 

51 

57 

69 

54 

60 

57 

63 

67 

66 

63 

64 

66 

50 

63 

63 

56 

66 

66 

67 

59 

7 

HAftlANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

87 

88 

88 

87 

64 

80 

79 

78 

60 

84 

79 

77 

81 

84 

89 

86 

69 

89 

93 

92 

90 

88 

87 

83 

81 

79 

85 

88 

88 

93 

94 

85 

5 

MIN 

64 

60 

66 

60 

59 

50 

56 

50 

55 

56 

62 

61 

53 

55 

53 

66 

57 

56 

62 

55 

65 

56. 

71 

53 

58 

62 

56 

57 

66 

66 

66 

59 

7 

MAYO  5  NM 

MAX 

88 

89 

94 

69 

86 

83 

82 

83 

86 

88 

86 

83 

84 

84 

84 

88 

94 

88 

90 

93 

95 

91 

88 

81 

34 

75 

85 

81 

89 

94 

94 

MIN 

59 

56 

65 

63 

62 

53 

56 

49 

57 

56 

66 

63 

55 

57 

61 

4  1 

55 

54 

55 

63 

66 

63 

65 

60 

69 

64 

52 

60 

56 

63 

68 

59 

4 

MELBOURNE  WB  AP 

MAX 

81 

80 

91 

88 

87 

84 

86 

60 

86 

84 

89 

87 

80 

81 

76 

81 

79 

80 

81 

82 

86 

93 

90 

87 

80 

87 

84 

67 

90 

68 

85 

MIN 

71 

66 

64 

68 

67 

63 

61 

67 

64 

62 

67 

68 

69 

71 

70 

62 

65 

68 

55 

54 

55 

65 

66 

70 

72 

67 

67 

66 

67 

61 

67 

65 

4 

MERRITT   ISLAND  5  S 

MAX 

83 

82 

83 

88 

87 

82 

86 

62 

87 

85 

88 

67 

81 

80 

80 

S3 

60 

82 

30 

84 

88 

93 

89 

87 

30 

36 

86 

' 

68 

69 

63 

69 

64 

63 

62 

66 

68 

63 

70 

68 

69 

72 

69 

54 

64 

66 

65 

54 

54 

65 

68 

66 

70 

65 

66 

MIAMI  BEACH 

MAX 

80 

80 

83 

90 

89 

66 

85 

84 

80 

81 

61 

63 

83 

80 

78 

79 

82 

64 

32 

84 

82 

84 

85 

93 

90 

37 

85 

68 

92 

88 

66 

MIN 

74 

73 

70 

72 

72 

71 

64 

70 

76 

75 

76 

76 

70 

69 

74 

67 

66 

64 

64 

66 

59 

72 

72 

72 

73 

79 

74 

72 

70 

7  1 

74 

71 

2 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MAX 

84 

84 

87 

93 

69 

86 

90 

86 

83 

86 

85 

66 

88 

84 

80 

83 

84 

34 

89 

90 

90 

94 

93 

39 

92 

88 

88 

94 

91 

89 

87 

74 

63 

65 

71 

69 

68 

60 

64 

74 

71 

75 

69 

72 

74 

71 

61 

62 

60 

64 

65 

66 

70 

67 

67 

78 

7  1 

69 

6  7 

69 

69 

67 

9 

MIAMI   MB  CITY 

MAX 

79 

78 

83 

89 

86 

66 

83 

82 

79 

SI 

81 

62 

83 

80 

77 

76 

80 

61 

31 

62 

83 

85 

89 

90 

83 

87 

83 

87 

90 

87 

S3 

MIN 

74 

71 

67 

70 

70 

69 

60 

70 

75 

75 

75 

72 

67 

70 

71 

64 

62 

62 

51 

65 

66 

70 

70 

70 

71 

76 

70 

70 

69 

69 

'* 

69 

3 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

87 

90 

90 

88 

84 

84 

75 

73 

62 

80 

79 

76 

61 

85 

84 

88 

86 

90 

93 

96 

90 

88 

•  90 

66 

30 

85 

85 

89 

91 

96 

95 

86 

^ 

HIN 

66 

60 

65 

61 

57 

69 

66 

63 

58 

60 

59 

67 

52 

66 

60 

57 

60 

60 

62 

71 

62 

66 

70 

53 

68 

66 

58 

58 

56 

69 

60 

9 

MOWTICELLO 

MAX 

87 

90 

95 

86 

88 

85 

80 

84 

65 

89 

86 

62 

82 

84 

83 

89 

87 

89 

93 

96 

96 

93 

93 

61 

83 

72 

89 

90 

89 

96 

92 

87 

HIN 

60 

57 

65 

59 

57 

50 

66 

51 

56 

56 

63 

56 

53 

54 

56 

60 

58 

56 

66 

61 

66 

64 

59 

5  6 

63 

60 

64 

63 

57 

8 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

85 

86 

84 

91 

89 

86 

86 

89 

90 

86 

90 

90 

91 

85 

82 

81 

83 

83 

34 

65 

91 

91 

92 

91 

89 

90 

91 

86 

90 

93 

90 

87 

9 

70 

65 

58 

64 

67 

64 

52 

58 

63 

61 

63 

64 

66 

71 

68 

58 

53 

58 

58 

59 

53 

64 

6  3 

63 

64 

67 

66 

60 

65 

62 

9 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

84 

84 

91 

90 

68 

86 

87 

86 

91 

91 

89 

66 

82 

S3 

81 

S3 

80 

83 

83 

90 

94 

93 

91 

88 

84 

93 

86 

92 

92 

95 

93 

87 

8 

65 

62 

63 

66 

67 

61 

54 

55 

65 

64 

67 

66 

68 

65 

60 

51 

68 

61 

52 

61 

50 

62 

66 

70 

60 

7  1 

67 

65 

6 1 

66 

63 

1 

MT  PLEASANT 

MAX 

88 

90 

92 

85 

84 

81 

78 

77 

S3 

8* 

89 

77 

80 

85 

81 

68 

87 

88 

92 

94 

91 

89 

69 

79 

80 

76 

86 

88 

87 

94 

90 

85 

MIN 

64 

60 

65 

59 

61 

52 

59 

53 

59 

58 

63 

62 

54 

57 

59 

53 

61 

65 

68 

56 

56 

56 

66 

65 

60 

64 

66 

58 

56 

65 

68 

69 

q 

NEW  SMYRNA   <>  N 

MAX 

85 

S3 

94 

93 

91 

86 

80 

83 

SS 

SS 

92 

90 

86 

80 

81 

61 

80 

81 

80 

62 

90 

95 

93 

87 

83 

90 

84 

92 

93 

92 

89 

86 

7 

MIN 

67 

62 

61 

68 

67 

62 

67 

57 

60 

64 

65 

67 

67 

70 

70 

61 

67 

68 

56 

64 

63 

65 

68 

67 

65 

0 

NICEVILLE 

MAX 

81 

83 

85 

92 

88 

87 

80 

80 

SO 

80 

79 

77 

78 

85 

82 

65 

90 

90 

90 

91 

94 

89 

87 

88 

89 

84 

76 

87 

88 

89 

91 

85 

3 

MIN 

57 

58 

64 

62 

58 

62 

58 

56 

54 

50 

60 

60 

49 

58 

60 

56 

60 

67 

61 

65 

60 

66 

70 

51 

55 

66 

64 

66 

53 

67 

70 

69 

2 

OCALA 

MAX 

90 

90 

95 

91 

89 

67 

36 

89 

93 

92 

92 

89 

87 

86 

85 

87 

65 

87 

89 

94 

95 

93 

88 

87 

86 

88 

84 

91 

93 

97 

96 

69 

7 

MIN 

62 

60 

67 

69 

61 

62 

61 

56 

62 

66 

69 

66 

66 

61 

59 

54 

63 

60 

63 

64 

68 

66 

70 

66 

61 

68 

69 

frS 

69 

65 

73 

64 

3 

OCALA  AIRPORT 

MAX 

88 

89 

94 

89 

88 

64 

85 

86 

93 

91 

90 

63 

86 

85 

86 

66 

62 

86 

67 

92 

94 

92 

88 

66 

84 

89 

86 

91 

92 

96 

96 

66 
58 

5 

MIN 

56 

53 

62 

67 

61 

53 

65 

47 

65 

61 

61 

60 

61 

53 

53 

47- 

69 

56 

66 

58 

57 

53 

67 

61 

56 

61 

57 

69 

67 

55 

67 

2 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  ConMnuil 


FLORIDA 
MAY  1951 


Day  Oi  Month 


Stotton 

 ' 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7~1   8  1  9 

i 

10 

1 

a 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1 

26 

27 

28 

29 

1 

30 

31 

o 
> 
< 

OICEECHOB£E  HRCN  GATE  6 

MAX 

85 

85 

64 

90 

88 

88 

06 

90 

86 

82 

96 

82 

78 

80 

82 

84 

84 

94 

89 

69 

86 

96 

81 

88 

90 

91 

95. 

3 

MIN 

66 

65 

65 

65 

67 

61 

60 

60 

71 

60 

75 

71 

68 

66 

64 

52 

60 

62 

62 

63 

66 

68 

68 

70 

67 

74 

68 

68 

64 

65 

67 

65 

9 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 

85 

82 

86 

93 

89 

89 

84 

86 

66 

84 

80 

82 

82 

89 

92 

93 

90 

86 

91 

93 

83 

91 

92 

94 

.  86 

8 

MIN 

65 

63 

66 

69.  70 

65 

61 

63 

66 

66 

•68 

69 

68 

67 

65 

62 

66 

63 

65 

64 

66 

66 

70 

68 

65 

69 

66 

68 

70 

66 

68 

66 

3 

ORLANDO  HB  AIRPORT 

MAX 

82 

86 

92 

88 

88 

85 

86 

90 

84 

80 

82 

83 

69 

92 

91 

96 

85 

81 

91 

83 

90 

91 

94 

93 

86 

5 

MIN 

65 

61 

65 

69 

66 

62 

59 

61 

64 

66 

68 

69 

67 

66 

62 

61 

65 

62 

63 

62 

66 

65 

69 

65 

62 

68 

67 

67 

68 

64 

67 

64  < 

9 

PALATKA 

MAX 

87 

90 

95 

92 

89 

84 

86 

89 

93 

93 

88 

83 

86 

86 

92 

96 

94 

91 

86 

85 

97 

87 

91 

91 

97 

95 

89 

2 

MIN 

63 

62 

68 

69 

66 

58 

62 

55 

65 

66 

68 

67 

67 

.S5 

64 

53 

62 

61 

62 

63 

66 

66 

71 

65 

60 

68 

57 

68 

67 

65 

71 

64 

5 

PANAMA  CITY 

MAX 

84 

65 

89 

85 

84 

80 

76 

80 

87 

91 

38 

87 

87 

85 

85 

83 

80 

81 

78 

89 

86 

88 

88 

69 

84 

MIN 

66 

62 

69 

64 

66 

55 

62 

59 

61 

»1 

65 

64 

57 

58 

63 

59 

65 

62 

69 

72 

70 

72 

74 

69 

«3 

64 

70 

52 

63 

73 

75 

54 

6 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

84 

84 

90 

89 

86 

80 

70 

82 

80 

90 

91 

85 

92 

95 

90 

88 

91 

83 

79 

80 

88 

92 

90 

92 

98 

95 

5 

MIN 

69 

66 

67 

65 

62 

56 

60 

58 

63 

66 

65 

60 

56 

65 

64 

62 

64 

64 

68 

71 

57 

70 

67 

55 

64 

66 

66 

66 

66 

75 

78 

64 

9 

PENSACOLA  MB  CITY 

MAX 

79 

60 

87 

87 

84 

78 

69 

77 

91 

82 

90 

92 

85 

84 

89 

81 

76 

76 

89 

91 

86 

90' 

90 

82 

9 

MIN 

71 

68 

68 

68 

64 

58 

59 

59 

65 

65 

66 

61 

57 

66 

67 

63 

67 

67 

68 

73 

69 

72 

67 

59 

65 

66 

69 

68 

68 

76 

77 

66 

3 

PLANT  CITY 

MAX 

85 

86 

91 

90 

87 

85 

87 

89 

84 

84 

85 

91 

93 

92 

89 

98 

95 

91 

90 

90 

92 

92 

87 

9 

MIN 

60 

61 

64 

66 

69 

62 

55 

54 

64 

63 

67 

66 

55 

64 

58 

58 

59 

59 

58 

61 

67 

62 

65 

68 

58 

70 

65 

64 

58 

66 

60 

6 

POHPAr^O  BEACH 

MAX 

83 

92 

90 

88 

86 

85 

81 

83 

86 

87 

86 

89 

90 

88 

88 

91 

92 

90 

91 

93 

91 

90 

87 

5 

MIN 

70 

67 

60 

65 

61 

60 

62 

59 

60 

64 

65 

63 

66 

71. 

67 

58 

52 

58 

71 

75 

58 

65 

61 

61 

64 

75 

65 

62 

61 

57 

65 

63 

8 

PUNTA  GORDA 

MAX 

92 

91 

88 

87 

88 

93 

90 

89 

87 

90 

91 

91 

88 

93 

94 

93 

88 

69 

90 

83 

91 

93 

95 

98 

90 

2 

MIN 

65 

65 

67 

70 

68 

71 

61 

61 

65 

55 

65 

67 

67 

66 

63 

60 

61 

61 

63 

63 

70 

68 

68 

74 

68 

70 

69 

67 

70 

69 

70 

66 

4 

QUINCY   EXP  STATION 

MAX 

91 

S6 

81 

80 

81 

80 

83 

38 

87 

88 

92 

94 

90 

89 

68 

79 

79 

80 

86 

87 

96 

93 

65 

2 

MIN 

62 

58 

66 

60 

58 

50 

57 

50 

55 

52 

61 

61 

50 

52 

56 

50 

57 

55 

56 

62 

64 

65 

70 

54 

56 

64 

62 

53 

54 

63 

65 

58 

0 

RAIFORD   ST  PRISON 

MAX 

85 

93 

86 

83 

84 

83 

89 

87 

85 

88 

91 

93 

91 

88 

89 

94 

95 

86 

88 

88 

95 

95 

87 

7 

MIN 

59 

51 

58 

63 

35 

54 

54 

51 

51 

51 

59 

64 

59 

61 

69 

57 

61 

57 

57 

60 

63 

65 

61 

52 

48 

54 

61 

59 

52 

59 

69 

9 

ROYAL   PALH  RANGER  STA 

MAX 

92 

91 

87 

84 

$9 

83 

88 

89 

92 

93 

94 

93 

92 

90 

89 

92 

97 

95 

90 

89 

4 

MIN 

58 

58 

60 

55 

69 

66 

66 

62 

62 

66 

66 

60 

53 

56 

58 

59 

64 

69 

59 

61 

72 

70 

67 

59 

65 

62 

62 

4 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

83 

90 

89 

86 

82 

90 

85 

82 

81 

80 

82 

90 

95 

91 

84 

82 

81 

85 

92 

92 

93 

88 

86 

4 

MIN 

67 

63 

66 

65 

65 

58 

60 

54 

65 

64 

66 

66 

70 

69 

69 

55 

69 

62 

63 

62 

63 

66 

69 

64 

71 

63 

66 

64 

64 

71 

54 

6 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

MAX 

82 

89 

87 

83 

79 

85 

82 

60 

81 

79 

80 

84 

93 

91 

76 

81 

81 

87 

90 

90 

90 

85 

84 

1 

MIN 

71 

64 

65 

69 

67 

59 

60 

55 

64 

63 

67 

65 

69 

70 

71 

56 

70 

70 

63 

62 

65 

66 

68 

65 

59 

67 

61 

67 

65 

64 

70 

65 

1 

SAINT  LEO 

MAX 

86 

86 

89 

83 

89 

91 

82 

86 

92 

88 

85 

85 

84 

93 

83 

91 

87 

2 

MIN 

63 

63 

68 

66 

69 

65 

62 

59 

63 

65 

67 

67 

67 

62 

59 

60 

65 

63 

64 

65 

68 

67 

69 

68 

59 

70 

69 

68 

66 

64 

69 

65 

2 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

86 

63 

89 

90 

84 

81 

84 

82 

91 

90 

92 

89 

91 

94 

86 

83 

86 

87 

91 

99 

91 

86 

9 

MIN 

6<> 

59 

65 

59 

56 

56 

52 

55 

58 

58 

60 

62 

55 

56 

59 

54 

58 

57 

59 

64 

59 

68 

68 

58 

59 

63 

66 

57 

61 

63 

67 

59 

8 

ST  PETERSBURG 

MAX 

87 

86 

82 

83 

61 

87 

87 

87 

87 

86 

88 

80 

87 

85 

0 

MIN 

69 

67 

69 

68 

71 

68 

65 

63 

58 

69 

71 

71 

69 

67 

63 

63 

66 

64 

65 

66 

69 

66 

71 

74 

64 

72 

71 

70 

72 

69 

71 

68 

2 

SANFORO 

MAX 

85 

85 

87 

93 

90 

83 

87 

86 

83 

83 

82 

83 

89 

92 

86 

83 

92 

84 

92 

93 

95 

87 

2 

MIN 

61 

60 

62 

68 

68 

64 

56 

58 

60 

64 

66 

66 

66 

64 

59 

60 

63 

62 

61 

62 

64 

64 

68 

64 

60 

67 

67 

67 

68 

60 

66 

63 

4 

SARASOTA 

MAX 

85 

82 

83 

82 

87 

86 

91 

84 

5 

MIN 

57 

67 

72 

71 

73 

72 

70 

67 

68 

69 

69 

72 

66 

67 

63 

64 

71 

66 

65 

63 

72 

70 

71 

74 

66 

71 

71 

71 

73 

72 

72 

69 

2 

SECOTAN 

MAX 

88 

87 

63 

82 

84 

90 

91 

95 

94 

92 

88 

82 

85 

87 

94 

93 

86 

9 

MIN 

55 

55 

59 

58 

55 

46 

52 

45 

54 

52 

62 

59 

48 

51 

55 

45 

52 

49 

51 

59 

62 

59 

66 

55 

53 

64 

59 

51 

54 

62 

63 

55 

2 

STUART 

MAX 

91 

85 

87 

87 

88 

80 

81 

83 

92 

9 1 

93 

92 

93 

92 

90 

9 1 

93 

92 

88 

3 

MIN 

70 

67 

68 

68 

67 

62 

64 

55 

70 

72 

69 

61 

67 

70 

71 

65 

65 

66 

56 

55 

64 

67 

71 

70 

69 

70 

67 

66 

66 

66 

66 

4 

TALLAHASSEE  tfS  AP 

MAX 

87 

88 

80 

79 

81 

89 

89 

93 

95 

93 

91 

91 

79 

82 

73 

98 

9 1 

98 

93 

90 

86 

7 

MIN 

67 

61 

67 

64 

58 

53 

61 

59 

60 

58 

64 

62 

58 

59 

62 

54 

64 

59 

60 

66 

67 

64 

67 

57 

61 

65 

65 

56 

58 

63 

69 

61 

5 

TAMIAHI   TRL  40  BD 

MAX 

90 

92 

88 

90 

93 

85 

92 

96 

93 

93 

94 

93 

90 

90 

92 

94 

89 

8 

MIN 

63 

60 

61, 

62 

64 

61 

57 

58 

63 

61 

63 

63 

67 

66 

61 

55 

57 

56 

59 

59 

60 

61 

62 

61 

60 

71 

71 

66 

62 

61 

60 

61 

6 

TAMPA  W6  AIRPORT 

MAX 

85 

89 

85 

89 

89 

84 

85 

88 

88 

93 

90 

86 

86 

85 

89 

91 

92 

92 

95 

94 

87 

4 

MIN 

65 

65 

69 

71 

72 

66 

64 

61 

65 

70 

71 

70 

69 

65 

62 

62 

66 

64 

65 

67 

71 

66 

72 

66 

62 

71 

70 

71 

71 

67 

70 

67 

3 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

82 

84 

85 

84 

85 

85 

87 

86 

85 

94 

85 

90 

81 

87 

88 

91 

90 

85 

8 

MIN 

67 

63 

71 

72 

73 

67 

66 

61 

62 

66 

68 

67 

57 

54 

59 

60 

68 

63 

63 

66 

72 

71 

74 

72 

59 

72 

70 

73 

75 

68 

72 

67 

5 

TAVERNIER 

MAX 

85 

87 

86 

84 

84 

86 

88 

83 

86 

90 

9 1 

98 

91 

97 

88 

86 

98 

90 

88 

66 

9« 

2 

MIN 

73 

72 

72 

73 

74 

73 

69 

66 

76 

76 

76 

77 

73 

74 

74 

69 

63 

68 

68 

70 

73 

71 

73 

79 

72 

79 

74 

74 

72 

76 

74 

72 

7 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

90 

90 

86 

83 

90 

81 

80 

79 

91 

93 

89 

95 

82 

89 

87 

90 

91 

92 

89 

86 

4 

MIN 

65 

61 

61 

66 

68 

62 

58 

57 

59 

61 

66 

66 

67 

59 

57 

52 

64 

70 

64 

63 

61 

64 

66 

66 

65 

59 

65 

67 

65 

60 

62 

62 

8 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

00 

88 

87 

82 

86 

82 

79 

83 

92 

87 

81 

89 

89 

85 

7 

MIN 

71 

68 

66 

59 

69 

64 

59 

64 

65 

69 

69 

69 

72 

70 

63 

66 

67 

66 

64 

67 

67 

67 

72 

71 

69 

68 

68 

68 

65 

68 

67 

2 

HAUCHULA   2  NH 

MAX 

90 

90 

85 

89 

84 

81 

94 

97 

98 

92 

84 

^2 

92 

94 

94 

88 

4 

MIN 

60 

63 

60 

64 

66 

60 

52 

52 

62 

64 

67 

64 

64 

58 

56 

55 

61 

58 

59 

64 

62 

63 

67 

61 

69 

65 

60 

56 

62 

61 

2 

MEST  PALH  BEACH 

MAX 

81 

80 

8* 

90 

88 

85 

90 

81 

81 

82 

84 

83 

84 

79 

78 

79 

79 

79 

82 

82 

84 

84 

92 

91 

87 

85 

85 

88 

91 

89 

84 

3 

MIN 

73 

72 

68 

67 

68 

il 

62 

67 

74 

73 

71 

70 

66 

70 

70 

64 

62 

64 

64 

64 

67 

68 

67 

67 

68 

71 

68 

68 

65 

69 

67. 

9 

WEST   PALH  BEACH   WB  AP 

MAX 

85 

83 

90 

92 

91 

88 

86 

87 

85 

87 

88 

89 

85 

82 

81 

82 

79 

81 

85 

86 

90 

89 

93 

94 

91 

90 

88 

88 

93 

89 

88 

87. 

3 

MIN 

73 

69 

67 

67 

68 

65 

60 

63 

69 

65 

69 

68 

69 

69 

69 

63 

61 

65 

65 

63 

66 

68 

66 

67 

67 

71 

70 

67 

64 

67 

69 

66 

7 

WINTER  HAVEN 

MAX 

89 

85 

87 

91 

89 

88 

85 

84 

90 

92 

91 

90 

88 

86 

85 

85 

87 

83 

85 

86 

92 

96 

94 

94 

89 

86 

93 

86 

94 

92 

95 

88 

9 

MIN 

64 

64 

67 

68 

66 

65 

60 

61 

67 

65 

67 

68 

67 

65 

62 

64 

65 

64 

64 

63 

69 

67 

69 

70 

62 

70 

67 

66 

66 

64 

72 

65. 

8 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

« 

js; 
Q 

Latitude 

Longitude 

1 

a 
> 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

to 

Temp. 

a 

0211 

39  44 

84 

59 

13 

HID 

HID 

tl .  S .  WUTHD  BUREAU 

2  3  4  S 

0228 

27  11 

L.  L.  STmiAAlHER 

0369 

27  36 

81 

30 

6P 

WILLIAM  E.CILLIARD 

0374 

27  36 

81 

30 

BABTOW 

0478 

POLK 

5 

27  52 

81 

115 

5P 

CITT  FIRE  DEPT. 

2  3  5 

oeii 

26  39 

80 

39 

16 

SA 

STATE  EXP.  STATION 

2  3       5  6 

0616 

26  42 

80 

HID 

U.  S.  ENGINEERS 

0739 

26  19 

80 

59 

6P 

HOUSTON  L.  OLSON 

0747 

24  40 

81 

22 

6P 

WALTER  ZIEGNER 

BLACKMAK  4  VK* 

0765 

OKALOOSA 

5 

30  53 

86 

43 

- 

MRS.  S.  TOUNGBLOOO 

3  4 

0804 

CALHOUN 

30  26 

85 

02 

51 

7A 

7A 

JOHN  PUSIFOY 

2  3  5 

084  S 

PAL^  BEACH 

26  21 

80 

BUTTS  FARMS 

LEE 

26  20 

81 

45 

GLADYS  N,  COLLINS 

3 

0940 

HANATEE 

27  30 

82 

34 

6P 

UBS.  F.  H.  BRATMSR 

2  3  5 

BRAMrORD  1  ISE 

0975 

SUWANNEE 

10 

29  58 

82 

S3 

45 

FRED  B.  FISSELL 

3  4 

1020 

LIBERTY 

30  26 

58 

HID 

WILIABD  R.  ADAMS 

3 

1046 

HERNANDO 

28  38 

82 

5P 

HISS  L.von  BOROWSKY 

1051  HERNANDO 

26  38 

82 

19 

U.S.  SOIL  CONSERVA 

1056 

HERNANDO 

28  38 

82 

20 

8A 

U.S.  SOIL  CONSERVA 

1  SfOrtU,  2  E 

1163 

SUMTER 

5 

28  40:82 

06 

75 

6P 

A.  B.  NEI^ON 

2  3  S 

«P  BLAfTOlUC 

1218 

CLAY 

29  57181 

190 

7A 

7A 

COY  A.  STEPHENSON 

2  3  5 

\SAL  POINT  GATT  S 

1271 

PAUl  BEACH 

26  52 

80 

"1* 

U,  S.  ENGINEERS 

3  4 

ESCAMBIA 

30  36 

87 

19 

FLA.PUl.P  *  PAPER  CO 

niOlLEB 

26  31 

82 

11 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

'  ^ORABEtXE 

1356 

FRANKLIN 

5 

29  SO 

84 

40 

36 

6P 

GLADYS  V.HC  KNIGHT 

2  3  5 

WASHINGTON 

30  47 

8S 

49 

7A 

LONHIE  U.  WHiTTAHna 

1432 

LEVY 

29  08 

83 

02 

6P 

C.  C.  WHIDDON 

1502 

GADSDEN 

30  42 

84 

H06LEY  OLIVER 

1544 

WASHINGTON 

30  48 

85 

30 

4P 

A.  W,  O'STESH 

1565 

ORANGE 

8 

28  33 

81 

06 

_ 

PAUL  C.  GROSE 

3  4 

1632 

PINELLAS 

27  57,82 

48 

34 

6P 

6P 

CITY  OP  CLEARWATER 

2  3 

1641  LAKE 

28  27 

81 

46 

6P 

6P 

ED  OLIVENBAUH 

1649 

EENDRT 

26  45  180 

C.  A,  P0S3 

1654 

HENDRY 

26  45 

80 

55 

lOA 

U.  S.  ENGINEERS 

1716 

DADS 

25  39 

80 

18 

8A 

BUREAU  PLANT  IND. 

COMPASS  UlEE 

1775 

JACKSON 

5 

30  36 

85 

23 

120 

6P 

6P 

EARL  E.  THARP 

2  3  5 

1832 

HOMROE 

25  11 

54 

5P 

SEE  1305 

CKESCENT  CITV  2  SW 

PUTMAN 

29  26 

81 

W .  S .  NEWBOLU 

CRESTVIE*  CAA  AP 

OKALOOSA 

30  48 

86 

34 

MID 

CIVIL  AERO  ADH. 

3  3  4  5 

C80SS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

29  38 

83 

06 

HID 

CIVIL  AERO  ADH. 

DAMIA-S  « 

2114 

BROWAKD 

2 

26  04 

80 

12 

7 

FLA.  POWER  b  LIGHT 

3 

2150 

VOLttSIA 

29  13 

81 

02 

9A 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

2  3 

2156 

VOLUSIA 

:.9  11 

81 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DE  FUKIAX  SPI^KCS 

2220 , WALTON 

30  43 

86 

07 

5P 

5P 

H .  C,  STORKS 

2229 

TOLUSIA 

29  01 

81 

18 

9A 

CHAMBER  OF  COHMERCE 

DO«Ln(C  PARE 

2391 

SUWANNEE  . 

10 

30  15 

83 

IS 

_ 

MRS. NARY  M.  CARROLL 

3  4 

DRY  TORTUCAS 

2418 

MONROE 

5 

24  38 

82 

52 

6P 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  5 

iUSTIS  2  S 

2827 

LAKE 

28  50 

81 

HOWARJ'  J.  DICK 

EVERGLADES 

2850 

COLLIER 

25  51 

81 

23 

6P 

HANKATTAN  MERC . CORP 

2915 

PUTMAN 

29  45 

81 

32 

6P 

BRUCE  GRAY 

FEIJJA 

2923 

HENDRY 

4 

26  33 .81 

26 

18 

U.  S.  ENGINEERS 

3  4 

FELl^MERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

80 

35 

25 

8A 

8A 

FELLSHERE  FARH  CO. 

3 

FEFUIANDINA 

3944 

NASSAU 

2 

30  41 

81 

5P 

T.gw IS  K .  NOLAN 

PORT  DRUM 

3137 

OKEECHOfiEE 

7 

27  30 

80 

48 

HID 

U.  S.  CEO.  SURVEY 

3163 

BROWARD 

26  10 

80 

10 

6P 

6P 

F.  P    MEDFORD  JR. 

FORT  MYERS  WB  AlBPOBT 

3186 

LEE 

5 

26  35 

81 

52 

a 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

POftT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 1 27  25 

18 

10 

6P 

6P 

CITY  OF  rr  PIERCE 

2  3 

3316 

ALACHUA 

8 

29  39 

8A 

8A 

H.  E.  BRATLBT 

3470 

BAKER 

9 

30  15 

82 

10 

4P 

4P 

G.S.T.H.  NURSERIES 

CRACEVILIX  3  E 

3538 

JACKSON 

3 

30  58 

85 

2D 

MID 

ELLIS  F.  CANNON 

GRAPE  ttAUMQCK  3  « 

3571 

POLK 

7 

27  48 

81 

15 

56 

MID 

U.  S.  ENGINEERS 

3  4 

HAINES  CITT  2  W 

3718 

POLK 

28  06 

81 

39 

HID 

CITRUS  EIP.  STATION 

3 

HART  LAKE 

3840 

ORANGE 

7 

28  22 

81 

9AIWH.  HC  CUBBIN 

3909 

DADE 

2 

25  50 

SO 

17 

SA 

8A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

HICB  SPRINGS 

3956 

AUCBQA 

10 

29  50 

82 

35 

5P 

5P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

HILLIAXQ 

3978 

NASSAU 

9 

30  41 

81 

55 

82 

7P 

7P 

BRUNO  SCHRGBBACH 

2  3  S 

HILLSBOROUGH  RVB  ST  PX 

RILLSBOROU<S 

5 

28  Od 

62 

14 

50 

8A 

STATE  PABK 

HOLOPAK 

4075 

OSCEOLA 

8 

28  09 

81 

HID 

MRS.    IRENE  TYGER 

HOHSSTEAD  EXP  STATION 

4091 

DADE 

2125  30 

80 

30 

4P 

4P,SUB.TR0P.  EXP.  STA . 

4198 

PALM  BEJfCH 

2 

26  33 

80 

03 

J.   L.  GARNBTT 

ISCLIS 

4273 

LEVY 

5 

82 

41 

HID 

FIA.  POWER  COMPANY 

3  4 

INVERNESS 

4289 

CITRUS 

5 

28  50 

82 

20 

70 

5P 

SPiJ.  H.  SPIVEY 

2  3 

I S  LEWORTH 

4332 

ORANGE 

8 

28  28 

81 

6P 

CHASE  ft  COMPANY 

JACXSOMVILLE  WB  AP 

4358 

DUVAi 

30  25 

81 

39 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

2 

30  17 

81 

23 

4P 

4P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

4371 

30  20 

81 

39 

18 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

Jasper  lo  e 

4393 

HAMILTON 

10:30  31  82 

47 

150 

8A 

BA 

FLA.  FOREST  SERVICE 

KEXDALL  2  ESE 

4518 

DADE 

2  25  40 

80 

17 

8A  DADE  CO.  NURSERIES 

CEY  WEST  WB  AIRPORT 

4570 

MONROE 

5 

24  35 

81 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

IBY  WEST  WB  CITY 

4575 

MONROE 

24  33 

81 

48 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

EISSIHHEE 

4620 

OSCEOLA 

7 

2S  18 

81 

25 

69 

6P 

6P 

HRS.  MABEL  L.  UKE 

2  3  5 

KISSIUUEE  KO  2 

4625 

OSCEOLA 

7 

28  18 

ffl 

24 

60 

mid'u.  s.  engineers 

3 

4662 

HZNDBY 

5 

26  44 

25 

6P 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

LA  BELLE  2  KW 

4667 

HENDRY 

5 

26  -16 

81 

27 

MID  U.  S.  ENGINEERS 

4707 

POLK 

5 

26  06 

81 

43 

5P 

KID 

CITRUS  EXP  STATION 

LAQ  ALFRED  3  NKE 

4712 

POLK 

28  08 

81 

43 

mid; U.S.  SOIL  CONSERVA 

CLOSED  10/50 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

30  12  82 

37 

6P 

6p;  FOREST  1.  PABK  SERV. 

LAKE  HIAVASSE 

4771 

ORANGE 

8 

28  35:81 

28 

9A 

9A 

BUREAU  OF  PLANT  IND 

LAKELAND  WB  CITT 

4797 

POLK 

5 

28  02 

81 

215 

HID 

hid 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

LAKE  PLACID  2  SW 

4845 

HIGHLANDS 

27  17 

23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3       5  6 

LAO  TRAFECAD 

4866 

COLLIER 

4 

26  26 

81 

7P 

JAMES  U.  PEPPER 

UMONT  8  • 

4892 

JEFFERSCn 

5 

30  23  83 

55 

HID  TUNGSTEN  PLANTATION 

3  4 

LEESBCRC 

4980 

LAKE 

8 

28  49 

81 

52 

HID 

EDDIE  C,  BUTIiR 

3  4 

LICHUHVITAE  KEY 

503  5 

MONROE 

2 

24  54 

80 

42 

HID 

nCB  H.  HATHESON 

3  4 

Station 
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g> 

Q 

% 
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time 

Observer 

D  1 
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to 
tables 

Temp.  1 

Precip.l 

LOOUHATCHES 

5182 

80  le 

14 

7A 

7A 

U.  S.  GEO.  flURTVY 

a  3 

4  5  « 

LTHNS  4  SE 

5237 

81  52 

- 

HID 

HISS  HZLKN  HBMNDON 

3 

HADISOK 

83  25 

Bp 

T .  C .  MERCHANT 

HARATHON  VACA  KZY 

5351 

81  06 

HARIANNA  CAA  AP 

5367 

JACKSON 

1 

30  SO 

85  11 

130 

HID 

CIVIL  AEBO  ADH. 

HABIAVHA  IND  SCHOOL 

5372 

85  13 

120 

4P 

4P 

FLA .   1 ND  .  S .  FOB  BOTa 

2  3' 

5 

■ABINXLAND 

5391 

81  13 

10 

HID 

HABINI  STUDIO  INC. 

3 

* 

HATO  5  NW 

5539 

83  14 

6P 

BOBERT  L.   ANN  IN 

HBLBOURNE  10  WNW 

5607 

80  45 

U.    S.   GEO.  SURVEY 

HBLBOURNE  WB  AIRPORT 

5612 

BREVARD 

a 

28  06 

SO  38 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HEBRITT  ISLAND  5  S 

5643 

28  18 

60  41 

8 

6P 

ROBERT  M.  DONALD 

3  3 

a 

MIAHI  BEACH 

25  47 

80  08 

3 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

3  3 

4  5 

HIAHI  WB  AIRPORT 

5663 

25  49 

80  17 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HIAHI  WB  CITY 

5668 

25  47 

80  11 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

5 

30  45 

87  11 

6P 

6P 

AGB.  EXP.  STATION 

HGNTICELLO 

58  7  9 

5 

30  32  83  52 

202 

MID 

5P 

A.  M.  PRIU.IP9 

2  3 

5 

MOORS  HAVEN  LOCK  1 

5895 

26  50 

Bl  05 

22 

BA 

8A 

F.  A.  FLANDERS 

3  3 

4  5  6 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

27  55 

81  35 

5P  MOUNTAIN  LAKX  CORP. 

HT  PLEASANT 

5990 

1 

30  40 

84  42 

6P 

A.   N.  H0BDARD 

HYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

5 

27  14  82  19 

8A 

STATE  PARK 

NAPLES 

6078 

5  26  09 

81  47 

4 

5P 

CITY  OF  sap:.es 

3  3 

5 

NEW  SHTRNA  4  N 

6210 

2 

29  05 

80  57 

10 

6P 

A .  B .  NORDMAN 

2  3 

S 

NICEVILLE 

OKALOOSA 

5 

30  31 

86  29 

ECLIN  FIEU) 

NITTAW  1  S 

6251 

27  56 

80  59 

ep 

ANNIE  M.  STEVENS 

N  NEW  RIVKR  CANAL  NO  1 

6318 

PALM  BEACH 

7 

26  33 

80  13 

_ 

HID 

V.  3.  GEO.  SURVEY 

H  NEW  RIVER  CANAL  NO  2 

6323 

26  20 

80  33 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

6414 

I 

29  11 

82  08 

86 

8A 

STEPHEN  JEWKTT 

2  3 

5 

ocala  airport 

6419 

5 

29  10 

82  09 

81 

9P 

A IRWAY  OBSERVER 

3  3 

4  5 

27  15 

80  59 

7A 

U.  3.  GEO.  SURVEY 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

64B5 

OEEECnOBEE 

? 

27  12 

80  47 

lOA 

U.  S.  ENGINEERS 

ORANGE  CITY  3  3 

6584 

VOLUS lA 

8 

28  55 

81  17 

FLA.  FOREST  SERVICE 

ORANGE  SPRINGS  1  E 

662U 

TOLUSIA 

8 

29  30 

81  55 

28 

3 

6633 

ORANGE 

8 

28  33 

81  21 

111 

8A 

ORLANDO  UT I LI . COMM . 

2  3 

5  6 

6638 

ORANGE 

6 

28  33 

81  20 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

6657 

GLADES 

5  l26  47 

81  18 

HID 

D.  S.  ENGINEERS 

PALATKA 

6753 

PlfTHAV 

6 

29  39 

81  37 

50 

6P 

PANACEA 

6628  WAKULIA 

5 

30  02;84  24 

MR.  OTIS  L.  VAU3E 

3 

4 

PANAMA  CITY 

6836 

BAY 

30  10 

85  42 

21 

6P 

2  3 

5 

PANAMA  CITY  NO  2 

6B41 

85  40 

21 

HID 

FLA.   FOREST  SERVICE 

3 

PARISH 

6SA0 

MANATEE 

27  35 

82  26 

MID 

CHARLES  W.  PARBISH 

PEKN5UC0  4  NW 

6988 

DADE 

2 

25  57 

80  26 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

4 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5 

30  28 

87  12 

118 

HID 

CIVIL  AERO  ADH. 

2  3 

4  5 

PENSACOLA  WB  CITY 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

87  13 

13 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

4  5 

PETERS 

25  36 

80  21 

SA 

oi  GIORGIA  FRUIT 

3 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

5 

28  01 

82  08 

121 

5P 

5P 

D.  A.  STORMS 

2  3 

5 

POHPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

2 

26  14 

80  09 

22 

5P 

ST . FARMERS '  MA  RKET 

3  3 

5 

POBT  MAYACA  S  L  CNL 

7293 

MARTIN 

7 

26  59 

80  36 

23 

HID 

U.  S.  ENGINEERS 

4  6 

PUNTA  CORDA 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  55  82  04 

6 

5P 

SP 

E.   J.  HC  CANN 

2  3 

5 

(jUINCY  EXP  STATION 

742-1 

6 

30  35 

84  35 

9A 

STATE  EXP  STATION 

2  3 

5 

RAIFGRD  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

10i30  04 

82  12 

5P 

FLA.  STATE  PRISON 

2  3 

4  5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

25  22 

80  35 

5P 

NATIONAL  PARK  SERV. 

2  3 

5 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

2 

29  54 

81  19 

10 

BA 

ARTHUR  L.  MARSH 

3  3 

5 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

7820 

ST  JOHNS 

29  50 

81  16 

10 

8P 

8P 

MHS.T.B.  GILLESPIE 

3  3 

4  5 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

s 

28  21 

82  17 

7P 

GERARD  SCBNIDER 

3  3 

4  a 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  NO  1 

7859 

MARTIN 

2 

27  07 

80  17 

HID 

U.  S.  ENGINEERS 

3 

4 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

5 

30  05 

84  10 

4P 

FISH  *  WLDLIFE  SERV 

2  3 

5 

ST  PFTERSR 

PINELLAS 

5 

27  47 

82  38 

30 

4P 

4P 

H.  T.  CeEBLY 

2  3 

4  S 

7977 

SEMINOLE 

8 

28  49 

81  18 

25 

SA 

ELTON  J . HOUGHTON , JR 

2  3 

5 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

27  20 

82  34 

fiP 

6P 

aiAMBER  OF  COMMERCE 

2  3 

5 

SARASOTA  5  E 

8024 

SARASOTA 

27  20 

82  28 

6P 

THE  PALHER  CORP. 

CLOSED  10/31/ 

SECOTAN 

8094 

30  12 

83  39 

6P 

LEON  ROBERTS 

2  3 

a 

8620 

MARTIN 

27  12 

80  15 

10 

8P 

8P 

JOHN  N.  MANN 

2  3 

5 

8758 

ij:on 

I 

30  26 

84  20 

66 

MID 

2  3 

4  5 

TAHIAMI  CANAL 

8775 

DADE 

25  46 

80  27 

13 

HID 

u!  S.  GEO.  SURVEY 

3 

TAHIAMI  TRL  40  BD 

8780 

DADE 

4  ,25  45 

80  49 

12 

9A 

9A 

U.  S.  CEO.  SUBVSY 

3  3 

4  5  6 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8788 

HILLSBOROUGH 

5 

27  56 

82  32 

24 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

4  5 

TARPON  SPRINGS 

8824 

PINELLAS 

5 

28  08 

82  47 

20 

6P 

6P 

DANIEL  Z.  ENNETT 

2  3 

5 

8841 

MONROE 

2 

25  01 

80  30 

5 

7P 

7P 

EUGENE  LOWE 

3  3 

5 

8942 

BREVARD 

2 

28  3  5 

80  48 

14 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

3  3 

5 

8967 

OSCEOLA 

7 

28  OS 

8)  20 

60 

7A 

U.  S.  CEO.  SURVEY 

3 

VKHICE 

9176 

SARASOTA 

5 

27  06 

82  27 

14 

MID 

CHAMBER  OP  COHKKRCE 

3 

4 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

7 ,27  02 

81  21 

MID 

U.  S.  ENGINEERS 

3 

VERNON 

9206 

3 

30  38 

85  43 

HID 

JAMES  0.*  PARISH 

3 

4 

VEBO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

80  24 

20 

MID 

HID 

CIVIL  AERO  ADH. 

2  3 

4  5 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

27  33 

81  49 

120 

6P 

6P 

H.  L.  CARLTON 

2  3 

5 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

i 

26  42 

80  02 

15 

6P 

6P 

PAIJI  BEACH  POST 

2  3 

5 

WEST  PALM  BEACH  WD  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

4  5 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

28  01 

81  44 

175 

lOA 

lOA 

U.S. CITRUS  PRODUCTS 

3  3 

NEW  STATIONS 

CAPE  SABLE  RANGER  STA. 

1303 

MONROE 

5 

25  11 

80  54 

5P 

NATIONAL  PARK  SEAV. 

2  3 

5 
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FLORIDA  -  JUNE  1951 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 

Thunderstorms  accompanied  by  hail  and  strong  winds  at  several  places  constituted  the 
spectacular  portion  of  this  month's  weather.  Temperatures  averaged  80.4°  F, ,  one- 
half  degree  above  normal,  and  ranged  from  51°  at  Jasper  on  the  3rd  to  100°  at  Federal 
Point  on  the  14th.  Ninety  percent  of  the  stations  recorded  the  lowest  temperature 
for  the  month  during  the  three  day  period  2nd  to  4th,  and  fifty-five  percent  recorded 
the  highest  temperature  for  the  month  during  the  week  ending  the  14th.  Precipitation 
averaged  4.68  inches,  about  seventy  percent  of  normal,  and  ranged  from  0.59  inches 
at  Tavernier  to  12.95  inches  at  Cross  City.  Total  precipitation  was  above  normal  at 
only  a  few  stations  and  these  were  scattered  through  the  State. 

Mostly  clear  skies  through  the  first  week  sent  afternoon  temperatures  into  the  nineties 
and  dropped  early  morning  readings  into  the  fifties  and  sixties.  This  period  produced 
very  little  precipitation  generally,  but  thunderstorms  in  Sanford  on  the  5th  and  7th 
attained  violent  proportions.  The  storm  on  the  5th  was  accompanied  by  strong  winds 
that  broke  limbs  from  trees  and  on  the  7th  there  was  hail  in  addition  to  winds  that 
damaged  roofs  of  several  houses.  The  second  week  brought  higher  temperatures  and  in- 
creased thunderstorm  frequency.  Rains  were  light  in  most  sections  but  amounts  ex- 
ceeding an  inch  were  recorded  at  several  stations.  Hail  fell  at  Moore  Haven  the  8th; 
Jacksonville  Beach,  Lakeland,  Madison,  Monticello,  and  New  Smyrna  the  10th;  Secotan 
the  14th;  and  again  at  Lakeland  the  18th.  The  hail  was  mostly  light,  but  wind  ac- 
companying the  thunderstorm  at  Jacksonville  Beach  the  10th  demolished  a  garage, 
broke  plate  glass  windows,  and  tore  canvas  awnings.  Thunderstorms  continued  active 
through  the  third  week  and  gave  moderate  rains  in  most  areas.  Rains  reached  heavy 
proportions  with  two  inches  or  more  in  one  day  at  several  stations  scattered  through 
the  State.  Increased  cloudiness  served  to  hold  maximum  temperatvires  in  the  lower 
nineties  and  upper  eighties.  The  final  week's  weather  was  characterized  by  numerous 
local  thundershowers  that  provided  moderate  amounts  of  rain  in  most  areas,  very  little 
in  some  spots,  and  removed  a  drought  threat  in  the  Ft.  Myers  area  with  rains  that 
totaled  8.32  inches  for  the  week  ending  the  29th.  Temperatures  this  week  were  only 
slightly  above  normal  with  no  outstanding  extremes. 

Weather  conditions  were  generally  favorable  to  crops  though  field  corn  was  retarded 
in  some  areas  by  dry  weather  the  early  part  of  the  month.  This  dry  weather  was  very 
favorable  for  harvesting  the  record  oat  crop  that  gave  a  yield  of  25  bushels  per 
acre.  Increased  thundershower  activity  during  the  month  provided  adequate  moisture 
by  the  latter  part  of  the  month  in  nearly  all  sections.  Harvesting  of  shade  and 
flue-cured  tobacco  crops  was  well  advanced  by  the  end  of  the  month.  Truck  markets 
in  the  central  and  north  portions  offered  a  wide  variety  of  vegetables  and  produce 
early  in  the  month  and  peas,  okra,  tomatoes,  beans,  eggplant,  and  squash  were  still 
being  marketed  from  the  extreme  north  at  the  close  of  the  month.  The  harvest  of 
watermelons  reached  its  peak  late  in  the  month.  Pastures  and  ranges  showed  rapid 
improvement  as  the  rains  increased  and  were  generally  in  good  condition  by  the  end 
of  the  month.  Citrus  trees  in  non-irrigated  groves  suffered  from  dry  weather  early 
in  the  month,  but  in  most  cases  shed  only  small  amounts  of  fruit  and  responded  quickly 
to  improved  moisture  conditions.  Trees  with  good  moisture  supplies  available  from 
irrigation  or  natural  mea'ns  were  in  good  to  excellent  condition  and  sized  young 
fruit  well.  Heavy  June  bloom  appeared  in  most  groves  toward  the  close  of  the  month. 
Small  amounts  of  old-crop  fruit  continued  to  move  to  market  through  the  month. 

J.T.B.B. 
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In  addition  to  the  cllmatoloRlcal  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydro- 
cllnntlc  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologlc 
Bulletin  Series.  The  Hydrocllmatlc  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages — 
mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation, 
ft  was  established  In  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers.  Department 
of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide 
records  of  rainfall  Intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  now  number- 
ing about  2,000  recording,  and  1,000  non -reco  rd  i  ng  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  'Wcathor  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the 
Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  averaged  about 
$250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date. 
For  the  years  1940-42.  the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000 
per  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet  the  Increasing  needs 


of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocllmatlc 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologlc  Bulletins)  which  were 
Issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United  States, 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  requirements  of  the 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  dissemina- 
tion of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  and  to 
certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  the 
Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  Inspection  may  be  obtained  upon 
application  to  Chief,   U.S.   Weather  Bureau.  Washington  25.  D.  C. 

Many  other  records  published  In  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  Individuals 
as  listed  In  the  Station  Index. 
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Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

P  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitabon 

1 

StaboD 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Faateat 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  > 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

01-09 

10-49 

i 

in 

100-1.99 

200 

and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

APALACHICOLA  WB  CITY 

2 

1 

4 

2 

1 

0 

10 

80 

4.7 

MYTONA  BEACB  WB  AP 

17 

91 

66 

80 

5 

3 

8 

1 

0 

0 

17 

5.1 

FORT  MYERS  WB  AP 

E 

17 

73 

3 

0 

2 

3 

0 

2 

10 

4.7 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

swt 

14t 

5.6t 

33t 

***T 

84t 

49t 

71t 

1 

4 

6 

1 

3 

0 

15 

58t 

6. It 

KEY  WEST  WB  CITY 

E| 

18t 

29 

Tit 

73t 

61| 

70t 

0 

1 

4 

1 

0 

0 

6 

83 

3.8 

LAKELAND  WB  CITY 

2 

5 

4 

1 

0 

1 

13 

5.6 

MELBOURNE  WB  AP 

SW 

15 

22* 

NME 

10 

90 

86 

62 

79 

3 

2 

5 

0 

1 

0 

11 

- 

5.1 

MIAMI   BEACH  WB  CITY 

2 

3 

5 

1 

1 

1 

13 

MIAMI  WB  CITY 

SEt 

lat 

6.9t 

40 

SW 

18 

84t 

82t 

55t 

69t 

4 

3 

6 

3 

1 

0 

17 

69 

5.3 

ORLANDO  WB  AP 

SW 

16 

35» 

WSW 

18 

89 

87 

54 

72 

4 

5 

4 

3 

0 

1 

17 

5.2 

PENSACOLA  WB  CITY 

swt 

12t 

29 

w 

10 

3 

2 

4 

1 

3 

1 

14 

77 

5.9 

TALLAHASSEE  WB  AP 

NW 

11 

87 

87 

53 

68 

4 

6 

4 

3 

0 

0 

17 

6.3 

TAMPA  WB  AP 

W 

17 

7.3 

35 

NW 

18 

85  • 

82 

51 

67 

3 

2 

3 

0 

1 

0 

9 

70 

4.6 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

SE 

15 

89 

86 

.  57 

76 

1 

1 

2 

4 

2 

0 

10 

5.0 

T  Airport  Data 

*  Not  necessarily  ttie  fastest 
Bile,  data  are  recorded  by 
visual  observation. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

CD  0 

Year 

Average 

Highest 

o 
t 

Average 

t)  a 

0  s 

i3 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  da; 
.01  or  moi 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

80.5 
78.6 
80. 1 
78.0 
79.6 

102 
100 
104 
101 
99 

62 
60 
56 
57 

5.95 
8.95 
7.66 
6.05 
4.32 

12 
16 
14 
14 
9 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

79. 1 
79.1 
80.4 
78.9 
78.7 

101 
102 
106 
100 
102 

55 
52 
58 
56 
55 

6,26 
5.11 
5.11 
7.14 
6.01 

14 
10 
11 
14 
11 

1896 
1897 

79.9 
82.2 

100 
102 

54 
58 

10.74 
4.99 

14 
10 

1921 
1922 

80.5 
80.0 

102 
103 

55 
60 

3.51 
6.27 

8 
13 

1898 
1899 
1900 

81 .0 
80.3 
79.5 

101 
104 
100 

54 
53 
58 

3.  15 
5.54 
9.61 

7 
10 
14 

1923 
1924 
1925 

78.9 
81.5 
79.9 

102 
100 

59 
61 
57 

8.94 
6.22 
5  .99 

16 
13 
13 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

79.4 
80.7 
78.7 

79.  2 

80.  2 

103 
103 
99 
102 
101 

50 
53 
54 
52 
48 

9.82 
5.94 
6.71 
6.25 
4.92 

11 
8 
12 
13 
9 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

79.2 
81.7 
79.3 
78.8 
77.9 

105 
101 
100 
107 

54 
57 
53 
56 
50 

7.81 
7,20 
6.75 
7.80 
10.30 

14 
13 
12 
15 
15 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

80.6 
78.9 
79.  3 
80.8 
78.5 

101 
101 
100 
102 
101 

60 
53 
56 
56 
55 

7.65 
6.06 
6.05 
6.42 
9.88 

12 
9 
13 
12 

15 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

80.1 
80.0 
79. 1 
80.1 
80. 1 

109 
102 
105 
103 
100 

48 

59 
49 
59 
57 

2.13 
8.43 
4.97 
9.91 
5.01 

6 
16 
10 
14 
11 

1911 
1912 

81.2 
78.9 

104 
103 

59 
57 

4  .62 
11.77 

9 
16 

1936 
1937 

79.3 
80.  3 

102 
100 

53 
57 

7.90 
5.70 

12 
12 

1913 
1914 
1915 

78. 1 
82.0 
80.6 

103 
107 
105 

50 
58 
60 

5.  30 
4.02 
5.07 

10 
9 
9 

1938 
1939 
1940 

78.7 
80.3 
79.9 

99 
100 
102 

56 
58 
53 

6.73 
9.11 
6.89 

13 
14 
13 

Temperatiire 

Precipitabon 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

80.4 
80. 1 
81.1 
82. 1 
81.2 

102 
101 
106 
106 
105 

57 
56 
60 
58 
59 

7.77 
10.30 
6.27 
5.23 
7.74 

15 
16 
12 
10 
11 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

79. 1 

79.7 
81.0 
79.8 
81.6 

99 
100 
102 

99 
105 

53 
34 
53 
55 
55 

6.77 
8.66 
3.81 
7.54 
3.74 

13 
14 
9 

1951 

80.4 

100 

51 

4.68 

PERIOD 

79.9 

6.70 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


StAbOD 

Temperatuis 

Precipitation 

Aveiage 

Departure 
irom  normal 

s 

A 

£ 

• 

d 

LowMt 

Data 

1  Degree  dayi 

No.  oi  days 

1 

Depaituxe 
from  normal 

GiMteat  day 

e 

5 

Snow,  Slael.  Hail 

No 

of  dayi 

Max  90' 
or  above 

?.i  * 
-E  o 

Tola! 

■S  -o 
U  s 
4!  0  s 

1  =  - 

• 

0 

.01  or  more 

j> 
0 

a 

0 

1.00  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

■ 

APALACH I COLA  W8  CITY 

90 

14+ 

65 

IB 

0 

4.63 

■ 

18 

'  ^ 

? 

3 

B  L  OUN  T  S  T  OWN  2  E 

fll  AM 

_  '  _ 

1  *  4 

96 

1 0+ 

6 1 

-2 

0 

6.75 

.  uo 

29 

7 

carrabelle 

'  ^ 

97 

14 

J, 

0 

4.64 

*  QI 

18 

n 

Q 

11 

CHIPLEY  3  E 

80 "  1 

95 

10+ 

63 

3+ 

0 

2.96 

2*15 

*  60 

17 

'  0 

Q 

13 

1 

COMPASS  LAKE 

79.5 

■  -  .5 

97 

10+ 

59 

2+ 

0 

23 

0 

5.23 

-  .63 

2.40 

20 

.0 

0 

6 

4 

2 

CRESTVIEW  CAA  AP 

79 .  7 

95 

10+ 

57 

1 1 

2  2 

6.15 

6 

_ '  - 

29 

■  ^ 

^ 

3 

CROSS  CITY  CAA  AP 

a?  "  ft 

56 

2 

0 

12 . 95 

.  * 

19 

■  ^ 

Q 

.  . 

7 

DE  FUN  1 AK  SPR I NGS 

1  9 

98 

27 

7ft 

5.20 

57 

17 

3 

FERNANDINA 

81*3 

98 

10+ 

65 

2 

0 

6.67 

~  1*11 

2  *  00 

6 

■  ^ 

13 

5 

GLEN  SAINT  NWRY 

79.6 

.4 

97 

4+ 

55 

2 

0 

26 

0 

2.98 

-  3.18 

.64 

16 

T 

0 

11 

2 

0 

HILL  I ARD 

f  ?'  ^ 

•  ® 

97 

5 

^ 

Q 

4.10 

-  1.76 

.  79 

17 

.  0 

15 

0 

JACKSONV I ll  E  WB  AP 

81.6 

97 

5 

62 

0 

22 

3 . 86 

-  1.47 

1  .  23 

29 

.  0 

1 4 

2 

1 

JACKSONV I LL  E  BEACH 

78 .  OM 

62 

0 

5 

6.96 

1.66 

15 

.  0 

14 

3 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

81.4 

1 .  5 

95 

9+ 

67 

2 

0 

18 

6.38 

1  . 05 

1  .  88 

29 

.  0 

14 

3 

JASPER   10  E 

78.  5M 

-  .9 

97 

4  + 

51 

3 

0 

24 

0 

2.02 

-  4.44 

.44 

16+ 

.0 

0 

9 

0 

0 

LAKE  CITY  2  E 

80.0 

.2 

97 

4  + 

57 

2  + 

0 

26 

2.74 

-  4.20 

.46 

29 

.0 

12 

0 

MADI SON 

61 .0 

.  7 

96 

23  + 

60 

2 

0 

24 

1 .  90 

-  4.60 

.54 

20 

T 

12 

0 

MAR  I ANNA  CAA  AP 

80.  7 

96 

23 

64 

2 

0 

20 

3.90 

1.00 

13 

.0 

14 

1 

MARIANNA   INO  SCHOOL 

79.6 

-  .2 

95 

10+ 

62 

2 

0 

21 

5 . 21 

.25 

1  .70 

16 

.0 

0 

10 

2 

MAYO  5  NW 

80 . 3 

96 

24 

60 

0 

2 1 

0 

2 . 87 

.  80 

19 

.  0 

0 

13 

2 

0 

MILTON  EXP  STATION 

79 . 2 

95 

10 

0 

16 

0 

H  .99 

4 . 26 

17 

.  0 

0 

1 4 

5 

3 

MONT ICELLO 

79.7 

96 

9+ 

59 

0 

20 

0 

7.33 

1.13 

1  . 94 

26 

T 

0 

5 

MT  PLEASANT 

80.1 

1.0 

96 

9 

62 

2 

0 

20 

0 

2.71 

-  3.04 

1.03 

19 

.0 

0 

e 

1 

1 

PANAMA  CITY 

81.2 

.7 

93 

27 

65 

2+ 

0 

17 

0 

3.62 

-  .85 

1.45 

18 

.0 

0 

B 

2 

2 

PENSACOLA  CAA  AP 

81  .4 

96 

10 

67 

16 

0 

19 

^ 

9.57 

2.51 

18 

.  0 

12 

^ 

PENSACOLA  MB  CITY 

an  7 

1  .  4 

95 

10 

1 0+ 

7.71 

2.22 

16 

1 1 

5 

4 

QUINCY   EXP  STATION 

78  7 

95 

25 

59 

2 

23 

3.88 

1  *  90 

20 

1 3 

2 

2 

SAINT  MARKS  6  S£ 

80.4 

.9 

94 

13+ 

64 

3 

0 

24 

0 

3.35 

-  3.37 

.90 

14 

.0 

0 

8 

4 

0 

SECOTAN 

78.3 

97 

24 

55 

2 

0 

20 

0 

4.91 

1 . 15 

10 

.0 

0 

9 

5 

1 

TAI  1  AUACCCET    ua  AO 

1  ALL AHA 33 tt   Wo  AK 

80.7 

1.9 

95 

9+ 

64 

2 

20 

0 

4.60 

_  1.51 

.  92 

19 

.  0 

0 

13 

3 

0 

U 1 V  i  3 1  UN 

80 .  1 

5.27 

T 

MIDDLE  DIVISION 

D  A  D  T  l^u 
OA  K  1  UW 

61.9 

1 . 5 

97 

9+ 

60 

2+ 

0 

30 

0 

8.21 

-  .12 

1  . 94 

19 

0 

11 

7 

2 

oor\r\t^      1 1  IP        T  M  Mill 
dKUUI^oV  ILLt    LnlN  MILL 

_  2 

63 

2+ 

17 

0 

-  2.51 

.  90 

■  . 

0 

14 

6 

0 

BUSHNELL  2  E 

79 '  8 

97 

26+ 

56 

2+ 

25 

0 

5.04 

-  2 . 72 

2 . 45 

19 

0 

10 

1 

1 

CAMP  BLANDING 

61.4 

98 

24 

56 

2 

26 

0 

2.37 

.  92 

27 

0 

10 

2 

0 

CEDAR  KEY 

61.9 

1.0 

93 

9+ 

70 

1+ 

0 

19 

0 

1.00 

-  3.64 

.40 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

C  LEARWAT  ER 

■ 

95 

26 

0 

1.43 

.  61 

18 

0 

B 

1 

Q 

Clermont  6  s 

•  * 

98 

9+ 

- 

7 . 06 

* 

^  * 

16 

0 

1 1 

5 

3 

CRE SCENT  CITY  2  SW 

RA  *  IM 

98 

9 

Q 

3.07 

4.02 

16 

*  n 

0 

3 

DAYTONA  BEACH 

79  5 

96 

9 

63 

11 

■2.18 

■  1^ 

12 

'  0 

0 

1 1 

1 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

78.8 

.5 

96 

9 

57 

3 

0 

14 

0 

2  .66 

-  3.01 

.79 

11 

.0 

0 

12 

I 

0 

DE  LAND 

*^ 

95 

6  + 

0 

5.67 

1  .  75 

1  '  7^ 

12 

■  ^ 

0 

15 

5 

1 

EUSTIS  2  S 

80*4 

96 

3+ 

ft3 

24 

1 5 

FEDERAL  POINT 

81  4 

100 

14 

3.21 

*  fiA 

28 

0 

1 

1 

GAINESVILLE  UNIV 

1  '  1 

98 

5 

62 

2+ 

24 

3.95 

2 '  69 

1  '  54 

18 

0 

12 

2 

1 

HIGH  SPRINGS 

80.8 

97 

4+ 

58 

2 

0 

25 

0 

7.23 

1 .65 

23 

.0 

0 

13 

5 

3 

K I SS IMMEE 

- 

99 

9 

2+ 

24 

6.25 

1.27 

11 

11 

5 

2 

LAKE  Alfred  exp  stat ion 

79 '  9 

*  ^ 

94 

6+ 

56 

2 

19 

7 .  39 

■  2? 
■ 

1 1 

8 

4 

3 

LAKE  H I AWASSE 

fin*  ^ 

97 

25 

22 

4.91 

\ '  10 

30 

15 

1 

LAKELAND  WB  CITY 

603 

95 

24 

66 

2 

20 

4.  76 

—  3.20 

2.12 

19 

1 1 

2 

1 

MOUNTAIN  LAKE 

80.3 

97 

1 

57 

2+ 

0 

25 

0 

9.33 

2!  33 

2.45 

19 

.0 

0 

13 

6 

3 

NEW  SMYRNA  4  N 

79.  3M 

.9 

95 

6+ 

61 

2+ 

0 

15 

0 

.75 

16 

T 

0 

13 

OCALA 

81.5 

1.6 

97 

5 

60 

2 

0 

24 

0 

8.14 

.86 

1.95 

12 

.0 

0 

14 

5 

3 

OCALA  AIRPORT 

79.5 

96 

24+ 

55 

3 

0 

24 

0 

6.81 

2.87 

12 

.0 

0 

11 

4 

3 

ORLANDO  WATER  PLANT 

81 . 1 

96 

25+ 

63 

3 

22 

0 

5.51 

1.27 

12 

.0 

0 

13 

4 

1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

80.5 

.  1 

96 

27 

60 

2 

0 

20 

0 

5.06 

-  2  .07 

2 . 07 

11 

.  0 

0 

13 

4 

1 

OI  AMT    r  I  TV 
KLMl\  1     L  1  1  T 

80. 3M 

.  5 

96 

13 

58 

3 

0 

25 

0 

3.78 

-  3.80 

1.21 

19 

.  0 

0 

10 

3 

1 

79 .  5M 

24 

0 

6 . 52 

.  1 1 

1 . 62 

0 

10 

4 

2 

I  KIT    Al       I^T  IMF 
3M  1  rJ  1     MUVJU3  1  InIC 

6o!2 

1.2 

96 

10 

62 

2 

0 

20 

0 

3.46 

-  2!25 

l!lO 

15 

.0 

0 

13 

2 

1 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

79.0 

10 

63 

3 

0 

7 

0 

3.71 

.66 

.0 

0 

12 

4 

0 

SAINT  LEO 

80.7 

_  g 

95  _ 

24+ 

63 

2+ 

2 1 

0 

2.95 

-  5.29 

1 . 35 

18 

■  ^ 

0 

8 

2 

1 

ST  PETERSBURG 

79  7 

-  2.0 

96 

26 

ft? 

_ 

14 

0 

3.42 

-  2 . 48 

90 

12 

0 

8 

4 

0 

SANFORO 

80  *  1 

_     ^  2 

96 

6+ 

60 

23 

4.60 

—  2.86 

1.61 

12 

0 

15 

3 

1 

TAMPA  WB  AIRPORT 

82.6 

2.4 

98 

24 

63 

2 

0 

27 

0 

1 .86 

-  5.39 

l!ol 

18 

.0 

0 

6 

1 

1 

TARPON  SPRINGS 

80.8 

.6 

95 

1  + 

63 

2 

0 

14 

0 

5.50 

-  .26 

2.80 

12- 

.0 

0 

7 

3 

1 

WINTER  HAVEN 

81.7 

97 

9+ 

63 

26 

0 

4.58 

1 . 45 

20 

.  0 

0 

1 1 

4 

2 

D I V I S I ON 

80.5 

4.77 

SOUTHERN  DIVISION 

p? '  A 

•  ^ 

98 

8 

4.41 

? '  7^ 

9 

■  ^ 

Q 

4 

1 

AVON  PARK 

*  i 

97 

8+ 

- 

6 . 68 

:  ■  J  ^ 

1  '  QA 

7  ' 

27 

■  ^ 

1  ^ 

3 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

7ft  *  n 

93 

10+ 

71 

10. 12 

1.11 

19 

1 1 

7 

3 

BIG  CYPRESS  INO  RES 

79 '6M 

99 

11  + 

60 

3.36 

1  28 

27 

■  ^ 

3 

BIG  PINE  KEY  INN 

82.8 

94 

14+ 

68 

4 

0 

25 

0 

2.58 

1  .88 

26 

.0 

0 

7 

1 

1 

BRADENTON 

96 

24 

1.23 

16 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

79.9 

95 

28 

62 

3 

0 

24 

1.31 

.84 

22 

.0 

5 

1 

0 

C  A  P  T  I VA 

81 .5M 

95 

6 

67 

4 

0 

17 

1  .56 

.  72 

18 

.  0 

8 

1 

0 

COCONUT  GROVE  7  S 

79.5 

-  .9 

91 

16+ 

62 

4 

7 

4.88 

-  1  .59 

1  .89 

7 

.0 

10 

3 

2 

EVERGLADES 

81.1 

.3 

97 

13+ 

64 

3 

0 

29 

0 

2.54 

-  4.41 

1  .85 

29 

.0 

0 

6 

1 

1 

FORT  LAUDERDALE 

80.6 

.6 

95 

11 

62 

4 

0 

25 

2.05 

-  5.98 

1.10 

26 

.0 

4 

2 

1 

FORT  MYERS  WB  AP 

81.0 

1.0 

97 

13+ 

-  63 

3 

0 

30 

0 

9.19 

.28 

4.50 

24 

.0 

0 

7 

5 

2 

FORT  PIERCE 

79.0 

-  .9 

94 

9+ 

65 

3+ 

0 

11 

0 

4.02 

-  1.45 

1.22 

12 

.0 

0 

11 

3 

1 

HIALEAH 

79.6 

94 

15 

62 

2 

18 

0 

4.49 

1 .69 

15 

.0 

0 

10 

3 

1 

HOMESTEAD  EXP  STA 

79.7 

.3 

95 

10+ 

58 

4 

0 

26 

0 

3.54 

-  4.96 

1.12 

17 

.0 

0 

e 

3 

1 

HYPOLUXO 

80.1 

.4 

93 

8+ 

65 

4 

0 

20 

0 

6.01 

-  1.33 

2.56 

15 

.0 

0 

7 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

83.4 

2.3 

94 

14 

69 

25 

0 

19 

0 

3.09 

-  1.15 

1.65 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 

KEY  WEST  WB  CITY 

83.7 

1.8 

93 

12+ 

72 

4+ 

0 

22 

0 

1.62 

-  2.62 

.63 

25 

.0 

0 

6 

1 

0 

LA  BELLE 

81 .0 

1 . 1 

99 

8+ 

61 

2  + 

0 

30 

0 

4. 16 

-  2.86 

1.55 

29 

.0 

0 

10 

1 

LAKE  PLACID  2  SW 

80.7 

-  .2 

99 

9+ 

60 

0 

29 

0 

4.01 

1  .63 

27 

.0 

0 

1  I 

3 

2 

See 
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Tabu  2-Conlinusd 


CUMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
JUNE  1951 


StAtiOD 

Temp«rahue 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

8 

£ 

Date 

Lowaet 

« 

& 

Degree  daya 

No.  oi  days 

i2 

Departure 
from  normal 

Gieataat  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  daya 

S  g 
a  -3 
1  s 

*  0 

'm  1 
2  0 

-a 

O 

Max.  depth 
on  ground 
at  obsn. 

Date 

0 

a 

o 
p 

o 

a 

g 

a 

LOXAHATCHEE 

79.0 

95 

10+ 

60 

16 

5 

89 

1 

48 

28 

.  0 

0 

3 

MARATHON  VACA  KEY 

82  .8 

94 

14+ 

69 

4 

0 

69 

22 

20 

.  0 

0 

6 

0 

0 

MELBOURNE  WB  AP 

79.8 

1  .2 

94 

30 

64 

3 

0 

1  o 

18 

0 

2 

62 

-  2.78 

1 

28 

19 

.  0 

0 

8 

1 

1 

MERRITT   ISLAND  6  S 

80. 6M 

1.0 

0 

1 

87 

19 

.  0 

0 

MIAMI  BEACH 

81 .2 

.7 

90 

18 

68 

19 

0 

1 

0 

6 

02 

2 

99 

19 

.0 

0 

11 

3 

2 

MIAMI  WB  AIRPORT 

81.0 

94 

11 

65 

3 

0 

2  0 

0 

5 

08 

2 

33 

15 

.  0 

0 

12 

4 

1 

MIAMI  WB  CITY 

79.6 

-  .4 

89 

6+ 

66 

18 

0 

0 

0 

5 

19 

-  1.98 

1 

01 

15 

.  0 

0 

13 

4 

1 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

80.  1 

.6 

96 

10 

61 

3 

26 

0 

5 

02 

-  4.59 

2 

66 

19 

.  0 

0 

1 3 

2 

1 

79.9 

92 

25 

64 

3 

0 

1 3 

0 

4 

47 

1 

45 

28 

.  0 

0 

7 

3 

2 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE 

79.5 

.3 

93 

11 

64 

2 

10 

0 

3 

53 

-  3.89 

92 

19 

.0 

0 

7 

3 

0 

POMPANO  BEACH 

77.2 

90 

5+ 

60 

4 

0 

2 

0 

5 

03 

1 

.32 

17 

.0 

0 

11 

5 

2 

PUNTA  GORDA 

83  .  1 

2.6 

98 

14+ 

66 

2 

0 

29 

0 

4 

18 

-  3.30 

1 

74 

28 

.0 

0 

8 

2 

2 

SARASOTA 

81.6 

95 

24+ 

66 

2+ 

0 

21 

0 

1 

58 

.67 

29 

.0 

0 

6 

1 

0 

82.1 

1.0 

99 

9 

66 

2+ 

0 

27 

0 

3 

73 

1 

.19 

15 

.0 

0 

6 

3 

1 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BD 

80.6 

98 

9+ 

61 

3 

30 

0 

1 

99 

.44 

23 

.0 

0 

9 

0 

0 

TAVERNIER 

83.3 

.6 

93 

10+ 

72 

4 

0 

18 

0 

59 

-  3.72 

.41 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

TITUSVILLE  2  W 

78.8 

-  .9 

98 

10 

59 

2+ 

0 

21 

0 

6 

02 

-  .20 

1 

.38 

11 

.0 

0 

13 

6 

1 

VERO  BEACH  CAA  AP 

80.6 

94 

9+ 

66 

3 

0 

18 

0 

3 

41 

1 

.27 

18 

.0 

0 

10 

2 

1 

WAUCHULA  2  NW 

79.  7M 

-  .8 

98 

8 

56 

3 

0 

26 

0 

5 

04 

-  3.70 

1 

.24 

9 

.0 

0 

11 

4 

2 

WEST  PALM  BEACH 

80.3 

.  7 

92 

17 

68 

20 

0 

9 

0 

4 

86 

-  3.13 

1 

.40 

17 

.0 

0 

9 

5 

2 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

81.7 

1.9 

96 

10 

68 

4+ 

0 

26 

0 

6 

34 

-  1.65 

1 

.44 

19 

.0 

0 

9 

6 

2 

DIVISION 

80.6 

4 

06 

.0 

STATE 

80.4 

.5 

4 

68 

-  2.02 

T 

See  reference  aotea  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 

T«bl«  3 


Station 

Day  of  month 

3 

22 

23 

24 

27 

28 

30 

31 

1 

4 

5 

6 

•J 

g 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

25 

26 

29 

(2 

APALACHICOLA  VB  CITY 

.35 

.  14 

.97 

1.94 

.31 

.  86 

.  01 

.25 

T 

4.83 

ARCADIA 

1.22 

.18 

.10 

.30 

.80 

.78 

.66 

.37 

i  4.41 

AVON  PARK 

.16 

.09 

T 

.54 

.08 

.24 

.10 

1.49 

1.15 

.08 

.59 

1.94 

.06 

.36 

5* 

AVON  PARK  1  Kf 

R 

.  27 

.  31 

.  84 

.  14 

.  19 

.09 

.96 

.90 

.  54 

3. 94 

.01 

.13 

.02 

BARTOW 

T 

T 

.13 

.  48 

.  54 

.  54 

.66 

1.94 

1 . 87 

.  03 

.  61 

.96 

8  21 

OBI  1  y  ri  knv  pro  <iTt 

.38 

.01 

.  85 

.90 

.06 

1.45 

.69 

2.83 

2.04 

.  01 

.  79 

.  02 

.09 

10.12 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE 

4R 

.81 

.  13 

.01 

.47 

1.71 

.07 

.02 

.02 

.39  1.29 

.05 

.03 

.34 

.39 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

.28 

T 

.54 

.30 

.12 

.  64 

.20 

1.28 

3.  36 

BIG  PIKE  KEY  INN 

.OS 

.06 

.  06 

.15 

.  02 

1 .88 

.36 

2.  58 

BLACKHAN  4  WNV 

.08 

.05 

.  79 

.03 

1.46 

.52 

.05 

.03 

.  47 

.  03 

.67 

.19 

4.  37 

BLOUNTSTOWS  2  E 

.02 

.  SO 

.50 

.02 

.63 

.  92 

1.31 

■  " 

.30 

.06 

T 

.02 

1.47 

.50 

6.  75 

BOCA  RATON  S  V 

R 

- 

- 

- 

- 

.09 

.26 

1.73 

.99 

.17 

.26 

DONITA  SPGS  2  ESE 

.12 

.23 

.59 

.96 

.45 

2.00 

4.37 

BRA DENTON 

.40 

.23 

.25 

.20 

1.23 

BRANFORD  1  ESE 

R 

.40 

.16 

.16 

'na 

.30 

1.87 

.30 

BRISTOL 

R 

1.45 

10 

62 

.05 

.05 

.46 

.  89 

.  05 

08 

01 

07 

.18 

6.  06 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

.07 

.05 

.05 

.09 

.63 

.44 

.11 

.65 

.90 

.81 

.05 

!88 

.84 

5.60 

BROOESVILtE  CHIN  BILL 

R 

.OS 

.05 

.07 

.06 

.59 

.40 

.08 

.63 

.94 

.76 

.04 

.19 

1.13 

.29 

5.37 

BROOKSVILLE  NURSERY  NO 

1 

.10 

• 

1.16 

.73 

.64 

.21 

■  ^5 

.02 

.08 

7.  69 

BROOKSVILLE  NURSERY  NO 

2 

.27 

.  10 

T 

T 

.  04 

1.28 

.56 

.53 

.36 

.  69 

.85 

a.  90 

.38 

7.  46 

BUSHNELL  2  E 

■ 

* 

.22 

.40 

.15 

.07 

.36 

2.45 

08 

49 

5.04 

CAMP  BLANDINC 

.06 

T 

.05 

T 

.02 

.  55 

.02 

.05 

.43 

.92 

.07 

!20 

2.37 

CANAL  POINT  GATE  5 

R 

.10 

1.54 

.03 

.07 

.02 

3.06 

.05 

.82 

.02 

.16 

CANTONMENT 

.01 

1.00 

.  50 

.45 

2.07 

2.06 

.20 

2. 16 

■  2^ 

.48 

.  02 

.01 

9.31 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

.22 

CAPTIVA 

.05 

.72 

.05 

.23 

.33 

.  10 

.06 

1.  56 

C  A  RR AB  ELLE 

.35 

.07 

T 

.28 

.91 

.54 

.34 

.85 

.28 

!02 

.75 

.45 

X 

^ " 

CABTVILLE 

.54 

.50 

.95 

.32 

.01 

.38 

.16 

.14 

.30 

CEDAR  SET 

.  10 

T 

.30 

.40 

.20 

1  00 

CHATTAHOOCHEE 

.  17 

.02 

.05 

.66 

.17 

.16 

.  31 

.  80 

.32 

.15 

T 

2  81 

CH I PLEY  3  E 

.07 

.11 

.06 

.32 

.  60 

.43 

.27 

.  26 

.  36 

.12 

.14 

.06 

.14 

2.96 

CBR I STMAS  7  WWW 

R 

.10 

.81 

.02 

.08 

.85 

.87 

1.  52 

.15 

.46 

.  58 

.85 

.67 

1.94 

CLEARWATER 

T 

.16 

.01 

,  01 

.81 

.20 

.16 

T 

.06 

.02 

l"  43 

CLERMONT  6  S 

.  25 

.01 

.66 

T 

.16 

.10 

1.59 

.10 

1.82 

1.47 

.  05 

.  85 

7*  06 

CLEW ISTON 

T 

.  16 

.76 

.16 

.19 

T 

.06 

1.25 

.11 

.  12 

.02 

1.43 

.  14 

2.22 

6.  62 

CLEWISTON  U  S  ENG 

R 

.  16 

.  59 

.01 

.08 

.68 

.01 

.03 

1.61 

.03 

.  05 

.  01 

.84 

.  01 

.  08 

.02 

4.21 

COCONUT  GROVE  7  S 

.03 

1.  89 

.08 

.90 

.20 

.03 

1.31 

r 

.03 

.39 

.02 

4.88 

COMPASS  LAKE 

.14 

.72 

1.09 

.30 

2.40 

.58 

5.  23 

CRESCENT  CTY  2  SW 

.  19 

.  26 

.60 

.05 

.95 

.60 

.  18 

.20 

3.07 

CRESTVIEW  CAA  AP 

.07 

• 

.49 

1. 12 

.61 

.17 

.31 

.  40 

T 

.  08 

.  50 

1.46 

.08 

6.15 

CRESTVIEW  CAA  AP 

.10 

• 

.48 

1.07 

.51 

.15 

.30 

32 

■ 

09 

.54 

1  43 

5.85 

CROSS  CITY  CAA  AP 

T 

T 

1.48 

.25 

.44 

2.2913.12 

!ll 

!68 

2.01  1.65 

!39 

.53 

12.95 

CROSS  CITY  CAA  AP 

R 

1.51 

.25 

.39 

1.73 

3.13 

.68 

2.05 

1.63 

.34 

.50 

13.31 

DANIA  5  W 

.04 

.32 

1.24 

.48 

.01 

*  ?!( 

.14 

.25 

3.49 

DAYTONA  BEACH 

.25 

■ 

.01 

.28 

.31 

.02 

in 

1  B 

• 

.13 

3.18 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

T 

.34 

79 

01 

T 

.17 

.02 

.25 

.15 

12 

IS 

T 

46 

.03 

2.  66 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

.11 

!02 

.24 

.20 

.20 

1.77 

1.11 

!27 

!07 

.18 

T 

!l6 

.65 

.22 

5.20 

DE  LAND 

.24 

.30 

1.22 

.09 

.26 

.10 

.38 

.05 

.30 

.66 

.10 

.66 

.13 

.67 

.71 

5.87 

DOWLING  PARK 

R 

.02 

.03 

.  80 

.16 

.07 

.07 

.11 

.59 

.33 

EUSTIS  2  S 

~ 

.40 

.05 

.13 

.23 

.46 

no 
■  "8 

■ 

1 . 25 

.48 

.42 

.15 

.18 

EVERGLADES 

■ 

.40 

.85 

.04 

2.54 

FEDERAL  POINT 

.12 

.07 

.23 

.28 

!28 

!20 

.49 

1.54 

FELDA 

R 

1.08 

.08 

.02 

.60 

.40 

1.40 

.52 

4*  10 

FERNANDINA 

.  02 

.  58 

2. 00 

.13 

.  11 

,  06 

.  13 

T 

.  16 

1.90 

.56 

.02 

.  58 

.43 

T 

6*  67 

FORT  DRUM 

R 

.44 

2 . 19 

.06 

.  12 

.01 

.99 

.59 

.39 

.  39 

FORT  LAUDERDALE 

.15 

.10 

.70 

1.10 

2.05 

FORT  MYERS  WB  AP 

T 

.10 

.77 

T 

.30 

4.  50 

.  60 

T 

.67 

2.25 

FORT  PIERCE 

.75 

.01 

1.22 

.06 

.68 

.19 

.41 

.31 

.01 

.02 

.36 

4!  02 

GAINESVILLE  UNIV 

.  15 

.06 

.  18 

.06 

T 

.30 

1.54 

.17 

.44 

T 

.  19 

.10 

.58 

.  18 

3.95 

GA I HESV I LLE  UN I V 

.  14 

.  06 

.  04 

.16 

.  27 

1.02 

.67 

.  38 

.  05 

.16 

.  06 

.50 

.06 

.15 

.09 

3.81 

GLEN  SAINT  MARY 

.22 

.41 

.64 

.22 

.06 

.07 

.  03 

.43 

.06 

.32 

.52 

2.98 

GRAPE  HAMMOCK  3  W 

.85 

.94 

.02 

.  10 

.07 

.  77 

.65 

.02 

.20 

3.62 

HART  LAKE 

.09 

.06 

.10 

1.54 

.41 

1.62 

.85 

.65 

.32 

1.30 

.05 

.02 

7.01 

HIALEAB 

.07 

.96 

.11 

.16 

1.69 

.59 

.22 

.48 

.  10 

.  11 

4.49 

BIALEAH 

.04 

.  93 

.08 

.14 

1.59 

.02 

.47 

.17 

.39 

.01 

,  07 

.08 

3.99 

HIGH  SPRINGS 

I 

.01 

.  73 

.  01 

.28 

.29 

.80 

1.57 

.02 

.34 

7.23 

HILLIARD 

!08 

.43 

.24 

.01 

.03 

.26 

.79 

.03 

.76 

.52 

.  55 

'!o9 

T 

'!02 

!07 

.22 

4.10 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

.34 

.01 

.02 

.05 

.05 

.02 

.  51 

.23 

1.89 

.13 

.78 

4.03 

HO LOP AW 

R 

1 

.15 

.36 

.04 

.04 

.12 

.52 

.94 

.38 

HOMESTEAD  EXP  STA 

.  59 

.20 

.70 

.12 

.37 

1.12 

.27 

.17 

3.54 

HOMESTEAD  EXP  STA 

" 

.06 

79 

.10 

.34 

1.08 

.29 

.11 

3.40 

RYPOLUXO 

.25 

• 

1.23 

2.55 

1.07 

.46 

.45 

6.01 

INGLIS 

R 

.10 

.03 

.05 

.17 

1.34 

- 

- 

- 

- 

- 

1.23 

ISLEWORTH 

.15 

.02 

.  47 

1 . 10 

.05 

.07 

.50 

1.47 

.19 

.  19 

6.15 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

.05 

.09 

.20 

.12 

.  47 

.08 

.33 

.82 

.15 

.08 

3.86 

JACKSONVILLE  BEACH 

.04 

40 

.10 

.40 

02 

47 

1.68 

.13 

.06 

.10 

.70 

1.66 

06 

1.14 

6.96 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

R 

1.00 

!45 

.10 

T 

.0% 

.06 

.13 

.12 

.35 

.47 

.03 

.58 

1.15 

1.88 

.04 

6.38 

JASPER  10  E 

.42 

.29 

.44 

.07 

.05 

.08 

.44 

.06 

.17 

2.02 

KENDALL  2  ESE 

.07 

.05 

.75 

.09 

T 

.01 

.53 

.02 

3.04 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

T 

.88 

T 

T 

.02 

T 

T 

T 

.  00 

T 

1. 65 

.45 

T 

3.09 

KEY  WEST  WB  CITY 

R 

.17 

.08 

.26 

.  63 

.29 

.19 

1.62 

KISS IHHEE 

1.27 

.90 

.09 

.78 

.63 

1.06 

.47 

.49 

.14 

.37 

.05 

6.25 

KISSIMMEE  NO  2 

R 

.65 

1.63 

.01 

.47 

.69 

.81 

.41 

.03 

.02 

.18 

4.90 

LA  BELLE 

R 

.  05 

.96 

.63 

.  74 

.  20 

.02 

1 . 55 

.01 

4.16 

LA  BELLE  2  NW 

.  01 

1.54 

.20 

.54 

.  06 

.01 

.07 

1. 37 

.04 

3.84 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

.09 

.10 

4.  00 

.68 

.09 

.20 

1.00 

1.23 

7.39 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

R 

.10 

.09 

4.69 

.02 

.08 

.15 

2.09 

.04 

7.26 

LAKE  CITY  2  E 

T 

.12 

.06 

.38 

.10 

.13 

.45 

.37 

.11 

.14 

.40 

.46 

.03 

2.74 

LAKE  HIAWASSE 

.06 

.04 

.07 

.72 

.  01 

.  11 

.17 

.44 

.  89 

.25 

.  84 

.  01 

.02 

.18 

1.10 

4.91 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

.01 

.05 

84 

.  21 

T 

.  49 

.45 

2. 12 

.05 

.06 

T 

.47 

.01 

4.76 

LAKE  PLACID  2  SW 

.  26 

.  53 

.13 

T 

1.16 

.09 

.01 

.02 

1.63 

.01 

.  10 

.07 

4.01 

LAMOHT  B  W 

R 

.  04 

1.04 

.55 

.03 

.10 

1.64 

.13 

.03 

.13 

1.33 

.02 

5.03 

LEES8URG 

R 

.85 

.08 

.55 

.99 

.75 

.07 

.25 

.28 

.01 

1.40 

.05 

5.28 

LIGHUMVITAE  KEY 

R 

1.29 

.08 

.02 

.02 

.  65 

.  01 

.11 

2.18 

LOXABATCHEE 

.04 

.10 

.  51 

1.13 

.25 

.78 

.30 

1.30 

1 .48 

5.89 

LOXAHATCilEE 

R 

.02 

08 

08 

1.13 

.30 

.77 

.29 

1.25 

1.39 

01 

01 

5. 80 

LYNNE  4  SE 

R 

.22 

!84 

.11 

1.19 

!02 

!l5 

.73 

.09 

.02 

1.45 

2.26 

.05 

.14 

.04 

.02 

l!4S 

!o6 

8.84 

HAD I SON 

.19 

.35 

.25 

.02 

.06 

.  03 

.01 

.54 

.04 

.06 

.03 

T 

.32 

1.90 

MARATHON  VACA  KEY 

.16 

T 

.01 

.22 

T 

.02 

.11 

.69 

HARIANNA  CAA  AP 

.62 

.22 

.45 

.04 

.31 

.54 

.14 

3.90 

MARIANNA    I ND  SCHOOL 

.20 

■ 

.01 

.95 

1.70 

.30 

1.56 

.32 

5.31 

MARINE LAND 

R 

.12 

.03 

.66 

1.10 

.16 

.47 

.  54 

.27 

.32 

3.67 

MAYO  5  NW 

.30 

.04 

.57 

.12 

.02 

.04 

.07 

.13 

.80 

.27 

.11 

.08 

.33 

3.87 

MELBOURNE   10  WNW 

R 

.  07 

.  01 

.02 

.03 

•  ^® 

.43 

.14 

.06 

.20 

.43 

.16 

.  53 

.23 

3.48 

MELBOURNE  WB  AP 

R 

.01 

T 

.14 

.33 

T 

.01 

.18 

1.28 

T 

.40 

3.62 

MERRITT   ISLAND  5  S 

.  58 

.18 

.78 

.  31 

.32 

1.03 

.  17 

1.87 

.16 

T 

.03 

.60 

MIAMI  BEACH 

.11 

.17 

1.25 

T 

T 

.  65 

.21 

.02 

2.99 

.38 

.05 

.18 

.01 

6.03 

MIAMI  WB  AIRPORT 

T 

.14 

.63 

.79 

.05 

.01 

2.33 

T 

.  21 

.60 

.14 

T 

T 

T 

.05 

.10 

.03 

5.08 

MIAMI  WD  CITY 

R 

T 

.19 

.  15 

.80 

T 

.  06 

1.01 

.34 

.  11 

.93 

.39 

T 

.02 

.36 

.91 

.02 

5.19 

MILTON  EXP  STATION 

.30 

.47 

!o8 

.48 

.  14 

4.26 

1.51 

.25 

.  58 

2.77 

.23 

%9 

.03 

.30 

11.99 

HONTICELLO 

.10 

T 

T 

1.52 

.95 

.07 

.  02 

.02 

.25 

1.70 

T 

.01 

1.94 

.75 

7.33 

MOORE  HAVEN  IXKK  1 

.21 

.03 

.27 

.15 

T 

.24 

.27 

.02 

.14 

2.66 

.09 

.59 

.25 

.10 

5.02 

MOORE  HAVEN  I^K  1 

R 

.17 

.01 

28 

.11 

.17 

.26 

.03 

.10 

2.67 

.03 

.49 

.16 

.08 

.07 

.08 

4.71 

HOimTAIN  LAKE 

.04 

T 

1  88 

.37 

.55 

.  39 

.68 

3.45 

.43 

.51 

l.SB 

.10 

.43 

.02 

9.33 

MT  PLEASANT 

.10 

.45 

.12 

1.03 

.40 

.29 

.12 

.20 

2.71 

Sm 

1 

M  lollowlDQ  S 
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DAILY  PRECIPITATION 

Table  3— Contmued  junb  lesi 


Station 

Day  of  month 

a 

1 

2 

3 

4 

_ 
O 

_ 
O 

_ 

7 

8 

lu 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HYAKKA  RIVER  ST  PARK 

.32 

.47 

.04 

.38 

.22 

.14 

.28 

1.51 

2.24 

.85 

6.45 

NAPLES 

.21 

.30 

1.10 

.73 

.24 

T 

1.45 

.40 

- 

.25 

4.47 

NEW  SHTHNA  4  H 

.11 

T 

.03 

T 

.42 

.  17 

.  18 

.75 

.  03 

.37 

T 

.08 

.74 

T 

T 

T 

- 

- 

NICEV I LLE 

.  31 

.06 

.07 

.82 

1 .07 

.20 

.01 

.68 

1 .22 

NITTAW  1  S 

T 

.03 

.91 

T 

.96 

T 

T 

1.90 

MORTE  NEW  RVR  CANAL  1 

R 

.43 

.01 

.67 

.56 

.54 

.02 

.04 

.32 

.24 

1.42 

.01 

.07 

.46 

4. 70 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

R 

.  27 

.01 

- 

- 

- 

1.42 

.40 

.21 

OCALA 

.04 

.  19 

.  23 

1 .95 

1 . 77 

.  82 

1 .33 

.  68 

.26 

.11 

.45 

.03 

.21 

.07 

8.14 

OCALA  AIRPORT 

.04 

T 

.06 

2 . 87 

1 . 28 

.  37 

.  07 

.  72 

1.01 

.06 

.13 

.20 

OKEECHOBEE  9  W 

.  10 

.  24 

.  10 

.  10 

1.78 

.10 

.25 

.10 

.20 

2.97 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

.32 

.82 

.34 

.18 

.92 

.45 

1 

.50 

3  53 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

R 

.  31 

.01 

.  80 

.  30 

.  32 

.  17 

.85 

.46 

.49 

3!71 

ORANGE  CITY  3  S 

R 

.17 

.  08 

.51 

.  55 

.40 

.  07 

.02 

.  17 

.83 

.64 

.63 

.17 

.10 

.78 

1.85 

6.97 

ORANGE  SPNGS  I  E 

.04 

.  57 

.22 

.  21 

1 . 19 

.07 

.21 

1.31 

ORLANDO  WATER  PLANT 

.03 

T 

.40 

1 .27 

.15 

.  15 

.64 

.04 

.92 

.85 

T 

.  27 

.40 

T 

.05 

.34 

5.  51 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

.03 

.33 

.01 

2.07 

.23 

.12 

.21 

T 

.70 

.73 

.55 

T 

.02 

T 

.04 

.04 

T 

5  08 

ORTONA  LOCK  2 

R 

.  59 

- 

2,  59 

.  03 

.  33 

.05 

.10 

.  61 

.01 

.22 

1.16 

5!73 

PANACEA 

R 

.  04 

.  01 

.  44 

1 . 04 

1 .91 

.  42 

.  83 

.41 

.02 

.21 

7.06 

PANAMA  C ITY 

na 

.10 

.  04 

.  06 

.40 

T 

.19 

PANAMA  CITY  2 

R 

19 

85 

115 

.16 

.  27 

.20 

\  '  47 
* 

PARISH 

B 

.15 

.73 

.15 

.20 

1.45 

2.68 

PENNSUCO  4  NW 

R 

.01 

.06 

• 

■  2^ 

.18 

.15 

.11 

.06 

2.66 

PENSACOLA  CAA  AP 

1 

.74 

e.S7 

.  32 

.01 

T 

■  39 

2 . 22 

1 . 10 

1 . 02 

.  47 

1 . 23 

.72 

T 

7.71 

PETERS 

.05 

.10 

.08 

■ 

.66 

.33 

.10 

.13 

PLANT  CITY 

.06 

.12 

.85 

.89 

X.21 

.35 

.11 

.05 

.07 

.07 

3  78 

POMPANO  BEACH 

.30 

.  14 

- 

.04 

.16 

X .  00 

1 .32 

.  55 

.  54 

.05 

.55 

.38 

s!o3 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

.14 

.  49 

2.31 

.03 

.  55 

.02 

1.44 

.48 

.64 

3.67 

.0.5 

.75 

.02 

10.58 

PUNT A  GORDA 

.  01 

.31 

.09 

.16 

1.31 

.25 

1.74 

.31 

QUINCY  EXP  STATION 

.22 

.03 

.04 

.  25 

.  20 

.48 

.13 

1.20 

1.00 

T 

.23 

.03 

.03 

.05 

• 

RAIFORD  ST  PRISON 

.27 

.06 

.38 

.21 

.09 

.73 

1.73 

1.82 

.35 

.88 

6  52 

RAIFORD  ST  PRISON 

R 

.  35 

.  19 

.20 

.  19 

.  07 

.70 

1.75 

1 .81 

.31 

.85 

6!32 

SAINT  AUGUSTINE 

.  06 

.  31 

.10 

.04 

T 

1 . 10 

.18 

.28 

.  28 

.78 

.09 

.08 

.05 

.11 

3.46 

SA  INT  AUGUST  I NE  BEACH 

,  12 

.  55 

.07 

.  15 

.64 

.45 

.  68 

.  54 

.  21 

.  20 

.03 

.07 

T 

SAINT  LEO 

.35 

T 

.13 

.  29 

.  50 

.  06 

1 . 35 

.12 

.15 

T 

T 

SAINT  LEO 

R 

.36 

.04 

.07 

.  16 

.48 

.06 

1 .30 

.10 

.19 

.02 

2  78 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

R 

.02 

.01 

.40 

34 

.15 

.  01 

.  37 

.  66 

.  09 

1 .46 

.26 

.05 

.  28 

.05 

.02 

.06 

.52 

4!75 

SAINT  MARKS  6  SE 

T 

.10 

.90 

.20 

.  60 

.  50 

.30 

.50 

.05 

3.35 

ST  PETERSBURG 

.25 

.90 

.02 

.  75 

.75 

.75 

T 

ST  PETERSBURG 

R 

.29 

.  37 

57 

.02 

.  75 

.  42 

.  33 

.70 

.05 

3  "  50 

SANFORD 

.03 

.97 

.57 

.09 

1.61 

.24 

.07 

.03 

.13 

.41 

.20 

.09 

.01 

T 

T 

.  06 

.09 

4.60 

SARASOTA 

.02 

.23 

.  10 

.16 

.  40 

.  67 

1.58 

SECOTAN 

\i 

1 .15 

.  65 

.16 

.29 

.  90 

T 

.38 

.  63 

.  05 

.  50 

4.91 

STUART 

.  11 

.46 

1 . 19 

-  3® 

-  61 

.98 

3.73 

TALLAHASSEE  WB  AP 

.04 

T 

.03 

.07 

.09 

T 

.49 

.32 

.91 

.92 

.36 

.08 

^ 

.  86 

.  39 

.04 

4.60 

TAMlAllI  CANAL 

R 

.  51 

1.74 

.02 

1.12 

.  16 

.02 

.25 

.  12 

.10 

.07 

.08 

4.19 

TAMIAHI  TRL  40  MI  BD 

■ 

.26 

• 

.29 

.  31 

.  08 

.  37 

.44 

• 

1.99 

TAMIAMI  TRt  40  MI  BD 

R 

'Vz 

• 

.43 

.  03 

.  05 

" 

•  Z\ 

*  2S 

T 

1  1.86 

TARPON  SPRINGS 

.43 

2.80 

• 

■ 

T 

T 

T 

1  5.50 

.41 

T 

.12 

.06 

.59 

TITUSVILLE  2  W 

.05 

.11 

.06 

.20 

1.3B 

.66 

.38 

.84 

.23 

.68 

.04 

.75 

.64 

6.02 

VENICE 

.06 

.35 

.30 

.04 

.74 

2.40 

.01 

3.90 

VENUS  3  SE 

R 

.20 

.06 

.51 

.70 

.04 

.05 

2.00 

.51 

.14 

4.21 

VERNON 

R 

.52 

.31 

.22 

.05 

1,00 

.08 

1.55 

.49 

.84 

.32 

.27 

.84 

.35 

.97 

7.81 

VERO  BEACH  CAA  AP 

.55 

.20 

.17 

.07 

,46 

.13 

1.27 

T 

.01 

.40 

.15 

3.41 

VERO  BEACH  CAA  AP 

R 

.70 

.17 

.16 

.07 

.06 

.45 

.  11 

1.20 

.39 

.08 

3.39 

WAUCHULA  2  NW 

1.24 

.62 

.04 

T 

.40 

.62 

.28 

1  .22 

.02 

.21 

1.12 

.27 

5.04 

WEST  PALM  BEACa 

.05 

.14 

.80 

.62 

.02 

1.40 

.67 

.06 

1.10 

4.86 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

T 

.55 

.91 

1.28 

.69 

.79 

.46 

1.44 

.05 

.17 

6.34 

WINTER  HAVEN 

.03 

.10 

.85 

.05 

.02 

1.10 

1.45 

.20 

.02 

.07 

.69 

4.  58 

1 
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TabI*  4 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JUNE  1951 


A.  M.  Hour  Ending 
5        6        7  8 


BOCA   RATON   5  W 
BRANFORO   1  ESE 
OONLING  PARK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
LAHONT   8  H 
NICEVILLE 
TALLAHASSEE   WB  AP 
VERNON 


HIALEAH 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    MB  CITY 
TAMIAMI  TRL  40  MI  BD 


BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CHRISTMAS    7  WNW 
GAINESVILLE  UNIV 
HOLOPAW 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LEESBUR& 

LOXAHATCHEE 

MARINELAND 

MELBOURNE   WB  AP 

OCALA  AIRPORT 

ORANGE   CITY   3  S 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

PENNSUCO  4  NW 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 


10      11  12 


P.  M.  Hour  Ending 


-1st- 


10      11  12 


-2d- 


-4th- 


•04      •04  .01 


•01     .01  ,0b 
,0t>  .04 
•67      .17  .01 


.01  .06  .01 
.01  .02 


AVON   PARK    1  NW 
FORT  MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
HOMESTEAD  EXP  STA 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
LA   BELLE    2  NW 
LAKELAND  WB  CITY 
LVNNE   4  SE 
MELBOURNE    10  WNW 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
PENNSUCO  ».  NW 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TAMIAMI  CANAL 
VERNON 

VERO  BEACH   CAA  AP 


-5th- 


-6th- 


BELLE  GLADE  HRCN  GATE 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
GAINESVILLE  UNIV 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
I NGL I S 

JACKSONVILLE   WB  AP 

JACKSONVILLE   WB  CITY 

LIGNUMVITAE  KEY 

LOXAHATCHEE 

LYNNE   4  SE 

MELBOURNE    10  WNW 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MIAMI    WB  CITY 

NORTH  NEW   RVR   CANAL  1 

NORTH   NEW   RVR  CANAL  2 

PENNSUCO  4  NW 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 


.60      .JO  •Ol 


.02     .03  .01 


•01      .03  .21 
.23 
.01  .01 


-7th- 


AVON  PARK    1  NW 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

CLEWISTON 

CLEWISTON   U   S  ENG 

HIALEAH 

HOLOPAW 

LAKELAND   WB  CITY 
LYNNE   4  SE 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  2 
OKEECMOBtt  HRCN  GATE  6 
ORANGE  CITY   3  S 
ORLANDO   WB  AIRPORT 
PANACEA 
SAINT  LEO 


.12  .02  .01 
.04  .01 


.07  .01 
.27  .05 


.bi  .03 
.01  .01 


S«.  rof.r.nc.  aotaa  follo*lat  Station  Indax. 
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Table  4  -  Continuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JUNE  1951 


TAMIAMI  CANAL 


BELLE   GLAOE   HRCN   GATE  <• 

CLEW  I STON 

CLEWISTON  U  S  ENG 

FELDA 

HIALEAH 

LA  BELLE   2  NW 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

NORTH   NEW   RVR   CANAL   2  ' 

OKEECHOBEE   HRCN   GATE  6 

ORTONA   LOCK  2 

TAHIAMl  CANAL 

VENUS  3  SE 


A.  M.  Hour  Ending 


I       2  3 


4       5  6 


10      II  12 


P.  M.  Hour  Ending 


1       2  3 


•  61   UOA     ,01  .Ql 


-8th- 


.22  .01 
.19  .01 


-9th- 


BRANFORO  1  ESE 
CLEWISTON 
CLEWISTON   U   b  ENG 
MELBOURNE    10  WNW 
PENNSUCO  4  NW 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA   WB   CI  TV 
VENUS    3  SE 
VERNON 


.01      .02  .01 


-10th- 


APALACHICOLA   WB  CITY 
BLACKMAN   4  WNW 
BRISTOL 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

CRESTVIEW  CAA  AP 

DAYTONA   BEACH   WB  AP 

COWLING  PARK 

GRAPE   HAMMOCK    3  W 

HOLOPAW 

INGLIS 

JACKSONVILLE   WB  AP 
JACKSONVILLE   WB  CITY 
LAKE   ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  W8  CITY 
LAMONT   8  W 
LYNNE   4  SE 
MAR  I  ANNA  CAA  AP 
MARINELAND 
MELBOURNE    10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
OCALA  AIRPORT 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PANACEA 
PANAMA   CITY  2 
PENSACOLA   CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
PORT  MAYACA   S  L  CANAL 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE  WB  AP 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 


.09  .68 
•OA  1.06 


.20  .30 

.33  .07 


.03  .01  .01 
.1<>  .03 


-1 


Lth- 


APALACHICOLA  WB  CITY 

AVON  PARK    1  NW 

BELLE   GLAOE  HRCN  GATE 

BLACKMAN  4  WNW 

BOCA   RATON   5  W 

BRISTOL 

CANAL  POINT  GATE  5 
CHRISTMAS   7  WNW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
DAYTONA   BEACH   W8  AP 
OOWLING  PARK 
FORT  DRUM 
GAINESVILLE  UN  I  V 
GRAPE   HAMMOCK    3  W 
HOLOPAW 

KliSlMMEE   NO  2 

LAKt   ALFRED   EXP  STA 

LAKELAND  WB  CITY 

LEESBURG 

LOXAHATCHEE 

LYNNE  <.  SE 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

MARINELAND 

MELBOURNE    10  >1NW 

MELBOURNE   WB  AP 

NICEVILLE 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE   CITY    3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
PORT  MAYACA    S   L  CANAL 
RAIFORD   ST  PRISON 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 


1.19 
.05 


.  .10 

.23  .01 
.lA 
.02 
.03 

.17 
1.06  1.35 
.09 
.01 

.02 


.65 
A. 69 
.21 


.01 

•  A9 

•  25 

•  07 


Se«  r«ference  i 
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Tobl*  4  ■  Conlinucd 


ST  LUCIE  NE"  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VERO  BEACM  CAA  AP 
KEST   PALM  BEACH   WB  AP 


AVON   PARK    I  NW 

BELLE  GLAOE  HRCN  GATE  <. 

BOCA   RATON   5  W 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

CANAL   POINT   GATE  5 

CHRISTMAS   7  WNW 

CLEWISTON 

CROSS  CITY  CAA  AP 

DAVTONA   BEACH  WB  AP 

FORT  DRUM 

HOLOPAW 

KISSIMHEE   NO  2 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

LEESSURG 

LOXAHATCHEE 

LVNNE  *  SE 

MARIANNA   CAA  AP 

MELBOURNE    10  WNW 

MELBOURNE  WB  AP 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 

OCALA  AIRPORT 

OKEECHOBEE   HRCN   GATE  6 

ORANGE   CITY   3  S 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

PENNSUCO  U  NW 

PORT   MAYACA   5   L  CANAL 

ST   LUCIE   NEW  LOCK  1 

TAMPA   we  AIRPORT 

VENUS    3  SE 

VERO  BEACH  CAA  AP 

WEST   PALM  BEACH   WB  AP 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JUNE  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


10  I    11  12 


•  01     .16  .02 


p.  M.  Hour  Ending 


-12th- 


.C  lOl 
.01  .OS 


.01  .01 

•  03  1.<.7 

.01 
.C  .01 

1.26 

.01  .03 

.09  .01 

•  • 
.03  .06 

.01 


10      U  12 


1.64  .02 

.04     .04  .01 

.62     .04  .01 


1.81     .331     .01  .02 
•  20     .04  .01; 
.24' 


.14     .33  .04 
.01 

.03  .01 

.OS     .04  .03 

.04  .23 

.12  .OS 
.22 


.03  .03  .02!  .03  .02  .02 
.04  .01 


.07  .07 


.02     .16  .01 


•09     ^62  .09 


-13th- 


BELLE   GLAOE   HRCN   GATE  4 
CANAL   POINT   GATE  5 
CLEWISTON   U   b  ENG 
JACKSONVILLE   WB  AP 
JACKSONVILLE   WB  CITY 
MARIANNA   CAA  AP 
MELBOURNE   10  WNW 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
ORTONA  LOCK  2 
PORT  MAYACA  S  L  CANAL 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
VERO  BEACH  CAA  AP 


.02     .01  .01 


.01  .06 
.02  .01 


.02     .02     .01     .01      .01  .01 
.OS 


1.38 
.01  .01 


BELLE   GLADE   HRCN  GATE 
8LACKMAN  4  WNW 
BOCA   RATON   5  W 
BRISTOL 

CANAL  POINT  GATE  5 
CLEWISTON  u  S  ENG 
CRESTVIEW  CAA  AP 
OOWLING  PARK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
JACKSONVILLE   WB  AP 
JACKSONVILLE   WB  CITY 
LAMONT   6  W 
MARIANNA   CAA  AP 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
MOORE   HAVEN   LOCK  1 
NICEVILLE 
PENSACOLA   CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
TALLAHASSEE   WB  AP 
VERNON 


-14th- 

I 


.24     .06  .30 


•04     .66  .IC 


AVON  PARK  1  NW 
BLACKMAN  4  WNW 
BOCA  RATON  5  W 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

CANAL   POINT   OATE  5 

CHRISTMAS    7  WNW 

CLEW ] STON 

CLEWISTON  U   S  ENG 

CRESTVIEW  CAA  AP 

DAYTONA   BEACH  WB  AP 

FORT  DRUM 

GRAPE   HAMMOCK    3  W 

HIALEAH 

HOLOPAW 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE   WB  CITY 


-15th- 


.17  .02 

•02  •Ol 


•02  ^02 
•03     .04  .01 


.01     .01  .01 


.11  1.14  .33  .01 
.01  .02 


S«»  r.r.r«nc.  not**  foltowlnii  St.tloa  lodax. 


-  96  - 


Table  4  -  Continued 


KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KISSIMMEE   NO  2 

LEES8UR6 

LOXAHATCHEE 

LYNNE  SE 

MARINELANO 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MIAMI    WB  CITY 

MOORE   HAVEN  LOCK.  1 

NICEVILLE 

OCALA  AIRPORT 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORLANDO   WB  AIRPORT 

PANACEA 

PENNSUCO  <.  NW 

PENSACOLA  CAA  AP 

PENSACOLA   WB  CITY 

PORT  MAYACA   S  L  CANAL 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TAMIAMI  CANAL 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


AVON  PARK    1  NW 

BELLE   GLADE   HRCN  GATE  I. 

8LACKMAN  A  WNW 

BOCA   RATON   5  W 

BRISTOL 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 
CHRISTMAS    7  WNW 
CRESTVIEW   CAA  AP 
CROSS  CITY   CAA  AP 
DAYTONA   BEACH   WB  AP 
OOWLING  PARK 
FORT  DRUM 
GAINESVILLE  UNIV 
GRAPE   HAMMOCK   3  W 
HIALEAH 
HOLOPAW 

HOMESTEAD  EXP  STA 
INGLIS 

JACKSONVILLE   WB  AP 

KISSIMMEE   NO  2 

LAKE  ALFRED   EXP  STA 

LAKELAND  WB  CITY 

LA MONT   a  W 

LEESBURG 

LOXAHATCHEE 

LYNNE   <•  Se 

MARIANNA  CAA  AP 

MARINELAND 

MELBOURNE    10  WNW 

MELBOURNE   WB  AP 

MIAMI    WB  CITY 

NICEVILLE 

OCALA  AIRPORT 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORANGE   CITY    3  S 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

PANACEA 

PANAMA   CITY  2 

PENNSUCO  *t  NW 

PENSACOLA   CAA  AP 

PENSACOLA   W6  CITY 

RAIFORD  ST  PRISON 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW   LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI  TRL  40  MI  BD 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST   PALM   BEACH   WB  AP 


ACiLACHICOLA   WB  CITY 
IKMAN  WNW 
-~   RATON   5  W 
.FORD   1  ESE 
>TOL 

JUSVILLE   CHIN  HILL 
^TVIEW   CAA  AP 
-  : jS   city   CAA  AP 

OA^TONA   BEACH   WB  AP 

FOR^  DRUM 

6AI>^tSVILLE   UN  IV 

GRAPE   HAMMOCK    3  W 

HIALEAH 

MOMEStEAD  EXP  STA 
INGLIS 

JACKSONVILLE   WB  AP 
JACKSONVILLE   W8  CITY 
LAKE   ALFRED  EXP  STA 

-  SiBURG 

-  —HATCHEE 
^    ,.E  SE 
MARIANNA  CAA  AP 
MARI^4ELAND 
MIAMI    viB  AIRPORT 
MIAMI    wB  CITY 
NICEVILLE 

OCALA  AIRPORT 
ORANGE  CITY  3  S 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JUNE  19&1 


•18     .23  .07 


S«e  reference  notes  foIloelDK  St.tlon  Index. 
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Tabu  4  Conlinuwl 


HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Haul  Ending 


P.  M.  Hour  Ending 


Skillon 


PANACEA 
PANAMA   CIT*  2 
PENSACOLA   CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
PORT   MAYACA   5   L  CANAL 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT   AUGUSTINE  BEACM 
•SAINT  LEO 
ST   LUCIE   NEW  LOCK  1 
TALLAHASSEE  KB  AP 
TAMIAMl  CANAL 
VERNON 

WEST   PALM  BEACH   WB  AP 


APALACHICOLA   WB  CITY 

AVON  PARK    1  NW 

BELLE   GLADE   HRCN  GATE 

BLACKMAN  ^  WNM 

BOCA   RATON   &  W 

BRANFORO   1  ESE 

BRISTOL 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

CANAL   POINT   GATE  5 

CHRISTMAS   7  WNW 

CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 

CRESTVIEW  CAA  AP 

CROSS   CITY   CAA  AP 

DAYTONA   BEACH  WB  AP 

OOWLING  PARK 

FELDA 

FORT  DRUM 

FORT   MYERS   WB  AP 

GAINESVILLE  UNIV 

GRAPE    HAMMOCK    3  W 

HIALEAH 

HOLOPAW 

HOMESTEAD   EXP  STA 
INGLIS 

JACKSONVILLE  W8  AP 
JACKSONVILLE   WB  CITY 
KISSIMMEE   NO  2 
LA  BELLE  2  m 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMONT   8  W 
LEESBURG 
LOXAHATCHEE 
LYNNE   4  SE 
MARIANNA   CAA  AP 
MARINELAND 
MELBOURNE    10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
MOORE   HAVEN   LOCK  1 
NICEVILLE 

NORTH  NEW   RVR   CANAL  1 
OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE   CITY   3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA   LOCK  2 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 
PARI 5H 

PENSACOLA   CAA  AP 
PENSACOLA   wB  CITY 
PORT   MAYACA   S   L  CANAL 
RAIFORD   ST  PRISON 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE   NEW   LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMIAMl  TRL  40  MI  BD 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VENICE 
VENUS   3  SE 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST   PALM   BEACH   WB  AP 


APALACHICOLA  WB  CITY 
AVON   PARK    1  NW 
BELLE   GLADE   HRCN  GATE 
BLACKMAN   <.  WNW 
BRANFORO   1  ESE 
BRISTOL 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

CHRISTMAS    7  WNW 

CLEWISTON 

CLE-IISTON  U  S  ENG 

CRESTVIEW  CAA  AP 

CROSS   CITY   CAA  AP 

OAYTONA   BEACH  WB  AP 

FELOA 

FORT  DRUM 

GAINESVILLE  UNIV 

GRAPE   HAMMOCK    3  W 

HIALEAH 

HOLOPAW 

INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE   WB  CITY 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMMEE   NO  2 
LAKE   ALFRED  tXP  STA 


•23  .09 
X.59  • 

02    •oe  .32 


.01  .10 
•  38 


.12  •□! 
•06  .01 


•01     .01  .03 


.02     .03  .03 


.01     .01      .11  .22 


-18th- 


.43   1.05     .25  .16 
.12  .03 


.43      .06  .04 


.13  .53 
.80  .27 


-19th- 


.05 
.24  1 


•  03 

.80!  .03 


5*«  r«f«r«ac«  not**  tollovlac  st.tlon  lail*i. 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

.06 

•  10 

.10 

•  16 

.25 

•  02 

•  02 

•  02 

.06 

•  01 

.01 

.01 

.01 

•  01 

•  17 

•  02 

.06 

.11 

•  32 

.01 

•  02 

•  08 

•  08 

.09 

>14 

.02 

.07 

.01 

>00 

.56 

.34 

.12 

•  04 

04 

.65 

.11 

.05 

•  01 

•  01 

02 

.32 

•  41 

.21 

•  46 

•  01 

.01 

•  07 

.36 

•  20 

.01 

•  03 

•  03 

•  03 

.01 

•  50 

.02 

•  18 

•  04 

.01 

.01 

.01 

.01 

•  01 

•  15 

30 

.07 

•  11 

.03 

•  01 

.26 

18 

,o^ 

22 

.13 

02 

.36 

•  13 

.01 

•  01 

.04 

•  11 

•  02 

.01 

•  01 

.27 

.15 

.03 

02 

.02 

.01 

.04 

•  01 

•  01 

•  05 

•  01 

10 

.15 

.04 

.01 

06 

•  01 

OS 

.03 

.01 

•  01 

10 

.05 

•  03 

* 

* 

* 

•  60 

•  88 

•  05 

.03 

•  82 

1.78 

•  04 

.01 

•  32 

.21 

49 

23 

.14 

.42 

•  01 

.03 

•  01 

.46 

.16 

•  05 

.01 

2^42 

.14 

•  01 

•  01 

01 

01 

•  12 

.02 

•  01 

.6S« 

.22 

.03 

•  25 

•  15 

.01 

06 

.01 

.70 

.23 

.06 

.92 

.22 

.17 

•  OSf 

•  06 

.10 

.65 

•  10 

•  45 

•  45 

.11 

•  05 

.01 

04 

•  02 

.01 

.63 

•  01 

•  02 

03 

•  15 

.01 

•  67 

•  01 

*15 

•  01 

•  01 

01 

.01 

.81 

.01 

•  01 

•  03 

•  01 

01 

.57 

.67 

08 

.04 

•  01 

.04 

•  85 

.03 

.02 

.01 

1.30 

.10 

.06 

•  04 

•  02 

•  03 

36 

.15 

.05 

•  05 

•  69 

08 

01 

.32 

.0<> 

.01 

•  10 

•  09 

07 

•  01 

.01 

1  3 

•  02 

.25 

.17 

•  07 

•  01 

.26 

•  10 

•  11 

.26 

.16 

•  1  7 

•  12 

.10 

•  01 

09 

.16 

.06 

.02 

.46 

.01 

22 

.12 

.13 

.08 

.,. 

•  05 

•  01 

15 

•  61 

.12 

.52 

••1 

•  16 

.07 

Table  4  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


LAKELAND  WB  CITY 
LAMONT   a  W 
LEE5BURG 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHAICHEE 
LYNNE  SE 
MARIANNA  CAA  AP 
MARINELANO 
MELBOURNE    10  WNW 
MELBOURNE    WB  AP 
MIAMI    MB  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
MOORE   HAVEN   LOCK  I 
NICEVILLE 

NORTH  NEW   RVR   CANAL  1 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  2 
OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE   HRCN   CiATt  6 
ORANGE   CITY    3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA   LOCK  2 
PANACEA 
PARISH 

PENNSUCO  NW 
PENSACOLA   CAA  AP 
PORT  MAYACA   i   L  CANAL 
RAIFORD   ST  PRISON 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW   LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE    WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMPA    wB  AIRPORT 
VENICE 
VENUS   3  SE 

WEST   PALM   BEACH   WB  AP 


APALACHICOLA   WB  CITY 
BELLE   GLADE   HRCN  GATE 
BLACKMAN  1.  NNW 
BRISTOL 

C/VNAL   POINT   GATE  5 
CLEWISTON 
CRESTVIEW  CAA  AP 
DAYTONA   BEACH   WB  AP 
DOWLING  PARK 
FORT  DRUM 
GAINESVILLE  UNIV 
JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
LAKE   ALFRED   EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMONT   8  W 
LEESBURG 
LIGNUMVITAE  KEY 
LYNNE  <.  SE 
MARIANNA  CAA  AP 
MELBOURNE    10  WNW 
MOORE   HAVEN   LOCK  1 
NICEVILLE 

NORTH  NEW   RVR   CANAL  1 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  2 
OCALA  AIRPORT 
PANACEA 
PANAMA   CITY  2 
PENNSUCO  <.  NW 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
PORT   MAYACA   S   L  CANAL 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE    WB  AP 
TAMIAMI  TRL  *0  MI  BD 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VERNON 


BELLE  GLADE  HRCN  GATE 
BLACKMAN  4  WNW 
BRANFORD   1  ESE 
BRISTOL 

CANAL   POINT   GATE  5 
CHRISTMAS   7  WNW 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U   S  ENG 
CRESTVIEW  CAA  AP 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIHMEE   NO  2 
LAKELAND  WB  CITY 
MARINELAND 
NICEVILLE 

NORTH  NEW   RVR   CANAL  1 
ORANGE   CITY    3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PANACEA 

PENSACOLA   CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
PORT  MAYACA   S   L  CANAL 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 

ST   LUCIE   NEW  LOCK  1 


tea  r«t0r«iu:«  notes  follovlai  Station  Indox. 

-  99  - 


Tabu  4  ■  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JUNE  1951 


12  3 


BRANFORO  1  eSE 
BROOKSVILLE   CHIN  MILL 
CANAL   POINT   GATE  5 
CLEW  ISTON 
CLEHISTON  U   S  ENG 
DOWLING  PARK 
FELOA 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KISSIMMEE   NO  2 
LA  BELLE  2  NW 
MARIANNA  CAA  AP 
PENNSUCO  *  NW 
PORT  MAYACA   S   L  CANAL 
RAIFORO  ST  PRISON 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TAMIAMI  TRL  40  MI  80 


AVON  PARK    1  NW 

BRISTOL 

FELOA 

FORT  DRUM 

FORT  MYERS   WB  AP 

LA  BELLE  2  NW 

LIGNUMVITAE  KEY 

MELBOURNE   10  WNW 

NICEVILLE 

NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 
OCALA  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 


APALACHICOLA   WB  CITY 
BELLE  GLADE  HRCN  GATE  i 
BRANFORO  1  ESE 
CHRISTMAS   7  WNW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DOWLING  PARK 
FORT  DRUM 
FORT   MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE   UN  1 V 
HIALEAH 
HOLOPAW 

MARIANNA  CAA  AP 
NORTH  NEW   RVR   CANAL  1 
OKEECHOBEE   HRCN  GATE  5 
ORANGE  CITY  3  S 
PANACEA 
PARISH 

PENNSUCO  <.  NH 

PORT  MAYACA   S   L  CANAL 

RAIFORO  ST  PRISON 

TALLAHASSEE  WB  AP 

VENICE 

VENUS  3  SE 


BRANFORO  1  ESE 
DOWLING  PARK 
FORT   MYERS   WB  AP 
GAINESVILLE   UN  I  V 
HIALEAH  ■ 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY   WEST   WB  CITY 
LAMONT  8  W 
LIGNUMVITAE  KEY 
LYNNE  SE 
MARIANNA  CAA  AP 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  2 
ORLANDO   WB  AIRPORT 
ORTONA   LOCK  2 
PANACEA 
PANAMA   CITY  2 
PENNSUCO  <t  NW 
TALLAHASSEE  WB  AP 
VENICE 


BRANFORO   1  ESE 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

CLEW ISTON 

CROSS   CITY   CAA  AP 

GAINESVILLE  UN  1 V 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
INGLIS 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

KEY  WEST   WB  CITY 

LA  BELLE  2  NW 

LYNNE   <.  SE 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MIAMI    WB  CITY 

NORTH  NEW   RVR   CANAL  1 


A.  M.  Hour  Ending 
7 


10       11  12 


P.  M.  Hour  Ending 


-22d- 


.01  .01, 
■66  .05 


-23d- 


-24th- 


2.79 
.11 

•01  .01 

.15  .51 

.62 


-25th- 


-26th- 


1.02  1.02 


.02| 


.03     .01  .05 


.01 
.10 
.22  .OU 


.01, 

.01  :  .01 


•05     .01  .02 


10      11  12 


.07 

.01 

.01 

.01  .01 


.01     .I'.  .03 


.07     .17  .01 


.02 

.01  .01 
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Table  4  -  Continued 


FLORIDA 
JUNE  19S1 


ORANOE   CITY    3  S 

ORTONA  LOCK  2 

ST  PETERSBURG 

TAMIAMI  CANAL 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BD 

VENICE 

VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 


AVON  PARK    1  NW 
BRANFORO  1  ESE 
BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CHRISTMAS   7  UNW 
CLEKISTON 
CLEKISTON  U  S  ENO 
CROSS   CITY   CAA  AP 
OOMLINO  PARK 
FORT  DRUM 
GAINESVILLE   UN  I  V 
HOLOPAtt 

JACKSONVILLE   WS  AP 

JACKSONVILLE  W6  CITY 

KISSIMMEE   NO  2 

LA  BELLE  2  NW 

LAKELAND   WB  CITY 

LAMONT    8  W 

LEESBURG 

LOXAHATCHEE 

LYNNE  SE 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MIAMI    WB  CITY 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

ORTONA   LOCK  2 

PARISH 

PENNSUCO  <•  NW 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
5T  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL   '•0  MI  BEND 
VENUS    3  SE 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


AVON  PARK  1  NW 
BLACKMAN  4  WNW 
BRANFORO  1  ESE 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CHRISTMAS   7  WNW 
CLEWI5T0N 
CLEWISTON  U   S  ENG 
CRESTVIEW  CAA  AP 
DAYTONA   BEACH  WB  AP 
FORT  MYERS   WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
GRAPE   HAMMOCK    3  W 
HOLOPAW 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
LAMONT   8  W 
LEESBURG 
LOXAHATCHEE 
LYNNE  4  SE 
MAR  I  ANNA  CAA  AP 
MOORE   HAVEN   LOCK  1 
OCALA  AIRPORT 
ORANGE   CITY   3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 
PARI SH 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
RAIFORD  ST  PRISON 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  I 
TALLAHASSEE   WB  AP 
VENICE 
VERNON 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 


APALACHICOLA  WB  CITY 

AVON  PARK    1  NW 

BRANFORD  I  ESE 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

CHRISTMAS   7  WNW 

CLEWISTON  U   S  ENG 

CRESTVIEW  CAA  AP 

CROSS  CITY  CAA  AP 

FELOA 

FORT  DRUM 

FORT   MYERS   WB  AP 

GRAPE   HAMMOCK    3  W 

HOLOPAW 

INGLIS 

JACKSONVILLE   WB  AP 
JACKSONVILLE   IB  CITY 
KISSIMMEE   NO  2 
LA  BELLE  2  NW 
LAKELAND   WB  CITY 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
LYNNE   4  SE 


A.  M.  Hour  Ending 
7 


P.  M.  Hour  Ending 


-27th- 


•01     .01  .01 


•20  .61 
•60  .01 


•11  .01 
•  01 


1>35  .02 


.01  .01 
.01 
•22  .91 


-28th- 


-29th- 


.03  .01 
•37     .09  .01 


•26     .11  .06 


il9 


1.12     .05  .02 


.01  .01 

.Ci  .32 


•10      .16  .07 
.01  .01 


.17  .01 

.01  .01 


.05     .07  .01 


.01  .01 
.22  .25 


.02 

.11  .01 
.62     .6<>  .12 
2.0<> 


.01  .01 

.01  .2ll  .10  .06 
.12  .09 


.01 


1.20  .03 
1.7<. 

.01  .01 

.17  1.01 
.01 


10  .0<> 
17  ,01 
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TabU  4  •  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JUNE  1961 


A.  M.  Hour  EndUiq 
7 


MAR  I  ANNA  CAA  AP 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
ORANGE  CITY   3  S 
ORLANDO   WB  AIRPORT 
ORTONA   LOCK  2 
PANACEA 
ST  PETERSBURG 
TAMIAMI  CANAL 
TAMPA    NB  AIRPORT 
VENICE 
VENUS    3  SE 
VERNON 


AVON   PARK    1  NW 
BELLE   GLADE   HRCN  GATE 
BLACKMAN   U  WNW 
8RANF0RD    1  ESE 
BRISTOL 

CANAL   POINT   GATE  5 
CHRISTMAS   7  WNW 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U   S  ENG 
CROSS  CITY  CAA  AP 
OAYTONA  BEACH  WB  AP 
OOWLING  PARK 
FELDA 
FORT  DRUM 
GAINESVILLE  UNIV 
HOLOPAW 

JACKSONVILLg  WB  AP 
JACKSONVILLE   WB  CITY 
KEY  WEST   WB  CITY 
LA   BELLE   2  NW 
LAMONT    8  W 
LIGNUMVITAE  KEY 
MARJANNA  CAA  AP 
MELBOURNE    10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MIAMI    WB  CITY 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 

NORTH   NEW   RVR  CANAL  1 
NORTH   NEW   RVR  CANAL  2 
ORANGE  CITY   3  S 
ORTONA  LOCK  2 
PANAMA  CITY  2 
PORT   MAYACA   S   L  CANAL 
RAIFORD  ST  PRISON 
ST   LUCIE   NEW  LOCK  1 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI  TRL  40  MI  BD 
VENICE 
VENUS   3  SE 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 


P.  M.  Hour  Ending 


-30th- 


•19     .01     '09  .01 


•02   1.81     .09  .02 


.09     .38  .01 


.01  .01 
.01  1.84 
.06  .02 


.79     .05  .01 


.52     .02  .01 


EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


ouoon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ls| 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.  28 

.31 

.26 

.22 

.21 

.  26 

.30 

.  28 

.28 

.  30 

.24 

.  37 

.39 

.26 

.28 

.57 

.29 

.  21 

.45 

.26 

.24 

.23 

.16 

.26 

.24 

.19 

.24 

.16 

68.29 

WIND 

229 

187 

109 

100 

108 

101 

118 

104 

140 

148 

143 

131 

118 

112 

94 

69 

120 

93 

80 

77 

62 

90 

154 

185 

104 

115 

91 

117 

CLEWISTON 

UAX 

93 

92 

95 

92 

95 

96 

97 

97 

97 

97 

96 

97 

95 

97 

95 

95 

96 

90 

93 

95 

97 

97 

98 

96 

99 

97 

96 

97 

94 

96 

VIN 

79 

76 

77 

78 

79 

80 

80 

80 

81 

82 

82 

80 

80 

80 

80 

79 

80 

79 

76 

78 

82 

82 

82 

84 

84 

84 

84 

82 

83 

80 

IIIAI.EAH 

EVAP 

.32 

.36 

.22 

.24 

.  20 

.25 

.21 

.28 

.28 

.42 

.19 

.24 

.35 

.23 

.29 

.27 

.24 

.26 

.28 

.28 

.27 

.24 

.is 

.28 

.  19 

.35 

.31 

.31 

B8. 19 

WIND 

65 

32 

20 

29 

36 

38 

17 

40 

59 

27 

44 

26 

28 

31 

38 

23 

44 

37 

36 

44 

7 

32 

47 

78 

55 

38 

45 

41 

37 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

.31 

.29 

.28 

.22 

.21 

.26 

.30 

.29 

.  32 

.27 

.22 

.30 

.27 

.26 

.28 

.21 

.21 

.28 

.  IS 

.20 

.22 

.21 

.09 

.16 

.21 

.25 

.34 

.16 

.20 

.23 

7.20 

WIND 

33 

37 

29 

9 

24 

29 

30 

23 

30 

31 

28 

26 

19 

18 

21 

22 

27 

16 

40 

20 

20 

21 

20 

15 

21 

44 

12 

15 

32 

15 

727 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.34 

.13 

.25 

.25 

.09 

.27 

.23 

.21 

.23 

.24 

.25 

.22 

.15 

.30 

.12 

.32 

.22 

.24 

.14 

.23 

.  11 

.38 

.08 

.20 

.26 

.10 

.44 

.13 

.25 

B6.60 

■CORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.31 

.42 

.34 

.  28 

.21 

.21 

.22 

.26 

.33 

.32 

.30 

.28 

.27 

.27 

.27 

.30 

.21 

.24 

.26 

.28 

.23 

.32 

.27 

.20 

.30 

.26 

.22 

.26 

.27 

B8. 18 

WIND 

72 

135 

86 

54 

33 

50 

38 

48 

52 

63 

52 

64 

67 

48 

52 

62 

52 

53 

82 

58 

40 

29 

52 

42 

21 

47 

49 

32 

32 

56 

1621 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.27 

.28 

.30 

.  31 

.26 

.30 

.26 

.  17 

.28 

.31 

.27 

.  18 

.20 

.28 

.30 

.25 

.  16 

.32 

.19 

.20 

.26 

.21 

.27 

.26 

.19 

.24 

.23 

.19 

.28 

.26 

7.48 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.29 

.37 

.29 

.24 

.21 

.30 

.25 

.19 

.27 

.32 

.  12 

.  19 

.12 

.27 

.25 

.07 

.  16 

.19 

.17 

.  14 

.25 

.  18 

.22 

.27 

.25 

.24 

.26 

.27 

.  18 

.09 

6.62 

WIND 

36 

57 

41 

20 

32 

47 

47 

23 

23 

61 

25 

44 

19 

29 

36 

21 

22 

30 

23 

17 

29 

14 

18 

18 

11 

16 

17 

18 

20 

12 

826 

TAHIAMI  TRL  40 

EVAP 

.  16 

.28 

..16 

.23 

.27 

.  14 

.  19 

.16 

.52 

.23 

.32 

.32 

.17 

.19 

.19 

.23 

.42 

.34 

.29 

.28 

.28 

.17 

.  19 

.17 

.25 

.26 

.17 

.20 

.28 

.24 

7.50 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  & 


Stcrtion 

Day  Ol  Month 

D 
P 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  j 

23 

24 

2S 

-, 

26 

27 

28 

29 



30  1  31 

Avei 

APALACHICOLA  WB  CITY 

83 

80 

84 

86 

85 

88 

66 

86 

89 

88 

63 

84 

66 

90 

87 

86 

82 

8 1 

83 

85 

87 

96 

86 

86 

87 

88 

88 

87 

85* 

0 

MIN 

74 

70 

67 

69 

71 

73 

74 

74 

77 

71 

70 

73 

75 

75 

75 

75 

70 

65 

72 

72 

71 

76 

77 

76 

73 

75 

77 

79 

75 

79 

73  ■ 

3 

ARCAO ] A 

S9 

89 

91 

91 

93 

94 

97 

98 

95 

95 

93 

90 

95 

95 

95 

93 

94 

94 

92 

92 

90 

95 

94 

91 

93 

93 

MIN 

66 

61 

61 

67 

64 

65 

64 

67 

57 

69 

71 

68 

64 

63 

58 

68 

66 

68 

66 

65 

58 

71 

76 

77 

74 

73 

73 

77 

67 

70 

63 

2 

AVON  PARK 

88 

89 

90 

91 

94 

94 

96 

97 

97 

97 

93 

93 

96 

96 

94 

91 

94 

90 

90 

91 

90 

93 

96 

92 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

93 

MIN 

68 

65 

63 

69 

67 

68 

69 

72 

69 

69 

70 

70 

68 

56 

72 

70 

70 

67 

67 

66 

70 

70 

72 

72 

73 

73 

72 

73 

73 

71 

.5 

BARTOW 

91 

91 

92 

91 

94 

95 

95 

96 

97 

95 

93 

94 

96 

95 

95 

91 

94 

93 

91 

90 

92 

93 

95 

97 

94 

96 

96 

94 

93 

93 

93 

,  7 

MIN 

66 

60 

60 

70 

67 

70 

71 

70 

79 

72 

70 

70 

68 

68 

72 

71 

72 

69 

68 

66 

70 

72 

71 

72 

74 

73 

75 

73 

73 

72 

70 

1 

90 

82 

85 

86 

68 

86 

91 

90 

92 

93 

92 

92 

90 

91 

90 

91 

90 

93 

39 

93 

88 

90 

89 

92 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

89 

MIN 

63 

59 

62 

61 

65 

66 

68 

65 

66 

67 

66 

65 

66 

67 

56 

65 

64 

67 

64 

64 

66 

63 

69 

70 

69 

70 

70 

70 

66 

68 

66 

.2 

99 

93 

91 

94 

96 

93 

94 

90 

91 

99 

99 

97 

97 

97 

95 

96 

96 

96 

96 

97 

93 

38 

91 

98 

99 

98 

95 

0 

MIN 

62 

60 

58 

63 

61 

6^ 

65 

63 

59 

61 

67 

55 

67 

65 

64 

66 

67 

68 

67 

61 

69 

08 

67 

64 

>1 

BIG  PINE   KEY  INN 

90 

86 

88 

89 

90 

91 

88 

92 

93 

91 

92 

93 

93 

94 

92 

92 

94 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

91 

90 

69 

91 

90 

91 

91 

91 

(3 

MIN 

72 

75 

73 

68 

70 

69 

70 

70 

73 

72 

70 

73 

73 

79 

75 

76 

80 

74 

75 

75 

79 

73 

79 

60 

73 

74 

79 

79 

73 

74 

■  2 

6L0UNTST0WN  2  E 

93 

90 

91 

93 

94 

94 

95 

93 

95 

96 

94 

90 

91 

94 

89 

89 

90 

85 

65 

87 

85 

89 

95 

94 

96 

96 

96 

95 

90 

84 

94 

,7 

MIN 

69 

61 

62 

63 

67 

68 

63 

65 

70 

76 

68 

65 

69 

71 

56 

70 

67 

69 

69 

70 

65 

71 

73 

72 

70 

72 

72 

72 

73 

72 

68 

•  8 

BRADENTON 

93 

92 

91 

86 

90 

90 

90 

92 

91 

90 

92 

92 

93 

92 

92 

91 

91 

92 

91 

88 

89 

92 

95 

96 

93 

96 

93 

92 

92 

92 

91 

,7 

MIN 

68 

63 

62 

67 

67 

69 

65 

70 

67 

70 

76 

59 

66 

65 

71 

68 

71 

70 

63 

71 

72 

69 

71 

71 

71 

73 

72 

70 

71 

69 

■  2 

DKUV^^ V  ILUC    >.nira  ni^u 

91 

89 

89 

91 

93 

90 

92 

93 

92 

91 

91 

91 

94 

93 

87 

85 

85 

83 

86 

87 

88 

87 

92 

93 

92 

93 

94 

87 

85 

87 

39 

a 

MIN 

66 

63 

63 

69 

71 

69 

71 

69 

71 

71 

75 

69 

70 

70 

72 

73 

67 

69 

68 

72 

73 

73 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

72 

70 

|4 

BUSHNELL  2  E 

90 

92 

94 

95 

94 

94 

94 

94 

87 

92 

92 

95 

95 

95 

90 

87 

89 

87 

85 

90 

90 

93 

95 

96 

95 

97 

97 

92 

92 

92 

92 

i3 

MIN 

63 

56 

56 

68 

67 

67 

64 

66 

66 

72 

67 

67 

54 

64 

69 

68 

69 

66 

69 

66 

69 

69 

76 

68 

71 

71 

72 

70 

69 

69 

67 

.3 

CAMP  Bland  I NG 

95 

90 

90 

94 

97 

97 

95 

95 

95 

96 

95 

89 

94 

95 

95 

92 

93 

38 

88 

85 

91 

93 

95 

98 

95 

95 

94 

92 

93 

94 

93 

i3 

MIN 

6'> 

58 

67 

67 

70 

71 

67 

67 

69 

68 

72 

63 

71 

71 

74 

1 

70 

68 

70 

70 

71 

72 

71 

74 

09 

69 

73 

73 

70 

76 

69 

>5 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

89 

87 

85 

86 

69 

90 

91 

90 

91 

92 

91 

91 

91 

92 

93 

92 

94 

93 

91 

93 

91 

92 

91 

91 

93 

89 

90 

96 

9  1 

93 

90 

9 

MIN 

65 

66 

62 

64 

67 

69 

68 

68 

71 

68 

65 

55 

71 

71 

7  1 

69 

70 

71 

70 

68 

69 

73 

71 

72 

71 

65 

71 

71 

72 

70 

66 

8 

CA  PT I VA 

91 

88 

86 

87 

95 

86 

87 

87 

87 

88 

89 

92 

90 

89 

90 

91 

91 

39 

89 

89 

91 

94 

93 

92 

93 

90 

90 

92 

92 

89 

9 

MIN 

73 

70 

69 

67 

69 

75 

71 

72 

76 

75 

78 

73 

58 

68 

76 

74 

70 

69 

71 

74 

77 

76 

74 

73 

73 

74 

78 

77 

76 

76 

73 

1 

^ADOAOPI 1  P 
LMKKAaCLLC 

86 

90 

69 

91 

90 

91 

90 

90 

92 

95 

87 

89 

94 

97 

92 

88 

86 

83 

82 

37 

92 

39 

90 

90 

88 

90 

92 

90 

69 

89 

89 

0 

MIN 

61 

60 

60 

66 

67 

70 

68 

67 

66 

66 

67 

67 

73 

70 

72 

72 

70 

67 

71 

71 

66 

74 

74 

71 

70 

71 

71 

72 

71 

71 

63 

7 

CEDAR  KEY 

91 

90 

85 

85 

88 

90 

91 

92 

93 

92 

90 

93 

93 

93 

91 

88 

B5 

89 

84 

85 

85 

88 

92 

93 

90 

91 

S3 

90 

92 

91 

6 

MIN 

70 

72 

72 

71 

72 

73 

74 

74 

76 

78 

70 

75 

74 

77 

7  3 

78 

7  7 

70 

72 

74 

74 

77 

76 

70 

74 

73 

77 

73 

75 

76 

74 

2 

^UTDlPV      3  C 

LnirLCT     3  C 

90 

88 

90 

90 

90 

90 

92 

93 

94 

95 

88 

92 

90 

90 

88 

91 

84 

84 

90 

89 

88 

93 

96 

9  3 

92 

93 

94 

93 

88 

93 

5 

MIN 

72 

64 

63 

63 

68 

68 

68 

66 

72 

74 

66 

66 

71 

68 

59 

68 

68 

68 

72 

73 

67 

71 

73 

72 

71 

74 

72 

72 

74 

73 

69 

7 

CLEARWATER 

93 

89 

65 

85 

66 

65 

66 

90 

89 

66 

85 

83 

87 

88 

68 

85 

87 

88 

35 

86 

36 

87 

89 

92 

93 

95 

90 

91 

91 

89 

88 

0 

MIN 

72 

66 

68 

71 

77 

76 

77 

72 

73 

76 

76 

73 

72 

78 

79 

73 

76 

70 

72 

72 

73 

78 

76 

75 

76 

71 

77 

76 

70 

74 

74 

3 

CLERMONT  6  5 

88 

89 

92 

92 

95 

96 

95 

97 

98 

95 

91 

92 

95 

95 

87 

89 

90 

89 

90 

92 

92 

93 

96 

99 

94 

95 

98 

95 

93 

92 

93 

2 

MIN 

67 

60 

62 

69 

69 

69 

71 

67 

69 

70 

74 

67 

68 

70 

72 

71 

70 

67 

68 

67 

72 

72 

72 

72 

74 

73 

73 

72 

71 

71 

69 

0 

COCONUT   GROVE   7  S 

87 

85 

64 

85 

66 

88 

90 

88 

87 

88 

90 

88 

88 

89 

90 

91 

90 

90 

39 

89 

39 

38 

91 

89 

89 

89 

88 

88 

88 

39 

38 

3 

MIN 

66 

63 

63 

62 

67 

71 

70 

70 

71 

69 

70 

69 

70 

71 

72 

71 

71 

75 

69 

69 

68 

72 

71 

73 

77 

76 

78 

74 

78 

73 

70 

6 

COMPASS  LAKE 

90 

89 

92 

94 

92 

93 

93 

94 

93 

97 

91 

93 

94 

93 

89 

92 

85 

83 

92 

89 

90 

95 

97 

93 

96 

95 

89 

92 

89 

92 

HIN 

72 

59 

60 

59 

65 

67 

65 

64 

67 

74 

68 

63 

67 

67 

67 

65 

67 

67 

70 

58 

65 

72 

71 

72 

69 

70 

69 

66 

70 

72 

67 

2 

CRESCENT  CTY  2  Sw 

83 

85 

90 

91 

85 

92 

92 

92 

98 

97 

86 

92 

94 

88 

85 

85 

84 

85 

90 

91 

91 

94 

94 

92 

9l 

94 

87 

90 

90 

U 

MIN 

64 

67 

62 

69 

66 

69 

71 

70 

74 

72 

67 

70 

70 

69 

72 

67 

69 

68 

71 

72 

73 

74 

73 

76 

73 

74 

70 

73 

70 

2 

CRESTVIEW  CAA  AP 

91 

91 

91 

92 

91 

93 

92 

92 

94 

95 

90 

92 

92 

93 

85 

87 

84 

89 

90 

89 

90 

96 

94 

94 

93 

94 

93 

87 

88 

88 

u 

MIN 

71 

66 

63 

62 

66 

67 

68 

70 

72 

67 

57 

70 

70 

68 

58 

66 

66 

69 

67 

68 

69 

73 

73 

72 

70 

71 

71 

72 

69 

71 

68 

4 

CROSS  CITY   CAA  AP 

92 

91 

91 

94 

96 

94 

93 

94 

92 

93 

91 

96 

90 

91 

69 

88 

86 

83 

80 

85 

90 

95 

96 

96 

98 

91 

96 

93 

93 

93 

7 

MIN 

63 

56 

59 

67 

64 

64 

66 

64 

66 

66 

66 

65 

68 

67 

71 

59 

69 

65 

67 

67 

69 

71 

71 

68 

67 

70 

70 

71 

71 

74 

o7 

1 

DAYTONA  BEACM 

87 

82 

84 

86 

87 

88 

93 

94 

96 

95 

86 

87 

85 

90 

93 

88 

88 

90 

87 

86 

89 

85 

87 

87 

89 

91 

90 

91 

92 

89 

7 

MIN 

73 

64 

63 

69 

68 

70 

71 

67 

71 

73 

73 

68 

68 

69 

71 

69 

70 

68 

68 

67 

71 

70 

72 

75 

74 

74 

74 

73 

71 

73 

70 

2 

daytona  beach  WB  AP 

83 

83 

88 

89 

92 

93 

87 

90 

96 

93 

87 

85 

93 

93 

87 

86 

89 

86 

84 

88 

88 

89 

91 

92 

92 

90 

91 

90 

89 

92 

89 

3 

MIN 

64 

58 

57 

70 

66 

71 

66 

64 

70 

69 

67 

66 

66 

68 

70 

69 

69 

68 

66 

67 

70 

69 

71 

72 

72 

71 

70 

72 

70 

72 

58 

2 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

97 

95 

96 

96 

95 

96 

96 

94 

97 

97 

91 

93 

90 

93 

88 

91 

87 

90 

94 

90 

92 

97 

96 

96 

96 

97 

98 

90 

90 

90 

93 

0 

MIN 

74 

68 

65 

65 

69 

69 

69 

70 

72 

72 

57 

70 

72 

70 

67 

69 

55 

68 

70 

71 

6b 

72 

73 

74 

71 

73 

74 

70 

71 

72 

70 

0 

OE  LAND 

MAX 

92 

86 

87 

91 

92 

95 

94 

93 

94 

95 

93 

90 

87 

93 

92 

92 

87 

39 

85 

35 

88 

89 

91 

96 

95 

92 

92 

94 

90 

90 

9 

MIN 

65 

60 

59 

69 

67 

70 

71 

65 

71 

72 

71 

66 

68 

57 

71 

68 

70 

68 

67 

68 

70 

70 

71 

72 

73 

73 

7j 

7} 

71 

71 

09 

1 

EUSTIS  2  S 

MAX 

87 

89 

96 

92 

96 

96 

92 

96 

95 

90 

94 

92 

96 

94 

90 

87 

91 

84 

90 

89 

90 

94 

96 

96 

95 

96 

96 

9- 

yo 

92 

MIN 

66 

63 

63 

63 

63 

65 

66 

66 

64 

65 

65 

65 

65 

64 

65 

72 

71 

68 

58 

69 

70 

72 

74 

75 

74 

73 

/6 

72 

7  3 

73 

08 

2 

Everglades 

MAX 

91 

90 

89 

90 

90 

92 

92 

93 

93 

93 

92 

95 

97 

95 

95 

95 

95 

94 

91 

94 

94 

96 

96 

97 

93 

94 

93 

92 

91 

91 

1 

MIN 

66 

66 

64 

65 

65 

69 

69 

71 

72 

70 

70 

70 

67 

71 

70 

69 

69 

73 

6d 

68 

6b 

71 

71 

70 

70 

71 

71 

71 

70 

69 

o9 

■ 

FEDERAL  POINT 

MAX 

86 

88 

94 

95 

96 

97 

91 

98 

98 

99 

87 

92 

97 

100 

93 

92 

92 

68 

92 

91 

91 

92 

98 

95 

96 

96 

99 

97 

95 

87 

MIN 

62 

59 

59 

71 

67 

70 

72 

65 

71 

74 

71 

65 

68 

70 

69 

68 

69 

63 

70 

69 

72 

73 

70 

74 

70 

71 

71 

71 

69 

73 

09 

0 

FERNAND 1 NA 

84 

88 

91 

92 

95 

63 

85 

68 

96 

98 

88 

87 

93 

98 

91 

88 

35 

90 

86 

90 

89 

90 

90 

93 

89 

88 

93 

94 

90 

91 

90 

3 

MIN 

69 

65 

68 

71 

71 

70 

71 

71 

73 

74 

71 

70 

73 

71 

71 

70 

69 

72 

72 

71 

71 

75 

76 

76 

78 

76 

76 

77 

73 

76 

72 

2 

PORT  LAUDERDALE 

87 

86 

87 

87 

90 

92 

92 

93 

92 

92 

95 

92 

93 

94 

94 

94 

92 

93 

90 

93 

91 

94 

94 

91 

92 

89 

90 

90 

90 

91 

9l 

J 

MIN 

67 

74 

65 

62 

65 

69 

70 

69 

70 

68 

70 

68 

70 

69 

72 

68 

69 

72 

68 

69 

69 

71 

70 

73 

72 

74 

72 

72 

74 

69 

8 

FORT   MYERS  WB  AP 

MAX 

91 

91 

90 

92 

91 

91 

94 

95 

93 

93 

92 

94 

97 

97 

95 

95 

95 

93 

94 

94 

91 

95 

96 

95 

93 

92 

92 

92 

91 

91 

93 

2 

MIN 

67 

64 

63 

65 

66 

68 

66 

70 

69 

70 

74 

68 

65 

66 

68 

70 

67 

67 

69 

68 

71 

70 

71 

71 

72 

73 

73 

72 

69 

71 

68 

6 

FORT  PIERCE 

MAX 

82 

83 

63 

85 

67 

90 

92 

89 

94 

94 

92 

86 

90 

95 

62 

89 

93 

90 

89 

90 

87 

87 

90 

89 

69 

89 

90 

88 

68 

89 

88 

4 

MIN 

74 

73 

65 

67 

66 

68 

68 

71 

71 

68 

66 

65 

58 

70 

69 

68 

68 

69 

67 

67 

70 

72 

71 

72 

71 

78 

73 

72 

71 

69 

69 

6 

GAINESVILLE  UN  I  V 

MAX 

95 

82 

92 

93 

96 

96 

94 

94 

96 

94 

95 

91 

95 

96 

95 

92 

85 

85 

64 

85 

86 

91 

95 

95 

92 

95 

95 

94 

95 

91 

92 

3 

MIN 

66 

62 

62 

70 

69 

69 

70 

67 

68 

74 

72 

68 

69 

69 

72 

70 

70 

66 

68 

69 

70 

72 

71 

73 

69 

72 

72 

75 

70 

74 

6 

GLEN   SAINT  MARY 

MAX 

90 

69 

93 

97 

96 

93 

96 

94 

96 

95 

91 

92 

97 

94 

96 

86 

87 

90 

87 

92 

92 

95 

96 

95 

96 

9  3 

94 

93 

90 

93 

1 

MIN 

63 

55 

59 

65 

64 

66 

64 

62 

65 

70 

64 

61 

66 

64 

66 

65 

70 

68 

67 

66 

66 

70 

70 

66 

09 

68 

72 

66 

HIALEAH 

MAX 

81 

63 

65 

87 

88 

91 

90 

92 

90 

92 

93 

90 

92 

93 

94 

92 

92 

90 

86 

91 

90 

92 

90 

89 

HIN 

71 

62 

63 

68 

70 

70 

71 

71 

69 

66 

68 

70 

70 

71 

66 

72 

70 

66 

57 

69 

70 

71 

71 

73 

76 

72 

71 

71 

71 

71 

69 

H 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

91 

92 

94 

97 

97 

95 

95 

97 

96 

95 

92 

93 

94 

94 

92 

90 

86 

85 

85 

88 

92 

97 

96 

9, 

95 

95 

94 

96 

91 

88 

92 

MIN 

67 

58 

60 

69 

67 

6y 

68 

66 

67 

70 

69 

67 

66 

69 

72 

70 

57 

69 

59 

67 

70 

73 

69 

'>8 

68 

72 

7i 

74 

7? 

74 

08 

7 

FLOR 1  DA 
JUNE  1951 
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DAILY  TEMPERATURES  „:lor.da 


Tqbl* 5  •  CoDUnu»d  ,  

Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

* 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av* 

MILLIARD 

MAX 

90 

90 

94 

96 

97 

94 

69 

94 

94 

95 

91 

91 

94 

95 

90 

88 

87 

88 

86 

90 

92 

93 

96 

95 

94 

95 

95 

96 

93 

92 

92  • 

5 

MIN 

61 

54 

63 

66 

65 

65 

64 

64 

69 

71 

67 

63 

66 

65 

58 

56 

68 

70 

70 

53 

58 

72 

70 

59 

59 

77 

70 

70 

70 

73 

57 

HOMtSTEAO  EXP  STA 

MAX 

89 

85 

89 

91 

91 

93 

94 

93 

91 

95 

95 

95 

93 

93 

94 

94 

91 

92 

92 

93 

93 

94 

92 

91 

91 

89 

91 

91 

92 

93 

92. 

0 

MIN 

65 

68 

61 

58 

63 

69 

69 

57 

68 

65 

64 

63 

57 

68 

69 

67 

68 

70 

68 

67 

66 

71 

68 

69 

73 

74 

69 

69 

MYPOLUXO 

MAX 

85 

86 

86 

85 

88 

92 

92 

93 

90 

92 

90 

90 

90 

91 

91 

90 

93 

90 

88 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

89 

89 

89 

89 

89 

5 

MIN 

75 

72 

68 

65 

68 

67 

69 

70 

70 

69 

69 

70 

67 

69 

70 

68 

70 

70 

68 

67 

70 

71 

70 

74 

73 

79 

79 

71 

74 

72 

70 

5 

JACKSONVILLE   UB  AP 

MAX 

89 

86 

93 

93 

97 

95 

87 

93 

96 

96 

90 

90 

95 

95 

91 

88 

87 

89 

86 

91 

92 

92 

96 

93 

94 

94 

90 

95 

95 

88 

92 

0 

MIN 

68 

62 

65 

69 

70 

68 

59 

67 

73 

75 

72 

67 

72 

71 

70 

69 

72 

72 

71 

71 

71 

74 

74 

73 

74 

77 

76 

74 

73 

75 

71 

2 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

82 

82 

88 

93 

91 

88 

83 

85 

94 

81 

84 

83 

93 

85 

83 

84 

39 

85 

84 

84 

66 

85 

68 

87 

39 

85 

88 

85 

85 

86 

4 

MIN 

67 

62 

65 

69 

69 

67 

72 

57 

71 

68 

72 

68 

59 

70 

63 

56 

70 

70 

69 

70 

71 

73 

71 

74 

74 

74 

69 

74 

72 

7  1 

69 

JACKSONVILLE   WB  CITY 

MAX 

88 

88 

94 

94 

94 

91 

84 

94 

95 

95 

86 

88 

92 

95 

38 

87 

87 

88 

85 

90 

90 

91 

94 

92 

93 

92 

88 

94 

93 

86 

90 

5 

MIN 

72 

67 

68 

71 

71 

72 

70 

7  1 

73 

76 

72 

71 

73 

72 

70 

70 

72 

72 

70 

71 

72 

74 

74 

74 

74 

76 

74 

75 

73 

75 

72 

2 

JASPER    10  E 

MAX 

91 

39 

94 

97 

92 

94 

93 

95 

95 

95 

84 

94 

94 

93 

87 

69 

90 

89 

85 

90 

90 

91 

91 

97 

95 

95 

96 

93 

91 

90 

92 

0 

MIN 

61 

53 

51 

63 

63 

65 

62 

68 

64 

69 

64 

61 

63 

69 

66 

65 

64 

67 

65 

65 

65 

68 

68 

68 

58 

68 

70 

58 

70 

54 

9 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

88 

81 

86 

89 

89 

91 

89 

91 

90 

39 

89 

93 

92 

94 

92 

93 

92 

90 

90 

93 

92 

91 

90 

91 

88 

88 

90 

89 

90 

91 

90 

0 

MIN 

75 

72 

72 

72 

75 

75 

75 

77 

78 

76 

76 

76 

80 

80 

80 

61 

81 

.78 

78 

79 

77 

76 

77 

81 

69 

71 

78 

75 

79 

78 

75 

7 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

89 

84 

89 

89 

89 

90 

91 

88 

91 

69 

91 

93 

93 

92 

93 

93 

93 

91 

91 

93 

92 

91 

93 

92 

91 

89 

91 

90 

91 

91 

90 

8 

MIN 

78 

75 

73 

72 

72 

73 

73 

74 

76 

78 

74 

75 

80 

80 

79 

80 

81 

80 

76 

78 

75 

79 

74 

81 

73 

74 

78 

80 

81 

77 

76 

KISSIMMEE 

MAX 

88 

88 

89 

93 

91 

97 

94 

96 

99 

93 

92 

89 

91 

95 

93 

90 

91 

91 

87 

92 

89 

90 

94 

95 

94 

91 

94 

93 

91 

95 

92 

2 

MIN 

62 

57 

57 

67 

65 

61 

68 

65 

58 

68 

59 

66 

66 

66 

58 

69 

69 

67 

65 

65 

59 

68 

71 

71 

72 

73- 

72 

76 

71 

70 

67 

LA  BELLE 

MAX 

91 

90 

92 

92 

93 

94 

97 

99 

94 

95 

94 

95 

96 

99 

95 

96 

97 

95 

93 

94 

93 

95 

95 

94 

94 

94 

95 

94 

95 

92 

94 

5 

MIN 

65 

61 

61 

64 

65 

67 

65 

57 

67 

69 

70 

68 

65 

66 

67 

67 

66 

68 

67 

55 

59 

69 

71 

70 

71 

71 

72 

72 

69 

70 

57 

»5 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

MAX 

89 

88 

87 

88 

90 

92 

89 

94 

94 

91 

89 

90 

93 

92 

91 

33 

90 

89 

88 

87 

89 

90 

92 

94 

93 

94 

94 

92 

92 

92 

90 

»7 

MIN 

60 

58 

59 

68 

68 

69 

71 

68 

72 

71 

67 

59 

66 

67 

71 

70 

69 

68 

68 

55 

70 

72 

68 

71 

79 

73 

75 

73 

73 

70 

69 

0 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

91 

90 

94 

97 

96 

95 

95 

97 

96 

96 

85 

95 

96 

95 

34 

91 

88 

92 

86 

92 

92 

97 

96 

95 

94 

95 

94 

95 

93 

90 

93 

1 

MIN 

65 

57 

57 

68 

67 

66 

66 

66 

68 

75 

68 

65 

66 

67 

67 

64 

60 

63 

68 

60 

55 

70 

73 

70 

69 

71 

70 

71 

69 

73 

66 

*8 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

93 

85 

87 

89 

91 

93 

95 

93 

95 

95 

89 

91 

88 

94 

94 

88 

89 

92 

91 

69 

91 

91 

93 

95 

97 

93 

94 

95 

93 

91 

91 

■  8 

MIN 

64 

60 

60 

70 

68 

68 

68 

68 

70 

72 

72 

67 

68 

57 

71 

70 

71 

69 

57 

67 

72 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

69 

.2 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

85 

86 

87 

88 

90 

91 

89 

94 

92 

91 

90 

91 

94 

93 

91 

85 

89 

83 

90 

37 

89 

90 

94 

95 

91 

92 

92 

90 

92 

92 

90 

.3 

MIN 

6» 

66 

67 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

57 

70 

70 

71 

70 

73 

71 

71 

57 

68 

57 

71 

73 

74 

75 

75 

74 

73 

74 

73 

72 

70 

,7 

LAKE  PLACID   2  SW 

MAX 

89 

90 

91 

91 

95 

96 

97 

98 

99 

99 

96 

96 

97 

97 

96 

94 

95 

91 

92 

95 

91 

95 

96 

94 

94 

95 

95 

92 

93 

94 

94 

■  4 

MIN 

6'. 

64 

61 

60 

65 

69 

69 

67 

65 

68 

69 

68 

53 

54 

67 

68 

66 

68 

65 

65 

68 

67 

70 

70 

70 

71 

7  1 

70 

59 

70 

67 

lO 

LOXAHATCHEE 

MAX 

88 

84 

84 

82 

87 

92 

92 

93 

94 

95 

94 

95 

93 

95 

94 

94 

92 

94 

90 

90 

90 

91 

90 

92 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

■  6 

MIN 

66 

62 

62 

68 

65 

67 

68 

69 

70 

58 

61 

58 

67 

68 

67 

60 

67 

63 

66 

65 

70 

70 

68 

70 

69 

69 

59 

70 

66 

70 

67 

»2 

MADISON 

MAX 

92 

92 

96 

96 

92 

96 

94 

96 

96 

94 

89 

94 

94 

93 

89 

91 

88 

85 

35 

90 

89 

96 

98 

98 

98 

94 

98 

97 

92 

91 

93 

■  2 

MIN 

67 

60 

65 

67 

67 

67 

68 

59 

70 

72 

67 

57 

69 

65 

70 

70 

70 

68 

70 

68 

56 

70 

73 

72 

59 

72 

70 

73 

70 

72 

68 

.8 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 

91 

88 

88 

85 

88 

89 

90 

90 

93 

90 

90 

90 

92 

94 

93 

92 

93 

92 

93 

91 

92 

93 

93 

94 

94 

92 

86 

92 

91 

92 

91 

•  1 

MIN 

73 

71 

74 

69 

76 

71 

72 

73 

74 

76 

72 

75 

76 

77 

75 

78 

77 

79 

73 

71 

77 

71 

74 

75 

75 

74 

74 

77 

77 

77 

•  74 

■  5 

MAR  I  ANNA   CAA  AP 

MAX 

90 

89 

90 

91 

91 

92 

94 

94 

95 

94 

39 

91 

91 

90 

88 

90 

66 

85 

39 

89 

39 

94 

96 

95 

93 

94 

95 

90 

89 

89 

91 

.1 

MIN 

6y 

64 

65 

67 

69 

7  i 

68 

69 

72 

72 

71 

68 

68 

68 

71 

69 

69 

69 

71 

70 

68 

73 

74 

73 

71 

74 

73 

74 

74 

74 

70 

.3 

MARIANNA    I  NO  SCHOOL 

MAX 

90 

88 

91 

92 

91 

92 

93 

92 

94 

95 

90 

90 

92 

92 

39 

90 

85 

33 

89 

89 

39 

94 

95 

93 

93 

93 

95 

90 

88 

89 

90 

•  9 

MIN 

68 

62 

63 

64 

57 

68 

56 

66 

70 

71 

69 

66 

59 

67 

53 

65 

67 

67 

70 

67 

65 

70 

72 

71 

69 

72 

71 

72 

MAYO   ei  NW 

MAX 

89 

88 

93 

94 

93 

94 

92 

93 

93 

91 

83 

93 

93 

91 

89 

88 

86 

83 

63 

88 

90 

95 

95 

96 

95 

95 

95 

92 

90 

90 

91 

■  0 

MIN 

67 

60 

62 

68 

68 

69 

57 

68 

69 

74 

65 

68 

69 

69 

73 

72 

70 

71 

70 

69 

69 

73 

75 

70 

70 

73 

72 

73 

70 

73 

69 

•  3 

MELBOURNE   HB  AP 

MAX 

82 

82 

82 

87 

91 

91 

91 

86 

93 

92 

93 

68 

90 

91 

90 

89 

93 

92 

90 

90 

88 

88 

89 

90 

89 

89 

90 

91 

92 

94 

89 

.4 

MIN 

73 

67 

64 

70 

69 

69 

71 

70 

71 

69 

70 

58 

68 

70 

71 

69 

69 

69 

67 

67 

70 

71 

73 

73 

72 

75 

74 

71 

73 

7 1 

70 

,  1 

MERRITT   ISLAND  5  S 

MAX 

91 

91 

87 

94 

93 

93 

87 

89 

94 

91 

88 

92 

90 

87 

90 

38 

87 

90 

90 

89 

89 

90 

90 

91 

92 

90 

•  1 

MIN 

68 

71 

70 

75 

70 

70 

68 

69 

70 

70 

71 

70 

69 

68 

58 

71 

72 

72 

72 

74 

78 

76 

73 

71 

71 

71 

1 1 

MIAMI  BEACH 

MAX 

83 

81 

83 

82 

84 

87 

85 

87 

85 

87 

85 

85 

87 

36 

88 

89 

89 

90 

85 

86 

36 

87 

88 

86 

66 

85 

86 

86 

87 

86 

85 

.0 

MIN 

7b 

73 

72 

73 

78 

75 

72 

76 

78 

76 

75 

75 

81 

81 

79 

72 

77 

73 

63 

73 

75 

76 

79 

82 

75 

75 

78 

76 

81 

8 1 

76 

,3 

MIAMI    MB  AIRPORT 

MAX 

86 

84 

86 

87 

88 

90 

90 

91 

89 

93 

94 

90 

92 

90 

93 

92 

91 

91 

90 

91 

91 

93 

91 

91 

89 

88 

88 

90 

89 

90 

69 

i9 

MIN 

68 

71 

65 

66 

71 

72 

71 

74 

74 

71 

70 

72 

74 

75 

71 

71 

74 

73 

70 

69 

71 

72 

73 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

72 

il 

MIAMI    WB  CITY 

MAX 

80 

80 

82 

82 

83 

89 

85 

87 

84 

89 

85 

36 

87 

86 

87 

87 

87 

33 

35 

67 

86 

89 

69 

86 

83 

84 

83 

85 

84 

85 

35 

.5 

MIN 

69 

72 

68 

71 

73 

59 

73 

75 

77 

74 

72 

75 

77 

77 

70 

75 

73 

66 

70 

72 

74 

74 

78 

79 

76 

72 

70 

79 

79 

77 

73 

*6 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

90 

89 

88 

91 

88 

92 

90 

92 

93 

95 

88 

92 

91 

93 

62 

85 

85 

89 

88 

89 

89 

93 

92 

94 

92 

93 

92 

87 

86 

87 

39 

8 

MIN 

69 

66 

63 

62 

56 

65 

56 

68 

70 

74 

65 

69 

72 

69 

55 

66 

66 

68 

56 

67 

67 

72 

73 

71 

70 

71 

7  1 

72 

73 

7  1 

63 

5 

MONTICELLO 

MAX 

86 

87 

93 

94 

92 

94 

89 

93 

96 

91 

91 

92 

94 

92 

68 

86 

38 

81 

87 

66 

88 

95 

93 

95 

94 

95 

94 

93 

93 

91 

91 

2 

MIN 

67 

59 

64 

67 

67 

68 

66 

68 

69 

57 

66 

66 

69 

66 

56 

69 

69 

68 

63 

67 

68 

72 

72 

70 

69 

71 

70 

72 

71 

73 

58 

2 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

91 

85 

85 

88 

89 

91 

93 

95 

95 

98 

96 

94 

92 

93 

95 

97 

92 

95 

94 

92 

92 

91 

91 

93 

91 

91 

91 

93 

91 

93 

92 

3 

MIN 

67 

68 

61 

64 

66 

67 

56 

66 

67 

67 

69 

67 

65 

67 

68 

57 

65 

69 

65 

65 

69 

59 

70 

71 

72 

73 

70 

72 

69 

70 

67 

8 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

97 

87 

88 

91 

96 

95 

94 

96 

96 

96 

93 

91 

94 

94 

93 

87 

92 

90 

89 

90 

88 

92 

94 

94 

92 

92 

92 

93 

91 

92 

92 

3 

MIN 

66 

57 

57 

66 

65 

67 

70 

59 

68 

59 

66 

68 

65 

55 

70 

70 

69 

68 

67 

65 

70 

70 

70 

71 

73 

72 

72 

75 

73 

72 

58 

2 

MT  PLEASANT 

MAX 

88 

87 

92 

92 

91 

93 

94 

94 

95 

90 

90 

91 

92 

92 

90 

89 

84 

89 

85 

88 

68 

94 

94 

95 

92 

93 

95 

90 

86 

88 

90 

7 

MIN 

67 

62 

65 

66 

67 

70 

67 

59 

71 

75 

70 

68 

59 

58 

69 

69 

68 

67 

70 

71 

56 

72 

74 

73 

70 

73 

7  1 

72 

72 

72 

NAPLES 

MAX 

91 

90 

88 

86 

89 

86 

87 

87 

87 

67 

87 

89 

91 

91 

89 

88 

91 

90 

89 

89 

88 

90 

91 

91 

92 

91 

90 

89 

91 

89 

89i 

1 

MIN 

68 

66 

64 

65 

72 

70 

69 

71 

72 

72 

78 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

74 

68 

70 

72 

72 

72 

72 

71 

73 

74 

70 

72 

NEW   SMYRNA   <>  N 

MAX 

86 

86 

88 

89 

91 

95 

87 

89 

93 

95 

89 

85 

90 

94 

89 

87 

91 

88 

35 

69 

86 

38 

90 

91 

91 

91 

91 

90 

89 

5 

MIN 

65 

61 

61 

68 

67 

70 

71 

68 

72 

69 

70 

66 

67 

70 

69 

69 

70 

70 

68 

67 

70 

70 

72 

73 

73 

72 

72 

72 

OCALA 

MAX 

92 

92 

94 

95 

97 

95 

94 

96 

96 

91 

94 

93 

94 

94 

92 

36 

33 

81 

89 

87 

91 

94 

94 

95 

95 

95 

96 

95 

91 

69 

92  • 

3 

MIN 

66 

60 

63 

72 

71 

70 

70 

67 

70 

74 

75 

70 

70 

70 

70 

70 

73 

68 

70 

68 

72 

73 

74 

73 

72 

75 

75 

74 

71 

74 

70. 

7 

OCALA  AIRPORT 

MAX 

91 

92 

95 

95 

97 

96 

95 

96 

95 

90 

93 

90 

92 

95 

94 

37 

85 

77 

89 

87 

91 

95 

94 

98 

95 

95 

96 

95 

92 

33 

92  • 

4 

MIN 

60 

56 

55 

71 

67 

67 

57 

58 

61 

59 

67 

67 

57 

57 

57 

57 

59 

57 

67 

67 

69 

67 

57 

70 

69 

75 

70 

69 

67 

70 

66  • 

5 

OKEtCHOBbb  HRCN  GATE  6 

MAX 

90 

85 

87 

87 

86 

88 

90 

92 

90 

9  3 

68 

86 

92 

92 

88 

68 

84 

84 

90 

86 

89 

88 

87 

88 

88  • 

2 

MIN 

68 

64 

65 

69 

68 

68 

68 

73 

73 

59 

72 

59 

70 

72 

72 

70 

71 

72 

69 

68 

71 

72 

74 

72 

73 

73 

74 

74 

76 

72 

70. 

7 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 

92 

85 

88 

89 

91 

93 

93 

93 

95 

95 

90 

89 

87 

93 

94 

37 

68 

90 

90 

88 

90 

90 

92 

95 

95 

94 

93 

96 

96 

90 

91 

4 

MIN 

68 

64 

63 

70 

70 

71 

70 

71 

72 

73 

73 

70 

69 

70 

72 

70 

72 

69 

57 

67 

72 

72 

74 

71 

73 

74 

74 

74 

74 

72 

70 

7 

ORLANDO   WB  AIRPORT 

MAX 

86 

87 

87 

91 

92 

93 

92 

94 

94 

90 

69 

67 

93 

94 

86 

87 

90 

90 

68 

90 

89 

91 

94 

95 

94 

93 

96 

93 

37 

91 

90 

8 

MIN 

57 

60 

61 

70 

69 

71 

69 

69 

74 

73 

59 

69 

59 

70 

71 

70 

71 

87 

68 

68 

72 

72 

74 

75 

73 

73 

74 

74 

73 

72 

70 

2 

Sm  r«f«r«ac*  note*  follovlng  Station  laOmM, 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JUNE  1951 


PANAMA  CITY 

PENSACOLA   CAA  AP 

PENSACOLA   US  CITY 

PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 

PUNTA  GOROA 

QUINCY   EXP  STATION 

RAIFORO   ST  PRISON 

SAINT  AUliUSTINE 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS   6  SE 

ST  PETERSBURG 

SANFORD 


SECOTAN 
STUART 

TALLAHASSEE   W8  AP 
TAMIAMI    TRL   ^  BO 
TAMPA   WB  AIRPORT 
TARPON  SPRINGS 
TAVERNIER 
TITUSVILLE  7  W 
VERO   BEACH   CAA  AP 
WAUCHULA   2  NW 
WEST   PALM  BEACH 
WEST   PALM   BEACH   *8  AP 
WINTER  HAVEN 


Day  Oi  Month 

• 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 L 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29  1 

30 

31 

< 

MAX 

87 

87 

90 

90 

88 

g  ] 

90 

""89 

~~90 

~90 

89 

83 

83 

68 

85 

67 

90 

91 

92 

92 

91 

93 

91 

90 

01 

MIN 

74 

65 

65 

66 

73 

73 

75 

76 

77 

79 

69 

7< 

76 

72 

7- 

71 

69 

59 

71 

76 

71 

77 

76 

74 

7  1 

75 

74 

79 

73.2 

MAX 

91 

90 

90 

89 

90 

9  1 

89 

91 

94 

98 

91 

91 

88 

91 

87 

93 

94 

91 

94 

92 

93 

66 

89 

69 

90.5 

MIN 

73 

73 

69 

69 

70 

6Sil 

71 

75 

76 

66 

66 

73 

75 

70 

6'i 

67 

Th 

71 

70 

70 

72 

76 

75 

78 

73 

74 

76 

74 

79 

72.3 

MAX 

63 

64 

84 

64 

65 

85 

67 

86 

90 

95 

90 

88 

88 

88 

90 

85 

91 

91 

89 

87 

89 

86 

67 

88 

88 

87  7 

MIN 

74 

77 

73 

70 

71 

70 

73 

79 

78 

66 

68 

75 

77 

70 

7C 

69 

6y 

71 

71 

70 

72 

76 

75 

78 

74 

76 

77 

76 

76 

81 

73.6 

MAX 

88 
67 

89 

89 

89 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

93 

96 

95 

94 

90 

95 

93 

94 

94 

93 

91 

93 

92  .  3 

MIN 

59 

58 

67 

65 

66 

68 

66 

67 

69 

71 

70 

67 

56 

70 

71 

70 

61 

67 

66 

70 

71 

69 

72 

72 

7  i 

71 

68.2 

MAX 

88 

88 

85 

87 

90 

84 

S3 

86 

64 

87 

86 

85 

87 

66 

86 

85 

84 

65 

66 

86 

85 

83 

64 

64 

69 

90 

MIN 

70 

63 

63 

60 

65 

6U 

68 

68 

70 

66 

70 

66 

70 

68 

70 

66 

70 

7C 

67 

66 

68 

69 

69 

72 

74 

74 

70 

7 1 

7  1 

71 

68.4 

MAX 

93 

94 

91 

91 

69 

93 

94 

96 

95 

96 

93 

9  3 

96 

98 

96 

96 

92 

94 

94 

95 

94 

96 

98 

90 

92 

92 

92 

93  y 

MIN 

66 

66 

68 

70 

72 

71 

72 

72 

71 

70 

77 

71 

73 

74 

79 

74 

73 

72 

70 

58 

76 

76 

75 

73 

74 

74 

73 

73 

7  3 

71 

72.3 

MAX 

90 

86 

66 

90 

91 

90 

91 

92 

93 

94 

93 

92 

90 

93 

92 

90 

69 

90 

89 

94 

04 

95 

93 

93 

94 

92 

8b 

90.7 

MIN 

6b 

6i 

64 

56 

67 

64 

66 

69 

73 

66 

62 

66 

66 

67 

67 

03 

65 

oy 

57 

64 

71 

70 

70 

66 

59 

69 

68 

68 

66 

66.6 

MAX 

89 

89 

92 

97 

96 

95 

94 

95 

94 

95 

68 

93 

94 

94 

90 

90 

90 

87 

85 

90 

92 

95 

94 

97 

95 

96 

92 

91 

93 

67 

92  3 

MIN 

65 

59 

54 

56 

61 

59 

65 

61 

74 

68 

64 

67 

67 

71 

66 

69 

08 

68 

69 

69 

71 

71 

68 

69 

72 

72 

7 1 

72 

66.7 

MAX 

93 

86 

92 

88 

92 

94 

87 

89 

96 

98 

90 

8  7 

96 

95 

90 

86 

90 

90 

91 

92 

93 

93 

92 

94 

89 

92 

91 

91.0 

MIN 

64 

62 

64 

69 

67 

69 

71 

67 

70 

75 

72 

67 

69 

70 

70 

69 

69 

61 

68 

58 

70 

71 

72 

73 

73 

74 

59 

72 

70 

72 

69.4 

MAX 

84 

83 

88 

86 

88 

89 

65 

86 

95 

96 

87 

85 

90 

92 

89 

85 

8  7 

6£ 

86 

89 

85 

86 

89 

90 

89 

88 

90 

90 

69 

89 

MIN 

73 

65 

63 

68 

67 

69 

75 

68 

69 

72 

71 

65 

68 

69 

69 

66 

69 

66 

68 

58 

72 

72 

71 

73 

73 

74 

74 

71 

70 

72 

59.8 

MAX 

86 

88 

88 

89 

92 

90 

90 

94 

92 

91 

9 1 

93 

94 

94 

89 

89 

94 

95 

94 

95 

95 

91 

90 

92 

91.0 

MIN 

67 

63 

63 

69 

70 

69 

71 

69 

70 

71 

73 

70 

70 

58 

72 

72 

71 

68 

69 

69 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

74 

73 

72 

71 

70.3 

MAX 

93 

91 

90 

93 

90 

91 

92 

90 

93 

89 

93 

92 

94 

94 

91 

87 

93 

92 

93 

90 

92 

94 

91 

93 

91 

91.1 

MIN 

71 

66 

64 

66 

69 

6t) 

69 

69 

70 

69 

68 

68 

73 

58 

67 

66 

69 

69 

70 

70 

69 

70 

72 

74 

68 

73 

74 

73 

73 

73 

59.7 

MAX 

90 

90 

90 

86 

66 

87 

69 

90 

68 

66 

86 

69 

90 

90 

89 

86 

86 

89 

93 

95 

94 

95 

91 

91 

93 

91 

66.6 

MIN 

70 

67 

68 

70 

71 

li 

72 

71 

71 

73 

76 

70 

73 

72 

75 

76 

74 

72 

72 

71 

72 

73 

74 

75 

75 

75 

72 

76 

73 

74 

72.5 

MAX 

92 

86 

88 

91 

92 

96 

94 

94 

95 

96 

90 

92 

87 

93 

94 

92 

93 

95 

92 

93 

95 

93 

92 

91.6 

MIN 

64 

60 

60 

69 

66 

66 

66 

67 

71 

70 

73 

69 

68 

70 

67 

68 

70 

67 

67 

67 

70 

70 

71 

72 

72 

71 

72 

72 

70 

70 

68.5 

MAX 

89 

90 

90 

66 

66 

66 

89 

90 

66 

89 

90 

9 1 

90 

90 

9 1 

92 

86 

89 

90 

94 

95 

92 

95 

90 

91 

91 

90 

90  .4 

MIN 

69 

66 

66 

72 

74 

74 

72 

72 

72 

75 

76 

12 

71 

71 

75 

77 

73 

77 

73 

70 

75 

76 

74 

72 

73 

73 

73 

74 

70 

73 

72.7 

MAX 

90 

88 

93 

94 

69 

94 

91 

93 

93 

90 

69 

91 

93 

88 

94 

97 

94 

92 

92 

92 

90 

90 

90  .5 

min' 

68 

55 

59 

61 

63 

65 

64 

63 

67 

66 

64 

63 

65 

54 

69 

67 

70 

68 

68 

66 

64 

70 

73 

70 

66 

69 

59 

69 

68 

70 

65.1 

MAX 

91 

92 

90 

86 

66 

87 

90 

98 

99 

98 

95 

96 

95 

95 

94 

95 

93.  1 

MIN 

68 

66 

67 

69 

69 

70 

69 

73 

70 

71 

70 

70 

73 

74 

72 

70 

66 

70 

68 

71 

77 

75 

71 

72 

73 

75 

75 

74 

71 

73 

71.1 

MAX 

89 

87 

92 

93 

91 

93 

92 

93 

95 

92 

89 

92 

94 

91 

90 

94 

94 

90 

89 

91 

90.9 

MIN 

71 

64 

66 

68 

70 

71 

69 

69 

70 

70 

69 

67 

71 

66 

71 

70 

7 'J 

70 

71 

70 

68 

74 

74 

74 

72 

73 

73 

74 

73 

72 

70.4 

MAX 

93 

94 

90 

92 

9 1 

96 

94 

96 

96 

96 

96 

96 

98 

95 

95 

94 

93 

94 

91 

91 

95 

94 

94.8 

MIN 

67 

64 

61 

62 

66 

66 

67 

66 

66 

65 

64 

63 

67 

68 

68 

63 

57 

70 

63 

64 

66 

68 

67 

64 

70 

72 

59 

68 

69 

66 

66.3 

MAX 

90 

90 

90 

89 

91 

9  1 

93 

95 

95 

93 

92 

91 

90 

92 

88 

92 

92 

93 

96 

91 

9  7 

93 

94 

92 

90 

92  . 1 

MIN 

68 

63 

65 

71 

72 

72 

73 

70 

72 

75 

74 

75 

72 

70 

78 

78 

74 

71 

74 

73 

75 

75 

75 

73 

75 

75 

77 

76 

75 

73 

73.0 

MAX 

95 

91 

87 

87 

66 

86 

89 

92 

92 

67 

93 

95 

90 

9 1 

91 

89 

89.5 

MIN 

69 

63 

65 

71 

70 

74 

75 

69 

68 

77 

73 

69 

69 

74 

79 

73 

74 

70 

72 

71 

75 

77 

72 

72 

73 

74 

75 

75 

72 

73 

72.1 

MAX 

85 

84 

85 

86 

87 

87 

88 

89 

69 

93 

90 

90 

91 

91 

91 

90 

90 

90 

90 

89.2 

MIN 

75 

78 

78 

72 

76 

76 

77 

75 

74 

77 

75 

77 

81 

81 

78 

73 

79 

79 

76 

76 

78 

80 

79 

80 

76 

73 

80 

81 

81 

77 

77.3 

MAX 

84 

85 

88 

89 

94 

96 

93 

69 

92 

96 

91 

87 

94 

89 

9 1 

91 

93 

92 

91 

91 

90.9 

MIN 

65 

59 

59 

66 

66 

59 

59 

64 

70 

66 

69 

67 

58 

67 

67 

69 

08 

67 

65 

65 

69 

69 

72 

71 

70 

70 

72 

71 

70 

60 

56.7 

MAX 

82 

83 

84 

36 

90 

90 

91 

87 

69 

89.7 

MIN 

71 

68 

66 

70 

70 

70 

72 

72 

73 

71 

72 

70 

71 

73 

71 

71 

70 

59 

69 

69 

71 

73 

74 

76 

73 

76 

75 

73 

73 

73 

71.5 

MAX 

S8 

89 

90 

91 

92 

90 

92 

91 

92 

92.9 

MIN 

64 

59 

56 

63 

63 

64 

65 

69 

66 

67 

69 

67 

63 

62 

57 

67 

66 

56 

58 

64 

67 

58 

70 

70 

69 

71 

72 

71 

70 

66.4 

MAX 

82 

82 

66 

83 

86 

90 

91 

91 

64 

91 

87 

90 

86 

90 

87 

88 

92 

91 

87 

90 

87 

87 

88 

67 

87 

86 

87 

87 

87 

68 

87  .6 

MIN 

75 

73 

69 

69 

71 

70 

71 

72 

74 

71 

73 

72 

69 

73 

69 

70 

70 

70 

59 

68 

74 

75 

76 

76 

77 

80 

76 

77 

77 

81 

73.0 

MAX 

84 

85 

86 

88 

90 

94 

93 

94 

94 

96 

92 

91 

94 

92 

92 

90 

94 

91 

91 

91 

90 

91 

93 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

91.4 

MIN 

71 

72 

69 

66 

70 

70 

71 

71 

72 

71 

70 

70 

73 

73 

68 

60 

71 

70 

66 

70 

74 

75 

74 

76 

75 

79 

75 

74 

75 

75 

72.0 

MAX 

95 

89 

90 

69 

91 

95 

95 

93 

97 

96 

96 

93 

94 

95 

95 

93 

89 

93 

90 

91 

89 

91 

92 

95 

97 

94 

96 

96 

94 

94 

93.2 

MIN 

68 

63 

64 

70 

70 

70 

72 

71 

70 

72 

72 

66 

69 

68 

72] 

09 

71 

70 

66 

67 

70 

72 

72 

72 

74 

73 

74 

73 

73 

72 

70.2 

See  Page  102  for  Table  6 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Sauon  of   1950  -  1951  FLORIDA 


StAtion 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

- 

LoaQ-term 

niojtna 

July -June 

APALACHICOLA  WB  CITY 

0 

243 

386 

318 

302 

127 

66 

1442 

1214 

ARCADIA 

0 

0 

0 

0 

108 

178 

138 

129 

34 

13 

0 

0 

600 

AVON  PARK 

0 

0 

0 

0 

88 

162 

107 

89 

30 

13 

0 

0 

489 

BARTOW 

^ 

^ 

^ 

^oc 

37 

^ 

^ 

573 

BIG  PINE  KEV  INN 

BRADKNTON 

0 

0 

103 

185 

145 

128 

37 

14 

0 

0 

612 

BROOKSVILLE  CHIN  BILL 

0 

0 

0 

0 

151 

236 

139 

149 

60 

31 

0 

0 

766 

BUSHNELL  2  E 

0 

0 

0 

0 

186 

287 

179 

176 

74 

42 

0 

0 

953 

85 

48 

g 

5 

0 

0 

CAPT I VA 

0 

0 

0 

0 

44 

78 

53 

76 

3 

0 

0 

0 

254 

CARRABELLE 

268 

417 

375 

358 

139 

94 

1654 

CEDAR  KEY 

0 

0 

0 

0 

171 

333 

240 

185 

57 

32 

0 

0 

1018 

CHIPLEY  3  E 

0 

0 

0 

3 

312 

460 

310 

279 

150 

59 

2 

0 

1575 

CLEA41  WATER 

1  a? 

9I? 

575 

CLERMONT  6  S 

Q 

157 

148 

10 

0 

777 

COHPASS  LAKE 

312 

479 

328 

313 

170 

87 

0 

1693 

COOT  BAY  RANGER  STA 

0 

0 

76 

CRESCENT  CTY  2  SW 

0 

0 

0 

0 

174 

319 

198 

185 

93 

34 

0 

0 

1003 

CREST V I EW  CAA  A P 

0 

3 

350 

356 

9fi^ 

195 

93 

CROSS  C ITY  CAA  AP 

296 

An9 

322 

130 

74 

171 

316 

220 

222 

105 

49 

X083 

627 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

0 

0 

0 

0 

295 

481 

317 

275 

153 

56 

1 

0 

1578 

DRY  TORTUGAS 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

22 

27 

0 

0 

0 

0 

55 

EUSTIS  2  S 

^ 

^jn 

^RQ 

56 

^? 

9M 

0 

204 

323 

205 

213 

90 

33 

1068 

FELLSUERE 

0 

0 

0 

0 

101 

164 

109 

97 

43 

16 

0 

0 

530 

FERNANDINA 

0 

0 

0 

0 

215 

380 

260 

255 

113 

36 

0 

0 

1259 

FORT  LAUDERDALE 

^ 

I7 

1  9^ 

2qi 

n-|DT    UffE'DC     WD  AD 

rUn  1    Mi  EiKo   W U  A1' 

RR 

inn 

10 

977 

277 

/■I  rw    C  A  T  MT  UADV 

OLJlin    oAi  nl  HAKI 

278 

427 

318 

271 

137 

71 

1502 

HIGH  SPRINGS 

0 

0 

0 

0 

241 

352 

229 

219 

100 

51 

0 

0 

1192 

BILLIARD 

0 

0 

0 

3 

273 

453 

318 

275 

154 

66 

0 

0 

1542 

HOUESTEAD  EXP  STA 

^ 

^ 

^ 

^ 

?q 

9? 

ni  rUljUAU 

57 

70 

45 

21 

9RQ 
259 

INVERNESS 

Q 

0 

0 

0 

177 

255 

170 

156 

70 

35 

863 

JACKSONVILLE  WB  AP 

0 

0 

0 

0 

255 

408 

279 

282 

121 

45 

0 

0 

1390 

JACKSONVILLE  BEACB 

0 

0 

0 

0 

366 

278 

269 

103 

57 

0 

0 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

0 

0 

0 

245 

382 

244 

95 

JASPER  10  E 

0 

0 

0 

295 

155 

69 

3 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

10 

19 

32 

43 

0 

104 

KEY  WEST  WB  CITY 

0 

0 

0 

0 

8 

13 

31 

33 

0 

0 

0 

0 

85 

46 

KISSIMMEE 

0 

0 

0 

0 

60 

220 

168 

124 

58 

22 

0 

0 

652 

LA  BELLE 

^ 

^ 

In 

^ 

7S? 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

n 

llfi 

91  7 

IfiS 

Sft 

LAKE  CITY  2  E 

272 

401 

306 

248 

129 

65 

1421 

LAKELAND  WB  CITY 

0 

0 

0 

0 

132 

213 

153 

144 

56 

31 

0 

0 

729 

LAKE  PLACID  2  SW 

0 

0 

0 

0 

101 

155 

121 

101 

28 

12 

0 

0 

518 

MADI SON 

0 

0 

0 

2 

290 

17^ 

1460 

llARIANNA  CAA  AP 

Q 

0 

0 

4 

360 

521 

370 

317 

86 

2 

0 

1634 

UARIANNA  IND  SCHOOL 

\ 

310 

484 

298 

292 

154 

71 

1622 

MAYO  5  NW 

0 

0 

0 

0 

295 

427 

323 

270 

123 

60 

0 

0 

1498 

MELBOURNE  WB  AP 

0 

0 

0 

0 

114 

216 

151 

133 

63 

22 

0 

0 

699 

405 

HERR I TT  I SLAND  5  S 

104 

^ft 

641 

MIAMI  BEACH 

43 

54 

39 

MIAMI   WB  A I RPORT 

53 

61 

79 

55 

254 

MIAMI  WB  CITY 

0 

0 

0 

0 

61 

67 

85 

73 

8 

5 

0 

0 

299 

182 

MILTON  EXP  STATION 

0 

0 

1 

6 

337 

491 

355 

304 

181 

81 

2 

0 

1758 

MONT I CELLO 

1 

^7TO 

MOUNT  A I N  LA  KE 

157 

141 

55 

90 
29 

MT  PLEASANT 

279 

454 

318 

291 

150 

70 

1565 

NEW  SMYRNA  4  N 

0 

0 

0 

0 

144 

281 

171 

166 

79 

35 

0 

0 

856 

OCA  LA 

0 

0 

0 

162 

159 

66 

25 

0 

0 

OCA  LA  A I  RPORT 

Q 

^ 

J:* 

9? 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

137 

9^9 

175 

157 

70 

25 

796 

449 

PALATKA 

0 

0 

0 

176 

296 

178 

176 

75 

16 

917 

PANAMA  CITY 

0 

0 

0 

0 

246 

389 

285 

267 

132 

57 

0 

0 

1376 

PENSACOLA  CAA  AP 

0 

0 

0 

0 

301 

449 

309 

284 

162 

77 

1 

0 

1583 

PENSACOLA  WB  CITY 

0 

?9T 

?f  9 

1457 

PLANT  CITY 

I  Q9 

53 

97 
27 

POM PA NO  BEACH 

30 

85 

77 

52 

23 

273 

PUNTA  GORDA 

0 

0 

0 

0 

57 

96 

89 

67 

4 

1 

0 

0 

314 

RAIFORD  ST  PRISON 

0 

0 

0 

0 

208 

'  220 

127 

37 

0 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

Q 

0 

71 

71 

315 

SAI NT  AUGUSTINE 

0 

195 

9nn 

9n7 
207 

OA 

90 

97 
27 

1  ni^ 
1043 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

0 

170 

330 

270 

257 

107 

42 

1176 

SAINT  LEO 

0 

0 

0 

0 

139 

220 

150 

142 

51 

26 

0 

0 

728 

SAINT  MARKS  6  SE 

0 

0 

0 

0 

277 

434 

334 

336 

136 

69 

0 

0 

1586 

ST  PETERSBURG 

0 

^oS 

1 

11^ 

?^ 

SARASOTA 

^ 

1  n9 

113 

** 

402 

SEC or AN 

0 

299 

439 

374 

298 

164 

91 

1673 

STUART 

0 

0 

0 

0 

60 

99 

55 

39 

13 

0 

0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

0 

0 

0 

0 

310 

438 

362 

281 

151 

75 

0 

0 

1617 

1469 

TAMPA  IB  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

125 

210 

146 

131 

42 

19 

0 

0 

673 

551 

TARPON  SPRINGS 

0 

0 

0 

0 

127 

214 

152 

139 

41 

27 

0 

0 

700 

TARVERNIER 

0 

0 

0 

0 

28 

35 

37 

33 

0 

0 

0 

0 

133 

TITUSVILLE  2  W 

0 

0 

0 

0 

133 

230 

161 

139 

65 

33 

0 

0 

761 

VERO  BEACH  CAA  AP 

0 

0 

0 

0 

98 

168 

133 

113 

46 

15 

0 

0 

573 

WAUCHULA  2  NW 

0 

0 

0 

125 

192 

161 

137 

53 

33 

0 

0 

WEST  PALM  DEACn 

0 

0 

0 

0 

60 

68 

70 

49 

15 

7 

0 

0 

269 

WEST  PALM  BEACB  WB  AP 

0 

0 

0 

0 

67 

85 

80 

57 

21 

6 

0 

0 

316 

158 

See  reference  notea  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

Table  2 


Station 

Temperature 

PrecipitatioD 

Average 

1 

P  a 

i.B 

e  o 
aJ3 

Higheet 

e 

a 

Lowaat 

Date 

■0 

i 

1 

No.  of  days 

1 

Departure 
from  normal 

Oieatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  daya 

*8  > 

u 

t  s 

Min.32* 
or  below 

3 

o 
e- 

■S  -a 

4!  i  d 

3  a  ° 

e 

Q 

2 

o 
g 

o 

q 

.50  or  more 

100  or 
more 

JUVE  1950 

KIAJII  IB  CITY 

80.7 

*  0.7 

88 

24  + 

70 

7 

0 

0 

3.44 

3.73 

.89 

5 

0 

0 

7 

5 

0 

OECSHBER  1950 

CEDAR  KEY 

S4.0 

-  5.0 

72 

3 

32 

19 

333 

0 

1 

3.40 

.44 

1 .60 

31 

0 

4 

4 

2 

FELL  SHE  RE 

60.1 

-  4.1 

83 

3 

33 

20 

164 

0 

0 

.98 

-1.03 

.22 

4t 

0 

7 

0 

0 

LA  BELLE 

60.4 

-  4.7 

85 

13 

31 

19 

155 

0 

2 

1 .66 

.  38 

J.  10 

7 

0 

7 

2 

1 

JAMUABT  1951 

SAN FORD 

59.1 

-  2.4 

82 

31 

30 

27 

0 

2 

.77 

-1.58 

.63 

25 

0 

0 

3 

1 

0 

SARASOTA 

62.4 

79 

5+ 

37 

9 

102 

0 

0 

.69 

.28 

25 

0 

0 

4 

0 

0 

MARCH  1951 

DRY  TQRTUGAS 

72.6 

82 

9+ 

62 

22 

0 

0 

.82 

.78 

13 

0 

0 

2 

1 

0 

DAILY  PRECIPITATION 

Table  3 


Station 

Day  of  month 

1  

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JUNE  1950 

HIAHI  SB  CITY 

.67 

.89 

.84 

T 

T 

.30 

.16 

T 

.01 

.57 

3.44 

DECEMBER  1950 

CIOAR  ai 

.40 

.30 

1.10 

T 

T 

1.60 

3.40 

DAIIIA  5  • 

.22 

.32 

.09 

.05 

.87 

1.55 

rnxsMBU 

.23 

T 

.22 

.05 

.11 

I 

.01 

T 

.23 

T 

.15 

.98 

LA  BELLE 

.01 

.38 

1.10 

.04 

.01 

.05 

.07 

1.66 

JAJIUARY  1951 

NICEVILLE 

T 

1.90 

.35 

.53 

.19 

MICBVILLE  R 

.19 

SAM  FORD 

.01 

.13 

.63 

.77 

SARASOTA 

.15 

.05 

.21 

.28 

.69 

NARCH  1951 

DRY  TORTDGAS 

.78 

T 

.04 

T 

.83 

i-bi.4  HOURLY  PRECIPITATION 


Stattou 

A.  M.  Hour  Ending 

P.  M.  Hour  Ending 

Total 

1   j    2   1  3 

4       5  6 

1 

7        8  9 

10  1    11  12 

1        2  3 

4       5  6 

7       8  9 

10      11  12 

OECEMBER  19S0 
TAMIAMI  TRL  40  MI  80 

JANUARY  19il 
NICEVILLE 

.02 

•11     aOA  aOl 

•  01 

-  30  - 

-  30  - 

•02  aOl 

.9<, 

.17  .06 

1.20 
.  19 

See  refeience  notee  following  Stabon  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S 


StdtiOD 

1  

Day  oi  month 

D 
0» 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JUNE  1950 

111  AMI  WB  CITY 

MAX 

MIN 

83 
71 

86 
78 

83 
78 

84 

79 

85 
74 

86 
76 

84 

70 

83 
79 

84 

79 

83 
78 

85 
77 

86 
73 

86 
75 

83 
77 

82 
76 

84 

73 

86 
74 

87 
77 

85 
79 

84 

75 

84 
78 

84 
76 

86 
80 

88 
81 

87 
76 

88 
73 

88 
77 

86 
77 

86 
75 

85 
77 

85.0 
76.3 

DECEMBER  1950 

CEDAR  K£Y 

MIN 

68 
54 

70 
54 

72 
54 

60 
50 

62 
44 

64 
46 

65 
SO 

58 
38 

62 
44 

60 
40 

50 
36 

58 
39 

60 
40 

62 
44 

65 
52 

62 
52 

58 
47 

54 
39 

55 
32 

37 

41 

45 

46 

46 

49 

49 

50 

SO 

49 

46 

45 

62.6 
45.4 

FELLSM£R£ 

MAX 
MIN 

62 
44 

SO 
49 

83 
58 

76 
57 

75 
44 

74 
55 

72 
62 

64 

50 

72 
55 

68 
51 

56 
37 

69 
36 

67 
45 

76 
41 

79 
50 

79 
51 

72 
43 

59 
36 

61 
33 

67 
37, 

71 
47 

72 
50 

74 
43 

72 
45 

78 
46 

80 

55 

75 
56 

57 

59 

50 

72.1 
48.1 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

75 
41 

79 
50 

81 
54 

73 

55 

72 
40 

80 

53 

73 
62 

63 
SO 

73 
55 

66 
52 

62 
39 

73 
39 

85 
50 

76 
41 

79 
48 

72 
53 

78 

53 

61 
40 

58 
31 

63 
32 

68 
36 

71 
46 

73 
48 

74 
44 

71 
47 

78 
46 

79 
49 

77 
52 

80 

55 

81 
59 

76 
51 

73.2 
47.5 

JANUARY  1951 

NICEVILLE 

MAX 

60 
31 

64 
44 

69 
60 

70 
40 

68 

33 

69 
40 

70 
42 

52 
23 

52 
27 

50 
30 

58 
31 

65 
32 

65 
45 

71 
59 

70 
36 

69 
34 

57 
28 

60 
35 

65 
45 

71 
50 

71 
54 

33 

33 

64 
48 

29 

23 

28 

35 

45 

63.5 
37.7 

SANFORD 

MAX 
MIN 

60 
42 

70 
S3 

74 
54 

77 
60 

SO 

59 

75 
53 

78 

52 

79 
35 

51 
33 

57 
36 

68 
40 

70 
45 

75 
46 

76 
49 

78 

57 

68 
44 

63 
33 

70 
44 

73 
45 

76 
50 

SO 

53 

81 
54 

74 
51 

76 
53 

80 

60 
33 

55 

70 

75 
SO 

76 

82 

71.8 
46.3 

SAKASOTA 

MAX 
MIN 

71 
47 

74 

56 

76 
59 

75 
62 

79 
63 

76 
59 

72 
60 

65 
45 

58 
37 

68 
42 

67 
SO 

73 
55 

73 
54 

73 
58 

66 
60 

61 
54 

68 
45 

75 
54 

77 
S3 

78 
59 

75 
58 

73 
58 

74 
54 

73 
54 

68 
52 

57 
43 

68 
43 

74 

51 

73 

55 

75 

56 

79 
58 

71.4 
53.4 

MARCH  1951 

DRY  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

77 
68 

79 
68 

80 
70 

SO 
70 

80 
70 

78 
69 

78 
69 

79 
64 

82 
69 

78 
70 

77 

70, 

79 
70 

75 
63 

73 
65 

74 

66 

71 
64 

74 
64 

80 
67 

79 
72 

81 
72 

77 
67 

70 
62 

77 
63 

79 
65 

76 
66 

75 
67 

78 
67 

79 
71 

80 
72 

82 
67 

79 
67 

77.6 
67.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Day  of  montli 


oianon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

MAY  1950 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.22 
24 

.  25 
18 

.25 
22 

.24 
13 

.24 
19 

.28 
21 

.26 
24 

.30 
26 

.  27 
38 

.26 
68 

.23 
39 

.  28 

25 

.28 
19 

.29 

42 

.29 
44 

.37 

35 

.  15 
28 

.  33 
30 

.26 
46 

.25 
17 

.26 
25 

.  18 
42 

.  16 
40 

.  17 
42 

.22 

50 

.35 
54 

.28 
12 

.23 
27 

.23 
30 

.21 
19 

.22 
29 

7.81 
9.74 

JUNE  1950 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.21 
40 

.  33 
34 

.  29 
26 

.28 
25 

.22 
43 

.29 
56 

.25 
27 

.22 
28 

.26 
47 

.  30 
49 

.25 

33 

.30 

25 

.24 

35 

.31 

55 

.31 
41 

.30 
30 

.28 
22 

.29 
40 

.25 
29 

.  33 
23 

.20 
25 

.22 
21 

.21 
25 

.30 
27 

.27 
32 

.21 
40 

.35 
S3 

.31 
42 

.19 
27 

.  18 
40 

7.95 
10.40 

NOVEMBER  1950 

CLEWISTON 

MAX 
MIN 

83 
72 

82 
73 

78 
71 

79 
70 

77 
67 

76 
66 

79 
68 

76 
66 

75 
64 

72 
64 

74 

68 

69 
52 

57 
49 

61 
54 

58 
51 

75.4 
65.4 

CORRECTIONS 
ANNUAL  1949 


JUNE  1950 


Tables  2.   3.  5: 

MlaHl  WB  City 


Precipitation  total 
should  be  57.27. 


Data  in  these  tables 
were  for  Uiainl  Beach. 
Correct  data  will  be  found 
Id  delayed  data,   this  Issue. 


Big  Cypress  Indian  Res 


Daily  amounts  on  29th 
through  31st  should  be 
missing;  monthly  total 
missing. 


Sm  r«f*r*nce  ootM  joUowing  Station  Index, 
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STATION  INDEX 


Statioii 

Index  No. 

County 

a 

Latitude 

Longitude 

> 

Obsei' 
vation 
time 

vJbserver 

Relex 
to 

Temp. 

i  Precip. 

APALACHICOLA  WB  CITY 

0211 

FRANKLIN 

5 

29  44 

64  59 

13 

MID 

HID 

V.B.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

DE  SOTO 

5 

27  11 

61  46 

65 

6P 

6P 

L.  L.  8TLKELEATHER 

3  3  5 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

7 

27  36 

81  30 

145 

6P 

6P 

WILLIAM  E.GILLIARD 

3  3  5 

AVON  PARK  1  m 

0374 

HIGHLANDS 

27  36 

81  30 

HID 

D .  S .  ENC I HEXRS 

0478 

5 

27  52 

61  49 

115 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT. 

2  3  5 

BXLLE  ClADE  EXP  3TA 

0611 

7 

26  39 

80  39 

16 

8A 

SA 

STATE  EXP.  STATION 

3  3       5  6 

BELLE  GLADE  BRH  GATE  4 

0616 

PALH  BEACH 

7 

26  42 

60  43 

HID 

D.  S.  ENGINEERS 

3  4  6 

BIG  CYPRESS    IND.  RES. 

0739 

HENRY 

26  19 

60  59 

17 

6P 

6P 

HOUSTON  L.  OLSON 

3  3  4  5 

BIG  PINE  CET  INN 

0747 

MONROE 

24  40 

81  22 

6P 

6P 

BLACOLAN  4  WKW 

0765 

OKALOOSA 

5 

30  53 

86  43 

MID 

MRS.   S.  YOUNGBLOOD 

3  4 

BLOUNTSTOVK  2  E 

oaol 

CALBOUN 

1 

30  26 

85  03 

51 

7A 

7A 

JOHN  PURIFOY 

3  3  5 

BOCA  RATON  5  * 

0845 

PALM  REACH 

2 

26  21 

60  10 

19 

HID 

BUTTS  FARMS 

3  4 

BONITA  SPGS  2  ESE 

0887 

5 

26  20 

61  45 

10 

6P 

GLADYS  N.  COLLINS 

3 

BRADE](TON 

0940 

MANATEE 

27  30 

82  34 

6P 

6P 

MRS .  F .  H ■  BRATHER 

BRAN FORD  1  ESE 

0975 

SUWANNEE 

10 

29  58 

82  55 

45 

HID 

FRED  H.  FISSELL 

3  4 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

1 

30  26 

64  56 

HID 

#ILLARD  R.  ADAMS 

3  4 

BROOISVILLE  CBIN  HILL 

1046 

HERNANDO 

5 

28  38 

62  22 

275 

5P 

5P 

MISS  L.VOD  BOROWSXY 

2  3  4  5 

BROOKSVtLLE  NURSERV  NO 

1051 

HERNANDO 

5 

28  38 

62  19 

U.S.  SOIL  CONSERVA 

3 

BROOISVILLE NURSERY  NO  2 

1056 

HERNANDO 

28  38 

62  20 

^75 

8A 

U.S.  SOIL  CONSERVA 

BOSHNELL  2  E 

1163 

SUMTER 

5 

28  40 

82  06 

ep 

6P 

A.   H.  NEL30N 

2  3  5 

CAMP  BLANDINC 

1218 

CLAY 

8 

29  57 

61  59 

7A 

7A 

COY  A.  STEPHENSON 

3  3  5 

CANAL  POINT  GATE  S 

1271 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

60  38 

36 

HID 

U.  S.  ENGIKEERS 

3  4 

CANTOKIfEtn' 

1299 

ESCAMBIA 

5 

30  36 

87  19 

145 

FUL.PULP  t  PAPER  CO 

3 

CAFTIVA 

1310 

26  31 

82  11 

5P 

5P 

CARRABELLE 

1356 

FRANKLIN 

5 

29  50 

64  40 

36 

6P 

6P 

GLADYS  V.MC  KMICHT 

2  3  5 

CARTVILLE 

WASHINGTON 

3 

7A 

LONNIE  H.  WHITTAKER 

3 

CEDAR  KEY 

1432 

LEVY 

5 

29  08 

83  02 

IS 

6P 

6P 

C.  C.  WHIDDON 

3  3  5 

CHATTABOOCHEE 

1502 

GADSDEN 

1 

30  42 

84  52 

8A 

MtffiLEY  OLIVER 

3 

CBIPLEY  3  E 

1544 

WASHINGTON 

30  48 

85  30 

134 

4P 

4P 

A,  W.  O'STEEN 

CHRISTUAS  7  WNW 

1565 

ORANGE 

8 

28  33 

61  06 

HID 

PAUL  C.  GROSE 

3  4 

CLEARVATER 

PINELLAS 

5 

34 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

CLERMONT  6  S 

1641 

LAXE 

8 

28  27 

61  46 

134 

6P 

6P 

ED  OLIVENBA0H 

2  3  5 

CLEWI5TON 

1649 

EEMDRY 

7 

26  45 

80  55 

18 

X 

C .    A  POSS 

3  4 

CLEVISTON  D  S  ENGINEERS 

1654 

HENDRY 

7 

26  45 

80  55 

20 

lOA 

lOA 

U.   S,  ENGINEERS 

2  3  4  5  6 

COCONUT  GROVE  7  S 

1716 

DADE 

2 

25  39 

60  16 

10 

8A 

8A 

BUREAU  PLAlCr  IND. 

2  3  5 

COMPASS  LAEE 

JACKS  (W 

5 

30  36 

85  23 

120 

6P 

6P 

EARL  E.  TBARP 

2  3  5 

COOT  BAT  RANGER  STATION 

1832 

MWROE 

5 

25  11 

80  54 

5P 

5P 

SEE  1305 

2  3  5 

CRESCENT  CITY  2  S* 

1978 

PUTMAN 

S 

29  26 

81  31 

50 

6P 

6P 

W.   S.  NEWBOLD 

3  3  5 

CRESTYIEW  CAA  AP 

1986 

OKALOOSA 

5 

30  48 

86  34 

268 

MID 

HID 

CIVIL  AERO  ADM. 

3  3  4  5 

CROeS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

29  38 

83  06 

" 

MID 

MID 

CIVIL  AERO  ADM. 

2114 

BROWARD 

2 

26  04 

80  12 

6AjFLA.  POWER  LIGHT 

3 

DAYTON A  BEACH 

2150 

VOLUSIA 

2 

29  13 

fil  02 

4 

9A 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

2  3  5 

DATTONA  BEACH  VB  AP 

2158 

VOLUSIA 

2 

29  11 

61  03 

34 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

3  3  4  5 

DE  PUNIAE  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3 

30  43 

268 

5P 

5P 

H.   C  STORRS 

3  3  5 

DS  LAND 

2229 

VOLUSIA 

29  01 

81  18 

27 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COHHERCE 

DOILING  PARE 

2391 

SUWANNEE 

10 

30  15 

83  15 

" 

HID 

MRS. MARY  H,  CARROLL 

3  4 

DRY  TORTUGAS 

2418 

S 

24  38  62  52 

3 

6P 

6P 

JOHN  R.  DEVEESE 

2  3  5 

EUSTIS  2  S 

2827 

LAKE 

B 

28  SO 

81  41 

65 

6P 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

EVERGLADES 

2850 

COLLIER 

5 

25  51 

61  23 

6 

6P 

6P; MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

FEDERAL  POINT 

2915 

PtTTMAN 

29  45 

81  32 

6P 

6P| BRUCE  GRAY 

FELDA 

2923 

HENDRY 

4 

26  33 

81  26 

18 

HID 

U.  S.  ENGINEERS 

3  4 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

80  35 

25 

8A 

8A 

FELLSHKRE  FARM  CO. 

2  3  5 

FERNANDINA 

2944 

NASSAU 

2 

30  41 

61  28 

22 

5P 

5P 

LEWIS  X.  NOLAN 

2  3  5 

FORT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

7 

27  30 

60  46 

HID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  4 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

2 

26  10 

80  10 

6P 

6P 

P.  P.  MEOFOBD,  JR. 

FORT  IfTERS  VB  AIRPORT 

3186 

LEE 

S 

26  35 

81  52 

8 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  26 

60  19 

10 

ep 

6P 

CITY  OF  rr.  PIERCE 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

3316 

ALACHUA 

8 

29  39 

82  21 

165 

SA 

8A 

H.  S.  BRATLET 

2  3  4  5 

GLEN  SAINT  MARY 

3470 

9  30  1582  10 

82 

4P 

4P 

G.S.T.H.  NURSERIES 

2  3  5 

CRACEVILLE  3  E 

3S38 

JACKSON 

3 

30  S8 

65  39 

MID 

ELLIS  F.  CANNON 

GRAPE  HAMMOCK  3  V 

3571 

7!  27  48 

81  15 

56 

MID 

U.  S.  ENGINEERS 

3  4 

RAINES  CITY  2  * 

3718 

POLE 

7 

28  06 

81  39 

MID'CITRUS  EXP.  STATION 

3  4 

HART  LAXE 

3840 

ORANGE 

7 

28  22 

81  13 

70 

9A 

WM.  UC  CUBBIN 

3 

BIALEAR 

3909 

DADE 

2 

25  50 

80  17 

8 

8A 

6A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

2  3  4  5  6 

BIGH  SraiNCS 

3956 

10 

29  50 

82  35 

5P 

5P 

GEO.    T.  ALEXANDER 

BILLIARD 

3978 

NASSAU 

9 

30  41 

81  5S 

62 

7P 

7P 

BRUNO  SCHRQB8ACH 

2  3  5 

HILLSBCTOUCa  RVR  ST  PK 

3986 

BIIXSBOROUCS 

28  09 

82  14 

50 

eA 

STATE  PARE 

3 

BOLOPAV 

4075 

OSCEOLA 

8 

28  09 

81  04 

HID.  MRS.    IRENE  TYGER 

3  4 

BOKESTEAD  EXP  STATION 

4091 

DADE 

2 

25  30 

80  30 

11 

4P 

Sim.TROP.  EXP.  STA. 

2  3  4  5 

HtPOLUXO 

4196 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

80  03 

12 

6P 

6P 

J.    L.  GARNETT 

IRGLIS 

4273 

LEVY 

5 

82  41 

HID 

PJA.  POWER  COMPANY 

3  4 

UVERKSSS 

4289 

5 

28  50 

82  20 

70 

5P 

SP 

J.  H.  SPIVEY 

2  3  5 

ISLEViffiTH 

4332 

ORANGE 

8 

28  26 

81  33 

115 

6P 

CHASE  k  COMPANY 

3 

JACKSONVILLE  VB  AP 

4358 

DUVAL 

8 

30  25 

81  39 

25 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

2 

30  17 

61  23 

4P 

4P 

CHAMBER  OP  COMHERCE 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

4371 

DUVAL 

8 

30  20 

81  39 

18 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

JASPER  10  E 

4393 

HAMILTON 

10 

30  31 

82  47 

150 

6A 

8A 

FLA.    POBEST  SERVICE 

2  3  5 

KENDALL  2  ESE 

4518 

DADE 

25  40 

80  17 

18 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MONROE 

5 

24  35 

81  42 

7 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

KEY  WEST  WB  CITY 

4575 

MONROE 

5 

24  33 

61  48 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

KISSIHHEE 

4620 

OSCEOLA 

7 

28  18 

81  25 

69 

6P 

6P 

MRS.   MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

IISSIMHES  NO  2 

4625 

7 

28  18 

81  24 

60 

HID 

U.  S.  ENGINEERS 

3  4 

LA  BELLE 

4662 

5 

26  44 

81  25 

13 

6P 

6P 

MRS.   ALICE  E.  HALL 

2  3  5 

LA  BELLE  2  HW 

4667 

HENDRY 

5 

26  46 

81  27 

16 

HID 

V.    S.  ENGINEERS 

3  4 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

POLK 

S 

28  06 

81  43 

180 

5P 

HID 

CITRUS  EXP  STATION 

LAKX  ALFRED  3  NNE 

4712 

POLK 

5 

26  06 

61  43 

HID 

U.S.  SOIL  CONSERVA 

CLOSED  10/50 

UEE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  37 

205 

6P 

6Pj FOREST  k  PARK  SKRY. 

2  3  5 

LAX£  BIAVAS5E 

4771 

ORANGE 

B 

28  35 

81  28 

111 

9A 

9A 

BUREAU  OF  PLANT  IND 

2  3  5 

LAKELAND  «B  CITY 

4797 

POLK 

5 

28  02 

61  59 

215 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

LAEE  PLACID  2  SV 

4845 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

81  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLBY,  JR. 

2  3       5  6 

LAXE  TRAFFORD 

4866 

COLLIER 

26  26 

81  29 

7P 

JAMES  M,  PEPPER 

3 

LAMMT  S  V 

4892 

JEFFERSON 

5 

30  23 

83  55 

HID 

TUNGSTEN  PLANTATION 

3  4 

LXISBURC 

4980 

LAKE 

8 

28  49 

81  52 

MID 

EDDIE  C.  BUTLER 

3  4 

LIOnnVITAB  KEY 

5035 

MONROE 

2 

24  54 

80  42 

HID 

HBtffl  H.  MATHESCW 

3  4 

otation 

No. 

County 

9 

ide 

g 

Obser- 
vatiOD 
time 

Obeerver 

Refer 

to 
tab  lee 

1  Index 

(5 

Longih 

> 
O 

TempT] 

Q, 

LOXAHATCHSE 

5162 

PALM  BEACH 

7 

36  41 

80  16 

7A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

LTNNE  4  SR 

5237 

6 

29  10 

81  53 

HISS  HELEN  RIRMDOII 

HADISOn 

5275 

HAD I SON 

10 

30  28 

83  25 

145 

6P 

T.   C.  MERCHANT 

3  3  5 

HARATBON  VACA  KXT 

5351 

HOMROE 

5 

24  43 

81  06 

ep 

6P 

A.   *.  DAVIS 

3  3  5 

HARIANNA  CAA  AP 

5367 

JACKSON 

1  ;30  50 

85  11 

HID 

HID 

CIVIL  AEKO  ADM. 

MAR1ANNA   IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

1 

30  46 

8:  13 

130 

4P 

TUi .   I ND .  S  .  FOB  80Y1 

MARINE LAND 

5391 

2  39  40 

81  13 

10 

HARINE  STUDIO  INC. 

MAYO  5  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

5 

30  06 

83  14 

6P 

ROBERT  L.   ANN  IN 

2  3  5 

MELBOURNE  10  WNW 

5607 

BREVARD 

6 

28  07 

80  45 

MID 

U.   S.   GEO.  SURVEY 

3  4 

MELBOURNE  WB  AIRPORT 

5612 

BREVARD 

2 

38  06 

80  36 

23 

HID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

MERRITT  ISLAND  5  S 

5643 

BREVARD 

2 

28  16 

80  41 

8 

6P 

ROeERT  M.  DONAUD 

MIAMI  BEACH 

56  58 

2 

25  47 

80  06 

3 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI  WB  AIRPORT 

5663 

DADE 

2 

35  49 

80  17 

8 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

3  3  5 

M  lAH  I  WB  C I  TTf 

56  68 

2 

25  47 

80  11 

6 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  9 

MILTCW  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

5 

30  45 

87  11 

6P 

6P 

AGR.   EXP.  STATION 

MONT ICE LLO 

58  7  9 

JEFFERSON 

5 

30  32 

83  53 

302 

HID 

5P 

A  .   M .    PH I LL I  PS 

MOORE  RAVEN  LOCK  1 

GLADES 

7 

26  50 

81  05 

6A 

F.   A.  FUINDERS 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLX 

7 

37  55 

81  35 

160 

5P 

5P 

MOUNTAIN  LAO  CORP. 

2  3  5 

MT  PLEASANT 

5990 

GADSDEN 

1 

30  40 

64  42 

ep 

6P 

A.   N.  HUBBARD 

2  3  5 

HYAKEA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

27  14 

82  19 

20 

8A 

STATE  PARK 

NAPLES 

6076 

COLLIER 

5 

81  47 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  4  N 

6210 

VOLUSIA 

39  05 

80  57 

10 

6P 

A.   B.  NORDMAN 

2  3  5 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

5 

30  31 

86  29 

60 

6A 

EGLIN  FIELD 

2  3  4  5 

6251 

OSCEOLA 

2 

27  56 

80  59 

60 

8P 

ANNIE  M.  STEVENS 

H  NEW  RIVER  CANAL  NO  1 

6316 

PALM  BEACH 

7 

26  33 

80  43 

MID 

U.    S.   CEO.  SURVEY 

3  4 

H  NEW  RIVER  CANAL  NO  2 

BROWARD 

7 

26  20 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

OCAU 

6414 

HARION 

5  29  11 

82  06 

eA 

STEPHEN  JEWETT 

OCALA  AIRPORT 

6419 

HARION 

5 

29  10 

82  09 

61 

8P 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  4  5 

OKEECHOBEE  9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

7 

27  15 

80  59 

30 

U.   S.   GEO.  SURVEY 

3 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

6485 

OKECHOBEE 

7 

27  12 

80  47 

lOA 

lOA 

U.    S.  ENGINEERS 

ORANGE  CITY  3  S 

VOLUSIA 

28  55 

MID 

FLA,    FOREST  SERVICE 

(StAKGE  SPRINGS  1  E 

S620 

VOLUSIA 

8 

29  30 

81  55 

28 

9A 

J.    M.  ELTON 

3 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

8 

28  33 

81  21 

111 

8A 

8A 

ORLANDO  UT I  LI. COMM. 

2  3      5  6 

ORLANDO  WB  AIBPOOT 

6636 

ORANGE 

8 

28  33 

81  20 

111 

HID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

OETONA  LOCK  NO  2 

6657 

GLADES 

5 

26  47 

81  18 

21 

HID 

U.   S.  ENGINEERS 

3  4 

PALATKA 

6753 

PUTMAN 

8 

29  39 

81  37 

SO 

ep 

6P 

L.   H.  PERRY 

2  3  5 

PANACEA 

6828 

WAKULLA 

5 

30  02 

84  24 

HID 

MR.  OTIS  L.  VAUSE 

3  4 

PANAMA  CITY 

6636 

BAY 

5 

30  10 

85  42 

31 

6P 

6P 

E.  S.  DAY 

2  3  5 

PANAMA  CITY  NO  2 

6841 

5 

30  10 

85  40 

31 

HID 

FLA.    FOREST  SERVICE 

3  4 

PAR I SB 

6880 

UANATEE 

5 

27  35 

82  26 

HID 

CHARLES  W.  PARRISB 

3  4 

PEHNSUCO  4  HW 

6968 

DADE 

2 

25  57 

80  36 

7 

MID  ,U.  S.  CEO.  SURVEY 

3  4 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5 

30  28 

67  12 

116 

MID 

HID 

CIVIL  AERO  ADM. 

2  3  4  5 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAHDIA 

5 

30  25 

87  13 

13 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

PETERS 

DADE 

2 

25  36 

80  21 

6A  Dl  GIORGIA  FRUIT 

3 

PLANT  CITY 

7205 

H I LLS BOROUGH 

5 

28  01 

82  06 

5P 

5P 

D.    A.  STORMS 

7254 

BROWARD 

2 

26  14 

80  09 

22 

5P 

5P 

ST. FARMERS'  MARKET 

2  3  5 

PORT  MAYACA  5  L  CNL 

7293 

MARTIN 

7 

26  59 

60  36 

23 

HID 

U.    S.  ENGINEERS 

3  4  6 

PUNTA  GORDA 

CHARLOTTE 

5 

26  55 

63  04 

6 

5P 

SP 

E.    J.   MC  CANN 

2  3  5 

QUINCT  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

30  35 

84  35 

250 

9A 

9A 

STATE  EXP  STATION 

2  3  5 

RAIFOID  STA7X  PRISON 

7440 

10 

30  04 

62  12 

5P 

5P 

FLA.    STATE  PRISON 

2  3  4  5 

ROYAL  PALH  RANGER  STA 

7760 

DADE 

2 

25  22 

60  36 

10 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SERV. 

3  3  5 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

2 

29  54 

81  19 

10 

8A 

8A 

ARTHUR  L.  HARSH 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

ST  JOHNS 

2 

29  50 

61  16 

10 

8P 

6P 

HRS.T.8.  GILLESPIE 

2  3  4  5 

SAINT  LEO 

7651 

PASCO 

5 

26  21 

82  17 

176 

7P 

7P 

GERARD  SCUNIDER 

2  3  4  5 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  NO  1 

7659 

MARTIN 

2 

27  07 

60  17 

15 

MID 

U.    S.  ENGINEERS 

3  4 

SAINT  MARKS  6  SE 

7667 

5 

30  05 

64  10 

17 

4P 

4P 

FISH  k  WLDLIFE  SERV 

2  3  5 

7886 

5 

27  47 

82  38 

4P 

4P 

H.    T.  OBERLT 

SANFORD 

7977 

8 

28  48 

81  18 

8A 

8A 

ELTON  J . HOUGHTON , JR 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

5 

27  20 

82  34 

'I 

6P 

CHAMBER  07  COMMERCE 

2  3  5 

SARASOTA  5  E 

8024 

SARASOTA 

5 

SZ  26 

29 

6P 

6P 

THE  PALMER  ai»P . 

CLOSED  10/31/ 

SECOTAN 

8094 

5 

30  12 

83  39 

6P 

6P 

LEON  ROBERTS 

STUART 

8620 

MARTIN 

27  12 

80  15 

10 

8P 

8P 

JOHN  N.  MANN 

2  3  5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8758 

5 

30  26 

66 

MID 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

TAHIAMl  CANAL 

DADE 

2 

25  46 

to  27 

13 

HID 

U.    S.   GEO.  SURVEY 

3  4 

8780 

4 

25  45 

80  49 

9A 

9A 

U.   S,   GEO.  SURVEY 

TAMPA  WB  AIRPORT 

HILLSBOROUCZ 

5  |27  58 

24 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  S 

TARPON  SPRINGS 

8634 

PINELLAS 

28  08 

82  47 

20 

ep 

6P 

DANIEL  Z.  ENNETT 

2  3  5 

TAVERN lER 

8641 

MONROE 

2 

25  01 

80  30 

5 

7P 

EUGENE  IjOWE 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

6942 

BREVARD 

2 

26  35 

60  46 

14 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3  5 

TOHOPEKALIGA  CYP.  CNL 

8967 

OSCEOLA 

26  06 

61  20 

60 

7A 

U.  S.  GEO,  SURVEY 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5 

62  27 

14 

HID 

CHAMBER  OF  COMHERCE 

3  4 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

7 

27  02 

81  21 

HID 

U.   S.  ENGINEERS 

3  4 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3 

30  38 

85  43 

46 

HID 

JAHES  D.  PARISH 

3  4 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

80  24 

20 

HID 

HID 

CIVIL  AERO  ADH. 

2  3  4  5 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

5 ,27  33 

81  49 

120 

6P 

6P 

H.    L.  CARLTON 

2  3  5 

WEST  PALH  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

80  02 

15 

6- 

PALH  BEACH  P06T 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

PALM  BEACH 

3 

26  41 

80  06 

IS 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3  3  4  5 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLX 

5 

28  01 

81  44 

175 

XOA 

lOA 

U.S. CITRUS  PRODUCTS 

3  3  5 

NEW  STATIONS 

CAPE  SABLE  RANGER  STA. 

130S 

MONROE 

5 

25  11 

60  54 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SERV. 

3  3  5 
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FLORIDA  -  JULY  1951 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 

Violence  in  this  month's  weather  was  highly  localized  and  associated  with  thun- 
derstorms. The  average  temperature  of  81.7  degrees  was  slightly  above  normal. 
Temperatures  ranged  from  58  degrees  at  Jasper  the  9th  to  102  degrees  at  Jackson- 
ville Airport  and  Fernandina  the  14th.  Precipitation  averaged  7.33  inches,  ^tiich 
was  just  under  normal,  but  distribution  was  irregular.  Rain  was  deficient  along 
most  of  the  Atlantic  Coast  from  Ft.  Lauderdale  to  Marineland,  over  the  Gulf  Coast 
Counties  from  Manatee  to  Citrus,  and  over  the  interior  of  the  north  portion  with 
the  exception  of  counties  bordering  the  Suwannee  River.  Elsewhere  the  total  rain- 
fall for  the  month  was  above  normal,  and  considerably  above  in  the  Orlando-Bartow- 
Ft .  Myers  area  and  southward  from  Lake  Okeechobee. 

There  was  little  day  to  day  variation  in  the  weather  the  first  week  other  than 
that  occasioned  by  scattered  thundershowers .  Maximum  t«nperatures  "'ere  mostly  in 
the  lower  to  middle  nineties  and  minima  generally  in  the  lower  and  middle  seven- 
ties. Cooler  weather  prevailed  in  the  north  portion  the  8th  through  the  10th  but 
there  was  little  change  in  the  south  and  central  portions.  A  waterspout  was  ob- 
served on  the  11th  southwest  of  Blind  Pass  near  Captiva.  Lightning  caused  the 
death  of  a  child  at  Harold,  Santa  Rosa  County,  on  the  12th.  Hot  weather  from  the 
12th  through  the  17th  was  the  occasion  for  recording  the  highest  t«nperature  of 
the  month  at  many  stations.  A  thunderstorm  at  Madison  on  the  17th  was  accompanied 
by  hail  and  winds  of  sufficient  strength  to  down  wire  lines.  On  the  18th,  at 
Madison,  lightning  killed  23  fine  hogs.  Hail  fell  at  Brooksville  on  the  afternoon 
of  the  21st  and  a  tornado  at  Ruskin  on  the  22nd  destroyed  one  small  home.  High 
winds  with  a  thunderstorm  at  Sanford  on  the  25th  damaged  television  antennae. 
Thunderstorms  were  numerous  during  the  closing  week  but  did  not  reach  destructive 
proport  ions . 

Better  than  average  prospects  for  most  crops  were  maintained  by  favorable  growing 
conditions  through  the  month.  Numerous  local  showers  resulted  in  ample  soil  mois- 
ture in  most  areas  .by  the  month's  end,  although  scattered  areas  in  the  western 
part  of  the  State  had  been  subjected  to  dry  conditions  earlier  in  the  month.  Much 
of  the  corn  crop  matured  and  harvest  of  flue-cured  tobacco  was  completed  early  in 
the  month.  Pastures  improved  as  a  result  of  more  favorable  soil  moisture  conditions 
and  considerable  acreage  was  planted  with  improved  grasses.  The  weather  was  fav- 
orable for  the  growth  of  the  new  citrus  crops.  Frequent  rains  furnished  ample 
moisture  in  most  areas  and  early  bloom  fruit  sized  rapidly  while  the  late  bloom 
of  June  and  July  set   fruit.   -  J.T.B.B.  i 
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In  addition  to  the  cl  Imatologlca  1  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydro- 
cllmatlc  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic 
[hjlletin  Series.  The  Hydroc  1  imat ic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages-- 
DONtly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation. 
It  was  established  In  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department 
of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide 
records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  now  number- 
ing about  2.000  recording,  and  1.000  non-recording  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  TTeathor  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the 
Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  averaged  about 
$250,000  per  year  between  1940  and  1944.  and  nearly  $375,000  since  that  date. 
For  the  years  1940-42.  the  Department  of  Agrtcultui'e  transferred  about  $100,000 
per  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
Roclamatlor.  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet  the  Increasing  needs 


of  their 


the  Western  States. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocllmatlc 
Network  stations  were  presented  In  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which  were 
Issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United  States, 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  requirements  of  the 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  dissemina- 
tion of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  and  to 
certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  the 
Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  Inspection  may  be  obtained  upon 
application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau.  Washington  25.  D.  C. 

Many  other  records  published  In  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  Individuals 
as  listed  In  the  Station  Index. 
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SUPPLEMENTAL  DATA  ■''^o-^"* 

•TULY  1951 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 
P  h 

Relab 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

0 

StahoD 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

i  . 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST  ^ 

1  :30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

8 

e 

.01-09 

.10-.49 

k 

100-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

APALACHICOLA  WB  CITY 

6.6 

35 

E 

8 

7 

2 

7 

3 

4 

0 

23 

76 

5.2 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

SSW 

13 

7.0 

25» 

SSE 

24 

96 

91 

66 

84 

5 

5 

5 

2 

0 

0 

17 

FORT  MYERS  »B  AP 

E 

33 

6.4 

92 

85 

62 

85 

4 

6 

7 

6 

2 

1 

26 

6.4 

JACKSONVILLE  »B  CITY 

swt 

13t 

5.6t 

38 1 

wt 

28t 

85t 

81t 

54t 

74t 

6 

3 

9 

1 

2 

0 

21 

57t 

5 .  9t 

KEY  WEST  WB  CITY 

Et 

19t 

8.9t 

25 

SE 

24 

sot 

75t 

65t 

73t 

2 

8 

8 

0 

1 

0 

19 

67 

5.  5 

LAKELAND  WB  CITY 

4 

6 

6 

5 

2 

0 

23 

6.0 

MELBOURNE  WB  AP 

S 

10 

6.2 

20  • 

sw 

14 

94 

87 

68 

83 

8 

4 

1 

3 

3 

0 

19 

- 

5.9 

MIAMI  BEACH  WB  CITY 

6 

4 

8 

2 

1 

0 

21 

MIAMI   WB  CITY 

SEt 

17t 

6.2t 

34 

s 

24 

88t 

85t 

65t 

77t 

5 

8 

4 

4 

3 

0 

24 

51 

6.5 

ORLANDO  WB  AP 

S 

17 

7.8 

40» 

sw 

18 

93 

90 

60 

80 

0 

5 

10 

4 

2 

3 

24 

5.8 

PENSACOLA  WB  CITY 

St 

lit 

5.  5t 

26 

SE 

24 

7 

5 

3 

1 

2 

1 

19 

75 

5.8 

TALLAHASSEE  WB  AP 

SE 

12 

4.5 

90 

87 

59 

73 

2 

7 

5 

3 

1 

0 

18 

5.9 

TAMPA  WB  AP 

E 

17 

S.6 

34 

s 

22 

90 

87 

60 

79 

7 

7 

9 

1 

2 

0 

26 

51 

6.2 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

SE 

16 

6.0 

92 

86 

65 

83 

1 

7 

6 

4 

1 

1 

20 

7.2 

t     Airport  Data 

*     From  visual  observations:  not 
necessarily  the  fastest  nlle. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

a  e 

•  g 

Year 

e 

0 

•0  a 

e 
> 

e 

M 
0» 

t 

a 

"o  0 

< 

X 

3 

< 

IS 

1891 

81.2 

103 

60 

6.49 

14 

1892 

81.2 

100 

4.84 

10 

1893 

82.6 

101 

63 

5. 10 

11 

1894 

80.2 

95 

64 

8.29 

19 

1895 

81.0 

100 

61 

7.38 

15 

1896 

81.4 

103 

57 

8.11 

14 

1897 

82.1 

102 

60 

7.07 

12 

1898 

81.6 

102 

59 

8.86 

15 

1899 

80.  9 

102 

61 

9.09 

14 

1900 

81.7 

101 

62 

7.41 

14 

1901 

81.7 

107 

64 

6.34 

13 

1902 

82.  3 

105 

56 

5.17 

11 

1903 

81.2 

105 

60 

6.52 

13 

1904 

80.3 

101 

57 

6.20 

13 

1905 

81.5 

102 

61 

7.86 

15 

1906 

81.0 

99 

60 

9.56 

17 

1907 

81.3 

102 

58 

7.69 

15 

1908 

81.2 

103 

60 

6.60 

14 

1909 

80.  9 

102 

60 

11.13 

15 

1910 

80.4 

102 

60 

7.62 

15 

1911 

80.5 

101 

56 

6.18 

14 

1912 

81.7 

104 

63 

5.69 

12 

1913 

81.7 

104 

61 

5.43 

12 

1914 

81.6 

102 

58 

5.95 

14 

1915 

82.2 

102 

60 

7.18 

15 

Temperature 

Precipitation 

Is 

Year 

0 

« 

a 

Averac 

s 

M 

a 

J 

.3 

B 

e 
< 

No.  of 
.01  or 

1916 

81.0 

100 

61 

8.33 

15 

1917 

81.1 

99 

62 

6.56 

14 

1918 

80. 1 

101 

57 

5.49 

12 

1919 

80.8 

100 

61 

8.82 

17 

1920 

80.8 

99 

59 

7.11 

IS 

1921 

80.5 

101 

63 

8.42 

17 

1922 

80.7 

101 

57 

6.69 

15 

1923 

80.3 

100 

60 

7.01 

17 

1924 

81.3 

101 

59 

9.65 

17 

1925 

81.5 

100 

62 

7.10 

14 

1926 

80.7 

99 

59 

9.35 

16 

1927 

81.9 

102 

61 

6.99 

15 

1928 

81.4 

101 

62 

7.41 

15 

1929 

80.1 

101 

63 

8.20 

16 

1930 

82.4 

108 

63 

4.52 

10 

1931 

82.8 

106 

60 

5.93 

13 

1932 

83.6 

106 

64 

3.71 

9 

1933 

81. 1 

105 

61 

10.07 

16 

1934 

81.6 

99 

61 

7.32 

16 

1935 

80.6 

101 

58 

9. 18 

18 

1936 

81.8 

103 

61 

6.48 

12 

1937 

81.1 

100 

60 

6.87 

13 

1938 

80.2 

101 

60 

8.42 

17 

1939 

81.3 

100 

61 

7.57 

15 

1940 

81.4 

103 

57 

8.36 

16 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

a 

1 

e 

days 
more 

Averai 

M 

•2 

a 
t 

Avera 

"o  8 

is 

1941 

81.3 

101 

63 

10.06 

19 

1942 

83.2 

105 

59 

4.87 

11 

1943 

81.6 

103 

61 

8. 10 

17 

1944 

81.0 

101 

60 

9.31 

16 

1945 

81.1 

102 

62 

10. 14 

18 

1946 

81.2 

99 

62 

9.07 

16 

1947 

79.8 

98 

51 

8.03 

13 

1948 

81.4 

99 

62 

10.76 

18 

1949 

81.6 

101 

63 

7.86 

1950 

80.3 

99 

S9 

7.91 

1951 

81.7 

102 

58 

7.33 

PERIOD 

81.3 

7.49 

See  reference  notes  follovlng  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA  j'-^v'': 


Station 

Temperature 

,  Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

• 

rr 

s 

• 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

Total 

Departure 
from  normal 

Gieatest  day 

• 

a 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

Max.  90' 
or  above 

Min.  32* 
or  below 

Total 

■A 

a 

•0 

9 

on  ground 
at  obsn. 

« 

s 

a 

.01  or  more 

• 

0 

B 

0 

1.00  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  WB  CITY 

61.6 

~  rt  *  i 

92 

15+ 

In 

2 " 

29 

7 

BLOUNT STOWN  2  E 

82.1 

99 

16+ 

4'  71 

1  *  00 

■  ^ 

16 

3 

CARRA6ELLE 

n  7 

96 

15+ 

6fl 

a+ 

_ 

19 

6.65 

2.01 

2.47 

29 

16 

6 

CHIPLEY  3  E 

818 

0  8 

99 

16 

64 

10 

26 

29 

■  Q 

5 

2 

COMPASS  LAKE 

81.8 

0.8 

100 

13 

67 

13 

0 

28 

0 

5.87 

-  .89 

1.79 

30 

.0 

0 

10 

4 

2 

CRESTVIEW  CAA  AP 

101 

17 

67 

10 

Q 

77 

86 

2 

\  5 

3 

CROSS  CITY  CAA  AP 

Q1  '  T 
O  I 

101 

16 

- 

ft "  ftl 

1  '  36 

19 

• 

1 6 

4 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

101 

13 

10 

fl  '  1  n 

7  *  1  z. 

29 

6 

FERNANDINA 

82  *  6 

1  '  2 

102 

14 

70 

19 

6  '  95 

1  '  19 

3  39 

2 

j2 

4 

2 

GLEN  SAINT  MARY 

80.6 

-  0.4 

99 

15+ 

62 

9+ 

0 

27 

0 

2  ,  74 

-  4.69 

.61 

29 

.0 

0 

9 

3 

0 

HILL lARD 

80.7 

n'  ? 

99 

14+ 

7^ 

^  '  07 

17 

■  ^ 

4 

^ 

JACKSONVILLE  WB  AP 

83 . 0 

-  0.1 

102 

A7 

1  7 

fi  "  69 

• 

*  ^ 

■  ^ 

J: 

It 

4 

JACKSONVILLE  BEACH 

81  .  IM 

96 

14 

7 

7 

7  71 

10 

•  ^ 

5 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

62 . 5 

98 

14+ 

70 

~^ 

22 

5"  90 

81 

1 "  59 

29 

3 

2 

JASPER   10  E 

79.9 

-1.0 

99 

16 

58 

9 

0 

24 

0 

8  .02 

1 .75 

2.00 

25 

.0 

0 

15 

5 

3 

LAKE  CITY  2  E 

80.7 

-  0.2 

98 

13+ 

63 

7 

0 

24 

0 

7.88 

.47 

1.33 

6 

.  0 

0 

17 

3 

MAD  I  SON 

81 .4 

0.2 

101 

16 

63 

9 

0 

29 

0 

8.14 

1.16 

2.04 

25 

T 

0 

14 

6 

3 

MARIANNA  CAA  AP 

82.5 

99 

15+ 

69 

6+ 

0 

27 

0 

4.62 

1  .28 

29 

.  0 

0 

12 

3 

2 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

61.3 

0.4 

99 

16 

67 

10+ 

0 

27 

0 

4.14 

-  2.45 

1  .80 

17 

.0 

0 

12 

2 

2 

MAYO  5  NW 

81.3 

98 

15+ 

65 

9 

0 

25 

0 

10.17 

3.96 

16 

.0 

0 

18 

6 

2 

MILTON  EXP  STATION 

97 

16+ 

^ 

29 

■  ^ 

2 

MONTICELLO 

80 . 8 

0 .  3 

98 

14+ 

J: 

7^ 

J: 

^  ftQ 

1  "  flft 

1 

'  J: 

J: 

5 

_ 

MT  PLEASANT 

81  .  5M 

99 

16 

fi4. 

71 

7  ' 

"    7  '  ft7 

3  . 53 

NICEVILLE 

0  9 

65 

11 

21 

7 '  84 

•  Q 

PANAMA  CITY 

83.3 

l.i 

99 

17 

71 

8 

0 

23 

0 

8  .75 

1 .  76 

4.00 

29 

.0 

0 

15 

3 

3 

PENSACOLA  CAA  AP 

'  ? 

100 

17 

5  19 

29 

*  _ 

12 

2 

1 

PENSACOLA  WB  CITY 

96 

6 

1  4 

. 

14 

8.11 

1.34 

'  2Q 

12 

4 

3 

QUINCY   EXP  STATION 

7Q*  7 

0  f=> 

100 

17+ 

62 

23 

0 

4.18 

-  2.89 

*  93 

4 

14 

3 

0 

SAINT  MARKS  6  SE 

819 

07 

97 

10+ 

64 

9 

0 

28 

0 

6.25 

2.15 

2 . 40 

20 

,  0 

0 

12 

5 

2 

SECOTAN 

80.3 

101 

17 

61 

9 

0 

27 

0 

6.04 

1.71 

30 

.0 

0 

6 

5 

3 

TALLAHASSEE  WB  AP 

■ 

*  ^ 

99 

15+ 

6+ 

Q 

■ 

1 

2.21 

17 

' 

0 

15 

3 

1 

D I V I S ION 

81.7 

6  . 42 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

98 

14 

12.72 

2  ^  05 

19 

17 

12 

4 

BROOKSVI LLE  CHIN  HILL 

fin '  7 
Ql  '  I 

94 

13+ 

774- 

1  Q 

7 ' 

7  *  7n 

15 

6 

3 

BUSHNELL  2  E 

1  '  1 

97 

13 

7fl 

■  ^ 
• 

7  *  7ft 

3 

15 

4 

3 

CAMP  BLANDING 

62  '  0 

100 

16+ 

65 

2^ 

5 '  92 

120 

7 

16 

5 

2 

CEDAR  KEY 

82.0 

-  0.2 

95 

15 

70 

30 

0 

14 

0 

11 .60 

4.28 

4.00 

19 

.0 

0 

7 

5 

4 

CLEARWAT  ER 

n "  ? 

95 

16 

f  7 

7 '  7? 

^  'fti 

18 

13 

6 

CLERMONT  6  S 

Q7  "  Q 

n '  ^ 

99 

14 

7ft 

1  '  q? 

13 

7 

2 

CRESCENT  C ITY  2  SW 

fil  ' 

96 

1 

0  + 

77 

7  71 

* 

1  '  i7 

18 

14 

DAYTONA  BEACH 

815 

97 

14 

70 

2+ 

22 

1  '  97 

*  70 

30 

2 

0 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

80.6 

0.5 

95 

13 

66 

12 

0 

24 

0 

3.80 

-  1.69 

.97 

2 

.0 

0 

12 

2 

0 

DE  LAND 

81.6 

0 . 2 

96 

15+ 

^ft  "  fit 

^  *7Q 

7 '  ?ft 

3 

6 

EUSTIS  2  S 

82  .  7 

0  .  3 

96 

15 

69 

7fl 
28 

1 

■  ^ 

14 

2 

2 

FEDERAL  POINT 

1  1    1  i 

■  ° 

14 

GAINESVILLE  UNIV 

81  5 

4 

99 

17 

67 

26 

9  73 

2  39 

■ 

2  00 

18 

20 

8 

3 

HIGH  SPRINGS 

81 .5 

100 

16 

64 

9 

0 

25 

0 

7.08 

1  !50 

19 

.0 

0 

16 

5 

3 

INVERNESS 

K 1 SS IMMEE 

96 

14+ 

' 

_ 

. 

1  0  4fl 
• 

_ 

18 

1 5 

6 

3 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

R7  '  7 

0  7 

96 

14+ 

'  ofi 

20 

14 

6 

4 

LAKE  HIAWASSE 

61  "  7 

97 

15 

68 

26 

9 '  89 

2  '  74 

3 

■  Q 

19 

3 

LAKELAND  WB  CITY 

81  .7 

0.1 

97 

14 

68 

24 

0 

25 

0 

9.19 

1.25 

1 .96 

14 

.0 

0 

19 

7 

2 

MOUNTAIN  LAKE 

0  2 

95 

14 

^ 

26 

^ 

9  40 

1  54 

1  82 

18 

0 

20 

7 

2 

NEW  SMYRNA  A  N 

61 .6 

1  !5 

96 

1 3 

69 

3+ 

0 

24 

0 

1  .60 

-  4.14 

.46 

3+ 

.0 

0 

10 

0 

0 

63  .0 

1.9 

99 

15 

68 

12 

0 

28 

0 

6.67 

-  1.27 

1  .41 

27 

.0 

0 

17 

6 

1 

OCALA  AIRPORT 

80.9 

100 

15 

63 

12 

0 

25 

0 

4.27 

.86 

9 

.0 

0 

13 

2 

0 

ORLANDO  WATER  PLANT 

82.3 

97 

15+ 

57 

18 

26 

0 

15.04 

4.22 

18 

.  0 

0 

21 

8 

3 

ORLANDO  WB  A  I RPQRT 

81 .8 

-  0.1 

95 

1  + 

67 

10 

0 

23 

0 

14.51 

6.36 

2.46 

10 

.  0 

0 

24 

9 

5 

PALATKA 

Q?  *  K 

n "  ^ 

101 

15 

26 

0 

3.61 

■  ^ 

0 

19 

8 

2 

PLANT  CITY 

96 

16 

fi7 
^ 

77  + 

ft '  ft  7 

1  "  n7 

25 

0 

18 

5 

1 

RAIFORD  ST  PRISON 

Ql  7 

n '  n 

98 

15+ 

7A 

ft  '  71 

7  11 

1  "  nn 

31 

0 

1 1 

5 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

62 '  2 

1  '  4 

68 

25 

6 '  50 

'66 

1  '  76 

0 

1 3 

5 

2 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

60.4 

5 

68 

22+ 

0 

12 

0 

5.03 

1.56 

.0 

0 

14 

3 

2 

SAINT  LEO 

97 

13+ 

77^ 

7^ 

fi '  w. 

^  '  Qft 

1 

0 

1 3 

5 

1 

ST  PETERSBURG 

07  '  ft 

n '  7 

96 

7n 
12 

7  '  7rt 

0 

7 

1 

SANFORD 

Ol  7 
ni  '  ^ 

96 

16+ 

7 

1  n  Qft 

1  Qft 

4 

0 

Ifl 

9 

5 

TAMPA  WB  AIRPORT 

82  .  5 

17 

■ 

97 

16 

70 

774- 

7t 

6  72 

123 

1  *  97 

22 

*  ^ 

0  1 

19 

3 

2  ' 

TARPON  SPRINGS 

61  .8 

0.3 

96 

16 

68 

11 

0 

26 

0 

9.10 

.62 

1  .79 

27 

.0 

0  1 

14 

6 

5 

WINTER  HAVEN 

62.6 

98 

15 

70 

21+ 

30 

8  .  95 

2 . 24 

21 

• 

0 

19 

6 

D I V  I S I ON 

81.9 

8.15 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

81  .2 

-  0.4 

97 

6 

64 

20 

0 

28 

0 

16.06 

8.42 

3.38 

3 

.0 

0 

21 

1 1 

6 

AVON  PARK 

82.3 

0.8 

97 

12 

70 

22 

0 

29 

0 

5.30 

-  2.86 

.71 

3 

.0 

0 

IB 

4 

0 

BELLE  GLADE  'EXP  STA 

92 

15+ 

Q 

15.30 

13 

0 

23 

7 

7 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

61  .OM 

99 

13 

60 

2+ 

0 

28 

0 

8  .  71 

l!51 

8 

.0 

0 

19 

3 

BIG  PINE  KEY  INN 

83.5 

94 

31 

70 

25+ 

0 

26 

0 

6.38 

2.50 

25 

.0 

0 

11 

3 

2 

BRADENTON 

61 .6 

0.6 

95 

16 

69 

4+ 

0 

28 

0 

7.37 

-  2.36 

1.70 

21 

.0 

0 

19 

5 

2 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

80.9 

96 

4 

69 

3+ 

16 

0 

6.70 

1  .22 

24 

.0 

0 

16 

6 

1 

CAPT I VA 

63.5 

95 

6+ 

70 

21 

0 

28 

0 

7.40 

2.08 

22 

.0 

0 

20 

4 

1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

79.5 

92 

20+ 

67 

3 

7 

0 

10.64 

1.73 

16 

.0 

0 

23 

7 

4 

COCONUT  GROVE  7  S 

81.5 

-  0.1 

91 

19+ 

70 

11 

13 

0 

7.11 

2.17 

1.66 

9+ 

.  0 

0 

15 

5 

3 

DAY  TORTUGAS 

82.2 

92 

14+ 

69 

21 

0 

10 

0 

5.85 

1.69 

6 

.  0 

0 

13 

5 

2 

C  V  tKVJLMUCa 

61.1 

-  1.3 

95 

15 

6S 

1 

0 

27 

0 

10.56 

3.26 

2.03 

30 

.  0 

0 

18 

8 

5 

FELUSMERE 

62.2 

1.0 

96 

1  + 

69 

3+ 

0 

27 

0 

8.94 

2.32 

1.63 

8 

.0 

0 

17 

7 

5 

FORT  LAUDERDALE 

81  .8 

0.4 

94 

14+ 

69 

26 

0 

26 

0 

4.26 

-  1.29 

1 .90 

10 

.  0 

0 

9 

3 

2 

FORT  MYERS  WB  AP 

82.5 

1  .  1 

97 

16 

69 

22 

0 

30 

0 

11.44 

3.26 

2.04 

14 

.0 

0 

22 

9 

3 

See 

referei 

ice  Dot< 

M  follo\ 

ving  SU 

ition  Index 
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Table  2-0>ntmu*d 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
JULY  1951 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

1 
5  0 
S.  B 

•  0 

1 

JO 

£ 

Date 

1 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

3 

H 

Departure 
from  normal 

Qreatest  day 

d 

Snow,  Sleet  Hail 

No.  of  days 

S  5 
1 
9  -a 
s  s 

Min.  32' 
or  below 

3 
i2 

Max.  depth 
on  ground 
at  oban. 

2 
« 
Q 

.01  or  more 

e 

0 
g 

0 

1.00  or 
more 

FORT  PIERCE 

79.  7 

-  1.9 

93 

30 

69 

3+ 

0 

8 

0 

3.11 

-  2.39 

1 . 25 

2 

.0 

0 

16 

1 

1 

HIALEAH 

60.3 

92 

15 

68 

3+ 

9 

0 

5.52 

1  .00 

26 

.0 

0 

21 

4 

1 

HOMESTEAD  EXP  STA 

eo.5 

0.1 

94 

31 

68 

1  + 

0 

26 

0 

12.11 

5.14 

1 .62 

31 

.0 

0 

22 

1  1 

5 

HYPOLUXO 

81.2 

-  0.2 

93 

31 

69 

3+ 

0 

21 

0 

3.52 

-  1.51 

.87 

10+ 

.0 

0 

10 

3 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

B3 . 6 

0.9 

95 

23 

70 

25 

0 

0 

6.34 

3 . 06 

1  .80 

25 

.  0 

0 

17 

4 

2 

KEY  WEST  WB  CITY 

84.6 

1.1 

9<k 

14+ 

74 

25 

0 

28 

0 

3.48 

.20 

1  .13 

16 

.0 

0 

17 

1 

1 

LA  BELLE 

81.2 

-  0.1 

94 

17 

68 

9 

0 

30 

0 

11.40 

4.68 

3.50 

30 

.0 

0 

21 

6 

4 

LAKE  PLACID  2  SW 

81 .6 

-  0.3 

97 

13 

68 

3+ 

0 

30 

0 

10.68 

2.73 

18 

.0 

0 

20 

8 

3 

LOXAHATCHEE 

79.8 

93 

2 

67 

22 

20 

0 

13.00 

2.04 

9 

.0 

0 

21 

7 

6 

MARATHON  VACA  KEY 

83.0 

94 

17 

70 

4+ 

0 

0 

3.28 

1 . 01 

5 

'° 

0 

12 

' 

1 

MELBOURNE  WB  AP 

80.7 

0.0 

93 

5+ 

70 

3  + 

0 

18 

0 

6.02 

-  .56 

1.18 

18 

.0 

0 

11 

6 

3 

MERRITT  ISLAND  5  S 

81 .8 

0.5 

95 

14 

70 

4+ 

0 

23 

0 

2  .66 

-  3.71 

.83 

18 

.0 

0 

19 

1 

0 

MIAMI  BEACH 

82.0 

0 . 2 

90 

14 

72 

8 

0 

1 

0 

5 . 23 

1  .30 

e 

.0 

0 

15 

3 

1 

MIAMI   WB  AIRPORT 

81  .8 

92 

16 

71 

25+ 

0 

21 

0 

8.64 

2.78 

8 

.0 

0 

17 

6 

2 

MIAMI  WB  CITY 

80.  7 

-  1.1 

89 

14+ 

71 

29 

0 

0 

7.47 

1 .87 

1 . 28 

10 

.  0 

0 

19 

^ 

3 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

80 . 9 

0.0 

94 

1 4+ 

67 

3 

23 

0 

1 1 .63 

4.96 

2 . 40 

3 

.0 

0 

24 

7 

6 

NAPLES 

81  .5 

94 

15+ 

70 

21 

0 

22 

0 

4.61 

.91 

24 

.0 

0 

22 

4 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE 

79. 8M 

-  1.1 

92 

14 

70 

3+ 

5 

0 

4.  74 

-  1  .78 

2.00 

11 

.0 

0 

12 

3 

2 

POMPANO  BEACH 

80.5 

93 

20+ 

68 

3+ 

0 

19 

0 

6 . 64 

2.25 

10 

.0 

0 

14 

3 

2 

PUNTA  GORDA 

83.6 

2.0 

100 

17 

69 

22 

0 

0 

9.51 

1.97 

2.24 

22 

0 

25 

2 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

80. 5M 

0 

0 

0 

SARASOTA 

82.0 

95 

16+ 

69 

21  + 

0 

24 

0 

4.41 

.94 

8 

.0 

0 

15 

2 

0 

STUART 

82.5 

0.1 

95 

21 

70 

5+ 

0 

30 

0 

5.20 

1.15 

24 

.0 

0 

13 

5 

1 

TAMIAMI   TRL  40  6D 

81.6 

96 

1 

68 

1  + 

26 

0 

8.70 

2.64 

8 

.  0 

0 

24 

4 

2 

TAVERNIER 

84. 1 

0.5 

92 

23+ 

72 

4+ 

0 

19 

0 

3.61 

.49 

1.37 

8 

.0 

0 

8 

3 

1 

TITUSVILLE  2  W 

81  .0 

-  0.5 

95 

15+ 

61 

9 

0 

23 

0 

6.77 

-  .56 

1.55 

6 

.0 

0 

11 

5 

2 

VERO  BEACH  CAA  AP 

81.5 

93 

1 

71 

3+ 

0 

14 

0 

6.20 

1.58 

5 

.0 

0 

16 

4 

2 

WAUCHULA  2  NW 

80. 6M 

-  0.9 

94 

7+ 

67 

22 

0 

26 

0 

8.84 

.62 

2.00 

9 

.0 

0 

22 

5 

2 

WEST  PALM  BEACH 

81.5 

0.2 

90 

14+ 

71 

20 

0 

3 

0 

3.79 

-  2.27 

.93 

20 

.  0 

0 

17 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

82.6 

0.4 

94 

19+ 

72 

7+ 

0 

26 

0 

7.97 

1.91 

2.48 

20 

.0 

0 

19 

6 

2 

DIVISION 

81 .6 

7.43 

.  0 

STATE 

81  .  7 

0.4 

7.33 

-  .16 

T 

See  reference  notes  following  Stabon  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ci  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Z4 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

T 

T 

T 

9.23 

■ 

^« 

.  02 

■  ^ 

1 . 10 

■ 

1 . 60 

■ 

■  z\ 

■ 

■  ^"^ 

.41 

16.06 

"  71 

'  *  ■ 

'  A* 

•  ~, 

.  6C 

■ 

■ 

' 

■ 

.96 

.  10 

.45 

.02 

l!2! 

.03 

.82 

.*7€ 

.08 

.04 

i.2i 

2.0! 

iei 

isE 

.36 

.84 

i92 

.80 

1.26 

.78 

12*72 

* '  ?j 

2. 3C 

•  ?J 

■  2^ 

■  ^\ 

2 . 78 

.  01 

*  • 

.  Ifi 

.Of 

.03 

1 .70 

.01 

15.30 

'  1  ■ 

.47 

.  0£ 

5.20 

T 

- 

1 . 47 

1 . 51 

T 

■ 

.15 

T 

T 

.  88 

.  04 

• 

■ 

.09 

.10 

.95 

* 

* 

.  64 

.04 

1.40 

8.71 

.04 

.32 

.84 

.40 

.21 

.34 

.05 

.09 

2.50 

1.50 

.09 

■  3* 

.  56 

.72 

■  2< 

■ 

.02 

■ 

■  ^« 

■  13 

.  05 

■ 

.  03 

.  26 

.28 

3.99 

.  13 

■  ^  ' 

■  14 

T 

• 

.  1. 

■ 

■  2^ 

,42 

■  20 

-  3^ 

.  OS 

.  14 

T 

T 

1 .00 

.94 

.09 

4.71 

.  87 

.  13 

.67 

1.06 

1.80 

.84 

.  30 

.  97 

13  "so 

]54 

.46 

.06 

^25 

.52 

!34 

.07 

.06 

.05 

^.'31 

ill 

1.70 

^i64 

lios 

.22 

.28 

,04 

.38 

.29 

_' .  - 

.06 

.28 

2 . 36 

■ 

■ 

.  04 

10 

■  3^ 

.  21 

• 

.  06 

.  50 

.22 

.  02 

.  OS 

.  57 

.96 

.  03 

.  25 

.  52 

.07 

7.65 

.27 

■  28 

.05 

.  16 

.  21 

■ 

■ 

.  02 

.  86 

,  07 

■  28 

.09 

.  05 

1 . 33 

.  10 

4.13 

.08 

T 

.  06 

1 . 64 

■ 

,  09 

.  04 

.  05 

.  40 

1 . 24 

.33 

'  38 

03 

1  12 

01 

.07 

-  *^ 

02 

1  38 

.14 

5C 

.  19 

1 . 17 

.  25 

fi'  « 

.29 

^84 

^46 

.34 

T 

.76 

.09 

.  07 

ill 

i07 

i04 

il3 

T 

1.27 

T 

.05 

.69 

.43 

.21 

■ 

.01 

■ 

■ 

'  Si 

T 

■  J5 

.  60 

^ 

.  02 

,  49 

T 

1 , 20 

.  92 

.  40 

9.83 

2.  25 

.08 

■  tz. 

.04 

1.11 

■ 

na 

,05 

■  ™ 

•*2 

.  04 

7.54 

.10 

.44 

Aft 

Mi 
1 .  06 

.  50 

.  13 

1.37 

1  73 

51 

02 

05 

71 

26 

09 

01 

05 

60 

1'  18 

■  2^ 

43 

■ 

7.  88 

.79^  .29 

.50 

.50 

.03 

.32 

i40 

.08 

.10 

.10 

i04 

li45 

ill 

.03 

4.74 

71 

21 

09 

6.70 

.22 

.  0 

■ 

■ 

.  3o 

■  JJ* 

.  0 

7.40 

.  39 

.  81 

T 

- 

ni 

T 

■ 

'o« 
■ 

■ 

■ 

1  tVJ 

'n7 

.  46 

.07 

8.85 

.31 

.01 

10 

16 

T 

1  80 

01 

1  10 

03 

67 

1  30 
' 

51 

6.71 

1.80 

T 

T 

T 

4!  00 

iso 

li40 

i40 

.20 

sioo 

11.60 

.  OB 

.33 

T 

■  2' 

■  ^J" 

.  92 

1 .04 

3.65 

■ 

.  04 

.  75 

•  J:^ 

,  03 

■  r~ 

2.34 

.02 

6.02 

.04 

.87 

OR 
.  08 

1 . 99 

" « 

.11 

7.73 

1  75 

04 

02 

I '  97 

1  *  26 

T 

53 

67 

'  14 

« 

91 

36 

04 

8.19 

T 

.  S4 

!62 

.02 

.60 

.41 

.  14 

1^63 

^27 

.05 

.67 

il5 

1.92 

i69 

T 

7.71 

1.44 

.57 

11.00 

.  09 

.  52 

10  .64 

.  44 

.  20 

.  08 

,  32 

.  19 

1 .  56 

.12 

.  52 

1 . 41 

1 . 71 

.  14 

.40 

,40 

.  38 

.  49 

.01 

.01 

.  21 

.02 

9.  78 

.  07 

.07 

.30 

.01 

T 

1.66 

.59 

1.  66 

T 

.03 

.28 

T 

1.42 

.05 

T 

i07 

.54 

.27 

.09 

7.11 

.15 

75 

.21 

.66 

.20 

.24 

.12 

1.47 

1.79 

.28 

.  58 

.  69 

.  03 

7.71 

.  02 

.  86 

.  16 

T 

.  03 

.  03 

T 

.  43 

.  11 

.  56 

,  01 

.  07 

.  10 

■  *2 

.  07 

.  70 

.  20 

3. 77 

.  06 

69 

.  14 

.  45 

.  12 

.  57 

.  05 

.37 

.07 

.66 

.  1? 

.18 

1 .07 

.08 

39 

.27 

T 

T 

T 

.02 

1.36 

.06 

.13 

.04 

.08 

i08 

1.35 

.37 

1.09 

.04 

.  10 

1.09 

06 

.40 

.17 

.01 

.  17 

1.38 

.08 

.14 

.06 

.04 

.02 

1.36 

.02 

.35 

1. 14 

.02 

6*  61 

.82 

.  33 

T 

• 

.43 

.93 

1 . 76 

.36 

T 

.40 

1 .47 

.94 

T 

T 

.  15 

17 

* 

•^^ 

8.68 

.  28 

■ 

■ 

.  01 

■ 

.  03 

T 

.97 

36 

09 

01 

03 

08 

05 

•  ^* 

30 

T 

T 

T 

•  ^ 

91 

3i80 

.47 

.80 

.06 

T 

1.60 

.03 

!02 

iss 

.14 

1.27 

ioi 

.02 

T 

.96 

2il4 

8.10 

.26 

.65 

2. 93 

1  -  44 

1 . 08 

- 

.  02 

.  37 

.47 

.  40 

■ 

.18 

.  01 

1 .02 

.75 

.15 

10.15 

.03 

.  68 

- 

.02 

1  .11 

.  01 

.  51 

.  02 

T 

.  31 

10 

.  19 

•  ^ 

.  04 

5.85 

2.15 

.35 

■ 

30 

1  28 

10 

'  12 

28 

12 

45 

46 

37 

6.85 

.11 

.70 

l!34 

!25 

.80 

.16 

1.18 

.11 

.02 

.01 

1.48 

i43 

ioi 

i66 

1.20 

.01 

i06 

2i03 

10.56 

• 

• 

U.12 

.02 

11.14 

1.  50 

.27 

2.11 

.09 

.37 

.30 

.78 

.07 

.15 

.01 

.12 

.05 

.56 

.05 

.15 

.78 

9.  63 

.01 

i!io 

1.22 

.55 

T 

T 

.41 

1.83 

T 

T 

.22 

T 

.08 

1.33 

.10 

.14 

.01 

1.01 

T 

.66 

.01 

.18 

.08 

8.94 

T 

3.39 

.02 

.19 

.02 

.11 

.50 

.12 

T 

.04 

T 

T 

.84 

1.S5 

.01 

.16 

6.95 

.33 

.07 

.47 

.  60 

.04 

.27 

2.44 

1.81 

.37 

.08 

6.48 

• 

•  2^ 

■  2.^ 

■  5*^ 

1  '7^ 

4.36 

.05 

.40 

1  tt 

T 

U.44 

.36 

1.25 

.  30 

■  01 

■  10 

,  05 

.  02 

3.11 

.11 

.03 

27 

■ 

15 

14 

03 

10 

70 

2  00 

67 

23 

89 

■ 

OS 

* 

1  28 

02 

• 

55 

1  03 

9.73 

.02 

.26 

!eo 

.11 

.  13 

.04 

.  04 

.67 

1.93 

; 

2.66 

.11 

.91 

il9 

.06 

1.24 

ioi 

iss 

i53 

i98 

i34 

11.38 

.60 

.14 

■ 

■ 

.  11 

.  59 

.  21 

•  ^® 

■ 

2.74 

.49 

2.97 

.  22 

• 

.  01 

■ 

• 

1 .35 

.97 

•  *2 

1 

1 . 89 

.  67 

■ "° 

.  19 

.  56 

.46 

10.71 

.10 

.02 

.06 

.22 

.40 

.  56 

.  28 

.90 

.39 

2.63 

1.70 

.84 

.16 

3.05 

.10 

.15 

.81 

12,37 

.  13 

.19 

.  19 

.06 

31 

.  68 

.26 

.42 

.  50 

.  02 

.23 

.03 

.10 

.08 

.08 

.08 

.01 

.14 

1.00 

.04 

.97 

S.S2 

.09 

.01 

• 

.05 

'  2* 

■  24 

- 

■  2® 

,  44 

■ 

■  20 

■  ®® 

■  2' 

■  "5 

.  01 

• 

■  ®^ 

•  ®2 

• 

4.06' 

.  35 

■  ^0 

•  ^ 

- 

■ 

* 

.  25 

' 

T 

7.08 

T 

1 .05 

23 

.40 

02 

T 

■  ^ 

'  ^ 

02 

1  05 

01 

6.58 

1  .  57 

1 .94 

.  73 

.  18 

.01 

.  35 

.47 

il3 

.07 

.21 

2.01 

li36 

li63 

isg 

11 .35 

* 

* 

^'q7 

■ 

'ft? 

- 

.  H 

1 

1 

~02 

"17 

"71 

"01 

12.11 

.08 

■ 

1  .  17 

■ 

1 . 41 

• 

■ " 

■ 

.  83 

1 . 28 

1 . 53 

11.79 

10 

20 

12 

87 

18 

21 

55 

32 

■ 

10 

3.52 

.57 

.06 

!l9 

^47 

.07 

1.12 

.24 

.22 

i03 

.19 

.60 

iio 

1.79 

5.65 

3.  50 

if 

1  A 

*  ^* 

1  2 

■  - 

f»7 

• 

■ 

1  ft 

'  _ 

Ifl 

_ 

'ft? 

1 2 

* 

1.44 

1.29 

•  ^ 

.  20 

'  no 

- 

T 

T 

T 

•r 

T 

T 

• 

T 

'  AO 

6.69 

.87 

'  30 

■ 

'  40 

1  72 

'  10 

92 

1 '  3S 

09 

1  20 

7.31 

.25 

1 .37 

!x3 

.05 

!43 

T 

T 

.14 

.14 

T 

.13 

i32 

i27 

.25 

T 

T 

T 

io8 

li59 

i07 

ies 

5.90 

.02 

.05 

■ 

■ 

1 . 08 

.  40 

* 

1 .80 

.44 

.08 

.50 

•  yi 

8.02 

1 . 36 

■ 

'ftfi 

7 .78 

T 

07 

T 

'  56 

•  ^2 

38 

02 

1  75 

33 

23 

05 

• 

« 

1  80 

01 

05 

j 

67 

6.34 

!oi 

!o5 

T 

.32 

!oi 

T 

.26 

.  16 

.01 

!o7 

1.13 

!o9 

.27 

i20 

i07 

i39 

iio 

ioi 

i24 

3.48 

1 .24 

.61 

.15 

.48 

.65 

.96 

.15 

3.44 

.35 

.52 

.52 

.16 

1.07 

.12 

.06 

10.48 

1 .02 

.41 

* 

•  ^2 

■ 

.10 

■ 

■ 

■ 

.01 

3 .01 

■ 

'  Si 

■  ™ 

.92 

.03 

■ 

« '2ft 

6.02 

.24 

1 . 13 

.  66 

11 .40 

.02 

.62 

■ 

.  04 

.  15 

.75 

.  40 

.  22 

.  49 

1 . 13 

10.44 

34 

.16 

.05 

.02 

.35 

.16 

.74 

3.30 

iii3 

1. 10 

.08 

i20 

lioo 

i98 

9  .61 

.27 

.08 

.02 

.05 

.30 

.16 

.13 

.67 

3.26 

.90 

1.07 

.20 

.11 

.77 

.84 

.07 

8.90 

.01 

1  ■  06 

.43 

1 . 33 

.  06 

.  08 

.  02 

.  84 

.45 

.  25 

.  05 

-  *^ 

^  '12 

T 

.  80 

■ 

7.88 

.42 

2. 74 

.  29 

.  49 

.  06 

.  21 

.  91 

1 . 02 

9  .  89 

.98 

.  04 

T 

.  76 

.  45 

T 

T 

1 . 96 

.43 

80 

,  19 

-  ^® 

.  01 

79 

1 '  30 

^  43 

.03 

T 

■ 

*06 

"05 

9. 19 

.11 

1 .97 

.05 

.02 

.03 

.97 

.05 

T 

.  25 

.03 

.04 

.74 

1.01 

2!73 

.10 

i07 

.73 

i8e 

T 

i54 

iso 

i06 

T 

10.68 

.50 

.  42 

1 . 80 

.  30 

6.22 

1 .23 

.43 

1 .22 

.  14 

.  52 

.  01 

1 . 07 

.  01 

.  05 

.  40 

.  02 

.07 

.  04 

■  07 

■  ^ 

6.20 

4  .  SO 

.65 

1.15 

.  03 

.  81 

.  89 

.  59 

.  10 

.  36 

.  14 

■ 

1 , 02 

.25 

•  27 

10.81 

.03 

.09 

.  35 

,  02 

.  02 

.  13 

.  30 

.  02 

.  01 

87 

21 

3.64 

.34 

.43 

1.62 

.03 

1.59 

2.04 

.33 

.32 

.06 

,  10 

.03 

1.32 

.33 

1.15 

i72 

^iss 

i36 

.28 

.35 

.04 

1.21 

13.00 

.40 

.38 

1.61 

1.87 

.30 

.27 

.01 

.04 

.03 

1.24 

.65 

.32 

.28 

.24 

,07 

1.20 

.42 

.59 

.  IS 

.04 

1.  50 

.75 

.  S3 

.68 

.  13 

.  06 

.07 

.  13 

1 . 04 

6.97 

.07 

T 

.31 

1 .26 

.05 

.32 

.66 

.75 

.28 

1.12 

2.04 

i45 

.10 

.15 

i56 

T 

8.14 

.05 

.64 

1.01 

.06 

T 

T 

T 

.S3 

.04 

.02 

T 

.27 

.09 

T 

.08 

.19 

.31 

3.2s 

.09 

.15 

.42 

T 

.27 

.27 

.59 

.08 

.09 

.02 

.10 

1.26 

1.28 

4.63 

.17 

.06 

.17 

1.80 

.35 

.10 

.04 

.19 

.13 

1.20 

.01 

.02 

4.14 

.36 

1.43 

.03 

.28 

.06 

.26 

.01 

.02 

.09 

.01 

.15 

.09 

.90 

.29 

.13 

3.98 

.27 

.48 

.18 

.08 

.50 

1.40 

.02 

.76 

.03 

.16 

.78 

T 

10.17 

.31 

.09 

.SO 

.06 

1.11 

.04 

.04 

.05 

■  .03 

.86 

1.20 

.16 

.14 

.30 

.35 

1.42 

6.63 

.72 

T 

T 

.04 

1.24 

.06 

.90 

.07 

T 

.  10 

1.18 

T 

T 

T 

.01 

T 

T 

.68 

1.02 

6.02 

APALACHICOLA  WB  CITY  B 

ARCADIA 

AVON  PARK 

AVON  PARE  1  rnr  r 

BARTOW 

BELLE  GLADE  BXP  STA 
BELLE  GLADE  SRCN  GATE  4R 
BIG  CYPRESS    IND  RES 
DIG  CYPRESS    [ND  RES  R 
BIG  PINE  KEY  INN 

BLACKMAN  4  WHM  R 

BLOUNT STOWN  2  K 

BOCA  RATON  5  t  R 

BONITA  SPGS  2  ESE 

BRADENTON 

BRANFORD  1   ESE  R 
BRISTOL  R 
BROOKSVILLE  CHIN  BILL 
BROOKSVILLE  CBIN  BILL  R 
BROOKSVILLE  NURSERY  NO  1 

BROOKSVILLE  NURSERY  NO  2 

BUSBNELL  2  E 

CAlfP  BLANDING 

CANAL  POINT  GATE  5  R 

CANTONHENT 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRABELLE 

CARYVILLE 

CEDAR  KEY 

CBATTABOOCHEE 
CaiPLEY  3  E 

CBRISTMAS  7  WMW  H 

CLEARWATER 

CLERUONT  6  S 

CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CLEWISTON  U  S  ENG  R 
COCONUT  GROVE  7  S 
COMPASS  LAKE 

CRESCENT  CTY  2  Sit 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CRESTVIEW  CAA  AP  R 
CROSS  CITY  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP  R 

DANIA  5  W 

DAYTONA  BEACa 

DAYTONA  BEACB  ITB  AP  R 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

D£  LAND 

DOHtING  PARK  R 
DRY  TORTUGAS 
BUST IS  2  S 
EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 

FELDA  R 

FELLS MERE 

FERNANDINA 

FORT  DRUM  R 

FORT  LAUDERDALE 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UNIV 
GAINESVILLE   UNIV  R 

GLEN  SAINT  MARY 
CRACEVILLE  3  E  R 
GRAPE  BAMMOCK  3  W  R 
RAINES  CITY  2  W  R 
HART  LAKE 

BIALEAB 

BIALEAB  R 

HIGB  SPRINGS 

BILLIARD 

BILLSBOROUGB  RVR  ST  PK 

HOLOPAW  R 
BOHESTEAD  EXP  STA 
BOMESTEAD  EXP  STA  R 
HYPOLUXO 

INGLIS  R 

INVERNESS 
I3LEW0RTH 

JACKSONVILLE  IB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY  R 

JASPER  10  E 

KENDALL  2  ESE 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

KI3SIMMEE 

KISSIUHEE  NO  2  R 
LA  BELLE  R 
LA  BEL[.£  2  NW 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  ALFRED  EXP  STA  R 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TRAFPORD 

LAUONT  a  «  R 

LEESBURG  R 

LIGNimVITAB  KEY  R 

LOXAHATCHBB 

LOXARATCHEE  R 
LYNNE  4  SE  R 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
HARIANNA  CAA  AP 

MARIANNA  IND  SCHOOL 
MARINKLAND  R 
MAYO  S  NW 

MELBOURNE  10  WMW  R 
MELBOURNE  WB  AP  R 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Contmued 


Day  of  Month 

1  

station 

■3 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

«4 

25 

20 

27 

28 

29 

30 

31 

r- 

UERRITT  ISLAND  S  S 

.06 

.12 

.03 

.12 

.20 

.11 

.14 

.  13 

.15 

.02 

.  20 

.23 

.02 

.83 

.04 

.03 

30 

.02 

01 

2  66 

HIAHI  BEACH 

.45 

T 

T 

.48 

.  10 

.06 

.  11 

1.30 

.  40 

.98 

T 

T 

T 

.10 

.02 

.03 

.04 

.34 

T 

.28 

.94 

9!33 

HIAIII  WB  AIRPORT 

T 

.05 

.02 

T 

T 

T 

.62 

.01 

.20 

.56 

.01 

.01 

8.64 

HIAMI  WB  CITY 

R 

ll5 

,17 

T 

!o4 

T 

^63 

.»» 

1.2e 

.06 

T 

!04 

!73 

T 

.40 

.02 

.  13 

T 

1.21 

.08 

.02 

.02 

1 .00 

.  03 

MILTON  EXP  STATION 

.28 

1.19 

.07 

.31 

.10 

.  13 

.  22 

.07 

.  33 

1 . 44 

4!l4 

MONTICELLO 

1.86 

.26 

T 

.52 

T 

1.76 

.04 

.  55 

.  03 

T 

T 

X 

T 

.  67 

T 

8  69 

HOORE  BAVEN  LOCK  1 

.12 

1.01 

2.40 

.01 

.03 

.35 

1.  59 

.16 

1.63 

.02 

1.16 

.10 

.21 

.93 

.06 

1.35 

.09 

.01 

.04 

.02 

.22 

.07 

.04 

.01 

ll!63 

HOORE  BAVEN  LOCK  1 

.91 

.04 

1.02 

.03 

.  88 

.07 

1 . 38 

.02 

.12 

.04 

.01 

10,37 

MOUNTAIN  LAKE 

!37 

!54 

.88 

!o4 

.02 

.01 

T 

.85 

i.sl 

.  31 

.27 

1.82 

.05 

.  07 

.48 

.  05 

.  34 

.  68 

.  29 

* 

MT  PLEASANT 

.40 

.27 

.15 

.17 

.05 

.78 

.  22 

.  91 

2*os 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

.28 

1.28 

.19 

.12 

1.85 

.03 

.  15 

1.15 

.05 

.09 

.52 

.02 

1 . 38 

2.  66 

.  10 

.  01 

.  02 

.  40 

.  02 

6fl 

.02 

12  63 

NAPLES 

.01 

.18 

.10 

.18 

.02 

.03 

.  65 

.07 

.01 

.01 

.07 

!o2 

.  11 

.14 

.55 

.74 

!91 

.11 

!41 

.18 

!o8 

.01 

4.61 

NAPLES 

HEW  SMYBNA  4  N 

.05 

T 

.48 

.48 

T 

.07 

T 

T 

.05 

.26 

.09 

T 

T 

.05 

.03 

.22 

1  BO 

MCEVILLE 

.05 

.10 

.33 

1.03 

.93 

1 .00 

4.40 

7 , 64 

HICEVILLE 

R 

.01 

.03 

.92 

.15 

.78 

.19 

.64 

.02 

.07 

4.64 

.01 

NITTAW  1  S 

T 

1.27 

.03 

.26 

T 

.65 

.  15 

.31 

.32 

.68 

1.72 

1.06 

.74 

.63 

.04 

1.40 

T 

T 

.02 

.87 

T 

.74 

10.89 

NORTB  NEW  RVR  CANAL  1 

.51 

1°' 

.03 

2.17 

.93 

.05 

.05 

.13 

.82 

.03 

.02 

1.57 

.10 

.  14 

.16 

.03 

" 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

R 

1.26 

!64 

!S8 

2!80 

l!l3 

- 

.24 

.  13 

OCALA 

.62 

.54 

.33 

.16 

.97 

.03 

.70 

.07 

.24 

.22 

.04 

.17 

.19 

.52 

1.41 

.32 

.14 

6.67 

OCALA  AIRPORT 

.70 

.26 

T 

.41 

.02 

.86 

T 

.37 

.30 

T 

.40 

.34 

.20 

.15 

T 

.18 

.08 

4.  27 

OKEECHOBEE  9  W 

1.55 

.10 

1.10 

.10 

.10 

2. 10 

.10 

.60 

.30 

.30 

.10 

.15 

.25 

.47 

.11 

.30 

2.38 

10.11 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  1 

.20 

.05 

^.18 

.06 

1.33 

.02 

.20 

.05 

.  50 

.02 

4.74 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

R 

.18 

.10 

!o5 

1.99 

!o4 

1.30 

.02 

.18 

.09 

.40 

.02 

4.60 

ORANGE  CITY  3  S 

R 

.88 

2.62 

.24 

.10 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.18 

.35 

.20 

.68 

.71 

.05 

.05 

.15 

.16 

.34 

ORANGE  SPNGS  1  E 

1.61 

.41 

.26 

1.62 

.14 

.19 

1.20 

1 .31 

.51 

.42 

.16 

1.14 

.28 

.79 

10.24 

ORl^MTX)  WATER  PLANT 

.18 

.74 

2.35 

.08 

.24 

.97 

.21 

.  50 

.48 

.  34 

4.22 

.91 

.23 

.31 

T 

.15 

.01 

2.34 

.01 

.95 

.04 

.18 

15.04 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

.12 

1.02 

.31 

.17 

.20 

2.08 

.  85 

.  20 

.41 

.  01 

.34 

.08 

2.16 

.01 

.66 

.14 

.04 

.01 

14.51 

ORTONA  LOCK  2 

R 

.05 

1.36 

.05 

!41 

.07 

.45 

2!  42 

.43 

.01 

.01 

.06 

.31 

.22 

.30 

.26 

.21 

.75 

7.37 

PALATKA 

.83 

.14 

T 

.65 

.50 

.08 

.12 

.05 

.03 

.04 

.68 

3.61 

.58 

.07 

.05 

.02 

.11 

1.20 

.95 

.37 

9.  68 

PANACEA 

R 

2.75 

.17 

.03 

.04 

.09 

.10 

.40 

.20 

.47 

1.10 

1.33 

.12 

.10 

.72 

.45 

.53 

1. 13 

2.28 

.19 

.07 

12.27 

PANAMA  CITY 

1.13 

.07 

.18 

.05 

.20 

.33 

T 

T 

.06 

.02 

1.05 

.14 

.33 

.33 

4.00 

.43 

.43 

S.79 

PANAMA  CITY  2 

.  45 

.  41 

.  43 

.  08 

.16 

.  02 

.  38 

.  04 

.28 

.  02 

.07 

.  99 

3.  57 

1 .39 

.46 

8.79 

PARISH 

R 

.10 

.32 

2.45 

1.03 

.05 

1.  50 

.15 

.08 

1 . 11 

1.40 

.26 

.09 

.24 

.  04 

I.  00 

1 .09 

.46 

11.37 

PENNSUCO  4  NW 

R 

.78 

.01 

.01 

.96 

.  45 

.04 

.  11 

.15 

.99 

1.19 

.05 

.06 

.03 

.27 

2.45 

.03 

1.90 

9.  48 

PENSACOLA  CAA  AP 

.33 

T 

.01 

.  11 

.81 

.13 

.  35 

T 

T 

.37 

.36 

T 

.20 

2.36 

.11 

T 

9.19 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

.30 

.02 

.01 

.19 

T 

T 

1.59 

T 

T 

.23 

T 

.05 

T 

.50 

1.00 

.01 

.01 

I 

4.20 

8.11 

PETERS 

1.21 

.45 

.  36 

.  14 

.  40 

.  54 

l.Sl 

.43 

T 

.43 

.44 

.07 

.02 

.41 

T 

.13 

T 

.04 

T 

6.  58 

PLANT  CITY 

.94 

T 

.21 

.48 

.  10 

.05 

.  32 

.42 

.12 

.  64 

.84 

.09 

.21 

.21 

1.02 

.05 

.04 

.28 

.60 

6.62 

POMPANO  BEACH 

.22 

.05 

.15 

.16 

1.70 

2.25 

.  14 

.08 

.34 

.04 

.63 

.32 

.09 

.47 

6.64 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

.94 

.16 

.13 

1.44 

.07 

.21 

.02 

.01 

.17 

.18 

.26 

1.99 

.02 

.  16 

.91 

.11 

6.78 

PUNTA  GORDA 

.71 

.10 

.02 

.58 

.01 

.98 

.01 

.  12 

.03 

.03 

1  33 

.04 

.01 

.69 

.62 

2.24 

.29 

.17 

.25 

.60 

.01 

.01 

.29 

.09 

9.  51 

qUlNCY  EXP  STATION 

.17 

.36 

.06 

.93 

.20 

.06 

.07 

.01 

.44 

.03 

.83 

.02 

.44 

.96 

4.18 

RAIFORD  ST  PRISON 

.48 

.30 

.15 

RAIFORD  ST  PRISON 

R 

.46 

!29 

.01 

I49 

.41 

!54 

!oi 

.15 

.44 

!30 

!05 

!97 

!98 

4!  70 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

_ 

_ 

_ 

_ 

• 

2.06 

.35 

1.26 

1.88 

.28 

.19 

.43 

.26 

3.90 

_ 

SAINT  AUGUSTINE 

1.76 

T 

.11 

.21 

.50 

20 

.20 

.68 

.20 

.05 

.08 

1.62 

.10 

.79 

6.90 

SAINT  AUGUSTINE  BEACB 

1.11 

.23 

.10 

.14 

.88 

!04 

.21 

.40 

.08 

.06 

T 

.05 

1.56 

.09 

.12 

5.03 

.  78 

.06 

.10 

.73 

.15 

■  .04 

.40 

.  06 

.05 

1.59 

SAINT  LEO 

i!oi 

.17 

.97 

!io 

.10 

.25 

.18 

.'93 

.15 

T 

.17 

.97 

.83 

.38 

6.21 

SAINT  LEO 

R 

1.17 

.01 

.94 

.10 

.09 

.25 

.16 

.31 

.93 

.11 

.04 

.51 

.96 

.79 

.35 

6.32 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

R 

.27 

.02 

.89 

.86 

.01 

.03 

.72 

.08 

.04 

.30 

.07 

.05 

.02 

.08 

.33 

.02 

1.08 

2.56 

.08 

.02 

7.54 

SAINT  HARKS  6  SE 

.40 

.30 

.05 

.30 

.'30 

2.40 

.90 

.60 

.30 

1.40 

.40 

.90 

8.25 

ST  PETERSBURG 

.70 

.50 

.20 

.  55 

.  12 

.13 

.20 

.80 

.39 

6.  24 

ST  PETERSBURG 

R 

.89 

.28 

.  21 

.29 

.  24 

.  11 

.  11 

.  17 

.26 

.48 

!l4 

!60 

!54 

2.15 

!05 

!43 

.13 

!02 

!o3 

!42 

.36 

7.91 

SANEORD 

1.01 

1 .00 

.  28 

1 .95 

.  24 

.07 

T 

.25 

.  53 

.02 

.66 

.09 

.41 

1.34 

T 

.13 

1.02 

.64 

.38 

.94 

10.96 

SARASOTA 

T 

.94 

.48 

.43 

.06 

.02 

.06 

T 

.38 

.44 

.79 

.06 

.04 

.16 

.10 

T 

.42 

.03 

4.41 

SECOTAN 

1.37 

T 

.12 

T 

.84 

T 

.66 

T 

.07 

.  13 

1.14 

1.71 

T 

6.04 

STUART 

.  50 

.13 

.34 

.  55 

.12 

.70 

.07 

.  06 

.  38 

1.15 

.  25 

5. 20 

TALLAHASSEE  WB  AP 

.08 

.82 

.08 

.09 

.08 

.02 

.07 

2.21 

.03 

.35 

.29 

T 

T 

!oi 

.24 

.18 

.88 

.14 

T 

5.57 

TAHIAUI  CANAL 

R 

.  52 

.01 

.17 

.12 

.50 

.38 

1.90 

.01 

.70 

1.30 

.01 

.60 

.11 

• 

• 

.70 

.70 

• 

• 

• 

TAHIAHI  THL  40  BD 

.27 

.17 

.31 

.19 

.61 

.09 

2.64 

.  11 

.45 

.05 

.07 

1.10 

.23 

.  38 

.  18 

.10 

.02 

.11 

.30 

.06 

.16 

.06 

.11 

.93 

8.70 

TAUIAHI  TRL  40  BD 

.01 

1.12 

.23 

.02 

.17 

90 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

!oi 

T 

T 

T 

.01 

!o8 

.04 

.  13 

!32 

.  19 

T 

.48 

.  37 

.01 

!o5 

!43 

T 

!31 

l!97 

l!l6 

!l6 

T 

.02 

.81 

.17 

T 

6.72 

TARPON  SPRINGS 

T 

T 

.02 

T 

.29 

.  15 

T 

1.31 

T 

.09 

.94 

T 

T 

1 .00 

.31 

.46 

.  12 

.02 

1.79 

T 

1.92 

1.08 

T 

9. 10 

TAVERN I ER 

.76 

.25 

.05 

1.37 

.20 

.03 

.90 

.05 

3.61 

TITUSVILLE  2  W 

.41 

1.42 

1.55 

.22 

.49 

.  57 

.65 

.20 

.25 

.26 

.75 

6.77 

R 

.08 

.10 

1.30 

.  01 

.  33 

.20 

.12 

.11 

.  86 

1 . 29 

.  02 

.02 

.  27 

.05 

.06 

VEKUS  3  SE 

R 

1.59 

.11 

.03 

.16 

.  19 

.13 

.08 

1.48 

.20 

.13 

.57 

.52 

.11 

.04 

.08 

.07 

.43 

.77 

6.69 

VERNON 

R 

.20 

.27 

.16 

.84 

.81 

1.93 

.45 

4.86 

VERO  BEACH  CAA  AP 

.02 

1.50 

.04 

1.58 

.71 

.31 

.24 

.07 

.20 

.07 

.35 

.51 

T 

.06 

.25 

.12 

.17 

6.20 

VERO  BEACB  CAA  AP 

R 

.02 

1.49 

.01 

.04 

1.50 

.75 

.27 

.23 

.05 

.21 

.06 

.01 

.36 

.47 

.04 

.25 

.13 

.17 

6.06 

WAUCHULA  2  NW 

.09 

T 

.93 

.08 

.01 

T 

2.00 

.07 

.06 

1.31 

.36 

.16 

.43 

.85 

.76 

.29 

.05 

.12 

.25 

.04 

.14 

.28 

.07 

.49 

8.84 

WEST  PALM  BEACH 

T 

.52 

T 

.64 

.18 

.  12 

T 

.08 

T 

.15 

.08 

.93 

.23 

.06 

.05 

.02 

.08 

.03 

.59 

.03 

3.79 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

.63 

T 

.42 

.07 

1.12 

.27 

.05 

.12 

.01 

.75 

.65 

2.48 

.03 

.03 

.27 

.10 

.10 

.70 

.08 

.09 

7.97 

ImTER  HAVEN 

1.02 

.46 

.04 

.54 

.03 

.75 

.87 

.05 

2.24 

.0. 

.01 

.56 

.18 

.04 

.61 

.01 

.99 

.37 

.10 

8.99 

-  117  - 


TabU  4 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JULY  1951 


APALACMICOLA  KB  CITY 
BELLE  GLADE  MRCN  GATE 
BLACKHAN  <i  MNW 

BRANFORD  1  ESE 
BRISTOL 

CHRISTMAS   7  WNW 

CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 

CRESTVIEW   CAA  AP 

COWLING  PARK 

FORT  DRUM 

FORT  MYERS  KB  AP 

GAINESVILLE  UNIV 

GRAPE   HAMMOCK.   3  W 

MIALEAH 

MOLOPAW 

HOMESTEAD  E«P  STA 
JACKSONVILLE  VB  AP 
JACKSONVILLE   WB  CITY 
KISSIMMEE   NO  2 
LA  BELLE  2  NW 
LAMONT   8  N 
LEESBURG 
LOXAHATCHEE 
LYNNE   <•  SE 

mar  i  anna  caa  ap 
marinelano 
melbourne  10  nnw 
melbourne  mb  ap 
miami  hb  airport 
miami  kb  city 
moore  haven  lock  1 
niceville 

north  new  rvr  canal  1 
north  new  rvr  canal  2 
orange  city  3  s 
orlando  wb  airport 
orton'a  lock  2 

PANACEA 
PANAMA   CITY  2 
PENNSUCO  <•  NW 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 

ST   LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI   TRL  '•O  BO 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST   PALM  BEACH  WB  AP 


AVON  PARK    1  NW 
BELLE  GLADE  HRCN  GATE  4 
BLACKMAN  <>  WNW 
BRANFORD  1  ESE 
BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CANAL   POINT   GATE  6 
CHRISTMAS   7  WNW 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS   CITY  CAA  AP 
DAYTONA   BEACH  WB  AP 
DOWLING  PARK 
FELDA 

FORT  MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
GRAPE   HAMMOCK   J  W 
HIALEAH 
MOLOPAW 

JACKSONVILLE   WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
KISSIMMEE   HO  2 
LA  BELLE  2  NW 
LAKE  ALFRED  E»P  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMONT  a  W 
LEESBURG 
LYNNE  *  SE 
MARIANNA  CAA  AP 
MARINELANO 
MELBOURNE    10  WNW 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE   CITY   3  S 
ORLANDO  WB  AIRPOfiT 
ORTONA   LOCK  2 
PANACEA 
PENNSUCO  4  NW 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA   we  CI TY 
PORT   MAYACA   S  L  CANAL 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL  «0  BO 
VENUS    3  SE 
VERO  BEACH  CAA  AP 


A.  M.  Hour  Ending 


9       10       II  12 


P.  M.  Houi  Ending 


-1st- 


•  01 

•02  •oi 

•  01 


•  02 


•10  •s? 

•11  'ii 


•01  ^02 
•  52 


•07  .02 


10  11 


1.15 
.01 


2.69 

1 

,  '15 


1.31 
•  05 
.36 


.06 

•  03 

•  33 

•  05 
.02 


.01  !•«« 
•03  •2« 
1.02 
.02 
1.23 
.19  4.50 
.AO 
.A2 

.36 

•  31 

•  72 
.27 
.59 

•  91 


.05     .02  .01 


.03     .06  .07 


.01  .01 
.02  .03 


-2d- 


.M.     .01     ^22  'O^ 
.04  .01 


.02  .04 
.01 


•  05 


•03  .45  .07 
.03 

.26 

.77 


.10 

i.<>e 


•AS  •Ol 

.so  .01 


.01     .02  .01 
.OA     .Ot  .01 
«  * 


.01 
.03 
•  01 


•  15 

•  20 


.07  ^05 

.05  1 


.39 
.03 


.51 
.07 


.10 
1.10 


.05 
2.75 
.AS 


.92 
.18 
.01 
.02 
.63 


•  OS 

•  27 

•  96 
.2« 
.33 

1.37 
<8T 

.20 
.60 
.10 
.97 
.68 

2.27 
•40 
.26 

2.97 
.01 
• 

1.20 

1.38 

•  41 
.62 
.27 
.98 
.43 
.63 

•  59 

1.45 
.09 
2.38 

.18 
2.62 

.97 
1.36 

.17 

.01 

•  30 
.94 

•  78 

•  01 
.02 
.28 

.01 
.29 
l.»9 


•  fOllO.tDg  3t. 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


APALACHICOLA  HB  CITY 
AVON  PARK    1  NH 
BELLE   GLAOE   HRCN  GATE 
BLACKMAN   <>  HNW 
9RANF0RD  1  ESt 
BRISTOL 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 
CANAL   POINT   GATE  5 
CHRISTMAS   7  WNW 
CLEWISTON 
CLEMISTON  U  S  ENG 
CRESTVIEU  CAA  AP 
CROSS   CITY   CAA  AP 
OAYTONA   BEACH  WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
GRAPE   HAMMOCK    3  H 
HIALEAH 
MOLOPAW 
INGLIS 

JACKSONVILLE  XB  AP 

JACKSONVILLE   WB  CITY 

KISSIMMEE   NO  2 

LA  BELLE   2  NW 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  KB  CITY 

LAMONT  8  W 

LEESBURG 

LYNNE  «  SE 

HARINELANO 

MELBOURNE    10  WNW 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MIAMI    W8  CITY 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 

OCALA  AIRPORT 

ORANGE   CITY    3  S 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

PANACEA 

PANAMA   CITY  2 

PARISH 

PENSACOLA  CAA  AP 
PORT  MAYACA   S   L  CANAL 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

TALLAHASSEE  WB  AP 

TAMIAMI    TRL   40  BO 

VENICE 

VENUS  3  SE 

VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 


APALACHICOLA  WB  CITY 
AVON  PARK    1  NW 
BELLE  GLAOE  HRCN  GATE 
BRANFORO   1  ESE 
BRISTOL 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

CHRISTMAS   7  WNW 

CLEWISTON 

CLEWISTON   U   S  EN6 

CROSS   CITY   CAA  AP 

FORT  DRUM 

FORT  MYERS  WB  AP 

GRAPE  HAMMOCK    3  W 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

JACKSONVILLE  WB  AP 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

KEY  WEST   WB  AP 

KEY  WEST   WB  CITY 

LA  BELLE  2  NW 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LEESBURG 

LIGNUMVITAE  KEY 

LOXAHATCHEE 

LYNNE   1.  SE 

MIAMI    WB  CITY 

NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

PANACEA 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
RAIFORD  ST  PRISON 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI   TRL  40  BO 
VENICE 
VENUS  3  SE 
VERO  BEACH  CAA  AP 
"EST  PALM  BEACH  WS  AP 


BELLE  6LA0E  HRCN  GATE  4 
CANAL  POINT  GATE  6 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CROSS  CITY  CAA  AP 
FELDA 

HOMESTEAD  EXP  STA 
KEY  WEST   WB  AP 
KEY  WEST  WB  CITY 
LA  BELLE  2  NW 


S«e  reference  notes  follovlac  StBtlon  Index. 
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Tabto  4  -  Conlinuvd 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JULY  1951 


LISNUHVITAE  KEY 

LOXAHATCHEE 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

MELBOURNE   MB  AP 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

NORTH  NEW   RVR  CANAL  2 

OfiTONA   LOCK  2 

PORT  MAYACA   S  L  CANAL 

TAMIAMI  CANAL 

TAMIAMI    TRL   '•0  BO 

VENUS  3  SE 

VERO  BEACH  CAA  AP 


'I 


A.  M.  Hour  Ending 


•  II 
.02  .01 

.01  l.«l 


l.M     .13  .02 


.02  .02 
.03  .03 


P.  M.  Hour  Ending 


-6th- 


APALACnICOLA  HB  CITY 
AVON  PARK    1  NH 
BELLE  GLAOE  HRCN  GATE 
BRANroRO  I  ESE 
BRISTOL 

CANAL  POINT  GATE  5 

CLEMISTON 

CROSS  CITY   CAA  AP 

OAYTONA   BEACH   KB  AP 

DOHLING  PARK 

FELOA 

FORI  DRUM 

FORT  MYERS  KB  AP 

GAINESVILLE  UN  IV 

GRAPE   HAMMOCK   3  H 

HIALEAH 

HOLOPAM 

INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WS  CITY 
KEY  WEST   WB  AP 
KISSIMMEE   NO  2 
LA   BELLE   2  NW 
LAMONT   e  W 
LIGNUMVITAE  KEY 
LYNNE  *  SE 
MAR  I  ANNA  CAA  AP 
MARINELANO 
MELBOURNE    10  WNW 
MELBOURNE   WB  AP 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 
ORANGE   CITY    3  S 
ORLANOO  WB  AIRPORT 
ORTONA   LOCK  2 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL   40  BO 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST   PALM  BEACH  WB  AP 


.39  .11  ,0i  .01 
.08  .oa 


.03  .Oil  .09  .01 
.03      .OS,  .01 

.23     .02     .03     .01  .01 

■12  .07 


.12     .01  .01 


.03     .03  .01 


,0i  .03 
•36  .02 


.01 
•  7S 


.01  .OS 
1.23 


.02  .01 

.63     .03  .01 


-7th- 


AVON  PARK   1  NW 

BRANFORD  1  ESE 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

CANAL   POINT   GATE  5 

CHRISTMAS   7  WNW 

CLEWISTON 

CLEWISTON  U   S  ENG 

CROSS   CITY   CAA  AP 

OAYTONA   BEACH  WS  AP 

FORT  DRUM 

FORT   MYERS   WB  AP 

GAINESVILLE  UNIV 

HIALEAH 

HOLOPAW 

HOMESTEAD  EXP  STA 
INGLIS 

JACKSONVILLE   WB  AP 

KISSIMMEE   NO  2 

LA  BELLE   2  NW 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  WB  CITY 

LEES8UR0 

LOXAHATCHEE 

LYNNE  4  SE 

MELBOURNE    10  WNW 

MELBOURNE  WB  AP 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MOORE   HAVEN  LOCK  I 

NORTH   NEW   RVR   CANAL  1 

OCALA  AIRPORT 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORLANOO  WB  AIRPORT 

ORTONA  LOCK  2 

PANACEA 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
PORT  MAYACA   S   L  CANAL 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TAMIAMI  CANAL 


•03      .01  .01 


.42     .22  .07  .10 

.04  .01 

.57  .10 

.01     .02  .04  .01 

.4%  .02  .06 

.09 


j  .03 
.02  .01 


.01 
1.90 


•  I  1.50 
.05  .02 


.03  .01 
.02  .02 


.10 

.19 
laM 
.14 

•  10 
.03 

•  29 

•  38 
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Table  4  •  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JULY  1951 


TAMIAHI   TRL  <iO  BO 

TAMPA   WB  AIRPORT 

VENICE 

VENUS   3  SE 

VERO   BEACH  CAA  AP 

WEST    PALM   BEACH  WB  AP 


AVON  PARK    1  NW 

BELLE  GLADE  HRCN  SATE  4 

BLACKMAN  <.  WNW 

BOCA   RATON   i  W 

CANAL   POINT   6ATE  5 

CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 

OOMLING  PARK 

FELDA 

FORT  DRUM 

FORT  MYERS   WB  AP 

GAINESVILLE  UNIV 

HIALEAH 

HOLOPAW 

HOMESTEAD  E«P  STA 
KEY  WEST   WB  AP 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMHEE  NO  2 
LA  BELLE  2  NW 
LAKELAND  WB  CITY 
LEESBURG 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
LYNNE  1.  SE 
MELBOURNE    10  WNW 
MELBOURNE   WB  AP 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
MOORE   HAVEN   LOCK  1 
NORTH  NEW   RVR   CANAL  1 
OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO   WB  AIRPORT 
ORTONA   LOCK  2 
PANAMA   CITY  2 
PORT  MAYACA   S   L  CANAL 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL   ".0  BD 
TAMPA  WB  AIRPORT 
VENUS    3  SE 
VERO  BEACH  CAA  «P 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


AVON  PARK    1  NW 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  <• 

BOCA   RATON   5  W 

BRANFORO  1  ESg 

CHRISTMAS   7  WNW 

CLEWISTON 

DAYTONA   BEACH  WB  AP 
FELDA 

FORT  MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
INGLIS 

KEY  WEST  WB  AP 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMMEE  NO  2 
LA  BELLE  2  NW 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
LYNNE  *  SE 
MELBOURNE    10  WNW 
MELBOURNE   WB  AP 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
OCALA  AIRPORT 
ORANGE   CITY   3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PENNSUCO  4  NW 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL   *0  BD 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VENUS   3  SE 
VERO  BEACH  CAA  AP 
VEST  PALM  BEACH  WB  AP 


BELLE  GLAOE   HRCN   GATE  «. 

BLACKMAN  <.  WNW 

BOCA   RATON   5  W 

CHRISTMAS   7  WNW 

CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 

FELOA 

FORT  MYERS  MB  AP 


A.  M.  Hour  Ending 


10       II  12 


P.  M.  Hour  Ending 


2.83  .04  .01 
•  OS 


-8th- 


.02 
•  01 


1.06 
•02  .01 


.09     .Oil    .06  .02 


.07 
•  01 


•  26 


-9th- 


1.28     .11!  •04 
.40     .02:    .04  .07 


01     .02  .03 


.01  .01 
.03  .01 


.01  .01 
.28     .04  .12 


•01  •Ol 
•  01 


.01 
.01  .02 


.04 
.02 


-10th- 


•03 

,ai      .40  .04 


•  IS 

•  24 


.02   1.88  .09 


S«e  refereace  i 


foHoving  St«tlon  InilAX. 


-  121  - 


Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JULY  1951 


GRAPE   HAMMOCK   3  N 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
JACKSONVILLE   MB  CITY 
KISSIMMEE  NO  2 
LA   BELLE   2  NH 
LEESBURG 
LI6NUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
MIAMI    MB  AIRPORT 
MIAMI    KB  CITY 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  2 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  KB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 
PARISH 

PENNSUCO  NX 

ST   LUCIE  NEK  LOCK  1 

ST  PETERSBURG 

TAHIAMI    TRL   W  BD 

TAMPA   KB  AIRPORT 

VENICE 

VENUS  3  SE 


SELLE  GLADE  HRCN  GATE 
BOCA   RATON   i  t 
CLEWISTON 
FELDA 

FORT  MYERS  HB  AP 
GRAPE   HAMMOCK    3  W 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
KEY  WEST  WB  AP 
KEY  WEST   WB  CITY 
KISSIMMEE  NO  2 
LA  BELLE  2  NW 
LOXAHATCHEE 
MELBOURNE   10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MIAMI    WB  CITY 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  2 
OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PARISH 

PENNSUCO  <>  NW 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TAMIAMI  CANAL 
TAHIAMI    TRL   M]  BD 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST   PALM  BEACH   WB  AP 


BELLE   GLADE   HRCN  GATE 
BOCA   RATON   3  W 
CANAL   POINT   GATE  5 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U   S  EN6 
FORT  MYERS  WB  AP 
GRAPE   HAMMOCK   3  W 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
KEY  WEST   WB  AP 
KEY  WEST  WB  CITY 
LOXAHATCHEE 
MELBOURNE    10  WNW 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
NORTH  NEW   RVR   CANAL  1 
0K6ECH0BEE  HRCN  GATE  6 
PARI SH 

PENNSUCO  I.  NW 
PORT  MAYACA   S   L  CANAL 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI    TRL   ''0  BO 
VERO  BEACH  CAA  AP 


BLACKHAN  <•  WNW 
CANAL  POINT  GATE  i 
FELOA 

GRAPE   HAMMOCK    3  W 
HOMESTEAD  EXP  STA 
KEY   WEST   WB  AP 
KEY  WEST  WB  CITY 
LA  BELLE  2  NH 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
NICEVILLE 

NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  2 
ORTONA   LOCK  2 
PARISH 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TAMIAMI    TRL   <>0  BO 
VENUS    3  SE 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


A.  M.  Hour  Ending 
6 


•31  •02 
•20      181  •Ol 


•IS  •031 
•OS  all 


P.  M.  Hour  Ending 


•02  •Ol 

.21     •03  1  .07 


.Oil     .10  <    ^03  ttb 


2.42 


•19  ^02 
•Ok  (OS 


U<>7      ala      ^02      •0'>  .01 


.31   2.071    ^03  .01 


.02  .01 
•  01 


•  03 

•  01 


-nth- 


•  19  l,i,B  l.ai     .03  .OS 


-12th- 


•01  .03  .01 
•         .08  < 


.01     .02  .02 


•08  .08 
•  01 


•69  1.17  .23 


•8B     .21  tOl 


-13th- 


•  Ul 

•10     ,li  •&« 


.1.1 


•  01 

•17  ^02 


•02  .30 
•02     .01  • 


•  02 

•  01 


•  12 

•  02 


•  34  •«<• 

•04  •Ol 


•S3;  iSe  .01 
.02  .01 
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Table  4  •  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JULY  1951 


AVON  PARK    1  NH 

BLACKMAN  4  WNW 

CANAL   POINT   GATE  5 

FELOA 

FORT  DRUM 

FORT  MYERS  MB  AP 

GRAPE   HAMMOCK    3  * 

MIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  5TA 
KISSIMMEE   NO  2 
LA   BELLE   2  NX 
LAKE   ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LEESBURG 
LIGNUMVITAE  KEY 
MIAMI    KB  AIRPORT 
MIAMI    KB  CITY 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  KB  AIRPORT 
PENNSUCO  »  NK 
TAMIAMI    TRL   40  BO 
VENUS    3  SE 
VERO  BEACH  CAA  AP 


APALACHICOLA  KB  CITY 
KEY  KEST   KB  AP 
KEY  KEST  KB  CITY 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAMONT    8  K 

NORTH  NEK  RVR  CANAL  2 

ORLANDO  KB  AIRPORT 

PANACEA 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 

TAMIAMI   TRL  W  BO 

TAMPA  KB  AIRPORT 

VENICE 


AVON   PARK    1  NK 
BROOKSVILLE   CHIN  HILL 
GAINESVILLE  UN IV 
HIALEAH 

KEY  KEST   KB  AP 
KEY   KEST   KB  CITY 
LAMONT   8  K 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
MAR  I  ANNA  CAA  AP 
ORANGE  CITY   3  S 
ORTONA   LOCK  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  KB  CITY 
ST  LUCIE  NEK  LOCK  1 
TALLAHASSEE  KB  AP 
TAMPA   KB  AIRPORT 
VENICE 


APALACHICOLA  KB  CITY 
BELLE  GLADE  HRCN  GATE 
BOCA  RATON  i  W 
BRANFORD   1  ESE 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
FORT  MYERS   KB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
GRAPE   HAMMOCK    3  K 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
JACKSONVILLE   KB  AP 
JACKSONVILLE  KB  CITY 
KEY  KEST   KB  AP 
KEY  KEST   KB  CITY 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  KB  CITY 
LAMONT   8  K 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
MAR  I  ANNA  CAA  AP 
MIAMI    KB  AIRPORT 
MOORE  HAVEN   LOCK  1 
NICEVILLE 

NORTH  NEK   RVR   CANAL  1 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  KB  AIRPORT 
PANAMA  CITY  2 
PARISH 

PENNSUCO  4  NK 
PENSACOLA  CAA  AP 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 

ST   LUCIE  NEK  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE   KB  AP 
TAMIAMI    TRL   40  BD 
TAMPA   KB  AIRPORT 
VENICE 


A.  M.  Hour  Ending 


12  3 


4       5  S 


7        8  9 


P.  M.  Hour  Endinq 


-14th- 


•  4S 

•  01 


•  13 

•  20 

•  10 


1>00 
•  28 


•  01 

•  01 


-15th- 


-16th- 


-17th- 


•  17 

•  01 


3 

4 

5 

6 

7 

8 

•  05 

•  59 

.50 

.23 

.06 

•  01 

.03 

01 

•  01 

.04 

.10 

1«07 

•  63 

.14 

.45 

.82 

.05 

•  03 

•  01 

>  tOl 

•  10 

•  28 

.01 

•  01 

•  74 

1.12 

•  04 

•  03 

•  02 

)  ^02 

.29 

•  01 

i  •Ol 

•  86 

•  17 

>  .02 

•  01 

•  01 

.01 

.01 

•  17 

) 

•  02 

•  01 

•  15 

•  04 

•  05 

•  02 

•  12 

•  02 

.44 

•  08 

•  19 

•  01 

•  15 

•  05 

•  01 

.07 

•  01 

•  09 

•  09 

•  02 

•  02 

•  65 

•  02 

•  01 

•  02 

•  01 

1.59 

•  01 

•  36 

.01 

•  68 

•  03 

•01 

•  94 

.01 

.04 

•  14 

.04 

•  0* 

•  01 

1^72 

.02 

.09 

.06 

.04 

.80 

.16 

.33 

.66 

•  01 

•  05 

•  02 

.97 

.03 

.04 

.02 

•  01 

•  02 

.03 

■  03 

.02 

.03 

.13 

.38 

.03 

•  01 

.90 

.04 

.06 

.02 

1  .22 

.02 

•  68 

•  23 

•  02 

•  01 

2^00 

.02 

.06 

•  12 

•  01 

.01 

.01 

1,21 

.14 

.06 

.03 

.07 

•  02 

.02 

.01 

.01 

•  03 

.03 

.05 

.07 

.06 

•  02 

.01 

.01 

.22 

.02 

.01 

.01 

.10 

.03 

.09 

•  01 

.01 

.01 

•  02 

•  17 

•  01 


'I 
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Tabl*  4  -  Continued 


■EST  PALM  BE«CM  KB  *P 


APALACHICOL*  KB  CITY 
AVON   PARK    1  NW 

BELLE   &LAOE  HRCN  OATE  4 
BOCA   RATON   5  W 
BRANFORO   1  ESE 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  MILL 
CANAL  POINT  GATE  5 
CHRISTMAS   7  KNW 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U   S  EN6 
CROSS  CITY   CAA  A3 
OAYTONA   BEACH  MB  AP 
FELDA 

FORT  MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE  UN  I  V 
GRAPE   HAMMOCK   3  * 
HOLOPAW 
INGLIS 

KISSIMMEE   NO  2 
LAKE   ALFRED   EXP  STA 
LAKELAND  KB  CITY 
LAMONT   8  W 
LEESBUR6 
LIGNUMVITAE  KEY 
LYNNE  4  SE 
MAR  I  ANNA  CAA  AP 
HARINELAND 
MELBOURNE    10  NNN 
MELBOURNE  WB  AP 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 

NORTH  NEW   RVR   CANAL  1 
OCALA  AIRPORT 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PANACEA 
PANAMA   CITY  2 
PARISH 

pennsuco  <.  nw 
pensacola  caa  ap 
raiforo  st  prison 
saint  augustine  beach 
saint  leo 

st  lucie  new  lock  1 
st  petersburg 
tallahassee  wb  ap 
tamiam;  trl  40  bd 
tampa  wb  airport 

VENICE 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


AVON   PARK    1  NW 
BLACKMAN  4  WNW 
BRANFORD  1  ESE 
BROOKSVILLE   CHIN  HILL 
CHRISTMAS   7  WNW 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS   CITY   CAA  AP 
OAYTONA   BEACH  WB  AP 
FELOA 

GAINESVILLE  UNIV 
INGLIS 

JACKSONVILLE   WB  AP 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

KEY  WEST   WB  AP 

LAKELAND  WB  CITY 

LAMONT    8  W 

LEESBURG 

LYNNE   4  SE 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

MARINELAND 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

NICEVILLE 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 
OCALA  AIRPORT 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA  DCK  2 
PANACEA 
PARISH 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
PORT   MAYACA   S   L  CANAL 
RAIFORO  ST  PRISON 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI    TRL   <iO  BO 
TAMPA  we  AIRPORT 
VENICE 
VENUS  3  SE 


APALACMICOLA  WB  CITY 
AVON  PARK    I  NW 


HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Hour  Ending 


1    !  2 


,01  lOli  ,02  lOl 
•12  lOl 


.07     .03  .03 


.01 
.OS 

■22     .02  .01 


•OS  .01 
.09  •Ol 


.02  .01  •O'l 
.11     .02  .02 

.11  .02 
.01     .09  .03 


•07  .03 
.06 

.01 


•  01 
.05 


.01  .87  .20i  .12  .08  .01 
.54  .01 


-20th- 


.07 
.92 
.OS 


•  20 
.01 
.47 

•  08 


•  40 
.31 

•  14 


1.29' 
.5T' 
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Table  4  -  Continued 


BELLE  GLADE  MRCN  GATE 
8LACKMAN  «  WNW 
80CA   RATON   5  « 
BRANFORO  1  ESE 
BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CHRISTMAS    7  WNW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS   CITY   CAA  AP 
DAYTONA   BEACH  WB  AP 
FELDA 

FORT  MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
GRAPE   HAMMOCK    3  W 
HIALEAH 
HOLOPAW 

HOMESTEAD  EXP  STA 
INGLIS 

JACKSONVILLE   WB  AP 
JACKSONVILLE   WB  CITY 
KISSIMMEE  NO  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAMATCHEE 
LYNNE   <.  SE 
MARIANNA  CAA  AP 
MARINELAND 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI   WB  CITY 
MOORE   HAVEN   LOCK  1 
NICEVILLE 

NORTH   NEW   RVR  CANAL  1 

ORANGE  CITY  3  S 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ORTONA  LOCK  2 

PANACEA 

PANAMA   CITY  2 

PORT  MAYACA   S   L  CANAL 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 

TAMIAMl  CANAL 

TAMIAMI   TRL  ".O  BO 

VENICE 

WEST   PALM  BEACH   WB  AP 


APALACHICOLA   WB  CITY 

AVON  PARK    I  NW 

BELLE   GLADE   MRCN  GATE 

BLACKMAN  <>  WNW 

BOCA   RATON   i  W 

BRANFORO   1  ESE 

BRISTOL 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

CANAL  POINT  GATE  5 

CHRISTMAS   7  WNW 

CLEWISTON 

CLEWISTON   U   S  ENG 

CRESTVIEW   CAA  AP 

CROSS  CITY  CAA  AP 

FELDA 

FORT  DRUM 

FORT   MYERS   WB  AP 

GAINESVILLE  UNIV 

GRAPE   HAMMOCK    3  W 

HOLOPAW 

HOMESTEAD   EXP  STA 
INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE   WB  CITY 
KEY  WEST   WB  CITY 
KISSIMMEE  NO  2 
LA  BELLE  2  NW 
LAKE  ALFRED   EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMONT    8  W 
LOXAMATCHEE 
MARIANNA  CAA  AP 
MARINELAND 
MELBOURNE    10  WNW 
MIAMI    WB  CITY 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 
ORANGE   CITY    3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 
PANACEA 
PANAMA   CITY  2 
PARISH 

PENNSUCO  i  NW 
PENSACOLA   WB  CITY 
PORT  MAYACA   S  L  CANAL 
RAIFORD  ST  PRISON 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL   40  BO 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VENUS   3  SE 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST   PALM  BEACH  WB  AP 


APALACHICOLA  WB  CITY 
BELLE  GLADE  HRCN  GATE  4 
BLACKMAN  4  WNW 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JULY  1951 


A.  M.  Hour  Ending 
«   I    S  6 


•04      .02  aOZ 


.01      .01  .01 


p.  M.  Hour  Ending 


.02     .06  .02 


.38  .22 
.08  .26 
.0} 


-2 


•06     .01  .01 


1 

2 

 L 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

•  02 

•  01 

.01 

•  13 

.01 

.01 

•  06 

•  01 

.01 

.01 

•  06 

•  05 

.11 

.24 

•  04 

.03 

.02 

.03 

•  03 

•  26 

.02 

.03 

.01 

1.10 

.50 

.11 

.09 

.07 

.02 

.03 

.05 

.66 

.11 

•  02 

•  01 

.02 

.07 

.04 

.26 

.06 

.10 

2.90 

.18 

.10 

.07 

.57 

•  10 

•  03 

•  01 

.02 

.01 

.01 

•  OS 

•  01 

.01 

.01 

•  01 

•  26 

.08 

1  .34 

•  01 

•  01 

.04 

.07 

•  02 

•  06 

.08 

.53 

•  14 

.12 

.05 

•  01 

•  19 

.06 

•  01 

•  03 

.01 

.01 

•  90 

.03 

.03 

.01 

.01 

•  01 

.16 

t  

.22 

.09 

.10 

•  01 

.01 

.01 

.01 

.05 

•  05 

.01 

.12 

.01 

.01 

.03 

.01 

•  01 

.13 

.02 

1.36 

.02 

.OS 

•  03 

.02 

•  08 

•  27 

.02 

t 

* 

* 

• 

• 

.27 

•  02 

.08 

.06 

.23 

.01 

•  08 

.02 

•  40 

.01 

•  01 

.02 

.01 

.01 

I^»4 

.34 

.06 

.17 

.03 

.01 

.26 

•  04 

.04 

.04 

.01 

.78 

•  06 

.01 

.65 

.01 

.05 

.06 

.01 

.18 

.05 

.01 

•  10 

•  12 

.02 

.13 

•  02 

.07 

.03 

.16 

•  01 

.03 

.01 

.61 

•  26 

.01 

1.00 

.02 

•  01 

.01 

.02 

.50 

.01 

.25 

.05 

.07 

.42 

.12 

.02 

.01 

•  04 

•  04 

.04 

.  10 

•  07 

.71 

.05 

.01 

.25 

.62 

.18 

.06 

•  34 

.73 

.06 

.02 

•  02 

.01 

•  05 

•  01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.15 

•  01 

.51 

.02 

•  01 

.01 

.01 

•  06 

•  24; 

.01 

•  14 

•  25 

.04 

•  02 

.01 

•  04 

.02 

.23     .09  .01 
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Tabu  4  Continu*d 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLOR 1  DA 
JULY  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


BRANFORO  1  ESE 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CLEWISTON 
CLEXISTON  U  S  ENG 
FELO* 

FORT   xrERS   MB  AR 
GAINESVILLE  UNIV 
GRAPE   HAMMOCK    3  M 
HIALEAH 
INGLIS 

KEY  WEST  WB  AP 
HEY  XEST  KB  CITY 
LA  BELLE  2  NH 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMONT   8  « 
LOXAHATCHEE 
LYNNE  »  SE 
MARIANNA  CAA  AP 
NICtVlLLE 

NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 
OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE   CITY   3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTOMA   LOCK  2 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 
PARI SH 

PENNSUCO  <•  NW 
PORT  MAYACA   S  L  CANAL 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI    TRL   40  BO 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VENUS   3  SE 

WEST   PALM  8EACH  WB  AP 


APALACHICOLA  WB  CITY 
BRANFORO   1  ESE 
BRISTOL 

CHRISTMAS   7  WNW 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAYTONA  BEACH   WB  AP 
FORT  DRUM 
FORT  MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
GRAPE   HAMMOCK    3  W 
HIALEAH 
HOLOPAW 

HOMESTEAD  EXP  STA 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
KEY   WEST   WB  AP 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMMEE   NO  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
L6ES8UR6 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
LYNNE  SE 
MARIANNA  CAA  AP 
HARINELAND 
MELBOURNE    10  WNW 
MIAMI    WB  CITY 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  I 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  2 
OCALA  AIRPORT 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 
PARISH 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
PORT  MAYACA    5   L  CANAL 
SAINT   AUbUSTIME  BEACH 
ST   LUC  It  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL   *0  BO 
VEHO  BEACH  CAA  AP 
WEST   PALM   BEACH   WB  AP 


APALACHICOLA  WB  CITY 
AVON  PARK  1  NW 
BLACKMAN  <.  WNW 
BOCA  RATON  5  W 
BRANFORO  1  ESE 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CHRISTMAS   7  WNW 
CLEWISTON 
CRESTVIEW   CAA  AP 
FORT  MYERS  WB  AP 
GRAPE   HAMMOCK    3  W 
HIALEAH 
HOLOPAW 

KEY  WEST  WB  AP 
KISSIMMEE  NO  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 


6        7  8 


10      II  12 


P.  M  Hour  Ending 


4        5       6  7 


10      11  12 


•23     .03  tOl 


•04  .02 
.02 

•01  .01 
•01  .01 


.17 

•02  .06 


•39     .13  (02 

•02     .13  .03 

.01  .07 


-23d- 


•  33 

.37  .01 


.01  .la 

.35  .06 


.07  .1*  1,64 
.03  .01 


.10     .10  .02 

.01     .02  .01 

.02 
•07  .03 

.12 


•  04 

.11  .01  •Ol 
• 

•  07 


.07     .01  .02 


•  •  |!  '19 
.11     .01   '  '01 


.85  'le 


•11     .12  .02, 


-24th- 


•01 

•33     ,01  •IS 


•27     ^46  •OT 


•10     .01  •Ol 


•  07 
.07 


S«e  r.r«rcnor  note*  rollolnfi  9t.tion  Indax. 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JULY  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


LAKELAND  HB  CITY 
LIGNUMVITAE  KEY 
LYNNE   <.  SE 
MELBOURNE   10  WNW 
MELBOURNE  W8  AP 
NICEVILLE 
OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  MB  AIRPORT 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 
PARI SH 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA   HB  CITY 
SAINT  LEO 
ST  PETERSBURG 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL   ".O  BO 
TAMPA   HB  AIRPORT 
WEST   PALM  BEACH   MB  AP 


•02     .01  (Ol 


-25th- 


p.  M.  Hour  Ending 


AVON  PARK    1  NH 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  <. 

BOCA   RATON   ^  M 

BRANFORD  1  ESE 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

CANAL  POINT  GATE  5 

CHRISTMAS   7  HNW 

CLEMISTON 

CLEMISTON  U  S  6N6 

CROSS   CITY   CAA  AP 

FELOA 

FORT  MYERS  HB  AP 
GAINESVILLE  UN  I  V 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
INGLIS 

KEY   HEST  HB  AP 
KEY  HEST  HB  CITY 
KISSIMMEE  NO  2 
LAKELAND  HB  CITY 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAMATCHEE 
MAR  I  ANNA  CAA  AP 
MELBOURNE    10  HNH 
MIAMI    HB  AIRPORT 
MIAMI    MB  CITY 
NICEVILLE 

NORTH  NEH   RVR   CANAL  1 
NORTH  NEH  RVR  CANAL  2 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  HB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 
PANACEA 
PARISH 

PENNSUCO  4  NH 
PENSACOLA   HB  CITY 
PORT   MAYACA   S   L  CANAL 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE   NEH  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE  HB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL  <iO  BD 
TAMPA   HB  AIRPORT 
VENUS    3  SE 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 
HEST   PALM   BEACH   MB  AP 


•01     .01  >0l 


•  69     •Ol  •I'k 


•18     .02  .39 
•  14 

•01  .01 

•99  (Ol 
.09 


.38     .06  .01 


.17     .01  .01 
•16  ^30 


•  13 

•  09 

•  01 

1^00 
.79 


•  01 

•  01 

•  02 


•  44 

.20 


U26  ^90  .03 

1.20  .38  .04 

♦  .01 

.01  .01  .04 


•  1.41 
.02  .01 


.22  .04 

.01 


.01     .01  .01 


-26th- 


BELLE  GLADE  HRCN  GATE 
BOCA   RATOM   9  H 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CANAL   POINT   GATE  9 
CHRISTMAS   7  MNH 
CLEMISTON 
CLEHISTON  U   S  ENG 
CRESTVIEM  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
FELDA 

FORT  MYERS  MB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
HIALEAH 

HOMESTEAD   EXP  STA 

KEY  HEST  HB  AP 

KEY  HEST   HB  CITY 

KISSIMMEE  NO  2 

LA  BELLE  2  NH 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  HB  CITY 

LAMONT   8  H 

LIGNUMVITAE  KEY 

LTNNE   4  SE 

MELBOURNE    10  HNH 

MIAMI    MB  AIRPORT 

MIAMI    HB  CITY 

NORTH  NEH   RVR  CANAL  1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORTONA   LOCK  2 

PANACEA 

PARISH 

PENNSUCO  4  NH 
PORT  MAYACA  S 
ST  PETERSBURG 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL  40  BO 


.08 
•  21 


.01     .03  .0} 


•41  .08 
•  49 


.01 
.01  .01 


.01  .01 
•20  .01 


CANAL 


•02  •Ol 
•43     ^09  •Ol 


•  22 
•08  .09 


•  oa 

•  04 


.01 

.24  .01 

.01     .01  .07 
.09 

.01     .09  .16 


S«e  r.ferenc.  not.,  follovlng  St.tlOD  lod.z. 
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Table  4  ■  Conlinu*d 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JULY  1951 


A.  M,  Hour  Ending 


AVOW  PARK    1  NW 

BLACKMAN  <•  MNH 

BOCA   RATON   5  W 

BRANFORO  1  ESE 

BRISTOL 

CLEHISTON 

CLEMISTON  U  S  ENG 

CROSS  CITY  CAA  AP 

FORT  MYERS   MB  AP 

KEY  BEST   KB  AP 

KEY   WEST   HB  CITY 

LAHONT    8  W 

LOXAMATCMEE 

MIAMI    HB  AIRPORT 

MIAMI    HB  CITY 

NORTH  NEH  RVR  CANAL  1 

NORTH  NEH   RVR  CANAL  2 

OCALA  AIRPORT 

OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 

PARISH 

PENNSUCO  4  NH 
PENSACOLA   HB  CITY 
PORT  HAYACA   S  L  CANAL 
RAIFORD  ST  PRISON 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE  HB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL   ".O  BO 
VENICE 
VENUS   3  SE 

HEST   PALM  BEACH   HB  AP 


APALACHICOLA   HB  CITY 
BELLE   GLADE   HRCN   GATE  4 
BLACKMAN  i.  WNH 
BRANFORD   1  ESE 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CANAL   POINT   GATE  5 
CLEWISTON 
CLEHISTON  U  S  ENG 
CRESTVIEH   CAA  AP 
CROSS  CITY   CAA  AP 
GAINESVILLE   UN  IV 
INGLIS 

JACKSONVILLE   HB  AP 
JACKSONVILLE   HB  CITY 
KISSIMMEE   NO  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  HB  CITY 
LAMOHT   e  H 
LOXAMATCHEE 
MAR  I  ANNA  CAA  AP 
MARINELANO 
MIAMI    HB  CITY 
NICEV I LLE 

NORTH  NEH  RVR  CANAL  1 
ORANGE   CITY   3  S 
ORLANDO  HB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 
PARISH 

PENSACOLA  CAA  AP 
PORT  MAYACA   S  L  CANAL 
RAIFORO   ST  PRISON 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 
TALLAHASSEE  HB  AP 
TAMIAMI    TRL   40  BO 
TAMPA   HB  AIRPORT 
VENICE 
VENUS   3  SE 
VERNON 


APALACHICOLA  HB  CITY 

AVON  PARK    1  NW 

BELLE   GLADE   HRCN   GATE  4 

BLACKMAN  4  HNH 

BOCA   RATON   5  H 

BRANFORD   1  ESE 

BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CANAL   POINT  GATE  S 
CHRISTMAS   7  MNH 
CLEHISTON 
CLEHISTON  U   S  ENG 
CRESTVIEH  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAYTOHA   BEACH  HB  AP 
FORT  DRUM 
GAINESVILLE  UNIV 
GRAPE   HAMMOCK    3  W 
HIALEAH 
INGLIS 

JACKSONVILLE  HB  AP 

JACKSONVILLE  HB  CITY 

KISSIMMEE   NO  2 

LA  BELLE  2  NH 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 


7        8  9 


10      11  12 


P.  M.  Hour  Ending 


-27th- 


01     (IT     .04     tOl  (01 


•73  .07 
•06     .47  .01 


.41'     • 94 

I     •OS  .10 


-28th- 


•OS     •OZ     ^04  •OS 


7  8.9 


•80     ^07  .06 


.10  .OS 
.43  .01 


04     .08  .02 


.86     .01     .02  .01 
.10  .04 


.09     .17  .10 


•01  .01 

.06  .01 


-29th- 


lOi     .27  .48 


.03     .01     .01   I  '01 
•  02      .04      .06  I  .06  .04 


•OS     .27     .25     .29     .14  .17 


.01  .04 
•  03 


.04     .19     ^06  •Ol 


.14|  .01 
.25 


.021    .23  .27  .33 

.05  .18 


.011    .93     .01  .01 


.25     .01     .011  .05 


.59     .26  .01 


.01  .01 
.09  1.32 


.03     .01  .03 


.02 

.01     .04  .01 
•  01 

•  01 

•78  .05 
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Table  4  -  Continued 


FLORIDA 
JULY  1951 


Slalion 


LAKELAND  KB  CITY 

LAMONT    e  N 

LEESBUR& 

LYNNE   <t  SE 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

MIAMI    KB  AIRPORT 

MIAMI    MB  CITY 

NICEVILLE 

NORTH  NEH   RVR   CANAL  1 
OCALA  AIRPORT 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  MB  AIRPORT 
PANACEA 
PANAMA   CITY  2 
PENNSUCO  4  NH 
PENSACOLA   CAA  AP 
PENSACOLA   KB  CITY 
PORT  MAYACA   S   L  CANAL 
RAIFORO   ST  PRISON 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 
TALLAHASSEE   KB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VENUS   3  SE 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 


APALACHICOLA  WB  CITY 
AVON  PARR.    1  NW 
BELLE  GLADE  HRCN  GATE 
BOCA   RATON   S  H 
BRANFORD  1  ESE 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

CLENISTON 

CRESTVIEW  CAA  AP 

CROSS   CITY   CAA  AP 

DAYTONA   BEACH   WB  AP 

FELDA 

FORT  DRUM 

FORT  MYERS  WB  AP 

GAINESVILLE  UNIV 

GRAPE   HAMMOCK   3  W 

HOMESTEAD  EXP  STA 

INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
KISSIMMEE  NO  2 
LA  BELLE  2  NW 
LAKE   ALFRED   EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LEESBURG 
LYNNE   4  SE 
MELBOURNE   WB  AP 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
NICEVILLE 

NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 
OCALA  AIRPORT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
OR TON A   LOCK  2 
PANACEA 
PANAMA   CITY  2 
PARISH 

PENNSUCO  <•  NW 
PENSACOLA   CAA  AP 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  I 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VENICE 
VENUS    3  SE 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


I.  Hour 
6 


Ending 
7 


7   1^  8  I  9 


P.  M.  Hour  Ending 


.27 
•  08 


.02  .01 
.02 


-30th- 


.01     .10  tt^i 


.02     .13     .17     .23     .01  .01 
.07  .18 
.42 

.03     .59     .22  .09 
.01 

.IS     .20  .03 


.05 

.06 
.05 
.02  .13 
.29  .04 


2.00  1.70 


.20  .08 
.78  .01 


10  u 


.01 

.01  .03 
.75  .01 


-3] 


st- 


APALACHICOLA  WB  CITY 
AVON  PARK    1  NW 
BELLE  GLADE  HRCN  GATE 
8LACKMAN  b  WNW 
BRANFORD  1  ESE 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
OOWLING  PARK 
FORT  DRUM 
GAINESVILLE  UNIV 
GRAPE  HAMMOCK   3  W 
HOLOPAW 

HOMESTEAD  EXP  STA 
JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
KEY  WEST  WB  AP 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMONT   8  W 
LEESBURG 
LOXAHATCHEE 
MARINELAND 
MELBOURNE    10  WNW 
MELBOURNE   WB  AP 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MOORE   HAVEN   LOCK  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 


.02     .04  .02 


.01   1.20     .30  .01 
.03 

.65  .01  .02 
•         •  * 

•05  .01 

•17  ^02 

•24     •Ol     .01  .01 


.68  1.42 
1.02 
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Table  4  Conllnued  HOURLY  PRECIPITATION  ^^[lor.da 


Station 

A.  M.  Hour  Ending 

p.  M.  Hour  Ending 

Total 

1    1    2   1  3 

4    1    S    1  6 

7  1    B  9 

10  j    11  12 

1        2  3 

4       S  6 

7       8  9 

10      11  12 

NORTH  NEH  RVR  CANAL  2 
OliLANOO  IB  AIRPORT 
ORTONA   LOCK  2 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 
PENNSUCO  *  NW 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT   AUGUSTINE  BEACM 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL   W  60 
VENICE 
VERNON 

WEST    PALM  BEACH  W6  AP 

•  01 

.43 

•  36 
- 

•44  .01 

•  01  •0<> 

•  01 

j 

i 

•  01 

•  02 

1^61 
•  97 

•  12 

•04     .01  ^29 

.20     .04  .01 
.01 

.01     .01  .01 
.09 

.01 

•  01 

.07 
.46 
1.90 

•  98 

•  12 

•  35 

•  36 

•  43 

•  09 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.  16 

.  17 

.27 

.21 

.09 

.11 

.21 

.30 

.  15 

.  14 

.  15 

.  19 

.  38 

.  19 

.  22 

.27 

.23 

.26 

.20 

.22 

.  12 

.21 

.18 

.08 

.20 

.26 

.  18 

.  14 

.  16 

.27 

.15 

6.10 

WIND 

87 

108 

85 

69 

58 

89 

109 

112 

74 

114 

88 

69 

91 

123 

72 

99 

77 

72 

96 

108 

84 

CLEWISTOM  U  S  ENCINEEBS 

(a) 

EVAP 

.  19 

.  23 

.  22 

.01 

.21 

.02 

.  19 

.  14 

.  17 

.  14 

.  17 

.  16 

.09 

.  14 

.23 

.24 

.30 

.20 

.07 

.  17 

.  16 

.13 

.  12 

.  13 

.  12 

.05 

.  14 

.09 

.  15 

.22 

.  17 

4.77 

MAX 

97 

93 

88 

87 

85 

94 

96 

94 

90 

92 

94 

91 

94 

98 

100 

100 

97 

90 

95 

96 

88 

89 

87 

90 

87 

91 

95 

94 

91 

92 

97 

MIN 

82 

82 

78 

79 

79 

78 

81 

81 

80 

80 

80 

80 

79 

83 

84 

85 

85 

83 

81 

82 

81 

79 

81 

81 

81 

79 

81 

83 

82 

80 

81 

HIALEAH 

EVAP 

.  31 

.  15 

.  33 

.  30 

.41 

.  18 

.  30 

.15 

.  17 

.05 

.16 

.58 

.  16 

.14 

.18 

.26 

.33 

.15 

.23 

.31 

.08 

.25 

.28 

.26 

.02 

.32 

.  24 

B7.23 

WIND 

37 

19 

43 

42 

35 

23 

35 

14 

19 

27 

32 

27 

25 

17 

23 

50 

3 

1 

114 

42 

26 

40 

44 

45 

29 

32 

43 

36 

35 

42 

20 

1020 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

.  15 

.  35 

.  21 

.20 

.09 

.  18 

.32 

.  19 

.22 

.  19 

.23 

.  19 

.22 

.  33 

.  14 

.31 

.30 

.14 

.  17 

.19 

.28 

.  15 

.  15 

.  12 

.20 

.20 

.23 

.22 

.12 

.  16 

B6.36 

WIND 

11 

20 

23 

25 

12 

13 

21 

19 

21 

19 

18 

16 

14 

18 

13 

21 

21 

15 

15 

14 

13 

23 

13 

15 

15 

20 

12 

18 

17 

15 

13 

523 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.18 

.  16 

.04 

.30 

.11 

.  17 

.16 

.■10 

.13 

.27 

.  11 

.24 

.25 

.31 

.10 

.24 

.  11 

.31 

.08 

.20 

.22 

.23 

.09 

.41 

.11 

BS.32 

VOORE  BAVEK  LOCK  1 

EVAP 

.22 

.24 

.  16 

.  16 

.  16 

.29 

.28 

.  14 

.27 

.26 

.  19 

.27 

.29 

.  18 

.  17 

.23 

.11 

.07 

.14 

.  15 

.09 

.  17 

.26 

.24 

.19 

.14 

B6.05 

WIND 

45 

29 

37 

37 

37 

34 

48 

40 

37 

32 

32 

35 

32 

31 

30 

46 

50 

42 

46 

37 

39 

46 

38 

33 

39 

29 

30 

38 

47 

60 

36 

1192 

ORLANDO  HATER  PLANT 

EVAP 

.23 

.23 

.40 

.23 

.26 

.  28 

.  24 

.18 

.  19 

.  22 

.26 

.20 

.26 

.28 

.25 

.27 

.28 

.16 

.  14 

.22 

.20 

.14 

.13 

.23 

.16 

.23 

.22 

.25 

.23 

.17 

B6.96 

WIND 

21 

15 

15 

24 

14 

25 

27 

32 

38 

30 

31 

35 

IS 

18 

21 

13 

18 

18 

10 

11 

19 

19 

12 

8 

17 

11 

12 

13 

14 

11 

14 

581 

TAMIAyi  TRL  40  BO 

EVAP 

.24 

.13 

.21 

.23 

.  15 

.21 

.27 

.16 

.23 

.12 

.27 

.27 

.25 

.29 

.  13 

.20 

.17 

.13 

.10 

.08 

.02 

.  13 

.15 

.24 

.04 

.19 

.23 

.21 

B5.59 

Hax  and  yiN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

(a)  Evaporation  measured  in  pan  36  x  38  inches. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tables  ,    -""LY  1951 


Station 

Day  Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

S 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 
> 
< 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

88 

72 

89 
78 

87 

77 

83 
74 

87 
76 

89 
76 

85 
74 

85 

73 

87 

77 

87 

75 

87 

75 

91 
76 

91 
77 

89 
76 

92 

91 
79 

92 

75 

89 
75 

87 

77 

86 
75 

88 
71 

86 
70 

86 

76 

86 

75 

86 

78 

88 

80 

88 

78 

88 

77 

82 

72 

84 
74 

89 

77 

87.5 
75.6 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

92 
67 

91 
72 

93 
70 

92 
64 

93 
69 

94 

69 

91 
71 

97 
74 

88 
69 

90 
70 

92 
72 

92 
76 

95 
74 

93 
73 

94 

94 

94 

95 
76 

92 
70 

92 
64 

92 
70 

90 
69 

91 
68 

90 
68 

88 
73 

90 
72 

90 
69 

91 
72 

92 
72 

90 
69 

88 
71 

91.8 
70.5 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

92 
73 

92 
73 

93 
71 

90 
71 

91 
71 

95 
72 

V, 
71 

90 
71 

90 
71 

93 
72 

92 
71 

97 
73 

96 

73 

95 
73 

95 
72 

95 
76 

95 
75 

91 
71 

91 
72 

91 
74 

91 
72 

91 

70 

89 

73 

91 

73 

90 
72 

92 
71 

90 
73 

94 
74 

94 
72 

89 

72 

92 
74 

92.3 
72.3 

BARTOW 

MAX 
MIN 

93 
72 

92 
73 

92 

70 

94 

71 

96 

71 

95 
73 

94 

7 1 

92 
72 

93 
71 

94 
7  1 

95 
70 

95 
70 

95 
71 

98 
72 

96 
72 

96 
74 

97 

75 

93 

73 

89 
71 

93 
71 

92 
70 

93 
69 

91 
71 

92 

72 

93 
69 

92 

70 

94 

71 

93 
73 

93 

72 

88 
73 

93 

73 

93.4 
71.5 

BELLE  GLADE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
68 

90 
67 

87 
68 

87 
69 

89 
68 

91 
71 

89 
68 

89 
67 

86 
68 

84 

67 

88 
68 

87 
70 

91 
71 

92 

92 
69 

90 
70 

90 
70 

88 
70 

89 
69 

86 
69 

89 
69 

90 
70 

86 
70 

88 
69 

88 
65 

88 
70 

89 
69 

89 
71 

87 
69 

88 
69 

88.6 
68.9 

BI6  CYPRESS   iNO  RES 

MAX 
MIN 

91 
62 

88 
60 

92 
60 

95 
61 

96 
62 

97 
69 

97 
69 

93 

87 
69 

90 

71 

92 
71 

93 
70 

99 

72 

95 

95 
72 

95 
73 

92 
73 

94 

73 

92 
72 

92 
71 

70 

88 

72 

90 
71 

90 
71 

90 
69 

93 
72 

91 
70 

96 
74 

92.7 
69.2 

BIG  PINE   KEY  INN 

MAX 
MIN 

91 
77 

91 
77 

91 
79 

91 
73 

89 
77 

91 
78 

91 
78 

92 
76 

89 
75 

88 

78 

90 
76 

91 
75 

91 
77 

90 
75 

92 

92 
79 

90 
76 

92 
79 

92 

78 

92 
80 

93 

80 

93 
77 

92 
75 

92 
75 

89 

70 

89 
71 

91 

73 

90 
74 

90 
78 

92 
70 

94 

75 

91.0 
76.9 

BLOUNTSTOKN  2  E 

MAX 
MIN 

88 
73 

91 
75 

87 
73 

90 
71 

89 

72 

94 

75 

93 
70 

92 
68 

91 

70 

91 
71 

93 
72 

97 
71 

96 

70 

97 
71 

98 

99 
74 

99 
75 

99 
73 

94 

73 

92 
74 

91 

73 

93 
70 

93 
71 

90 
72 

90 

73 

89 

72 

92 
71 

92 
73 

83 

73 

76 
70 

95 

72 

92.1 
72.1 

BRAOENTON 

MAX 
MIN 

91 
72 

92 
73 

90 
73 

92 
69 

93 
69 

92 
72 

90 
71 

94 

70 

93 
69 

94 

70 

91 
72 

91 
71 

92 
71 

91 
73 

93 

96 
75 

92 
75 

91 
72 

91 
73 

88 
74 

91 
70 

92 
69 

88 
70 

91 
72 

88 
71 

92 

70 

91 
70 

92 
73 

91 
73 

91 
74 

90 
74 

91.4 
71.7 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

91 
72 

91 
71 

86 
72 

88 
71 

91 
71 

91 
74 

87 

70 

BS 
70 

90 
70 

92 
71 

91 
71 

91 
72 

94 

73 

93 
76 

94 

94 
76 

91 
74 

89 
71 

86 
71 

66 
71 

92 
73 

90 
69 

89 
70 

90 

71 

90 
69 

90 
69 

91 
71 

89 
73 

87 

71 

83 
71 

89 

73 

89.8 
71.6 

BOSHNELL  2  E 

MAX 

MIN 

9S 
70 

93 
70 

89 

71 

92 
70 

93 
69 

95 
71 

90 
69 

87 
70 

91 
70 

91 
70 

91 
70 

92 
65 

97 
69 

95 
72 

95 

96 
73 

95 
71 

92 
70 

92 
70 

90 

72 

94 
69 

93 
69 

93 
68 

94 
69 

92 
69 

93 
67 

94 
69 

93 
72 

94 

70 

88 
71 

92 

72 

92.6 
69.9 

CAMP  BLANDING 

MAX 

MIN 

88 
73 

94 
72 

92 
73 

87 
71 

91 
74 

94 

75 

95 
69 

87 
67 

87 
70 

84 
67 

86 
65 

89 
75 

93 
74 

98 
76 

98 

100 
75 

100 
77 

97 
70 

98 
70 

88 
73 

91 
76 

92 
75 

90 
74 

95 

72 

91 

73 

92 
72 

95 
72 

92 
72 

91 

72 

89 
69 

85 
68 

91.9 
72.1 

CAPE    SABLE   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

95 
72 

94 
72 

91 
69 

96 

72 

89 
71 

88 

73 

90 

71 

89 
70 

88 
72 

86 
72 

89 
71 

90 
70 

92 
74 

90 
71 

93 

91 

72 

89 
72 

90 

73 

90 

72 

85 

75 

90 
71 

90 

71 

90 
75 

89 

71 

87 
69 

88 

69 

88 

71 

89 
72 

90 

75 

91 
73 

91 
74 

89.9 
71.8 

CAPTIVA 

MAX 

MIN 

92 
76 

91 
80 

92 
76 

91 
75 

94 
76 

95 
75 

90 
72 

90 
74 

93 
75 

90 
76 

92 
75 

91 
75 

93 
77 

91 
77 

95 

92 
79 

92 
76 

90 
76 

91 

79 

93 
75 

90 
70 

93 
71 

89 
74 

91 
76 

87 

75 

93 
74 

94 

76 

94 

89 

76 

90 
76 

90 
76 

91.5 
75.4 

CARRABELLE 

MAX 

MIN 

89 
74 

87 
72 

89 

73 

88 
72 

90 
74 

94 
74 

90 
70 

87 
68 

92 
70 

92 
72 

90 
72 

93 
70 

94 
72 

93 
72 

96 

94 

96 

91 
73 

89 
74 

88 
72 

91 
73 

90 
68 

88 

71 

89 

73 

90 
75 

90 
72 

91 
71 

87 
73 

80 
71 

85 
71 

92 
72 

90.2 
72.2 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

89 
76 

90 
76 

85 
75 

85 
75 

89 

76 

93 
76 

86 

73 

90 
72 

92 
71 

90 
72 

92 
72 

90 
76 

93 
78 

94 
79 

96 

94 

93 

78 

84 
76 

82 
71 

86 
72 

90 
77 

90 
76 

89 
74 

89 

72 

88 

72 

88 
74 

89 
78 

88 
78 

86 
75 

81 
70 

89 
74 

89.0 
74.9 

CHIPLEY   3  E 

MAX 
MIN 

91 
74 

89 
72 

89 

72 

92 
71 

93 
75 

93 
74 

91 

70 

90 
70 

90 
68 

92 
64 

96 
70 

96 
70 

97 
70 

96 
69 

97 

99 
74 

98 
74 

93 
74 

93 
72 

94 

72 

93 
73 

93 
72 

92 
71 

91 
70 

91 
71 

93 
71 

92 
70 

89 

72 

80 

72 

87 
71 

90 

70 

92.3 
71.3 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

91 
75 

90 
75 

89 
73 

89 
74 

89 
74 

91 
72 

89 
74 

90 
77 

90 
73 

91 
72 

91 
74 

93 
74 

92 
75 

93 
78 

93 

95 
79 

94 
78 

86 

72 

87 
72 

87 

77 

91 
73 

91 
71 

89 
72 

89 
73 

89 
73 

92 
72 

91 

73 

89 
76 

92 
80 

87 
76 

88 
76 

90.3 
74.5 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

94 
74 

95 
71 

94 

70 

94 

74 

95 
71 

95 
72 

91 

72 

91 
72 

89 
71 

93 
72 

93 
71 

95 
69 

98 
71 

99 
75 

97 

97 
74 

98 

77 

96 

72 

89 
72 

96 

72 

96 
71 

93 
70 

92 
70 

96 
71 

92 
70 

94 

70 

94 

70 

92 
72 

92 
71 

89 

73 

92 
74 

93.9 
71.8 

CLEWISTON  U   S  EN6 

MAX 
MIN 

85 
70 

88 
71 

87 
67 

86 
71 

35 
70 

86 
70 

86 
71 

85 
69 

85 
70 

85 

70 

85 
70 

86 
69 

89 
70 

87 
75 

91 

87 
72 

87 
72 

91 
71 

91 
70 

92 
73 

90 

72 

89 
71 

88 
74 

88 
74 

88 

88 
69 

88 
72 

88 

73 

88 

72 

90 

71 

92 

71 

87.8 
71.1 

COCONUT   GROVE   7  S 

MAX 
MIN 

89 

72 

90 
73 

89 
74 

90 
74 

89 
74 

89 
74 

89 
74 

90 
71 

88 
72 

84 
74 

83 
70 

89 
71 

89 
73 

90 
72 

90 

89 
76 

90 
75 

90 
76 

91 
81 

90 
76 

91 
72 

89 

73 

90 
79 

90 
74 

87 
73 

88 

72 

89 
78 

89 

73 

88 
76 

89 
74 

90 

72 

89.0 
73.9 

COMPASS  LAKE 

MAX 
MIN 

91 
71 

91 
72 

90 
71 

94 

69 

95 
71 

93 

71 

93 
71 

92 

72 

93 
68 

94 

69 

96 
69 

98 
69 

100 
67 

99 
68 

99 

99 
75 

99 
73 

93 
73 

93 
71 

90 
72 

93 
71 

92 
72 

90 

70 

91 
71 

90 
72 

92 
71 

93 
68 

89 

72 

77 
72 

86 
70 

91 

70 

92.8 
70.7 

CRESCENT  CTY  2  SW 

MAX 
MIN 

96 
73 

93 

70 

91 
71 

93 
73 

95 
74 

93 
71 

86 
70 

84 
71 

87 
68 

88 
71 

89 
70 

90 
67 

93 
73 

95 
71 

96 

94 

73 

95 
75 

93 
71 

?t 
71 

91 
73 

92 
70 

92 
69 

89 
71 

90 
71 

92 
69 

92 
69 

90 
73 

92 
68 

90 
70 

87 
71 

90 
71 

91.0 
71.0 

CRESTVIEW  CAA  AP 

MAX 
MIN 

90 
73 

90 
71 

91 
70 

92 
74 

95 
74 

95 
74 

92 
72 

89 

70 

90 
68 

93 
67 

96 
69 

95 
71 

96 
71 

95 
69 

97 

100 
74 

101 
75 

94 
73 

90 
73 

91 
74 

91 
73 

86 

72 

87 
71 

89 
72 

91 
71 

91 

72 

88 
71 

89 
71 

85 
71 

87 
71 

90 
69 

91.8 
71.5 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 
MIN 

93 
72 

93 
73 

93 
72 

88 
72 

92 
70 

93 
70 

89 
69 

91 
67 

94 

67 

95 
70 

94 
66 

97 
67 

95 
70 

96 
68 

95 

70 

101 

99 

96 
70 

88 
71 

92 
71 

93 

72 

94 

71 

95 
69 

97 
69 

95 
68 

96 

69 

97 
68 

91 

70 

92 
71 

84 

70 

92 
69 

93.5 
69.9 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

92 
72 

90 
70 

89 
70 

87 
70 

91 
72 

94 
74 

94 

71 

86 

76 

85 

73 

87 
73 

85 

72 

86 

70 

87 

73 

97 
75 

91 

92 
76 

92 
75 

95 

75 

93 

71 

91 

73 

90 

70 

90 
71 

90 
71 

91 
75 

91 

70 

90 
71 

94 

77 

80 

74 

93 
71 

91 
71 

90 

73 

90.4 

72.5 

DAYTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 
MIN 

93 
72 

91 
71 

90 
70 

90 
70 

94 

72 

94 

72 

86 
70 

85 
75 

87 
70 

87 
70 

87 
71 

88 
66 

96 
70 

94 
74 

94 

94 
73 

94 
73 

94 
71 

90 
70 

92 
71 

91 
68 

90 
68 

90 
70 

91 
69 

91 
68 

91 
68 

91 

72 

92 
73 

92 
69 

89 

72 

90 
72 

90.9 
70.7 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

94 

74 

89 
74 

92 
71 

92 
74 

97 
74 

96 
75 

95 
72 

93 

72 

95 
70 

96 
68 

99 
69 

97 
74 

101 
72 

97 
70 

99 

100 
76 

100 
76 

97 
75 

95 
74 

94 
74 

93 
75 

90 
73 

94 
71 

94 

73 

94 
74 

94 

72 

93 
74 

91 
74 

83 

72 

88 

71 

93 
71 

94.4 

72.8 

OE  LAND 

MAX 
MIN 

91 
72 

95 
71 

93 
69 

91 
71 

92 
72 

93 
74 

94 

71 

89 
70 

86 

71 

89 
71 

88 

70 

90 
67 

92 
72 

95 
75 

96 

96 

76 

96 
74 

94 

73 

92 
72 

87 
72 

90 

70 

92 
70 

92 
71 

89 

73 

91 
69 

92 

70 

92 
72 

91 
73 

91 

71 

92 

72 

89 

72 

91.6 
71.5 

DRY  T0RTU6AS 

MAX 
MIN 

89 
76 

89 
79 

90 
74 

87 
78 

88 

72 

87 
70 

89 
75 

90 
77 

88 
74 

87 
75 

89 
74 

88 
75 

89 

78 

92 
78 

90 
78 

89 
75 

90 
78 

92 
78 

91 
78 

90 
79 

89 

69 

84 

72 

89 

77 

89 
75 

85 
70 

88 
74 

89 
74 

88 

76 

89 

77 

90 

78 

90 

78 

88.8 
75  .5 

EUSTIS   2  S 

MAX 
MIN 

93 
73 

91 
71 

91 

72 

93 

72 

95 
73 

96 

72 

88 

72 

86 

73 

89 
72 

90 
72 

90 
72 

92 
69 

95 
73 

95 
76 

98 

96 
75 

97 
76 

94 

71 

92 
72 

92 
73 

92 
71 

V 

71 

91 
73 

92 
73 

94 

70 

96 

71 

95 
73 

95 
74 

95 

72 

90 

73 

96 

74 

92.9 
72.5 

EVERGLADES 

MAX 

MIN 

92 
68 

93 
71 

92 
69 

90 
69 

90 
70 

93 

71 

91 
69 

91 
69 

88 
68 

88 
72 

89 
72 

91 
70 

92 
72 

91 
73 

95 

95 
73 

90 
73 

92 
73 

92 
73 

91 

73 

92 
69 

91 
68 

91 

70 

91 

71 

88 
69 

91 
69 

93 

72 

92 

71 

90 
72 

92 
71 

94 

73 

91.3 
70.8 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

96 
62 

91 

70 

FELLSMERE 

MAX 
MIN 

96 

73 

93 
74 

92 
69 

89 
69 

93 
71 

93 
72 

92 
72 

90 
70 

85 
69 

89 

72 

92 
71 

94 
74 

93 
74 

93 
79 

94 
76 

93 
72 

95 
73 

95 
74 

96 

73 

93 
73 

92 
71 

91 
70 

88 
73 

90 

72 

90 
71 

91 
70 

90 

72 

91 

73 

94 

73 

94 

73 

90 
73 

02.0 
72.3 

FERNANDINA 

MAX 

MIN 

93 
76 

90 

71 

88 

73 

90 
73 

97 
74 

92 
78 

87 
76 

88 
76 

89 
75 

85 
73 

88 
75 

91 
70 

97 
75 

102 
77 

96 

92 
78 

93 
75 

89 
73 

86 

73 

9* 
74 

94 

76 

90 
73 

90 

75 

93 
76 

89 

72 

93 
74 

90 
78 

94 

73 

85 

71 

85 

72 

88 

73 

90.9 
74.3 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MtN 

90 
72 

90 
71 

91 
72 

91 
76 

91 
76 

93 
73 

93 
73 

90 
70 

89 
72 

86 

71 

89 

70 

90 
72 

92 
74 

94 

72 

92 
71 

92 
72 

90 
74 

90 
73 

90 
75 

92 

73 

91 

92 
72 

90 
80 

86 

74 

89 

72 

90 
69 

91 

75 

91 

72 

91 
74 

93 

72 

94 

72 

90.7 
72.8 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

93 
74 

92 
72 

92 
71 

93 
71 

91 
72 

95 
71 

90 
71 

92 
70 

90 
72 

89 

73 

92 
73 

93 
73 

95 
74 

94 

72 

94 
74 

77 

76 

91 

73 

94 

75 

94 

73 

91 
71 

91 
69 

90 

72 

91 

73 

91 

70 

91 

72 

92 

73 

91 

75 

92 
76 

91 

76 

93 

75 

92.2 
72.8 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

89 

70 

88 

70 

87 
69 

88 
70 

87 
71 

91 
70 

89 

■'2 

86 

70 

86 
69 

85 
72 

86 

70 

88 
70 

89 
72 

91 
73 

89 
70 

89 
70 

90 
70 

91 
70 

90 
73 

87 

72 

89 

71 

89 

70 

88 

70 

89 

70 

89 

70 

•9 

69 

89 

71 

89 

71 

91 
73 

93 
72 

90 
69 

•8.7 
70.6 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 
MtN 

a« 

73 

92 
71 

91 
71 

90 
70 

90 
71 

91 
74 

93 
69 

88 
69 

90 
68 

93 
70 

92 
69 

94 
67 

95 

71 

96 
72 

97 
73 

97 
74 

99 
76 

98 

71 

90 

70 

85 
72 

91 

72 

93 
69 

94 

70 

92 

72 

95 
68 

93 
68 

92 

7V 

94 

73 

92 
71 

89 
70 

82 

70 

92.1 
70.8 

S**  r«f«r«iic«  BotcB  follo«lii<  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabu  5  -  ConBnuwi 


FLORIDA 
JULY  1951 


Day  01  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

i 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

!  28  ;  29 

1  1 

30 

31 

Aver 

GLEN   SAINT  MARY 

MAX 

94 

92 

88 

90 

94 

93 

90 

91 

90 

89 

94 

96 

98 

98 

99 

1  99 

97 

91 

1 

i  fo 

94 

95 

95 

97 

96 

94 

92 

84 

90 

93  il 

MIN 

71 

70 

69 

68 

70 

71 

67 

69 

62 

62 

64 

59 

68 

69 

69 

72 

71 

70 

70 

71 

66 

68 

69 

63 

66 

70 

70 

69 

69 

67 

68>0 

HIALEAH 

MAX 

91 

92 

89 

i  89 

88 

89 

90 

88*8 

MIN 

71 

72 

68 

73 

72 

72 

71 

70 

71 

71 

71 

70 

72 

72 

71 

72 

76 

73 

74 

76 

71 

'2 

1 

76 

72 

70 

68 

72 

72 

73 

72 

72 

71.8 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

91 

91 

96 

99 

97 

91 

86 

92 

92 

93 

89 

92.6 

MIN 

71 

72 

72 

71 

72 

73 

69 

65 

64 

68 

65 

67 

71 

71 

72 

:  74 

73 

72 

71 

71 

74 

72 

70 

72 

69 

68 

70 

72 

70 

71 

70 

70.4 

MILLIARD 

MAX 

99 

96 

91 

88 

94 

93 

92 

93 

94 

95 

i  92 

88 

92.0 

MIN 

72 

70 

71 

70 

72 

72 

72 

6S 

62 

64 

68 

61 

68 

72 

71 

72 

71 

70 

71 

71 

71 

67 

71 

70 

66 

68 

73 

69 

70 

70 

69 

69.3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

92 

91 

92 

93 

91 

i  91 

91 

90 

93 

94 

90.5 

MIN 

68 

69 

69 

72 

71 

71 

72 

70 

71 

72 

69 

70 

72 

70 

70 

71 

72 

71 

71 

71 

70 

70 

72 

72 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

68 

70.5 

HYPOLUXO 

MAX 

91 

91 

92 

91 

89 

91 

91 

89 

90 

88 

89 

90 

90 

91 

89 

89.9 

MIN 

70 

70 

69 

70 

76 

71 

72 

70 

71 

72 

69 

71 

73 

73 

70 

1  79 

75 

73 

75 

76 

72 

•  72 

76 

71 

■74 

69 

78 

75 

76 

72 

70 

72.5 

JACKSONVILLE   MB  AP 

MAX 

94 

90 

92 

96 

88 

91 

93 

99 

102 

101 

99 

91 

i  87 

90 

94 

91 

84 

91 

92.8 

MIN 

7* 

73 

73 

72 

74 

76 

74 

72 

69 

70 

71 

67 

75 

76 

76 

79 

72 

72 

i 

75 

73 

72 

73 

75 

71 

72 

77 

72 

72 

73 

72 

73.1 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

90 

92 

88 

86 

93 

87 

88 

84 

88.7 

MIN 

74 

72 

72 

71 

73 

79 

76 

78 

78 

76 

78 

68 

73 

74 

74 

i  75 

76 

72 

75 

73 

75 

70 

72 

73 

69 

69 

76 

70 

73 

71 

73.6 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

98 

98 

96 

94 

91 

86 

90 

93 

92 

91 

88 

90.7 

MIN 

74 

74 

76 

73 

76 

74 

74 

74 

70 

71 

72 

71 

75 

77 

76 

81 

73 

74 

74 

75 

74 

74 

76 

76 

73 

74 

77 

75 

72 

75 

74 

74.3 

INVERNESS 

MAX 

MIN 

JASPER  10  e 

MAX 

99 

98 

88 

88 

94 

90 

94 

93 

92.6 

MIN 

68 

68 

68 

70 

69 

69 

6S 

62 

58 

61 

65 

63 

67 

68 

68 

69 

71 

68 

68 

70 

68 

66 

67 

68 

67 

69 

68 

70 

70 

68 

67.2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

89 

90 

92 

91 

90 

90.5 

MIN 

78 

78 

78 

74 

75 

77 

75 

78 

73 

79 

76 

78 

79 

81 

72 

76 

76 

77 

78 

82 

78 

79 

72 

77 

70 

73 

76 

79 

80 

78 

76 

76.7 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

90 

91 

90 

90 

92 

91 

91 

92 

91 

91 

89 

90.9 

MIN 

78 

81 

SO 

78 

76 

80 

79 

76 

76 

80 

79 

77 

79 

81 

78 

77 

76 

81 

81 

82 

77 

79 

76 

78 

74 

76 

77 

78 

79 

78 

79 

78.3 

KISSIMAEE 

MAX 

95 

96 

94 

90 

91 

92 

94 

91.9 

MIN 

71 

72 

72 

70 

70 

73 

69 

71 

71 

71 

69 

69 

72 

74 

71 

74 

74 

72 

73 

71 

72 

70 

71 

73 

69 

69 

70 

72 

71 

73 

73 

71.4 

LA  BELLE 

MAX 

91 

93 

91 

92 

92 

93 

93 

94 

93 

93 

92 

93 

91 

92 

91 

91.6 

MIN 

72 

72 

69 

69 

68 

69 

70 

69 

68 

70 

69 

69 

70 

72 

72 

74 

73 

74 

72 

73 

70 

69 

71 

72 

72 

69 

70 

71 

72 

72 

71 

70.7 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

93 

91 

91 

92 

92 

93 

93 

90 

92 

93 

96 

93 

89 

93 

92 

90 

89 

88 

90 

92 

91 

90 

91.9 

MIN 

73 

72 

72 

71 

72 

73 

69 

77 

78 

72 

69 

69 

70 

72 

74 

81 

76 

71 

80 

72 

70 

70 

70 

73 

71 

70 

70 

71 

70 

72 

78 

72.5 

LAKE  CITY   2  E 

MAX 

93 

88 

86 

92 

93 

89 

90 

90 

91 

93 

96 

98 

91 

86 

92 

92 

95 

94 

96 

93 

92 

92 

93 

88 

82 

88 

92.1 

MIN 

71 

70 

72 

70 

70 

70 

63 

65 

55 

66 

68 

66 

69 

70 

70 

73 

72 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

72 

57 

66 

71 

'1 

69 

70 

69 

69.3 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

95 

93 

94 

94 

96 

91 

89 

92 

90 

92 

90 

91.8 

MIN 

73 

73 

71 

71 

72 

73 

71 

71 

71 

72 

71 

69 

72 

74 

73 

73 

74 

70 

71 

73 

70 

70 

72 

72 

68 

69 

70 

72 

73 

72 

73 

71.6 

LAICELAND  WB  CITY 

MAX 

9 1 

97 

95 

92 

91 

91 

91.2 

MIN 

73 

74 

72 

72 

72 

74 

69 

70 

72 

73 

73 

72 

73 

71 

73 

76 

71 

72 

72 

71 

72 

71 

72 

68 

70 

71 

74 

72 

72 

73 

74 

72.1 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

92 

95 

95 

95 

94 

94 

94 

93 

93 

96 

93.0 

MIN 

70 

72 

68 

69 

68 

69 

69 

69 

69 

71 

70 

69 

70 

71 

72 

73 

72 

69 

71 

71 

68 

69 

68 

71 

71 

69 

70 

71 

72 

73 

71 

70.2 

LOXAHATCHEE 

MAX 

90 

90 

90 

87 

91 

89  .« 

MIN 

68 

68 

68 

69 

70 

68 

72 

69 

69 

70 

69 

70 

71 

72 

69 

71 

72 

71 

71 

71 

71 

67 

72 

71 

71 

68 

70 

70 

71 

71 

69 

70.0 

MADISON 

MAX 

90 

92 

90 

98 

101 

.00 

91 

90 

93 

94 

93 

93 

94 

91 

94 

92 

92 

80 

92.7 

MIN 

73 

71 

72 

71 

72 

72 

69 

65 

63 

65 

68 

70 

70 

72 

72 

73 

71 

70 

71 

72 

68 

67 

70 

70 

68 

70 

71 

70 

71 

71 

71 

70.0 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 

90 

91 

92 

94 

90 

89 

91 

90 

93 

92 

91 

90 

88 

92 

92 

90 

91 

91.1 

MIN 

77 

78 

76 

70 

70 

72 

76 

76 

71 

77 

75 

74 

71 

78 

75 

77 

75 

78 

78 

73 

78 

75 

78 

76 

71 

71 

70 

75 

78 

77 

75 

74.8 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

87 

95 

97 

98 

99 

99 

98 

91 

94 

91 

90 

92 

90 

93 

87 

78 

92.5 

MIN 

75 

74 

73 

72 

74 

74 

71 

69 

69 

70 

71 

72 

70 

71 

74 

76 

75 

73 

73 

75 

73 

71 

71 

70 

73 

73 

73 

74 

73 

71 

72 

72.4 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

92 

89 

92 

95 

98 

99 

97 

92 

93 

93 

94 

93 

92 

90 

90 

80 

87 

92.7 

MIN 

72 

72 

71 

70 

72 

74 

69 

68 

68 

67 

67 

69 

67 

68 

71 

74 

68 

70 

70 

72 

71 

70 

69 

68 

70 

70 

69 

71 

70 

69 

69 

69.8 

MAYO   5  NW 

MAX 

93 

96 

97 

98 

98 

97 

89 

86 

91 

92 

93 

93 

86 

91.7 

MIN 

73 

73 

74 

73 

73 

70 

70 

66 

65 

68 

69 

68 

71 

70 

72 

73 

69 

70 

72 

72 

72 

72 

70 

72 

69 

71 

71 

71 

73 

72 

70 

70.8 

MELBOURNE  WB  AP 

MAX 

90 

89 

90 

90 

93 

92 

87 

90 

90 

93 

93 

92 

88 

87 

90 

88 

89 

89 

90 

90 

90 

93 

90 

89.3 

MIN 

72 

71 

70 

71 

72 

71 

70 

70 

71 

72 

72 

72 

73 

74 

71 

73 

75 

72 

72 

73 

72 

72 

74 

73 

71 

70 

72 

73 

74 

73 

74 

72.1 

MERRITT  ISLAND  5  S 

MAX 

95 

93 

93 

92 

92 

87 

91 

90 

90 

90 

93 

90 

90 

90  .S 

MIN 

74 

73 

71 

70 

72 

76 

73 

70 

73 

72 

74 

71 

73 

75 

73 

72 

76 

74 

72 

76 

72 

72 

76 

73 

70 

70 

76 

74 

73 

75 

76 

73.0 

MIAMI  BEACH 

MAX 

87 

86 

88 

88 

88 

87 

88 

87 

87 

85 

87 

87 

88 

87 

88 

86.8 

MIN 

76 

80 

76 

75 

75 

80 

74 

72 

74 

73 

76 

75 

79 

79 

77 

82 

80 

82 

82 

77 

78 

76 

82 

78 

78 

69 

80 

74 

81 

74 

79 

77.2 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

92 

89 

90 

91 

89.3 

MIN 

75 

74 

73 

75 

76 

74 

74 

73 

72 

74 

74 

72 

74 

75 

73 

75 

76 

76 

78 

75 

73 

74 

78 

75 

71 

71 

75 

76 

75 

75 

73 

74.3 

MIAMI    WB  CITY 

MAX 

89 

86 

88 

88 

87 

85 

85 

85 

86 

86 

84 

86 

87 

87 

86 

86 

86 

89 

85  •« 

MIN 

74 

75 

76 

75 

76 

78 

74 

73 

73 

73 

76 

73 

74 

78 

75 

81 

78 

81 

82 

76 

74 

74 

73 

78 

68 

74 

78 

78 

71 

77 

78 

75  «« 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

89 

86 

91 

92 

95 

97 

97 

94 

92 

92 

92 

88 

89 

90 

92 

89 

86 

81 

91. a 

MIN 

74 

70 

69 

72 

72 

73 

71 

70 

70 

69 

69 

70 

69 

67 

70 

73 

74 

73 

74 

73 

70 

71 

70 

72 

70 

71 

70 

70 

71 

76 

71.1 

MONTICELLO 

MAX 

90 

91 

90 

96 

97 

91 

87 

92 

93 

91 

91 

92 

94 

92 

91 

90 

76 

86 

92 

91,9 

MIN 

71 

70 

72 

73 

72 

71 

68 

66 

64 

69 

68 

70 

69 

71 

72  i 

73 

71 

70 

70 

71 

68 

67 

70 

70' 

69 

71 

70  , 

70 

71 

72 

71 

70  •« 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

MAX 

94 

93 

93 

91 

89 

91 

92 

88 

89 

90 

90.7 

MIN 

71 

71 

67 

70 

70 

71 

71 

70 

69 

70 

70 

70 

68 

74 

72 

73 

74 

72 

70 

72 

69 

70 

72 

72 

72 

69 

73  : 

73 

72 

72 

71 

71.0 

MOUNTAIN  LAKE 

itAX 

91 

94 

91 

95 

93 

93 

90 

91 

91 

90.9 

MIN 

73 

73 

71 

71 

71 

73 

71 

72 

70 

72 

69 

70 

71 

70 

70  , 

75 

75 

71 

73 

74 

71 

70 

72 

74  : 

71 

70 

70 

76 

73 

71 

73 

71.8 

MT  PLEASANT 

>*AX 

89 

87 

87 

90 

93 

91 

89 

88 

90 

91 

94 

95 

97 

98 

97 

99 

95 

90  1 

90 

93 

91 

90 

91 

91 

92 

94 

88 

88 

86 

■1 

91.5  , 

MIN 

73 

72 

72 

71 

73 

74 

70 

68 

69 

71 

71 

72 

68 

70 

73 

74 

76 

71  1 

72 

72 

69 

72 

71 

72 

71 

70 

72 

73 

70 

71.4' 

NAPLES 

>IAX 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

89 

89 

90 

87 

89 

90 

90 

91 

94 

94 

90 

90 

91 

90 

90 

89 

as 

91 

87 

91 

90 

90 

89 

90 

90 

89.9 

MIN 

74 

74 

71 

71 

71 

73 

72 

72 

72 

74 

73 

74 

74 

75 

74 

75 

76 

76 

76 

76 

70  ' 

71 

72 

71  ' 

72 

71 

72 

74 

75 

76 

71 

73.1 

NEW  SMYRNA   «  N 

4AX 

92 

91 

88 

90 

95 

94 

87 

87 

89 

88 

88 

89 

96 

96 

94 

95 

95 

93 

92 

91 

91 

91 

92 

91 

91 

91 

93 

91 

95 

95 

91.6 

MIN 

72 

72 

69 

69 

71 

73 

71 

73 

72 

71 

72 

69 

71 

74 

72 

73 

73 

73 

70 

73 

69 

70 

73 

73 

69 

69 

72 

72 

72 

72 

72 

71.5 

NICEVILLE 

XAX 

89 

90 

91 

91 

90 

92 

94 

90 

91 

90 

90 

90 

89 

93 

91 

97 

98  100 

99 

90 

89 

«0 

89 

88 

87 

89 

88 

90 

88 

86 

92 

91.0  1 

WIN 

75 

74 

73 

70 

73 

72 

72 

72 

70 

69 

66 

68 

69 

69 

72 

75 

76 

75  j 

74 

71 

73 

74 

74 

73  j 

73 

70 

70 

1 

72 

71 

72 

69  j 

71.7 

r«far«Bc«  DOtaa  follovlDi  atatlon  IiuUi. 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Of  Month 


FLORIDA 
JULY  1951 


alotton 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17*^ 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

Aver 

OCALA 

MAX 

9S 

94 

89 

93 

94 

95 

91 

89 

91 

90 

92 

94 

96 

97 

99 

98 

97 

93 

86 

92 

95 

95 

95 

94 

94 

94 

94 

92 

90 

90 

92 

93.2 

MIN 

7* 

71 

72 

71 

72 

74 

70 

70 

70 

71 

71 

68 

73 

75 

74 

76 

77 

74 

72 

73 

72 

71 

72 

73 

70 

70 

74 

74 

78 

77 

78 

72.8 

OCALA  AIRPORT 

MAX 

96 

97 

89 

95 

95 

95 

91 

88 

89 

89 

92 

94 

96 

99 

100 

97 

95 

94 

86 

91 

96 

95 

93 

96 

93 

96 

96 

93 

91 

83 

92 

93<3 

MIN 

71 

69 

68 

67 

67 

70 

67 

67 

67 

66 

67 

63 

68 

68 

71 

70 

73 

71 

70 

69 

69 

68 

67 

69 

67 

67 

67 

71 

69 

69 

68 

68>4 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

89 

88 

86 

85 

85 

84 

91 

89 

84 

84 

87 

88 

88 

92 

88 

90 

90 

85 

84 

89 

91 

86 

85 

86 

86 

86 

87 

84 

86 

84 

84 

86.8 

MIN 

72 

72 

70 

71 

72 

73 

71 

71 

72 

71 

74 

74 

71 

74 

76 

80 

74 

76 

72 

70 

74 

72 

71 

71 

74 

73 

76 

74 

72»8 

ORLANOO  WATER  PLANT 

MAX 

91 

95 

92 

92 

94 

95 

94 

90 

87 

86 

90 

88 

93 

96 

97 

95 

96 

97 

90 

91 

92 

92 

90 

91 

92 

90 

92 

92 

93 

93 

90 

92.1 

73 

73 

71 

72 

73 

75 

73 

71 

69 

71 

73 

73 

73 

76 

76 

67 

" 

74 

71 

74 

73 

69 

71 

72 

74 

73 

74 

74 

72  .5 

MLANOO  MB  AIRPORT 

MAX 

95 

91 

92 

94 

95 

93 

90 

87 

87 

89 

89 

93 

95 

95 

94 

95 

95 

89  '  90 

92 

92 

89 

89 

90  '  91 

90 

91 

92 

93 

89 

92 

91.5 

MIN 

74 

72 

72 

72 

74 

72 

72 

69 

67 

71 

70 

73 

74 

74 

76 

69 

72 

72 

73 

72 

72 

74 

69 

70 

71 

72 

73 

73 

74 

75 

72.1 

PALATKA 

MAX 

97 

95 

92 

95 

95 

94 

88 

87 

90 

89 

92 

95 

99 

100 

101 

98 

95 

95 

89 

95 

97 

94 

92 

96 

97 

98 

94 

94 

92 

88 

93 

94.1 

HIN 

73 

71 

72 

71 

73 

73 

73 

70 

72 

72 

67 

74 

75 

74 

77 

74 

71 

71 

72 

73 

72 

71 

75 

71 

70 

74 

76 

70 

72 

73 

72.4 

PANAMA  CITY 

MAX 

89 

89 

89 

91 

93 

92 

90 

90 

91 

94 

93 

95 

94 

92 

95 

98 

99 

93 

93 

89 

92 

89 

92 

91 

89 

92 

91 

91 

83 

87 

90 

91.6 

MIN 

73 

79 

74 

75 

78 

74 

74 

71 

73 

72 

73 

75 

75 

73 

79 

80 

78 

77 

76 

74 

SO 

75 

73 

75 

76 

75 

75 

75 

73 

72 

74 

75.0 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

90 

91 

93 

91 

94 

95 

93 

88 

89 

91 

95 

94 

97 

92 

95 

99 

100 

97 

91 

91 

91 

91 

90 

88 

88 

91 

92 

86 

81 

89 

91 

91.7 

MIN 

78 

75 

73 

75 

76 

77 

74 

74 

74 

72 

73 

75 

73 

70 

75 

77 

77 

79 

77 

78 

77 

78 

74 

75 

81 

76 

75 

76 

72 

73 

72 

75.2 

PENSACOLA  NB  CITY 

MAX 

88 

89 

88 

89 

92 

96 

90 

85 

87 

88 

90 

94 

96 

90 

95 

95 

95 

95 

91 

92 

90 

88 

85 

86 

89 

89 

88 

86 

82 

85 

88 

89.7 

MIN 

79 

75 

74 

78 

77 

78 

75 

75 

74 

73 

74 

78 

74 

72 

77 

77 

79 

81 

78 

79 

80 

79 

75 

73 

80 

82 

77 

78 

73 

74 

74 

76.5 

PLANT  CITY 

MAX 

94 

94 

88 

94 

94 

93 

91 

90 

91 

91 

92 

92 

94 

95 

94 

94 

94 

96 

88 

90 

92 

93 

91 

90 

90 

92 

92 

92 

92 

91 

91 

92.1 

MIN 

71 

72 

71 

70 

70 

72 

70 

70 

71 

70 

69 

69 

70 

73 

71 

73 

73 

73 

71 

73 

71 

67 

70 

71 

70 

67 

70 

74 

72 

72 

72 

70  .9 

POMPANO  8EACM 

MAX 

91 

91 

91 

91 

91 

90 

91 

89 

87 

87 

89 

90 

92 

90 

89 

91 

90 

90 

91 

93 

88 

89 

89 

86 

87 

88 

91 

91 

89 

93 

92 

89.9 

MIN 

70 

70 

68 

73 

72 

71 

71 

69 

68 

69 

69 

76 

71 

70 

73 

72 

72 

70 

71 

72 

71 

71 

76 

72 

69 

72 

71 

71 

71 

73 

70 

71.1 

PUNTA  GORDA 

MAX 

91 

93 

96 

92 

91 

94 

90 

92 

92 

94 

92 

93 

95 

93 

97 

97 

100 

92 

93 

94 

92 

93 

91 

92 

90 

93 

94 

93 

92 

90 

92 

93.0 

MIN 

76 

75 

74 

74 

73 

75 

74 

73 

74 

77 

74 

74 

72 

75 

79 

77 

75 

74 

76 

74 

72 

69 

71 

73 

72 

70 

75 

76 

76 

75 

74 

74.  1 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 

90 

89 

89 

S9 

91 

95 

94 

91 

89 

90 

92 

95 

96 

97 

96 

98 

100 

100 

92 

90 

91 

92 

91 

92 

92 

88 

92 

92 

88 

75 

87 

91.7 

MIN 

70 

69 

70 

67 

69 

73 

67 

62 

64 

67 

67 

67 

65 

65 

69 

71 

70 

68 

68 

69 

68 

65 

67 

67 

70 

68 

67 

67 

68 

67 

68 

67.7 

RAIFORO  ST  PRISON 

MAX 

92 

92 

90 

90 

93 

93 

87 

87 

se 

87 

91 

95 

97 

95 

98 

98 

97 

90 

86 

90 

92 

93 

95 

93 

95 

93 

90 

92 

88 

84 

90 

91.6 

MIN 

72 

71 

72 

70 

71 

72 

69 

67 

66 

69 

69 

63 

71 

71 

70 

79 

74 

71 

70 

72 

73 

69 

70 

74 

67 

67 

77 

71 

77 

70 

69 

70.7 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

87 

90 

90 

93 

89 

93 

92 

92 

92 

92 

89 

91 

91 

89 

89 

87 

90 

91 

87 

91 

93 

94 

90.5 

MIN 

71 

71 

69 

71 

69 

70 

71 

71 

72 

71 

72 

69 

70 

72 

70 

69 

70 

71 

71 

70 

71 

69 

70.5 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

92 

91 

89 

92 

96 

94 

95 

94 

89 

86 

89 

90 

96 

97 

96 

96 

95 

90 

88 

93 

92 

93 

92 

92 

92 

95 

92 

92 

90 

86 

91 

92.1 

MIN 

71  . 

70 

71 

71 

72 

73 

74 

72 

72 

73 

76 

68 

73 

74 

74 

75 

75 

72 

71 

73 

72 

72 

72 

74 

70 

70 

74 

72 

71 

70 

72 

72.2 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

MAX 

93 

88 

82 

91 

94 

93 

86 

86 

86 

85 

87 

88 

92 

93 

92 

91 

92 

90 

85 

93 

89 

88 

88 

90 

88 

88 

87 

86 

86 

85 

88 

88.7 

MIN 

72 

70 

71 

70 

72 

73 

72 

76 

74 

75 

77 

69 

72 

72 

72 

75 

75 

72 

70 

73 

72 

68 

72 

73 

68 

68 

73 

74 

71 

72 

'I 

72.1 

SAINT  LEO 

MAX 

93 

92 

91 

91 

94 

93 

90 

89 

91 

92 

93 

94 

97 

95 

96 

95 

97 

89 

88 

88 

93 

93 

92 

93 

92 

93 

92 

92 

92 

86 

91 

92.2 

MIN 

71 

71 

72 

72 

71 

74 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

72 

76 

74 

75 

75 

72 

72 

74 

71 

70 

71 

72 

70 

70 

72 

72 

71 

72 

74 

72  . 1 

iSAINT  MARKS   6  SE 

MAX 

93 

92 

91 

92 

92 

94 

89 

91 

95 

97 

95 

97 

95 

97 

97 

94 

97 

92 

90 

90 

92 

90 

90 

91 

90 

91 

92 

91 

84 

85 

90 

92.1 

MIN 

77 

74 

72 

74 

73 

73 

69 

66 

64 

70 

69 

72 

72 

73 

73 

71 

74 

72 

73 

74 

73 

69 

71 

73 

71 

70 

71 

72 

71 

71 

72 

71.6 

ST  PETERSBURG 

MAX 

90 

90 

88 

90 

92 

91 

90 

90 

92 

93 

90 

93 

93 

91 

93 

96 

94 

90 

88 

87 

91 

91 

92 

92 

89 

92 

92 

93 

90 

88 

88 

90.9 

MIN 

75 

75 

76 

74 

75 

76 

75 

73 

73 

72 

72 

74 

74 

76 

76 

77 

78 

75 

74 

76 

74 

73 

70 

76 

74 

75 

74 

78 

77' 

75 

76 

74.8 

SANFORO 

MAX 

91 

94 

94 

92 

94 

95 

94 

90 

88 

89 

88 

90 

93 

95 

95 

96 

95 

96 

92 

89 

93 

92 

90 

90 

91 

93 

92 

93 

92 

93 

92 

92.3 

MIN 

66 

66 

64 

66 

71 

73 

70 

71 

70 

70 

70 

68 

70 

75 

72 

73 

73 

72 

71 

72 

69 

69 

71 

72 

68 

66 

70 

71 

71 

73 

73 

70.3 

SARASOTA  * 

MAX 

91 

92 

92 

92 

93 

93 

92 

92 

89 

91 

89 

90 

92 

93 

93 

95 

95 

91 

93 

88 

90 

89 

89 

90 

87 

90 

91 

92 

93 

90 

89 

91.2 

MIN 

74 

75 

75 

71 

72 

75 

73 

71 

71 

71 

72 

71 

74 

75 

74 

77 

76 

72 

74 

72 

69 

69 

70 

73 

69 

72 

74 

76 

72 

75 

72.8 

SECOTAN 

MAX 

90 

84 

91 

91 

91 

96 

89 

91 

93 

94 

95 

95 

96 

97 

99 

96 

101 

92 

90 

90 

92 

92 

92 

92 

96 

92 

90 

92 

82 

84 

90 

92.1 

HIN 

72 

69 

69 

71 

70 

71 

69 

66 

61 

65 

67 

68 

66 

66 

68 

70 

73 

70 

69 

70 

70 

67 

68 

67 

68 

70 

67 

68 

71 

70 

68 

68.5 

STUART 

MAX 

92 

90 

91 

90 

92 

92 

91 

92 

90 

88 

90 

91 

90 

92 

93 

92 

93 

94 

94 

93 

95 

92 

91 

90 

93 

90 

90 

90 

92 

91 

92 

91.5 

MIN 

72 

73 

71 

71 

70 

72 

71 

71 

70 

72 

72 

74 

73 

74 

75 

75 

76 

74 

73 

71 

76 

74 

73 

72 

70 

76 

82 

75 

73 

78 

81 

73.5 

TALLAHASSEE  we  AP 

MAX 

93 

91 

90 

87 

94 

93 

90 

91 

92 

93 

93 

94 

98 

98 

99 

99 

99 

92 

88 

90 

90 

90 

92 

92 

92 

92 

93 

88 

76 

86 

88 

91.7 

MIN 

73 

72 

74 

73 

73 

73 

72 

69 

69 

73 

73 

73 

70 

72 

74 

75 

73 

73 

73 

74 

70 

70 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

72 

73 

72.6 

TAMIAMI   TRL  BO 

MAX 

96 

95 

93 

92 

90 

92 

94 

92 

92 

89 

86 

90 

92 

92 

92 

94 

93 

93 

90 

92 

91 

90 

86 

86 

91 

88 

90 

90 

93 

91 

94 

91.3 

HIN 

68 

70 

68 

70 

70 

68 

69 

69 

70 

72 

71 

70 

71 

74 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

72 

71 

74 

71 

72 

71 

73 

75 

74 

75 

74 

71.8 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

91 

94 

91 

93 

93 

92 

91 

90 

95 

93 

90 

93 

94 

94 

93 

97 

94 

89 

86 

89 

92 

92 

90 

92 

88 

92 

92 

92 

90 

84 

91 

91.5 

MIN 

75 

75 

75 

71 

74 

77 

72 

71 

72 

72 

72 

73 

72 

77 

76 

76 

77 

75 

74 

75 

73 

70 

70 

70 

71 

70 

72 

74 

73 

75 

76 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

89 

90 

90 

88 

90 

93 

92 

93 

91 

92 

90 

94 

93 

93 

93 

96 

94 

89 

88 

90 

92 

92 

92 

91 

90 

92 

91 

92 

90 

86 

90 

91.2 

MIN 

73 

73 

73 

75 

71 

72 

72 

71 

71 

71 

68 

71 

71 

76 

77 

76 

77 

74 

71 

75 

71 

70 

69 

70 

71 

70 

69 

74 

72 

73 

74 

TAVERNIER 

MAX 

91 

91 

90 

89 

88 

88 

90 

90 

87 

89 

89 

90 

89 

90 

89 

89 

89 

89 

90 

90 

90 

91 

92 

91 

90 

91 

91 

88 

90 

90 

92 

89.8 

HIN 

81 

82 

77 

72 

78 

80 

81 

75 

73 

75 

76 

78 

80 

72 

78 

80 

77 

82 

83 

82 

79 

78 

82 

80 

80 

79 

79 

76 

75 

76 

78 

TITUSVILLE  2  W 

HAX 

92 

91 

90 

93 

95 

95 

87 

88 

87 

87 

87 

89 

93 

94 

95 

94 

95 

94 

94 

92 

88 

89 

92 

92 

91 

91 

93 

93 

90 

93 

96 

91.6 

HIN 

72 

70 

68 

69 

71 

70 

71 

71 

61 

69 

71 

66 

69 

70 

70 

80 

72 

71 

70 

72 

69 

69 

71 

71 

69 

68 

70 

71 

72 

73 

71 

VERO  BEACH  CAA  AP 

HAX 

93 

90 

88 

90 

87 

89 

90 

90 

86 

85 

89 

88 

87 

92 

89 

89 

90 

90 

92 

89 

89 

89 

89 

89 

90 

91 

90 

90 

89 

91 

88 

89.3 

HIN 

74 

72 

71 

73 

74 

74 

73 

71 

72 

74 

72 

74 

74 

73 

72 

76 

76 

75 

75 

75 

73 

72 

77 

74 

73 

72 

74 

74 

75 

74 

74 

'AUCHULA   2  NX 

HAX 

92 

91 

92 

89 

93 

94 

91 

90 

91 

92 

92 

94 

93 

93 

93 

94 

94 

91 

91 

88 

90 

88 

90 

90 

91 

91 

92 

91 

87 

92 

91.4 

HIN 

70 

70 

70 

68 

68 

69 

68 

67 

69 

69 

68 

70 

72 

69 

72 

71 

72 

70 

70 

71 

67 

70 

70 

69 

69 

69 

71 

70 

72 

70 

69.7 

"EST  PALM  BEACH 

MAX 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

85 

86 

84 

86 

87 

87 

90 

88 

86 

88 

87 

88 

89 

86 

86 

88 

90 

87.5 

HIN 

76 

76 

74 

73 

78 

75 

72 

74 

73 

74 

72 

74 

77 

75 

75 

80 

77 

77 

77 

71 

75 

74 

77 

74 

74 

74 

79 

80 

78 

76 

76 

75.4 

<EST  PALM  BEACH   WB  AP 

HAX 

92 

93 

92 

92 

93 

91 

90 

89 

89 

86 

89 

90 

91 

93 

92 

91 

91 

89 

94 

90 

90 

92 

91 

91 

92 

91 

90 

91 

94 

92 

93 

91.1 

HIN 

74 

74 

73 

74 

74 

73 

72 

73 

73 

74 

72 

73 

75 

75 

74 

76 

76 

75 

75 

72 

73 

74 

75 

73 

74 

72 

75 

76 

77 

75 

74.1 

WINTER  HAVEN 

MAX 

93 

95 

94 

92 

93 

95 

95 

94 

90 

92 

94 

92 

93 

96 

98 

96 

96 

96 

93 

90 

94 

92 

92 

91 

92 

91 

93 

92 

92 

92 

89 

93.1 

MIN 

72 

73 

71 

72 

71 

72 

71 

73 

72 

73 

71 

72 

72 

75 

76 

75 

74 

73 

73 

70 

70 

73 

73 

72 

71 

72 

76 

72 

71 

73 

72.4 
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STATION  INDEX 


Station 

6 

9 

•a 

County 

9 

Q 

.5 

longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Reier 
to 

TempJ 

Precip 

APALACMlCOt.*  WB  CITY 

IN 

29  1.*. 

64  59 

13 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

61  46 

65 

6P 

6P 

L.  L.  STIKELEATHER 

2  3  5 

AVON  PARK 

WILLIAM  E .GILL lARD 

2  3  5 

HIGHLANDS 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

gARIOM 

04  78 

POLK 

5 

27  52 

CITY  FIRE  DEPT. 

2  3  5 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 

PALM  BEACH 

26 

60  39 

16 

6A 

6A 

STATE  EXP.  STATION 

2  3      5  6 

PALM  BEACH 

60  43 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4  6 

17 

6P 

6P 

HOUSTON  L.  OLSON 

2  3  4  5 

6P 

6P 

WALTER  ZIEGNER 

2  3  5 

BLACKMAN  A  WNW 

0765 

OKALOOSA 

5 

30  53 

MID 

MRS.  S.  yOUNGBLOOO 

3  4 

BLOUNTSIOWN  2  E 

85  02 

51 

7A 

7A 

JOHN  PURIFOY 

2  3  5 

80  10 

MID 

BUTTS  FARMS 

3  4 

BONITA  SPOs  2  tat 

81  45 

10 

GLADYS  N.  COLLINS 

ORADENION 

6P 

6P 

MRS.  F.  H.  BRAVMER 

2  3  5 

BRANrORO  1  ESE 

0975 

SUWANNEE 

10 

29  58 

62  55 

MID 

FRED  H.  FISSELL 

3  4 

64  56 

- 

MID 

WILLARD  R.  ADAMS 

3  4 

62  22 

275 

5P 

5P 

MISS  L.VON  BOROWSKY 

2  3  4  5 

62  19 

200 

BA 

SOIL  CONS  SERVICE 

HERNANDO 

200 

SOIL  CONS  SERVICE 

3 

eUSHNELL  2  E 

1163 

SUMTER 

5 

28  1.0 

82  06 

75 

6P 

A.   H.  NELSON 

2  3  5 

CAMP  BLAND ING 

1218 

CLAY 

29  57 

81  59 

190 

7A 

7A 

COY  A.  STEPHENSON 

2  3  5 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

ESCAMBIA 

87  19 

145 

BA 

FLA. PULP  t  PAPER  CO 

MONROE 

60  54 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SERV. 

2  3  5 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

5 

26  31 

82  11 

3 

5P 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

2  3  5 

CAfiHABELLE 

1356 

FRANKL IN 

29  50 

64  40 

36 

6P 

6P 

GLADYS  V.MC  KNIGHT 

2  3  5 

WASH INGTON 

65  49 

7A 

LONNIE  H.  WHITTAKER 

3 

29  OB 

15 

6P 

6P 

C.   C.  WMIDOON 

2  3  5 

GADSDEN 

6A 

MOBLEY  OLIVER 

CHIPLEY  3  £ 

WASHINGTON 

3 

30  AS 

134 

4P 

4P 

A.   W.  O'STEEN 

2  3  5 

7  WN 

ORANGE 

28 

81  06 

- 

MID 

PAUL  C.  GROSE 

3  4 

62  48 

34 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

134 

6P 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  5 

HENDRY 

16 

C.  A.  FOSS 

CLEWISTON  U  S  ENGINEERS 

1651. 

HENDRY 

7 

26  1.5 

20 

lOA 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  4  5  6 

1716 

25 

60  16 

10 

6A 

8A 

BUREAU  PLANT    IND , 

2  3  5 

85  23 

120 

6P 

6P 

EARL  E ,  THARP 

81  31 

50 

6P 

W.  S.  NEWBOLD 

66  34 

268 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIKIE 

5 

29  38 

63  06 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  4  5 

BROWARD 

80  12 

7 

6A 

FLA.  POWER  (r  LIGHT 

VOLUS lA 

61  02 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

2  3  5 

61  03 

34 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

66  07 

5P 

5P 

H.  C.  STORRS 

2  3  5 

OE  LAND 

2229 

VOLUSIA 

8 

29  01 

Bl  18 

27 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

OOWLING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10 

30  15 

83  15 

- 

MID 

MRS, MARY  M.  CARROLL 

3  4 

DRY  TORTUMS 

MONROE 

2ii  36 

82  52 

3 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  5 

LAKE 

6 

28  50 

81  41 

65 

6P 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

EVERGLADES 

25  51 

81  23 

6 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC .CORP 

2  3  5 

FEDERAL  POrNT 

2915 

PUTMAN 

B 

29  45 

81  32 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

FELDA 

2923 

HENDRY 

26  33 

61  26 

16 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

FELLSMEfiE 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

60  35 

25 

FELLSMERE  FARM  CO. 

2  3  5 

FERNAND INA 

NASSAU 

2 

30  41 

01  26 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

FORT  DRUM 

OKEECHOBEE 

60  46 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  4 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2 

26  10 

60  10 

to 

6P 

F.   P.   MEDFOHD,  JR. 

2  3  5 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

3166 

LEE 

26  35 

61  52 

B 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

FORI  PIERCE 

80  19 

10 

6P 

6P 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

ALACHUA 

H.  E.  BRATLEY 

2  3  4  5 

GLEN  SAINT  WRY 

G.S. T .M.  NURSERIES 

2  3  5 

GRACEVILLE  3  E 

3539 

JACKSON 

3 

30  58 

ELLIS  F.  CANNON 

3  4 

GRAPE  HAMMOCK  3  W 

3571 

POLK 

27  48 

61  15 

56 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

61  39 

MID 

CITRUS  EXP.  STATION 

ORANGE 

81  13 

70 

9A 

WM.  MC  CUBBIN 

3 

60  17 

6 

U.    S,   GEO.  SURVEY 

2  3  4  5  6 

MIGM  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

10 

29  5C 

62  35 

75 

5P 

5P 

GEO.    T.  ALEXANDER 

2  3  5 

MILLIARD 

3976 

NASSAU 

30  41 

61  55 

82 

7P 

7P 

BRUNO  SCHROBBACH 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

HI  LLSBOROUGH 

82  14 

50 

8A 

STATE  PARK 

HOLOPAW 

OSCEOLA 

61  04 

MID 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

60  30 

11 

4P 

SUB ,TROP.   EXP .STA , 

MYPOLUXO 

1.198 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

60  03 

12 

6P 

6P 

J.   L.  GARNETT 

2  3  5 

INGLIS 

1.273 

LEVY 

29  02 

62  41 

MID 

FLA.    POWER  COMPANY 

3  4 

INVERNESS 

62  20 

70 

5P 

5P 

2  3  5 

I SLEwORTH 

ORANGE 

61  33 

115 

6P 

CHASE  t  COMPANY 

JACKSONVILLE  WB  AP 

61  39 

25 

MIC 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

2 

30  17 

61  23 

10 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

1.371 

DUVAL 

30  20 

81  39 

16 

MIC 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

JASPER  10  E 

82  47 

150 

8A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KENDALL  2  ESE 

2 

60  17 

18 

BA 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MONROE 

61  42 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

KEY  WEST  WB  CITY 

457S 

MONROE 

5 

24  33 

81  46 

5 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

KISSIMMEE 

1.620 

OSCEOLA 

7 

26  16 

81  25 

69 

6P 

6P 

MRS.   MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

KI5SIMMEE  NO  2 

'^625 

OSCEOLA 

7 

28  18 

81  24 

60 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

LA  BELLE 

1.662 

HENDRY 

5 

26  44 

81  25 

6P 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

2  3  5 

LA  BELLE  2  NW 

1.667 

HENDRY 

5 

26  46 

61  27 

16 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

1.707 

POLK 

5 

28  06 

61  43 

180 

5P 

MID 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  4  5 

LAKE  CITY  2  E 

COLUMBIA 

10 

30  12 

62  37 

205 

6P 

6P 

FOREST  &  PARK  SERV. 

2  3  5 

LAKE  HIAWASSE 

1.771 

ORANGE 

8 

28  35 

61  26 

111 

9A 

9A 

BUREAU  OF  PLANT  IND 

2  3  5 

LAKELAND  WB  CITY 

POLK 

5 

26  02 

61  59 

215 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

LAKE  PLACID  2  5W 

i-ens 

HIGHLANDS 

27  17 

81  23 

COLE  OANLEY,  JR. 

2  3      5  6 

LAKE  TRAfFORO 

1.666 

COLLIER 

26  26 

61  29 

JAMES  H.  PEPPER 

Station 

Index  No.  | 

County 

.get  1 

-s 

2 

<fl 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

[Temp.  1 

Precip. 

4892 

JEFFERSON 

5 

83  55 

- 

HID 

TUNGSTEN  PLANTATION 

3  4 

I 

^DDI E  C .  BuTlER 

LIGNUMVITAE  KEY 

5035 

MONROE 

2 

80  42 

MID 

HUGH  M.  MAThESON 

3  4 

5182 

PALM  BEACH 

7 

60  16 

14 

7A 

u .  s.  GEO .  Survey 

LYNNE  4  SE 

5237 

MARION 

6 

29  10 

81  52 

MID 

MISS  HELQ4  HERNDON 

3  4 

MADISON 

5275 

MADISON 

10 

30 

63  25 

145 

BP 

BP 

T.  C.  MERCHANT 

2  3  5 

MONROE 

2  3  5 

HARIANNA  CAA  AP 

5367 

I 

85  11 

120 

HID 

MIO 

:iVI L  AERO.  ADM. 

2  3  5 

5372 

1 

85  12 

120 

FLA.    IND. S, FOR  BOYS 

2  3  5 

MAftlNELANO 

5391 

FLAGLER 

2 

29  40 

81  13 

10 

MID 

MARINE  STUDIO  INC. 

3  4 

5539 

LA  FAYETTE 

5 

06 

83  14 

- 

6P 

6P 

ROBERT  L.  ANNIN 

2  3  5 

BREVARD 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

5612 

BREVARD 

2 

60  36 

23 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MERRITT   ISLAND  5  S 

5643 

BREVARD 

2 

80  41 

8 

6P 

6P 

ROBERT  H.  DONALD 

2  3  5 

MIAMI  BEACH 

5658 

DADE 

2 

25  47 

80  08 

3 

5P 

5P 

LIFE  GIARD  PATROL 

2  3  4  5 

MIAMI  WB  AIRPORT 

5663 

DADE 

2 

25  49 

60  17 

6 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

MIAMI  WB  C I TY 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

5 

67  11 

6P 

6P 

AGR.    EXP. STATION 

2  3  5 

MONT  I CELLO 

5679 

JEFFERSON 

5 

63  52 

202 

MIO 

5P 

A.  H,  PHILLIPS 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5695 

GLADES 

26  50 

81  05 

22 

8A 

8A 

F.  A.  FLANDERS 

2  3  4  5  6 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

27  55 

81  35 

160 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

2  3  5 

MT  PLEASANT 

GADSDEN 

6P 

A.   N.  HUBBARD 

2  3  5 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

5 

82  19 

20 

8A 

STATE  PARK 

3 

6076 

5 

81  47 

5P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

NEW  SMYRMA  4  N 

6210 

VOLUS  lA 

2 

29  07 

80  55 

10 

6P 

6P 

A.    e.  NOfiOMAN 

23  5 

6240 

OKALOOSA 

5 

30  31 

86  29 

60 

8A 

8A 

EGLIN  FIELD 

2  3  4  5  : 

OSCEOLA 

60 

ANNIE  M.  STEVENS 

3 

N  NEW  RIVER  CANAL  NO  1 

6318 

PALM  BEACH 

7 

26  33 

60  43 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  4 

N  NEW  RIVER  CANAL  NO  2 

6323 

BROWARD 

60  33 

HID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

OCA  LA 

6414 

MARION 

5 

29  11 

62  08 

6A 

BA 

STEPHEN  JEWETT 

2  3       5  1 

OCAlA  AIRPORT 

6419 

MARION 

5 

29 

82  09 

61 

6P 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  4  5 

OKEECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

6465 

OKEECHOBEE 

7 

80  47 

34 

lOA 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  4  5  6 

ORANGE  CITY  3  S 

6664 

VOLUS lA 

8 

81  17 

MID 

FLA,  FOREST  SERVICE 

3  4 

ORANGE  SPRINGS  1  E 

6620 

VOLUSIA 

8 

29  30 

81  55 

28 

9A 

J.   M.  ELTON 

ORLANDO  WATER 

ORANGE 

6 

26 

111 

6A 

6A 

ORLANDO  UTILI.COI*. 

2  3      5  6 

6636 

ORANGE 

Bl  20 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

6657 

5 

81  16 

21 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

6753 

PUTMAN 

6 

81  37 

6P 

6P 

2  3  5 

PANACEA 

6628 

WAKULLA 

30  02 

64  24 

MID 

MR.  OTIS  L.  VAUSE 

PANAMA  CITY 

6636 

BAY 

5 

30  10 

65  42 

21 

6P 

6P 

E.   S,  DAY 

2  3  5 

PANAMA  CITY  NO  2 

FLA.  FOREST  SERVICE 

3  4 

6660 

MANATEE 

5 

82  26 

MID 

CHARLES  W.  PARRISH 

PENNSUCO  4  NW 

6988 

80  26 

MID 

U.  5.  GEO.  SURVEY 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5 

30  28 

67  12 

lie 

MID 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  4  5  1 

PENSACOLA  WS  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

87  13 

13 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DI  GIORGIA  FRUIT 

3 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

5 

82  06 

121 

5P 

5P 

D.  A.  STORMS 

2  3  5 

POMPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

2 

26  14 

80  09 

22 

5P 

5P 

ST  .FARMERS'  MARKET 

2  3  5 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

7293 

MARTIN 

7 

26  59 

80  36 

23 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4  t 

PUNT A  GOROA 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  55 

82  04 

6 

5P 

5P 

E.    J.   MC  CANN 

2  3  5 

QUINCY  EXP  STATION 

GADSDEN 

STATE  EXP  STATION 

2  3  5 

RAIFORD  STATE  PRISON 

7440 

10 

82  12 

133 

5P 

5P 

FLA,   STATE  PRISON 

2  3  4  5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

2 

80  36 

10 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SERV. 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

2 

29  54 

81  19 

10 

eA 

BA 

ARTHUR  L,  MARSH 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

7620 

ST  JOHNS 

2 

29  50 

61  16 

10 

ep 

BP 

MRS.T.B.  GILLESPIE 

2  3  4  5 

SAINT  LEO 

GERARD  SCHNIOER 

2  3  4  5 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  NO  1 

7859 

MARTIN 

2 

80  17 

15 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

SA INT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

5 

64  10 

17 

4P 

FISH  6  WLOLIFE  SERV 

2  3  5 

ST  PETERSBURG 

7886 

PINELLAS 

5 

27  47 

62  38 

30 

4P 

4P 

M.  T.  06EHLY 

2  3  4  5 

SAN FORD 

7977 

SEMINOLE 

8 

61  IB 

25 

BA 

BA 

ELTON  J .MOUQ^TON, Jft 

2  3  5 

6021 

SARASOTA 

5 

62  34 

5 

6P 

6P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

SECOTAN 

6094 

5 

83  39 

45 

6P 

LEON  ROBERTS 

2  3  5 

B620 

2 

27  12 

60  15 

10 

8P 

8P 

JOHN  N-  MANN 

2  3  5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8756 

LEON 

5 

30  26 

84  20 

66 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

TAMIAMI  CANAL 

6775 

DADE 

2 

25  46 

BO  27 

13 

MID 

U.  S.  GEO.  5pRVEY 

3  4 

TAMIAMI   TRL  40  BD 

8780 

80  49 

12 

9A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

2  3  4  5  t 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8766 

HILLSBOROUGH 

5 

82  32 

24 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

8624 

5 

82  47 

20 

6P 

6P 

DANIEL  I.  ENNETT 

2  3  5 

TAVERN lER 

6641 

MONROE 

25  01 

60  30 

5 

7P 

7P 

EUGENE  LOWE 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

6942 

BREVARD 

2 

28  35 

80  4B 

14 

6P 

6P 

FRANK  8.  ROOF 

2  3  5 

TOHOPEKALIGA  CYP .  CNL 

8967 

OSCEOLA 

28  08 

81  20 

60 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

CLOSED  4/30/S 

VENICE 

SARASOTA 

27  06 

CHAMBER  OF  COWERCE 

3  4 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

7 

27  02 

81  21 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

30  36 

85  43 

46 

HID 

JAMES  0.  PARISH 

3  4 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

60  24 

20 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  4  5 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27  33 

81  49 

120 

6P 

6P 

H.    L.  CARLTON 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  42 

BO  02 

15 

6P 

6P 

PALM  BEACH  POST 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

15 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

26  01 

81  44 

175 

lOA 

lOA 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 
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R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 

No  tropical  storms  affected  the  State  this  month  but  thunderstorms  vere  numerous 
and  lightning  caused  the  death  of  three  persons.  Temperatures  averaged  83.3°  F. , 
equaling  August  1941,  the  warmest  August  since  state-wide  records  began  in  1891. 
Temperatures  were  high  throughout  the  month  and  extremes  ranged  from  103°  at 
Pensacola  the  30th  to  58°  at  Jasper  the  26th.  About  one  third  of  the  stations 
in  the  northern  division  recorded  temperatures  as  high  as  100°,  and  the  extreme 
of  99°  in  the  central  and  southern  divisions  was  recorded  at  nine  stations.  The 
precipitation  average  of  5.50  inches  was  about  80%  of  normal  and  places  this  as 
the  driest  August  since  1942.  Rainfall  was  considerably  above  normal  in  the  Gaines- 
ville-Cross City-Secotan  area  and  averaged  near  normal  in  the  Bradenton-Ft .  Myers- 
Ft .  Pierce-Titusville  area.     Elsewhere,  precipitation  was  generally  well  below  normal. 

With  the  exception  of  light  hail  at  Avon  Park  the  1st  and  over  six  inches  of  rain 
at  Titusville  in  about  five  hours  ending  about  7:00  A.  M.,  the  26th,  this  month's 
weather  embodied  a  definite  monotone  in  its  character.  Temperatures  were  high  and 
precipitation  was  due  to  local  thunderstorms.  The  only  hint  of  a  cool  period  af- 
fected only  the  northern  division  and  its  extent  was  to  give  about  normal  t«nper- 
atures  the  25th-27th.  Temperatures  of  100°  were  recorded  each  week  in  the  northern 
division  and  readings  in  the  high  nineties  were  noted  for  each  week  in  the  central 
and  southern  division.  Lightning  caused  the  death  of  three  persons,  a  16  year-old 
girl  in  the  yard  of  her  home  at  Dover  the  19th,  a  farm  hand  driving  a  tractor  near  Ft. 
Myers  the  21st  ,  and  a  fisherman  casting  from  a  14-foot  boat  in  Tampa  Bay  the  25th. 

Frequent  thunderstorms  provided  adequate  moisture  supplies  in  most  areas  except 
that  citrus  suffered  from  dry  weather  in  the  Upper  East  Coast  District.  Elsewhere 
citrus  trees  made  good  growth  and  fruit  sized  well.  Marketing  of  the  largest  flue- 
cured  tobacco  crop  of  record  was  completed.  Cotton  picking  began  early  in  the  month 
and  progressed  well  as  high  temperatures  caused  bolls  to  open  rapidly.  This  is 
Florida's  largest  cotton  crop  in  13  years.  Corn,  peanuts,  soy  beans,  and  sweet 
potatoes  matured  fair  to  good  crops  and  some  harvesting  was  begun  late  in  the  month. 
Okra ,  carrots  ,  peas  ,  and  tomatoes  were  offered  on  local  markets  and  vegetables 
were  available  in  sufficient  quantities  for  the  State  Farmers'  Market  at  Plant 
City  to  remain  open.  Truck  growers  made  good  progress  with  seed  beds  and  prepara- 
tion of  land  for  fall  and  winter  crops.  Pastures  were  in  good  condition  in  most 
areas.     -  J.T.B.B. 


In  addition  to  the  c  1  i  ma  t  o  1  og  ic  a  1  data  from  some  6.000  Weather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydro- 
cllnatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologlc 
Bulletin  Series.  The  Hydroclimatlc  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  ^ages — 
mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation. 
It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department 
of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide 
records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  now  number- 
ing about  2.000  recording,  and  1.000  non -r eco rdi ng  rain  gages,  has  been  maio- 
tained  by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the 
"Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  averaged  atraut 
$250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date. 
For  the  years  J940-42.  the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000 
per  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet   the   increasing  needs 


of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimatl 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologlc  Bulletins)  which  wer 
issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United  States 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  requirements  of  th 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  dissemlna 
tion  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  and  t 
certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  th 
Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  Inspection  may  be  obtained  upo 
application  to  Chief,   U.S.   Weather  Bureau.   Washington  25.   D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  throug 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  individual 
as  listed  in  the  Station  Index. 
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SUPPLEME^^^AL  data 


F1.0RIUA 
AUGUST  19S1 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

Station 

> 

0 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

j  Direction 
1  fastest  miie 

Date  o( 
fastest  mile 

1  : 30  a 

EST  ' 

7  :30  a 
EST 

1  :30  p 
EST 

a 

O  H 
CI  (O 

u 
H 

60  -10 

i 

10-49 

66 -OS 

100-199 

s 

> 

«  3 

o 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

.  ;2 

:  Si 

APAI.ACHICOLA  »B  CITY 

- 

- 

6.3 

26 

E 

25 

- 

- 

6 

4 

4 

1 

0 

0 

15 

72 

4.6 

DAYTONA  BEACH  »B  AP 

E 

12 

6.7 

22» 

NNE 

30 

96 

93 

70 

88 

« 

4 

S 

2 

1 

0 

18 

- 

5.0 

FORT  MYERS  WB  AP 

E 

29 

6.2 

- 

- 

93 

86 

61 

84 

5 

9 

5 

2 

1 

28 

- 

5.9 

JACKSONVILLE  *B  CITY 

SEt 

lot 

5.  3t 

29t 

wt 

17t 

85t 

84t 

52t 

73t 

1 

7 

6 

0 

0 

1 

15 

58t 

5.2t 

KEY  WEST  *B  CITY 

Et 

22t 

8.4t 

21 

NW 

30 

77t 

75t 

66t 

73t 

'  I 

10 

S 

1 

0 

0 

17 

76 

5.2 

LAKELAND  WB  CITY 

- 

_ 

~ 

~ 

" 

" 

" 

- 

4 

6 

9 

1 

1 

1 

22 

5.2 

HELBOURNE  WB  AP 

E 

92 

89 

67 

79 

9 

6 

4 

1 

0 

0 

20 

_ 

5.9 

MIAMI  BEACH  WB  CITY 

- 

- 

2 

5 

8 

1 

0 

0 

16 

. 

MIAMI   WB  CITY 

SEt 

12t 

5.8t 

48 

N 

30 

86t 

85t 

59t 

76t 

6 

6 

5 

3 

1 

0 

21 

58 

5.8 

ORLANDO  WB  AP 

NE 

9 

7.9 

38  « 

SW 

4 

92 

90 

55 

79 

6 

3 

3 

3 

2 

1 

18 

5.1 

PENSACOLA  WB  CITY 

NWt 

9t 

5.3t 

34 

NW 

14 

6 

3 

3 

3 

2 

0 

17 

79 

4.7 

TALLAHASSEE  WB  AP 

E 

9 

4  .4 

89 

89 

57 

75 

6 

$ 

5 

2 

0 

0 

19 

5. a 

TAMPA  WB  AP 

E 

17 

5.6 

20 

W 

7 

90 

87 

59 

77 

7 

7 

2 

0 

S 

0 

21 

66 

5.7 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

E 

12 

6.1 

90 

88 

62 

78 

4 

6 

5 

1 

0 

0 

16 

6.6 

T     Airport  Data 

•     Ttiis  datum  is  obtained  by 
visual  observations  since 
recording  equipment  is  not 
available.      It  is  not 
necessarily  the  fastest  mile 
occurring  during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lov/est 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

Highest 

Lov^est 

Average 

No  of  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

1 

2 

%. 
i 

3 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

81.6 
80.8 
81.4 
81.0 
81.1 

101 
101 
102 
97 
99 

56 
-62. 
63 
65 
60 

5.70 
8.21 
6.93 
7.42 
5.93 

14 
14 
13 
15 
14 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

81.4 
81.3 
81.4 
81.7 
80.7 

102 
99 
104 
101 
101 

61 
58 
58 
60 
60 

6.03 
7.71 
5.82 
6.80 
6.64 

12 
15 
12 
14 
15 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

83.3 
81.7 
82.0 
81.6 
81.5 

102 
102 
102 
100 
99 

64 
58 
59 
61 
61 

5.  16 
5.44 
7.  10 
7.76 
8.39 

13 
14 
12 
16 
15 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

82.0 
81 .7 
80.8 
82.2 
82.4 

100 
104 
97 
102 
104 

58 
65 
58 
62 
64 

5.75 
6.70 
12.86 
6.57 
4.36 

11 
13 
18 

12 
9 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

81.4 
80. 1 
81.2 
82.8 
81 .4 

102 
99 
102 
103 
104 

57 
59 
63 
62 
61 

4.  39 
7.98 
6.76 
4.17 
6.56 

11 
16 
14 
11 
14 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

81 .4 
81.3 
81.1 
81.2 
81.3 

99 
105 
100 

99 
100 

62 
60 
62 
62 
59 

6.77 
7.05 
7.72 
11.05 
6.32 

16 
16 
15 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

80.4 
82.0 
82.4 
80.2 
80.9 

99 
105 
102 
101 
102 

64 
57 
63 
61 
59 

10.63 
4.67 
6.82 
7.37 

11  .60 

18 
11 
14 
14 
18 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

81.8 
81.9 
81.2 
81.3 
80.5 

99 
100 
100 

99 
103 

66 
58 
66 
58 

8.20 
6. 18 

9,56 
6.36 
4  .  22 

16 
13 
15 
14 
10 

1951 
PERIOD 

83.3 
81.4 

103 

58 

5.50 
7.08 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

81.4 
81.3 
81 .  1 
81.9 
80.6 

100 
101 
103 
103 
99 

62 
62 
61 
65 
61 

7.40 
5.99 
6.89 
7  .63 
8.63 

14 
12 
13 
15 
15 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

81.1 
81.6 
81.6 
81.3 
81.9 

102 
101 
101 
99 
102 

65 
65 
64 
57 

6.29 
9.78 
6.45 
5.35 
8.99 

13 
18 
14 
15 
15 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

80.7 
81 .6 
80.7 
81.6 
82.7 

100 
100 
101 
101 
102 

60 
60 
62 
60 
63 

8.90 
5.76 
6.82 
5.59 
6.77 

15 
12 
14 
13 
12 

1936 
1937 
1938 

81.5 
81 .  3 
82.2 

100 
100 
104 

59 
60 
61 

6.75 
8.77 
3.84 

13 
16 
8 

1939 
1940 

80. 1 
81.7 

99 
99 

60 
58 

10.79 
6.93 

17 
IS 

See  reference  notes  followiog  Station  Index, 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
AUGUST  1951 


NORTHERN  DIVISION 

APALACHKOLA  MB  CITY 
BLOUNTSTOWN  2  E 
CARRABELLE 
CHIPLEY  3  E 
COMPASS  LAKE 

CRESTVIEW  CAA  Ap 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DE  FUNIAK  SPRINGS 
FERNANDINA 
GLEN  SAINT  MARY 

HILLIARD 

JACKSONVILLE  KB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
JASPER  10  E 

LAKE  CHY  2  E 
MADISON 

MARIANNA  CAA  AP 
MARIANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 

MILTON  EXP  STATION 

MONTICLLLO 

MT  PLEASANT 

NICEVILLE 

PANAMA  CITY 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
QUINCY  EXP  STAT  ION 
SAINT  MARKS  6  SE 
SECOTAN 

TALLAHASSEE  WB  AP 

DIVISION 

MIDDLE  DIVISION 
BARTOW 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 
CAMP  BLAND I NG 
CEDAR  KEY 

CLEARWATER 
CLERMONT  &  S 
CRESCENT  CITY  2  SW 
OAYTONA  BEACH 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 


DE  LAND 
EUSTIS  2  S 
FEDERAL  POINT 
GAINESVILLE  UNIV 
HIGH  SPRINGS 

INVERNESS 
KISSIMMEE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  HIAWASSE 
LAKELANCl  WB  CITY 
MOUNTAIN  LAKE 

NEW  SMYRNA  4  N 
OCA  LA 

OCALA  AIRPORT 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 

PALATKA 
PLANT  CITY 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 

SANFORD 

TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPRINGS 

WINTER  HAVEN 


SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 
AVON  PARK 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  IND  RES 
BIG  PINE  KEY  INN 

BRADENTON 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 

DRY  TORTUGAS 

EVERGLADES 

FELLSMERE 

FORI  LAUDERDALE 

FORT  MYERS  WB  AP 


Temperature 


62.1 
82.6 
83.0 

83. 't 

83.8 
85.3 
Bit.  9 
81.7 

81  .5 
84.0 
82.7 
83.3 
81.5 

82.6 
82.4 
33  .6 

82  .3 
82  . 1 

83.1 


82.0 
84.8 


85.8 
84.  7 


82.8 
81.8 


82.9 
84.5 


82.6 
82.1 


83.1 
83.1 


33.  7M 
82.5 


83.6 
83  .8 
80.7 
83. 6M 
85.3 

82.8 
82.4 
84.  8M 
82.3 
82.9 

63.6 
83.4 
83  .  7 


P  o 

S.e 


1  .0 
2.9 

2  .  1 


0.6 
2.2 


100 

98 


100 
100 
101 
102 
97 


100 
100 
100 


■38 
97 


29 
12  + 


12 
29 
19+ 


13 
3+ 
3+ 


11  + 
12 


30 
10+ 

10+ 


IC 
31 


71 
66 


70 
70 
08 


71 
69 


2  7+ 
26+ 


13  + 
31 


27 
26+ 


27+ 
31 


3  0+ 

15t 


No.  of  days 


si-a 

2  S 


S  3 


6.42 
2.56 
1.38 


4.21 
2.19 
1.16 
3.76 
5.90 


1  .38 
1  .69 
10.  22 

5. 18 
4.38 
5.  74 
4.78 
1  .55 

2.87 
5  28 
4.84 
3.35 
12.46 

3.21 

4.72 


4.62 
10.99 


3.72 

9.53 
5.65 
6.95 
6.  76 


4.8 


9.25 
8.  72 
7.61 


12.85 
7.78 


7.18 
6.26 


5.76 
9.55 


as 

a>  o 
D  J: 


3.33 
4.68 


2.05 
1.01 


1 .92 
6.  77 


2.74 
1  .28 
4.39 


4.56 
.32 


1  .52 

2  .81 


2.70 
1  .67 
4.49 


3.34 
1.50 


.83 
2.04 


2.83 
2.64 
1  .88 


2.B4 
5.93 


3.04 
1  .91 


.83 
2.31 
1.42 

.70 
.90 


1  .92 
.  76 


2.05 
1  .60 


1  .22 

3.27 


2.  00 
2.20 
.46 

.63 
1.27 
1.18 

.85 
2  .60 

.95 


2  .19 
1  .18 
2.00 


1  .94 
1  .07 


1  .20 
1.61 


.10 

.87 


20 
16 


21 

30 


1.42 
.52 
.62 

2.  58 
.  75 
1  .20 
1  . 
1.65 

1.70 


3.53 
1 .93 
1  .57 


2.57 
1.50 


1 .53 
3.21 


Precipitahon 


reference  notes  following  Station  lodez. 
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Table  2-Contmuad 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
AUGUST  1951 


Station 

Temparature 

PracipitatioD 

Average 

Depaituie 
from  normal 

a 

s 

Data 

a 

i 

Degree  daya 

No.  of  days 

o 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Slaet,  Hail 

No.  of  daya 

Max  90* 
or  above 

k  o 

00  J5 

e 

a  J3 

o 

Max  depth 
on  ground 
at  obsn 

a 

Clot 

0 

fl 

8 

Q 

2  1 

81 .  3 

-  0.7 

95 

7 

67 

7 

0 

27 

0 

5.21 

.05 

1  .40 

31 

.0 

0 

19 

1 

1 

n  i  ML  CMn 

82 . 1 

93 

1  + 

69 

2 

24 

0 

7.90 

1 . 98 

30 

.  0 

14 

6 

2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

81 .9 

1  .0 

96 

8+ 

64 

8 

0 

30 

0 

-  1.15 

2 .  56 

1 

_  0 

Q 

20 

4 

2 

HYPOLUXQ 

83  .5 

1.7 

94 

13+ 

69 

2 

0 

30 

0 

3.41 

-  2  . 49 

.67 

1  7 

.  0 

0 

9 

3 

0 

K.EY  WEST  WB  AIRPORT 

84.9 

1.9 

93 

5+ 

73 

23 

0 

27 

0 

4.04 

.  47 

.  92 

25 

,  0 

0 

15 

3 

0 

KEY  WE  ST  WB  CITY 

86.3 

2.8 

95 

8+ 

76 

24 

0 

29 

0 

2.22 

-  2.29 

.82 

29 

.0 

0 

16 

1 

0 

82 . 7 

1.0 

94 

21  + 

70 

16+ 

0 

29 

0 

5.09 

-  3.25 

.81 

31 

.  0 

0 

20 

3 

0 

LAKE  PLAC ID  Z  SW 

84.2 

1.6 

99 

29 

69 

16 

0 

31 

0 

2 .  59 

1  . 45 

30 

.  0 

0 

1 1 

1 

1 

lOxaha  TCHEE 

81.7 

95 

9 

68 

2+ 

30 

0 

6.  70 

1.11 

1 1 

.  0 

0 

20 

5 

1 

MARATHON  VACA  KEY 

MELBOURNE  WB  AP 

82.5 

1  .  4 

95 

8 

72 

16 

0 

25 

0 

2.18 

-  3.64 

.65 

3 

.  0 

0 

11 

1 

0 

MERRITT    ISLAND  5  S 

63  . 4 

1  .8 

95 

1+ 

72 

2 

0 

23 

0 

5.66 

.  23 

1  . 90 

26 

,  0 

0 

1 2 

4 

2 

MIAMI  BEACH 

84.2 

1  .6 

95 

30 

74 

2 

0 

6 

0 

2 . 58 

.61 

31 

.0 

0 

14 

1 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT 

63.6 

95 

30 

72 

2 

0 

29 

0 

5.13 

1  . 45 

3 

.0 

0 

14 

4 

1 

MIAMI   WB  CITY 

82 . 9 

0 .  8 

92 

30 

72 

1  + 

0 

7 

0 

5.26 

.62 

1.19 

7 

.  0 

0 

1 5 

4 

1 

MOORE  HAVEN  LOC  K  1 

83. 1 

1  .  7 

97 

30 

70 

6 

30 

0 

5.03 

-  3.37 

1 .95 

10 

.0 

0 

16 

3 

1 

NAPL  ES 

83.5 

94 

17+ 

73 

18  + 

0 

29 

0 

9.54 

2.29 

12 

.  0 

0 

21 

7 

3 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

83  .0 

1.5 

21 

2 

18 

0 

1  . 18 

1  .60 

2 

.  0 

0 

20 

7 

3 

82.3 

96 

8 

59 

1  + 

0 

30 

0 

4.76 

1  .57 

6 

,  0 

0 

13 

2 

2 

PUNTA  60RDA 

85.1 

3.1 

98 

11+ 

72 

16 

0 

31 

0 

10.55 

2.50 

2.10 

1  7 

.  0 

0 

21 

6 

4 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

62. IM 

96 

7 

0 

28 

0 

10.21 

1  .60 

24 

.  0 

0 

16 

8 

5 

SARASOTA 

83  .0 

95 

18+ 

69 

2  5+ 

0 

29 

0 

6.49 

2.07 

3 

.0 

0 

1  7 

4 

2 

83.7 

1.2 

9 

70 

0 

31 

0 

2.01 

7 

.  0 

0 

13 

7 

2 

TAMIAMI   TRL   4  0  BD 

84.7 

96 

21  + 

74 

2  + 

31 

0 

6.92 

2.11 

22 

.0 

0 

21 

3 

2 

TAVERNIER 

85.0 

1.2 

96 

8+ 

74 

0 

25 

0 

5 . 66 

.41 

.98 

24 

.0 

0 

12 

5 

0 

TITUSVILLE  2  W 

82.8 

1.2 

96 

8 

69 

16 

0 

29 

0 

11.59 

5.05 

6.04 

26 

.0 

0 

10 

5 

2 

VERO  BEACH  CAA  AP 

83.1 

94 

4 

73 

0 

25 

0 

1  .  79 

27 

.0 

0 

15 

3 

2 

WAUCHULA  2  NW 

82.4 

0.3 

96 

18+ 

67 

31 

0 

29 

0 

4.21 

-  4.07 

1.46 

3 

.0 

0 

16 

2 

1 

WEST   PALM  BEACH 

83. 3M 

1.5 

92 

1  + 

0 

13 

0 

1.57 

-  4.77 

.64 

16 

.  0 

0 

13 

1 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

84.6 

2  .  1 

95 

3  + 

73 

1  + 

0 

31 

0 

3.05 

-  3.29 

.97 

31 

.0 

0 

12 

1 

0 

D I V I S I  ON 

83.3 

6.29 

.  0 

STATE 

83.3 

1  .9 

5.50 

-  1  .58 

T 

See  reieronce  notes  following  Stahon  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


SuhoD 

I 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

g 

10 

\l 

12 

13 

^4 

IS 

16 

17 

Id 

19 

20 

21 

Z4 

26 

27 

APALACHIC0IJ4  WB  CITY 

R 

T 

.0 

T 

.  0 

T 

T 

,2£ 

.2! 

T 

.0! 

.01 

.24 

T 

.14 

ARCADIA 

.4 

>  .0 

K 

.i: 

1! 

6 

,  IC 

,  11 

.  5t 

,o: 

.  OS 

3.  52 

.32 

.03 

.86 

.  5( 

.02 

.  IS 

.0: 

AVON  PARK 

1.8( 

.ot 

.3( 

.OE 

,  73 

84 

,11 

,02 

T 

.  6C 

,  1! 

.41 

.61 

.  9C 

AVON  PARK  1  NH 

" 

1 .4( 

0 

2( 

.OS 

.2f 

91 

3! 

,  1! 

,3C 

,01 

.o: 

,  61 

,  4: 

1 .  2E 

.01 

.03 

.  2' 

.  0' 

.  01 

BARTOW 

.9( 

.21 

,7< 

22 

.OS 

.  12 

1 ,01 

,26 

.  64 

,  oc 

.IS 

1.27 

.li 

2. 11 

T 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

.4( 

.tl 

.  IC 

.  8) 

1 .  5' 

.  01 

.9! 

.  57 

,1€ 

1,2! 

.04 

.06 

.03 

.39 

.26 

.IC 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE 

4R 

.4! 

1.47 

.16 

.IC 

.90 

,  22 

.21 

.0! 

.0! 

.84 

.Bl 

.49 

.07 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

2.oe 

.0. 

.OS 

.03 

.IC 

.08 

.12 

.51 

.03 

.67 

.21 

.21] 

.31 

T 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

R 

BIG  PIKE  KEY  IKN 

.IS 

.09 

1.75 

.03 

.05 

.OS 

.0! 

BLACKUAN  4  WKW 

R 

'.el 

.  2< 

.05 

.71 

BLOUNTSTOWN  2  E 

.32 

.98 

,04 

.0! 

1.0( 

.40 

.1« 

.97 

T 

2.31 

.06 

t 

.17 

.10 

BOCA  RATON  5  H 

I< 

.18 

1 .23 

1 ,26 

BONITA  SPCS  2  ESE 

.77 

,20 

.81 

.96 

.35 

.26 

.91 

.36 

.20 

2.01 

2.00 

BRADENTON 

.96 

2.42 

.03 

.11 

.05 

2.57 

.21 

.S2 

.12 

2.44 

1.14 

1.31 

BRANFORD  1  ESE 

R 

BRISTOL 

R 

.24 

.71 

!9( 

!6i 

!o! 

.03 

.71 

.16 

1.17 

.02 

.32 

.60 

BROOKSVILLE  CBIN  HILL 

.35 

T 

.02 

1.18 

.60 

,10 

T 

.44 

.63 

.04 

.23 

.07 

.04 

.07 

.11 

BROOKSVILLE  CBIN  SILL 

R 

.01 

1.17 

.56 

.10 

.40 

.01 

.61 

.23 

.08 

.11 

.01 

BROOKSVILLE  KURSERY  NO  1 

.16 

.02 

T 

1.20 

.01 

.01 

T 

.01 

.79 

.22 

.11 

1.23 

.47 

.78 

.24 

.03 

.08 

T 

BROOKSVILLE  NURSERY  NC 

.48 

.  01 

T 

1.02 

.  Oi 

.03 

.  OS 

.  67 

.12 

.02 

1 .92 

.42 

.10 

T 

T 

8USHNELL  2  E 

.31 

.08 

.04 

.46 

.93 

.69 

.11 

.91 

2.00 

.47 

.22 

.05 

CAHP  BLANDING 

1.06 

.05 

.30 

.15 

.03 

1 .12 

.16 

.60 

.08 

.03 

.81 

.62 

CANAL  POINT  GATE  5 

R 

.10 

.03 

.07 

.01 

1 .94 

1.12 

1.62 

.15 

.02 

.64 

CANTONMENT 

.50 

.50 

.31 

.10 

.32 

1.09 

.56 

1.85 

2.82 

.44 

1.20 

.01 

.  60 

.  50 

.  20 

i.b6 

.45 

.98 

.  93 

1.2C 

.  57 

.45 

.70 

.25 

.02 

.06 

.09 

.75 

.  11 

.04 

.02 

.34 

.12 

T 

CARRABELLE 

T 

.39 

T 

.07 

1.19 

,02 

.11 

T 

.97 

.78 

1.42 

,  02 

.02 

.03 

1.01 

T 

T 

CARYVILLE 

,15 

.  17 

.51 

.03 

.33 

.27 

1.17 

,05 

.17 

.04 

.06 

1.95 

CEDAR  KEY 

T 

.20 

.40 

CHATTAHOOCHEE 

.26 

T 

53 

.  55 

.  59 

,  12 

.28 

T 

CHI PLEY  3  E 

.05 

.70 

^^12 

.54 

.11 

.29 

.50 

.25 

CHRISTMAS  7  WNW 

R 

.  16 

26 

.05 

.43 

.03 

1 .00 

1.24 

,03 

.25 

1.35 

.65 

.05 

.27 

1.00 

CLEARWATER 

T 

1.05 

T 

.17 

.06 

T 

,  05 

T 

.65 

.76 

,  73 

1.94 

T 

1.12 

.27 

.01 

.06 

CLERMONT  6  S 

.07 

.35 

.  56 

.39 

07 

.03 

13 

.01 

.32 

.02 

1.07 

.21 

.19 

.03 

1.61 

,01 

,41 

.19 

1.31 

CLEWISTON  U  S  ENG 

.05 

1.  13 

.01 

.01 

!59 

.04 

.40 

.15 

!63 

!l3 

1^53 

.66 

1.30 

CLEWISTON  U  S  ENG 

R 

1.05 

.01 

.01 

.50 

.05 

.38 

.13 

.  58 

,06 

1.48 

.63 

1.24 

COCONUT  GROVE  7  S 

.07 

.06 

.01 

.01 

.36 

.41 

.94 

.06 

.07 

.01 

3.21 

.39 

.03 

COMPASS  LAKE 

.46 

.90 

CRESCENT  CTY  2  SW 

.30 

.02 

.07 

.53 

.02 

.36 

.11 

CRESTVIEW  CAA  AP 

.35 

!32 

2.2a 

!02 

T 

T 

!l6 

T 

.22 

T 

.13 

CRESTVIEW  CAA  AP 

R 

.34 

.32 

2.26 

.03 

.16 

.22 

.11 

CROSS  CITY  CAA  AP 

3.14 

.05 

1.53 

.05 

T 

T 

.17 

.23 

.37 

.77 

.35 

1 .03 

1 .00 

.38 

.51 

.73 

.13 

CROSS  CITY  CAA  AP 

3.24 

.03 

1.29 

.02 

.01 

.18 

.22 

.36 

.76 

.32 

.94 

1.02 

.37 

.62 

.57 

.08 

DAN  I A  S  W 

.06 

.05 

.90 

.05 

.06 

.20 

.12 

DAYTONA  BEACH 

.66 

.36 

1.20 

T 

.03 

!o4 

!l6 

!25 

.03 

ill 

.08 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

.  59 

1 .61 

T 

T 

.22 

T 

.29 

.13 

T 

T 

.02 

T 

.02 

.10 

.06 

.01 

.75 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

1.63 

T 

.06 

.14 

.13 

.02 

.52 

.13 

.01 

T 

.02 

T 

1.40 

.01 

DE  LAND 

.97 

.10 

.02 

T 

.37 

.07 

.14 

.44 

T 

T 

.07 

T 

.02 

.52 

1.51 

1.36 

.70 

DOWLING  PARK 

.  01 

.28 

.  96 

.09 

1.14 

.05 

4.88 

.02 

DRY  TORTUGAS 

.46 

.06 

.08 

.18 

.01 

.12 

.01 

.07 

EUSTIS  2  S 

.10 

.05 

.60 

.15 

.09 

.54 

.23 

.17 

.42 

.87 

.10 

EVERGLADES 

.01 

.01 

oi 

.12 

.02 

.17 

.04 

.13 

.01 

.07 

.30 

.69 

1.21 

.06 

.05 

.93 

.39 

.44 

.07 

.78 

1  18 

,  18 

.32 

.06 

1.45 

.05 

.22 

.08 

.85 

.02 

FELLSUERE 

T 

.40 

1  .04 

,44 

80 

.02 

^76 

.95 

T 

.11 

.24 

2-20 

1.31 

.46 

.01 

T 

.17 

T 

.02 

!03 

.35 

FERNANDINA 

T 

.14 

1.60 

06 

.  21 

T 

T 

02 

.07 

,02 

,09 

T 

T 

FORT  DRUM 

R 

.21 

,  44 

.19 

,01 

.16 

,36 

.44 

.01 

.03 

.50 

FORT  LAUDERDALE 

FORT  MYERS  WB  AP 

.55 

48 

.63 

54 

.01 

.06 

.65 

.28 

1.00 

.14 

T 

FORT  PIERCE 

^^57 

^15 

03 

^45 

.  60 

.03 

.  32 

.01 

.03 

'!o4 

!29 

!03 

,03 

.01 

!85 

.01 

GAINESVILLE  UNIV 

.36 

.66 

.20 

2,25 

,75 

.44 

.11 

.45 

.31 

.18 

1.32 

.72 

.45 

GAINESVILLE  UNIV 

R 

.59 

.  17 

2.  20 

,72 

.39 

.01 

.10 

.43 

.30 

.15 

1.24 

.67 

.39 

GLEN  SAINT  MARY 

.62 

.56 

.64 

.15 

2.21 

.47 

.09 

.68 

.74 

.60 

.17 

.22 

.19 

CRAPE  HAMMOCK  3  W 

1.04 

.40 

1.80 

1,01 

.05 

.56 

.50 

.02 

.75 

.12 

.03 

.01 

HART  LAKE 

.31 

.32 

1.70 

1.25 

.36 

.30 

.80 

.13 

.14 

.22 

1.41 

BIALEAH 

.42 

.94 

.04 

.80 

.22 

.52 

.04 

.63 

.48 

1.10 

.15 

BIALEAH 

.33 

.05 

.60 

.17 

.46 

.20 

.69 

.07 

.02 

.65 

.43 

.04 

HIGH  SPRINGS 

.03 

.15 

.43 

'° 

74 

B 1 LLI ARD 

1.02 

.01 

1 .92 

!31 

.15 

!lO 

T 

!oi 

!o9 

!o4 

T 

T 

.08 

.05 

.17 

!26 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

.62 

.39 

3.24 

.13 

.18 

.88 

.41 

.04 

.22 

.03 

.35 

.83 

.04 

.15 

HOMESTEAD  EXP  STA 

2.  56 

T 

.03 

.09 

.20 

.51 

1.10 

.08 

.16 

.19 

.27 

.38 

.21 

.09 

.03 

T 

.03 

.14 

.23 

HOMESTEAD  EXP  STA 

2.  52 

.05 

.13 

.20 

1.57 

.06 

,11 

.18 

.20 

.37 

.14 

.07 

.02 

.da 

.04 

.20 

HYPOLUaO 

.66 

.12 

.16 

.30 

.  87 

.15 

.10 

INGLIS 

.47 

.78 

.71 

.76 

.16 

.06 

.97 

.14 

.46 

.44 

.56 

INVERNESS 

ISLEWORTH 

.25 

.01 

T 

1.20 

1,63 

.15 

.13 

.03 

1.10 

.04 

.19 

JACKSONVILLE  WB  AP 

27 

.35 

.07 

,03 

T 

.06 

.07 

T 

T 

.76 

.04 

.17 

.11 

.26 

JACKSONVILLL  BEACH 

.  02 

.  02 

.  03 

.  02 

.05 

.09 

.  20 

.  35 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

2.05 

.01 

,05 

.12 

.32 

.42 

.01 

T 

.28 

!06 

!ii 

.25 

.01 

.06 

JASPER  10  E 

.60 

,  10 

.10 

.46 

.25 

.20 

1.60 

.25 

.01 

,04 

.01 

.11 

.  58 

.24 

1.35 

KENDALL  2  ESE 

.05 

,47 

.75 

.06 

.21 

.06 

.36 

.18 

1.17 

T 

KEY  WEST  WD  AIRPORT 

R 

.03 

.08 

.49 

T 

.01 

.32 

.02 

.05 

T 

T 

.66 

.20 

.92 

.12 

KEY  WEST  WB  CITY 

R 

T 

.  22 

.  13 

.  06 

.  03 

.  01 

.01 

.14 

.04 

.23 

.35 

.01 

KISSIHMEE 

.15 

.09 

.17 

53 

.22 

.  10 

.11 

,21 

.31 

1.19 

.43 

.  21 

KIS3IHUEE  NO  2 

R 

,03 

.05 

.06 

.26 

.42 

.  13 

.16 

.34 

.<s 

.10 

,02 

.11 

BELLE 

.31 

04 

.25 

.  51 

.02 

33 

15 

,  50 

.06 

.38 

.31 

.06 

.36 

,42 

.15 

,09 

.19 

LA  BELLE  2  NW 

R 

.  57 

.08 

25 

.16 

.10 

02 

,  19 

,26 

.06 

.16 

.45 

.35 

.  10 

.19 

UKE  ALFRED  EXP  STA 

.  08 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

R 

!68 

,37 

i  !24 

,06 

,  35 

!21 

.29 

2,71 

.29 

.01 

!9e 

!04 

1 .02 

LAKE  CITY  2  E 

.45 

1  ,22 

.66 

.76 

T 

T 

.03 

.57 

.13 

.21 

.05 

.05 

T 

.74 

.87 

1.04 

LAKE  HIAWASSE 

.31 

* 

2.40 

.15 

.04 

.04 

2.00 

.18 

.43 

LAKEl^ND  WB  CITY 

R 

T 

.03 

,01 

.43 

.48 

.  12 

,34 

.31 

.02 

.0- 

.77 

.01 

.31 

.11 

.34 

.19 

2.00 

T 

1.42 

T 

LAKE  Pl^ClO  2  SW 

,05 

.18 

.15 

.09 

.JO 

01 

03 

.J, 

LAKE  TRAFFORD 

.30 

1.30 

1.80 

.30 

!20 

.50 

.10 

.25 

LAMOirr  8  w 

R 

.41 

.01 

OS 

1 .43 

.27 

.01 

.02 

1.57 

.27 

.06 

LEESBURG 

R 

.15 

1.19 

.63 

.85 

.82 

.34 

.09 

.03 

.02 

.20 

LIGNUMVITAE  KEY 

R 

.63 

.03 

.51 

.45 

.06 

.02 

.50 

LONGBOAT  KEY 

.13 

1.99 

T 

.37 

.05 

.02 

3,  54 

1 .99 

.04 

.98 

.43 

LOXA HATCHES 

.97 

.35 

.07 

.45 

.05 

.02 

.55 

.15 

1.11 

.09 

.17 

!l3 

.38 

!as 

.72 

.85 

LOXAHATCBEB 

R 

.97 

.31 

.03 

.40 

.04 

.02 

.52 

.13 

.90 

.07 

.11 

.02 

.40 

.30 

.70 

.01 

.85 

LYNNE  4  3E 

R 

.06 

.07 

.09 

.36 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.53 

.8« 

MADISON 

.06 

.07 

.36 

.09 

T 

2.25 

.01 

.02 

T 

1.44 

.02 

3.n 

MARATHON  VACA  KEY 

MARIANNA  CAA  AP 

T 

T 

,11 

.13 

T 

.20 

.12 

T 

T 

.06 

.25 

T 

.10 

.01 

.40 

HARIANNA   IND  SCHOOL 

.03 

.63 

.02 

.40 

.14 

.01 

.4* 

MARINE LAND 

R 

.  13 

MAYO  5  KW 

.10 

37 

2  02 

.36 

.47 

.96 

.03 

.  14 

1.33 

.02 

.03 

.26 

.05 

T 

1.70 

.09 

2.20 

.09 

MELBOURNE  10  WNW 

R 

.  57 

1  59 

.04 

.64 

1.14 

.06 

.03 

.25 

.18 

.22 

.77 

MELBOURNE  WB  AP 

R 

02 

05 

.65 

T 

,06 

.45 

T 

T 

,30 

T 

.05 

T 

.03 

» 

T 

.02 

.23 

MERHITT   ISLAND  5  S 

.56 

.46 

,24 

.30 

T 

.03 

.03 

,60 

.04 

1.90 

1.42 

MIAMI  BEACH 

.14 

.09 

T 

.14 

,20 

.03 

.35 

.20 

,10 

.07 

.03 

.» 

.17 

T 

MIAMI  WB  AIRPORT 

R 

36 

1.45 

T 

T 

.07 

,08 

T 

T 

.18 

.46 

,06 

T 

.05 

.02 

T 

.87 

.70 

T 

T 

1.85 
9.25 
6.72 
8.22 
6.10 

7.61 
7.13 
5.01 

.2311.071  3.61 


9.86 
3.88 
3.62 
6.26 

9.85 
6.27 
9.21 
6.66 
9.37 

7.76 
7.09 
6.42 
4.90 


1.38 

3.73 
3.48 
3.44 
10.44 

10.03 

9.65 
4.12 
4.19 
4.07 
6.33 


2.65 
3.32 
5.76 
4.62 


10.30 
5.21 
10.99 
10.09 
7.74 


6.86 
6.99 
7.90 
5.96 


3.76 
5.90 
3.68 
4.04 

2.22 
3.72 
2.35 
5.09 
3.83 

9  .  53 
8.75 
6.78 
5.65 
6.95 

2.99 
4.79 
4.08 
4.46 


9.26 
6.70 
6.69 


10.22 

9.57 
2  18 
5.66 
2.  56 
5.13 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

aiAMI  WB  CITY 

MILTON  EXP  STATION 

HONTICELLO 

UOORE  BAVEN  IJQCK  1 

MOORE  HAVEN  TX)CK  1 

R 
R 

.43 
.21 

T 

.31 
,02 

.08 

.05 
.32 

.60 
.39 

T 

1.40 
.  01 
.98 

T 

.OS 
.97 

1.19 

T 

T 

.08 

T 

.01 
1  96 

.08 
1  95 

.43 

T 

.02 

T 

.06 
.04 

.02 
.OS 
.03 

.25 

.51 
.08 

.  11 

.  9C 
.03 

.07 

.3E 
T 

.11 
.16 

.01 
T 

.22 

,01 
T 

.  78 
T 

.44 

.54 

T 

.97 
.  58 
1.03 

,70 
,71 
,51 

.06 
.01 

.20 

.03 

.01 
.  16 

.77 
1 . 13 

T 

.24 

.04 

.02 

s.aa 

5, It 
4.38 

4.37 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  4  N 

.04 
.36 

.77 
1 .07 

!l9 

.43 

.09 
.38 
.94 

.20 

.19 
04 

.04 

.49 

^ei 

.28 
T 

.68 
T 

.  01 

!l2 
2  29 

.01 
.02 

.04 
.20 

.22 

.02 

.90 
.  19 

.32 
.03 

1.42 

1.12 
T 

.18 
.  8! 
.07 
.09 
T 

.08 

.57 
.28 

.17 

.50 
.13 

.21 
1.07 

,14 

.89 
.86 

.20 
.07 

.80 

.46 

1.98 
.07 

3.10 

.32 

.02 

1.80 

.05 
T 

.35 
.31 
.06 

6.76 
5.74 
8.36 
9.  94 
4!  88 

NICEVILLE 
NICEVILLE 
N ITT AW  1  S 

NORTB  NEW  RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

R 

R 
R 

1.00 

.40 

.OS 
.03 

1.39 

t" 

2.69 

2.20 

.24 

.  59 

.08 
.07 

.94 
.36 

T 

T 
1.17 

.70 

1.15 
.24 

.03 
.03 

.  49 
1.64 

.07 

.60 

.67 
.80 

• 

.41 

.  43 

.28 

.43 

■  .10 

1.48 
.03 

.02 

.08 

.03 
.05 

.98 

.15 

.09 

.18 
.03 

.42 

4.78 

3,39 

OCALA 

OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOREE  BRCN  GATE  6 
OKEECHOBEE  HHCN  GATE  6 

R 

.04 
1 .60 

.  37 
.74 
.43 

1 .  60 
.05 

.05 

.73 
1 .06 

.69 

!34 
1 .08 

.13 
!44 

.08 

.48 

.10 
.11 
.13 

.55 

.14 
.81 

.03 

.30 
.83 
.21 

.20 

,35 

.18 

.17 

!53 
.52 

.09 

.  52 
.19 

.22 

1 .23 

.03 
.53 

.35 
.48 
1.06 

1.87 
1 . 36 

1.07 

.18 
T 

.62 

.11 

.99 
.64 
.14 

.29 
T 
1,00 
,14 
,53 

.18 
T 

.02 
.55 
.42 

.03 
,13 

.42 

.03 
.41 

.42 

.80 

.05 

■  o» 

.09 

.89 
,06 
.38 

7,03 
5.0s 
•  ,54 

8,78 
9,03 

ORANGE  CITY  3  S 
ORANGE  SPNGS  1  E 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 

R 

R 
R 

.19 
T 

.27 

T 

.25 

.16 
.11 

.45 
.71 
.02 

.72 

1.58 
1.64 
.33 

1 .00 

1 .66 
.02 

.27 
T 

.03 

.65 
.10 

.66 

.01 

!l8 
T 

.18 

1 .09 

.02 
.28 

.05 
.58 

.02 
,34 

.57 

1,82 
.32 

.30 
.23 
.13 

.06 
.12 
T 
2.04 

.11 
1,80 
1,36 

.10 
.3» 

T 

.  12 
.52 

.61 
.67 
.01 
T 

2.23 

.53 
T 

.t( 

(19 

.42 

5,88 
6,40 
9,21 
7,84 
4,77 

PALATKA 
PANACEA 
PANAMA  CITY 
PANAMA  CITY  2 
PARISH 

R 

R 

R 

T 

.87 

.07 

.08 
T 

.09 
,03 

.70 
!l7 

!46 

.08 

.02 
.07 

'!32 
.43 

.26 
.10 

.13 
.30 

.66 

.37 
.55 

.  35 

.04 
.10 

,10 

.05 

.05 

.37 
.12 

.27 
.16 

T 

.02 

1.81 

3.80 

,06 
.50 

.49 

.93 

.30 
.56 

.06 
.36 

T 

3.79 
5.83 
1,95 

PENNSUCO  4  NW 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
PETERS 
PLANT  CITY 

R 
R 

3.04 
.91 

.10 

.2* 

.06 
.01 
.07 

.63 
T 

.40 

,74 

!83 
.07 

1.01 

.34 

.25 

1.04 

.08 

.26 
.  57 

.04 

1.27 
.03 

.13 

.65 
.04 

.10 
!26 

.  12 

.03 
1  .15 
.75 

.06 

T 

.01 

T 

.91 

.  03 
T 

.43 

.34 

.48 

.15 
.13 
.04 

.11 

.72 
.07 
T 

.97 
.04 

1 .02 
.07 

T 

.02 

.99 

.02 

1.74 

.21 
.39 
.64 

.20 

.60 
.76 

10.33 
3,87 
5,28 
3.87 
9.61 

POMPANO  BEACB 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

PUNTA  GORDA 

Qi;iNCY  EXP  STATION 

RAIFORD  ST  PRISON 

R 

.01 
.61 

1.05 
1.49 

16 

.01 
■  .13 
.80 

.17 

.07 

.11 
1.42 

.46 

1.25 
.11 

1  57 

.28 
.01 

.35 
.30 
.  53 

.  57 
.36 
.80 

.  78 
.78 
.01 
.15 

.17 
.11 

.  OS 
.01 
.79 

.20 
1.10 
.19 
.13 
.10 

.  26 
.  91 
.10 

.05 
.65 
.06 

2.10 
.57 

.03 

.05 
.05 

.09 
1.18 
.38 

1 . 69 

.06 

.  10 

.37 
.17 
,24 

.08 

.  14 

.06 

.12 
1.51 

.38 
1 .96 

.03 
.16 
.27 
.27 

.15 

.10 

4.76 
7,13 
10.55 
4.84 
4.69 

HAIFORD  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 

R 

1.15 
T 

1 .28 
.05 

.12 

.05 
.03 

.78 
2.58 

.59 
.18 

T 

.09 

.51 
T 

.10 

!04 

.26 

.15 
T 

.08 

.65 

.08 

.32 
.22 
1 .30 

.56 

.  12 
.03 

.52 
.13 
T 

.30 

Y 

T 

T 

.08 

.22 
,07 

.37 

!24 

.82 
.39 

10.21 
1.46 
1.29 
9.93 

SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
SAINT  MARKS  6  SE 
ST  PETERSBURG 
ST  PETERSBURG 

R 
R 

R 

.30 

,11 

.02 

2.54 
,20 

.14 

.09 
.08 

.07 
!lO 

.10 
!l0 

!b5 

T 

T 

.77 

.75 

leo 

.01 
.03 

.58 

1.33 
.50 
.09 

.40 
.14 

.30 

.05 

.06 

.10 
.03 

,36 

.40 

,17 

.07 
.20 

,39 
,09 

.10 

.02 

.37 

.75 
1.16 

.75 
.44 

.02 

9.76 
4.86 

3.39 
3.33 
3.29 

SANEORD 
SARASOTA 
SECOTAN 
STUART 

TALLAHASSEE  WB  AP 

.90 

.15 
.92 

2 . 07 
1.95 

.15 
.20 
.23 

T 

.95 

.41 

1.18 
.18 

.09 

.12 

1.35 
2.01 
.58 

.27 
.23 

.62 
.46 

.20 

.  10 

.54 
T 

.07 
.  17 

.14 

2.60 
.21 
.04 

.  23 
.45 

.  06 
1.42 
.36 
.09 

.01 
.  OS 
.38 
.64 

.09 

1.00 
T 

.06 

.05 
.18 

.03 

.36 
.16 
.08 

.02 

.40 

.75 

1.20 

!l6 
.30 

!27 
.11 

,  56 

.03 

.26 

.06 
,16 

T 

,  73 

.04 

T 

.04 

.96 

T 

1.40 

.04 

.41 

.03 

T 

3,78 
6.49 
13. 46 

8.37 
3.31 

TAHIAMI  CANAL 
TAMIAMI  TRL  40  BD 
TAMIAMI  TRL  40  BD 
TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPRINGS 

R 

R 
R 

.16 
T 

.15 
.40 
1.56 

1 .30 
.  41 
.21 
.04 
.94 

.21 

.86 
1 .03 

.36 

.  85 
.20 

.03 
.  23 
.02 
.06 
T 

.05 
.01 

1 .70 
.38 

.74 
.36 
.13 
.01 

.12 
.12 
.20 
1.30 
T 

.16 

.42 

.10 

.17 

.05 
.27 

1.  65 

.10 

.28 

T 
1.26 

.05 
.06 

.  53 

.  1 1 
T 

.08 

.  10 
T 

.03 

.44 

T 
T 

.04 

1.90 
1 .18 
.49 

!l6 
.02 
.15 

1 .68 

.04 
.49 

.30 
T 

.55 

1.02 
1.21 

.17 
.63 

.08 
.  15 
.  18 

.04 

T 

T 

.38 

.  28 

.03 
.41 

■  03 
.03 

14.31 

6.92 
6.70 
7.37 
7.28 

TAVERNIER 
TITUSVILLE  2  W 
VENICE 
VENUS  3  SE 
VERNON 

R 
R 
R 

.50 
34 

.95 

.75 

.  85 

38 
.36 

2.00 

1  24 
38 

.  79 
.07 

.  07 

,02 

.68 

.22 
1 . 25 

.  18 

.38 

.32 

.12 

.24 
.16 
.  10 

.02 

.  63 

.  S6 

.  10 

.31 

.35 
^62 

.28 

.30 
58 

.52 
1.30 

98 
.  54 

.17 

.07 

.25 

.05 
.06 

.29 

.82 

.06 
.75 

.46 

.05 
.89 

5.68 
11.59 
4.63 
6.42 
4.00 

VERO  BEACH  CAA  AP 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA  2  NW 
WEST  PALM  BEACH 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 
R 

.27 
.24 

.04 

T 
1.45 

.15 
.43 

.11 
.10 
.04 

.08 
.07 
.05 
.03 
.42 

1.10 
1.08 
.70 
.05 
.24 

.11 
.08 

.11 

.05 

.13 
.12 

T 
T 

.05 
.02 

.02 

.09 
.10 

.03 
.01 

.  08 
.10 
.07 

.05 
T 

.  59 
.57 
T 

.64 
.43 

.33 

.03 
T 

.34 
.08 

.02 

.07 

.25 
.25 
.07 

T 

.07 

.02 

.21 
.19 
.49 

.01 
.02 

1.79 
1.79 

T 

.05 
.35 
.23 
T 

.07 
.01 

.10 
.10 
.28 

.06 

.06 
.97 

4.92 
4.66 
4.21 
1.57 
3.05 

WKfTER  HAVEN 

.07 

.15 

T 

.01 

.09 

.05 

.73 

1 .25 

.50 

.15 

1.70 

.30 

.41 

.07 

.84 

.34 

6.66 
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Tabl«  4 '  ConUnuwl 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
AUGUST  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


AVON  PARK    1  NH 
BIG  CYPRESS    IND  RES 
CHRISTMAS   7  WNH 
DAVTONA   BEACH   MB  *P 
OOWLING  PARK 
6RACEVILLE   3  E 
GRAPE   HAMMOCK    3  H 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
JACKSONVILLE  KB  AP 
KEY  WEST  UB  AP 
LA  BELLE  2  NX 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
LYHNE   4  SE 
MARINELAND 
MELBOURNE    10  HNH 
MELBOURNE   KB  AP 
MIAMI    MB  AIRPORT 
MIAMI    KB  CITY 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 
NORTH   NEW   RVR  CANAL  2 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORTONA   LOCK  2 
PEHNSUCO  <•  NW 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL   <>0  BO 
VENUS  3  SE 
VERO  BEACH  CAA  AP 


AVON  PARK    1  NH 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CHRISTMAS   7  WNW 
CROSS  CITY  CAA  AP 
OAYTONA   BEACH  WB  AP 
FORT  MYERS   WB  AP 
GAINESVILLE  UN  IV 
INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
KEY   WEST   WB  AP 
LA  BELLE   2  NW 
LEESBUR6 
LOXAHATCHEE 
MELBOURNE   WB  AP 
MOORE   HAVEN   LOCK  1 
OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
PENNSUCO  <•  NW 
RAIFORO  ST  PRISON 
SAINT  LEO 
TAMIAMI    TRL   '•O  BO 
TAMPA   WB  AIRPORT 


BELLE  6LA0E  HRCN  GATE  4 
BOCA  RATON  i  W 
BROOKSVILLE   CHIN  HILL 
CANAL   POINT   GATE  b 
CHRISTMAS   7  WNW 
FELDA 
FORT  DRUM 
HOMESTEAD  EXP  STA 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
KEY  WEST  WB  AP 
LA  BELLE  2  NW 
LAKE!  AND  WB  CITY 
LOXAHATCHEE 
MELBOURNE    10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 
OCALA  AIRPORT 
ORANGE   CITY    3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA   LOCK  2 
PENSACOLA   CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI   TRL  *0  BD 
TAMPA   WB  AIRPORT 


APALACHICOLA   WB  CITY 

AVON  PARK    1  NW 

BRISTOL 

CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 

CROSS  CITY   CAA  AP 

FELDA 

GAINESVILLE  UNIV 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
KISSIMMEE  NO  2 
LA  BELLE  2  NW 


10        11  12 


-1st- 


p.  M.  Hour  Ending 
7 


•01   1>38  .01 


10      11  12 


•  01| 

•11     .09  ^39 


■17  1.83  ,i2 


.02     .01  .92 


-2d- 


•  9B 

•  01 


-3d- 


•02  •Ol 
•02  l.SO 


-4th- 


•  0'>  139 
.12  ^09 


.80  .77 
1.89     .10     .02I  .03 


.19     .02  .01 


.01 

.05     .01  .01 


.OA 

.05  .13 

.03     .01  .01 

.01 
.02  .01 


.08  .05  .021  .04 

.01  .20  .02 

.AO  .62  .01 

.02 

.01  .01 

.02  .Ol.  .01 

.01  .03  .01 


'  r«f*r«Bc«  not**  fellovlnc  Stmtlon  Ind«x 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  Ending 


FLORIDA 
AUGUST  1951 


LAKE   ALFRED   EXP  STA 
LAKELAND  KB  CITY 
LAMONT   8  W 

LEES8URG 

LI6NUMVITAE  KEY 

LOXAMATCHEE 

LYNNE  SE 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

NICEVILLE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  KB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 
PANACEA 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
RAIFORD   ST  PRISON 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
TALLAHASSEE   KB  AP 
MEST   PALM   BEACH   MB  AP 


AVON   PARK    1  NH 

BELLE   GLADE   HRCN   GATE  * 

BR0OK5VILLE  CHIN  HILL 

CHRISTMAS   7  WNW 

CLEWISTON 

CRESTVIEW  CAA  AP 

CROSS   CITY   CAA  AP 

FORT  DRUM 

FORT   MYERS   HB  AP 

GAINESVILLE  UNIV 

GRAPE   HAMMOCK   3  N 

HOMESTEAD   EXP  STA 

INGLIS 

JACKSONVILLE   VB  AP 
KISSIMHEE   NO  2 
LA  BELLE  2  NH 
LAKE   ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMONT    8  « 
LYNNE   <•  SE 
MARIANNA   CAA  AP 
MOORE   HAVEN   LOCK  I 
NICEVILLE 
OCALA  AIRPORT 
ORANGE  CITY   3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA   LOCK  2 
PANACEA 
PARI 3H 

PENNSUCO   *.  NW 
PENSACOLA   CAA  AP 
PORT   MAYACA   S   L  CANAL 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  LEO 
TALLAHASSEE  KB  AP 
TAMIAMI    TRL   ^0  BD 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VENICE 

VERO   BEACH  CAA  AP 


APALACHICOLA  WB  CITY 
AVON  PARK  1  NW 
BLACKMAN  WNW 
BOCA  RATON  5  W 
BRANFORD  1  ESE 
BRISTOL 

CHRISTMAS   7  WNW 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U   S  ENG 
CRESTVIEW   CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAYTONA   BEACH  WB  AP 
FORT  DRUM 
FORT  MYERS  wB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
GRAPE   HAMMOCK    3  W 
HIALEAH 

HOMESTEAD   EXP  STA 
JACKSONVILLE   WB  CITY 
KISSIMMEE   NO  2 
LA  BELLE  2  NW 
LAKE    ALFRED   EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMONT   8  W 
LOXAHATCHEE 
LYNNE   4  SE 
MELBOURNE  10  WNW 
MELBOURNE   WB  AP 
NORTH   NEW   RVR   CANAL  1 
NORTH   NEW   RVR  CANAL  2 
OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBtE    HRCN   GATE  6 
ORANGE   CITY    3  S 
ORLANDO   WB  AIRPORT 
PANACEA 
PANAMA   CITY  2 
PENNSUCO  4  NW 
PENSACOLA   CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
RAIFORD   ST  PRISON 
SAINT  LEO 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL   40  BO 
VENUS   3  SE 
VERNON 


_'J_ 

r "  1 
8  J    9  I 

•  01 

•  02  1 

11      ,06  .Ui 


tee  reference  noiee  following  Station  iMles. 
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Table  4  -  Continued 


VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST   PALM   BEACH  KB  AP 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
AUGUST  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


4        5        E        7        8        9       10      11  12 


P.  VL  Hour  Ending 


1        2        3        4  S 


7       8       9  10 


-7th- 


AVON  PARK  1  NW 
BOCA  RATON  i  K 
BRANFORD  1  ESE 
BRISTOL 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

CANAL   POINT   GATE  5 

CLEWISTON  U   S  ENG 

CROSS  CITr  CAA  AP 

FELDA 

FORT  DRUM 

FORT  MYERS   WB  AP 

GRAPE   HAMMOCK   3  W 

HIALEAH 

INGLIS 

JACKSONVILLE   WB  AP 
JACKSONVILLE  W8  CITY 
KISSIMMEE   NO  2 
LA   BELLE   2  NW 
LAKE   ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LOXAHATCHEE 
LYNNE   *  5E 
MELBOURNE    10  WNW 
MELBOURNE   WB  AP 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
NICEVILLE 

NORTH  NEW   RVR   CANAL  1 
OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 
PANACEA 
PARI SH 

PENNSUCO  4  NW 
PENSACOLA  CAA  AP 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL   iO  BO 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VENUS    3  SE 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST   PALM   BEACH   WB  AP 


1>12 
•  01 


•01     ,02  .16 


•  39 

•  20 


•  01 

•oa  .01 

•  oe     .23  .2'. 

.'>'•  .01 

.07 

•96     .20  .03 


.01 


•  06     .03|  .01 

.831     .0<>     .03     •021    .02     .03     .01.  .01 


.87     ,04     .28|  .05 

.58 

•01  .01 
.01  .05 
•06  .01 

.32     .01     .57     .17  .01 
•22  ^02 


-8th- 


AVON   PARK    1  NW 

BLACKMAN   4  WNW 

BOCA   RATON   5  W 

BRANFORD  1  ESE 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

CANAL   POINT   GATE  6 

CLEWISTON 

FORT   MYERS   WB  AP 

GAINESVILLE  UNIV 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
I NGL I S 

JACKSONVILLE   WB  AP 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

LA  BELLE  2  NW 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  WB  CITY 

LAMONT   8  W 

LEESBURG 

LIGNUMVITAE  KEY 

LOXAHATCHEE 

MIAMI    WB  AIRPORT 

NICEVILLE 

NORTH  NEW   RVR   CANAL  1 
OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
PANACEA 
PANAMA   CITY  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  LEO 

ST   LUCIE   NEW   LOCK  1 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMIAMI    TRL   AO  BO 
VENUS   3  SE 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST   PALM   BEACH   WB  AP 


•  ^02 
.16  •Ol 


•18  •14 
•32  .01 
1.27 


.26 

•02  .01 


•80     .21     .Oil  .02 


•  01 

•  05 


-9th- 


AVON  PARK  1  NW 
BLACKMAN  <.  WNW 
BRANFORO  1  ESE 
BRISTOL 

CANAL  POINT  GATE  6 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CRESTVIEW  CAA  AP 
DAYTONA   BEACH  WB  AP 
OOWLING  PARK 
FELDA 

FORT   MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
HOMESTEAD  EXP  STA 
KISSIMMEE   NO  2 
LA   BELLE   2  NW 


•  11 

•  06 


S*«  r«f«r«nc*  aot»w  folla«lti<  St.tlon  Iad«x, 
-  144  - 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
AUGUST  1951 


LAKELAND  WB  CITY 
LIGNUMVITAE  KEV 
LOXAHATCHEE 
LYNNE   4  SE 
MARIANNA  CAA  AP 
MELBOURNE    10  WNW 
MOORE   HAVEN   LOCK  1 
NICEVILLE 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
OKEECHOBEE  HRCN  OATE  6 
PANACEA 
PENNSUCO   4  NW 
PENSACOLA   CAA  AP 
ST   LUCIE   NEW   LOCK  1 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL   *0  BD 
VENUS    3  SE 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 


APALACHICOLA   WB  CITY 
AVON   PARK    1  NW 
BLACKMAN  4  WNW 
BRANFORD   1  ESE 
BRISTOL 

CHRISTMAS   7  WNW 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CRESTVIEW  CAA  AP 
0AYT0N4   BEACH   WB  AP 
FORT  MYERS  WB  AP 
^RACEVILLE   3  E 
HOMESTEAD  EXP  STA 
KEY   WEST   WB  AP 
KEY   WEST   WB  CITY 
LA  BELLE  2  NW 
LAKELAND   WB  CITY 
LAMONT   8  W 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
MARIANNA  CAA  AP 
NICEVILLE 

NORTH   NEW   RVR   CANAL  1 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  2 
ORANGE  CITY   3  S 
ORTONA   LOCK  2 
PANACEA 
PANAMA   CITY  2 
PENNSUCO  4  NW 
PENSACOLA   CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
PORT   MAYACA   S   L  CANAL 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
ST   LUCIE  NEW   LOCK  1 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL  40  BO 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VENUS   3  SE 
VERO  BEACH  CAA  AP 


A.  M.  Hour  Ending 


10       II  12 


.02    .08  .96 


P.  M.  Hour  Ending 


-10th- 


.03  1.81  .09 
.01 

.01   1.38  1.22 


.02  .01 

.44   1.33  .03 

.39  .02 

.01     .01  .01 

.17  .10 


■01     .04  .01 


1.96 
.06 
2.69 


.23     .01  .01 


.01  .63  .01 
.03  .01 


•  36 

•  01 
,0i 


•  10 
l.Bl 


-nth- 


APALACHICOLA   WB  CITY 

AVON   PARK    1  NW 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  ' 

BRISTOL 

CANAL   POINT   GATE  5 
CLEWISTON 
CLEWISTON   U   S  ENG 
FORT   MYERS   W8  AP 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INGLIS 

KISSIMMEE   NO  2 
LIGNUMVITAE  KEY 
LYNNE   4  SE 
MARINELANO 
MIAMI    WB  CITY 
NORTH   NEW   RVR   CANAL  1 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  2 
OKEECHOBEE   HRCN   GATE  6 
ORLANDO   WB  AIRPORT 
ORTONA   LOCK  2 
PANACEA 
PAR  I SH 

PORT   MAYACA   S   L  CANAL 
RAIFORD   ST  PRISON 
ST  LUCIE   NEW  LOCK  1 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL   40  BO 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VENICE 

WEST   PALM   BEACH   WB  AP 


.01      .01  .01 


.01  .02  .07 
.06      .04  .01 


.13  .01 
.92  .02 


.17  .14 
.19  .01 


.35     .02  .01 


l.»7 
•  03 
1«94 


•  43 

•  08 


•  IS 

•  12 

•  12 

•  20 
l^JO  ■ 

•  38 

•  02 


-12th- 


BELLE   GLADE   HRCN  GATE 
BRANFORD  1  ESE 
BRISTOL 

8R0OKSVILLE   CHIN  HILL 

DOWLING  PARK 

GAINESVILLE  UNIV 

INGLIS 

LAMONT   8  W 

LEESBURG 

LOXAHATCHEE 


37      .94  .02 
.04      .58      .12  .02 

.19  .21 
.03  2.61     .06     .02  .02 


.04'  .01 
.89  .01 


•  05 


S«e  reference  notes 


folloelng  3t»tH>n  Index, 
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•  16 

lt33 


•as 

•  07 


Table  4  -  Continuod 


FLORIDA 
AUGUST  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


9       10      11  12 


NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 

NORTH  NEW   RVR  CANAL  2 

PANACEA 

ST  PETERSBURG 

TALLAHASSEE   WB  AP 

TAMPA   WB  AIRPORT 


P.  M.  Hour  Ending 


1        2        3        4        5        6  7 


10      II  12 


-13th- 


AVON   PARK    1  NW 

BELLE  6LA0E  HRCN  GATE  4 

BRISTOL 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 
CANAL   POINT   GATE  5 
CLEWISTON 
CLEWISTON   U   S  ENG 
CROSS   CITY  CAA  AP 
DOWLING  PARK 
FORT   MYERS   WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
GRACEVILLE   3  E 
GRAPE   HAMMOCK   3  W 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
INGLIS 

KEY  WEST  WB  CITY 

LAMONT    8  W 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MIAMI    WB  CITY 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

NORTH  NEW   RVR  CANAL  2 

OCALA  AIRPORT 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

PANACEA 

PANAMA  CITY  2 

PENNSUCO  NW 

PORT   MAYACA   S   L  CANAL 

TALLAHASSEE  WB  AP 

TAMIAMI  CANAL 

TAMIAMI    TRL   40  BO 

VENICE 

VENUS   3  SE 

VERNON 

WEST   PALM  BEACH   WB  AP 


.01 
.01  .01 


.20 
•  01 


-14th- 


APALACHICOLA  WB  CITY 
BELLE  6LA06  HRCN  GATE  4 
CANAL  POINT  GATE  5 
CHRISTMAS   7  WNW 
CLEWISTON 
CLEWISTON   U   S  ENG 
CROSS  CITY  CAA  AP 
FORT  MYERS  WB  AP 
GRAPE  HAMMOCK   3  W 
HIALEAH 

HOMESTEAD  ExP  STA 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
KEY  WEST  WB  AP 
KEY  WEST  WB  CITY 
LAKE   ALFRED   EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMONT   8  W 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 
OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE   CITY   3  S 
ORLANDO  Wg  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 
PANACEA 
PANAMA   CITY  2 
PARISH 

PENNSUCO  4  NW 
PENSACOLA   CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
PORT   MAYACA   S  L  CANAL 
RAIFORD   ST  PRISON 
ST   LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
VENUS   3  SE 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


.02 
.30 


1.18 
.03 


-15th- 


AVON   PARK    1  NW 

BELLE  GLADE   HRCN   GATE  4 

BRANFORD   1  ESE 

BRISTOL 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

CANAL   POINT   GATE  5 

CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 

CROSS   CITY  CAA  AP 

DOWLING  PARK 

FELDA 

FORT  DRUM 

FORT   MYERS  WB  AP 

GRAPE   HAW40CK    3  W 

HIALEAH 

I NGL I S 


Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
AUGUST  1951 


KEY   WEST   KB  AP 
KEY  WEST   WB  CITY 
KISSIMMEE   NO  2 
LA   BELLE   2  NW 
LAKE   ALFRED   EXP  STA 
LAKELAND   WB  CITY 
MELBOURNE    10  WNW 
MELBOURNE   WB  AP 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 

NORTH  NEW   RVR   CANAL  1 
OCALA  AIRPORT 
ORLANDO   WB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 
PANACEA 
PANAMA   CITY  2 
PARISH 

PENNSUCO  <.  NW 
PENSACOLA   WB  CITY 
PORT   MAYACA   S  L  CANAL 
SAINT  LEO 

ST   LUCIE   NEW  LOCK  1 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMIAMI   TRL  40  BD 
VENUS  3  SE 


AVON   PARK    1  NW 

BELLE   GLADE   HRCN   6ATE  * 

BRANFORP  1  ESE 

CANAL   POINT  GATE  5 

CHRISTMAS   7  WNW 

CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  EN6 

CROSS   CITY  CAA  AP 

OOWLING  PARK 

FELOA 

FORT  DRUM 

FORT   MYERS   WB  AP 

GAINESVILLE  UNIV 

GRAPE   HAMMOCK   3  W 

KEY  WEST  WB  AP 

KEY  WEST  WB  CITY 

LA   BELLE   2  NW 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  WB  CITY 

MARINELAND 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 

OCALA  AIRPORT 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

PARISH 

RAIFORD   ST  PRISON 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 

VENUS   3  SE 

VERO  BEACH  CAA  AP 

WEST   PALM   BEACH   WB  AP 


APALACHICO<.A  WB  CITY 
AVON  PARK   1  NW 
BRISTOL 

CHRISTMAS   7  WNW 
CLEWISTON 
CROSS   CITY   CAA  AP 
DAYTONA   BEACH   WB  AP 
OOWLING  PARK 
FORT  MYERS  WB  AP 
GRAPE  HAMMOCK  3  W 
HOMESTEAD  EXP  STA 
JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
KISSIMMEE   NO  2 
LAKE   ALFRED   EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
MELBOURNE   10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MIAMI   WB  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
NORTH  NEW   RVR   CANAL  1 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


A.  M.  Hour  Ending 


P.  M.  Hour  Ending 


•08  .02 
.03  .06 


.02  .01 

.11  .07 


-16th- 


.0<>  .01 
.01  .01 


1.2* 
.10 


-17th- 


.06  .21  .OA 
ti6  .01 


.03 

•  IB 

•  A5 
.29 


.20 
.06 

•  11 
.07 
.82 

•  70 


.19 

•  06 
■  63 


•  02 

•  01 

•  35 
2.71 

.01 

•  13 

•  16 


•  32 
.02 


■  OS 
.01 

•  03 
1.06 

.57 

•  32 
.56 

•  05 

•  53 


-18th- 


APALACHICOLA  WB  CITY 
AVON   PARK    1  NW 
BELLE  GLADE  HRCN  GATE 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CROSS  CITY  CAA  AP 
OOWLING  PARK 
FORT  MYERS  WB  AP 
JACKSONVILLE   WB  CITY 
KEY  WEST  WB  AP 
KEY  WEST  WB  CITY 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 


•f«r«DC*  aol.B  follo«lni  Bt.tlon  Iw 
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•  01 

•  06 


Table  4  •  Continued 


LAKELAND  KB  CITY 
LEESBURG 
LOXAMATCHEE 
LTMNE   4  SE 
MARIANNA   CAA  *P 
MARINELANO 
MIAMI    KB  AIRPORT 
MIAMI    MB  CITT 
NICEVILLE 

NORTH   NEW  RVR  CANAL  1 
OCALA  AIRPORT 
GRANGE   CITY   }  S 
ORTONA  LOCK  2 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 
PARISH 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
TALLAHASSEE   KB  AP 
TAMPA   V  AIRPORT 


BELLE  GLADE  MRCN  GATE 
BROOKSVILLE   CHIN  HILL 
CANAL   POINT   GATE  5 
CHRISTMAS   7  KNW 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CRESTVIEH  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
OAYTONA   BEACH  WB  AP 
FORT  DRUM 
FORT  MYERS   WB  AP 
GAINESVILLE   UN  I  V 
GRAPE   HAMMOCK   3  H 
INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

KEY  WEST  KB  CITY 

KISSIMMEE  NO  2 

LA  BELLE  2  NK 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  KB  CITY 

LOXAHATCHEE 

LYMNE  SE 

MARIANNA  CAA  AP 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

NORTH  NEW   RVR   CANAL  1 

ORANGE   CITY   3  S 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

PANACEA 

PENSACOLA  CAA  AP 
PORT   MAYACA   S   L  CANAL 
RAIFORD   ST  PRISON 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VENUS   3  SE 
VERNON 


BLACKMAN  <*  WNH 
BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CHRISTMAS   7  WNW 
CROSS  CITY   CAA  AP 
OAYTONA  BEACH   WB  AP 
FORT   MYERS   WB  AP 
GAINESVILLE   UN  I  V 
KISSIMMEE   NO  2 
LAKELAND  WB  CITY 
LEESBURG 
LIGNUMVITAE  KEY 
MARIANNA  CAA  AP 
NORTH  NEK   RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  2 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO   KB  AIRPORT 
PARI SH 

PENSACOLA   CAA  AP 
RAIFORD   ST  PRISON 
ST  PETERSBURG 
VENICE 


BELLE   GLADE   HRCN  GATE 

CRESTVIEW   CAA  AP 

DOWLING  PARK 

FELDA 

FORT  DRUM 

FORT   MYERS   KB  AP 

HOMESTEAD   EXP  STA 

LAKELAND  KB  CITY 

LEESBURG 

MELBOURNE    10  KNK 
MELBOURNE   WB  AP 
NORTH  NEK   RVR   CANAL  1 
NORTH  NEK   RVR  CANAL  2 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE   CITY   3  S 
PARI SH 

PORT  MAYACA   S  L  CANAL 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 

TAMIAMI  CANAL 

TAMIAMl    TRL   40  BO 

TAMPA   KB  AIRPORT 

VENICE 


HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  Ending 
7  t 


FLORIDA 
AUGUST  1951 


10 


P.  M.  Hour  Ending 


-19th- 


UOB     .12  .02 


■1»      alS  .01 


•01     .01  .01 


•06     ,19  •Ol 
•36  .15 


.01  .01 
•07     .22  •OS 


-20th- 


•01      .04  .09 


-2] 


St- 


.01  .29  ^07 
•11  •Ol 


•60    ,33  •oa 


•06  .01 

•27  ^02 
•01  ,03 


•05     .06  .02 


.06  .06 

.41  .03 


.72  .01  .01 
.02     .03  .01 


■12     .03  .01 


.70  2.60  .27 


!l«e  r«f«r«nc«  notes  followlnit  Station  Indox. 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
AUGUST  19S1 


AVON   PARK    1  NW 
BRANFORD  1  ESE 
CROSS   CITY   CAA  AP 
OOWLING  PARK 
FELOA 

FORT   MYERS   KB  AP 
GRAPE   HAMMOCK   3  W 
HIALEAH 

JACKSONVILLE  WB  AP 

JACKSONVILLE   HB  CITY 

KEY   WEST   WB  CITY 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAMONT  6  W 

LEES8UR& 

LOXAHATCHEE 

MARIANNA  CAA   AP  * 

MIAMI    WB  CITY 

NICEVILLE 

MOSTH   NEW   RVR  CANAL  2 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  5 
PARISH 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMIAMI    TRL   ".O  BO 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VENICE 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 


AVON  PARK  1  NW 
8LACKMAN   <>  WNW 

BRISTOL 

CROSS   CITY   CAA  AP 
BOWLING  PARK 
FORT  MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE   UN  IV 
GRAP.E   HAMMOCK    3  W 
HIALEAH 

HOMESTEAO  EXP  STA 
JACKSONVILLE   WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
KEY  WEST  WB  AP 
KEY  WEST  WB  CITY 
LAMONT   8  W 
LEESBURG 
LOXAHATCHEE 
MARIANNA  CAA  AP 
MELBOURNE   10  WNW 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
NICEVILLE 

NORTH   NEW   RVR   CANAL  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
PARISH 

PENNSUCO  4  NW 
PENSACOLA  CAA  AP 
PORT   MAYACA   S   L  CANAL 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMPA   WB  AIRPORT- 
VENICE 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


AVON   PARK    1  NW 

BELLE  GLADE  HRCN  SATE  * 

BLACKMAN  WNW 

BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS   CITY   CAA  AP 
DOWLING  PARK 
GAINESVILLE  UN IV 
HIALEAH 

HOMESTEAO  EXP  STA 
INGLIS 

JACKSONVILLE   WB  AP 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

KEY  WEST  WB  AP 

KEY  WEST  WB  CITY 

KISSIMMEE   NO  2 

LEESBURG 

LOXAHATCHEE 

LYNNE  *  SE 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MIAMI    WB  CITY 

NICEVILLE 

NORTH  NEW   RVR   CANAL  1 
OCALA  AIRPORT 
ORLANDO  W8  AIRPORT 
PANAMA   CITY  2 
PENNSUCO  <•  NW 
PENSACOLA  CAA  AP 
PORT   MAYACA   S   L  CANAL 
SAINT  LEO 
TAMIAMI  CANAL 
VENICE 
VERNON 


.  M.  Hour 

!  6 


Ending 

7    1  8 


9       10      11  12 


P.  M.  Hour  Ending 


-22d- 


-23d- 


8       9       10  11 


.07 
1.30 


•67     .02  .01 


.09 
.02 
1.00 
.0} 
.02 
.17 
,2i 
.14 


.28 
.93 


.01 
.08 
.11 


.30 


•  1.48 
.01  .01 


.96 


•01  .01 
.16     .08  .12 


-24th- 


.27     .28  .09 

.02     .02  .01 


06     .02     .01  .01 


.13     .02  .01 


.98  .10 
.01  .03 


•01  .09 
.06  .04 


•01  .02 
.90 


.09 
.01 
.09 


.02  .01 
.08  .01 


.01     .22  .13 


•94  .01 
.01  .07 


1.48 
.03 
.42 


1.30 
.02 


.11 
.11 
.08 
.02 
.3« 
.42 

•  04 

•  96 

•  26 


•  92 

•  5« 
•97 

•  17 
.07 
.30 
.94 

•  67 


&••  ref.r«oc.  not.,  following  Station  lad*z. 
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Tobte  4  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
AUGUST  1951 


A.  M.  Hour  Ending 

5        6        7        8        9       10  I    11  I  12 


«PALACHICOI.«  KB  CITY 

AVON   PARK    1  NW 

BELLE   GLADE   HRCN  OATE 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

CHRISTMAS   7  WNW 

OAYTONA   BEACH  MB  AP 

FORT   MYERS   KB  AP 

MIALEAM 

KEY  WEST  WB  AP 

KEY  WEST  KB  CITY 

KISSIMMEE   NO  2 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  WB  CITY 

MARINELAND 

MIAMI    MB  CITY 

NORTH   NEW   RVR   CANAL  1 

OTEECMOBEE  HRCN  GATE  6 

ORANGE  CITY    3  S 

PARI 5H 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 

TAMIAMI    TRL   40  BO 

TAMPA   WB  AIRPORT 

VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 


P.  M.  Hour  Ending 


-25th- 


9       10  11 


•  31      '06  •03! 


1.36  •0'> 


il6     ,16  •03, 


•  02     .08  ^291 


•10     .67  .03 
.01 


.13     .03|    .03  .07 

I  .33  .01^ 

.01     .031  .05 


-26th- 


CHRISTMAS   7  WNW 

OAYTONA   BEACH   WB  AP 

FELDA 

FORT  DRUM 

FORT  MYERS  WB  AP 

KEY  WEST  WB  AP 

KEY  WEST  WB  CITY 

LA  BELLE  2  NW 

LOXAHATCMEE 

MELBOURNE    10  WNW 

MELBOURNE   WB  AP 

NORTH   NEW   RVR   CANAL  1 

NORTH   NEW   RVR   CANAL  2 

ORTONA   LOCK  2 

PARISH 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
VENUS   3  SE 


.07  .01  .lA 
.02  .01 


.60   1.31  .01 


.02  .03 
.06  .72 


-27th- 


BELLE   GLADE   HRCN  GATE 
CHRISTMAS   7  WNW 
DAYTONA   BEACH  WS  AP 
FORT  DRUM 
HOMESTEAD  EXP  STA 
KEY  WEST  WB  CITY 
MELBOURNE    10  WNW 
MELBOURNE   WB  AP 
MOORE   HA"EN   LOCK  1 
NORTH   NEW   RVR   CANAL  2 
ORANGE   CITY    3  S 
RAIFORD   ST  PRISON 
ST   LUCIE   NEW   LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TAMIAMI  CANAL 
VERO   BEACH   CAA  AP 


•  01 
•09  ,11 


.01 
•  03 


•  10  •431 

•07  ^02 
.01  i 

.01  .70' 


.01  .27 
•  02 

1.27 


•33  .&A 
•20  ^02 

•A3  •OA 


I     .02  .Al 


•AS     .02  .01 


-28th- 


CANAL  POINT  GATE  5 
CHRISTMAS   7  WNW 
CLEWISTON 
CROSS   CITY   CAA  AP 
OAYTONA   BEACH  WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
GRACEVILLE   3  E 
HIALEAH 

JACKSONVILLE   WB  CITY 

KEY  WEST  WB  AP 

KEY   WEST  WB  CITY 

LEESBURG 

LOXAHATCHEE 

MARINELAND 

MIAMI    WB  AIRPORT 

NORTH   NEW   RVR   CANAL  2 

PENSACOLA   WB  C I TY 

PORT   MAYACA   s' L  CANAL 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 

VENICE 

VENUS  3  SE 

VERO   BEACH   CAA  AP 


•  01<  .26 
.03  .01 


AVON  PARK    1  NW 
BRANFORD   1  ESE 
CANAL   POINT   GATE  3 
CLEWISTON  U  S  ENO 
FELDA 
FORT  DRUM 
HOMESTEAD  EXP  STA 
KEY   WEST   WB  AP 


-29th- 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
AUGUST  1951 


KEV  WEST  we  CITY 

LA  BELLE  2  NW 

LAKE   ALFRED   EAP  STA 

LAKELAND  MB  CITY 

LOXAHATCHEE 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MIAMI    WB  CITY 

NORTH   NEW   RVR  CANAL  2 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORTONA   LOCK  2 

P6NNSUC0  4  NW 

PORT   MAYACA   S   L  CANAL 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

ST  PETERSBURG 

VENUS  3  SE 


APALACHICOLA  WB  CITY 

AVON   PARK    1  NW 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  'i 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

BRISTOL 

CANAL  POINT  GATE  5 

CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 

FELOA 

FORT  DRUM 

FORT   MYERS   WB  AP 

GRAPE   HAMMOCK   3  W 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
INGLIS 

KEY  WEST  WB  AP 
KEY  WEST  WB  CITY 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  2 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORTONA  LOCK  2 
PENNSUCO  NW 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
PORT   MAYACA   S  L  CANAL 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VENICE 
VENUS   3  SE 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST   PALM  BEACH  WB  AP 


AVON  PARK    1  NW 

BELLE  GLAOE  HRCN  GATE 

BOCA  RATON  3  W 

CANAL   POINT   GATE  5 

CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 

CROSS   CITY  CAA  AP 

FELDA 

FORT  DRUM 

FORT  MYERS  WB  AP 

GRACEVILLE  3  E 

GRAPE   HAMMOCK    3  W 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
KEY  WEST  WB  AP 
LA  BELLE  2  NW 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
MELBOURNE    10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 

NORTH   NEW  RVR  CANAL  2 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORTONA   LOCK  2 
PARI SH 

PENSACOLA   CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
PORT  MAYACA   S   L  CANAL 
TAHIAMI    TRL   «0  BO 
VENUS  3  SE 
WEST   PALM   BCH  WB  AP 


A.  M.  Hour  Ending 

7 

VTl 


9       10      11  12 


P.  M.  Hour  Ending 


-30th- 


•01      .01  .01 


-3] 


,st- 


•AO  .IS 
.02 

.01  .02 


.10  .10 

.64     .08     ,02:  .02 


.0<>  .01 
.03  .01 


1.S9  ,0b 
1.33  .04 


.01  .0<. 
.01 


•  03 

•  02 


.01  .02 
»        •  < 

.^g     .02<    .9A  .01 


.01     .11  .03 


,0i     .43  .01 


.01     .01  .01 


.01     .07     .01  •01 


.02      .01  .86 


.24     .»»  .OS 


8m  r«f«r«t)c*  aot«s  fotlowlnc  Statloa  iBdas, 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabl.  5 


Day 

Ol  Month 

» 
D 

Stalion . 

I  2 

3 

4 

s 

6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

 1 

19 

20 

21 

22  j 

23 

24 

»i 

»1 

27 

28 

29 

30  1 

31 

Ave 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 

MIN 

90 
78 

93 
78 

92 
79 

91 

80 

68 

81 

90 

79 

91 

80 

93 

79 

89 
78 

90 
74 

91 
74 

92 
78 

91 
75 

89 
76 

89 
76 

88 
75 

89 
78 

90 
75 

89 
76 

91 
76 

92 
79 

91 

78 

91 
77 

89 
77 

86 

76 

■85 
73 

86 

71 

90 
73 

92 
77 

92 
78 

89 

78 

90.0 
76.8 

ARCADIA 

MAX 

MIN 

92 

70 

95 
73 

94 
74 

94 

75 

95 
75 

92 
74 

93 

75 

92 
76 

93 
76 

94 

76 

96 
73 

99 
74 

94 
76 

89 
74 

•  l 

75 

95 
72 

95 
73 

93 
72 

93 
72 

94 
7* 

95 
76 

92 
76 

93 
73 

?! 

92 
73 

91 
74 

93 
73 

96 
74 

94 

76 

96 
70 

90 
74 

93.4 
73.8 

AVON  PARK 

MAX 
tin 

94 
71 

93 
71 

89 
76 

94 

74 

91 
74 

93 
73 

92 
74 

95 
76 

93 
76 

94 

77 

94 

74 

95 
75 

94 

75 

93 
76 

93 
73 

95 

73 

94 
73 

95 

76 

94 

77 

94 

76 

94 

74 

94 

76 

94 

75 

94 

70 

92 

75 

89 

75 

94 
74 

94 

76 

96 

76 

94 
74 

88 

70 

93.3 
74.3 

BARTOW 

^AX 

XIN 

96 
73 

91 
76 

93 

75 

95 
72 

93 

71 

93 

75 

96 
76 

95 

77 

97 
76 

97 
74 

96 
75 

99 
75 

96 
74 

95 
73 

96 
72 

96 
71 

97 
72 

96 
75 

95 

76 

96 
74 

96 
74 

97 
73 

97 
73 

94 
74 

92 
74 

97 
73 

95 
76 

98 

75 

95 
74 

93 
69 

95.3 
73.9 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

XAX 
WIN 

90 
69 

92 
68 

93 
70 

90 
71 

91 
69 

89 
71 

92 
70 

90 
73 

91 
74 

93 
72 

90 
71 

90 
70 

91 
71 

87 
70 

89 
70 

91 
69 

91 
70 

91 
72 

92 
72 

89 
71 

91 
72 

91 
71 

90 
71 

66 
73 

85 
70 

92 
70 

67 
72 

91 
71 

91 

72 

94 

75 

91 
70 

90.4 
71.0 

BIG  CYPREfS   IND  RES 

WAX 
MIN 

93 
73 

95 
69 

95 
75 

91 
69 

89 

95 
72 

91 

75 

93 
76 

95 
72 

98 
76 

92 
76 

96 
75 

91 
75 

90 
76 

93 
74 

93 
73 

90 

72 

93 
73 

93 

73 

97 

73 

96 

75 

96 
72 

91 

73 

95 
75 

94 

93 
71 

95 
76 

96 

75 

95 
75 

95 
74 

93.5 
73.6 

BIG  PINE  KEY  INN 

MAX 
MIN 

93 
76 

92 
75 

90 

75 

92 
78 

94 

79 

94 

75 

95 

75 

95 
76 

95 
77 

92 
75 

91 
77 

92 
81 

91 
79 

92 
78 

92 
77 

92 
76 

93 
79 

94 

82 

95 
83 

94 
61 

94 
79 

89 
78 

90 
77 

91 

75 

93 
79 

94 

77 

94 
77 

96 
80 

95 
80 

93 
76 

91 
73 

92.6 
77.7 

BLOUNTSTOWN  2  E 

MAX 
MIN 

91 
72 

92 
75 

91 
72 

100 
75 

97 
75 

94 

75 

93 
75 

91 
75 

94 
73 

90 
71 

90 
71 

97 
74 

99 
72 

96 
72 

92 
72 

92 

70 

90 

73 

90 
75 

93 
72 

96 

70 

97 

73 

97 
73 

97 
72 

97 
73 

93 
71 

91 
66 

90 
63 

92 
66 

95 
71 

99 
75 

96 
71 

93.9 
72.0 

BRADENTON 

MAX 
MIN 

90 
73 

91 
74 

91 
71 

91 
75 

92 
75 

90 
74 

91 
74 

92 
76 

92 
76 

92 
77 

95 
74 

94 
74 

95 
73 

92 
73 

91 
74 

92 
73 

92 
72 

93 

73 

92 
74 

94 

75 

92 
72 

92 
72 

92 
70 

92 
73 

90 
74 

90 

73 

91 
72 

92 
74 

92 
76 

92 
76 

91 
71 

91  .9 
73.6 

BR00K5VILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

89 
7<. 

85 
74 

90 
73 

90 
75 

90 
74 

69 
71 

85 
75 

88 
75 

90 
77 

92 
76 

93 
76 

93 
75 

92 
72 

92 
74 

91 
73 

88 

72 

90 
73 

92 
73 

91 
73 

91 
73 

90 
71 

91 
74 

90 
74 

90 
72 

90 
72 

86 
71 

90 
68 

90 
74 

93 
76 

92 
76 

92 
69 

90.2 
73.4 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

MIN 

92 
71 

87 
72 

93 
,73 

95 

72 

93 
72 

93 
70 

89 
74 

91 
73 

92 
74 

95 
74 

97 
74 

97 
73 

96 
73 

96 
72 

94 

72 

93 
71 

93 
72 

95 
71 

95 
72 

95 
71 

95 
70 

95 
76 

95 

72 

95 
71 

92 
73 

89 

71 

90 
58 

95 
73 

96 
72 

93 
73 

94 

66 

93.5 
71.9 

CAMP  BLANDIN6 

MAX 
MIN 

95 
74 

93 
76 

95 
77 

95 
75 

95 
74 

89 
74 

92 
76 

95 
75 

96 
73 

96 
74 

96 
76 

97 
70 

96 
72 

95 
71 

93 
71 

96 
70 

92 
74 

94 
73 

95 
71 

93 
70 

95 
70 

96 
76 

95 
72 

96 

70 

92 
70 

62 
66 

88 
64 

90 
72 

96 
72 

97 

73 

90 
65 

93.7 
72.1 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

93 
70 

92 
70 

90 
72 

91 
75 

92 
75 

91 
74 

90 
73 

94 

70 

91 
72 

94 
73 

91 

73 

91 
75 

90 
75 

90 
70 

90 
73 

90 

75 

91 

75 

91 
74 

92 
78 

91 
76 

90 
74 

90 
75 

90 

75 

91 
76 

69 
74 

92 

75 

92 
74 

91 

75 

91 
75 

90 
72 

91 

73 

91.0 
73.7 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

91 
74 

90 
75 

90 
74 

91 

73 

92 
77 

91 
75 

90 
76 

91 
78 

91 
82 

93 
82 

94 

75 

96 
75 

95 
77 

95 
77 

90 
77 

94 
78 

94 

76 

94 

73 

93 

79 

94 

80 

94 
79 

94 

77 

93 
74 

93 
75 

93 
74 

93 
78 

94 

76 

95 

60 

92 

77 

78 

93 
76 

92.8 
76.8 

CARRABELLE 

tAX 
MIN 

93 
73 

98 
75 

94 
74 

93 
76 

92 
75 

91 
74 

92 
74 

94 
76 

92 
72 

92 
71 

93 
72 

94 
73 

92 
71 

90 
73 

90 
72 

88 
72 

92 
74 

92 
73 

91 
70 

92 
71 

92 
74 

92 
74 

93 
71 

69 
72 

69 
74 

68 
69 

87 
65 

90 
57 

96 
71 

94 
75 

89 
75 

91.7 
72.5 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

93 
78 

97 

77 

88 

77 

90 
82 

89 
73 

90 
75 

86 

73 

94 
78 

90 
80 

93 
79 

93 
78 

94 
78 

94 

60 

93 
79 

93 
74 

85 
71 

93 
74 

92 
79 

94 

77 

90 
76 

93 

77 

94 

76 

94 
74 

95 
76 

92 

77 

93 

73 

94 

72 

91 

77 

98 
78 

95 
80 

95 
73 

92.4 
76.5 

CHIPLEY  3  E 

MAX 
MIN 

93 
73 

95 
74 

96 
74 

97 

75 

93 
75 

91 

75 

91 

75 

93 
72 

90 
73 

90 
72 

95 
72 

95 
73 

95 
72 

95 
72 

93 
71 

93 
69 

94 
68 

94 
74 

96 

72 

^71 

96 

72 

97 
74 

94 

71 

92 
73 

90 
72 

68 
62 

91 
71 

93 
55 

96 
70 

96 
76 

94 
74 

93.6 
72.0 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

90 
81 

89 
75 

88 
73 

89 
78 

90 
77 

90 
76 

89 
80 

91 
63 

93 
84 

93 
61 

94 
79 

94 
79 

94 

75 

94 
76 

90 
74 

88 
76 

91 
61 

91 
76 

93 
77 

90 

75 

93 
75 

93 
77 

91 

73 

92 
74 

92 
76 

90 
74 

91 
60 

90 
77 

93 
77 

90 
74 

89 

79 

91.1 
77.2 

CLERMONT   6  S 

MAX 
MIN 

95 
71 

94 
73 

95 
74 

95 
73 

96 
74 

95 
72 

94 

75 

94 

76 

95 
75 

98 
77 

99 
75 

97 
75 

97 
77 

95 
74 

94 
74 

97 

72 

96 
72 

98 
72 

96 
74 

97 
73 

95 

73 

96 

73 

97 

72 

96 

72 

95 
74 

69 
73 

95 
74 

97 
75 

97 
76 

93 
75 

92 
72 

95.5 
73.8 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

90 
73 

93 
71 

92 
73 

89 
72 

86 

72 

90 
74 

91 

73 

92 

75 

92 
77 

94 
76 

89 
74 

66 
73 

90 
74 

91 
76 

90 
71 

92 
72 

93 
72 

68 
76 

88 
76 

90 
76 

92 
75 

91 
76 

91 

75 

89 

75 

87 
74 

88 
74 

91 
75 

92 
75 

92 
74 

93 
75 

92 
76 

90.6 
74.1 

COCONUT  GROVE   7  S 

MAX 
MIN 

90 
72 

94 

69 

90 
73 

90 
73 

91 
73 

90 
73 

91 
70 

92 
73 

92 
75 

94 
74 

92 
74 

89 
76 

91 
75 

90 
75 

89 
74 

90 
79 

90 

77 

90 
62 

90 
62 

92 
62 

91 

77 

92 
74 

89 
74 

89 
74 

89 
73 

90 
73 

90 
75 

90 
80 

90 
75 

91 
75 

95 
73 

90.7 
75.0 

COMPASS  LAKE 

MAX 
MIN 

95 

70 

96 
75 

98 
76 

98 
74 

93 
76 

92 
76 

91 
74 

95 
76 

91 
72 

89 
70 

97 
70 

96 
72 

91 
71 

95 
72 

93 
70 

91 
68 

95 
71 

93 
73 

97 
70 

98 
67 

96 
70 

101 
71 

97 
71 

94 

69 

91 
72 

90 
69 

92 
65 

96 

63 

98 

70 

96 
75 

95 
74 

94.6 
71.4 

CRESCENT   CTY   2  SW 

MAX 
MIN 

93 
74 

93 
74 

95 
73 

94 

73 

91 
74 

89 
74 

92 
74 

95 
75 

95 
74 

95 
74 

95 
74 

93 
75 

93 
74 

91 
69 

91 
71 

92 
73 

92 
72 

93 
72 

92 
73 

93 
72 

92 

71 

93 
71 

92 

73 

92 

73 

69 

73 

67 
70 

85 
66 

92 
72 

98 
73 

93 
75 

92 
71 

92.3 
72.6 

CRESTVIEW  CAA  AP 

MAX 
MIN 

93 
73 

95 
74 

98 
75 

99 
75 

94 

75 

90 
74 

91 
75 

91 
74 

89 
70 

93 
72 

97 
73 

96 
74 

98 
74 

97 
72 

92 
71 

92 
70 

96 
71 

97 
71 

97 
70 

95 
71 

97 
70 

97 
74 

95 
71 

93 
70 

93 
71 

69 
68 

93 
66 

96 
69 

100 
74 

97 
77 

94 
74 

94.6 
72.2 

CROSS  CITY  CAA  AP 

UX 
MIN 

93 
72 

96 
71 

98 

71 

95 
76 

96 

73 

96 

72 

93 
74 

95 
75 

97 
72 

97 
72 

99 
74 

100 
73 

99 
72 

100 
74 

98 
73 

92 
72 

92 
72 

97 
71 

93 
72 

97 

72 

99 

71 

100 
71 

99 
71 

96 

70 

92 
72 

90 
64 

96 
63 

96 

72 

99 
71 

95 
72 

93 
64 

95.1 
71.4 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

90 
73 

93 
74 

94 
74 

87 
75 

98 
73 

88 
75 

89 
74 

91 
75 

99 
75 

94 
75 

93 
76 

92 
74 

94 
71 

91 
76 

91 
75 

91 
72 

93 
73 

92 
73 

95 
74 

91 
74 

90 
73 

69 
74 

90 
74 

92 
75 

90 
74 

87 
71 

85 
76 

86 
74 

89 

76 

92 
75 

87 
76 

91.1 
74.1 

DAYTONA   BEACH   WB  AP 

>IAX 
MIN 

93 
72 

92 
72 

92 
72 

95 
73 

92 
73 

90 
74 

92 
73 

94 

75 

94 
74 

93 
74 

92 
74 

93 
74 

91 
74 

90 
73 

92 
73 

93 
71 

93 
71 

93 
71 

91 
72 

90 
72 

90 

71 

92 
71 

93 
71 

92 
72 

69 
72 

86 
78 

85 
76 

90 
73 

93 

72 

88 

73 

87 
59 

91.4 
72.7 

DE  PUNIAK  SPRINGS 

'lAX 
MIN 

96 
74 

98 
76 

100 
76 

101 
76 

96 
76 

95 
76 

93 
77 

95 
76 

92 
73 

95 
73 

96 
73 

97 
73 

99 
74 

99 
74 

94 
72 

97 
72 

99 
72 

97 
75 

100 
72 

99 
74 

100 
73 

99 
76 

97 
73 

96 
73 

94 

73 

93 
66 

95 
67 

97 
66 

100 
76 

97 
77 

97 

77 

96.9 
73.6 

DE  LAND 

4AX 
MIN 

92 
73 

93 
74 

91 
72 

94 

73 

94 

73 

93 
73 

90 
73 

93 
74 

92 
74 

95 
74 

96 
75 

96 
75 

95 
74 

94 
74 

91 
73 

92 
71 

93 
72 

93 
71 

95 
73 

93 
72 

93 
71 

93 
72 

93 
73 

94 
72 

93 
73 

90 
72 

87 
71 

86 
73 

92 
74 

95 

76 

90 
70 

92.6 
72.9 

DRY  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

90 
79 

91 
76 

89 
77 

93 

77 

92 
79 

93 
79 

92 
75 

92 
79 

92 
77 

89 
79 

90 
72 

91 
77 

90 
76 

88 
74 

90 
75 

91 
75 

90 
75 

90 
79 

90 
60 

92 
80 

91 
30 

93 
77 

90 
76 

91 
76 

90 
75 

90 
79 

91 
76 

93 
78 

92 
77 

90 
71 

68 
71 

90.6 
76.7 

EUSTIS  7  S 

HAX 
MIN 

95 
75 

94 

74 

96 
75 

97 
75 

95 
73 

91 
72 

92 
75 

92 
76 

91 
77 

97 
76 

98 
75 

97 
75 

96 
77 

94 
75 

96 
74 

96 

73 

94 

75 

97 
74 

97 
75 

97 
74 

96 
74 

97 
75 

96 

75 

9'5 
73 

90 
74 

88 
74 

89 
72 

95 
75 

97 
77 

91 
75 

90 
75 

94.3 
74.7 

EVERGLADES 

4AX 
WIN 

96 
74 

92 
74 

93 
73 

92 
75 

93 
76 

93 
75 

95 
73 

95 
75 

93 
75 

94 

75 

92 
72 

96 
72 

93 
73 

92 
72 

92 
71 

92 
71 

94 
74 

94 
74 

92 
73 

93 
75 

94 
74 

93 
71 

90 
72 

92 
72 

94 
72 

94 
73 

95 
74 

93 
74 

95 
75 

93 
74 

96 
72 

93.4 
73.4 

FEDERAL  POINT 

4AX 

MIN 

95 
72 

94 
72 

97 
70 

96 

75 

90 
72 

91 
73 

95 
73 

96 
76 

96 

73 

95 
75 

96 
73 

96 
74 

94 

73 

93 
73 

91 
73 

95 
71 

93 
72 

95 
70 

94 

71 

94 
72 

95 
71 

96 
72 

95 
74 

93 
72 

88 
73 

68 
70 

86 
66 

94 

72 

95 
71 

90 
73 

90 
70 

93.5 
72.2 

FELLSMERE 

HAX 
WIN 

95 
74 

95 
73 

95 
71 

96 
74 

95 
73 

95 
74 

94 

72 

96 

76 

96 

76 

95 
70 

96 
74 

96 
74 

96 
73 

91 
75 

93 
73 

91 
71 

92 
74 

93 
75 

94 
76 

94 

76 

92 
76 

92 
75 

92 
74 

93 
74 

93 
73 

89 
75 

90 
74 

93 
76 

96 
74 

93 
75 

88 
73 

93.3 
73.9 

FERNANDINA 

4AX 
WIN 

96 
75 

95 
76 

95 
76 

95 
78 

89 
76 

90 
79 

94 

76 

102 
76 

101 
76 

93 
76 

93 
79 

93 
76 

91 
77 

92 
78 

69 
77 

93 
75 

95 
75 

93 
76 

93 
75 

93 
74 

92 
76 

95 
78 

97 
78 

91 
75 

90 
77 

90 
77 

91 
74 

88 
78 

99 
77 

92 
79 

92 
75 

93.3 
76.6 

FORT  LAUDERDALE 

4AX 
MIN 

FORT   MYERS  WB  AP 

^AX 
MIN 

93 
75 

92 
74 

93 
77 

93 
77 

90 
75 

92 
76 

91 
76 

92 
77 

93 
77 

95 
76 

93 
73 

94 

75 

94 

71 

92 
74 

91 

72 

92 
74 

94 

75 

94 

76 

94 
76 

95 
72 

94 

77 

93 
74 

94 

74 

91 

75 

93 
76 

93 
74 

93 
74 

94 

77 

93 
77 

93 
77 

91 
73 

92.9 
76.1 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

91 
72 

91 
VI 

90 
71 

92 
72 

90 
72 

SO 
71 

95 
67 

93 
70 

93 
73 

90 
73 

91 

74 

91 
73 

89 
73 

88 
76 

69 
71 

90 
71 

90 
73 

90 
74 

90 
76 

91 
74 

90 
73 

90 
72 

91 
72 

90 
71 

90 
69 

90 
71 

88 
73 

90 
73 

92 
72 

90 
71 

90 
70 

90.5 
72.0 

GAINESVILLE  UN  1 V 

WAX 
WIN 

90 
72 

93 
75 

95 
71 

94 
75' 

93 
73 

93 
73 

92 
73 

92 
76 

93 
72 

95 
73 

95 

76 

98 
76 

97 
73 

95 
74 

94 

73 

94 

71 

92 
72 

91 
71 

94 

73 

92 
72 

97 
71 

94 

74 

95 
73 

95 
70 

94 
71 

92 
69 

89 
68 

92 
74 

96 
71 

95 
76 

95 
59 

93.7 
72.5 

S««  r«feF«oc«  Dotca  follovlng  Stntton  Ind«z. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
AUGUST  1961 


Day  Oi  Month 

« 

s 

I 

2 

3 

4  1 

5 

6  1 

7  1  B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

_  -  1 

IS 

20  i 

21  ' 

22 

1 

23  1 

24 

25  1 
25  1 

26 

27 

29 

30, 

31 

• 
> 

< 

GLEN   SAINT  MARY 

WAX 
MIN 

95 
69 

94 

73 

94 

73 

96 
73 

92 
71 

91 
73 

70 

74 

96 
70 

96 

72 

94 

72 

97 

70 

95 
71 

94 

70 

92 
69 

92 
68 

92 
71 

 ( 

90 

70 

97 
69 

94 

69 

— 

96' 
68 

95 

73 

95 

70 

--t 

91  ' 
69 

86 
67 

S8 
60 

90 

59 

96 
69 

97 

70 

95 

73 

— 
,3 
64 

93.7 
69>6 

MIALEAH 

MAX 
MIN 

93 
71 

93 
69 

92 
73 

89 
72 

91 
72 

92 
73 

70 

73 

93 
75 

93 
73 

91 
73 

90 

91 
74 

90 
71 

88 
72 

91 
73 

93 
75 

90 
77 

91 
78 

89 
78 

91 
74 

90 

75 

90 
74 

89 

73 

88 
71 

89 

71 

89 
78 

90 
72 

91 
74 

91 
72 

93 
72 

90.9 
73.3 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

93 
72 

95 

72 

96 
71 

95 
75 

94 

73 

95 
72 

73 

72 

96 
73 

96 
73 

99 
73 

98 
7? 

9b 
72 

95 
73 

96 
72 

90 
74 

91 
71 

93 
70 

95 
70 

96 
71 

97 
70 

96 
71 

97 
71 

94 

70 

93 
69 

89 
64 

91 
69 

95 
71 

97 

71 

95 
78 

94 
64 

94.7 
71.4 

MILLIARD 

MAX 
MIN 

93 

73 

96 
74 

94 
70 

93 

75 

88 
72 

89 
73 

70 

75 

95 
72 

93 
72 

96 
73 

96 

72 

94 
72 

91 
71 

93 
70 

93 
69 

9? 
73 

95 
70 

96 
69 

94 
68 

95 
70 

96 

73 

97 
70 

86 
69 

86 
66 

86 

59 

89 
69 

93 
68 

96 
71 

91 
73 

92 
64 

92.8 
70.2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

94 
68 

94 
67 

90 
70 

90 
71 

94 

71 

94 
71 

95 
68 

96 
64 

96 
72 

94 

73 

93 
71 

93 
72 

91 
72 

89 
73 

92 
70 

92 
72 

91 
73 

93 
71 

92 
76 

93 
73 

94 

72 

90 
74 

92 
73 

91 
72 

92 
72 

93 
71 

90 
71 

92 
72 

93 
72 

94 

73 

91 
72 

92.4 
71.4 

HVPOLUXO 

MAX 
MIN 

9<. 
70 

93 
69 

92 
71 

92 
72 

91 
71 

93 
73 

93 
70 

92 
74 

93 
74 

92 

73 

92 
74 

92 
78 

94 

80 

91 

78 

39 
78 

91 
75 

92 

92 
80 

90 
SO 

91 

SO 

94 

77 

92 
75 

91 
75 

93 
74 

94 

73 

94 

70 

94 

76 

92 

80 

93 
75 

92 
75 

91 
74 

92.2 
74.8 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

JACKSONVILLE   WB  Ap 

MAX 
MIN 

95 
75 

9S 
74 

96 

73 

93 
76 

90 

75 

89 
79 

94 

74 

76 

97 
75 

94 
76 

95 
77 

94 
76 

95 
75 

93 
77 

94 

75 

97 
73 

97 
76 

96 

95 
73 

95 
72 

96 
73 

95 
78 

96 
75 

92 
71 

87 
71 

88 
69 

90 
66 

92 
77 

97 
77 

91 
74 

92 
70 

93.7 
74.3 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

9". 

73 

94 
75 

95 
70 

95 
75 

87 
73 

88 
80 

75 

77 

97 
74 

92 
75 

90 
76 

90 
75 

88 
74 

88 
75 

90 
75 

91 
72 

90 
78 

87 

89 

73 

88 
73 

SB 
74 

89 
75 

93 
75 

88 
72 

85 
80 

85 
79 

86 
79 

88 
77 

90 
73 

8* 

154 

87 
79 

90.1 
75.2 

JACKSONVILLE   KB  CITY 

MAX 
MIN 

9'. 
76 

97 
72 

95 
73 

92 
76 

89 

77 

87 
79 

95 
76 

93 
73 

98 

93 
76 

95 
79 

94 

79 

93 
75 

91 
80 

92 
76 

92 
75 

92 

77 

94 

77 

92 
75 

95 
73 

95 
76 

90 

79 

95 
75 

88 
72 

85 

73 

86 

73 

88 
7  I 

91 
77 

96 
76 

88 
78 

89 

71 

92.0 
75.6 

JASPER    10  E 

MAX 
MIN 

it) 
70 

94 
72 

95 
68 

94 
75 

93 
73 

91 
70 

70 

68 

95 
71 

96 
71 

95 
68 

96 

70 

96 
70 

95 
70 

97 
68 

89 
70 

92 
70 

92 
69 

94 

70 

95 
68 

95 
66 

95 
70 

95 
70 

95 
70 

90 
67 

89 

56 

93 
68 

94 

68 

96 

66 

96 
74 

96 
64 

94.1 
68.9 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
79 

92 

ao 

91 
77 

92 
77 

93 
82 

92 
79 

SO 

82 

93 
83 

91 
76 

92 
79 

91 
83 

91 
79 

90 
78 

92 
77 

91 
78 

90 
82 

91 
78 

93 

79 

92 
80 

92 
77 

87 
77 

89 
73 

88 
76 

88 
75 

91 

60 

93 
81 

92 
75 

91 
75 

93 
76 

90 
79 

91.3 
78.5 

KEY  WEST  W8  CITY 

MAX 
MIN 

93 
79 

94 

79 

90 
79 

93 
81 

93 
82 

94 
78 

94 
79 

95 
83 

93 
83 

89 
78 

93 
79 

93 
83 

93 
81 

92 
79 

94 
79 

93 
79 

95 
81 

94 
81 

94 

83 

94 
82 

94 
81 

90 
81 

94 
78 

SS 
76 

91 
79 

92 
77 

92 
79 

94 

82 

91 
79 

93 
79 

90 
78 

92.6 
79.9 

KISSIMMEE 

MAX 
MIN 

96 
72 

93 
72 

93 
74 

96 

73 

95 
74 

93 
71 

73 

74 

96 
75 

97 
75 

96 
74 

95 
74 

95 
74 

97 
73 

93 
73 

94 

71 

93 
71 

95 
72 

94 

75 

95 
74 

91 
73 

94 

73 

95 
72 

94 

72 

93 

72 

89 
73 

94 

73 

96 
75 

99 
75 

95 
73 

92 
68 

94.4 

73.0 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

93 
72 

92 
72 

89 
74 

93 
73 

90 
75 

93 

73 

90 
74 

91 
74 

91 
74 

93 
72 

92 
72 

93 
73 

93 
74 

91 
73 

91 
73 

91 

70 

92 
73 

93 
74 

91 

76 

92 

75 

94 

75 

93 

75 

92 
74 

89 
74 

92 

73 

91 
73 

93 

73 

94 

74 

94 

75 

93 

75 

90 
70 

91.9 
73.5 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

MAX 
MIN 

92 
72 

92 
73 

91 
74 

92 
75 

90 
73 

93 
74 

79 

76 

93 
77 

94 
76 

95 
74 

95 
75 

96 
83 

92 
74 

90 
74 

92 
72 

94 
74 

95 
72 

94 
74 

93 
76 

95 
75 

94 

73 

94 

72 

95 
72 

95 
72 

94 
71 

96 
73 

92 
75 

96 
76 

94 

73 

91 
69 

93.3 
74.1 

LAKE   CITY   2  E 

MAX 
MIN 

95 
71 

90 
74 

95 
70 

93 
72 

92 
73 

93 
74 

74 

75 

97 
71 

97 
72 

99 
72 

100 
72 

95 
71 

94 

73 

94 

70 

90 
70 

94 

72 

95 
70 

96 

71 

97 
69 

98 
70 

96 

70 

98 
71 

92 
70 

89 
69 

89 

65 

90 
64 

95 
71 

97 
71 

97 

76 

93 
61 

94.5 
70.7 

LAKE  MIAWASSE 

MAX 
MIN 

91 

73 

92 
74 

93 
75 

93 
72 

96 
72 

94 

72 

74 

75 

93 
76 

94 
76 

97 
74 

96 
74 

94 
74 

95 
74 

93 
73 

93 

72 

94 

72 

95 
73 

95 
74 

95 
73 

92 
74 

93 

73 

95 

73 

95 
72 

94 
74 

89 
73 

87 
71 

91 
74 

94 

76 

96 

75 

92 
71 

93.4 
73.5 

LAKELAND   WB  CITY 

MAX 
MIN 

92 
76 

92 
75 

90 
76 

93 

75 

92 
72 

92 
74 

75 

76 

93 

77 

94 
77 

94 

75 

93 
76 

92 
77 

90 
76 

90 
73 

92 
73 

93 
73 

94 

73 

93 
73 

92 
74 

92 

73 

91 

75 

92 
74 

93 

75 

93 
74 

86 
74 

92 
74 

94 

76 

96 
76 

91 
74 

89 
71 

92.0 
74.5 

LAKE   PLACID   2  5W 

MAX 
MIN 

97 
71 

96 
71 

94 

73 

96 

71 

94 

72 

96 

71 

94 

72 

97 

75 

98 
75 

98 
76 

96 
70 

97 
72 

98 
71 

94 

72 

96 
73 

96 
69 

95 
71 

97 
74 

95 
76 

95 
74 

97 

72 

96 

73 

97 
72 

98 

72 

96 

73 

92 
73 

96 
72 

96 
72 

99 
72 

95 
72 

91 

71 

95.9 
72.4 

LOXAHATCMEE 

MAX 
MIN 

92 
69 

92 
68 

92 

72 

92 
73 

91 

70 

92 

72 

70 

73 

95 
72 

94 

73 

94 

71 

93 
72 

92 
73 

92 
72 

90 
71 

93 
71 

93 
72 

91 
71 

93 
74 

89 
71 

92 
72 

93 
71 

91 
71 

90 

73 

90 
68 

92 
69 

92 
70 

93 
71 

92 
71 

93 
75 

92 

70 

92.1 
71.3 

MADISON 

MAX 

MIN 

9'> 

72 

96 

73 

98 

70 

96 
74 

94 
74 

96 
73 

72 

74 

95 
70 

97 
70 

98 
73 

100 
7  2 

95 
71 

94 

72 

94 

71 

93 

71 

90 

72 

94 

71 

96 

71 

95 
68 

97 

72 

95 
71 

97 
69 

89 
68 

89 
66 

89 

61 

91 
61 

95 
69 

97 
71 

93 
70 

93 
67 

94.6 
70.3 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 
MIN 

MARIANNA   CAA  AP 

MAX 
MIN 

9* 
74 

94 

75 

96 
76 

99 

77 

92 
77 

92 
76 

75 

75 

90 
73 

90 
74 

96 
74 

95 
76 

96 
73 

93 
72 

92 
72 

94 

71 

95 
71 

97 
74 

95 
72 

96 
70 

98 
74 

98 
74 

94 
71 

92 
73 

91 

71 

90 
64 

91 
62 

95 
66 

100 

73 

97 
77 

97 
76 

94.4 
72. S 

MAR  1  ANNA    1 ND  SCHOOL 

MAX 
MIN 

92 
70 

94 

72 

96 

74 

97 
74 

94 

73 

91 
72 

73 

75 

91 
70 

95 
70 

96 

70 

96 
72 

96 
70 

94 
70 

92 
69 

93 
67 

95 
69 

96 

71 

98 
67 

96 
67 

97 
76 

98 
72 

96 
68 

92 
71 

92 
69 

90 
60 

93 
60 

96 

62 

98 
70 

97 
74 

97 

72 

94.6 
70.0 

MAYO   5  NW 

MAX 
MIN 

93 
73 

96 
70 

96 
72 

93 
74 

91 

75 

93 

75 

92 
74 

93 
76 

95 
72 

94 
72 

97 
75 

96 
75 

93 
70 

91 
75 

92 

73 

85 
72 

89 
73 

92 
71 

94 

72 

95 
71 

96 
73 

95 
70 

93 
70 

89 
70 

88 
70 

87 
64 

90 
61 

93 
70 

95 
70 

94 

76 

91 
64 

92.6 
71.6 

MELBOURNE   WB  AP 

MAX 
MIN 

90 
74 

92 
73 

90 
74 

93 
74 

90 
75 

90 
73 

73 

75 

93 
77 

91 
76 

91 
75 

91 
75 

89 
75 

90 
79 

90 
74 

91 
72 

90 
75 

91 
76 

92 
76 

92 
75 

89 

75 

90 

74 

90 
74 

89 

74 

91 

73 

85 

75 

87 

75 

90 

76 

93 
74 

90 
75 

87 

73 

90.4 
74.6 

MERRITT    ISLAND   5  S 

MAX 
MIN 

95 
74 

95 
72 

95 
74 

93 
76 

92 
73 

93 
74 

90 
73 

95 
76 

95 
74 

94 

75 

92 
75 

93 
76 

93 
76 

91 
73 

90 
75 

91 
73 

92 
75 

91 
74 

93 

77 

94 

76 

90 

77 

93 
74 

93 
74 

93 
74 

95 

76 

85 

73 

88 

74 

90 
76 

94 

76 

90 
76 

89 

73 

92.2 
74.6 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

91 
76 

88 
74 

89 
80 

88 
80 

88 

77 

88 
81 

92 
81 

92 
80 

91 
82 

90 
79 

88 
78 

88 
83 

89 
78 

86 
76 

88 
81 

89 
80 

88 
81 

88 
82 

88 
82 

88 
83 

89 
S3 

87 
79 

87 
78 

87 
77 

87 
81 

89 

79 

89 
82 

S8 

82 

89 
SO 

95 
77 

87 
75 

88.7 
79.6 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
73 

91 
72 

89 
74 

91 
76 

92 
74 

92 
75 

74 

76 

93 
77 

92 
75 

91 

75 

91 

77 

92 
75 

88 
73 

92 
74 

92 
77 

92 

77 

91 

81 

91 
81 

92 
81 

92 

77 

91 

77 

90 
74 

90 

75 

91 
74 

90 
74 

93 
76 

92 
78 

93 
75 

95 
77 

90 
74 

91.5 
75.7 

MIAMI    WB  CITY 

MAX 
MIN 

90 
72 

88 
74 

87 

77 

87 
80 

89 
77 

89 
76 

91 

75 

91 
77 

90 
78 

90 
77 

87 
75 

88 
83 

88 
78 

85 
72 

87 
76 

88 

79 

88 
78 

87 
82 

86 

82 

86 

S3 

88 
82 

86 
76 

89 
76 

87 
76 

89 

77 

89 
76 

88 
82 

89 
82 

90 
76 

92 
73 

86 
75 

88.2 
77.5 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

92 
70 

94 
72 

96 
71 

97 
74 

97 
73 

90 
74 

93 
74 

92 
72 

92 
72 

95 
74 

98 
72 

98 
73 

99 
73 

97 
74 

92 
72 

94 

73 

94 
74 

95 

70 

97 
72 

94 
70 

95 
70 

,7 

70 

94 

70 

95 
71 

90 
69 

94 

70 

92 
64 

94 

67 

97 

70 

98 
74 

92 

75 

94.6 
71.6 

MONTICELLO 

MAX 

MIN 

95 

73 

97 
73 

99 

71 

97 
74 

90 
73 

93 
74 

73 

73 

96 
72 

92 
71 

95 
72 

98 
73 

95 
71 

91 
72 

91 
72 

91 

71 

93 
72 

94 

71 

97 

97 
70 

99 

71 

97 
71 

94 

70 

88 

70 

87 
68 

86 
63 

90 
61 

94 
68 

98 
70 

97 
72 

94 
65 

94.0 
70.7 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

92 
73 

95 
71 

94 

74 

93 

73 

93 
74 

92 

70 

94 

73 

92 
75 

93 
75 

96 
74 

94 

72 

92 
74 

91 
74 

91 
74 

89 
73 

92 
72 

92 

73 

91 
75 

92 
76 

90 
74 

92 

74 

91 

75 

92 

75 

92 

73 

91 
74 

93 
74 

93 
74 

94 

74 

92 
74 

97 
75 

93 

71 

92.5 
73.6 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

93 
73 

93 
72 

92 
75 

94 

73 

93 
74 

93 
72 

91 
74 

94 

75 

93 
76 

94 

75 

94 

73 

94 
73 

94 
74 

90 
73 

92 
73 

92 
71 

94 

72 

92 
70 

92 
73 

93 
74 

92 
75 

92 
74 

92 

72 

92 

72 

91 
74 

87 
73 

93 
72 

89 

75 

95 

76 

91 

73 

89 

73 

92.3 
73.4 

MT  PLEASANT 

MAX 

MIN 

93 
73 

94 

74 

99 

73 

96 

75 

93 
74 

94 

74 

91 
74 

95 
73 

90 
71 

86 

72 

96 

70 

96 
75 

95 
72 

93 
71 

91 
73 

90 
71 

S8 

72 

94 
74 

97 
70 

94 

70 

95 
74 

95 

72 

94 

71 

90 

72 

90 

71 

90 
64 

95 
61 

99 

72 

96 

73 

93 
75 

94 

73 

93.4 
71  .9 

NAPLES 

MAX 
MIN 

91 
75 

90 
75 

92 
76 

90 
76 

91 
76 

91 
76 

90 
77 

91 
76 

92 
79 

92 
76 

92 
75 

92 
74 

92 
75 

92 
75 

90 
74 

90 
75 

94 

76 

94 

73 

93 
76 

92 
76 

92 

77 

92 

73 

92 

73 

89 

74 

89 
74 

94 
74 

91 
76 

92 

77 

90 

77 

91 
79 

91 
74 

91.4 
75.5 

NEW  SMYRNA   A  N 

MAX 

MIN 

92 
72 

93 
74 

91 
71 

97 

73 

93 
73 

91 

72 

91 
73 

97 
76 

93 
73 

94 

75 

93 
74 

94 

74 

93 
74 

93 
74 

93 

73 

95 

70 

95 
72 

94 

94 

92 

91 

93 

72 

94 

73 

93 
73 

91 
74 

89 

77 

86 
74 

91 
74 

94 
74 

89 
74 

89 
76 

92.5 
73.4 

NICEVILLE 

MAX 

MIN 

91 
69 

91 
68 

95 
75 

96 

75 

98 

77 

96 
76 

93 
74 

90 

72 

89 

70 

88 
72 

92 
71 

95 
72 

92 
71 

91 
79 

95 
73 

91 

70 

90 

73 

91 

73 

92 

72 

92 
70 

92 

71 

93 

71 

93 

71 

92 

71 

91 
69 

91 
69 

90 

65 

90 
64 

92 
70 

95 

75 

99 

75 

92.3 
71.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
AUGUST  1951 


Day  Oi  Month 


Station 

1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

 1 

> 

OCA  LA 

MAX 

93 

94 

96 

96 

92 

93 

93 

92 

93 

97 

98 

97 

96 

96 

93 

92 

93 

95 

93 

94 

96 

96 

95 

93 

91 

88 

90 

95 

97 

94 

f3 

94 

0 

MIN 

76 

75 

73 

75 

76 

74 

74 

77 

76 

76 

74 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

75 

75 

72 

72 

72 

68 

73 

75 

76 

66 

73 

4 

OCALA  AIRPORT 

MAX 

96 

97 

97 

94 

93 

94 

95 

94 

95 

96 

99 

96 

96 

96 

94 

91 

93 

96 

94 

96 

96 

98 

99 

93 

91 

89 

90 

95 

99 

94 

93 

94. 

8 

MIN 

63 

73 

68 

73 

71 

72 

70 

70 

72 

70 

73 

73 

73 

72 

70 

70 

68 

71 

70 

69 

68 

70 

71 

69 

71 

68 

62 

69 

73 

74 

64 

70 

2 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

87 

94 

88 

90 

88 

88 

88 

89 

91 

92 

89 

90 

90 

90 

88 

90 

91 

90 

93 

88 

95 

91 

88 

88 

89 

90 

88 

90 

90 

90 

92 

89. 

8 

MIN 

74 

73 

75 

76 

76 

74 

74 

75 

78 

79 

75 

76 

77 

76 

76 

74 

76 

78 

78 

79 

78 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

78 

77 

74 

76 

1 

ORLANDO  WATER  PLANT 

XAX 

92 

93 

93 

93 

96 

93 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

96 

94 

92 

93 

95 

94 

95 

96 

95 

92 

94 

95 

95 

92 

88 

92 

95 

96 

93 

93 

6 

MIN 

74 

75 

75 

74 

73 

73 

76 

76 

77 

78 

76 

76 

76 

76 

74 

73 

73 

73 

76 

72 

74 

75 

75 

74 

75 

75 

74 

75 

76 

76 

72 

74 

7 

ORLANDO   W8  AIRPORT 

HAX 

93 

92 

93 

95 

95 

92 

93 

94 

94 

96 

96 

96 

93 

90 

92 

94 

94 

95 

94 

94 

92 

93 

93 

94 

91 

87 

89 

94 

96 

91 

89 

92 

9 

MIN 

74 

75 

75 

74 

73 

73 

76 

76 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

74 

73 

73 

74 

74 

72 

76 

75 

75 

74 

75 

75 

74 

75 

77 

73 

72 

74 

6 

PALATKA 

MAX 

95 

93 

96 

97 

92 

92 

97 

98 

99 

97 

99 

97 

96 

95 

95 

96 

96 

96 

95 

96 

97 

98 

97 

95 

91 

89 

94 

98 

98 

93 

94 

96 

4 

MIN 

74 

73 

73 

76 

76 

76 

76 

77 

76 

76 

77 

78 

76 

77 

77 

73 

75 

74 

73 

74 

73 

76 

78 

73 

73 

74 

74 

75 

77 

70 

74 

8 

PANAMA  CITY 

MAX 

90 

93 

96 

94 

93 

92 

89 

92 

85 

93 

95 

97 

92 

93 

93 

92 

93 

96 

94 

95 

96 

97 

95 

96 

92 

92 

93 

94 

97 

96 

94 

93 

5 

MIN 

80 

80 

80 

79 

83 

79 

77 

83 

76 

74 

74 

76 

74 

74 

74 

73 

75 

79 

74 

73 

76 

77 

74 

76 

74 

70 

68 

71 

76 

81 

78 

76 

1 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

93 

96 

101 

99 

93 

90 

92 

96 

90 

95 

96 

97 

100 

96 

92 

96 

96 

95 

93 

96 

97 

101 

95 

94 

93 

93 

94 

97 

99 

103 

91 

95. 

4 

MIN 

76 

77 

76 

78 

78 

78 

78 

76 

76 

77 

77 

78 

76 

73 

77 

77 

77 

75 

76 

76 

74 

75 

74 

76 

78 

77 

75 

75 

75 

76 

73 

76 

1 

PENSACOLA  KB  CITY 

HAX 

92 

95 

95 

95 

93 

91 

91 

96 

91 

94 

93 

96 

97 

92 

90 

69 

91 

96 

91 

91 

91 

92 

90 

92 

86 

87 

88 

90 

92 

99 

89 

92 

1 

MIN 

77 

77 

77 

79 

79 

79 

80 

74 

77 

77 

78 

80 

78 

70 

78 

78 

79 

78 

77 

76 

76 

76 

75 

77 

79 

79 

77 

77 

76 

78 

74 

77 

2 

PLANT  CITY 

MAX 

94 

93 

91 

95 

91 

94 

91 

94 

94 

94 

95 

95 

95 

94 

92 

92 

95 

95 

94 

93 

94 

94 

94 

94 

94 

90 

94 

95 

96 

94 

92 

93 

6 

MIN 

72 

73 

74 

73 

74 

71 

73 

74 

75 

74 

73 

74 

76 

74 

73 

72 

71 

72 

73 

73 

73 

72 

72 

71 

74 

73 

71 

75 

75 

74 

67 

72 

9 

POMPANO  BEACH 

MAX 

93 

91 

91 

93 

92 

96 

94 

96 

95 

93 

93 

92 

91 

96 

92 

92 

93 

94 

93 

94 

93 

91 

92 

91 

92 

91 

93 

91 

93 

93 

89 

92 

6 

MIN 

69 

74 

71 

71 

70 

72 

69 

71 

74 

71 

72 

74 

72 

74 

71 

71 

69 

77 

77 

77 

71 

73 

72 

73 

70 

70 

70 

71 

73 

72 

70 

72 

0 

PUNTA  GORDA 

MAX 

94 

94 

92 

93 

93 

91 

91 

93 

94 

96 

98 

95 

97 

95 

92 

94 

98 

96 

93 

95 

97 

96 

96 

97 

94 

94 

96 

96 

94 

94 

93 

94 

5 

MIN 

78 

74 

81 

76 

76 

75 

78 

79 

79 

80 

74 

74 

77 

74 

74 

72 

73 

73 

77 

77 

75 

73 

74 

73 

75 

75 

75 

75 

76 

60 

77 

75 

7 

QUINCY   EXP  STATION 

HAX 

90 

95 

96 

99 

95 

92 

92 

91 

97 

94 

90 

97 

98 

94 

92 

91 

90 

93 

94 

95 

95 

96 

96 

94 

89 

69 

87 

68 

93 

97 

95 

93 

3 

MIN 

70 

72 

69 

73 

73 

72 

72 

76 

72 

70 

71 

74 

70 

72 

70 

69 

72 

71 

70 

67 

70 

71 

69 

70 

67 

61 

59 

66 

68 

74 

70 

70 

0 

RAIFORD   ST  PRISON 

MAX 

93 

95 

95 

95 

91 

94 

95 

96 

96 

98 

96 

95 

95 

94 

93 

93 

93 

94 

94 

96 

96 

95 

97 

92 

87 

67 

90 

97 

99 

96 

91 

94 

1 

MIN 

72 

75 

69 

75 

73 

69 

72 

76 

72 

73 

74 

73 

72 

74 

72 

70 

72 

70 

71 

69 

75 

74 

72 

70 

70 

65 

63 

73 

72 

74 

70 

71 

6 

ROYAL  PALM  RANGER  5TA 

MAX 

95 

92 

88 

90 

94 

93 

96 

93 

95 

92 

89 

92 

90 

92 

91 

92 

92 

92 

93 

90 

90 

90 

90 

90 

92 

90 

91 

91 

90 

91 

91 

5 

MIN 

69 

69 

71 

74 

72 

72 

69 

72 

74 

71 

77 

73 

73 

71 

74 

73 

73 

74 

75 

73 

74 

71 

72 

72 

74 

73 

73 

74 

74 

73 

72 

6 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

95 

92 

93 

93 

96 

92 

93 

98 

97 

93 

92 

94 

93 

95 

93 

93 

93 

92 

93 

92 

93 

94 

94 

92 

93 

92 

90 

90 

97 

90 

91 

93 

2 

MIN 

74 

72 

71 

74 

73 

69 

72 

76 

75 

72 

73 

74 

72 

74 

73 

72 

73 

71 

72 

73 

73 

74 

75 

71 

77 

75 

74 

75 

74 

76 

77 

73 

4 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

MAX 

94 

92 

89 

96 

88 

90 

90 

97 

92 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

89 

90 

88 

90 

91 

91 

91 

90 

87 

86 

87 

89 

96 

88 

88 

90 

2 

MIN 

73 

75 

70 

74 

72 

77 

73 

76 

74 

75 

76 

76 

73 

75 

76 

72 

72 

70 

72 

72 

72 

74 

75 

72 

79 

78 

79 

75 

72 

76 

79 

74 

3 

SAINT  LEO 

MAX 

92 

88 

94 

95 

95 

92 

91 

92 

92 

94 

97 

97 

95 

93 

93 

91 

94 

95 

94 

92 

94 

96 

96 

93 

92 

88 

92 

95 

95 

93 

92 

93 

2 

MIN 

74 

75 

75 

74 

70 

72 

75 

76 

78 

77 

76 

75 

76 

75 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

72 

74 

74 

73 

74 

73 

71 

75 

75 

75 

70 

74 

0 

SAINT  MARKS   6  SE 

MAX 

93 

97 

97 

96 

93 

94 

96 

96 

96 

94 

97 

96 

96 

91 

90 

88 

94 

92 

93 

96 

95 

96 

93 

92 

88 

86 

90 

93 

95 

96 

94 

93 

5 

MIN 

73 

75 

75 

74 

72 

76 

74 

78 

72 

72 

71 

72 

71 

73 

71 

72 

72 

74 

71 

72 

74 

74 

73 

72 

67 

63 

65 

66 

71 

73 

72 

72 

0 

ST  PETERSBURG 

MAX 

90 

89 

91 

91 

92 

91 

90 

92 

92 

93 

96 

96 

94 

94 

93 

92 

92 

95 

94 

92 

96 

94 

93 

93 

92 

92 

90 

93 

91 

91 

92 

92 

4 

MIN 

77 

78 

76 

78 

80 

77 

77 

78 

80 

78 

78 

78 

76 

77 

77 

76 

75 

76 

76 

77 

76 

76 

73 

74 

73 

73 

76 

75 

78 

72 

76 

4 

SANFORD 

MAX 

93 

96 

94 

95 

96 

96 

93 

91 

96 

96 

96 

96 

94 

93 

92 

93 

96 

95 

94 

95 

95 

93 

95 

93 

94 

90 

87 

67 

94 

97 

91 

93 

6 

*^IN 

73 

74 

73 

73 

73 

71 

73 

74 

75 

75 

74 

74 

73 

73 

74 

70 

72 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

74 

73 

73 

73 

74 

72 

72 

8 

SARASOTA 

90 

91 

89 

89 

92 

91 

92 

91 

91 

92 

94 

93 

94 

93 

90 

94 

94 

95 

95 

91 

92 

92 

91 

92 

92 

92 

91 

91 

92 

91 

90 

91 

8 

MIN 

76 

79 

70 

77 

76 

74 

77 

74 

80 

78 

76 

74 

76 

75 

74 

74 

73 

73 

76 

74 

71 

73 

71 

73 

69 

69 

73 

76 

75 

76 

70 

74 

2 

SECOTAN 

MAX 

93 

92 

94 

91 

92 

92 

92 

95 

94 

95 

98 

99 

93 

92 

92 

88 

87 

90 

95 

90 

96 

96 

95 

91 

90 

89 

91 

95 

97 

96 

93 

93 

0 

MIN 

70 

70 

69 

74 

74 

72 

72 

74 

70 

69 

72 

71 

70 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

73 

72 

70 

71 

69 

63 

61 

69 

70 

74 

65 

70 

5 

STUART 

MAX 

95 

94 

94 

95 

95 

94 

95 

96 

97 

96 

92 

91 

92 

93 

92 

91 

90 

93 

92 

92 

91 

91 

92 

92 

93 

94 

92 

90 

95 

93 

91 

92 

9 

MIN 

73 

73 

77 

81 

75 

72 

70 

71 

72 

76 

76 

76 

75 

76 

73 

73 

74 

75 

76 

76 

74 

76 

74 

75 

74 

75 

76 

76 

76 

76 

72 

74 

6 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

94 

96 

97 

96 

92 

90 

91 

96 

90 

92 

96 

97 

94 

92 

89 

90 

91 

93 

95 

94 

96 

96 

96 

89 

69 

89 

90 

96 

96 

96 

94 

93 

3 

MIN 

73 

76 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

72 

74 

76 

74 

76 

73 

73 

75 

74 

72 

72 

76 

74 

73 

73 

72 

68 

66 

72 

75 

76 

72 

73 

6 

TAMIAMl    TRL    *CI  BD 

MAX 

94 

94 

94 

90 

91 

93 

94 

93 

93 

94 

96 

91 

94 

92 

92 

91 

93 

94 

93 

94 

96 

94 

91 

91 

91 

93 

93 

93 

91 

96 

95 

93 

0 

MIN 

75 

74 

75 

75 

76 

76 

76 

75 

76 

77 

76 

78 

77 

76 

74 

77 

78 

78 

78 

76 

78 

74 

77 

76 

76 

76 

78 

78 

78 

78 

76 

76 

3 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

94 

90 

93 

93 

94 

90 

92 

94 

96 

97 

95 

94 

93 

94 

94 

92 

94 

95 

92 

94 

94 

93 

94 

93 

92 

89 

94 

94 

97 

96 

92 

93 

5 

MIN 

76 

77 

77 

77 

76 

74 

78 

79 

81 

78 

77 

76 

75 

75 

74 

75 

74 

74 

74 

76 

73 

75 

74 

73 

75 

74 

71 

76 

76 

74 

70 

75 

3 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

91 

91 

89 

92 

92 

91 

92 

93 

94 

96 

96 

93 

93 

96 

94 

94 

92 

92 

94 

93 

93 

92 

92 

93 

94 

93 

94 

92 

92 

92 

8 

MIN 

74 

80 

74 

76 

76 

74 

77 

82 

83 

79 

76 

77 

73 

72 

76 

76 

75 

74 

75 

73 

74 

72 

72 

73 

72 

73 

76 

76 

66 

75 

0 

TAVERNIER 

MAX 

94 

90 

91 

91 

91 

91 

92 

96 

96 

91 

92 

92 

90 

89 

90 

89 

90 

90 

91 

90 

90 

88 

88 

88 

89 

90 

91 

91 

91 

96 

93 

91 

0 

MIN 

76 

76 

80 

79 

82 

78 

77 

79 

80 

80 

80 

78 

78 

79 

74 

79 

60 

63 

84 

60 

83 

76 

78 

77 

80 

80 

80 

79 

83 

75 

77 

79 

0 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

95 

95 

93 

96 

93 

92 

93 

96 

95 

96 

96 

95 

92 

92 

90 

94 

96 

94 

95 

96 

92 

93 

93 

94 

92 

90 

69 

93 

95 

90 

86 

93 

2 

MIN 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

76 

75 

74 

73 

72 

72 

72 

69 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

76 

74 

73 

73 

72 

72 

4 

VERO  BEACH   CAA  AP 

MAX 

90 

90 

92 

94 

92 

90 

89 

91 

93 

90 

91 

91 

90 

89 

90 

90 

89 

91 

92 

91 

90 

90 

90 

90 

91 

87 

87 

90 

91 

90 

87 

90 

3 

MIN 

74 

75 

76 

77 

77 

75 

73 

76 

78 

77 

76 

77 

76 

76 

'5 

76 

76 

77 

76 

78 

76 

76 

75 

75 

74 

75 

75 

76 

76 

77 

74 

75 

8 

WAUCHULA   2  NW 

^AX 

95 

95 

95 

93 

92 

92 

91 

94 

94 

95 

94 

94 

94 

90 

93 

93 

94 

96 

95 

93 

94 

93 

95 

95 

92 

69 

94 

94 

96 

93 

39 

93 

MIN 

71 

70 

72 

72 

73 

71 

72 

74 

74 

73 

70 

71 

72 

70 

71 

70 

70 

70 

72 

73 

73 

71 

70 

69 

73 

73 

71 

73 

72 

71 

67 

71 

4 

WEST   PALM  BEACH 

MAX 

92 

89 

89 

90 

90 

89 

91 

91 

92 

91 

90 

90 

90 

89 

89 

68 

89 

88 

68 

89 

90 

89 

89 

91 

89 

89 

69 

88 

90 

89 

36 

69. 

6 

MIN 

76 

74 

/5 

72 

78 

74 

76 

75 

77 

76 

76 

79 

74 

78 

76 

78 

80 

81 

81 

79 

76 

78 

78 

77 

77 

78 

79 

79 

77 

74 

77. 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

94 

92 

95 

92 

93 

92 

96 

93 

95 

95 

96 

93 

93 

92 

93 

93 

92 

94 

94 

96 

93 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

94 

95 

95 

91 

93. 

4 

MIN 

73 

73 

75 

75 

74 

75 

73 

76 

76 

76 

76 

76 

79 

76 

75 

76 

76 

76 

82 

78 

76 

76 

76 

77 

74 

75 

76 

77 

76 

77 

73 

75. 

6 

WINTER  HAVEN 

MAX 

92 

95 

93 

90 

96 

94 

96 

93 

94 

96 

96 

97 

97 

97 

96 

94 

96 

95 

95 

96 

95 

96 

96 

97 

97 

96 

89 

97 

95 

98 

95 

95. 

0 

MIN 

73 

73 

75 

72 

72 

72 

74 

76 

76 

77 

73 

75 

76 

75 

74 

72 

72 

73 

74 

72 

76 

76 

74 

73 

74 

74 

73 

76 

76 

75 

72 

74. 

0 

S«e  ref*r«nca  Dotea  tollowlntt  Station  Indax. 
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EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


Station 

J 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

22 

.24 

.26 

.14 

.  19 

.26 

.  20 

.22 

.24 

.24 

.  18 

.  19 

.  19 

.18 

.35 

.19 

.  17 

.  10 

.  19 

.13 

.13 

.  10 

.  12 

.  19 

.  19 

.  18 

.17 

.23 

.  19 

5.97 

WIND 

115 

84 

92 

128 

82 

65 

1 16 

113 

116 

107 

105 

- 

- 

118 

92 

131 

113 

129 

109 

81 

87 

- 

- 

75 

87 

83 

120 

CLEIJI^ON  U  S  ENGINEERS  (a) 

.23 

.22 

.  10 

.  17 

.  19 

.  15 

.09 

.11 

.  15 

.  14 

.  14 

.  17 

.  12 

.10 

.11 

.27 

.  15 

.  14 

.  17 

.  18 

.  13 

.08 

.21 

.19 

.25 

.08 

.27 

.  17 

4.96 

MAX 

100 

100 

97 

97 

96 

98 

98 

98 

101 

99 

92 

92 

97 

- 

93 

_ 

96 

96 

90 

96 

99 

98 

94 

99 

99 

100 

96 

100 

98 

97 

MIN 

83 

84 

86 

84 

83 

85 

84 

86 

86 

85 

84 

81 

82 

81 

82 

85 

84 

82 

84 

86 

8S 

84 

83 

85 

85 

85 

84 

86 

S3 

HIALEAH 

EVAP 

.  19 

26 

26 

.  18 

.24 

18 

37 

20 

.  31 

.  27 

.  26 

.  25 

.  15 

.  1 1 

.  15 

.  21 

.  14 

.  29 

.  20 

.  25 

.  21 

B7  .  17 

WIND 

23 

24 

31 

12 

16 

9 

13 

13 

17 

29 

79 

12 

18 

12 

19 

48 

59 

37 

34 

39 

30 

22 

18 

33 

21 

27 

24 

24 

37 

808 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

.  24 

.  29 

.  19 

.  14 

.12 

.  15 

.  19 

.26 

.26 

.21 

.20 

.22 

.27 

.16 

.23 

.20 

.  30 

.29 

.  16 

.  17 

.25 

.28 

.22 

.26 

.25 

.20 

.  19 

.22 

.21 

.31 

.  16 

6.80 

WIND 

12 

20 

13 

13 

10 

1  1 

16 

19 

21 

14 

16 

16 

19 

18 

23 

18 

19 

26 

19 

16 

21 

20 

17 

22 

16 

28 

20 

25 

12 

23 

30 

57  3 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.17 

.13 

.30 

.12 

.26 

.  18 

.  13 

.  15 

.28 

.  18 

.  15 

.21 

.21 

.11 

.13 

.16 

.  IS 

.07 

.20 

.  11 

.13 

.09 

.10 

.15 

.18 

.  15 

.19 

.  13 

.14 

.  16 

B4 .  9«t 

HOORE  HAVEN  LOCK  I 

EVAP 

.20 

.29 

.  23 

.  17 

.22 

.25 

.  18 

.  19 

.  19 

.39 

.20 

.  12 

.  17 

.21 

.20 

.19 

.  19 

.26 

.  17 

.11 

.  18 

.21 

.20 

.20 

.26 

.27 

.  18 

.19 

.20 

.27 

.20 

6.49 

WIND 

47 

40 

40 

35 

41 

26 

33 

40 

45 

44 

61 

35 

36 

37 

55 

34 

46 

44 

35 

27 

35 

40 

32 

30 

53 

42 

39 

39 

36 

45 

63 

1255 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

EVAP 

.25 

.  19 

.27 

.25 

.  18 

.22 

.  27 

.17 

.  18 

.12 

.27 

.  12 

.  22 

.  16 

.  18 

.24 

.  18 

.14 

.23 

.22 

.  15 

.22 

.14 

.11 

.23 

.  18 

.25 

.27 

.25 

.28 

.27 

6.41 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.  21 

.24 

.  16 

.  16 

.  34 

.28 

.  17 

.  19 

.29 

.24 

.23 

.25 

.24 

.26 

.25 

.  17 

.27 

.20 

.25 

.26 

.20 

.25 

.  22 

.23 

.25 

.20 

.26 

.  18 

.23 

.24 

.32 

7.24 

WIND 

20 

24 

22 

12 

21 

15 

12 

22 

36 

15 

27 

12 

10 

23 

25 

9 

11 

10 

22 

16 

16 

24 

16 

16 

20 

49 

34 

22 

15 

20 

54 

670 

TAIIIAMI  TRL  40  BD 

EVAP 

.23 

.21 

.23 

.15 

.21 

.28 

.20 

.  14 

.  11 

.  15 

.23 

.19 

.13 

.15 

.26 

.24 

.31 

.18 

.26 

.25 

.22 

.32 

.19 

.02 

.18 

.84 

.21 

.07 

.08 

.21 

.22 

6.67 

MAX  and  WIN  Id  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

(a)  Evaporation  measured  in  pan  36  x  38  inches. 
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STATION  INDEX 


Station 

d 

M 

-5 

s 

County 

2 

Longitude 

Elevation 

Obeei- 
vation 
time 

Observer 

to 
tables 

|PrecipJ 

APALACMrCOL*  WB  CIIY 

0211 

FRANKL  IN 

5 

29  i.*. 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  6 

AWCADIA 

0226 

DE  SOTO 

5 

27  11 

L.  L.  STIKELEATHER 

2  3  6 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

27  36 

81  30 

145 

6P 

6P 

WILLIAM  E.GILLIARD 

AVON  PARK  1  NW 

037A 

HIGHLANDS 

7 

27  36 

81  30 

145 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARTOW 

0*76 

POLK 

5 

27  52 

81  49 

1 15 

5P 

CITY  P I  RE  OEPT . 

BELLE  GLAOE  EXP  SIA 

0611 

PALM  BEACH 

26  39 

STATE  EXP.  STATION 

?  3      S  6 

BELLE  GlAOE  HRN  GAIE 

0616 

PALM  8EACM 

26  A2 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4  6 

BIG  CvPfiESS  IND.  RES. 

0739 

HENRY 

I 

26  19 

60  59 

17 

6P 

6P 

HOUSTON  L .  OLSON 

BIG  PINE  KEY  INN 

07'.7 

MONROE 

5 

to 

61  22 

6P 

6P 

WALTER  1 1 EGNER 

BLACKMAN  *  WNW 

0766 

OKALOOSA 

5 

30  53 

86  43 

MRS .   S .  YOUNGBLOOO 

BLOUNTSTOWN  2  E 

080*. 

CALHOUN 

1 

30  26 

JOHN  PUfllFOY 

2  3  6 

BOCA  BAtON  i  W 

OB'.S 

PALM  BEACH 

26  21 

BUTTS  FARMS 

3  4 

DOMIA  SPGS  2  ESE 

0887 

LEE 

5 

26  20 

61  46 

10 

6P 

GLADYS  N.  COLLINS 

3 

BRAOENTON 

09'.0 

MANATEE 

5 

27  30 

82  34 

17 

6P 

6P 

MR'.    F.    H.  6RAYMER 

2  3  5 

BRANFORO  1  ESE 

0SI75 

SUWANNEE 

29  58 

FRED  H,  FISSELL 

3  4 

1020 

LIBERTY 

1 

30  26 

64  56 

WILLARO  R.  ADAMS 

3  4 

BHOOKSVILLE  CHIN  MILL 

10i>6 

HERNANDO 

28  38 

5P 

MISS  L.VON  BOROWSKY 

2  3  4  5 

BfiOOKSVlLLE  NUR5EHY  NOl 

lOSl 

HERNANDO 

26  38 

82  19 

200 

SA 

SOIL  CONS  SERVICE 

BR00IC5VILLE  NURSERY  N02 

1056 

HERNANDO 

6 

28  3B 

82  20 

200 

6A 

SOIL  CONS  SERVICE 

6USMNELL  ?  £ 

1163 

SUMTER 

28  '.0 

CAMP  BLANDING 

121B 

CLAY 

29  57 

COY  A.  STEPHENSON 

2  3  5 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

26  52 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

CANTONMENT 

1299 

ESCAMBIA 

5 

30  36 

67  19 

145 

6A 

FLA. PULP  t  PAPER  CO 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1305 

MONROE 

5 

25  11 

60  54 

5P 

5P 

NAT  1 ONAL  PARK  SERV. 

CAPT IVA 

1310 

LE£ 

5 

26  31 

CAftRABELLE 

13S6 

FRANKLIN 

29  50 

GLADYS  V.MC  KNIGHT 

2  3  5 

CARYVILLE 

1366 

WASHINGTON 

3 

30  i*7 

lONNIE  H.  WHITTAKER 

3 

CEDAR  KEY 

U3; 

LEVY 

5 

29  06 

83  02 

15 

6P 

6P 

CHATTAHOOCHEE 

1S02 

GADSDEN- 

30  '.2 

84  62 

8A 

MOBLEY  OLIVER 

CHIPLEV  3  E 

lb'.'. 

WASHINGTON 

3 

30  A6 

A .  W.   0 ' STEEN 

CHRISTMAS   7  WNW 

156& 

ORANGE 

8 

28  33 

PAUL  C .  GROSE 

3  4  . 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

27  57 

82  48 

34 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

CLERMONT  6  S  , 

lf>'*l 

LAKE 

6 

26  27 

61  46 

134 

6P 

6P 

ED  OlIVENBAUM 

2  3  5 

CLEWISTON 

16'.9 

HENDRY 

26  '■5 

60  56 

18 

C.  A.  FOSS 

clewiston  u  s  engineers 

Ibb'. 

HENDRY 

26  45 

CORPS  OF  ENGINEERS 

rOCClNUT  GROVE  7  S 

1716 

DADE 

2 

25  39 

80  18 

8A 

8A 

BUREAU  PLANT  INO. 

2   3  5 

COMPASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

5 

30  36 

85  23 

EARL  E.  THARP 

2  3  5 

CRESCENT  CITY  2  Sw 

1976 

PUTHAN 

29  26 

61  31 

50 

&P 

6P 

W.  S.  NEweOLD 

2   3  S 

CRESrvlEW  CAA  AP 

1986 

OKALOOSA 

5 

30  '.& 

86  34 

268 

MIO 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  4  5 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

5 

29  36 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  4  5 

OANIA  5  W 

21U 

BROWARD 

26  04 

FLA.    POWER  6  LICWI 

3 

DAYIONA  BEACH 

2  ISO 

VOLUSIA 

29  13 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

2  3  5 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

2156 

VOLUSIA 

2 

29  11 

81  03 

34 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  6 

OE  FUNIAR  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3 

30  43 

86  07 

266 

5P 

SP 

H.  C.  STOftflS 

2  3  5 

DE  LAND 

2229 

8 

29  01 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

DOWLING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

30  15 

MRS .   HATT IE  TOOLE 

3  4 

DRY  lORTUGAS 

2fcl8 

MONROE 

5 

2't  38 

JOHN  H.  DEWEESE 

2  3  5 

EUSTIS  2  S 

2827 

LAKE 

B 

28  50 

81  41 

65 

6P 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

EVERGLADES 

2850 

COLLIER 

5 

25  51 

81  23 

6 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

FEDERAL  POINT 

291S 

PUTHAN 

BRUCE  GRAY 

FELDA 

2923 

HENDRY 

26  33 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

FELlSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

27  46 

FELLSMERE  FARM  CO. 

2  3  5 

29A'. 

NASSAU 

2 

30  4l 

81  2B 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

FORT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

7 

27  30 

80  4B 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

FORT  LAUOEROAlE 

3163 

BROWARD 

26  to 

F  .   P .   MEDFORD,  JR . 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

3166 

LEE 

26  36 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCrt 

27  26 

CITY  Of  FT.  PIERCE 

2  3  6 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

3316 

8 

29  39 

82  21 

166 

6A 

BA 

M.    E.  BRATLEY 

2  3  4  5 

GLEN  SAINT  MARY 

3470 

BAKER 

9 

30  15 

82  10 

62 

4P 

G.S.T.M.  NURSERIES 

2  3  5 

CRACEVlLLE  3  E 

353a 

JACKSON 

3 

30  58 

ELLIS  F.  CANNON 

3  4 

GRAPE  HAMMOCK  3  W 

3571 

POLK 

2  7  46 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

HAINES  CITY  2  W 

3718 

POLK 

26  06 

CITRUS  EXP.  STATION 

CLOSED  5/51 

36'.0 

ORANGE 

J 

26  22 

81  13 

70 

"gA 

WM.   MC  CUBBJN 

MIALEAH 

3909 

DADE 

2 

25  50 

80  17 

6 

6A 

CA 

u.  s.  GEO.  Survey 

HICK  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

29  50 

GEO.  T.  ALEXANDER 

HlLLIARD 

3978 

NASSAU 

30  41 

BRUNO  SCHROSBACH 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

3986 

HILLSBOROUGH 

26  09 

50 

Si.-TE  PARK 

3 

HOlOPAW  10  ENE 

'.075 

OSCEOLA 

B 

26  11 

80  5; 

MID 

DRLANOO  LIVESTOCK  CO 

3  4 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

A091 

DADE 

25  30 

80  30 

11 

4P 

4P 

SUB.TROP.   EXP .STA , 

2  3  4  6 

HYPOLUXO 

'•198 

PALM  BEACH 

I 

26  33 

J,  L.  GARNETT 

2  3  5 

INGLIS 

^1273 

LEVY 

5 

29  02 

FLA.   POWER  COMPANY 

3  4 

INVERNESS 

'.269 

CITRUS 

28  50 

CITY  OF    INVERNESS  . 

2  3  5 

JSLEWORTH 

A332 

ORANGE 

e 

28  28 

61  33 

115 

6P 

CHASE  6  COMPANY 

3 

JACKSONVILLE  WB  AP 

'.a  56 

DUVAL 

30  25 

25 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

JACKSONVILLE  BEACH 

A366 

DUVAL 

2 

30  17 

81  23 

10 

4P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

JACKSONVILLE  WB  CIIV 

'.371 

DUVAL 

e 

30  20 

61  39 

18 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

JASPER  10  E 

<.393 

HAMILTON 

10 

30  31 

82  47 

150 

SA 

8A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KENDALL  2  ESE 

i,5IB 

DADE 

2 

25  40 

80  17 

16 

8A 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

'.670 

MONROE 

5 

24  35 

81  42 

MID 

MIO 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

KEY  WEST  WB  CITY 

'.575 

MONROE 

5 

24  33 

81  46 

5 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

KISSIMMEE 

'.6^0 

OSCEOLA 

26  16 

61  25 

69 

6P 

6P 

MRS.   MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

'.625  OSCEOLA 

61  24 

60 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LA  BELLt 

'.662 

HENDRY 

5 

26  44 

81  26 

13 

6P 

6P 

MRS.  AL ICE  E.  HALL 

2  3  6 

LA  BELLE  2  NW 

(.66  7 

HENDKY 

6 

26  46 

81  27 

16 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

'.707 

POLK 

5 

26  06 

81  43 

160 

5P 

MID 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  4  5 

LAKE  CITY  2  E 

'.731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

62  37 

206 

6P 

6P 

FOREST   &  PARK  SERV. 

2  3  '  5 

LAKE  HIAWASSE 

'./71 

ORANGE 

8 

26  35 
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REFERENCE  NOTES 

aiglt  ttl^ntlllcatlon  numbers  In  the  Index  nunb^r  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  Btate  basis.     There  *ill  be  no  duplication  al  nusben 
and  Iclteri;  rnlloalng  the  slatlon  name,  such  ns  12  SSK,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Ion  times  Riven  In  the  ittntlon  Index  are  In  local  standard  time. 

dala  and  correct  loon  will  t>e  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
InK  degrL-e  days  for  the  procedlnR  U  months  will  be  carried  In  the  Juno  Issue  of  this  bulletin. 

appnarlnft  In  the  Index,  but   for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,  arc  either  mlssinK  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 
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Beginning  with  the  October  1951  issue  of 
Climatological  Data,  Table  4,  Hourly  Pre- 
cipitation will  be  discontinued  due  to 
curtailment   of  the  funds  necessary  for 
processing  and  publication  of  these  data. 


CHATTANOOGA:  1951 


FLORIDA  -  SEPTEMBER  1951 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 

No  tropical  storms  reached  the  State  this  month.  Temperatures  averaged  81.1°  F.  , 
or  1.7°  above  normal,  to  equal  September  1944,  the  warmest  September  since  1933. 
Extreme  temperatures  ranged  from  60°  at  Milton  and  Marianna  to  100°  at  Cross  City, 
DeFuniak  Springs,  Mt .  Pleasant,  Quincy,  and  Palatka.  Precipitation  averaged  7.18 
inches  which  was  slightly  above  normal.  Considering  the  three  Divisions  of  the 
State,  precipitation  averaged  near  normal  in  the  Northern,  well  above  in  the  Cen- 
tral, and  considerably  below  normal  in  the  Southern  Division.  Titusville  recorded 
the  most  rain  for  the  month  with  16.04  inches  and  Cape  Sable  Ranger  Station  the 
least  with  0.79  inches.  The  heaviest  rain  in  one  day  was  8.75  inches  and  was  re- 
corded at  Apalachicola  on  the  9th.  Rains  of  more  than  five  inches  in  one  day  were 
also  recorded  at  Marineland,  Palatka,  Pompano ,   and  Titusville. 

The  monotonic  characteristics  of  the  weather  during  August  continued  through  Sep- 
tember with  very  little  interruption.  Temperatures  were  high  and  precipitation  was 
largely  due  to  thunderstorms.  Mean  temperatures  dropped  to  near  normal  over  the 
Northern  Division  during  rainy  weather  of  the  week  ending  the  18th,  but  minimum  tem- 
peratures remained  high  even  during  this  period.  Rains  were  due  to  local  thunder- 
storms most  of  the  time,  the  principal  exception  being  heavy  rains  of  a  more  general 
nature  near  the  east  coast  and  over  the  south  portion  near  the  end  of  the  month. 

Weather  conditions  were  generally  favorable  to  citrus  growers  and  farmers.  The  lo- 
calized nature  of  most  of  the  month's  rains  left  some  areas  too  dry  and  made  others 
too  wet  at  times.  Citrus  trees  made  good  growth  and  sized  fruit  well.  Small  amounts 
of  grapefruit  and  a  very  few  oranges  were  marketed  near  the  end  of  the  month.  Truck 
growers  made  good  progress  with  fall  and  winter  crops.  Showers  were  of  sufficient 
frequency  as  to  interfere  to  some  extent  with  harvesting  of  staple  crops  in  the  north 
portion  and  heavy  rains  in  the  vicinity  of  Sanford  on  the  28th  damaged  celery  and 
beans . 

SUMMER  SEASON  -  1951 

This  summer  (June-September  inclusive)  was  the  hottest  in  Florida  since  records  began 
in  1891.  For  the  4-month  period  the  average  mean  temperature  was  as  follows:  North- 
ern Division  81,10  degrees.  Central  Division  81.80  degrees,  and  Southern  Division 
81.98  degrees,  making  an  average  for  the  State  of  81,63  degrees.  The  nearest  ap- 
proach to  this  record  was  in  1915  when  the  temperature  averaged  81,60  degrees.  The 
coolest  summer  on  record  was  in  1894  when  the  temperature  averaged  79.45  degrees.  The 
mean  average  summer  temperature  for  the  entire  length  of  record  (61  years)  is  80.53 
degrees . 

The  relative  humidity  averaged  slightly  below  normal  for  each  of  the  four  months.  The 
record  for  extremely  high  temperatures  was  not  approached.  The  highest  temperature 
recorded  during  the  year  was  103  degrees  at  the  Pensacola  Airport  on  August  30,  while 
the  all-time  record  high  temperature  for  the  State  is  109  degrees  recorded  at  Monti- 
cello  on  June  29,  1931.  The  number  of  days  with  maximum  temperatuits  of  90  degrees 
or  higher  this  summer  was  about  50  to  60  percent  greater  than  usual.  Wind  movement 
over  the  State  averaged  about  15  percent  below  normal,  and  precipitation  for  the 
4-month  period  was  about  12  percent  below  normal.   -  J.T,B,B, 


In  addition  to  the  c  llmatologlca  1  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydro- 
cllmatlc  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologlc 
Bulletin  Series,  The  Hydroc 1 ima t Ic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages-- 
mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation. 
It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department 
of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide 
records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  now  number- 
ing about  2,000  recording,  and  1,000  non -reco rdl ng  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the 
Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  averaged  about 
$250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date. 
For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000 
per  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet  the  Increasing  needs 


of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimatic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologlc  Bulletins)  which  were 
issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United  States, 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  requirements  of  the 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  dissemina- 
tion of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  and  to 
certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  the 
Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  Inspection  may  be  obtained  upon 
application  to  Chief,  U,S.  Weather  Bureau,  Washington  25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  Individuals 
as  listed  in  the  Station  Index. 
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TAMPA  WB  AP 

E 

26 

5.9 

27 

S 

17 

89 

91 

57 

75 

4 

3 

2 

1 

2 

2 

14 

71 

6.0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

£ 

20 

6.9 

82 

86 

60 

79 

4 

4 

5 

0 

2 

1 

16 

6.0 

t     Airport  Data 

*     This  datum  is  obtained  by 
visual  observatioa  since  re- 
cording equipment  is  not 
available.     It  is  not 
necessarily  the  fastest  mile 
occurring  during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

PrecipitatioD 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  oi  days 
.01  or  more 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

78.0 
78. 1 
78.8 
78.6 
79.2 

94 
100 
100 

96 

59 
60 
59 
59 
57 

7.83 
9.74 
6.41 
-J.2.99 
4.63 

14 
17 
10 
14 
12 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

78.4 
78.  3 
77.5 
79.4 
79.8 

97 
101 
98 
99 
101 

46 
49 
44 
50 
48 

4.87 
7.57 
6.34 
4.74 
8.02 

11 
15 
11 
11 
14 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

80.4 
79.9 
78.9 
81.1 
80.8 

101 
103 

98 
102 

98 

56 
45 
50 
58 
59 

6.21 
6.72 
6.42 
6.  09 
8.37 

13 
12 
12 
11 
14 

1896 

79.4 

100 

48 

4.27 

10 

1921 

81.6 

103 

56 

2.11 

7 

1946 

79. 1 

98 

56 

6.94 

16 

1897 

77. 1 

99 

46 

11.00 

13 

1922 

78.4 

101 

49 

7.45 

15 

1947 

79.2 

99 

42 

10.40 

13 

1898 
1899 
1900 

80.1 
78.3 
80.4 

97 
97 
99 

52 
40 
56 

5. 16 
5.03 
4  .87 

12 
10 
10 

1923 
1924 
1925 

79.6 
78.6 
82.7 

98 
102 
107 

57 
43 
62 

4.51 
8.64 
2.41 

12 
14 
7 

1948 
1949 
1950 

78.  9 
79.8 
78.9 

99 
98 
97 

54 
46 

56 

9.86 
7.60 
8.02 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

79.0 
79.5 
78.1 
79.4 
80.6 

98 
100 
103 
102 
103 

54 
53 
43 
50 
58 

8.24 
9.53 
7.  37 
4.44 
7.67 

10 
16 
9 
9 
12 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

80.8 
79.4 
78.8 
78.  9 
80.6 

98 
102 
99 
97 
101 

61 
49 
48 
49 
59 

7.94 
3.89 
11.48 
10.71 
8.68 

10 
16 
18 
17 

1951 
Period 

81.1 
79.4 

100 

60 

7. 18 
6.82 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

80.8 
80. 1 
78.5 
78.6 
79.3 

100 
102 
98 
98 
100 

60 
56 
46 
42 
48 

5.30 

8.  39 

9.  36 
4.10 
3.07 

10 
15 
14 
9 
13 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

80.3 
79.2 
81.7 
79.5 
78.6 

102 
99 

103 
98 
99 

47 
55 
47 
S3 
48 

4  .74 
6.41 
7.11 
4.20 
9. 18 

12 
12 
8 
11 
17 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

81.2 
80.5 
77.9 
77.8 
80.9 

100 
103 
98 
100 
101 

58 

_64_ 
41 
50 
58 

3.90 
9.85 
5.93 
7.32 
4.98 

9 
15 
11 
13 
10 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

80.5 
78.4 
78.7 
80.3 
77.2 

98 
101 
100 
101 

99 

56 
51 
40 
57 
42 

4.47 
7. 15 
5.83 
5.66 
6.56 

12 
12 
12 
11 
12 

See  refercDce  notes  follovlog  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1951 


Station 

Tomperatuie 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  nonnal 

Highast 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

3 

0 
H 

Departure 
from  nonnal 

Qieatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

Max.  90* 
or  above 

.9 

-6  0 

Total 

Max  depth 
on  ground 
at  obsn. 

Date 

0 
a 

0 

0 

0 

0 

a 

0 

100  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHKOLA  WB  CITY 

79.7 

1.2 

93 

1 

67 

9 

0 

4 

0 

14.93 

6.84 

8.75 

9 

.0 

0 

17 

5 

3 

BLOUNTSTOWN  2  E 

7Q  *  \ 

\'\ 

1  ? 

3.64 

? '  no 

.  65 

■  ^ 

CARRABELLE 

r\' t 

6  . 68 

~  QQ 

1 . 95 

* 

1  ft 

CHIPLEY  3  E 

a  '  o 

^n 

4.18 

1  A 

COMPASS  LAKE 

79  0 
* 

1  1 

97 

64 

29 

7.45 

161 

2 '  00 

10 

CRESTVIEW  CAA  AP 

78.3 

98 

4 

61 

29 

0 

15 

0 

11  .09 

4.05 

10 

.0 

0 

20 

6 

3 

CROSS  CITY  CAA  AP 

7Q  \ 

7.24 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

1  on 

ft? 

17 

0 

4 . 56 

~     ■  ^ 

1  '  nq 

17 

FERNANDINA 

fi  + 

1  A 

6.44 

1  an 

7q 

GLEN  SAINT  MARY 

78 '  9 

0  7 

96 

62 

1  + 

23 

5.52 

■ 

1  '  42 

14 

■  ^ 

MILLIARD 

78.7 

1  .  1 

97 

4 

62 

11 

0 

17 

0 

4.65 

-  .95 

1 .46 

18 

.0 

0 

12 

3 

1 

JACKSONVILLE  WB  AP 

2 . 7 

0 

10.11 

2 . 76 

1 4 

g 

jacksonvi lle  beach 

80 '  1 

92 

1  + 

66 

1  0 

^7 

0 

5 . 94 

1 '  97 

"  Q 

15 

5 

JACKSONV I LLE  WB  CITY 

80.5 

2  .  2 

96 

68 

1  0+ 

0 

1 2 

0 

6.19 

-  1.16 

1  . 72 

1  5 

^  0 

0 

13 

5 

2 

JASPER   10  E 

8.14 

29 

10 

5 

LAKE  CITY  2  E 

79.6 

1.1 

97 

4+ 

65 

10+ 

0 

22 

0 

5.73 

.91 

1.31 

25 

.0 

0 

13 

7 

1 

MAD  I  SON 

79.7 

0.9 

97 

1  + 

64 

18 

0 

20 

0 

5.83 

.81 

1.93 

18 

.  0 

0 

11 

4 

3 

MAR  I ANNA  CAA  AP 

79.2 

98 

3  + 

64 

29 

0 

15 

0 

2  .02 

9 

.  0 

0 

1  4 

2 

1 

MAR  I ANNA   IND  SCHOOL 

7B.0 

-  0.1 

98 

3  + 

60 

30 

0 

15 

0 

8.11 

2.50 

2.37 

13 

.0 

0 

16 

5 

2 

MAYO  5  NW 

79.5 

97 

1 

65 

1 

0 

19 

0 

7.90  • 

2.48 

27 

.0 

0 

17 

5 

3 

M I LTON  EXP  STAT  I  ON 

11 .1 

97 

5 

60 

29 

0 

10 

0 

12.14 

3.22 

14 

.0 

0 

16 

6 

4 

MONT ICELLO 

6^ 

0 

4.47 

■  ^ 

11 

4 

MT  PLEASANT 

7a  R 

■  ^ 

nn 

?q 

* 

0 

2  .  78 

7  '  fl4 

1  '  nn 

•  J: 

6 

2 

NICEVI LLE 

7fl  *  -y 

AO 

1  q  + 

0 

8.69 

7/1 

7  '  7n 

a 

8 

5 

PANAMA  CITY 

81 '  0 

1  '  9 

9  / 

57 

19+ 

19 

0 

4.14 

2  '  82 

1 '  07 

17+ 

•  ^ 

12 

3 

2 

PENSACOLA  CAA  AP 

80.0 

97 

5 

65 

29 

0 

14 

0 

9.21 

2  .27 

21 

.0 

0 

15 

8 

4 

PENSACOLA  WB  CITY 

79 . 4 

10.24 

? '  A/ 

?  ?7 

QUINCY  EXP  STATION 

7n*  \ 

n'  7 

nn 

^  n 

0 

3.54 

-  1-54 

7fi 

1 0 

3 

SAINT  MARKS  6  SE 

1 .  1 

Al 

0 

4.80 

.64 

1 

g 

SECOTAN 

79  6 
* 

97 

65 

19 

20 

0 

3.70 

2 '  00 

17 

■  ^ 

7 

2 

TALLAHASSEE  WB  AP 

79.9 

3.5 

97 

1 

66 

18 

0 

16 

0 

6.68 

1.20 

1  .89 

17 

.0 

0 

14 

6 

2 

01  VIS  ION 

6.75 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

82.6 

2.4 

97 

6+ 

68 

1 

0 

27 

0 

5.82 

-   1  .71 

1  .53 

18 

.0 

0 

10 

4 

4 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

80.5 

0  -  8 

94 

5+ 

67 

10 

0 

1 8 

Q 

6.38 

.  19 

3.10 

18 

_  0 

0 

12 

2 

2 

BUSHNELL  2  E 

1 . 6 

1  + 

0 

2  2 

0 

9  .  01 

2.63 

2.33 

0 

0 

12 

5 

3 

CAMP  BLANOING 

8o'  O*^ 

96 

5+ 

62 

1  0 

23 

0 

5.12 

16 

0 

1 1 

4 

1 

CEDAR  KEY 

82.2 

1  8 

97 

69 

30 

0 

19 

0 

11.75 

6 .  04 

2  . 90 

\  7 

_  0 

0 

5 

5 

5 

CLEARWATER 

82.  5 

1  .4 

94 

11 

70 

19 

0 

19 

0 

B.59 

1.05 

2.46 

17 

.0 

0 

9 

5 

4 

CLERMONT  6  S 

82  . 2 

1  .  ^ 

97 

3  + 

66 

10 

0 

26 

0 

9.42 

3.19 

3  . 28 

28 

.  0 

0 

14 

6 

2 

CRESCENT  CITY  2  SW 

BO .  4 

1  .  1 

96 

65 

10+ 

0 

1 8 

0 

8.41 

3  .  76 

28 

_  0 

0 

11 

7 

4 

DAYTON A  BEACH 

80.9 

69 

9+ 

1 0 

0 

11.00 

3  .  01 

30 

_  0 

0 

12 

6 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

79 . 6 

0 . 9 

95 

3+ 

64 

1  0 

0 

12 

0 

14.02 

7.55 

4 .  09 

30 

_  0 

0 

12 

6 

5 

DE  LAND 

80.3 

0.8 

95 

4+ 

64 

10 

18 

0 

7.79 

1.11 

2.53 

29 

.0 

0 

13 

5 

3 

EUSTIS  2  S 

a? 

0 

8.07 

\ '  ?a 

'  ^ 

13 

5 

3 

FEDERAL  POINT 

Rn '  n 

n'  7 

4  + 

in 

77 

0 

7  '  RA 

30 

12 

5 

GAINESVILLE  UNIV 

Hfl  7 

* 

1  n 

0 

7  .  46 

2  '  09 

2  '  18 

1 8 

13 

5 

3 

HIGH  SPRINGS 

79 "  9 

97 

63 

1  0 

25 

0 

5.61 

175 

16 

4 

1 

"f  INVERNESS 

6i_.0 

1  .  5 

95 

25 

66 

5 

0 

24 

0 

4.89 

-  .90 

1  .43 

26 

.0 

0 

12 

5 

2 

K  ISS  IWEE 

1  '  ? 

cf 

7I 

0 

11  .97 

7  "7I 

8 

5 

LAKE  Alfred  exp  sta 

ai  ' 

94 

66 

8 . 94 

7  '  An 
.  40 

12 

7 

LAKE  HIAWASSE 

81.0 

96 

66 

1  0 

24 

8.22 

7  '  nn 
3  .  00 

1 1 

7 

LAKELAND  WB  CITY 

81.7 

1  .  A 

94 

3  + 

70 

1 9 

6.60 

.16 

2  .  73 

■  ^ 

1 4 

MOUNTAIN  LAKE 

81  .  1 

0.5 

95 

4 

68 

1  + 

0 

24 

0 

8.24 

2  .44 

2.41 

19 

.0 

0 

11 

6 

4 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

11.15 

12 

7 

OCA  LA 

81  .  1 

2.2 

96 

3 

66 

10 

0 

23 

9.27 

3.26 

2.64 

18 

.0 

0 

13 

5 

4 

OCALA  AIRPORT 

80.7 

97 

5+ 

63 

10 

0 

24 

8  .83 

2.29 

17 

.  0 

0 

12 

5 

3 

ORLANDO  WATER  PLANT 

82.1 

96 

4 

70 

1  + 

27 

8.72 

1  .86 

30 

.  0 

0 

1 2 

4 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

81  .4 

1  .  5 

94 

2+ 

68 

10 

0 

21 

0 

9.34 

2.64 

2.73 

16 

.  0 

0 

13 

6 

3 

PALATKA 

81.7 

1  .  7 

100 

4 

66 

10 

0 

21 

0 

14.46 

8.21 

5.50 

30 

.0 

0 

1 5 

5 

3 

PLANT  CITY 

1  0 

26 

0 

10.01 

2 , 97 

\  5 

_  0 

0 

12 

6 

5 

RAIFORD  ST  PRISON 

7Q  fl 

1  '  0 

qq 

A? 

1 0+ 

0 

24 

0 

6.49 

•  1.43 

2 . 02 

\  5 

0 

0 

14 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

ftfl  *  R 
' 

_  ■  ^ 

A7 

1 0 

0 

20 

0 

9.64 

3 . 38 

1.68 

1 8 

_  0 

0 

16 

8 

5 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

80.3 

92 

1  + 

68 

9 

0 

7 

0 

4.63 

1  .59 

18 

.  0 

0 

10 

3 

1 

SAINT  LEO 

81.9 

2.4 

95 

3+ 

69 

10+ 

0 

24 

0 

.47 

3.37 

18 

.  c 

0 

8 

3 

2 

ST  PETERSBURG 

82 . 3 

0.  5 

94 

6+ 

70 

1 

0 

24 

0 

12!o7 

4.  35 

4.70 

18 

.  0 

0 

1 1 

6 

4 

SANFORD 

1  0 

26 

0 

4 . 46 

2 . 94 

28 

_  0 

0 

11 

5 

4 

TAMPA  WB  AIRPORT 

82  . 4 

2 .  5 

95 

3 

69 

1 0 

0 

24 

0 

9.60 

3 . 16 

3 . 04 

18 

.  0 

0 

10 

5 

4 

TARPON  SPRINGS 

62  .3 

1.9 

96 

8  + 

69 

1+ 

0 

24 

0 

5.30 

-  1  .61 

1 .26 

18 

.  0 

0 

10 

4 

3 

WINTER  HAVEN 

62.6 

97 

4 

69 

10+ 

28 

0 

6.41 

3.08 

5 

.0 

0 

12 

5 

3 

D I V I S I ON 

01 

8,97 

,  0 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCAD 1 A 

63.  3M 

2.8 

97 

8+ 

69 

15 

0 

28 

0 

6.88 

.17 

1.70 

4 

.  0 

0 

10 

5 

3 

AVON  PARK 

2  . 3 

95 

0 

3.99 

9 

4 

1 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

79.9 

0.4 

93 

4 

68 

5  + 

15 

0 

5 . 76 

-  1.65 

1  .34 

4 

.  0 

0 

15 

4 

2 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

0 

9.22 

4.33 

31 

.  0 

0 

9 

4 

4 

BIG  PINE  KEY  INN 

84.  7 

95 

18 

72 

28 

0 

27 

0 

3.32 

1  .35 

28 

.0 

0 

1  4 

2 

1 

BRADENTON 

81  .5 

1  .  5 

93 

6+ 

68 

1 

0 

24 

0 

8.97 

1  .33 

2.96 

18 

.  0 

0 

7 

5 

4 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

82.2 

95 

16 

70 

14 

0 

25 

.79 

.35 

28 

.  0 

0 

0 

0 

t  CAPT I VA 

0 

.0 

0 

9 

tCLEWISTON  U  S  ENG 

81  .4 

95 

4 

70 

2 

17 

0 

6.22 

1.50 

1 

.  0 

0 

16 

5 

2 

COCONUT  GROVE  7  S 

82.  IM 

1.3 

91 

4+ 

70 

14+ 

13 

0 

3.22 

-  4.30 

.73 

11 

.0 

0 

10 

3 

0 

DRY  TORTUGAS 

82  .3 

93 

8 

71 

3  + 

0 

10 

0 

3.11 

.87 

17 

.0 

0 

11 

3 

0 

EVERGLADES 

82  .8 

0.7 

96 

1 

71 

12  + 

0 

28 

0 

6.  16 

-  2.39 

1  .71 

30 

.0 

0 

17 

5 

1 

FELLSMERE 

81  .5 

1  .5 

95 

3+ 

67 

10 

0 

24 

0 

7.69 

-  .55 

1  .77 

8 

.0 

0 

18 

5 

3 

FORT  LAUDERDALE 

62.8 

1.7 

95 

4  + 

69 

16 

0 

27 

0 

4.45 

-  3.82 

1.20 

1  1 

.0 

0 

10 

4 

1 

FORT  MYERS  WB  AP 

82  .4 

1.9 

95 

4+ 

71 

18  + 

0 

26 

0 

3.48 

-  3.97 

1.84 

18 

.  0 

0 

12 

2 

1 

See 


reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  2— Continued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1951 


Station 

 •  

Temperatuie 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

Higheit 

Date 

Loweai 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

Total 

Departure 
trom  normal 

Greatest  day 

S 

Q 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  daya 

Max.  90' 
or  above 

Min.  32* 
or  below 

Total 

«   3  » 

-S  g  s 

1  d  f 

Date 

i 

1 

o 
o 

.50  or  more 

1.00  or 
more  | 

FORT  PIERCE 

80.6 

-  0.1 

95 

1  8 

67 

18 

18 

0 

7.03 

-  .22 

4.15 

30 

.0 

0 

11 

3 

2 

HIALEAH 

80.6 

92 

9 

69 

12 

10 

0 

6.81 

9 

f 

HOMESTEAD  EXP  STA 

80.9 

0.8 

93 

3+ 

67 

12  + 

0 

23 

0 

5  .81 

-  2.73 

1.11 

■  ^ 

1  i 

HYPOLUXO 

83.7 

2.8 

94 

7+ 

69 

5 

0 

27 

0 

3 . 96 

1  91 

9+ 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

84.  7 

2.8 

94 

4 

73 

7 

0 

1 9 

0 

1.70 

5 '  00 

29 

■  ^ 

1 0 

KEY  WEST  WB  CITY 

85.2 

3 . 0 

95 

6 

75 

1 

0 

26 

0 

2.96 

-  3.74 

.68 

11 

.  0 

0 

18 

2 

0 

LA  BELLE 

80.9 

0.3 

92 

3+ 

69 

23+ 

0 

20 

0 

7.79 

.  78 

2.50 

29 

_  0 

6 

2 

LAKE  PLACID  2  SW 

82.2 

1.1 

95 

4+ 

67 

10+ 

0 

28 

0 

e.59 
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t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 
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R 

.  32 

,85 

.75 

.  03 

.09 

.86 

1.32 

.03 

.09 

.97 

.19 

1.66 

7.16 

LIGHUMVITAE  KEY 

R 

.03 

1.58 

.15 

.04 

.03 

.02 

.03 

LONGBOAT  KEY 

T 

T 

.10 

T 

.45 

2.37 

3.55 

1.00 

.  09 

.  59 

.20 

2.98 

11.73 

LOXAHATCHEE 

.  55 

2.60 

.46 

.43 

.  11 

.13 

.  11 

.43 

.48 

.11 

.  10 

.25 

.90 

.56 

7.22 

LOXAHATCHEE 

R 

2.49 

.39 

.  37 

.06 

.07 

.16 

.  15 

.20 

.23 

.45 

.02 

.12 

.20 

.78 

.47 

LYNNE  4  SE 

R 

.04 

.82 

.50 

.03 

.56 

1.47 

1.99 

1.83 

.04 

HAD I  SON 

1,08 

T 

.97 

1.13 

,19 

.09 

.03 

1.93 

.04 

T 

.01 

.32 

T 

.04 

T 

5.83 

MARATHON  VACA  KEY 

T 

.82 

.02 

T 

.08 

.  11 

.04 

T 

I 

T 

T 

.08 

.35 

.52 

.03 

2.05 

HARIANNA  CAA  AP 

.05 

T 

.22 

2.02 

.45 

.  19 

.15 

.03 

.61 

T 

.06 

.31 

.19 

.03 

.07 

T 

.03 

4.41 

UARIANNA    IND  SCHOOL 

.50 

.06 

.16 

,60 

2.00 

.15 

.  15 

.64 

2.37 

.12 

.05 

.33 

.26 

.33 

.30 

.09 

8. 11 

MARIPtELAND 

R 

.46 

.18 

1.39 

.15 

1.22 

1.87 

.02 

.36 

.64 

7.47 

13.76 

UAYO  5  NW 

.09 

.33 

.04 

.04 

T 

1.00 

.24 

T 

.01 

.04 

.61 

.50 

T 

T 

.08 

1.83 

.01 

2.48 

.04 

.17 

.39 

7.90 

MELBOURNE   10  WNW 

R 

.38 

.21 

1. 19 

.02 

.07 

.05 

.14 

.57 

.  17 

.75 

.81 

.04 

.02 

1.36 

1.29 

MELBOURNE  WB  AP 

.05 

.42 

1.05 

.75 

.75 

1.54 

.08 

.18 

.47 

T 

T 

.76 

.35 

T 

.02 

T 

1.80 

.52 

1.07 

9.81 

MERRITT   ISLAND  5  3 

,55 

.  12 

.05 

.76 

.37 

.71 

1.89 

.65 

2.00 

1.37 

2.91 

.50 

11.78 

MIAMI  BEACB 

T 

.05 

T 

.30 

.68 

.01 

T 

.10 

.09 

T 

.08 

T 

.07 

.29 

.02 

.28 

1.97 
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Table  3-Continuad 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

3 
1 

1 



2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HIAHI  VB  &IRPOBT 

R 

T 

.0: 

.26 

.09 

.50 

.13 

.60 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

T 

I 

.05 

.41 

.03 

.S3 

2. S3 

HIAHI  WB  CITT 

R 

.07 

02 

.15 

.03 

T 

.03 

T 

.06 

.41 

.01 

.18 

3.14 

MILTOH  EXP  3TATI0II 

.20 

1.77 

.49 

!47 

.32 

l!92 

1.70 

3!22 

.03 

^05 

.17 

.57 

.88 

.36 

.  12 

.30 

12.14 

liONTICELLO 

T 

.St 

.02 

.02 

.57 

.78 

.10 

1.40 

.33 

T 

.02 

.47 

T 

4.47 

UOORE  HAVEN  LOCK  1 

.09 

.07 

.92 

.12 

.17 

.03 

.03 

.26 

.61 

.05 

T 

.05 

1.17 

.01 

1.13 

1.49 

6.20 

UOORE  HAVBK  LOCK  1 

R 

.01 

.87 

.  13 

.07 

.02 

.02 

.17 

.50 

.02 

1.11 

.01 

.97 

.M 

.79 

b.dS 

MOUNTAIN  LACE 

1  23 

03 

1.51 

2.41 

.06 

.69 

.56 

.16 

8.24 

BT  PLEIASANT 

1.00 

.12 

.72 

!40 

.20 

.34 

2.78 

HTAKKA  RIVEB  ST  PARK 

2.94 

1.63 

.92 

.28 

.10 

.18 

.96 

7.01 

Naples 

.31 

.04 

.04 

.47 

.84 

.23 

.18 

.04 

1.46 

1.66 

.40 

.01 

1.00 

.32 

.60 

2.70 

10.30 

NAPLES 

R 

- 

NEil  SUTRNA  BEACH  4  N 

.05 

1.40 

.86 

.07 

.50 

.80 

3.92 

11. IS 

NICEVILLE 

1.74 

.2S 

.31 

1.70 

.30 

2!30 

1.32 

.80 

8.69 

NICEVILLE 

R 

- 

- 

- 

.17 

.04 

.81 

1.61 

.01 

.25 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

.80 

.41 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

H ITTAW   1  S 

1.72 

T 

.56 

1.36 

T 

.74 

T 

T 

2.71 

.88 

7.97 

NORTH  NEW  8VH  CAHAL  1 

R 

.08 

.02 

.07 

.02 

.12 

.01 

.01 

.44 

.04 

.01 

.02 

.05 

.34 

.96 

.01 

.13 

.01 

.01 

.04 

1.57 

.68 

4.86 

NORTH  NEW  RVH  CANAL  2 

R 

:^ 

.3p 

26 

.  16 

.06 

.28 

.33 

1 . 66 

4.48 

!49 

1.47 

.21 

.48 

.68 

2.64 

.  11 

1.05 

.04 

1.05 

.63 

.14 

9.27 

OCALA  AIRPORT 

.20 

.86 

T 

.13 

.29 

.46 

2.29 

1.47 

T 

1.58 

.28 

.90 

.3  5 

.26 

8.83 

OKEECHOBEE  9  W 

.06 

1.19 

.10 

.05 

.16 

.37 

.02 

.10 

.78 

.05 

.  13 

3.08 

6.09 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

.40 

.03 

.03 

.70 

.27 

.10 

.03 

.01 

1.52 

.64 

3.73 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  ( 

R 

.03 

.  01 

.  02 

1 .  SO 

.44 

3.70 

ORANGE  CITY  3  S 

R 

.34 

.17 

!33 

1.00 

.96 

.63 

.79 

l!32 

.07 

2.73 

.33 

.09 

8.76 

ORANGE  SPNGS  1  E 

.IS 

.29 

.49 

1.08 

2. 12 

.70 

.03 

.27 

.76 

S.89 

ORLANDO  WATER  PLANT 

1.84 

.04 

1.33 

I 

.06 

.90 

.42 

.62 

1.00 

.20 

.13 

T 

.32 

1.86 

8.72 

ORLANDO  re  AIRPORT 

R 

.71 

.42 

.69 

.10 

.67 

2.73 

.40 

1.39 

.39 

.09 

T 

.31 

1.31 

.13 

9.34 

OBTONA  LOCK  2 

R 

6. 19 

PALATEA 

!os 

!03 

.39 

.45 

.04 

.26 

i!7e 

1.70 

.03 

.07 

.14 

.03 

3. 15 

.86 

S.SO 

14 .46 

panacka 

R 

1. 11 

.28 

.15 

.  18 

.45 

2.59 

.24 

.10 

.06 

5.16 

PANAMA  CITY 

.02 

T 

T 

.12 

.24 

T 

.32 

.04 

.78 

1.07 

.  18 

1.07 

.22 

.06 

.02 

4.14 

P&NAUA  C ITY  2 

H 

.13 

.17 

.26 

.05 

.27 

.99 

.11 

1.44 

.02 

.40 

.01 

3 .85 

PARISH 

R 

PENNSUCO  4  NW 

1.04 

.08 

.03 

.09 

.01 

.87 

.02 

.52 

.09 

1.80 

4.SS 

PENSACOLA  CAA  AP 

.04 

.15 

1.06 

T 

1.40 

.07 

.58 

.17 

.55 

T 

.13 

.  14 

.5  6 

2.27 

.56 

T 

T 

.46 

1.07 

9.21 

PENSACOLA  re  CITY 

R 

.01 

.08 

.82 

T 

1.15 

T 

.62 

.20 

.39 

.03 

.96 

.  13 

1.16 

2.94 

.10 

.01 

.01 

.29 

1.34 

10.24 

PETERS 

.30 

.36 

.03 

.01 

.07 

.13 

.48 

T 

.27 

.18 

.54 

.08 

.11 

2 .56 

PLANT  CITY 

.27 

.04 

2.97 

.12 

1.24 

1.93 

.55 

10.0 1 

PO UP A  NO  BEACH 

6.07 

.25 

1.56 

!3e 

.19 

■  !78 

^94 

.S3 

10 .68 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

s 

.09 

.04 

.25 

.02 

.10 

.11 

1.05 

.03 

.38 

5.61 

.42 

8.10 

PUNTA  GORDA 

.81 

.09 

.16 

2.20 

.52 

.25 

.20 

.40 

4.63 

QU I NCY  EXP  STATION 

.20 

.72 

.26 

.10 

.54 

.02 

.16 

.01 

.41 

1.12 

3 .54 

RA I  FORD  ST  PR I SON 

T 

.10 

.53 

^68 

1" 

6.49 

RA 1 FORD  ST  PR I SON 

.05 

.03 

.12 

!o3 

1.95 

.14 

.31 

.01 

.10 

T76 

'.U 

.50 

!lO 

ROYAL  PA LB  RANGER  STA 

.19 

T 

.77 

1.60 

.11 

1.9B 

T 

.18 

T 

T 

1.08 

.66 

6.57 

SAINT  AUGUSTINE 

T 

T 

.64 

.65 

.18 

1.19 

.04 

.37 

.04 

.53 

1.68 

.12 

.  19 

.14 

.07 

1.21 

1.20 

1.39 

9.64 

SA I  NT  AUGU  ST  I NE  BEACH 

.29 

.34 

.13 

.23 

.64 

1.69 

.03 

.39 

.36 

.53 

J  no 

SAINT  LEO 

T 

.  05 

SA I NT  LEO 

„ 

.04 

.09 

l!05 

2!91 

!22 

.02 

2  .  34 

.  16 

!20 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

.54 

.97 

.49 

.02 

.31 

.02 

.01 

.04 

1.70 

1.07 

.23 

SAINT  MARKS  6  SE 

.05 

.15 

T 

.40 

.70 

1.65 

1.10 

.65 

.10 

4.8  0 

.02 

.55 

.25 

4.70 

2,20 

.10 

.25 

.50 

.03 

2.47 

1.00 

12  07 

.07 

.49 

.25 

.45 

.02 

SA  N  FO^ 

.23 

.27 

.10 

1.98 

l!38 

!24 

!69 

.06 

T 

2.94 

2.08 

.48 

10.45 

SARASOTA 

.02 

.45 

T 

.05 

.14 

.05 

2. 18 

.75 

.89 

.32 

.98 

b.ti-J 

SECOTAN 

.32 

.30 

.16 

T 

.20 

T 

2.00 

.55 

.  17 

3.70 

.30 

.62 

.14 

.10 

.OS 

1.75 

2.01 

4.97 

.  66 

.  01 

.03 

.21 

.56 

.73 

.34 

.01 

1.89 

1  43 

T 

6.68 

TAUIAHI  CANAL 

jj 

.  14 

.18 

.  15 

.15 

.89 

.13 

.02 

!04 

.  IS 

.22 

'.  16 

.82 

.25 

1.08 

4.36 

TAUIAHI  TRL  40  BD 

.04 

.23 

.06 

.96 

.04 

.55 

.32 

.04 

.03 

.  18 

.27 

.50 

3.16 

TAUIAHI  TRL  4  BD 

R 

.05 

.02 

.25 

.95 

.41 

.IS 

.01 

.02 

.34 

.02 

.20 

.06 

.20 

.49 

.01 

3.18 

T 

.60 

1.17 

.02 

1.42 

3.04 

.09 

.02 

T 

T 

T 

2.46 

.34 

.44 

9.60 

TARPON  SPR I NGS 

T 

.  02 

T 

T 

.02 

.19 

1.10 

1.26 

.86 

T 

.09 

5.30 

TAVERN  I ER 

.52 

.12 

!l2 

^20 

.04 

!20 

.25 

2.25 

!30 

1.30 

5.30 

TITUSVILLE  2  W 

1.34 

5.42 

2.75 

.87 

1.81 

.07 

.08 

.31 

2.10 

1.29 

16.04 

VENICE 

R 

1.34 

.62 

.80 

.30 

2.94 

.18 

.35 

.43 

1.21 

VENOS  3  SE 

R 

.29 

.72 

.09 

.03 

.10 

.22 

.  37 

t .  13 

1 .97 

5.  96 

VERNON 

R 

lei 

!33 

.38 

1.02 

.37 

.?4 

.41 

.67 

.01 

.54 

4.87 

VERO  BEACH  CAA  AP 

.39 

.05 

.  10 

.12 

1.24 

.05 

.04 

T 

.10 

.18 

.02 

.12 

T 

.77 

2.42 

1.91 

7.49 

VBRO  BEACH  CAA  AP 

R 

.35 

.04 

.09 

.11 

1.35 

.04 

.03 

.12 

.21 

.14 

.25 

.  14 

.58 

2.50 

1.91 

7.63 

WAUCHULA  2  NW 

1.72 

.OS 

.83 

.61 

.55 

1.32 

.67 

1.62 

.66 

.09 

8.37 

WEST  PALM  BEACH 

.75 

.OS 

T 

2.39 

.04 

.16 

.  IS 

.12 

.  11 

.09 

.05 

.  39 

.74 

.71 

S.79 

WEST  PALU  BEACH  WB  AP 

R 

T 

.09 

.13 

2.88 

.03 

T 

.08 

T 

.34 

.29 

.03 

T 

.  14 

1.02 

1.60 

.27 

6.90 

WINTER  HAVEN 

.08 

3.08 

1 
1 

.03 

.04 

.48 

1.26 

.67 

.86 

.03 

.01 

.20 

1.67 

8.41 
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HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Hour  Ending 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1951 


P.  M.  Hour  Ending 


S       10  I    11       12  1 


-1st- 


BIG  CYPRESS   IND  RES 
eROOKSVILLE   CHIN  HILL 
CRESTVIEW  C*A  AP 
CROSS   CITY  CAA  AP 
00WLIN6  PARK 
FELDA 

FORT   MYERS  W8  AP 

GAINESVILLE  UNIV 

HOLOPAW 

LA   BELLE   2  NW 

LAKELAND  H8  CITY 

LOXAHATCHEE 

MARIANNA  CAA  AP 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

NICEVILLE 

NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  2 
ORTONA   LOCK  2 
PANACEA 
PENNSUCO  <.  NW 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL   40  60 
VERO  BEACH  CAA  AP 


■12  .01 
.13 


1.<>1  .03 


.93  .17 
.36  ,06 


.02  .01  .01 


.01  .01 


-2d- 


APALACHICOLA  WB  CITY 

BIG  CYPRESS    IND  RES 
BRANFORD  1  ESE 
CHRISTMAS   7  WNW 
CRESTVIEW   CAA  AP 
CROSS   CITY   CAA  AP 
DOWLING  PARK 
FELDA 

FORT  MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
GRACEVILLE  3  E 
HIALEAH 

JACKSONVILLE   WB  AP 
JACKSONVILLE   WB  CITY 
KISSIMMEE  NO  2 
LA   BELLE   2  NW 
MELBOURNE    10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
ORTONA   LOCK  2 
PENNSUCO  4  NW 
PENSACOLA   CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
PORT   MAYACA   S   L  CANAL 
RAIFORD   ST  PRISON 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMIAMI    TRL  40  BD 
VENUS    3  SE 
VERO  BEACH  CAA  AP 


.08  .22 


•06     .01  .06 


•03     .74     .30  .02 


■01     .01  .01 


-3d- 


AVON   PARK    1  NW 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  4 

BRANFORD  1  ESE 

BRISTOL 

CANAL   POINT   GATE  5 
CHRISTMAS   7  WNW 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S- ENG 
CRESTVIEW  CAA  AP 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
FELDA 
FORT  DRUM 
FORT  MYERS  WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
GRAPE   HAMMOCK    3  W 
HIALEAH 

JACKSONVILLE  WB  AP 
LA   BELLE   2  NW 
LEESBURG 
LOXAHATCHEE 
MELBOURNE   10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
NICEVILLE 

NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW   RVR   CANAL  2 
OCALA  AIRPORT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 
PENNSUCO  4  NW 
PENSACOLA  CAA  AP 
PORT   MAYACA   S   L  CANAL 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMIAMI    TRL   40  BO 
VENICE 
VENUS   3  SE 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST   PALM  BEACH  WB  AP 


•04      .21  .01 


•02     .01  .01 


2.29 
.08  .IS 


.13  .19 
.10  .03 


.02  .02 
.05  .02 


.^2  .02 
•20  .03 


•  44 

•  01 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


AVON  PARK   1  NW 
BELLE  GLADE  HRCN  SATE 
BIG  CTPRKSS   INO  RES 
BRANFORD  1  ESE 
CANAL  POINT  GATE  5 
CHRISTMAS  7  KNW 
CLEMISTON 
CLEMISTON  U  S  ENG 
CRE5TV1EW  CAA  AP 
FELOA 

6RACEVILLE  3  E 
GRAPE  HAMMOCK   3  W 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
KEY  WEST  NB  CITY 
KISSIMMEE  NO  2 
LA  BELLE  2  NW 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LAHOMT  8  W 
LOXAHATCHEE 
MELBOURNE  MB  AP 
MIAMI    WB  AIR^RT 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 
RAIFORD  ST  PRISON 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TALLAHASSEE  WB  AP 
VENUS  3  SE 
VERNON 

VEHO  BEACH  CAA  AP 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


AVON  PARK  1  NW 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  4 
BIG  CYPRESS   IND  RES 
BLACKMAN  <.  WNW 
BRANFORD  1  ESE 
CHRISTMAS  7  WNW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
COWLING  PARK 
FORT  DRUM 
GAINESVILLE  UN IV 
6RACEVILLE  3  E 
KISSIHMEE  NO  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LOXAHATCHEE 
LYNNE  *  SE 
MELBOURNE   10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  WB  AIR<>ORT 
RAIFORD  ST  PRISON 


APALACHICOLA  WB  CITY 
BIG  CYPRESS   IND  RES 
BLACKMAN  A  WNW 
BRANFORD  1  ESE 
CRESTVIEW  CAA,  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
OATTONA   BEACH  WB  AP 
OOWLING  PARK 
FORT  DRUM 
GAINESVILLE  UNIV 
6RACEVILLE  3  E 
IM6LIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
KEY  WEST  WB  CITY 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAMONT  8  W 
LEESBURG 
LI6NUMVITAE  KEY 
LYNNE   A  SE 
MAR  I  ANNA  CAA  AP 
MARINELAND 
MELBOURNE  10  WNH 
MELBOURNE  WB  AP 
NICEVILLE 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 
OCALA  AIRf>ORT 
ORANGE  CITY   3  S 
PANACEA 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
PORT  MAYACA   S   L  CANAL 
SAINT  LEO 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE   WB  AP 


L 


p.  M.  Hour  Ending 


-4th- 


-5th- 


-6th- 


2 

3 

« 

5 

6 

.53 

.70 

.01 

.01 

.90 

.14 

.02 

• 

• 

.12 

.01 

.70 

.42 

.52 

i<9e 

.08 

•  16 

.01 

•  31 

01 

• 

83 

• 

* 

.59 

.27 

.12 

01 

* 

.08 

.06 

•  01 

.'•2 

•  02 

.09 

.01 

.S6 

.34 

.02 

• 

• 

.11 

•  45 

.28 

.02 

•  04 

.01 

.03 

.13 

.04 

1.03 

1.03 

•  36 

.07 

.06 

.02 

.24 

.01 

•  04 

.  03 

.01 

•  1  8 

.  22 

.05 

.15 

•  03 

•  10 

.12 

.19 

•  01 

•  02 

•  01 

.04 

.70 

•  03 

.01 

.06 

.03 

.13 

.01 

•  02 

.34 

03 

• 

•  22 

* 

* 

.05 

•  34 

.13 

.02 

.21 

•  OS 

•  03 

•  08 

.24 

•  01 

.74 

•  07 

•  02 

.01 

•  40 

.01 

•  01 

IsA 

',01 

.79 

.01 

.01 

•  01 

.43 

•  02 

•  01 

.08 

•  01 

•  43 

.10 

.02 

•  05 

.26 

.01 

.05 
•  01 
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Tabia  4  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1951 


APALACHICOLA  MB  CI  TV 
BRANFORO  1  ESE 
BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CANAL  POINT  GATE  b 
CHRISTMAS   7  WNW 
CLEHISTOM  U   S  ENG 
DAYTOHA  BEACH  MB  AP 
FORT  DRUM 
INGLIS 

KEY  MEST  MB  AP 

KEY  MEST  MB  CITY 

LEES8URG 

LYNNE  A  SE 

MARIANNA  CAA  AP 

MARINELAND 

MELBOURNE   10  MNH 

MELBOURNE  MB  AP 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

NORTH  NEW  PVR  CANAL  1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORANGE   CITY    3  S 

PENSACOLA  CAA  AP 

PORT   MAYACA   S  L  CANAL 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

ST  LUCIE  NEM  LOCK  1 

VENUS    3  SE 

VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 


BELLE  6LA0E  HRCN  GATE 
BRANFORO  1  ESE 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

CANAL  POINT  GATE  5 

CLEMISTON 

FORT  MYERS  MB  AP 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  5TA 
MIAMI    MB  AIRPORT 
MIAMI   WB  CITY 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 
NORTH  NEM  RVR  CANAL  2 
OCALA  AIRPORT 
PENN5UC0  4  NM 
ST  LUCIE  NEM  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TAMIAHI  CANAL 
TAMPA  MB  AIRPORT 
VERO  BEACH  CAA  AP 


APALACHICOLA  MB  CITY 
BELLE  GLADE  HRCN  GATE  * 
BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CRESTVIEM   CAA  AP 
6RACEVILLE  3  E 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
KEY  MEST   MB  AP 
KEY  MEST  MB  CITY 
LIGNUMVITAE  KEY 
MARIANNA  CAA  AP 
MIAMI    MB  AIRPORT 
MIAMI    MB  CITY 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 
PENNSUCO  4  NM 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL  <.0  80 
VERNON 


BLACKMAN  A  MNH 
CLEMISTON 
CRESTVIEM  CAA  AP 
FELOA 

GRACEVILLE  3  E 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
MARIANNA  CAA  AP 
MIAMI   MB  AIRPORT 
MIAMI    MB  CITY 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 

WORTH  NEM  RVR  CANAL  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAHI    TRL  AO  80 
VENICE 

MEST   PALM  BEACH  MB  AP 


APALACHICOLA  MB  CITY 
BLACKMAN  A  MNM 

CRESTVIEM  CAA  AP 


A.  M  Hour  Ending 


10      11  12 


P.  M.  Hour  Ending 


12  3 


-7th- 


.07     .071  .01 


•  01 
•01  .01 


•  3A 

•  3S 


•01  .01  .01 
.17  .31 


.OA  .26 
.13 

.AS     .19  .01 


-8th- 


.12 
.32  1.25 


.11  .IS 
.27     .07  .06 


.12  .30 
.17  .11 


•  01 

•  30 


-9th- 


1.23  1.65  3.15   1.26   1.2A  .14 


1.26  .01 


.05  .01 
.37     .42  tl6 


.17     .0?  .01 


-10th- 


.01  .13 
•01  .01 


•01  .12  .04 
•59     •OS  {•ll 


•01  .01 

.02  .01 


■  08 
•  12 


.01     .01  .14 


.19  .07 
•02  .01 


•23  .16 
.37  .01 
.12   1.18  .76 


-I 


Lth- 


.13  .05 
•01     .03  .031 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


FORT  MYERS  HB  AP 
GRACEVILLE  3  E 
MIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
KEY  WEST  WB  CITY 
LA  BELLE  2  NH 
LOXAHATCHEE 
MAR  I  ANNA  CAA  AP 
MELBOURNE   10  WNW 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 

NORTH  NEW   RVR  CANAL  I 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  2 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
PANAMA   CITY  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL   *0  BO 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VENICE 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


BELLE  GLADE  HRCN  GATE  * 

BLACKMAN   «  WNW 

CANAL   POINT  GATE  5 

CLEWISTON 

CRESTVIEW  CAA  AP 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
KEY  WEST  WB  CITY 
LIGNUMVITAE  KEY 
MARIANMA   CAA  AP 
MELBOURNE    10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
NICEVILLE 
PANAMA   CITY  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
TAMIAMI  CANAL 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 


BLACKMAN  «  WNW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
COWLING  PARK 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
LAMONT   8  W 
MARIANNA  CAA  AP 
MELBOURNE   WB  AP 
MIAMI   WB  CITY 
NICEVILLE 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
TAMIAMI    TRL   40  BO 
VERMON 


APALACHICOLA  WB  CITY 
BLACKMAN  <.  WNW 
BRAMFORD  1  ESE 
BR  I STOL 

CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAYTON A   BEACH  WB  AP 
DOWLING  PARK 
FORT  DRUM 
FORT   MYERS   WB  AP 
GRACEVILLE  3  E 
JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
KEY  WEST  WB  AP 
KEY  WEST  WB  CITY 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMONT   8  W 
LEESSURG 
LIGNUMVITAE  KEY 
LYNNE  *  SE 
MARIANNA  CAA  AP 
MIAMI    WB  CITY 
OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  ft 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PANACEA 
PANAMA   CITY  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
TALLAHASSEE  WB  AP 
VENICE 


APALACHICOLA  WB  CITY 
BRANFORO  1  ESE 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


5        6  7 


9       10       11  12 


•  1« 

•  03 


•01      .14      ,1b  .01 
•  51 


•09  .08 
•OA  .01 


-12th- 


.36     .01  .01 


•  06 

•  01 


•01 

•01  .01 
•  02 


-13th- 


p.  M.  Hour  Ending 
7 


.02 


II  j  11 


-14th- 


.01  .01 


.02  2.03 
.10  .76 


.26  .03 
.03 


.10     .9A     .01     .02  .03 


.U     .19  .06 


-15th- 


•01       .OA  .01 
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Table  4  -  Continued 


BRISTOL 

CHRISTMAS   7  WNH 
CRESTVIEW  C«A  *P 
CROSS  CITY  CA*  AP 
DAVTONA   BEACH  WB  AP 
DOWLINO  PARK 
FELOA 
FORT  DRUM 
GAINESVILLE  UNIV 
GRAPE   HAMMOCK   3  W 
MIALEAH 
I NCL I S 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMMEE   NO  2 
LA  SELLE  2  NW 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LYNNE  *  SE 
MARIANNA  CAA  AP 
MARINELANO 
MELBOURNE    10  WNW 
MELBOURNE   WB  AP 
MIAMI    WB  AIRPORT 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 
OCALA  AIRPORT 
ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  we  AIRPORT 
PANACEA 
PANAMA   CITY  2 
PENNSUCO  *  NW 
PENSACOLA  WB  CITY 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMIAMI    TRL   »0  BD 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


1       2  3 


ID      11  12 


1.21  ,09 


•32  .65  .«1 
•  01 


•10     .01  .06 
.38  .37 


-16th- 


p.  M.  Hour  Ending 


APALACHICOLA  WB  CITY 
CHRISTMAS   7  WNW 
CLEWISTON 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAYTONA   BEACH  WB  AP 
DOWLING  PARK 
FORT  DRUM 
FORT  MYERS   WB  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
GRAPE   HAMMOCK   3  W 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
INGLIS 

JACKSONVILLE   WB  AP 

KISSIMMEE  NO  2 

LA  BELLE  2  NW 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  WB  CITY 

LAMONT   8  W 

LEESBURG 

LOXAHATCHEE 

MARIANNA  CAA  AP 

MARINELAND 

MIAMI    WB  CITY 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

OCALA  AIRPORT 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORANGE  CITY  3  S 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

PANACEA 

PANAMA  CITY  2 

PENNSUCO  4  NW 

PENSACOLA   CAA  AP 

PENSACOLA   WB  CITY 

RAIFORD  ST  PRISON 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 

TALLAHASSEE  WB  AP 

TAMIAMI    TRL   ".0  BO 

TAMPA  WB  "airport 

VENICE 

VERNON 


•  01 

•  03 


1.11  .20 


.42     .62  .03 


.08  .01 


.01 
•  10 


-17th- 


APALACHICOLA  WB  CITY 

AVON  PARK    1  NW 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

BRANFORO  1  ESE 

BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CHRISTMAS   7  WNW 
CLEWISTON 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
OAYTONA   BEACH  WB  AP 
OOWLING  PARK 
FORT  DRUM 
GAINESVILLE  UNIV 
ORACEVILLE   3  E 
GRAPE   HAMMOCK    3  W 
HIALEAH 
I NGL I S 

JACKSONVILLE  wB  AP 

JACKSONVILLE   WB  CITY 

KISSIMMEE  NO  2 

LA  BELLE  2  NW 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 


.11     .03     .06     .01  .01 


•0«  •!« 

•02  •Ol 


•  03 

•  03 


1^02 

•  01 

•  15 


.02  .01 
.28  .12 
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Table  4  •  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIpA 
SEPTEMBER  1951 


LAKELAND  KB  CITY 
LAMONT  e  W 

LEESBURG 
LISNUMVITAE  KEY 
LYNNE  ♦  SE 
MARIANNA  CAA  AP 
HARINELAND 
MELBOURNE   10  WNW 
OCALA  AIRPORT 
ORANGE   CITY   3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA   LOCK  2 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PEN5AC0LA  NB  CITY 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEG 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMIAMI   TRL  W  BD 
TAMPA  WB  AIRPORT 


'1 


A.  M.  Hour  Ending 


5    j  6 


■  02 
.07 


P.  M.  Hour  Ending 


VENICE 

1 

•  03 

1 

VERNON 

* 

* 

* 

'  1 

1  Ox 

—lot 

Bf^WL«^ n I^UI.*   WO    ^1  IT 

01 

* 

.06 

i 

•  02 

AVON  PARK    1  NW 

* 

.86 

•  09 

•  21 

•  03 

•  02 

.01 

nils    ^TKKCo^    1  nu  KLo 

*  1  o 

*fti 

.08 

.01 

•  03 

*ft7 

.03 

*ft  1 
•  01 

*n 

D  P^W  Cl/tll  C    fUlkl  Mill 

* 

• 

ft? 

• 

.0 

*  1  A 

.02 

*  in 

CANAL  POINT  GATE  5 

.0 

'n  1 
•  01 

*  1 

* 

Dl 

* 

* 

07 

* 

* 

I 

CL  EW I STON 

•  67 

* 

Toil 

CROSS  CITY  CAA  AP 

*fti 

• 

• 

.0 

.01 

•  03 

•  01 

.01| 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

• 

•0OWL1N6  PARK 

•  03 

'ft5 
•  02 

.02 

•  08 

'nl 

I 

•  22 

•  18 

•  04 

.02 

FORT  DRUM 

* 

•  03 

FORT  MYERS   WB  AP 

.0 

.0 

.03 

GAINESVILLE   UN  IV 

•  02 

.05 

•  03 

•  08 

.  02 

GRAPE   HAMMOCK    3  W 

.69 

.  09 

.14 

.09 

.01 

.01 

•  01 

HOLOPAW 

HOMESTEAD  EXP  STA 

02 

INGLIS 

•  01 

.19 

1.79 

.35 

•  02 

•  12 

.02 

JACKSONVILLE  WB  AP 

•  IS 

.04 

.01 

.01 

.08 

•  06 

.02 

•  03 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

• 

• 

• 

* 

• 

.91 

.07 

•  06 

•  03 

.07 

KISSIMMEE   NO  2 

•  01 

.10 

.17 

.09 

.06 

.01 

.01 

LA  BELLE  2  NW 

.21 

.13 

.05 

.17 

.14 

•  05 

.01 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

•  09 

.11 

.17 

.12 

LAKELAND  WB  CITY 

•  10 

.06 

•  07 

.06 

.01 

.01 

•  Oil 

LAMONT  e  W 

•  06 

.21 

•  69 

.22 

.05 

.01 

•01 

•  03 

LEESBURG 

.10 

•  09 

•  02 

.01 

.04 

•  48 

LOXAHATCHEE 

.17 

•  01 

•  02 

LYNNE   A  SE 

MARINELAND 

•  05 

.21 

•  07 

.01 

.05 

.01 

•  03 

1.03 

•  111 

MELBOURNE   10  WNW 

•  23 

.01 

MELBOURNE  WB  AP 

•  07 

.07 

MOORE  HAVEN   LOCK  1 

•  04 

.17 

.20 

.05 

.01 

NICEVILLE 

MORTH  NEW   RVR  CANAL  1 

•  01 

.10 

•  21 

•  01 

•  01 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

.05 

•  11 

OCALA  AIRPORT 

6 

OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 

.  16 

.01 

.04 

.04 

•  01 

ORANGE  CITY  3  S 

.06 

.06 

.04 

.01 

.02 

.01 

•  01 

1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

.09 

•  01 

.18 

.12 

.08 

•  01 

.  1 

ORTONA  LOCK  2 

•  07 

.05 

.05 

.08 

.27 

•  03 

.03 

PANACEA 

•  02 

.08 

.01 

.02 

.01 

•  01 

•  06 

•  0, 

PORT  MAYACA   S  L  CANAL 

.06 

.04 

RAIFORD   ST  PRISON 

•  02 

•  01 

.01 

^01 

.08 

.04 

•  0<» 

•  01 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

•  01 

•  15 

.10 

.20 

.10 

.15 

•  35 

.10 

SAINT  LEO 

•  13 

•  06 

.05 

.04 

.01 

ST  PETERSBURG 

•  «1 

•  18 

.02 

.05 

TALLAHASSEE  WB  AP 

6 

TAMIAMI  CANAL 

•  02 

TAMPA   WB  AIRPORT 

•  73 

.05 

.09 

.02 

.06 

VENICE 

.07 

.01 

.01 

.03 

.36 

.14 

.05 

VENUS  3  SE 

.57 

.12 

.01 

.01 

.01 

VERO  BEACH  CAA  AP 

•  10 

.02 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

.07 

•  01 

•75     ,06  .02 


•02  .02 

•34     .20  .07 

.01      .09  .05 


.01 

.05  . 

.70  1.29 


.07 
.12 


•  01 
•07  •OS 


-19th- 


AVON  PARK    1  NW 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  4 
BIB  CYPRESS   IND  RES 
BRANFORD  I  ESE 
8ROOKSVILLE  CHIN  HILL 
CANAL   POINT  GATE  5 
CHRISTMAS   7  WNW 
CLEW  I STON 
CROSS   CITY  CAA  AP 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
FELDA 

GAINESVILLE  UNIV 
GRAPE  HAWtOCK  3  « 
HOLOPAW 

INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  AP 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

KISSIMMEE   NO  2 

LA  BELLE  2  NW 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  WB  CITY 

LEESBURG 

LOXAHATCHEE 


•01      •Ol  .01 


.27 
.28 


.01     .01  .01 


.01  .02 
.01  .02 


.02     .01  .01 


•01     lOl  .02 


.23     .01  .01 

.01     .02     .01  .01 


.10     .16     .01  .02 

.01 

.02     .07     .28     .07  .04 


.07     .03     .01  .01 


.51  .03 

.04  .01 


.12     .06  .02 


.10     .25  .01 

.09;  .01 


•  39 
.21 
.61 


•  61 

•  05 

•  14 

•  04 

•  28 

•  92 


•  IS 

•  03 

•  23 
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Table  4  •  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1951 


A.  M.  Hour  Endinq 


P.  M.  Houi  Ending 


LVNNE  «  SE 
HARINELANO 

MELBOURNE    10  WNW 

MELBOURNE   we  AP 

NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 

NORTH  NEW   RVR   CANAL  2 

OKEECHOBEE   MRCN  SATE  6 

ORANGE   CITY    3  S 

ORLANDO   WB  AIRPORT 

PANAMA   CITT  2 

PORT  MAVACA   S   L  CANAL 

RAIFORD  ST  PRIS6n 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 

TAMPA   WB  AIRPORT 

VENUS    3  SE 

VERO  BEACH  CAA  AP 


APALACHICOLA  WB  CITY 
BELLE   GLADE   HRCN   GATE  » 
BLACKMAN   k  WNW 
BRISTOL 

CHRISTMAS   7  WNW 
CLEWISTON 
CRESTVIEW  CAA  AP 
GRACEVILLE  3  E 
HOLOPAW 

KEY  WEST  WB  CITY 
LOXAHATCHEE 
LYNNE   4  SE 
MARIANNA   CAA  AP 
NICEVILL6 

OKEECHOBEE   HRCN   GATE  6 
PANAMA   CITY  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE   we  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VERNON 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


APALACHICOLA  WB  CITY 
AVON  PARK    1  NW 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE 
BLACKMAN   <>  WNW 
BROOK5VILLE   CHIN  HILL 
CANAL   POINT   GATE  5 
CRESTVIEW  CAA  AP 
GRAPE   HAMMOCK    3  W 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INGLIS 

KEY  WEST   WB  AP 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMMEE  NO  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAMONT    a  W 
LOXAHATCHEE 
MELBOURNE    10  WNW 
MIAMI    WB  CITY 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
NICEVILLE 

OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 
ORLANDO   WB  AIRPORT 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA   CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
PORT   MAYACA   S   L  CANAL 
TALLAHASSEE   WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
VENUS    3  SE 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST  PALM  BEACH  W8  AP 


APALACHICOLA  WB  CITY 
BLACKMAN   I,  WNW 

BRISTOL 

CHRISTMAS   7  WNW 
CRESTVIEW   CAA  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
GRACEVILLE   3  E 
HOLOPAW 
I NGL I S 

KEY  WEST   WB  AP 
KEY  WEST   we  CITY 
LA  BELLE  2  NW 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMONT   g  W 
LYNNE  *  SE 
MARIANNA  CAA  AP 
MELBOURNE    10  WNW 
NICEVILLE 

NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 
PANAMA   CITY  2 
PENSACOLA   CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
RAIFORD   ST  PRISON 
TALLAHASSEE   WB  AP 
VENICE 


•01  .02 
•08  .12 


•02  .01 
.01 

•  03 


•  01 

.01  .01 


-20th- 


.02  .08 
.0<.     .01      .02  .10 


.01  .01  .01  .U  .01 
.04     .0<»  .03  •Ol\ 


•10     .16     .12     .19  .16 
•02     .OB  .58 


.05     .05     .01     .02  102 
•  Oil  •Ol 


.03     .01      •O'l     ,09  •!« 


-21st- 


•08     .01  .02 


•  24  •OS 


•42  1^67  .24 


-22d- 


.16     .29  .30  .02 

.28  .07 


.10     .03     .081  .02 


.11     .03     .02  .01 


.01     .03  .02 


.11     .02     .01      .10  .06 


.24     .11  .02 


.01      .15  .07 
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VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 


APALACHICOLA  WB  CITY 
BLACKMAN   4  WNK 
BRISTOL 

BROOtCSVlLLE   CHIN  HILL 
CRESTVIEX  CAA  AP 
GAINESVILLE  UNIV 
INGLIS 

JACKSONVILLE   WB  AP 
JACKSONVILLE   KB  CITY 
MAR  I  ANNA  CAA  AP 
NORTH   NEX   RVR  CANAL  2 
OCALA  AIRPORT 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA   KB  CITY 
ST  PETERSBURG 
VERNON 

WEST   PALM  BEACH  NS  AP 


CLEWISTON 
CRESTVIEW  CAA  AP 
FELDA 

KEY   WEST   WB  AP 
KEY  WEST   WB  CITY 
LA   BELLE   2  NW 
LAMONT    e  W 
LIGNUMVITAE  KEY 
MIAMI    WB  CITY 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
OCALA  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 
RAIFORD   ST  PRISON 
VENUS  3  5E 


BLACKMAN   <,  WNW 

CROSS   CITY   CAA  AP 

FORT  DRUM 

FORT   MYERS   WB  AP 

GRACEVILLE   3  E 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
JACKSONVILLE   WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
KEY  WEST  WB  CITY 
LAKELAND  WB  CITY 
LOXAHATCHEE 
MELBOURNE  WB  AP 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 
PENSACOLA  WB  CITY 
RAIFORD  ST  PRISON 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL   '•0  BO 


BLACKMAN   <.  WNW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS   CITY   CAA  AP 
DOWLING  PAR« 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
JACKSONVILLE   WB  AP 
JACKSONVILLE   WB  CITY 
KEY  WEST  WB  CITY 
LEESBURG 
LYNNE  *  5E 

NORTH   NEW   RVR   CANAL  1 
OCALA  AIRPORT 
PENSACOLA   CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
RAIFORD  ST  PRISON 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE   WB  AP 


APALACHICOLA  WB  CITY 
BIG  CYPRESS   IND  RES 
BLACKMAN  A  WNW 
CLEWISTON 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY   CAA  AP 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
KEY   WEST   WB  AP 
KEY  WEST  WB  CITY 
LAMONT   8  W 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
MARIANNA   CAA  AP 
MIAMI    WR  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
NORTH   NEW   RVR   CANAL  1 
OCALA  AIRPORT 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1951 


S««  rvfercnce  notes  tollovlnc  StfttloB  Index. 

-  173  - 
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PANACEA 
PANAMA   CITY  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA   MB  CITY 
SAINT  LEO 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE  MB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL   '•O  BO 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST  PALM  BEACH  KB  AP 


APALACHICOLA   KB  CITY 

BIG  CYPRESS   INO  RES 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

CHRISTMAS   7  WNK 

CLEHISTON 

CROSS  CITY  CAA  AP 

OAYTONA  BEACH   WB  AP 

DONLING  PARK 

FORT  DRUM 

FORT  MYERS  KB  AP 

HIALEAH 

HOLOPAW 

HOMESTEAD  EXP  STA 
INGLIS 

JACKSONVILLE  WB  CITY 
KEY  WEST  WB  AP 
KEY  WEST  WB  CITY 
LAKE   ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LAMONT  8  W 
LEESBURG 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
LYNNE   «  SE 
MARINELAND 
MELBOURNE    10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  2 
OCALA  AIRPORT 
ORANGE  CITY   3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PENNSUCO  4  NW 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 
ST  PETERSBURG 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TR1.   40  BO 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST   PALM  BEACH  WB  AP 


HOURLY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1951 


P.  M.  Hout  Ending 


■01      aZS  lOl 


•Ot      tOi      .09      ,0i  .01 


-28th- 


.03     .05  .01 


.02  .o: 

.10  .07 
.16     .03  .02 


.62  .01 
.02  .01 


.21  .13 
.02  .12  .12 
.02 


•36     .01  .01 


.01     .10  .12 


.02     .15  .14 


■15     .08  .08 
.01  .01 


.02     .06  •04 


•  03 
1^59 


•  02 

•  02 

.01      .01  .01 


.01 
.41 


1.34 
.02 


1.43 

01  .06     .01     .01  .16 

■03  106 


1.51 
1.36 


1.02 
.74 
.65 


1.83 

•  36 
1^36 
1^80 

•  41 

•  41 

•  04 
.28 


2^34 

U70 


•  20 
2^46 


-29th- 


APALACHICOCA  WB  CITY 

BIG  CYPRESS   INO  RES 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

CHRISTMAS   7  WNW 

CLEWI STON 

CROSS   CITY  CAA  AP 

OAYTONA   BEACH  WB  AP 

FORT  DRUM 

FORT   MYERS  WB  AP 

GAINESVILLE  UNIV 

GRACEVILLE   3  E 

HIALEAH 

HOLOPAW 

HOMESTEAD  EXP  STA 
JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
KEY  WEST  WB  AP 
KEY  WEST   WB  CITY 
LAKE   ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LEESBURG 
LOXAHATCHEE 
LYNNE   4  SE 
MARINELAND 
MELBOURNE   10  WNW 
MELBOURNE  WB  AP 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    W9  CITY 
NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW   RVR   CANAL  2 
OCALA  AIRPORT 
ORANGE  CITY   3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PENNSUCO  4  NW 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT   AUGUSTINE  REACH 
SAINT  LEO 
ST  PETERSBURG 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL   40  BO 
TAM^A   WB  AIRPORT 
VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST   PALM  BEACH  WB  AP 


.07    1.37  1.28 


.01      .01  .01 


.02  .05 

•01  •Ol 
•15     •ll  •OS 

•  01 

•01  •Ol 
•  01 

•  02 


.05     .05  .13 


•  Oil 

I    .01     .02  .12! 
.04     .62     .01  .01 


•01  ^22  ,06 
•OS  1.35 


.02     .02     .04  .01 
.01 

.01  .09 


.06  .0? 
.14  .02 


.07  .06 
.02  .01 


.27 
.60 


1.29 
.52 


.01 
1.57 
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Table  4  -  Continued 


AVON  PARK    1  NX 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

BRANFORD   1  ESE 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

CANAL   POINT   GATE  i 

CHRISTMAS   7  HNW 

CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 

CROSS   CITY   CAA  AP 

OAYTONA   8EACH   MB  AP 

DOMLING  PARK 

FELOA 

FORT  DRUM 

FORT  MYERS  KB  AP 

GAINESVILLE  UNIV 

GRAPE   HAMMOCK    ]  W 

HIALEAH 

HOLOPAW 

HOMESTEAD  EXP  STA 
INGLIS 

JACKSONVILLE   WB  AP 

JACKSONVILLE  KB  CITY 

KEY  WEST  WB  AP 

KEY  WEST   WB  CITY 

KI5SIMMEE   NO  ? 

LA  BELLE  2  NW 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  WB  CITY 

LEESBURG 

LOXAHATCHEE 

LYNNE   *  SE 

MAR  I  ANNA   CAA  AP 

MARINELAND 

MELBOURNE    10  WNW 

MELBOURNE  WB  AP 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MIAMI    WB  CITY 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

NICEVILLE 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  ? 
OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE  CITY   3  S 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 
PENNSUCO  4  NW 
PEN5AC0LA   CAA  AP 
PORT   MAYACA   S   L  CANAL 
RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT   AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 

ST   LUCIE  NEW   LOCK  1 
ST  PETERSBURG 
TALLAHASSEE   W8  AP 
TAHIAMI  CANAL 
TAMIAMI    TRL   *0  BD 
TAMPA   WB  AIRPORT 
VENICE 
VENUS   3  SE 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WEST   PALM  BEACH  WB  AP 


«  ! 


HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  Ending 

— I  I  

'       8       9       10      11  1 

-30th- 


•«6     .80  1.6A 


<01      .01     .10     .29     •?6  .01 


.«al  1.36 

.Ol'  .03 


.lOi 
.03! 


.23 
.05 


.7A    1.07      .0^  .01 
.02  .02 


•Oil 1.24  .51 
•01  .18 


.01  .02 

.02     .72     .10  .04 


.01 
.02 


P.  M.  Hour  Ending 


.01     .02  .01 


.01     .02  .03 


.01     .05  .02 


.22 
.02 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1951 


.03     .05  I   .03  .01 


01     .09  .06 


1.08 
.01 


l.«l 
•  27 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oiaaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.  16 
100 

.  15 
164 

.  12 
107 

.33 

.26 
87 

.28 
83 

.  19 
73 

.26 
93 

.  19 
164 

.21 
154 

.15 
120 

.  18 
168 

.25 
149 

.22 
118 

.19 
69 

.  16 
86 

.20 
129 

.35 
117 

.14 
149 

.  19 
183 

.22 
185 

.24 
148 

.20 
137 

.23 
149 

.23 
100 

.  14 
130 

.20 
148 

.  16 
128 

.10 
ISO 

.15 
132 

6.05 

BELLE  GLADE  HRK  GATE  4 

(a) 

EVAP 

.07 

.11 

.  12 

.  14 

.09 

.  12 

.26 

.05 

.24 

.13 

.  10 

.23 

.  19 

.12 

.  11 

.20 

.12 

.07 

.07 

.17 

.28 

.19 

.18 

.  17 

.  14 

.24 

.  13 

.02 

.10 

B4.30 

CLEWISTON  US  ENGINEERS 

(a) 

EVAP 
MAX 
HIN 

.08 
93 
82 

.16 
90 
81 

.20 
99 
82 

.13 
94 
84 

.09 
95 
81 

.22 
98 
82 

.08 
99 
84 

.22 
99 
84 

.21 
96 
82 

.38 
90 
81 

.09 
92 
82 

.00 
96 
80 

.29 
96 
83 

.  17 
97 
82 

.20 
96 
84 

.15 
96 
83 

.18 

95 
83 

.12 
93 
82 

.24 
94 
82 

.05 
97 
84 

.26 
97 
83 

.21 
97 
83 

.  IS 
98 
82 

.16 
96 
84 

.16 
98 
82 

.27 
98 

83 

.  16 
96 
82 

.20 
94 
83 

.22 
90 
81 

.08 
88 
82 

S.  13 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 

.33 
35 

.22 
30 

.  11 
33 

.04 
28 

.41 
40 

.24 

32 

.26 
38 

.25 
28 

.21 
27 

.07 
105 

.29 
11 

.44 
16 

.20 
32 

.28 
41 

.26 
36 

.13 
18 

.32 
24 

.29 
31 

.22 
30 

.28 
70 

.23 
89 

.29 
79 

.26 
50 

.28 
57 

.20 
64 

.24 
40 

.29 
44 

.23 
49 

.36 
33 

.  18 
31 

7.41 
1241 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.22 
29 

.  17 
16 

.  23 
22 

19 

.20 
17 

.24 
16 

.24 
15 

.24 
20 

.24 
33 

.24 
29 

.23 
37 

.  17 
29 

.21 
20 

.23 
16 

.  17 
11 

.  17 
11 

.23 
19 

.12 
31 

18 

.19 
37 

.24 

33 

.22 
24 

.21 
16 

.23 
28 

.17 
15 

14 

.19 
16 

.13 
16 

.10 
28 

.13 
21 

BS.96 
656 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.  13 

.01 

.09 

.  18 

.12 

.  15 

.  13 

.22 

.06 

.08 

.  18 

.18 

.21 

.20 

.18 

.17 

.17 

.14 

.08 

.30 

.  17 

.  17 

.19 

.17 

.  10 

.  17 

.16 

.10 

.12 

B4.48 

KOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.  17 
59 

.26 
88 

.26 
58 

.28 
43 

.  11 
36 

.21 
37 

.29 
27 

.28 
68 

.26 
76 

.27 
89 

.18 
45 

.25 
67 

.33 
80 

.27 
31 

.  31 
36 

.20 
35 

.23 
49 

.17 
46 

.22 

65 

.18 
67 

.28 
108 

.25 
76 

.27 
53 

.28 

51 

.27 
68 

.25 
55 

.29 
47 

.23 
69 

.31 
79 

.24 
42 

7.40 
1750 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.  19 

.26 

.29 

.27 

.28 

.28 

.26 

.24 

.28 

.  29 

.23 

.23 

.25 

.23 

.22 

.20 

.  15 

.19 

.23 

.23 

.25 

.24 

.27 

.23 

.26 

.26 

.25 

.18 

.  16 

.  11 

7.01 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.29 
41 

.20 
13 

.24 
13 

.28 
12 

.34 
10 

.28 
19 

.  18 
16 

.18 
18 

.26 
44 

.25 
34 

.  12 
19 

.33 
29 

.24 

38 

.24 
28 

.21 
14 

.17 

23 

.22 
17 

18 

27 

19 

.11 
40 

.18 
37 

.20 
24 

.  19 
17 

.20 
27 

.22 
15 

.  18 
18 

.23 
37 

.  10 
33 

.11 
38 

B6.39 
739 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

EVAP 

.  11 

.26 

.04 

.21 

.  17 

.21 

.26 

.29 

.22 

.28 

.  12 

.20 

.20 

.32 

.13 

.25 

.28 

.05 

.15 

.25 

.14 

.20 

.22 

.30 

.30 

.09 

.18 

.20 

.12 

.05 

5.80 

TAMIAIII  TRL  40  BD 

EVAP 

.  11 

.25 

.05 

.06 

.  16 

.  16 

.  17 

.20 

.28 

.12 

.08 

.09 

.16 

.21 

.19 

.19 

.18 

.17 

.22 

.21 

.20 

.  15 

.24 

.34 

.19 

.22 

.23 

.19 

.  13 

.  13 

5.28 

MAX  and  MIN  id  Table  6  re 
temperature  of  water  in  p 
24  hours  ending  at  time  o 

fer  t 
an  as 
f  obs 

o  ex 
rec 
erva 

trem 
orde 
tion 

es  o 
d  du 

t 

ring 

(a)     Evaporation  measured 

ID  pan  36  x 

38  inches. 
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DAILY  TEMPERATURES 

SEPTEMBER  1951 


Station 

Day 

0(  Month 

-  s 
P 

g 

g 

10 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

I  25 

26 

27 

'  28  i  29  1  30  1  31 

Avei 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 

93 

89 

89 

91 

90 

89 

90 

89 

82 

87 

86 

87 

87 

84 

84 

81 

77 

72 

79 

79 

82 

67 

87 

87 

87 

87 

~89 

86 

84 

79 

85.3 

HIN 

79 

79 

76 

73 

69 

66 

69 

70 

75 

76 

75 

74 

75 

72 

71 

70 

74.1 

ARCADIA 

MAX 

92 

95 

94 

94 

95 

95 

95 

97 

97 

93 

94 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

92 

91 

92 

93 

91 

92 

91 

93 

93 

92 

89 

84 

92.7 

MIN 

73 

74 

75 

74 

74 

74 

75 

'  74 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

71 

75 

73.8 

AVON  PARK 

MAX 

92 

92 

91 

94 

93 

94 

95 

93 

90 

92 

95 

93 

92 

94 

93 

93 

93 

90 

93 

93 

93 

94 

93 

,  94 

94 

94 

91 

88 

83 

92.4 

MIN 

70 

70 

74 

74 

7A 

71 

70 

72 

76 

,  75 

74 

74 

73 

72 

72 

74 

73 

73 

73.  1 

BARTOW 

MAX 

89 

95 

96 

96 

96 

97 

96 

97 

93 

92 

97 

97 

95 

94 

91 

93 

90 

90 

92 

95 

92 

94 

95 

95 

96 

94 

95 

90 

89 

83 

93.5 

MIN 

68 

72 

72 

73 

69 

71 

75 

'  75 

72 

71 

70 

7 1 

7  1 

75 

72 

70 

71.7 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

S9 

90 

89 

93 

92 

92 

90 

87 

88 

88 

89 

89 

88 

89 

90 

90 

91 

90 

91 

90 

89 

91 

90 

90 

87 

90 

86 

89 

89.5 

MIN 

" 

69 

68 

69 

71 

71 

71 

73 

72 

71 

69 

69 

71 

69 

69 

73 

72 

72 

70.3 

BIG  CYPRESS   INO  RES 

MAX 

93 

95 

95 

93 

90 

88 

87 

87 

93 

94 

90 

92 

95 

93 

91 

92 

94 

93 

97 

93 

95 

92.4 

MIN 

72 

73 

76 

75 

74 

72 

75 

75 

74 

73 

1  74 

72 

BIG  PINE   KEY  INN 

MAX 

92 

90 

92 

93 

93 

94 

94 

94 

88 

93 

92 

91 

92 

93 

93 

94 

94 

95 

93 

93 

92 

92 

92 

91 

!  o, 
93 

93 

90 

91 

88 

86 

92.0 

MIN 

79 

79 

76 

76 

78 

81 

79 

73 

76 

78 

79 

1  7Q 

! 

72 

74 

75 

77.3 

BLOUNTSTOWN   2  E 

MAX 

96 

97 

93 

97 

98 

95 

93 

96 

96 

93 

92 

93 

92 

92 

88 

87 

82 

75 

75 

85 

77 

87 

89 

92 

i  ^5 

92 

91 

86 

87 

89 

90.0 

MIN 

71 

7  1 

73 

67 

74 

74 

71 

65 

71 

72 

!  '2 

71 

66 

66 

69 

73 

72 

69 

72 

70 

69 

64 

65 

70.3 

SRADENTON 

MAX 

90 

92 

92 

92 

92 

93 

92 

92 

91 

91 

93 

90 

90 

92 

90 

91 

89 

88 

90 

92 

89 

92 

90 

90 

90 

90 

91 

89 

86 

83 

90.4 

MIN 

68 

73 

73 

74 

73 

73 

72 

74 

74 

69 

74 

72 

72 

71 

72 

!  'I 

73 

73 

70 

7? 

76 

75 

73 

72 

1  72 

72 

72 

74 

73 

73 

72.5 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

MAX 

90 

89 

92 

92 

94 

87 

88 

94 

89 

88 

90 

92 

91 

92 

90 

89 

87 

81 

81 

90 

92 

91 

92 

91 

i  51 

90 

90 

87 

80 

82 

89.1 

MIN 

70 

73 

74 

73 

74 

74 

73 

74 

71 

67 

70 

71 

70 

70 

7 1 

70 

71 

71 

69 

72 

73 

74 

74 

73 

72 

72 

7  1 

74 

70 

72 

71.8 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

92 

93 

95 

97 

93 

95 

95 

89 

91 

95 

93 

95 

94 

89 

88 

84 

86 

93 

93 

95 

94 

93 

95 

95 

93 

86 

87 

84 

91.9 

MIN 

70 

70 

69 

7  1 

70 

70 

68 

64 

67 

67 

67 

66 

70 

69 

70 

72 

70 

70 

75 

74 

72 

71 

69 

69 

66 

72 

71 

72 

69.5 

CAMP  BLANDING 

MAX 

90 

90 

90 

95 

96 

96 

95 

95 

90 

88 

90 

93 

93 

92 

93 

90 

88 

85 

75 

80 

91 

91 

95 

94 

93 

92 

95 

94 

88 

83 

90.7 

MIN 

65 

68 

69 

69 

71 

7 1 

67 

''^ 

71 

70 

68 

69.2 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MAX 

91 

90 

91 

90 

91 

91 

92 

93 

89 

91 

91 

92 

89 

90 

92 

95 

93 

93 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

90 

91 

90 

89 

89 

86 

90.9 

MIN 

73 

76 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

73 

74 

71 

73 

74 

72 

78 

75 

76 

75 

72 

73 

72 

71 

71 

72 

71 

74 

72 

73.4 

CAPTIVA 

MAX 

91 

90 

91 

93 

95 

9h 

96 

94 

95 

94 

95 

95 

90 

91 

91 

91 

90 

89 

92 

94 

MIN 

76 

75 

77 

77 

70 

68 

68 

71 

64 

68 

70 

67 

66 

67 

69 

67 

66 

63 

65 

66 

CARRABELLE 

MAX 

96 

91 

91 

93 

93 

91 

93 

90 

84 

88 

89 

89 

89 

86 

87 

82 

78 

73 

80 

79 

84 

89 

89 

90 

88 

89 

91 

90 

86 

80 

87.3 

MIN 

71 

71 

73 

74 

7 1 

71 

69 

66 

67 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

70 

71 

70 

69 

67 

71.1 

CEDAR  KEY 

MAX 

94 

92 

90 

91 

93 

90 

97 

97 

92 

88 

9? 

90 

90 

87 

88 

83 

80 

76 

80 

89 

90 

93 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

85 

85 

39.0 

MIN 

76 

74 

75 

80 

78 

8  1 

82 

82 

7*, 

75 

76 

72 

71 

70 

72 

70 

76 

76 

78 

78 

77 

75 

71 

69 

75.4 

CMIPLEY   3  E 

MAX 

94 

94 

95 

98 

97 

91 

94 

92 

93 

92 

90 

92 

90 

85 

84 

82 

81 

78 

84 

76 

84 

91 

90 

93 

91 

89 

82 

88 

85 

83 

88.6 

MIN 

72 

71 

70 

70 

70 

64 

64 

69 

72 

70 

67 

70 

68 

70 

67 

67 

62 

61 

69.0 

CLEARWATER 

MAX 

90 

89 

89 

90 

90 

89 

91 

93 

91 

91 

94 

92 

93 

91 

89 

91 

86 

86 

85 

93 

92 

92 

93 

93 

89 

91 

92 

86 

82 

80 

89.8 

MIN 

73 

7  5 

76 

76 

77 

72 

79 

74 

72 

75 

77 

72 

74 

75.1 

CLERMONT  6  S 

MAX 

93 

93 

97 

97 

96 

95  ;  95 

96 

90 

91 

95 

93 

93 

94 

94 

9^. 

90 

88 

91 

94 

93 

94 

95 

94 

95 

94 

94 

88 

84 

84 

92.8 

MIN 

67 

72 

73 

72 

73 

73 

73 

72 

71 

72 

72 

69 

71 

76 

76 

72 

72 

71 

72 

72 

73 

72 

73 

71.6 

CLEWISTON  U   S  ENG 

MAX 

65 

64 

89 

95 

92 

91 

92 

88 

67 

90 

88 

91 

90 

90 

86 

88 

88 

92 

90 

91 

92 

69 

85 

90 

91 

90 

90 

91 

67 

82 

89.1 

MIN 

71 

70 

73 

71 

73 

72 

73 

76 

77 

73 

74 

75 

74 

73 

71 

71 

72 

73 

73 

78 

78 

12 

75 

75 

73 

77 

74 

76 

74 

73 .  7 

COCONUT  GROVE   7  S 

MAX 

89 

90 

89 

91 

91 

90 

90 

90 

91 

88 

89 

88 

87 

87 

88 

88 

89 

90 

89 

90 

91 

90 

89 

90 

90 

89 

89 

89 

86 

88 

89.2 

MIN 

79 

75 

70 

72 

71 

79 

73 

80 

60 

73 

74 

74 

74.9 

COMPASS  LAKE 

MAX 

96 

97 

96 

92 

96 

90 

94 

94 

89 

90 

92 

90 

89 

85 

85 

81 

79 

76 

85 

79 

85 

91 

89 

93 

92 

92 

80 

86 

85 

82 

88.3 

MIN 

69 

70 

68 

71 

70 

71 

69 

69 

73 

73 

70 

72 

70 

70 

71 

70 

65 

66 

69 

72 

72 

67 

71 

70 

72 

70 

68 

64 

65 

69.6 

CRESCENT  CTY  2  SW 

MAX 

91 

92 

96 

96 

96 

93 

93 

91 

87 

87 

92 

90 

88 

90 

89 

87 

88 

88 

87 

90 

89 

92 

95 

91 

92 

93 

92 

85 

85 

77 

90.0 

MIN 

69 

72 

74 

74 

73 

73 

73 

70 

69 

65 

67 

68 

65 

67 

7 1 

70 

70 

71 

69 

71 

74 

72 

74 

73 

71 

72 

72 

71 

71 

72 

70.8 

CRESTVIEW  CAA  AP 

MAX 

93 

95 

97 

98 

97 

95 

95 

93 

92 

80 

92 

90 

89 

87 

84 

81 

73 

78 

85 

75 

78 

90 

90 

93 

90 

69 

77 

89 

86 

81 

87.7 

MIN 

71 

7  3 

72 

73 

73 

71 

69 

68 

65 

62 

62 

68 

70 

71 

70 

72 

69 

69 

69 

67 

61 

62 

68.8 

CROSS  CITY   CAA  AP 

MAX 

97 

90 

94 

95 

98 

92 

94 

100 

92 

93 

96 

94 

95 

94 

92 

89 

84 

76 

79 

93 

94 

96 

94 

96 

95 

97 

96 

90 

84 

80 

92.0 

MIN 

66 

69 

73 

73 

73 

7  1 

73 

72 

71 

66 

67 

69 

67 

70 

70 

70 

70 

68 

67 

68 

72 

71 

70 

71 

70 

67 

69.8 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

87 

93 

94 

92 

93 

88 

90 

89 

90 

87 

89 

89 

87 

88 

89 

94 

86 

89 

86 

87 

86 

89 

94 

91 

88 

90 

69 

89 

85 

84 

89.1 

MIN 

70 

72 

75 

72 

74 

71 

72 

71 

70 

69 

72 

71 

74 

80 

77 

74 

74 

73 

73 

73 

76 

70 

71 

72.6 

DAYTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 

91 

92 

95 

95 

91 

91 

92 

88 

87 

88 

89 

88 

88 

90 

90 

88 

89 

87 

89 

69 

89 

89 

93 

86 

90 

90 

89 

87 

82 

79 

89.1 

MIN 

67 

71 

68 

72 

72 

70 

71 

69 

70 

72 

70 

71 

78 

72 

72 

72 

7 1 

7 1 

77 

72 

73 

71 

70.5 

OE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

96 

91 

99 

99 

100 

95 

96 

95 

95 

88 

92 

91 

87 

84 

82 

81 

78 

76 

88 

80 

80 

93 

93 

96 

92 

90 

79 

90 

89 

83 

89.3 

MIN 

71 

72 

70 

72 

73 

72 

71 

68 

71 

70 

70 

71 

72 

71 

71 

71 

69 

64 

63 

67 

70 

71 

69 

71 

70 

70 

69 

67 

62 

63 

69.4 

OE  LAND 

MAX 

89 

92 

91 

95 

94 

95 

92 

90 

91 

87 

88 

88 

89 

89 

90 

90 

88 

89 

86 

86 

91 

90 

91 

93 

91 

93 

91 

91 

86 

82 

90.0 

MIN 

68 

71 

72 

73 

74 

70 

70 

69 

68 

64 

68 

68 

70 

69 

71 

69 

70 

72 

70 

70 

74 

73 

73 

71 

70 

70 

71 

74 

72 

73 

70.6 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

88 

89 

88 

90 

89 

90 

90 

93 

90 

90 

90 

89 

88 

89 

90 

90 

87 

89 

87 

89 

89 

88 

89 

89 

90 

89 

88 

88 

86 

84 

88.8 

MIN 

72 

73 

71 

77 

78 

71 

74 

75 

74 

78 

76 

76 

78 

77 

76 

71 

75 

77 

80 

79 

79 

79 

78 

77 

76 

75 

72 

71 

75.7 

EUSTIS  2  S 

MAX 

92 

91 

97 

98 

96 

96 

89 

94 

90 

96 

94 

93 

92 

91 

97 

90 

92 

88 

86 

94 

93 

92 

95 

95 

93 

94 

94 

89 

84 

84 

92.4 

MIN 

74 

73 

76 

73 

74 

78 

73 

74 

73 

7 1 

71 

71 

72 

72 

70 

73 

76 

76 

74 

75 

72 

73 

73 

71 

72 

72 

73.0 

EVERGLADES 

MAX 

96 

92 

94 

94 

94 

95 

95 

93 

92 

94 

94 

92 

92 

93 

93 

93 

92 

90 

94 

95 

93 

94 

92 

94 

93 

93 

93 

93 

87 

85 

92.8 

MIN 

74 

74 

75 

75 

75 

72 

73 

74 

73 

72 

73 

7  1 

72 

73 

74 

71 

74 

71 

72.7 

FEDERAL  POINT 

MAX 

89 

92 

93 

96 

96 

95 

92 

90 

89 

90 

91 

90 

91 

92 

88 

90 

90 

80 

86 

91 

91 

94 

95 

93 

94 

95 

90 

85 

82 

78 

90.3 

MIN 

70 

74 

70 

70 

71 

69 

70 

73 

70 

73 

71 

71 

71 

69.7 

FELLSMERE 

MAX 

90 

93 

95 

94 

92 

94 

95 

90 

94 

89 

90 

89 

89 

91 

90 

93 

94 

90 

95 

92 

90 

92 

92 

93 

92 

90 

91 

85 

85 

86 

91.2 

MIN 

71 

71 

75 

74 

72 

70 

73 

70 

72 

67 

74 

70 

72 

71 

73 

72 

71 

72 

75 

72 

72 

72 

72 

74 

73 

73 

71.8 

FERNANDINA 

MAX 

92 

88 

95 

94 

94 

90 

95 

90 

88 

89 

90 

90 

87 

86 

87 

87 

81 

75 

76 

86 

88 

93 

93 

90 

88 

90 

90 

87 

80 

82 

88.1 

MIN 

74 

72 

74 

74 

75 

77 

76 

78 

74 

70 

73 

76 

74 

73 

73 

72 

74 

69 

69 

74 

77 

77 

74 

77 

75 

74 

74 

77 

72 

73 

74.0 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

94 

91 

92 

95 

93 

94 

93 

93 

95 

92 

91 

91 

90 

90 

90 

91 

92 

92 

93 

94 

9? 

93 

93 

91 

91 

91 

92 

87 

89 

89 

91.8 

MIN 

7 1 

73 

73 

76 

72 

71 

70 

7 1 

72 

78 

76 

76 

73 

71 

72 

69 

71 

72 

74 

73 

77  1 

80 

78 

73  i 

74 

76 

75 

74 

76 

75 

73.7 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

90 

91 

91 

95 

94 

93 

95 

92 

91 

92 

93 

91 

90 

92 

94 

93 

91 

86 

93 

9? 

91  1 

91 

91 

1 

91 

93 

91 

91 

88 

86 

81 

91.2 

MIN 

74 

75 

75 

75 

75 

73 

76 

75 

75 

71  , 

1 

71 

74 

75  1 

75 

71 

73  , 

73 

73 

7  1 

75 

72 

72 

73.5 

FORT  PIERCE 

MAX 

90 

88 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

87 

87 

88 

88 

88 

88 

88 

92 

95 

92 

90 

90 

90 

90 

89  1 

90 

90 

90 

90 

83 

87 

89.3 

MIN 

70 

69 

72 

73 

68 

70 

72 

70 

75 

76 

72 

70 

69 

69 

69 

69 

68 

67 

71 

75 

79 

80 

72 

74 

73 

70 

77 

73 

72 

71 

71.8 

GAINESVILLE  UN  I  V 

MAX 

93 

91 

88 

89 

93 

96 

90 

93 

94 

90 

90 

94 

94 

92 

93 

91 

86 

65 

76 

82 

92  ; 

93 

94 

94 

94 

93 

93  ! 

94 

91 

84 

90.7 

MIN 

69 

69 

72 

72 

73 

72 

71 

71 

71 

66 

68 

70 

70 

70 

71 

70 

73 

70 

67 

69 

73 

73 

70 

73 

73 

70 

70 

72 

71 

68  1 

70.6 

S*«  r«f«r«DC«  aot««  (olloving  BtKtton  Indax. 
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Table  5 -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1951 


Day  Oi  Month 


ototion 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8  1  9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

-  i 
< 

GLEN  SAfNT  MARY 

MAX 

90 

9! 

96 

95 

92 

95 

92 

91 

90 

91 

9t 

94 

95 

94 

91 

93 

94 

1  86 

85 

79 

90t3 

MIN 

62 

69 

70 

70 

68 

69 

69 

69 

66 

59 

62 

64 

64 

67 

69 

70 

70 

6' 

66 

65 

72 

70 

70 

6f 

70 

70 

69 

66 

67»5 

HI ALEAH 

MAX 

89 

90 

92 

87 

88 

90 

89 

89 

66 

89 

89 

69 

89 

1  86 

66 

89 

86.7 

MIN 

71 

74 

73 

74 

71 

71 

71 

72 

73 

73 

72 

69 

71 

69 

70 

70 

\ 

71 

73 

74 

79 

78 

72 

73 

73 

71 

72 

73 

72 

1 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

93 

94 

93 

96 

93 

95 

95 

69 

1 

95 

93 

93 

95 

1  92 

90 

78 

j  91.1 

MIN 

64 

70 

71 

70 

70 

74 

72 

69 

66 

63 

65 

65 

67 

68 

69 

I  69 

70 

67 

66 

69 

71 

i  70 

70 

72 

!  71 

'° 

66 

j  68.7 

HI  LL I ARO 

MAX 

B6 

89 

67 

93 

1  85 

92 

95 

94 

t  9 

91 

91 

89 

'8 

82 

1  89.1 

MIN 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

72 

70 

66 

59 

63 

64 

65 

71 

70 

'  69 

70 

6( 

66 

65 

71 

71 

70 

70 

1  Vo 

66 

68 

69 

65 

1 

HOMESTEAD  EXP  STA 

92 

i  91 

93 

89 

89 

1  90 

91 

'  92 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

90 

j  89 

86 

88 

90.8 

MIN 

71 

73 

TO 

i 

70 

69 

69 

69 

72 

73 

72 

67 

71 

68 

69 

70 

67 

72 

70 

76 

75 

70 

70 

71 

!  7? 

69 

72 

'  72 

1 

73 

73 

70  .9 

MYPOLUXO 

MAX 

9? 

1 

92 

93 

94 

93 

92 

91 

93 

93 

94 

1  93 

93 

93 

I  66 

91 

67 

i  91.7 

MIN 

72 

73 

73 

69 

73 

77 

72 

80 

77 

79 

78 

78 

74 

74 

70 

71 

7« 

■'5 

80 

6C 

78 

79 

78 

1  80 

78 

79 

73 

74 

75 

j  75.6 

INVERNESS 

MAX 

91 

91 

92 

91 

93 

91 

91 

94 

93 

89 

90 

89 

'  8, 
63 

89 

93 

91 

90 

94 

95 

92 

91 

89 

89 

90 

'  91  .0 

MIN 

73 

74 

75 

69 

66 

70 

73 

73 

67 

66 

69 

72 

73 

70 

72 

76 

71 

70 

70 

I 

a 

75 

73 

72 

72 

71 

70 

69 

68 

70 

69 

71.0 

JACKSONVILLE   WB  AP 

91 

90 

87 

87 

86 

86 

8 1 

87 

90 

92 

94 

92 

1  91 

91 

90 

89 

61 

84 

:  89.5 

MIN 

74 

75 

76 

76 

73 

75 

76 

76 

71 

66 

70 

72 

70 

73 

72 

.  72 

71 

68 

:  66 

69 

74 

74 

74 

75 

1 

73 

72 

74 

69 

72.4 

JACKSONV I LLE  BEACH 

92 

91 

86 

88 

67 

86 

87 

S6 

88 

84 

84 

82 

97 

86 

88 

91 

87 

1  88 

90 

88 

1  87 

63 

62 

87.2 

MIN 

71 

72 

75 

73 

73 

73 

75 

75 

78 

66 

69 

72 

70 

73 

70 

71 

73 

70 

69 

78 

79 

77 

73 

75 

1 

72 

71 

75 

71 

76 

72.9 

JACKSONVILLE   W8  CITY 

MAX 

90 

B9 

92 

95 

93 

92 

96 

86 

83 

87 

90 

86 

'  90 

86 

79 

82 

68.0 

MIN 

74 

73 

77 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

68 

72 

73 

72 

72 

72 

71 

72 

69 

68 

69 

75 

77 

75 

78 

74 

73 

72 

73 

71 

69 

73.0 

JASPER   10  E 

MAX 

MIN 

KEY  WEST  HB  AIRPORT 

MAX 

92 

90 

93 

94 

92 

91 

92 

93 

67 

92 

90 

92 

89 

66 

90.3 

MIN 

78 

80 

81 

82 

62 

82 

73 

80 

76 

61 

81 

60 

79 

75 

80 

81 

81 

83 

82 

79 

77 

74 

80 

78 

80 

80 

77 

76 

75 

75 

79.0 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

?0 

93 

95 

94 

93 

89 

92 

91 

92 

92 

92 

93 

86 

91.3 

MIN 

75 

82 

80 

79 

81 

82 

79 

78 

76 

61 

76 

78 

60 

77 

76 

79 

80 

63 

62 

81 

79 

79 

79 

81 

80 

77 

78 

76 

77 

76 

79.0 

K I SSIMMEE 

MAX 

93 

92 

94 

95 

95 

94 

91 

93 

90 

88 

90 

93 

82 

91.8 

MIN 

66 

71 

72 

73 

70 

71 

72 

71 

69 

65 

70 

70 

70 

68 

71 

71 

71 

72 

69 

71 

75 

74 

72 

71 

70 

71 

71 

75 

73 

73 

70.9 

LA  BELLE 

B9 

91 

90 

91 

90 

66 

89 

91 

91 

61 

89  a  7 

MIN 

70 

72 

75 

73 

72 

72 

72 

73 

72 

70 

74 

72 

72 

70 

71 

72 

71 

72 

72 

73 

74 

74 

69 

72 

72 

72 

69 

75 

74 

72 

72.1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

92 

92 

93 

92 

9 1 

93 

92 

91 

86 

87 

90 

82 

MIN 

68 

74 

76 

77 

71 

73 

73 

74 

66 

73 

71 

70 

70 

72 

73 

72 

74 

72 

74 

70 

74 

72 

71 

72 

70 

71 

70 

75 

71 

71 

72  .0 

LAKE  C I TY  2  E 

94 

88 

95 

93 

68 

90 

93 

9 1 

91 

90 

90 

61 

82 

90.1 

MIN 

67 

70 

72 

71 

66 

71 

72 

70 

69 

65 

66 

6B 

66 

70 

70 

70 

71 

65 

66 

67 

72 

70 

70 

71 

70 

68 

69 

71 

68 

66 

69.0 

LAKE  HIAWASSE 

91 

92 

90 

92 

91 

90 

89 

90 

86 

93 

91 

92 

81 

91  .0 

MIN 

67 

70 

72 

72 

72 

72 

73 

71 

69 

66 

69 

70 

70 

69 

71 

70 

70 

71 

69 

72 

75 

74 

71 

7! 

70 

71 

71 

75 

72 

73 

70.9 

LAKELAND  WB  CI TY 

90 

91 

86 

87 

86 

63 

89.  7 

MIN 

72 

73 

75 

73 

73 

74 

75 

76 

75 

72 

74 

74 

73 

73 

74 

73 

71 

71 

70 

72 

77 

76 

75 

75 

74 

74 

74 

73 

73 

74 

73.6 

LAKE  PLACID  2  SM 

93 

92 

95 

93 

93 

83 

93.2 

MIN 

71 

70 

72 

71 

70 

7  1 

71 

72 

74 

67 

75 

7  1 

70 

67 

70 

71 

71 

72 

71 

71 

76 

74 

70 

71 

71 

69 

68 

74 

73 

71.2 

LOXAHATCHEE 

90 

92 

91 

93 

66 

MIN 

70 

68 

73 

72 

66 

66 

69 

71 

71 

68 

70 

68 

68 

67 

67 

67 

69 

70 

71 

71 

72 

71 

68 

69 

69 

67 

68 

72 

72 

69.6 

MADISON 

97 

93 

89 

94 
y4 

80 

MIN 

70 

71 

72 

73 

73 

71 

72 

67 

69 

66 

66 

70 

68 

71 

72 

71 

66 

64 

66 

67 

71 

73 

72 

72 

69 

70 

68 

71 

70 

66 

69.7 

MARATHON  VAC A  KEY 

93 

94 

93 

92 

92 

93 

94 

92 

93 

89 

MiN 

70 

79 

75 

76 

77 

76 

76 

75 

74 

76 

77 

75 

75 

74 

76  i 

74 

78 

79 

78 

76 

74 

75 

76 

75 

75 

76 

73 

70 

71 

73 

75.3 

MAR  I ANN A   CAA  AP 

95 

94 

90 

91 

91 

78 

81 

62 

MIN 

73 

72 

69 

74 

74 

73 

7  1 

67 

72 

71 

71 

/3 

72 

71 

71  1 

71 

68 

66 

66 

67 

71 

71 

69 

71 

68 

72 

69 

69 

64 

65 

70.0 

MAR  I  ANNA    I  NO  SCHOOL 

95 

96 

93 

92 

66 

MIN 

70 

69 

67 

71 

69 

69 

67 

63 

69 

66 

69 

69 

69 

67 

64 

66 

67 

67 

62 

65 

68 

68 

65 

69 

65 

69 

65 

66 

62 

60 

66.9 

MAYO   5  NW 

97 

92 

66 

90 

78 

73 

79 

87 

89 

93 

92 

79 

MIN 

65 

70 

72 

73 

73 

70 

73 

69 

70 

67 

67 

70 

68 

70 

72 

73 

72 

66 

67 

67 

72 

72 

72 

72 

72 

66 

66 

72 

70 

67 

70.0 

MELBOURNE  WB  AP 

87 

95 

89 

87 

87 

93 

91 

90 

89 

69 

89 

89 

86 

88 

82 

MIN 

69 

72 

7^ 

72 

71 

73 

72 

73 

79 

70 

77 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

70 

71 

74 

79 

78 

75 

74 

74 

72 

72 

71 

74 

73 

73.2 

MCDDTTT     TCI   Akin     K  C 

88 

92 

86 

90 

92 

90 

86 

69 

90 

89 

88 

88 

87 

66 

69 

89 

89 

89 

90 

69 

88 

90 

88 

87 

MIN 

66 

74 

74 

74 

73 

72 

73 

74 

78 

74 

76 

76 

73 

73 

73  \ 

73 

72 

70 

70 

73 

76 

74 

75 

'5 

75 

73 

77 

76 

71 

70 

73.6 

88 

88 

89 

88 

88 

68 

68 

90 

86 

85 

67 

86 

86 

67 

88 

87  1 

85 

66 

66 

86 

87 

86 

87 

86 

85 

84 

66 

85 

86.6 

MIN 

77 

78 

83 

83 

60 

83 

82 

79 

75 

78 

79 

80 

79 

80 

81  j 

1 

78 

79 

61  ' 

i 

79 

82 

83  j 

81 

82 

77 

79 

81 

79 

76 

78 

77 

79.6 

MIAMI    HB  AIRPORT 

91 

88 

91 

92 

92 

93 

89 

88 

91 

90 

91 

91 

91  1 

91 

91 

91 

91 

91 

90 

86 

69 

89 

90.3 

MIN 

74 

79 

76 

77 

76 

75 

75 

76 

78 

78 

76 

73 

74 

73 

74  [ 

74 

75 

77 

76 

82 

80  1 

80 

77 

76 

75 

75 

76  1 

75 

77 

75 

76.1 

W  I        1     mo    U 1  I  T 

MAX 

88 

88 

86 

86 

87 

89 

69 

90 

66 

85 

67 

87 

86 

87 

67 

87 

86 

86 

87 

87 

87 

88 

87 

87 

83 

86 

66 

67.1 

MIN 

76 

80 

79 

76 

79 

62 

60 

76 

75 

73 

81 

77 

75 

77 

79 

77 

76 

78  i 

77 

82 

82  ; 

80 

81 

79 

79 

61 

75 

74 

77 

75 

78.1 

M I LTON  EXP  STATI ON 

87 

93 

96 

95 

97 

93 

93 

92 

87 

6 1 

80 

65 

81 

77 

90 

69 

92 

89 

64 

81  ' 

86 

85 

S3 

84.9 

MIN 

7 1 

68 

67 

72 

70 

65 

65 

73 

70 

70 

70 

70 

69  j 

67 

70 

63 

61 

70 

70 

72 

69 

71 

69 

70 

«9 

68 

60 

63 

68.4 

MAX 

97 

92 

97 

96 

96 

94 

90 

91 

93 

93 

93 

73 

80 

84 

87 

93 

93 

99 

93 

91 

90 

88 

63 

79 

89.6 

MiN 

70 

72 

66 

71 

70 

69 

70 

68 

70 

67 

66 

69 

68 

70 

71  1 

1 

70 

66 

** 

1 

66 

67 

71 

70 

69 

71 

67 

70 

66 

70 

67 

65 

68.6 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

90 

90 

95 

95 

94 

95 

92 

91 

90 

92 

90 

89 

92 

92 

92 

91 

91 

91 

92 

90 

91 

86 

88 

91.3 

MIN 

76 

69 

74 

72 

71 

72 

72 

73 

74 

75 

74 

73 

74 

72 

73  ' 

71 

78 

71  I 

72 

75 

75 

71 

71 

71 

69 

63 

73 

73 

72 

72.4 

90 

93 

92 

95 

92 

93 

69 

92 

90 

90 

86 

91 

91 

90 

91 

91 

91 

91 

90 

91 

87 

65 

64 

90.4 

MIN 

68 

72 

73 

76 

71 

74 

72 

72 

72 

66 

74 

71 

71 

68 

73 

73 

73 

71  1 

70 

71 

75 

75 

72 

70  ; 

70 

70 

70 

73 

72 

73 

71.7 

n 1          A  omn 1 

MAX 

97 

96 

97 

100 

97 

94 

97 

97 

91 

93 

94 

95 

93 

82 

77 

73 

83 

76 

86 

90 

92 

95 

93 

92 

85 

86 

85 

81 

89.7 

MIN 

69 

70 

69 

74 

73 

72 

70 

68 

71 

70 

70 

73 

71 

68 

71 

70 

68 

67 

66 

68 

72 

73 

66 

73 

68 

73 

66 

70 

65 

66 

69.8 

NAPLES 

MAX 

90 

89 

89 

91 

92 

91 

92 

91 

92 

92 

92 

91 

91 

90 

91 

90 

91 

68 

92 

93 

92 

90 

92 

92 

91 

91 

93  ■ 

88 

89 

84 

90.7 

MIN 

75 

76 

79 

76 

76 

75 

75 

76 

76 

74 

76 

74 

75 

73 

74 

75 

76 

74 

72 

77 

76 

76 

74 

75 

75 

74 

73 

74 

74 

73 

75.0 

NEW  SMYRNA  8EACH  4  N 

MAX 

91 

94 

97 

92 

91 

92 

92 

88 

88 

89 

90 

90 

91 

90 

90 

88 

90 

67 

66 

90 

90 

91 

92 

90 

91 

91 

91 

86 

83 

78 

89.6 

MIN 

66 

77 

72 

73 

73 

69 

71 

70 

75 

67 

70 

70 

70 

72 

73 

70 

71 

72 

70 

71 

77 

74 

73 

72 

71 

72 

72 

74 

73 

73 

71.8 

NICEVILLE 

MAX 

94 

94 

93 

94 

93 

93 

94 

94 

93 

91 

85 

90 

87 

86 

8B 

81 

80 

81 

76 

65 

79 

79 

66 

88 

90 

89 

89 

68 

86 

89 

88.0 

MIN 

69 

73 

70 

69 

70 

69 

70 

68 

68 

71 

70 

71 

71 

72 

TO 

69 

67 

64 

I 

62 

63 

69 

1 

68 

70 

70 

68 

68 

70 

68 

63 

62  j 

1 

68.4 

Bmm  r«f«ranc*  iiot«a  follOVlDC  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1951 


StotioQ 

Day 

Of  M 

onth 
17 

Averaqe 

J 

2 

3 

4 

5 

9 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

18 

1 

19  1  20 

21 

22  ! 

1 

23  ' 

1 

24 

25 

26  ! 

27 

1 

28  1 

29 

30  i  31 

OCALA 

MAX 

9A 

91 

96 

95 

95 

92 

89 

93 

90 

90 

94 

93 

91 

93 

92 

89 

85 

93 

93 

95 

95 

94 

93 

93 

94 

91 

85 

 1 

82 

91 

2 

MIN 

68 

71 

72 

73 

73 

72 

73 

72 

70 

66 

68 

69 

69 

70 

72 

71 

70 

72 

70 

70 

73 

73 

72 

72 

71 

70 

70 

72 

70 

72 

70 

9 

OCALA  AIRPORT 

MAX 

9S 

91 

96 

95 

97 

95 

92 

94 

89 

92 

94 

90 

93 

95 

95 

89 

90 

78 

87 

95 

94 

97 

97 

94 

95 

96 

95 

92 

85 

83 

92 

3 

MIN 

6A 

68 

69 

70 

71 

7  1 

72 

70 

66 

63 

64 

66 

65 

65 

72 

70 

70 

71 

70 

69 

73 

71 

71 

70 

69 

69 

69 

71 

7  1 

72 

69 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

89 

88 

85 

92 

90 

90 

92 

88 

91 

89 

88 

88 

91 

90 

89 

90 

86 

92 

92 

92 

92 

69 

92 

92 

88 

87 

89 

7 

MIN 

74, 

8  1 

78 

77 

74 

75 

76 

74 

73 

70 

74 

72 

74 

74 

74 

78 

76 

72 

74 

75 

77 

76 

75 

74 

74 

74 

73 

77 

74 

74 

74 

8 

ORLANDO   WATER  PLANT 

MAX 

90 

92 

94 

96 

92 

94 

94 

92 

92 

89 

90 

92 

90 

90 

93 

89 

90 

92 

94 

93 

93 

90 

85 

91 

7 

MIN 

70 

7A 

72 

72 

73 

7  1 

74 

74 

72 

70 

71 

72 

73 

71 

73 

72 

72 

72 

70 

73 

72 

75 

74 

74 

73 

73 

73 

76 

70 

73 

72 

5 

ORLANDO    MB  AIRPORT 

MAX 

90 

94 

94 

92 

94 

93 

92 

92 

88 

68 

91 

90 

89 

92 

90 

91 

88 

89 

91 

92 

91 

92 

91 

88 

84 

83 

90 

MIN 

70 

73 

72 

7* 

72 

73 

75 

73 

72 

68 

71 

72 

72 

70 

73 

77 

75 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

72 

73 

72 

^ 

PALATKA 

MAX 

91 

93 

96 

1 00 

9B 

93 

92 

92 

89 

90 

94 

91 

92 

94 

89 

88 

93 

93 

88 

84 

76 

91 

2 

MIN 

70 

72 

74 

74 

75 

74 

74 

72 

71 

66 

69 

71 

7 1 

73 

72 

72 

72 

72 

69 

71 

75 

73 

75 

73 

73 

74 

72 

72 

72 

72 

72 

2 

PANAMA  CITY 

MAX 

94 

92 

95 

95 

96 

95 

97 

93 

93 

91 

90 

85 

83 

82 

86 

80 

92 

89 

as 

83 

89 

3 

MIN 

76 

76 

74 

77 

79 

77 

74 

71 

74 

74 

74 

73 

74 

73 

73 

72 

71 

68 

67 

71 

70 

73 

71 

74 

73 

73 

72 

71 

67 

69 

72 

7 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

90 

92 

85 

85 

83 

8 1 

89 

78 

86 

83 

90 

90 

65 

87 

9 

MIN 

72 

75 

76 

73 

76 

74 

75 

73 

72 

75 

74 

75 

74 

73 

72 

70 

70 

67 

66 

72 

71 

73 

72 

75 

73 

72 

71 

69 

65 

66 

72 

0 

PENSACOLA   WB  CITY 

MAX 

89 

83 

83 

79 

82 

86 

1 

MIN 

72 

75 

77 

74 

78 

76 

76 

75 

75 

74 

74 

75 

74 

73 

72 

70 

70 

67 

68 

73 

71 

72 

72 

75 

74 

73 

72 

69 

66 

65 

72 

PLANT  CITY 

MAX 

91 

93 

95 

95 

92 

90 

94 

93 

92 

95 

94 

90 

93 

85 

82 

92 

2 

MIN 

67 

70 

73 

73 

72 

76 

72 

71 

71 

65 

72 

70 

70 

69 

7 1 

71 

72 

72 

69 

72 

76 

75 

72 

71 

71 

71 

70 

74 

72 

73 

71 

POMPANO  BEACH 

MAX 

90 

86 

93 

93 

91 

9  1 

9 1 

92 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

93 

92 

88 

88 

90 

6 

MIN 

69 

71 

71 

72 

70 

70 

66 

69 

73 

75 

7  1 

74 

73 

68 

69 

68 

69 

70 

71 

78 

72 

72 

72 

70 

72 

74 

72 

71 

70 

72 

71 

PUNTA  GORDA 

MAX 

95 

93 

92 

94 

94 

96 

97 

95 

94 

94 

95 

92 

93 

93 

94 

90 

86 

80 

93 

2 

MIN 

80 

79 

80 

76 

75 

72 

77 

74 

74 

79 

74 

74 

73 

70 

70 

75 

74 

73 

78 

74 

75 

80 

79 

75 

73 

77 

76 

77 

74 

73 

75 

i3 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

93 

97 

96 

96 

90 

90 

92 

91 

91 

66 

87 

82 

74 

81 

80 

86 

88 

93 

93 

93 

89 

88 

86 

85 

89 

i3 

MIN 

67 

69 

66 

70 

69 

68 

68 

63 

68 

67 

67 

71 

66 

68 

69 

68 

69 

63 

63 

65 

69 

70 

67 

69 

65 

70 

65 

67 

62 

63 

67 

1 1 

RAIFORD    ST  PRISON 

MAX 

93 

90 

95 

95 

99 

97 

95 

89 

94 

93 

9 1 

90 

92 

91 

80 

91 

95 

93 

90 

83 

61 

91 

>2 

MIN 

63 

70 

72 

70 

68 

71 

72 

70 

68 

62 

66 

62 

65 

67 

70 

70 

71 

67 

67 

67 

71 

70 

70 

71 

71 

68 

64 

72 

70 

67 

68 

»4 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

91 

92 

92 

92 

93 

88 

90 

87 

89 

88 

90 

93 

92 

92 

92 

91 

91 

90 

89 

88 

88 

87 

90 

3 

MIN 

72 

71 

72 

71 

71 

72 

72 

72 

70 

70 

71 

74 

73 

71 

71 

72 

70 

71 

70 

71 

72 

71 

4 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

92 

95 

92 

93 

91 

92 

92 

91 

90 

89 

91 

90 

69 

91 

86 

90 

89 

89 

85 

90 

89 

91 

92 

93 

92 

91 

90 

86 

BO 

82 

89 

8 

MIN 

70 

74 

70 

73 

73 

72 

73 

71 

70 

67 

69 

72 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

68 

71 

75 

73 

74 

73 

72 

72 

72 

74 

71 

74 

71 

7 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

MAX 

92 

92 

91 

90 

90 

90 

66 

89 

86 

88 

89 

87 

85 

88 

89 

89 

86 

82 

81 

87 

1 7 

MIN 

72 

74 

72 

72 

74 

72 

73 

70 

68 

69 

70 

79 

75 

72 

72 

70 

72 

72 

69 

78 

80 

79 

74 

74 

73 

72 

70 

76 

73 

70 

72 

»9 

SAINT  LEO 

MAX 

91 

93 

95 

93 

94 

91 

91 

95 

93 

92 

95 

92 

93 

88 

92 

92 

92 

82 

80 

91 

6 

MIN 

70 

72 

75 

73 

74 

73 

74 

74 

72 

69 

71 

71 

71 

70 

72 

n 

72 

72 

69 

7  1 

75 

75 

74 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

2 

SAINT  MARKS   6  SE 

MAX 

90 

90 

94 

94 

90 

91 

89 

86 

85 

66 

84 

SO 

85 

90 

86 

83 

88 

MIN 

72 

73 

71 

72 

73 

73 

72 

68 

70 

68 

73 

71 

72 

68 

69 

68 

62 

63 

67 

68 

67 

69 

70 

71 

71 

72 

72 

70 

65 

61 

69 

ST  PETERSBURG 

MAX 

91 

89 

88 

84 

93 

91 

90 

MIN 

70 

72 

73 

75 

73 

74 

74 

75 

75 

72 

77 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

72 

71 

73 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

74 

75 

72 

73 

74 

1 

SANFORD 

MAX 

92 

91 

90 

89 

91 

MIN 

67 

72 

72 

73 

72 

70 

72 

70 

68 

65 

67 

67 

70 

71 

70 

69 

70 

71 

70 

70 

75 

73 

72 

72 

72 

70 

70 

70 

70 

73 

70 

»4 

SARASOTA 

MAX 

90 

92 

93 

94 

92 

93 

95 

95 

94 

92 

91 

91 

95 

92 

91 

90 

94 

93 

96 

93 

93 

94 

93 

96 

92 

93 

93 

92 

8 

MIN 

71 

73 

70 

76 

7^ 

75 

75 

74 

73 

70 

73 

72 

71 

71 

73 

73 

70 

69 

70 

74 

82 

72 

72 

71 

70 

70 

SECOTAN 

MAX 

97 

90 

96 

89 

91 

93 

93 

92 

89 

90 

79 

86 

90 

MIN 

•66 

7  1 

70 

71 

71 

70 

70 

71 

69 

66 

67 

70 

67 

70 

70 

71 

71 

68 

65 

67 

72 

72 

68 

69 

69 

69 

67 

69 

70 

67 

69 

STUART 

MAX 

92 

92 

91 

93 

92 

92 

93 

95 

97 

95 

96 

92 

95 

94 

95 

92 

9 1 

93 

91 

92 

93 

91 

85 

95 

94 

93 

1 

MIN 

70 

69 

75 

73 

72 

72 

71 

71 

72 

76 

73 

76 

73 

72 

72 

74 

73 

77 

76 

74 

75 

75 

73 

75 

74 

75 

77 

75 

73 

6 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

97 

90 

96 

93 

94 

88 

89 

92 

90 

90 

86 

86 

82 

80 

82 

90 

92 

93 

92 

9 1 

89 

64 

79 

88 

4 

MIN 

69 

72 

72 

73 

72 

73 

73 

71 

72 

71 

71 

75 

72 

73 

73 

72 

68 

66 

68 

69 

73 

74 

71 

74 

71 

73 

71 

71 

70 

68 

71 

4 

TAMIAMl    TRL   AO  BD 

MAX 

9 1 

93 

94 

94 

92 

MIN 

77 

77 

77 

78 

76 

77 

77 

78 

76 

75 

77 

75 

74 

75 

76 

75 

76 

74 

75 

78 

77 

76 

76 

77 

76 

76 

76 

74 

75 

75 

76 

0 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

92 

94 

95 

94 

94 

94 

90 

92 

93 

92 

91 

92 

90 

92 

87 

86 

93 

93 

93 

92 

92 

90 

91 

86 

64 

82 

91 

MIN 

70 

74 

76 

75 

76 

75 

77 

76 

74 

69 

75 

73 

72 

74 

73 

74 

74 

71 

70 

73 

77 

76 

75 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

74 

73 

8 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

93 

91 

92 

93 

92 

93 

96 

93 

93 

96 

94 

96 

94 

90 

91 

86 

87 

94 

95 

91 

82 

83 

91 

6 

MIN 

69 

72 

74 

75 

74 

74 

74 

75 

73 

69 

74 

73 

72 

73 

73 

72 

72 

72 

69 

72 

73 

76 

74 

74 

70 

73 

74 

76 

71 

74 

72 

9 

TAVERNIER 

MAX 

89 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

91 

87 

91 

91 

90 

91 

91 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

90 

88 

86 

87 

85 

89 

5 

MIN 

78 

81 

80 

eo 

82 

82 

62 

76 

79 

78 

63 

83 

82 

75 

76 

79 

79 

83 

83 

79 

79 

82 

81 

82 

80 

82 

76 

73 

79 

75 

79 

7 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

89 

92 

69 

90 

91 

90 

92 

92 

91 

MIN 

68 

73 

74 

74 

71 

70 

71 

74 

69 

66 

69 

68 

72 

69 

70 

69 

70 

69 

71 

77 

76 

76 

■  72 

71 

70 

71 

70 

75 

70 

72 

71 

2 

VERO  BEACH   CAA  AP 

MAX 

89 

92 

91 

92 

90 

92 

92 

89 

67 

89 

90 

88 

86 

89 

91 

92 

90 

83 

66 

85 

89 

8 

MIN 

75 

74 

76 

73 

73 

74 

73 

73 

78 

70 

74 

73 

74 

74 

74 

76 

76 

73 

72 

75 

76 

80 

74 

74 

74 

73 

72 

72 

75 

75 

74 

2 

WAUCHULA   2  NW 

MAX 

91 

95 

93 

94 

93 

92 

94 

93 

90 

91 

93 

91 

92 

93 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

91 

MIN 

65 

68 

71 

72 

70 

69 

70 

70 

70 

64 

71 

68 

69 

65 

72 

71 

71 

71 

69 

70 

74 

73 

69 

70 

69 

69 

69 

70 

72 

73 

69 

8 

WEST   PALM  BEACH 

MAX 

88 

89 

89 

88 

88 

87 

MIN 

73 

77 

" 

76 

75 

77 

77 

76 

80 

75 

73 

80 

77 

79 

77 

78 

76 

73 

73 

80 

77 

80 

78 

78 

79 

79 

79 

75 

7? 

74 

76 

6 

WEST   PALM   BEACH  WB  AP 

MAX 

93 

93 

96 

95 

94 

92 

93 

93 

92 

92 

90 

91 

91 

90 

91 

94 

93 

94 

94 

92 

91 

91 

91 

91 

90 

91 

86 

89 

65 

91 

6 

MIN 

73 

75 

76 

73 

72 

73 

74 

75 

80 

74 

75 

76 

75 

73 

73 

74 

74 

75 

75 

78 

76 

80 

75 

78 

75 

75 

74 

73 

75 

75 

0 

WINTER  HAVEN 

MAX 

91 

93 

95 

97 

94 

95 

96 

95 

95 

91 

91 

94 

91 

92 

95 

93 

95 

91 

89 

93 

93 

92 

93 

94 

93 

94 

94 

94 

91 

86 

93  ■ 

0 

MIN 

70 

72 

It* 

75 

70 

73 

73 

73 

73 

69 

73 

72 

72 

71 

73 

72 

72 

71 

69 

72 

71 

75 

72 

73 

72 

72 

72 

76 

72 

72. 

2 

See  page  175  for  Table  6 
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STATION  INDEX 


Index  No.  1 

County 

• 

Q 

Utitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

to 
tables 

Temp.  1 

Piecip 

apalacmicola  M8  city 

5 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

ANCAOIA 

DE  SOTO 

5 

L  .  L.  STIKELEATHER 

2  3  5 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

WILLIAM  E.GILLIARD 

2  3  5 

037*. 

HIGHLANDS 

27  36 

81  30 

145 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

BARIOW 

06  76 

27  54 

81  50 

US 

5P 

5P 

2  3  5 

6ELLE  GLADE  EXP  STA 

STATE  EXP.  STATION 

2  3      5  6 

8ELLE  GLADE  HRN  GATE  « 

PALM  BEACH 

\ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4  6 

BIG  CYPRESS  IND.  RES. 

HENRY 

4 

HOUSTON  L .  OLSON 

2  3  4  5 

BIG  PINE  INN 

07<.7 

MONROE 

24  40 

81  22 

6 

6P 

bP 

WALTER  ZIEGNER 

2  3  5 

BLACKHAN  k  WNM 

0765 

OKALOOSA 

5 

30  53 

86  43 

- 

MID 

MRS .  S ,  YOUNGBLOOD 

3  4 

BLOUNTSTOWN  2  E 

CALHOUN 

I 

JOHN  PURIFOY 

2  3  5 

BOCA  RATON  3  W 

PALM  BEACH 

Butts  farms 

BONIIA  SPGS  2  ESe 

LEE 

5 

GLADYS  N.  COLLINS 

3 

BRADENION 

09^.0 

MANATEE 

5 

27  30 

82  34 

17 

6P 

6P 

MRS,   f.   H.  BRAVMER 

2  3  5 

BRANFORC? 

0S75 

Suwannee 

to 

29  58 

82  56 

MID 

MRS  BEUCAH  STANLEY 

3  4 

BRISTOL 

LIBERTY 

t 

WILLARD  R,  ADAMS 

3  4 

srooksville  chin  mill 

HERNANDO 

MISS  L.VON  eOROWSKY 

2  3  4  5 

6R00KSVILLE  NURSERY  NOl 

HERNANDO 

s 

SOIL  CONS  SERVICE 

BROOKSVILLE  nursery  N02 

1056 

HERNANDO 

5 

28  3B 

82  20 

200 

8A 

SOIL  CONS  SERVICE 

3 

euSHNELL  2  £ 

1163 

28  40 

82  06 

75 

CP 

6P 

2  3  5 

CAMP  BLANOING 

COY  A.  STEPHENSON 

2  3  5 

CANAL  POINT  GATE  5 

PALM  8EACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

CANTONMENT 

ESCAMBIA 

S 

FLA. PULP  t  PAPER  CO 

3 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1305 

MONROE 

25  U 

80  54 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SERV. 

2  3  5 

1313 

26  31 

82  11 

3 

5P 

5P 

ALLEN  T .  WEEKS 

2  3  5 

cahrabelle 

FRANKLIN 

5 

GLADYS  V.MC  KNIGHT 

2  3  5 

CARYVILLt 

WASHINGTON 

3 

LONNIE  H.  WHITTAKFR 

3 

CeOAR  KEY 

LEVY 

5 

C.  C.  WHIDOON 

2  3  5 

Chattahoochee 

1502 

GADSDEN 

30  ^2 

B4  52 

- 

8A 

mobley  Oliver 

15fcA 

WASHINGTON 

30  48 

65  30 

134 

4P 

4P 

2  3  5 

CHRISTMAS  7  WNW 

ORANGE 

PAUL  C.  GROSE 

3  4 

CLEARWATER 

PINELLAS 

f 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

CLERMONT  6  S 

LAKE 

8 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  5 

CLEWISTON 

16A9 

HENDRY 

26  45 

80  55 

18 

C.  A.  FOSS 

3  4 

CLEWISION  U  S  ENGINEERS 

1654 

HENDRY 

26  45 

80  55 

20 

I  OA 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  4  5  6 

COCONUT  GROVE  7  S 

DADE 

BUREAU  PLANT  iND. 

2  3  5 

COMPASS  LA<E 

JACKSON 

5 

EARL  E.  THARP 

CRESCENT  CllY  2  5W 

PUTMAN 

8 

W.    S.  NEWBOLD 

2  3  5 

CRESTVIEW  CAA  AP 

19B6 

OKALOOSA 

5 

30  48 

86  34 

268 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  4  5 

CRtfSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

5 

29  38 

83  06 

42 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  4  5 

DAN  I A  5  W 

BROWARD 

FLA.   POWER  0  LIGHT 

3 

DAYTONA  BEACH 

VOLUSIA 

2 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

2  3  5 

DAVTONA  BEACH  WB  AP 

VOLUSIA 

2 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

D£  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3 

30  43 

86  07 

268 

5P 

5P 

H.  C.  STORRS 

2  3  5 

2229 

VOLUSIA 

6 

29  01 

81  18 

27 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

domling  park 

SUWANNEE 

10 

MkE.  MATIIE  TOOLE 

DRY  T0RTU6AS 

MONROE 

5 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  5 

EUST15  2  S 

LAKE 

6 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

EVERGLADES 

2850 

COLLI ER 

25  51 

81  23 

6 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTMAN 

29  45 

61  32 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

FELLSMERE 

INDIAN  RIVER 

2 

FELLSMERE  FARM  CO. 

2  3  5 

f ERNANDINA 

NASSAU 

2 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

FORT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

27  30 

80  48 

MID 

3  4 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

26  10 

80  10 

10 

6P 

8P 

F.    P.  MEDFORD,  JR. 

2  3  5 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

LEE 

5 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

FORT  PIERCE 

ST  LUCIE 

2 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

ALACHUA 

8 

M.    E.  BRATLEY 

2  3  4  5 

GLEN  SAINT  MftRY 

3A70 

BAKER 

9 

30  15 

02  10 

82 

4P 

4P 

G.S.T.M.  NURSERIES 

2  3  5 

GRACEVILLE  3  £ 

3538 

JACKSON 

3 

30  58 

85  29 

- 

MID 

ELLIS  F,  CANNON 

3  4 

GRAPE  HAMMOCK  3  W 

POLK 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

MAINES  CITY  2  W 

POLK 

CITRUS  Exp.  STATION 

CLOSED  5/51 

MART  LAKE 

ORANGE 

7 

WM.    MC  CUSBIN 

3 

3909 

DADE 

2 

25  50 

80  17 

8 

8A 

8A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

2  3  4  5  6 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

29  50 

82  35 

75 

5P 

5P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

9 

BRUNO  SCHROBBACH 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

HILLSBOROUGH 

5 

STATE  PARK 

3 

MOLOPAW    ]0  ENE 

OSCEOLA 

ORLANDO  LIVESTOCK  CC 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

*091 

DADE 

2 

25  30 

80  30 

11 

4P 

SUB.TROP.    EXP. STA. 

2  3  4  5 

HYPOLUXO 

<>19B 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

80  03 

12 

6P 

6P 

J.    L.  GARNETT 

2  3  5 

LEVY 

5 

FLA .    POWER  COMPANY 

3  4 

INVERNESS 

CITRUS 

5 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

ISLEWORTH 

ORANGE 

e 

CHASE  &  COMPANY 

3 

JACKSONVILLE  we  AP 

4358 

DUVAL 

30  25 

61  39 

25 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

2 

30  17 

81  24 

10 

4P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

A371 

DUVAL 

8 

30  20 

81  39 

18 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JASPER  10  E 

4393 

HAMILTON 

10 

30  >1 

82  47 

150 

BA 

8A 

FLA.   FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KENDALL  2  ESE 

4516 

DAOE 

25  40 

80  17 

16 

8A 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

4S70 

MONROE 

5 

24  35 

81  42 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

<EY  west  WB  CITY 

4575 

MONROE 

5 

24  33 

81  48 

5 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

K I SS IMMEE 

4620 

OSCEOLA 

28  18 

81  25 

69 

6P 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

KISSIMMEE  NO  2 

4625 

OSCEOLA 

7 

28  18 

81  24 

60 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

4662 

26  44 

81  25 

13 

6P 

6P 

MRS .  Alice  e .  mall 

LA  BELLE  2  NW 

4667 

HENDRY 

5 

26  46 

81  27 

16 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

LAKE  ALFRED  £XP  STATION 

4707 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

180 

5P 

MID 

CITRUS  EXP  STATION 

2   3  4  5 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  37 

205 

6P 

6P 

FOREST  0  PARK  SERV. 

2  3  5 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

8 

28  35 

61  28 

111 

9A 

BUREAU  OF  PLANT  IND 

2  3  5 

LAKELAND  WB  CITY 

4797 

POLK 

5 

28  02 

81  59 

215 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

LAKE  PLACID  2  SW 

4845 

HIGHLANDS 

27  17 

81  23 

90 

CP 

COLE  OANLEY,  JR. 

2  3      5  6 

LAKE  TRAFFORD 

4866 

COLLIER 

26  26 

81  29 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

Station 



Index  No. 

(S 

Latitude 

Longitude 

8 

4) 

1 

Obaez' 
vation 
time 

Ubeerver 

Refer 

to 
tablea 

Temp. 

Predp. 

LAMONT  8  W 

4892 

JEFFERSON 

5 

30  23 

83  55 

- 

HID 

TUNGSTEN  PLANTAT ION 

3  4 

LEES8URG 

4980 

28  49 

81  52 

MID 

EDDIE  C.  BUTLER 

LIGNUMVITAE  KEY 

5035 

MONROE 

2 

24  54 

80  42 

I 

MID 

HUGH  M.  MAIHESON 

3  4 

LOXA MATCH EE 

PALM  BEACH 

7 

7A 

U.  S.  GEO.  SuRvtY 

2  3  4  5  6 

LYNNE  4  SE 

5237 

MARION 

8 

29  10 

61  52 

MID 

MISS  HELEM  HERNQON 

3  4 

MADISON 

5275 

MADISON 

10 

30  28 

83  25 

145 

8P 

T.  C.  MERCHANT 

2  3  5 

MARATHON  VACA  KEY 

5361 

24  43 

81  06 

6P 

MARIANNA  CAA  AP 

5367 

JACKSON 

1 

30  50 

85  11 

120 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  5 

MAR [ANNA   IND  SCHOOL 

JACKSON 

I 

120 

4P 

FLA.    INO.S.FOR  BOYS 

3  3  i 

MARINELAND 

5391 

FLAGLER 

2 

29  40 

61  13 

10 

MID 

MARINE  STUDIO  INC. 

i  4 

MAYO  5  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

5 

30  06 

83  14 

- 

6P 

6P 

ROBERT  L.  ANNIN 

2  3  5 

28  07 

80  45 

MID 

U ,  S.  GEO .  SURVEY 

MELBOURNE  WB  AIRPORT 

5612 

BREVAHO 

2 

28  06 

80  38 

23 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

MERRITT   ISLAND  5  S 

BREVARD 

2 

ROBERT  M.  DONALD 

2  3  5 

MIAMI  BEACH 

5656 

DADE 

2 

25  47 

eO  08 

3 

5P 

6P 

LIFE  GIWRD  PATROL 

2  3  4  5 

MIAMI   WB  AIRPORT 

5663 

DADE 

2 

25  49 

60  17 

8 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

25  47 

80  11 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  Bureau 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

5 

30  45 

8;  11 

6P 

AGR.  EXP. STATION 

2  3  5 

MONTICELLO 

JEFFERSON 

202 

% 

A.  M.  PHILLIPS 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

GLADES 

26  50 

81  05 

22 

AP 

4P 

F.  A.  FLANDERS 

2  3  4  5  6 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

27  55 

81  35 

160 

5P 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

2  3  5 

MT  PLEASANT 

5990 

30  40 

64  42 

6P 

6P 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

5 

27  14 

62  19 

20 

STATE  PARK 

3 

NAPLES 

COLLIER 

5 

5P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

60  57 

10 

6P 

6P 

A.   B.  NORDWVN 

2  3  5 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

5 

30  31 

86  29 

60 

SA 

8A 

EGLIN  FIELD 

2  3  4  5 

6251 

27  56 

80  59 

60 

8P 

N  NEW  RIVER  CANAL  NO  1 

6318 

PALM  BEACH 

7 

26  33 

80  43 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  4 

N  NEW  RIVER  CANAL  NO  2 

BROWARD 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  4 

OCA  LA 

6414 

MARION 

5 

29  11 

82  08 

86 

BA 

eA 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

OCAlA  AIRPORT 

6419 

MARION 

5 

29  to 

82  09 

81 

8P 

8P 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  4  5 

6480 

27  15 

80  59 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

6486 

OKEECHOBEE 

7 

27  12 

80  47 

34 

lOA 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  4  5  6 

ORANGE  CITY  3  S 

VOLUSIA 

8 

FLA.  FOREST  SERVICE 

ORANGE  SPRINGS  1  E 

6620 

VOLUSIA 

29  30 

81  55 

26 

9A 

J.  M.  ELTON 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

8 

28  33 

81  21 

HI 

8A 

OA 

ORLANDO  Ul  ILI  .COW. 

2  3      5  6 

6638 

28  33 

81  20 

MID 

MID 

ORTONA  LOCK  NO  2 

6657 

GLADES 

5 

26  47 

81  18 

21 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

PUTMAN 

6 

50 

6P 

L.  M.  PERRY 

2  3  5 

PANACEA 

6826 

WAKULLA 

5 

30  02 

84  24 

MID 

MR.   OTIS  L.  VAUSE 

3  4 

PANAMA  CITY 

6836 

BAY 

5 

30  10 

85  42 

21 

6P 

fcP 

E.    S.  DAY 

2  3  5 

6841 

30  10 

85  40 

MID 

PARISH 

6880 

MANATEE 

I 

27  35 

82  26 

MID 

CHARLES  W.  PARRISH 

3  4 

PENNSUCO  4  NW 

DADE 

2 

7 

U.  S,  GEO.  SURVEY 

3  4 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5 

30  28 

8?  12 

lie 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  4  5 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

87  13 

13 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

7033 

25  36 

80  21 

6A 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

5 

28  01 

62  08 

121 

5P 

5P 

D.  A,  STORMS 

2  3  5 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

2 

22 

5P 

ST. FARMERS'  MARKET 

2  3  5 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

7293 

MARTIN 

26  59 

80  36 

23 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4  6 

PUNTA  GORDA 

T395 

CHARLOTTE 

5 

26  55 

62  04 

6 

5P 

5P 

E.  J.  MC  CANN 

2  3  5 

30  35 

84  35 

4A 

9A 

STATE  EXP  STATION 

RAIFORD  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

10 

30  04 

82  12 

133 

5P 

5P 

FLA .  STATE  PRISON 

2  3  4  5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

DADE 

2 

10 

NATIONAL  PARK  SERV. 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

2 

29  54 

81  19 

10 

BA 

8A 

ARTHUR  L.  MftRSH 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

7820 

ST  JOHNS 

2 

29  50 

81  16 

10 

BP 

MRS.T.6.  GILLESPIE 

2  3  4  5 

7651 

28  21 

82  17 

7P 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  NO  1 

7859 

MARTIN 

2 

27  07 

80  17 

15, 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

SAINT  MARKS  6  SE 

WAKULLA 

5 

17 

4P 

FISH  0  WLDLIFE  SERV 

2  3  5 

ST  PETERSBURG 

7  886 

PINELLAS 

5 

27  47 

82  38 

30 

4P 

4P 

H.  T.  06ERLY 

2  3  4  5 

SANFORD 

7977 

SEMINOLE 

8 

28  46 

81  16 

25 

8A 

8A 

ELTON  J.MOUWTON.JR 

2  3  5 

SARASOTA 

8021 

27  20 

82  34 

6P 

SECOTAN 

6094 

TAYLOR 

5 

30  12 

83  39 

45 

6P 

6P 

LEON  ROBERTS 

2  3  5 

STUART 

MARTIN 

10 

JOHN  N.  MANN 

2  3  5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8758 

LEON 

5 

30  26 

84  20 

68 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

TAMIAMI  CANAL 

8775 

DADE 

2 

25  46 

80  27 

13 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  4 

8780 

25  45 

80  49 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8788 

HILLSBOROUGH 

5 

27  58 

82  32 

24 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

TARPON  SPRINGS 

8824 

PINELLAS 

5 

28  08 

62  47 

20 

6P 

6P 

DANIEL  I.  ENNETT 

2  3  5 

TAVERN I ER 

8641 

MONROE 

2 

25  01 

60  30 

5 

7P 

EUGENE  LOWE 

2  3  5 

T  ITUSVILLE  2  W 

8942 

BREVARD 

28  35 

80  48 

14 

6P 

6P 

FRANK  6.  ROOF 

2  3  5 

TOHOPEKALIGA  CYP.  CNL 

OSC  EOLA 

28  08 

81  20 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

CLOSED  4/30/5 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5 

62  27 

14 

MID 

CHAMBER  OF  COWERCE 

3  4 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

27  02 

81  21 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  4 

VERNON 

WASHINGTON 

3 

46 

JAMES  D.  PARISH 

3  4 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

60  24 

20 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  4  5 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27  33 

81  49 

120 

6P 

6P 

H,    L.  CARLTON 

2  3  5 

WEST   PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

26  42 

80  02 

15 

6P 

6P 

PALM  BEACH  POST 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

60  06 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

WINTER  HAVEN 

POLK 

5 

28  01 

81  44 

175 

lOA 

lOA 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

LONGBOAT  KEY 

5124 

SARASOTA 

5 

27  25 

62  40 

BA 

G.W.  HERRINGSHAW 

3 
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<s  will  be  ■ 


Heating  degree  days  lor  the  preceding  12  i 

S.tatlORs  appearing  in  the  Index,  but  for  ' 

Unless  otherwise  indicated,  dlneoslODal  ui 
days  are  based  on  a  daily  av 
Table  6. 


4-EVEHGLADE ;      5-GULFi     6-OCHLOC!tOKEE ,     7-OICEKCIIOBEK ;     8-ST ,    JOHNS,      9-ST.    ¥ARY ,  10-SU»AM1» 
REFERENCE  NOTES 

X  number  colutnn  ol  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  *lll  be  no  duplication  ol  nimtn 
uch  as  12  SSI,   indicate  distance  in  ailes  and  direction  tram  the  post  ollicv. 
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'  Sun 
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value  for  a  full  nonth. 
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Beginning  with  the  October  1951  issue  of 
Climatological  Data,  Table  4,  Hourly  Pre- 
cipitation will  be  discontinued  due  to 
curtailment  of  the  funds  necessary  for 
processing  and  publication  of  these  data. 


CHATTANOOGA:  1951 


FLORIDA  -  OCTOBER  1951 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 

A  tropical  storm  crossing  the  southern  part  of  the  State  on  the  2nd  gave  torrential  rains, 
but  winds  were  well  below  hurricane  velocity.  The  month's  average  temperature  of  75.3°  was 
2.3°  above  normal  but  well  below  the  record  high  value  for  October  of  78.8°  set  in  1919. 
Extreme  tenqjeratures  ranged  from  98°  at  Mt .  Pleasant  to  38°  at  Chipley  and  Niceville.  Only 
four  times  in  61  years  has  October  brought  higher  maximum  temperatures  than  this  year.  The 
precipitation  average  of  4.73  inches  was  about  half  an  inch  above  normal.  Rainfall  distri- 
bution was  irregular.  Totals  were  well  above  normal  near  the  upper  east  coast  and  over  the 
Southern  Division  except  in  the  extreme  south  portion.  From  Taylor  County  westward  and  in 
the  Orlando-Brooksvi lie-Tampa  Bay  area  rainfall  was  much  below  normal. 

The  first  three  days  brought  rainy  weather  to  all  but  the  northwest  portion  of  the  State 
and  most  stations  of  the  Central  and  Southern  Divisions  recorded  the  heaviest  one-day  rain 
for  the  month  on  either  the  1st  or  2nd.  Tanperatures  averaged  a  little  above  normal  during 
the  rainy  period  and  clear  weather  following  this  period  sent  maximiim  tenqjeratures  up  to 
the  extent  that  nearly  all  stations  recorded  the  highest  temperature  for  .the  month  during 
the  period  4th  through  7th.  Cooler  weather  reached  the  extreme  northwest  on  the  8th  and 
covered  the  State  by  the  10th.  This  first  sharp  tenq)erature  change  of  the  fall  season 
dropped  ten^)eratures  near  20°  in  the  north  and  about  10°  in  the  south  to  give  most  stations 
their  lowest  readings  for  the  month  during  the  period  9th-12th.  The  13th-16th  was  cool  and 
windy  with  no  rain  of  importance  west  of  the  Suwannee  River,  and  light  to  moderate  showers 
elsewhere  except  that  rains  were  very  heavy,  amounting  to  7  to  9  inches,  in  the  Pompano- 
West  Palm  Beach  area.  The  last  half  of  the  month  brought  unseasonably  warm  weather  except 
for  some  minor  temperature  fluctuations  in  the  extreme  northern  portion.  Precipitation 
during  the  second  half  of  the  month  was  principally  in  the  form  of  scattered  showers,  but 
there  were  heavy  rains  in  the  northeast  portion  and  along  the  upper  east  coast  the  20th- 
22nd  that  contributed  the  heaviest  one-day  rain  of  the  month  for  many  stations  in  the 
Northern  Division. 

The  very  heavy  rains  of  the  lst-2nd  caused  extensive  crop  losses  in  the  Fort  Myers,  Immoka- 
lee ,  Okeechobee,  and  Fort  Pierce  sections  and  heavy  rains  the  13th-14th  in  the  Pompano- 
West  Palm  Beach  area  were  very  destructive  to  truck  crops.  After  these  heavy  rains,  weather 
conditions  were  mostly  favorable  for  planting,  growth,  and  cultivation  of  vegetable  crops. 
However,  much  replanting  had  to  be  done.  Weather  conditions  were  generally  favorable  for 
harvesting  of  fall  crops  such  as  cotton,  corn,  soybeans,  and  sweet  potatoes  in  west  Florida 
but  mostly  too  dry  for  planting  of  oats  and  rye.  Practically  all  of  the  cotton  had  been 
picked  and  ginned  by  the  end  of  the  month.  Digging  of  the  peanut  crc^  was  completed  early 
in  the  month  and  by  the  month's  end  marketing  of  the  crop  was  well  advanced.  This  opera- 
tion was  carried  on  under  almost  ideal  weather  conditions  except  for  the  brief  rainy  spell 
which  accompanied  the  tropical  storm  in  the  south  early  in  the  month.  Pastures,  especially 
in  the  northwest  portion,  dropped  sharply  during  the  month  due  to  a  lack  of  soil  moisture. 
Maturing  oranges  and  grapefruit  showed  additional  color  and  marketing  of  fruit,  especially 
oranges  was  underway  by  the  last  week  of  the  month.    Groves  were  generally  in  good  condition. 

*  *   *     TROPICAL  STORM     *  *  * 

This  storm  was  noted  in  the  central  Gulf  of  Mexico  on  the  1st.  It  moved  eastward  and  the 
center  crossed  Florida  on  October  2nd  from  near  Fort  Myers  to  Vero  Beach.  Very  heavy  rains 
attended  the  central  path  of  this  storm  over  Florida,  where  amounts  ranged  from  about  8  to 
13  inches  ,  but  no  strong  winds  occurred  near  the  center.  The  strong  winds  were  all  in 
squalls  along  the  lower  east  coast  and  the  Keys,  where  50  to  60  miles  per  hour  were  regis- 
tered. Minor  damage  resulted  to  small  craft,  and  there  were  a  few  windows  and  awnings 
lost  along  the  coast  from  Key  West  to  West  Palm  Beach.  The  greatest  damage  was  frcan  the 
flooding  rains  that  flooded  farms  and  pasture  lands  over  a  broad  belt  extending  from  Naples, 
Fort  Myers,  and  Punt  a  Gorda  on  the  west  coast  to  Stuart,  Fort  Pierce,  and  Vero  Beach  on 
the  east.  Early  fall  crops  were  flooded  out  in  the  rich  Okeechobee  farming  area.  Many 
cattle  had  to  be  moved  out  of  the  flooded  area,  and  quite  a  few  were  lost  by  drowning  or 
starvation.  The  monetary  damage  from  all  causes  is  estimated  at  about  $2,000,000.  No 
lives  were  lost,  and  no  injuries  were  reported.   —  J.T.B.B. 
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Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  vritb  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  irom 
prevailing 

Average 

1  « 

£  a 

0 

§  1 

^  "o  S 

&  J 

Dale  of 
fastest  mile 

1:30  ■ 
EST 

7:30  I 
EST 

1:30  p  1 
EST  1 

7:30  p 
EST 

% 

H 

.01-09 

10-49 

50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

1 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8.8 

25 

NE 

21 

~ 

1 

1 

2 

0 

1 

0 

5 

79 

3.2 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

NE 

12 

9.  3 

24* 

NNE 

2 

90 

92 

69 

86 

6 

7 

1 

1 

4 

1 

20 

- 

5.1 

FORT  MYERS  WB  AP 

E 

19 

7.5 

- 

91 

92 

58 

78 

1 

2 

4 

0 

0 

2 

9 

- 

4.5 

JACKSONVILUl  WB  CITY 

NNEf 

20t 

7.7t 

42t 

NEt 

2t 

89t 

90t 

62t 

80t 

3 

2 

6 

1 

0 

1 

13 

86t 

6.2t 

KEY  WEST  WB  CITY 

NEf 

24 1 

7.9 

31 

S 

2 

82t 

84t 

69t 

77t 

2 

7 

4 

1 

1 

0 

IS 

66 

5.4 

LAKELAND  WB  CITY 

5 

8 

2 

0 

0 

0 

IS 

- 

4.7 

MELBOURNE  WB  AP 

NE 

17 

9.4 

25» 

NE 

13 

90 

90 

65 

83 

2 

6 

6 

2 

1 

0 

17 

- 

5.1 

MIAMI   BEACH  WB  CITY 

2 

7 

4 

2 

1 

1 

17 

MIAMI     WB  CITY 

Nt 

15t 

10.7 

55 

S 

2 

88t 

89t 

63t 

75T 

5 

9 

1 

2 

0 

2 

19 

58 

S.S 

ORLANDO  WB  AP 

NNEt 

18t 

9.1 

25* 

NE 

13 

91 

93 

61 

80 

6 

6 

4 

0 

1 

0 

17 

s.a 

PENSACOLA  WB  CITY 

ENKt 

15t 

7.5 

18 

NE 

15 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

6 

88 

3.6 

TALLAHASSEE  WB  AP 

N£ 

19 

5.6 

84 

85 

51 

70 

4 

0 

2 

0 

0 

0 

6 

4.1 

TAMPA  WB  AP 

NE 

17 

6.3 

19 

NE 

13 

91 

93 

56 

75 

6 

3 

1 

1 

0 

0 

11 

77 

4.S 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

NE 

16 

7.6 

88 

88 

65 

81 

5 

3 

0 

1 

2 

2 

13 

5.5 

t     Airport  Data 

•    This  datiuD  is  obtained  by 
visual  observation  since  re- 
cording equipment   le  not  avail- 
able.    It  is  not  necessarily 
the  fastest  mile  occurring  dur- 
ing the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

e 

■n  a 

CP 

Aver£ 

Might 

* 
.3 

Aver£ 

"o  0 

Is 

1891 

69.3 

91 

32 

4.32 

8 

1892 

71.2 

91 

36 

3.94 

8 

1893 

72.6 

95 

41 

4.37 

7 

1894 

72.6 

92 

40 

3.80 

8 

1895 

71.4 

92 

44 

3.25 

8 

1896 

71.9 

94 

40 

3.23 

6 

1897 

72.6 

95 

40 

4.39 

7 

1898 

71.9 

96 

30 

6.29 

10 

1899 

73.4 

94 

49 

6.24 

10 

1900 

75.9 

95 

49 

5.61 

10 

1901 

72.4 

94 

39 

1.85 

4 

1902 

74.4 

96 

33 

5.56 

10 

1903 

71.0 

97 

29 

1.90 

4 

1904 

73.3 

100 

30 

4.69 

8 

1905 

73.4 

96 

35 

2.90 

7 

1906 

71.6 

95 

30 

3. 11 

6 

1907 

71.5 

97 

32 

1.56 

4 

1908 

70.1 

93 

33 

3.43 

6 

1909 

71.6 

96 

34 

2.03 

3 

1910 

73.1 

95 

27 

8.96 

11 

1911 

76.7 

99 

40 

5.25 

9 

1912 

75.0 

95 

39 

4.17 

8 

1913 

69.9 

98 

31 

2.91 

5 

1914 

72.8 

94 

30 

3.99 

10 

1915 

75.2 

96 

40 

7.48 

13 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

*  • 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

£■8 
■S  a 
o  s 

d  ^ 
Zq 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

f  a 

°5 

ZQ 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

73.2 
70.6 
76  .5 
78.8 
71.0 

95 
94 
96 
98 
92 

34 

25 
53 
58 
32 

4.09 
2.60 
5.83 
2.46 
1.81 

10 
6 

12 
7 
5 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

77.7 
73.0 
70.0 
71.1 
73.  2 

98 
96 
94 
96 
95 

41 

29 
29 
35 
37 

5.52 
1.23 
2.49 
5.77 
3.76 

9 
4 

5 
6 
8 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

72.2 
74  .0 
71.5 
71.1 
74.9 

96 
96 
98 
94 
99 

36 
38 
32 
37 
37 

8.57 
8.04 
3.54 
10. 12 
3.53 

11 
14 

8 
12 

7 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

74. 1 
74.7 
71.4 

76.8 
75. 1 

95 
92 
96 
94 
95 

43 

49 
35 
43 
40 

2.74 
6.86 
4.  92 
3.71 
7.  06 

6 
11 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

73.5 
73.4 
74.  7 
71.3 
70.5 

98 
98 
94 
94 
94 

32 
34 
39 
35 
35 

2.65 
3.65 
3. 16 
4.03 
2.  56 

6 
8 
8 
7 
7 

1951 
Period 

75.3 
73.0 

98 

38 

4.73 
4.21 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

74.2 
73.1 
74.3 
74.9 
74.1 

95 
94 
96 
97 
.95 

35 
37 
37 
35 
39 

2.24 
4.35 
4.54 
3.80 
2.  32 

7 
7 
10 
8 
8 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

75.4 
71.2 
70.6 
74.5 
70.8 

99 
97 
93 
95 
91 

38 
29 
31 
33 
34 

5.50 
4.90 
4.66 
2.91 
0.80 

10 
11 
7 
7 
2 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

Highest 

Lowest 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

3 
t- 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  days 

2  S 

Min.  32* 
or  below 

3 

o 

Max  depth 
on  ground 
at  obsn. 

e 

s 

o 
B 

s 

o 

c 

o 

a 

0 

o 
tn 

1.00  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  WB  CITY 

72.8 

2.2 

88 

3+ 

52 

12 

4 

0 

0 

1  .87 

-  1,32 

1  .33 

20 

.0 

0 

4 

1 

1 

BLOUNTSTOWN  2  E 

72.1 

2.6 

96 

7 

41 

12 

5 

0 

1.18 

-  1.64 

.54 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

CARRABELLE 

72.7 

1  .  7 

93 

7 

44 

12 

10 

3 

0 

.  74 

-  2  .63 

.44 

21 

.0 

0 

5 

0 

0 

CHIPLEY  3  E 

71  .0 

2.0 

93 

6+ 

38 

12 

26 

4 

0 

.41 

-  2.27 

.22 

21 

.0 

0 

5 

0 

0 

COMPASS  LAKE 

71.4 

1.9 

95 

6 

42 

11  + 

21 

4 

0 

.37 

-  2.47 

.37 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

CRESTVIEW  CAA  AP 

70.8 

94 

6 

42 

9 

26 

0 

.40 

.  31 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

CROSS  CITY  CAA  AP 

72,6 

94 

6 

41 

11  + 

14 

4 

0 

1.95 

1 . 02 

20 

.0 

0 

6 

1 

1 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

73 .  5 

4  .  4 

97 

6 

44 

9 

11 

5 

0 

.32 

-  3.30 

.15 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

FERNANOINA 

73 . 8 

1.9 

96 

7 

54 

li 

0 

4 

0 

10.08 

6  .  07 

4 . 34 

21 

.0 

0 

11 

4 

2 

GLEN  SAINT  MARY 

72.  1 

2  .  1 

95 

6 

41 

12 

11 

5 

0 

1  .47 

-  1  .43 

.92 

21 

,0 

0 

7 

1 

0 

MILLIARD 

71  .5 

.  1.7 

95 

6 

42 

12 

13 

4 

0 

7  .  06 

3  .86 

6.36 

21 

.0 

0 

7 

1 

1 

JACKSONVILLE  WB  AP 

73.4 

3.3 

96 

6 

48 

11 

7 

4 

0 

5 .  53 

1 .  07 

2  .63 

21 

.0 

0 

9 

3 

2 

JACKSONVILLE  BEACH 

73  .  5 

95 

7 

51 

11+ 

6 

4 

0 

7.78 

2  .  55 

22 

.0 

0 

12 

4 

3 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

73.5 

2,4 

95 

6+ 

51 

11 

8 

4 

0 

6.02 

1  .  56 

3  .80 

21 

.  0 

0 

10 

2 

1 

JASPER  10  E 

72.1 

3,0 

95 

6+ 

45 

11  + 

6 

5 

0 

2.25 

-  .21 

2  .00 

21 

.0 

0 

4 

1 

1 

LAKE  CITY  2  E 

73.  1 

2.9 

96 

6 

45 

11  + 

10 

5 

0 

3.77 

1.04 

1 .84 

21 

.0 

0 

7 

2 

2 

MAD  I  SON 

72.8 

2  .  5 

95 

6+ 

43 

11 

8 

4 

0 

1  .  70 

.80 

1 .  57 

21 

.0 

0 

4 

1 

1 

MARIANNA  CAA  AP 

71  .6 

94 

6 

41 

12 

19 

5 

0 

.59 

.30 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

MARIANNA   INO  SCHOOL 

70 . 4 

1  .  4 

93 

6 

40 

11 

24 

4 

0 

.74 

-  2.10 

.72 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

MAYO  5  NW 

72.4 

94 

6 

40 

11  + 

15 

4 

0 

6.59 

4.98 

21 

.0 

0 

5 

2 

2 

MILTON  EXP  STATION 

70.9 

92 

5 

42 

9+ 

30 

5 

0 

.76 

,51 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

MONT ICELLO 

72.1 

2.5 

95 

6+ 

42 

11 

14 

4 

0 

2  .  51 

-  .61 

1,75 

20 

.  0 

0 

6 

2 

1 

MT  PLEASANT 

72.2 

3.9 

98 

6 

42 

11 

17 

5 

0 

1.44 

-  1  .20 

1.04 

20 

.0 

0 

2 

1 

1 

NICEVILLE 

70.2 

o.e 

92 

6 

36 

11  + 

0 

1.10 

-  2  .64 

1.00 

24 

0 

1 

PANAMA  CITY 

73.9 

3.3 

93 

5 

50 

9+ 

7 

4 

0 

.08 

-  3.96 

.08 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

PENSACOLA  CAA  AP 

73,7 

95 

5 

47 

9 

14 

5 

0 

.15 

.12 

23 

.  0 

0 

2 

0 

0 

PENSACOLA  WB  CITY 

72.5 

2.6 

91 

7 

47 

9 

14 

1 

0 

.25 

-  3.95 

.19 

24 

,0 

0 

3 

0 

0 

QUINCY   EXP  STATION 

71.2 

1.8 

94 

7 

43 

12 

4 

0 

1  .69 

-  1 .28 

1  .44 

21 

.0 

0 

6 

1 

1 

SAINT  MARKS  6  SE 

73.1 

4.4 

95 

6 

44 

11 

8 

5 

0 

1  .40 

-  2.59 

1.00 

21 

.0 

0 

3 

1 

1 

SECOTAN 

73.  OM 

96 

6 

39 

10 

12 

5 

0 

2  .95 

1.  66 

21 

.0 

0 

3 

2 

1 

TALLAHASSEE  WB  AP 

72.7 

5.0 

93 

6+ 

46 

11 

8 

4 

0 

.62 

-  2.17 

.  54 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

72.3 

2.38 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

76.9 

2.6 

96 

6 

54 

11+ 

0 

10 

0 

1 ,05 

-  2.58 

.56 

2 

.0 

0 

7 

1 

0 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

75.0 

1.3 

89 

5+ 

53 

11 

1 

0 

0 

,  48 

-  2.85 

.17 

1 

.  0 

0 

4 

0 

0 

BUSHNELL  2  E 

75.  7M 

3.5 

95 

6 

47 

12 

3 

8 

0 

,78 

-  2  .40 

.  38 

1 

.  0 

0 

6 

0 

0 

CAMP  BLANDING 

73.1 

95 

7 

47 

11 

4 

0 

3.08 

.90 

1 

.0 

0 

8 

3 

0 

CEDAR  KEY 

76.1 

2.4 

94 

7 

54 

11 

0 

6 

0 

1.50 

-  1  .05 

1 .00 

20 

.0 

0 

3 

1 

1 

CLEARWATER 

76.5 

0.9 

90 

25 

58 

12 

0 

1 

0 

1  .47 

-  1.80 

.82 

1 

.0 

0 

3 

2 

0 

CLERMONT  6  S 

76.7 

1.6 

94 

5+ 

54 

12 

0 

10 

0 

1.65 

-  1,56 

.69 

2 

.0 

0 

8 

1 

0 

CRESCENT  CITY  2  SW 

75.0 

2.2 

95 

7 

50 

11 

1 

4 

0 

5.83 

1,70 

2  .78 

1 

.0 

0 

7 

3 

3 

DAYTONA  BEACH 

75.8 

94 

7 

55 

11 

4 

0 

11.64 

2.94 

22 

.0 

0 

13 

9 

5 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

75.2 

2.7 

94 

6 

53 

11 

2 

4 

0 

8.54 

2.79 

2.14 

15 

.0 

0 

14 

6 

5 

DE  LAND 

74.3 

1.4 

92 

7 

53 

11  + 

3 

0 

3.76 

-  .92 

1.01 

2 

.0 

0 

14 

3 

1 

EUSTI5  2  S 

76.3 

2.7 

93 

6 

55 

11 

0 

5 

0 

.80 

-  2.74 

.51 

2 

.0 

0 

5 

1 

0 

FEDERAL  POINT 

74. 6M 

1.9 

95 

6 

53 

11 

3 

4 

0 

9.91 

5.35 

6.31 

1 

.0 

0 

12 

3 

2 

GAINESVILLE  UNIV 

74.8 

2.8 

94 

7+ 

51 

11 

5 

0 

3  .22 

.38 

1.79 

1 

.0 

0 

8 

2 

1 

HIGH  SPRINGS 

73.9 

94 

6+ 

52 

19 

0 

5 

0 

.98 

.42 

21 

.0 

0 

5 

0 

0 

INVERNESS 

KISSIMMEE 

76.1 

1.6 

94 

7 

52 

12 

0 

5 

0 

3.39 

-  .62 

1.48 

2 

.0 

0 

7 

4 

1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

76.2 

1  .2 

93 

7 

54 

12 

0 

6 

0 

1 .78 

-  1.98 

.41 

2 

.0 

0 

10 

1 

0 

LAKE  HIAWASSE 

75.4 

93 

8 

55 

11+ 

4 

0 

2.40 

1 .56 

2 

.0 

0 

11 

1 

1 

LAKELAND  WB  CITY 

76.0 

1.0 

92 

5+ 

55 

11 

1 

5 

0 

.81 

-  1.81 

,28 

1 

.0 

0 

10 

0 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

75,5 

1.0 

92 

6 

54 

11 

3 

0 

2.16 

-  1.82 

,94 

2 

.0 

0 

9 

1 

0 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

76,2 

2.5 

97 

7 

54 

11 

1 

4 

0 

8.94 

2.75 

2,41 

21 

.0 

0 

14 

4 

4 

OCAUV 

75.3 

3  ,4 

95 

6 

49 

1 1 

5 

2.64 

—  .31 

1 . 66 

1 

.0 

0 

7 

1 

OCALA  AIRPORT 

75.0 

97 

5+ 

44 

11  + 

7 

a 

0 

1 . 45 

1 .03 

1 

.0 

0 

5 

1 

1 

ORLANDO  WATER  PLANT 

76.3 

94 

7 

55 

4 

3  .40 

.0 

0 

16 

2 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

76  . 1 

2  .  0 

94 

6 

55 

11 

5 

3.08 

-  1.53 

1 . 93 

2 

.0 

0 

11 

1 

PALATKA 

75.4 

2,5 

95 

5 

51 

11 

5 

0 

11.78 

6.01 

8.56 

1 

.0 

0 

15 

3 

1 

PLANT  CITY 

76.1 

2,5 

94 

5 

50 

12 

I 

0 

1.17 

-  1.80 

.41 

1 

0 

0 

RAIFORO  ST  PRISON 

74. 6M 

3  ,6 

95 

5+ 

56 

10 

0 

6 

■0 

1 .  02 

-  1  .80 

.45 

23 

.0 

0 

6 

0 

0 

SAINT  AUGUSTINE 

74.  5M 

2,0 

93 

6 

52 

11 

3 

0 

9.63 

4.69 

0 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

74.7 

95 

7 

52 

11 

2 

0 

10.78 

2  .  54 

21 

0 

SAINT  LEO 

76.2 

2 , 7 

93 

5+ 

55 

11 

0 

5 

0 

.80 

-  2.80 

.55 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

ST  PETERSBURG 

75.9 

-  0,8 

90 

5+ 

59 

11  + 

0 

2 

0 

2.20 

-  1  .03 

1.50 

1 

.0 

0 

2 

2 

1 

SANFORD 

76 . 0 

1  ,5 

94 

8 

55 

11 

5 

0 

6.26 

1 .60 

2.31 

2 

.0 

0 

14 

6 

1 

TAMPA  WB  AIRPORT 

76.4 

2  , 1 

93 

7 

57 

11  + 

0 

5 

0 

.84 

-  2.25 

.60 

1 

.0 

0  1 

5 

1 

0 

TARPON  SPRINGS 

76 . 5 

2,3 

90 

4+ 

54 

12 

0 

7 

0 

.62 

-  2.58 

.  42 

1 

0  1 

WINTER  HAVEN 

77.0 

94 

6+ 

57 

11 

8 

0 

1,57 

.41 

2 

.0 

0 

9 

0 

0 

Dl  VI SION 

75.6 

3,65 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

77.9 

2.8 

93 

5 

56 

U 

0 

4 

0 

6,75 

2.96 

4.44 

2 

.0 

0 

9 

2 

2 

AVON  PARK 

77.3 

1.9 

93 

5+ 

57 

11 

0 

9 

0 

5.94 

1  .90 

1.85 

1 

.0 

0 

7 

4 

3 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

75.5 

0.4 

90 

7 

61 

11 

1 

0 

12.77 

7.93 

6,29 

2 

.0 

0 

6 

4 

2 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

78.7 

95 

9 

62 

28 

0 

9 

0 

9.15 

9.07 

2 

.0 

0 

4 

1 

BIG  PINE  KEY  INN 

79.9 

91 

8 

67 

20+ 

0 

4 

0 

4  .  74 

1  ,32 

9 

.0 

0 

10 

5 

BRAOENTON 

75.9 

1.4 

89 

5 

59 

11  + 

0 

0 

0 

2  .  05 

-  1  ,34 

1,65 

2 

.  0 

0 

2 

1 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

77.6 

90 

4+ 

64 

11  + 

0 

3 

0 

4.25 

1,50 

28 

.0 

0 

7 

4 

CAPT IVA 

CLEWISTON  U  S  ENG 

77.9 

88 

22 

65 

11 

0 

0 

9,60 

7.  50 

2 

.0 

0 

6 

3 

COCONUT  GROVE  7  S 

77.3 

0.2 

89 

4  + 

62 

11 

0 

0 

8,96 

.10 

2  .13 

2 

.0 

0 

17 

5 

DRY  TORTUGAS 

78.6 

69 

12 

69 

12 

0 

0 

0 

3  ,61 

1.15 

2 

.0 

0 

7 

4 

1 

EVERGLADES 

78.1 

-  0.2 

93 

4+ 

61 

11 

0 

9 

0 

2.69 

-  2,81 

1.40 

.0 

0 

8 

2 

2 

FELLSMERE 

76.6 

1.2 

93 

5+ 

56 

1  1 

0 

6 

0 

4.80 

-  1  .02 

1  .38 

2 

.  0 

0 

15 

3 

2 

FORT  LAUDERDALE 

78.2 

0.3 

91 

3  + 

62 

11  + 

0 

7 

0 

7.05 

-  4.16 

3.10 

2 

.  0 

0 

11 

3 

2 

FORT  MYERS  WB  AP 

77.2 

1.3 

90 

5+ 

60 

11  + 

0 

6 

0 

11 .91 

7.43 

6.16 

1 

.0 

0 

8 

2 

2 

See 

reierer 

ce  note 

8  folloV 

ring  Sta 

tion  Index 
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Table  2— Continued 


CUMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
OCTOBER  1951 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

■g 
e 

JS 

s 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

1 

Departure 
from  normal 

Qrealeat  day 

Date 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  days 

0  S 

01  g 

1  8 

S!l 

o 

d  M 

1  s 

*  0 

0 
H 

Max  depth 
on  ground 
at  obsn. 

0 

Q 

• 

1 

0 

^ 

• 

§ 

0 

^ 

1.00  or 
more 

FORT  PIERCE 

0.1 

90 

° 

I 

0 

10.  73 

3.83 

4.91 

3 

.0 

0 

14 

3 

3 

HIALEAH 

76. 

89 

8 

53 

11  + 

0 

0 

8.27 

1  .85 

3 

.  0 

0 

12 

5 

4 

HOMESTEAD  EXP  STA 

76.7 

-  0.1 

95 

4 

60 

20+ 

0 

5 

0 

5.60 

-  4.17 

1  . 31 

1 

.  0 

0 

11 

5 

HYPOLUXO 

78.9 

1.2 

91 

5+ 

63 

11 

0 

5 

0 

9.12 

.46 

2.95 

14 

.0 

0 

11 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

79.5 

0.2 

89 

4 

70 

17 

0 

0 

0 

4.02 

-  1  .98 

1 .  50 

5 

.  0 

0 

10 

2 

1 

KLEY  WEST  WB  CITY 

91 

3  .82 

-  2.18 

1  .65 

2 

.  0 

0 

13 

2 

1 

LA  BELLE 

76.0 

0.4 

89 

6 

58 

11  + 

0 

0 

0 

1  0.  49 

6.70 

.0 

0 

6 

LAK.E  PLACID  2  SW 

77.  3M 

2.1 

94 

5+ 

0 

0 

1  1  .  90 

9.  10 

2 

.  0 

0 

9 

4 

1 

LOXAKATCHEE 

76.2 

90 

5+ 

60 

11 

4 

0 

12.49 

4.28 

14 

.  0 

0 

1 1 

4 

4 

MARATHON  VACA  KEY 

78.8 

92 

6 

67 

12+ 

0 

5 

0 

5.  14 

3  .94 

17 

.0 

0 

8 

2 

1 

MELBOURNE  WB  AP 

91 

3 

0 

5.52 

-  1.31 

1.87 

2 

.  0 

0 

1  5 

3 

1 

MERRITT   ISLAND  5  S 

76.6 

1.1 

89 

5+ 

59 

11 

0 

0 

0 

7,04 

.45 

2.48 

2 

.  0 

0 

1  4 

5 

2 

MIAMI  BEACH 

78.7 

O.B 

88 

3+ 

66 

11 

0 

0 

0 

6 .  58 

3.  05 

1 

.  0 

0 

15 

4 

2 

MIAMI   we  AIRPORT 

78.1 

90 

5+ 

65 

19 

0 

2 

0 

6.54 

2.95 

1 

.  0 

0 

14 

5 

2 

MIAMI   WB  CITY 

77.9 

-  0.1 

87 

4+ 

65 

11  + 

0 

0 

0 

8.01 

.27 

3.26 

1 

.  0 

0 

14 

4 

2 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

1.1 

91 

3 1 

62 

1 1 

0 

1 

0 

7.74 

3.84 

5.93 

2 

.  0 

0 

6 

2 

1 

NAPLES 

77.5 

90 

5 

61 

11 

0 

1 

0 

17.52 

10.  70 

2 

.  0 

0 

7 

5 

3 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

91 

60 

1 1 

2 

0 

1 1  .  52 

7.02 

9.29 

2 

.  0 

0 

14 

2 

1 

POMPANO  BEACH 

77.4 

90 

29 

51 

19 

0 

1 

0 

14.58 

8.09 

14 

.0 

0 

11 

PUNTA  GORDA 

80.  5 

4.4 

94 

6 

60 

12 

0 

12 

0 

lb.  03 

5.05 

7.60 

2 

.0 

0 

7 

2 

2 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

77.  2M 

93 

4 

51 

11 

0 

0 

6.05 

1  .63 

B 

.  0 

0  • 

8 

6 

2 

SARASOTA 

STUART 

78.7 

0.9 

95 

5+ 

60 

14 

0 

1  0 

0 

10.57 

3.75 

3 

.  0 

0 

13 

6 

4 

TAMIAMI   TRAIL   'lO  MI  BEND 

80.2 

93 

9+ 

57 

11  + 

15 

0 

5.23 

2.85 

2 

.0 

0 

9 

2 

2 

TAVERNIER 

79.3 

0.3 

90 

4 

58 

U 

0 

1 

0 

5.  05 

-  2.97 

1 .92 

9 

.0 

0 

12 

3 

2 

TITUSVILLE  2  W 

94 

6 

5 

9.40 

3.77 

4.03 

2 

.0 

0 

13 

5 

3 

VERO  BEACH  CAA  AP 

77.3 

91 

5 

60 

11 

0 

4 

0 

4.54 

2 

.  0 

0 

15 

4 

3 

WAUtHULA  2  NW 

75.  5M 

0.3 

92 

5+ 

52 

12 

0 

5 

0 

4.10 

.42 

2.00 

1 

.0 

0 

6 

2 

2 

WEST  PALM  BEACH 

78.3 

0.8 

89 

4 

64 

11 

0 

0 

0 

6.53 

-  3.49 

3.84 

2 

.0 

0 

9 

3 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

78.8 

1.3 

91 

4+ 

54 

11 

0 

3 

0 

12  .62 

2.50 

5.85 

14 

.0 

0 

8 

5 

4 

DIVISION 

77.7 

7.91 

.0 

STATE 

75.3 

2.3 

4.73 

.52 

.0 

DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 


See  reference  notee  following  Station  Index. 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1.49 

1.89 
.25 
.46 

4.44 

1.49 

.56 
6.29 

.27 

4.51 

.03 

.05 
.70 

T 

.02 

.03 

.02 

.03 
.25 
.02 

1.33 
.02 
.52 

.27 
.08 

T 

.18 

1.62 
.01 

n. 

.54 

.13 

.06 
.06 

.47 

1.87 
6.75 
5.94 
1.05 
13.77 

1.16 

.09 

9.11 
9.07 
.65 

15.72 

.03 
.  14 

.07 

1.32 
1.3S 

.90 

.93 

T 

.49 

.03 

.02 
.12 
.06 

T 

.67 

T 

.54 

.26 

.22 

.11 
.15 

.53 
.32 

7.77 
9.15 
4.74 
1. 18 
23.66 

.40 

.  17 
.76 
.63 
.38 

1.65 
.13 
.19 
.19 
.14 

.02 

T 
T 

.01 

.09 
.02 

.08 
.21 
.26 
.21 

T 

T 

.37 
T 

3.05 
.48 
1.43 
1.08 
.78 

.90 
.  26 

.46 

.  71 

.05 

T 

.76 

.52 

.05 
T 

.68 
T 

.45 

.22 

.34 
.44 

.51 

.08 
T 

.09 
.03 

.20 
.05 

.02 

.02 

1.50 
.03 

3.08 
.30 
4.25 

.74 

.30 
.82 

.20 
.64 

T 

.07 
.01 

T 
T 

T 

1.00 

.08 

.74 
.23 

.05 
.05 

T 

.02 

T 

.05 

.06 
1.50 
.79 
.41 
1.47 

.  38 

.  69 

T 

.04 

T 

.  18 

.07 

.09 

.11 

.09 

1.65 

.91 
1.30 

7.50 
2.13 

.01 
.12 

.44 

.06 

.69 
.59 

.01 

.48 
.16 

.01 

1.88 

1.55 

.23 

.37 

.07 

.14 

.10 

.01 

.12 

.02 

9.60 
8.96 
.37 

2.78 

.42 
.42 

1.93 

.43 

I 

2.95 
.88 

.04 
.63 

T 

.06 

1.04 
.20 

.90 

.02 

T 
2.34 
1.22 

.24 

.  16 
.17 

.24 

1.35 

.03 

1.20 
1.02 
.53 

.04 
.37 

.74 

.25 
T 

.05 
.12 
2.94 

.05 
T 

.18 
1.12 

.31 

.17 
.02 

.02 
.43 

.07 
.16 

.12 

.03 

.31 
.09 

.03 

5.83 
.40 
1.95 
9.01 
11.64 

.  16 

.57 
.25 
.11 

1.25 

1.01 
1.15 
.51 

.06 
.70 

T 

.74 

T 

T 

.04 

2. 14 

.  11 
.76 

.08 
.31 
.07 

1.51 

.12 
.05 

.04 

.03 

.57 
.32 
.03 

2.02 
.08 
.17 
T 

1.57 
.15 
.02 

.07 
.30 
.08 

T 

.09 
.64 

T 

.01 

.02 
.02 

T 

.03 

.01 
.04 

8.54 

.32 
3.76 
3.61 

.80 

.02 
6.31 
.41 
.34 
.20 

1.40 
.21 

1.38 
.67 

3. 10 

.01 
T 

.41 
.05 

T 

.22 

1.36 

.01 
.09 
.55 

.01 
.02 
.45 

.25 
.13 

.10 

.05 
1.10 

.66 
1.70 

.45 
.20 

.  15 

.01 
.11 
.09 
.14 
.30 

.02 

.01 
.03 
.10 

T 

.65 
.01 

1.01 
.10 
4.34 

.45 
.20 
3.18 
.05 

.90 
.17 

T 

T 

.07 
.20 
.45 

.12 
T 

.08 
.03 

T 

2.89 
9.91 
4.80 
10.08 
7.05 

6. 16 

.  06 
1 . 79 
.  12 

4.78 

2.00 
.02 
.10 

1.62 

4.91 
.07 
.06 
.08 

I 

T 

T 

.11 

T 

.12 
1.95 

.02 

.  15 
.49 
.05 

.03 

.39 
.07 

.20 
.17 

.01 

.19 

.06 

.  10 
.05 

.20 
.36 
.92 
.10 

.32 

.04 
.54 

.58 
.04 

.26 
.38 

.02 
.01 

.05 

.03 
.03 

.25 

T 
T 

.03 
.07 

.25 

T 

11.91 
10,73 
3.22 
1.47 

3.08 

1.50 
T 

.  12 
1.31 

1.80 
.  18 
.48 

1.28 

1.37 

1.85 
.03 
.35 

2.54 

.  11 

.68 

.78 

.  15 

I 

.69 
1.00 

.15 
.07 
.02 
2.95 

.01 
T 

T 

.  12 
.04 
.36 
.70 

1. 15 
.51 

.14 

.  42 

.15 
T 

.42 
6.36 

.07 

.01 

.09 

.  14 
T 

.33 
T 

T 
T 

.  01 

.22 
T 

.10 

.  14 

.33 
T 

.06 
.30 

.  10 

8.27 
.98 

7.06 
.44 

5.60 

9.12 

..39 
.04 

1.40 

.33 
.33 

T 

.02 
.08 

.05 
.08 

.50 
.15 

.04 

.52 

.07 

.10 
.08 
.24 

2.63 
1.84 

.40 
1.49 
2.55 

.06 
T 
1.86 

.19 

T 

.05 

T 

.04 

.09 
T 

3.31 
5.53 
7.76 

.  IS 

3.31 
.12 
.07 

.42 
.05 
.21 
.82 
1.65 

.01 

1.50 
.86 

.07 
.20 
.34 

T 

.43 
.13 
.19 

.08 
.02 

T 

.01 
.18 

.19 

T 
T 

.33 

.01 
.49 
T 

.06 

2.82 
.27 
.12 

.03 
.38 
.38 

.17 

.10 

3.80 
2.00 
.02 

.70 
.07 

T 

.25 
.03 
.03 

T 
T 

.02 

T 

.1« 
.15 

.03 

.23 
T 

.07 

.10 

.07 
T 

6.02 
2.25 
7.79 
4.02 
3.82 

.51 
.23 
.39 

1.48 
10.08 
.41 
.04 
1.56 

.02 
.02 

.33 

.02 

.05 
.04 

.56 
.20 
.03 

.25 
.05 

.12 
T 

.03 

.01 

.07 

.18 
1.50 

1.84 

.10 

.22 
.07 
.12 

.02 
.04 

.62 
.03 
.13 

.25 
T 

.13 

.03 
.05 

.03 

3.39 
10.49 
1.78 
3.77 
2.40 

.28 
.75 
1.75 
2.45 
.2, 

.07 
9.10 
7.50 
2.00 
4.12 

2.70 
1.52 

.04 
.72 
.90 
.02 

1.90 

T 

.12 

.18 
.55 

.02 
4.28 

T 

.44 

.08 
.05 

T 

.08 
.03 

T 

.01 

.08 

T 

.05 
.09 

.24 
T 

.03 
T 

.10 
.06 

.02 
.01 

.62 

.01 
T 

.04 
.04 

.09 
.10 

.81 
11.90 
13.05 
5.37 
13.49 

.08 
T 

.08 

.12 

.63 

.18 

.15 

.03 
.02 

.21 

T 
3.94 

.30 
1.10 

1.57 

.24 

.72 
4.98 

T 

T 

.01 
T 

T 

.02 

T 

.03 
T 

.02 
.28 

.02 
T 

.04 
T 

1.70 
5.14 
.59 
.74 
6.59 

.81 
.67 
3.05 
2.95 
3.26 

1.87 
2.48 
1.40 
.65 
.72 

T 

.06 
1.02 
.69 
.65 
.94 

.76 
.03 
.06 

.01 

.07 

T 

T 

.  26 

.01 
.06 
.34 

.32 
.13 
.13 
T 

.02 

.22 
.94 
T 

T 

.04 
.07 
1.22 
2.36 

.06 

.  10 
.01 

.02 

.37 
.03 
.12 
.57 
T 

.01 

.85 
.14 

T 

.  33 
.33 

.01 
.15 
.10 
.10 
.07 

.30 
.81 
.01 
.02 
.04 

.04 

.33 
.04 
.13 
.08 

T 

.02 
.01 
.09 
T 

T 

.03 

.03 

.06 
.03 
.04 

.03 

T 

.04 

5.52 
7.04 
6.58 
6.54 

8.01 

.48 

.20 

.02 
5.93 
.94 

.82 

.48 

T 

.01 
.13 

.02 
.07 

.03 
T 

.40 

.10 

1.75 
1.04 

.58 
.22 

.51 

T 

.05 

.35 
.02 

T 

.46 

.01 

.12 

.76 
3.51 
7.74 
3.16 
1.44 

1.21 
3.25 
.31 

2.01 

8.30 
10.70 
1.67 

.21 

.17 

T 

.70 
.35 

1.98 

T 

T 

.04 

.33 

.02 
.15 

.45 

.07 
.12 

.01 
.20 

.05 

.07 
T 

1.12 
.13 

T 
2.41 

2.13 
1.30 

.07 
.67 

1.00 
T 

.75 
T 

.02 
.15 

T 

.10 
T 

10.01 
17.53 
8.94 
1. 10 
4.65 

1.66 

1.03 
.55 
.44 

2.39 

.17 
.20 
8.08 
9.29 
2.03 

T 

.  10 
.09 

.06 

.22 

1.05 
.27 

2.60 
.09 

.05 
T 

.45 
.83 
.05 

.03 
.02 
.08 
.13 
.03 

.07 

.26 
.17 

.10 

.03 
.03 

.22 

.15 

1.80 

.13 

.03 

.45 
T 

.04 
.02 

.11 
.02 

.07 
.02 
.14 

.09 

2.64 
1.45 
15.18 
11.52 
5.10 

.13 
.09 
8.56 

1.75 
1.93 
.28 

.09 
.05 

.02 

.40 

T 

.15 

T 

.10 

.  10 
.21 
.74 
T 

.05 
.36 

.05 

.  20 
.04 

.05 

T 

.04 
.03 
.43 

.10 
.03 
.58 

.07 
.23 
.26 

.60 
.12 
.01 

.12 

.05 
.01 

.03 

.07 
T 

.03 
.06 

T 

.08 

T 

.03 
T 

.07 

.01 

.08 

3.40 
3.08 
11.78 
.08 
.  15 

.64 
.41 

.94 

.07 

9!  84 

.29 
.44 

.08 

.68 
.3i 

!i2 

.10 
l!07 

.02 
.48 

.05 

2.05 
.23 

.57 

.02 

.  14 

.01 

.05 
.35 
.  13 

.19 
.06 

.02 

T 

!l2 

T 

.01 
.05 

.02 

.01 

.10 

T 

T 

.25 
5.99 
1. 17 
14.58 
8.78 

2. 19 
.04 
.02 
.85 

1.14 

7.50 

.13 
1.43 
1.75 

.  15 
T 

.20 

1.63 
T 

.10 
.78 

.65 

.05 

.10 
T 

.05 

.05 
.61 

.02 
.07 
.55 
.29 

1.44 

.33 

.02 
.02 

3.82 

.01 
.45 

.47 

.03 

.16 

.02 

.15 
.37 

T 

.70 

10.03 
1.69 
1.02 
6.06 
9.63 

StAtion 


APALACBICOLA  WB  CITT  B 

ARCADIA 

AVOH  PARK 

BARTO» 

BSLLE  OLAOE  EXP  STA 

BELLE  GLADE  BRCR  GATE  4R 
BIG  CYPHE33   IND  RES 
BIG  PINE  KEY  INN 
BLOtntTSTOWN  2  E 
BOiriTA  SPG3  2  E3E 

BRADBKTON 

BSOOKSVILLE  CBIN  BILL 
BROOKSVILLE  NURSERY  NO  1 
BBOOKSVILLE  NURSERY  NO  2 
BU3HNELL  2  E 

CAUP  BLANDING 
CANTONMENT 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRABELLE 

CARYVILLE 
CEDAR  KEY 
CBATTAHOOCBEB 
CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER 

CLERMONT  6  S 

CLEWISTON  R 
CLEiriSTOK  V  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 
COMPASS  LAKE 

CRESCENT  CTY  2  SW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAN  I A  !>  V 
DAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  *B  AP  R 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

DRY  TORTOGAS 

EUSTIS  2  S 

EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSHERE 
PERNANDINA 
FORT  LAUDERDALE 

PORT  MYERS  IfB  AP  R 
FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UNIV 
GLEN  SAINT  MARY 
BART  LAKE 

HIALEAB 
BIGH  SPRINGS 
BILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 

HYPOLUXO 
INVERNESS 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 

JACKSONVILLE  WB  CITY  R 

JASPER   10  E 

KENDALL  2  E3E 

KEY  tTEST  WB  AIRPORT  R 

KEY  WEST  IfB  CITT  R 

KISSIHMEE 

l.A  BELLE  R 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 
LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORD 
LONGBOAT  KEY 
LOXABATCBEE 

MADISON 

MARATHON  VAC  A  KEY 
MARIANNA  CAA  AP 
MARIANNA   INP  SCHOOL 
MAYO  5  NW 

MELBOURNE  WB  AP  R 
HEBHITT   ISLAND  5  S 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 
MIAMI  WD  C ITY  R 

MILTON  EXP  STATION 

HONTICELLO 

MOORE  HAVEN  IXX^K  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 
NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

HICEVILLE 

NITTAW   1  S 

OCALA 

OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  d  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE  3PNGS  1  E 

ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
PALATKA 
PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 

PEN3AC0LA  WB  CITY  R 

PETERS 

PLANT  CITY 

POHPANO  BEACH 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL  R 

PUNTA  GORDA 
QUINCY  EXP  STATION 
RAIFORD  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
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Table  3-Contmued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  IS 

ontb 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

SAINT  HARKS  6  SE 

ST  PETERSBURG 

SAHPORD 

1.8S 
.5S 

l.SC 

1.58 
.25 

.70 

.06 
.54 

.48 

.11 

.59 

2.03 
T 
T 

.16 

.30 
T 

.02 

.75 
T 

.35 

2.54 

1.00 

.48 

T 

T 

T 

T 

.05 

10.78 
.60 
1.40 
2.20 

SARASOTA 
SECOTAN 
STUART 

TALLAHASSEE  WB  AP 
TAHIAHl  TRL  40  lil  BD 

.61 

2.00 
T 

3.75 
.46 

.09 

.08 

.40 
1.90 

1.00 

1.64 

T 

.38 

.10 
T 

.89 
.55 
.54 

1.66 
.08 

.16 

.14 

.40 
T 

.05 

2.95 
10.57 
.62 

TAUPA  WB  AIRPORT  R 
TARPON  SPRINGS 
TAVERN  I ER 
TITUSVILLE  2  IT 
VERO  BEACH  CAA  AP 

.60 
.  12 
.  19 
.46 

T 

.03 
.42 
4.03 

.12 

.44 

T 

.12 
1.92 

.50 
.02 

.05 

.04 

.65 

.03 
T 

.22 
.04 

.03 

.01 

1. 15 
.05 

.05 
.50 

.18 
T 

1.28 
.  1& 

T 
T 

1.38 
.  37 

T 

.14 

.31 

T 

.37 
.  13 

.13 
.  22 

T 

.03 
.03 

.01 

T 

.09 
.04 

.02 
.02 

.84 
.63 

9.06 
9.40 
9.68 

lAUCHULA  2  NW 

VEST  PALH  BEACH 

VEST  PALH  BEACH  VB  AP  R 

WINTER  HAVEN 

2.00 
.75 

1.33 
.13 

1.07 
3.84 
2.73 
.41 

T 
T 
T 

.06 

.21 
.97 

.49 

.02 

T 

.  18 
1.69 

.31 
.75 
5.85 

T 

.06 
T 

.04 

.06 

.02 

.08 

T 
T 

.08 

.01 

T 

.31 

.46 

.19 
T 

.02 

.16 

T 
T 

.16 

T 

.36 

T 

T 

4.10 
6.53 
12.62 
t.57 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5   ^     

Day  Ol  Month 


Slatlon 

1  j 

2  j 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

isl 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1 

1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

APALACHICOtA  KB  CITY 

MAX 

82 

86 

88 

8« 

87 

87 

88 

79 

72 

7* 

75 

73 

78 

81 

74 

79 

78 

78 

83 

76 

77 

79 

76 

81 

78 

78 

77 

83 

76 

80 

82 

79.7 

MIN 

73 

70 

69 

68 

70 

73 

75 

62 

55 

54 

54 

52 

58 

62 

64 

64 

64 

62 

61 

67 

70 

69 

69 

69 

67 

73 

69 

71 

66 

67 

74 

65>8 

ARCAOl* 

MAX 

86 

86 

87 

90 

93 

90 

91 

89 

89 

79 

76 

87 

88 

87 

86 

85 

86 

85 

78 

88 

88 

88 

86 

88 

87 

88 

89 

88 

89 

88 

86 

86(8 

MIN 

71 

71 

70 

74 

75 

68 

73 

72 

68 

62 

56 

65 

74 

73 

75 

73 

68 

68 

66 

72 

71 

68 

68 

69 

69 

67 

69 

61 

68 

66 

67 

6S<9 

AVON  PARK 

MAX 

81 

88 

88 

90 

93 

93 

93 

91 

90 

81 

77 

83 

83 

84 

86 

87 

88 

86 

82 

81 

83 

86 

87 

89 

90 

85 

86 

87 

90 

89 

90 

86.7 

MIN 

72 

71 

69 

69 

68 

67 

68 

69 

73 

62 

57 

60 

66 

7? 

70 

70 

70 

69 

62 

64 

65 

65 

67 

68 

70 

71 

69 

68 

72 

70 

71 

67.9 

BARTOW 

MAX 

78 

89 

91 

94 

95 

96 

95 

94 

91 

82 

78 

85 

83 

85 

88 

87 

87 

88 

84 

87 

87 

92 

87 

88 

80 

86 

87 

89 

92 

89 

90 

88. 2 

MIN 

72 

71 

68 

68 

64 

65 

66 

66 

68 

62 

54 

54 

63 

70 

70 

60 

68 

67 

59 

65 

63 

60 

68 

67 

68 

67 

67 

63 

64 

64 

62 

65.5 

BELLE  6LADE  EXP  5TA 

MAX 

85 

78 

79 

84 

86 

89 

90 

88 

8b 

84 

77 

75 

80 

77 

82 

84 

85 

85 

82 

81 

83 

81 

85 

86 

85 

86 

86 

84 

86 

86 

85 

83.5 

MIN 

72 

72 

73 

68 

67 

67 

66 

63 

69 

70 

61 

63 

69 

71 

70 

70 

69 

69 

62 

65 

65 

69 

67 

70 

70 

67 

66 

64 

66 

66 

66 

67.4 

BIG  CYPRESS  INO  RES 

MAX 

90 

89 

93 

89 

91 

91 

90 

90 

95 

89 

76 

80 

78 

95 

88 

88 

76 

82 

88 

85 

85 

86 

93 

90 

89 

88 

88 

87 

88 

89 

88 

87..; 

MIN 

74 

72 

73 

74 

75 

73 

72 

73 

72 

68 

67 

65 

70 

70 

71 

71 

68 

67 

65 

65 

68 

70 

74 

72 

76 

70 

69 

62 

69 

68 

69 

70.  1 

BIG  PINE  KEY  INN 

MAX 

85 

85 

89 

90 

89 

90 

90 

91 

85 

83 

81 

81 

81 

89 

87 

86 

84 

89 

84 

87 

86 

88 

87 

89 

89 

88 

87 

ee 

86 

88 

88 

86.7 

MIN 

76 

74 

77 

72 

75 

78 

79 

73 

■'3 

73 

71 

70 

73 

74 

71 

74 

72 

75 

72 

67 

67 

70 

76 

76 

75 

76 

76 

71 

69 

69 

69 

73.0 

BLOUNTSTOWN  ?  E 

MAX 

84 

88 

87 

90 

94 

94 

96 

95 

79 

73 

77 

77 

81 

84 

85 

79 

86 

83 

86 

87 

81 

S3 

86 

82 

86 

86 

84 

84 

87 

82 

86 

84.9 

MIN 

68 

66 

70 

58 

65 

64 

69 

55 

49 

50 

42 

41 

47 

55 

61 

64 

58 

57 

53 

66 

61 

67 

64 

64 

61 

64 

65 

64 

60 

58 

62 

59.3 

BRAOENTON 

MAX 

78 

85 

85 

87 

89 

88 

88 

87 

84 

76 

74 

81 

83 

86 

82 

85 

86 

86 

83 

80 

83 

86 

84 

86 

86 

85 

85 

85 

86 

86 

85 

84.1 

MIN 

72 

71 

70 

67 

67 

66 

68 

67 

71 

67 

59 

59 

69 

79 

70 

69 

68 

67 

62 

66 

66 

69 

69 

60 

72 

71 

69 

64 

65 

64 

63 

67.6 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

77 

82 

86 

88 

89 

89 

89 

88 

82 

74 

74 

70 

84 

84 

85 

84 

86 

84 

79 

79 

84 

86 

85 

87 

88 

86 

85 

86 

86 

84 

86 

83.9 

MIN 

72 

70 

67 

69 

72 

72 

70 

71 

67 

57 

53 

55 

61 

64 

67 

69 

64 

63 

60 

66 

69 

68 

67 

66 

60 

69 

68 

63 

69 

65 

66 

66.0 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

79 

85 

88 

91 

93 

95 

93 

93 

85 

80 

76 

83 

86 

86 

89 

88 

87 

87 

83 

87 

SB 

87 

92 

90 

88 

89 

89 

89 

89 

90 

87.5 

MIN 

72 

71 

67 

64 

62 

63 

64 

63 

65 

60 

49 

47 

61 

64 

69 

70 

65 

56 

66 

68 

68 

67 

65 

69 

67 

67 

62 

65 

62 

60 

63.9 

CAMP  BLANDING 

MAX 

79 

81 

83 

88 

90 

91 

95 

94 

89 

81 

69 

74 

78 

78 

75 

79 

77 

78 

80 

76 

80 

SO 

83 

82 

88 

84 

84 

85 

85 

84 

87 

82.5 

MIN 

67 

71 

65 

66 

67 

69 

72 

69 

60 

56 

47 

51 

55 

63 

66 

66 

61 

58 

58 

59 

68 

70 

68 

64 

66 

69 

68 

68 

64 

61 

64 

63.7 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

MAX 

84 

86 

88 

90 

90 

89 

88 

90 

86 

81 

78 

83 

81 

81 

86 

84 

87 

88 

84 

84 

86 

87 

88 

88 

88 

85 

88 

87 

88 

87 

87 

86.0 

MIN 

73 

72 

76 

70 

73 

68 

69 

70 

71 

70 

64 

65 

70 

72 

68 

70 

71 

71 

66 

64 

66 

69 

70 

72 

71 

69 

68 

67 

65 

66 

68 

69.2 

CAPTIVA 

MAX 

MIN 

CARRABELLE 

MAX 

84 

88 

90 

89 

89 

90 

93 

85 

75 

76 

77 

77 

82 

85 

79 

87 

86 

86 

87 

81 

80 

S3 

80 

86 

84 

85 

83 

88 

79 

84 

86 

83.9 

MIN 

70 

68 

65 

60 

64 

68 

72 

59 

55 

49 

45 

44 

50 

59 

60 

64 

60 

57 

53 

63 

68 

68 

66 

64 

66 

70 

68 

63 

61 

60 

65 

61  .4 

CEDAR  KEY 

MAX 

78 

85 

89 

90 

92 

93 

94 

88 

79 

73 

76 

80 

84 

80 

84 

86 

88 

86 

80 

SO 

84 

85 

86 

87 

90 

88 

89 

90 

89 

82 

84 

85.1 

MIN 

71 

69 

74 

68 

72 

75 

76 

72 

64 

56 

54 

55 

56 

64 

67 

70 

63 

63 

67 

66 

68 

70 

69 

69 

70 

71 

71 

72 

67 

66 

66 

67.1 

CMIPLEY   3  E 

MAX 

85 

85 

87 

92 

92 

93 

93 

89 

73 

74 

75 

78 

SO 

83 

81 

85 

86 

84 

86 

83 

84 

83 

85 

82 

84 

84 

82 

87 

S3 

88 

86 

84.3 

MIN 

63 

64 

61 

57 

60 

65 

69 

55 

43 

49 

42 

38 

44 

57 

60 

64 

58 

57 

48 

53 

65 

66 

59 

64 

57 

65 

64 

66 

52 

56 

70 

57.7 

CLEARWATER 

MAX 

78 

82 

82 

87 

87 

88 

88 

87 

82 

76 

74 

81 

82 

87 

87 

85 

86 

84 

79 

80 

83 

89 

87 

87 

90 

87 

87 

82 

86 

84 

80 

84.0 

MIN 

72 

72 

71 

72 

71 

70 

73 

76 

73 

65 

59 

58 

64 

65 

73 

74 

68 

66 

64 

67 

68 

72 

69 

73 

72 

72 

69 

70 

70 

64 

68 

69.0 

CLERMONT   6  S 

MAX 

78 

85 

88 

92 

94 

93 

94 

94 

90 

78 

75 

82 

83 

85 

87 

86 

85 

86 

82 

82 

86 

88 

86 

91 

89 

88 

88 

90 

89 

90 

91 

86.9 

MIN 

72 

72 

69 

67 

65 

65 

66 

66 

68 

62 

55 

54 

64 

69 

70 

70 

67 

66 

62 

68 

70 

70 

68 

65 

70 

70 

66 

66 

67 

65 

64 

66.4 

CLEWISTON  U  S  EN6 

MAX 

85 

79 

85 

85 

87 

85 

84 

87 

87 

86 

80 

76 

76 

77 

81 

32 

85 

85 

84 

76 

82 

88 

85 

84 

87 

87 

86 

87 

86 

86 

87 

83.8 

MIN 

71 

73 

73 

71 

79 

71 

70 

70 

72 

66 

65 

68 

73 

72 

71 

74 

75 

75 

70 

69 

67 

69 

75 

76 

76 

76 

75 

74 

78 

67 

6S 

71  .0 

COCONUT   GROVE   7  S 

MAX 

88 

83 

86 

89 

89 

87 

87 

88 

88 

86 

82 

79 

80 

82 

81 

85 

83 

S4 

84 

82 

82 

85 

85 

85 

86 

85 

85 

85 

86 

85 

86 

84.7 

MIN 

74 

74 

75 

73 

72 

67 

67 

68 

73 

71 

62 

65 

71 

72 

69 

73 

73 

74 

64 

63 

64 

69 

70 

73 

72 

74 

76 

70 

67 

65 

67 

69.9 

COMPASS  LAKE 

MAX 

86 

84 

87 

93 

93 

95 

93 

38 

70 

74 

75 

77 

81 

82 

78 

8S 

85 

89 

85 

82 

82 

82 

84 

84 

84 

83 

80 

88 

82 

84 

86 

83.9 

MIN 

67 

65 

64 

55 

60 

63 

65 

56 

46 

50 

42 

42 

49 

60 

62 

66 

61 

60 

52 

61 

66 

63 

64 

61 

60 

67 

67 

65 

58 

54 

54 

58.9 

CRESCENT  CTY  2  SW 

MAX 

84 

83 

88 

92 

94 

94 

95 

89 

84 

78 

77 

81 

81 

82 

84 

84 

85 

83 

80 

75 

79 

76 

81 

85 

86 

84 

85 

84 

86 

89 

86 

84.3 

MIN 

72 

71 

67 

64 

67 

67 

70 

69 

67 

61 

50 

54 

60 

68 

67 

67 

66 

64 

60 

68 

69 

69 

66 

66 

69 

67 

67 

66 

67 

67 

64 

65.7 

CRESTVIEW  CAA  AP 

MAX 

83 

88 

89 

92 

93 

94 

92 

74 

70 

74 

76 

77 

79 

82 

84 

84 

84 

84 

86 

85 

84 

82 

85 

82 

82 

81 

83 

86 

81 

86 

86 

83.4 

MIN 

61 

59 

65 

64 

66 

66 

61 

50 

42 

46 

45 

44 

51 

58 

57 

64 

59 

58 

54 

57 

62 

64 

59 

63 

56 

65 

64 

60 

55 

59 

69 

58.2 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

81 

88 

88 

92 

93 

94 

92 

89 

78 

74 

76 

79 

83 

81 

82 

85 

84 

84 

80 

78 

77 

85 

85 

87 

87 

85 

86 

86 

84 

86 

89 

84.5 

MIN 

70 

70 

63 

58 

61 

62 

65 

63 

54 

50 

41 

41 

60 

61 

65 

63 

61 

56 

50 

66 

67 

65 

66 

64 

65 

68 

65 

63 

60 

57 

61 

60.7 

OAYTONA  BEACH 

MAX 

84 

85 

79 

82 

90 

90 

94 

93 

89 

88 

77 

75 

79 

81 

82 

81 

81 

80 

77 

76 

85 

84 

76 

80 

82 

84 

83 

S3 

86 

79 

85 

82.9 

MIN 

72 

72 

70 

67 

70 

69 

71 

69 

70 

64 

55 

63 

71 

71 

73 

71 

70 

64 

67 

71 

69 

69 

70 

74 

70 

69 

67 

67 

69 

62 

68.7 

DAYTONA   BEACH  WR  AP 

MAX 

85 

79 

84 

90 

92 

94 

93 

88 

86 

76 

73 

79 

81 

83 

82 

81 

79 

77 

74 

81 

78 

75 

81 

84 

85 

83 

S3 

87 

81 

87 

87 

82.8 

MIN 

72 

72 

69 

67 

68 

67 

69 

68 

69 

60 

53 

66 

72 

72 

72 

71 

69 

64 

64 

68 

71 

69 

70 

68 

72 

72 

68 

64 

67 

66 

66 

67.6 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

88 

89 

91 

96 

95 

97 

95 

84 

73 

77 

78 

80 

83 

85 

82 

88 

89 

86 

88 

87 

85 

85 

87 

86 

87 

85 

86 

87 

84 

88 

86 

86.3 

MIN 

66 

63 

69 

66 

68 

70 

69 

54 

44 

47 

49 

47 

49 

58 

60 

65 

60 

60 

55 

58 

65 

67 

62 

67 

58 

65 

65 

68 

57 

60 

69 

60.6 

DE  LAND 

MAX 

78 

81 

81 

86 

89 

91 

92 

91 

89 

84 

74 

73 

80 

81 

84 

84 

83 

82 

80 

76 

81 

82 

78 

82 

84 

85 

84 

82 

85 

84 

86 

82.9 

MIN 

72 

71 

68 

63 

64 

62 

65 

64 

67 

64 

53 

53 

63 

72 

69 

69 

68 

65 

62 

66 

72 

71 

67 

66 

60 

67 

66 

62 

67 

66 

62 

66.6 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

84 

85 

85 

87 

87 

87 

87 

87 

86 

82 

79 

89 

83 

84 

83 

84 

82 

83 

81 

83 

81 

84 

84 

83 

84 

83 

82 

84 

84 

85 

84 

84.1 

MIN 

72 

74 

75 

74 

76 

76 

76 

75 

73 

72 

70 

69 

70 

72 

72 

74 

73 

75 

73 

72 

72 

74 

75 

70 

76 

75 

73 

73 

70 

72 

73 

73.1 

EUSTIS  2  S 

MAX 

80 

82 

86 

91 

91 

93 

92 

91 

84 

78 

74 

SO 

81 

82 

85 

86 

84 

83 

78 

82 

88 

88 

85 

89 

87 

86 

86 

87 

86 

88 

89 

85.2 

MIN 

72 

71 

69 

67 

67 

67 

68 

69 

70 

64 

55 

59 

64 

68 

70 

70 

67 

65 

61 

68 

69 

71 

69 

67 

71 

70 

68 

67 

68 

68 

66 

67.3 

EVERGLADES 

MAX 

77 

82 

88 

93 

93 

92 

92 

92 

89 

87 

80 

83 

82 

86 

88 

SB 

88 

88 

85 

86 

es 

90 

90 

89 

90 

89 

88 

89 

90 

89 

88 

87.6 

MIN 

70 

71 

72 

71 

73 

70 

69 

70 

72 

62 

61 

62 

68 

69 

68 

71 

71 

71 

64 

64 

65 

68 

70 

71 

72 

70 

68 

68 

67 

68 

68 

68.5 

FEDERAL  POINT 

MAX 

80 

83 

93 

94 

95 

94 

81 

77 

72 

78 

SO 

78 

78 

80 

80 

79 

71 

80 

78 

77 

82 

86 

85 

84 

82 

87 

84 

87 

88 

82.5 

MIN 

71 

71 

65 

66 

66 

71 

68 

61 

53 

61 

66 

67 

69 

70 

67 

65 

62 

67 

69 

69 

69 

67 

69 

70 

68 

66 

68 

66 

66 

66.7 

FELLSMERE 

MAX 

82 

85 

88 

90 

93 

92 

93 

91 

91 

78 

76 

82 

78 

78 

84 

83 

85 

84 

82 

81 

81 

86 

87 

86 

86 

83 

86 

85 

87 

SS 

89 

85.2 

MIN 

73 

72 

70 

69 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

58 

61 

71 

71 

70 

68 

69 

70 

62 

68 

67 

69 

70 

71 

69 

70 

68 

67 

65 

69 

66 

68.0 

FERNANDINA 

MAX 

79 

83 

88 

94 

95 

95 

96 

89 

80 

68 

75 

76 

77 

71 

71 

75 

72 

76 

72 

77 

74 

78 

80 

84 

81 

81 

82 

83 

77 

82 

82 

80.4 

MIN 

74 

71 

68 

66 

68 

71 

74 

70 

64 

61 

54 

57 

67 

67 

69 

68 

66 

62 

63 

70 

69 

69 

70 

69 

70 

70 

69 

69 

64 

64 

70 

67.2 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

84 

85 

91 

90 

90 

90 

90 

91 

87 

82 

79 

80 

82 

84 

87 

84 

86 

85 

85 

68 

87 

88 

88 

90 

87 

86 

86 

87 

88 

89 

88 

86.6 

MIN 

73 

73 

73 

70 

68 

66 

66 

66 

73 

69 

62 

66 

75 

71 

69 

73 

77 

72 

67 

64 

65 

70 

76 

75 

73 

73 

73 

68 

69 

65 

66 

69.7 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

77 

84 

86 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

80 

76 

82 

81 

84 

85 

86 

87 

86 

82 

81 

86 

89 

89 

90 

88 

87 

87 

87 

88 

88 

88 

85.9 

MIN 

72 

73 

73 

72 

73 

70 

71 

72 

70 

64 

60 

60 

66 

70 

70 

71 

71 

68 

64 

63 

64 

70 

69 

71 

72 

70 

68 

66 

68 

67 

67 

68.5 

FORT  PIERCE 

MAX 

85 

86 

84 

86 

89 

90 

89 

88 

87 

78 

75 

76 

80 

83 

79 

83 

84 

84 

83 

81 

84 

83 

85 

84 

86 

85 

85 

85 

86 

84 

89 

84.0 

MIN 

71 

70 

72 

69 

70 

65 

68 

67 

70 

67 

59 

60 

74 

70 

69 

70 

75 

72 

64 

67 

69 

75 

76 

71 

76 

74 

73 

71 

66 

62 

67 

69.3 

GAINESVILLE  UN IV 

MAX 

79 

80 

84 

88 

92 

93 

94 

94 

90 

82 

72 

77 

83 

84 

81 

83 

84 

84 

84 

81 

81 

82 

82 

86 

89 

88 

87 

88 

86 

84 

87 

84.8 

MIN 

71 

71 

66 

63 

66 

66 

69 

69 

62 

56 

51 

53 

61 

64 

68 

68 

62 

60 

58 

65 

70 

70 

68 

65 

69 

70 

69 

67 

65 

62 

66 

64.8 

S«a  refersDG*  notea  fotlo«lng  Station  Index, 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  1951 


Station 

r 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

s 

9 

10 

•u 

12 

13 

14 

15 

17 

 I 

IS 

.9] 

20 

21 

22  1^ 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

i 

29 

30 

31 

GLEN  SAINT  MARV 

MAX 

80 

83 

88 

92 

94 

95 

92 

91 

82 

75 

76 

79 

79 

77 

77 

81 

78 

83 

SO 

ei 

79 

83 

82 

88 

85 

84 

83 

91 

82 

86 

86 

MIN 

69 

70 

65 

58 

62 

62 

60 

60 

58 

55 

42 

41 

52 

62 

66 

63 

67 

65 

67 

68 

63 

64 

60 

58 

62 

60  18 

HIALEAH 

MAX 

88 

87 

84 

86 

88 

87 

88 

89 

87 

86 

81 

78 

80 

82 

83 

86 

81 

83 

81 

85 

86 

85 

79 

84 

85 

85 

94 

87 

88 

88 

84  7 

MIN 

72 

70 

72 

70 

68 

65 

67 

70 

66 

69 

63 

66 

66 

70 

68 

70 

70 

70 

63 

65 

'7 
67 

65 

67 

66 

68i0 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

82 

86 

88 

92 

93 

94 

94 

93 

86 

74 

76 

79 

81 

79 

82 

83 

82 

83 

61 

80 

82 

87 

85 

89 

86 

88 

99 

84 

87 

87 

99.0 

MIN 

69 

70 

63 

62 

61 

62 

64 

68 

60 

55 

54 

63 

57 

6? 

63 

64 

63 

59 

5? 

65 

67 

66 

67 

'\ 

62«8 

HILL  I ARD 

MAX 

80 

83 

86 

90 

93 

95 

94 

84 

80 

69 

74 

7  7 

77 

76 

75 

77 

73 

82 

78 

77 

70 

77 

81 

85 

8? 

83 

82 

82 

82 

89 

84 

MIN 

70 

67 

66 

64 

67 

65 

66 

59 

65 

61  (9 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

88 

86 

91 

05 

90 

90 

89 

90 

87 

84 

82 

79 

81 

84 

85 

83 

85 

86 

85 

67 

87 

86 

86 

88 

87 

86 

86 

S« 

88 

88 

98 

96.5 

MIN 

73 

72 

75 

69 

70 

61 

63 

64 

70 

70 

61 

62 

71 

7? 

66 

69 

73 

72 

64 

63 

61 

63 

66.9 

HYPOLUXO 

MAX 

80 

84 

88 

90 

91 

90 

90 

91 

88 

84 

77 

83 

80 

95 

86 

84 

86 

85 

83 

87 

86 

89 

88 

89 

88 

88 

88 

87 

87 

88 

88 

96  .4 

MIN 

72 

74 

73 

68 

67 

65 

70 

78 

74 

69 

63 

68 

72 

74 

68 

74 

76 

75 

71.3 

INVERNESS 

MAX 

MIN 

JACKSONVILLE  KB  AP 

MAX 

80 

83 

87 

92 

94 

96 

95 

86 

83 

67 

75 

76 

76 

74 

75 

76 

76 

81 

75 

78 

74 

82 

82 

86 

83 

B3 

83 

82 

80 

85 

83 

91  .9 

MIN 

7A 

69 

67 

65 

68 

71 

74 

68 

61 

54 

48 

53 

61 

67 

67 

64 

62 

60 

61 

70 

70 

65.3 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

80 

79 

81 

90 

93 

94 

95 

84 

82 

69 

73 

72 

79 

79 

76 

75 

75 

T* 

72 

78 

76 

77 

80 

80 

60 

80 

79 

95 

75 

84 

80 

79.9 

MIN 

72 

69 

68 

67 

70 

69 

73 

71 

66 

61 

51 

SI 

64 

66 

69 

60 

69 

64 

63 

70 

67.0 

JACKSONVILLE   WR  CITY 

MAX 

78 

80 

86 

91 

94 

95 

95 

85 

83 

65 

73 

74 

75 

71 

74 

74 

74 

77 

73 

77 

74 

83 

81 

85 

81 

80 

84 

83 

82 

86 

85 

90  .6 

MIN 

73 

70 

67 

67 

69 

72 

75 

70 

62 

56 

51 

S4 

62 

67 

66 

65 

64 

62 

62 

69 

70 

69 

67 

66.4 

JASPER    10  E 

MAX 

85 

85 

86 

90 

91 

95 

95 

93 

79 

80 

79 

79 

78 

80 

77 

80 

80 

80 

81 

70 

79 

84 

82 

85 

85 

85 

8* 

89 

85 

86 

86 

93.9 

MIN 

64 

62 

64 

60 

60 

65 

65 

63 

57 

54 

45 

45 

54 

54 

65 

63 

58 

57 

S3 

64 

65 

60.3 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

84 

85 

87 

89 

86 

87 

87 

88 

83 

83 

78 

80 

79 

84 

84 

83 

80 

85 

82 

87 

fi4 

85 

85 

86 

86 

86 

84 

84 

85 

87 

84 

84.4 

MIN 

75 

72 

78 

77 

77 

76 

78 

75 

75 

73 

71 

7  1 

74 

75 

74 

73 

70 

75 

73 

73 

73 

75 

76 

76 

77 

75 

75 

74.5 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

84 

86 

91 

00 

86 

89 

90 

88 

84 

83 

79 

80 

80 

83 

85 

85 

81 

86 

82 

85 

84 

86 

87 

88 

89 

87 

86 

85 

85 

87 

88 

95.5 

MIN 

78 

74 

78 

74 

77 

77 

78 

75 

75 

76 

73 

73 

75 

74 

74 

75 

74 

77 

74 

73 

73 

75 

77 

77 

77 

76 

76 

74 

70 

74 

75.1 

KISSIMMEE 

MAX 

79 

87 

89 

92 

92 

93 

94 

93 

89 

78 

74 

82 

81 

85 

85 

87 

81 

85 

S6 

81 

88 

86 

S3 

86 

86 

85 

85 

87 

87 

87 

86 

95.8 

MIN 

72 

73 

69 

69 

67 

66 

65 

67 

■  67 

65 

55 

52 

64 

70 

70 

66 

67 

65 

65 

66 

70 

71 

68 

67 

69 

66 

67 

63 

65 

66 

63 

66.3 

LA  BELLE 

MAX 

77 

82 

84 

87 

88 

89 

88 

88 

88 

76 

74 

82 

79 

81 

85 

86 

86 

85 

81 

77 

84 

86 

as 

88 

87 

85 

85 

89 

85 

85 

86 

84.2 

MIN 

70 

70 

72 

72 

72 

70 

72 

70 

72 

62 

58 

56 

68 

7  J 

69 

71 

70 

70 

62 

63 

63 

69 

70 

72 

69 

67 

84 

66 

66 

67.8 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MAX 

78 

86 

88 

91 

92 

92 

93 

92 

90 

79 

78 

83 

82 

86 

86 

86 

87 

85 

81 

80 

86 

89 

64 

67 

87 

85 

86 

87 

87 

87 

88 

86.1 

MIN 

74 

71 

69 

68 

64 

65 

66 

74 

68 

63 

55 

54 

62 

74 

71 

68 

66 

61 

67 

68 

66 

67 

66 

70 

69 

65 

64 

64 

65 

67 

63 

66.3 

LAKE  CITY   2  E 

MAX 

80 

85 

87 

92 

94 

96 

95 

91 

80 

73 

72 

79 

80 

79 

77 

82 

80 

82 

80 

80 

74 

83 

83 

88 

85 

85 

85 

87 

84 

86 

88 

83.6 

MIN 

64 

70 

57 

55 

45 

45 

57 

62 

64 

64 

63 

59 

56 

69 

69 

68 

68 

66 

66 

64 

67 

66 

62 

58 

60 

62.6 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

82 

80 

83 

86 

89 

91 

92 

93 

91 

85 

73 

74 

81 

81 

84 

85 

85 

84 

83 

79 

86 

86 

62 

80 

81 

83 

83 

83 

87 

87 

87 

94.1 

MIN 

72 

7 1 

70 

69 

65 

65 

66 

65 

68 

65 

55 

55 

64 

70 

70 

69 

68 

66 

62 

67 

70 

70 

65 

67 

70 

70 

68 

65 

69 

65 

63 

66.6 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

76 

85 

86 

90 

92 

92 

92 

91 

86 

77 

73 

79 

60 

83 

83 

83 

84 

82 

78 

80 

66 

88 

82 

86 

65 

83 

84 

89 

87 

86 

87 

84.2 

MIN 

73 

71 

67 

59 

59 

70 

60 

66 

66 

62 

66 

69 

71 

68 

68 

71 

70 

69 

67 

68 

67.7 

LAKE   PLACID   ?  SW 

MAX 

82 

86 

89 

92 

94 

94 

94 

94 

92 

85 

83 

84 

85 

87 

88 

87 

84 

83 

89 

90 

87 

89 

88 

89 

87 

89 

89 

90 

91 

89.3 

MIN 

66 

69 

70 

69 

60 

65 

67 

68 

68 

70 

69 

69 

66 

62 

66 

6  3 

67 

66.3 

LOXAHATCHEE 

MAX 

88 

80 

83 

87 

90 

90 

90 

90 

89 

86 

77 

76 

83 

79 

83 

88 

85 

85 

85 

85 

85 

88 

86 

87 

88 

87 

85 

85 

89 

87 

88 

99.6 

MIN 

68 

70 

70 

69 

63 

63 

68 

70 

69 

69 

69 

69 

66 

63 

65 

64 

64 

66.8 

MADISON 

MAX 

84 

85 

88 

93 

94 

95 

95 

83 

78 

75 

76 

79 

81 

82 

77 

83 

84 

84 

83 

78 

76 

84 

85 

87 

62 

83 

81 

94 

83 

86 

89 

83.7 

MIN 

A5 

60 

63 

64 

59 

57 

55 

65 

67 

69 

68 

65 

67 

68 

67 

64 

59 

60 

67 

61.8 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 

88 

R5 

85 

91 

90 

92 

88 

88 

90 

86 

84 

80 

80 

83 

62 

86 

86 

81 

85 

82 

84 

85 

86 

87 

89 

90 

89 

94 

88 

88 

86 

86.1 

MIN 

71 

74 

72 

69 

70 

67 

70 

71 

74 

73 

73 

72 

71 

70 

70 

69 

71.4 

MARIANNA   CAA  AP 

MAX 

88 

86 

90 

02 

93 

94 

93 

75 

70 

lb 

75 

80 

61 

83 

79 

86 

87 

85 

87 

81 

81 

84 

85 

82 

85 

83 

78 

89 

81 

87 

86 

93.9 

MIN 

46 

5 1 

4 1 

47 

60 

62 

66 

59 

56 

51 

58 

66 

65 

63 

65 

59 

67 

66 

62 

55 

57 

70 

99.4 

MAR  I  ANNA    I  NO  SCHOOL 

MAX 

86 

86 

88 

91 

91 

93 

92 

89 

78 

77 

74 

78 

87 

88 

85 

85 

86 

85 

85 

81 

80 

83 

85 

83 

83 

82 

79 

89 

94 

86 

86 

94.5 

MIN 

54 

62 

55 

54 

52 

56 

62 

63 

61 

67 

55 

64 

63 

63 

53 

54 

66 

96.2 

MAYO   f  NW 

MAX 

85 

86 

87 

91 

93 

94 

93 

84 

77 

74 

75 

78 

80 

82 

78 

82 

82 

82 

81 

78 

75 

64 

63 

86 

83 

84 

80 

81 

83 

86 

86 

99.0 

MIN 

70 

62 

64 

59 

59 

52 

66 

67 

68 

67 

63 

67 

68 

68 

61 

63 

57 

65 

61.7 

MELBOURNE  WB  AP 

MAX 

82 

82 

85 

89 

91 

90 

89 

88 

91 

77 

74 

81 

76 

81 

82 

83 

83 

82 

79 

82 

84 

84 

80 

85 

84 

84 

83 

87 

83 

88 

89 

83.7 

MIN 

73 

70 

70 

70 

64 

68 

71 

73 

73 

73 

72 

75 

72 

67 

68 

70 

70 

69.3 

MERRITT   ISLAND  5  S 

MAX 

80 

80 

85 

87 

89 

87 

89 

88 

88 

77 

72. 

82 

78 

84 

81 

84 

85 

82 

79 

83 

84 

82 

78 

83 

84 

84 

84 

89 

92 

95 

84 

83.1 

MIN 

73 

72 

69 

69 

70 

69 

70 

7 1 

70 

72 

69 

68 

69 

73 

71 

71 

72 

75 

71 

68 

70 

71 

69 

70.0 

MIAMI  BEACH 

MAX 

83 

84 

88 

86 

86 

87 

85 

88 

85 

81 

80 

76 

78 

81 

83 

80 

81 

82 

81 

80 

83 

83 

83 

84 

83 

82 

82 

84 

82 

84 

89 

82.9 

MIN 

^* 

76 

78 

80 

74 

75 

74 

67 

68 

72 

75 

78 

7fl 

76 

78 

75 

77 

74 

74 

75 

74.9 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

83 

85 

88 

88 

90 

90 

89 

89 

86 

83 

79 

81 

61 

83 

67 

81 

84 

81 

84 

85 

85 

85 

85 

86 

86 

85 

95 

89 

87 

89.1 

MIN 

^' 

74 

^* 

70 

7? 

71 

72 

73 

70 

65 

67 

69 

72 

71 

74 

73 

75 

70 

68 

70 

69 

70 

71.0 

MIAMI    WB  CITY 

MAX 

82 

84 

86 

87 

85 

85 

87 

85 

83 

79 

78 

77 

79 

81 

83 

79 

81 

82 

81 

82 

83 

83 

82 

85 

83 

83 

82 

89 

94 

82.7 

MIN 

72 

74 

76 

78 

72 

72 

74 

71 

65 

66 

71 

73 

76 

76 

78 

76 

7? 

74 

73 

73 

74 

73.0 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

85 

87 

90 

90 

90 

92 

88 

76 

68 

71 

73 

75 

78 

86 

82 

85 

84 

83 

84 

83 

86 

84 

86 

76 

82 

78 

84 

99 

8? 

82.9 

MIN 

67 

61 

54 

58 

63 

59 

58 

54 

56 

62 

65 

64 

68 

56 

63 

64 

68 

96 

60 

69 

98.8 

MONT ICELLO 

MAX 

86 

86 

89 

93 

94 

95 

95 

83 

78 

76 

78 

77 

79 

83 

76 

84 

85 

84 

85 

76 

77 

85 

84 

85 

\\ 

87 

93.7 

MIN 

67 

68 

61 

60 

61 

65 

59 

65 

60 

56 

53 

65 

A7 

68 

67 

64 

65 

65 

64 

58 

58 

64 

60.5 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

MAX 

83 

79 

82 

87 

88 

89 

89 

88 

87 

86 

81 

75 

60 

77 

81 

83 

85 

84 

83 

82 

84 

87 

85 

85 

87 

87 

95 

S4.S 

MIN 

66 

71 

69 

73 

72 

72 

63 

64 

66 

69 

72 

74 

76 

74 

73 

66 

66 

67 

66 

69.5 

MOUNTAIN  LAKE 

77 

85 

86 

89 

91 

92 

92 

89 

88 

80 

75 

S2 

81 

83 

84 

84 

84 

83 

80 

82 

87 

88 

83 

65 

85.0 

MIN 

66 

70 

70 

60 

68 

67 

59 

65 

70 

70 

67 

67 

70 

69 

68 

62 

65 

65 

63 

65.9 

MT  PLEASANT 

MAX 

86 

85 

83 

95 

96 

98 

97 

87 

73 

74 

77 

80 

80 

63 

77 

83 

85 

85 

85 

79 

81 

84 

85 

88 

83 

81 

90 

64.2 

67 

65 

66 

63 

70 

64 

61 

57 

53 

58 

67 

66 

65 

66 

61 

68 

65 

66 

56 

56 

68 

60.1 

NAPLES 

MAX 

76 

86 

85 

87 

90 

89 

68 

89 

87 

80 

77 

78 

81 

86 

88 

86 

86 

86 

83 

80 

83 

87 

89 

88 

87 

87 

87 

97 

84 

85 

89 

85.1 

MIN 

72 

73 

73 

72 

75 

70 

69 

71 

73 

67 

61 

62 

70 

72 

74 

71 

73 

72 

65 

63 

69.8 

NEW   SMYRNA   BEACH   4  N 

'  MAX 

84 

80 

85 

90 

90 

92 

97 

89 

88 

79 

73 

80 

82 

82 

64 

82 

84 

80 

77 

83 

79 

77 

82 

fl6 

86 

85 

85 

97 

82 

86 

89 

83.9 

MIN 

73 

72 

71 

67 

68 

64 

68 

68 

69 

65 

54 

65 

73 

73 

73 

70 

73 

71 

64 

67 

70 

70 

69 

69 

71 

71 

69 

69 

67 

66 

67 

68.5 

MICEVILLE 

MAX 

88 

87 

89 

88 

89 

92 

91 

91 

78 

77 

75 

74 

77 

80 

83 

84 

85 

86 

85 

86 

nS 

86 

85 

86 

83 

82 

94 

80 

85 

96 

94 

«4.2 

MIN 

63 

62 

63 

64 

63 

63 

64 

1 

52 

44 

1 

38 

38 

41 

54 

60 

60 

62 

61 

51 

58 

54 

57 

56 

57 

59 

60 

60 

64 

56 

57 

96 

96.2 

3««  rofereoce  notes  follovlnc  Statloo  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  cctob^e^"^^^^ 


Day  Oi  Month 

raqe 

Slatlon 

1 

2 

3 

6 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

11 

IS 

■•! 

"1 

18 

19 

20 

21 

22  1 

1 

23 ; 

24 

1 

2S 

2E 

27 

 1 

28 

29  1 

30 

31 

Ave 

OCALA 

MAX 
MIN 

ai 

72 

84 

70 

89 
66 

93 
65 

94 
66 

9i 
68 

94 

70 

91 

68 

89 

68 

80 

60 

76 
49 

80 
51 

83 
61 

80 
64 

84 

67 

83 
69 

83 

63 

83 

61 

78 

58 

79 

65 

84 

65 

86 

70 

66 
68 

88 
66 

87 
68 

87 
69 

87 

69 

86 
67 

86 

67 

89 
64 

88 

65 

85.5 
65.1 

OCALA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 

72 

84 

70 

88 
66 

93 
62 

96 
63 

97 
62 

97 
65 

95 
63 

86 
65 

74 
58 

75 
44 

81 
44 

85 
61 

61 
64 

85 
67 

84 

68 

85 
63 

84 

59 

65 
53 

80 
65 

84 

70 

86 

69 

85 
67 

69 
63 

88 
67 

89 

59 

89 

70 

90 
62 

89 
67 

92 
52 

90 
50 

86.7 
63.7 

OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

85 
74 

80 
74 

82 
72 

85 
74 

89 
74 

91 
75 

91 
74 

89 
74 

88 
76 

34 

68 

76 
60 

76 
63 

81 
66 

78 
72 

79 
71 

82 
71 

84 

71 

86 
72 

85 
66 

85 
66 

11 

78 

72 

84 
73 

86 
72 

84 
72 

86 

73 

67 
72 

85 

70 

85 
68 

63 

70 

83 
72 

33.8 
70.8 

ORLANDO   KATER  PLANT 

MAX 
MIN 

83 
73 

81 
71 

83 
71 

86 
69 

89 
68 

92 
68 

94 

67 

92 

68 

92 
70 

37 
65 

75 
55 

74 

57 

81 
64 

62 
72 

63 
70 

69 

70 

86 
66 

85 

66 

62 

63 

80 
66 

82 
67 

89 
71 

86 

68 

62 
69 

66 

70 

85 
71 

65 
69 

88 
68 

86 
66 

67 
68 

87 
66 

66.1 
57.5 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 

72 

83 
71 

87 

70 

90 
69 

92 
67 

94 

67 

92 
68 

91 
69 

86 
69 

74 

60 

74 

55 

81 

58 

32 
67 

84 

70 

83 
70 

85 

70 

84 

68 

81 
54 

78 
63 

62 
67 

88 
71 

85 
70 

82 

70 

85 
69 

86 
71 

85 
69 

85 
68 

87 
66 

85 

69 

87 
67 

37 
65 

64.8 
67.4 

PALATKA 

MAX 
MIN 

79 
71 

81 
72 

89 
62 

93 
65 

95 
67 

94 

67 

94 

72 

90 
71 

83 
66 

77 
50 

77 
51 

79 
56 

32 
64 

78 
66 

79 
70 

81 

70 

83 
57 

84 

63 

75 
61 

79 
68 

81 

71 

78 

70 

64 

69 

88 
67 

67 
71 

87 
70 

85 

68 

87 

68 

84 

57 

88 

65 

89 
67 

84.2 
66.6 

PANAMA  CITY 

MAX 
MIN 

87 
69 

86 
68 

88 
67 

91 
66 

93 
67 

92 
70 

91 
75 

84 

60 

72 
50 

75 
52 

76 

50 

79 
50 

82 
53 

84 

62 

81 
63 

86 
67 

85 
61 

85 
60 

86 
56 

84 
63 

85 
67 

82 
67 

86 
66 

83 
67 

87 
64 

86 

70 

85 

67 

83 
73 

82 
52 

85 
57 

66 

72 

84.4 

63.4 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

MIN 

89 
69 

91 
66 

89 
71 

90 
69 

95 

68 

93 

69 

93 
64 

73 
54 

70 
47 

74 

48 

76 
49 

78 

50 

84 

55 

85 
61 

86 
63 

87 

67 

86 

65 

67 

62 

87 

57 

86 

62 

83 

67 

83 

70 

87 

68 

79 
65 

83 
62 

83 
68 

84 

66 

67 

66 

80 
61 

87 
66 

85 
72 

64.5 
62.0 

PENSACOLA  HB  CITY 

MAX 
MIN 

85 
70 

89 
66 

84 

71 

85 

70 

89 
71 

88 
70 

91 
64 

73 
54 

69 
47 

73 
50 

74 

50 

77 
53 

79 
57 

82 
62 

83 
64 

82 
66 

60 
64 

80 
64 

85 
59 

81 
62 

79 
67 

78 

71 

80 
70 

77 

65 

62 
62 

76 
70 

79 
69 

86 
66 

75 
62 

83 

72 

83 
74 

e0i9 
54.0 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

79 

73 

85 
72 

87 
69 

92 
67 

94 

64 

93 
64 

93 
65 

91 
65 

88 
67 

73 
59 

76 
52 

83 
50 

83 
63 

86 

67 

87 
69 

86 

69 

88 

67 

84 

66 

65 
57 

84 

65 

89 

70 

90 
68 

66 

66 

90 
67 

89 
69 

86 
59 

85 
66 

86 

65 

89 
65 

88 

67 

89 
53 

86.8 
65.3 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

84 
71 

85 
68 

85 
70 

87 
77 

86 

75 

SB 
74 

86 
73 

87 
73 

84 

70 

83 
68 

79 
65 

80 
65 

31 
66 

80 
67 

84 
68 

85 
74 

87 
73 

65 
69 

86 

61 

87 
63 

89 
68 

86 

70 

86 

73 

85 
74 

86 
74 

86 
69 

89 

70 

66 
68 

90 
67 

89 
64 

87 
64 

85.4 
59.4 

PUNTA  GOROA 

MAX 
MIN 

76 
72 

84 

71 

90 
75 

91 
78 

92 
75 

94 

79 

93 
75 

92 

80 

91 
77 

85 
71 

S5 
64 

86 

60 

82 
72 

66 
71 

88 
74 

86 

77 

88 
74 

69 

70 

87 
64 

79 
63 

87 
65 

89 

72 

90 
74 

92 
78 

91 
80 

90 
76 

90 
74 

68 
73 

88 
76 

89 
75 

89 
74 

88.0 
72.9 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

77 
64 

86 

65 

86 
64 

89 
58 

91 

59 

93 
62 

94 

69 

93 
55 

80 
48 

73 
49 

75 
44 

77 
43 

79 
48 

83 
57 

65 
60 

76 
67 

84 

58 

64 

57 

86 
54 

86 
60 

78 
65 

60 
65 

84 
63 

83 
62 

85 
60 

83 

67 

81 
64 

82 
63 

87 

57 

80 
55 

85 
66 

83.4 
69.0 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 
MIN 

81 
70 

83 

70 

90 
65 

94 

60 

95 
62 

94 

63 

95 
67 

94 

68 

88 
61 

75 
56 

74 
62 

78 
61 

75 
63 

78 
66 

79 
64 

78 
61 

84 

57 

82 

55 

81 

66 

88 
69 

85 
68 

82 
68 

89 
65 

85 

69 

85 

69 

87 

63 

87 

65 

85 
64 

88 
59 

38- 
54 

64.9 
64.2 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

83 
71 

85 
71 

90 
73 

93 
71 

92 
72 

89 
65 

90 
66 

90 
67 

85 
66 

83 
69 

30 
61 

82 
64 

83 
70 

85 
71 

88 
72 

85 
71 

86 
66 

87 
71 

85 
65 

85 
62 

87 
63 

86 
67 

83 
68 

38 
70 

88 
69 

87 

55 

83 

65 

87 
70 

88 
65 

87 
67 

66.5 
67.3 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

82 
74 

80 
71 

S3 
67 

90 
64 

92 
67 

93 
66 

92 

90 
70 

82 

74 
61 

71 
52 

78 
57 

80 

70 

78 
72 

79 
69 

76 

70 

79 
71 

78 
64 

73 
62 

77 

82 
71 

77 
68 

82 
69 

35 
67 

85 
70 

82 
70 

83 
66 

86 

66 

84 

65 

83 
67 

81.9 
67.0 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

MAX 
MIN 

81 
72 

84 

72 

82 
68 

91 
60 

94 
68 

94 

68 

95 

72 

S3 
71 

82 
68 

77 
61 

74 

52 

78 
64 

79 
71 

79 
72 

76 
69 

78 

71 

79 
72 

77 

70 

72 

63 

81 

68 

75 

68 

76 
69 

81 

68 

82 

68 

63 

71 

82 

74 

81 

69 

86 

67 

78 
66 

82 
66 

80 
67 

81.4 
67.0 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

75 
72 

84 
71 

87 
68 

91 
69 

93 
68 

93 
68 

93 

70 

92 
68 

86 

69 

76 
59 

74 
55 

80 
57 

83 
62 

84 

66 

67 
69 

67 
69 

86 

65 

85 
64 

81 
63 

82 

67 

86 

70 

88 
68 

87 
68 

89 
67 

89 
70 

87 
69 

87 
67 

36 
68 

87 
66 

83 
66 

68 
65 

85.8 
66.6 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 
MIN 

85 
68 

87 
68 

92 
65 

93 

60 

94 

63 

95 
66 

92 
64 

87 
60 

80 

51 

74 

48 

77 
44 

80 
54 

82 

62 

83 
63 

82 
64 

87 
64 

85 
61 

85 
66 

84 
57 

77 
64 

80 
63 

83 
66 

63 

69 

84 

66 

82 

70 

81 
66 

80 
64 

30 

53 

79 
65 

80 

59 

85 

65 

83.8 
62.4 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

75 
73 

82 
73 

85 
70 

87 
70 

90 
69 

90 
69 

89 
71 

87 
70 

82 

70 

73 
63 

73 
59 

61 
59 

82 
65 

84 

67 

67 
69 

86 
69 

66 
67 

84 

66 

60 
63 

61 
66 

82 
68 

67 
70 

86 
63 

87 
68 

63 
69 

36 
70 

86 
68 

63 

58 

64 

69 

85 
66 

85 
67 

84.0 
67.7 

SANFORO 

MAX 
MIN 

82 
71 

82 
72 

84 

70 

87 
67 

91 

65 

92 
68 

93 

68 

94 

67 

92 
67 

82 
65 

75 
55 

74 

58 

81 
63 

83 
72 

84 

70 

85 

70 

65 
69 

64 

57 

82 

62 

79 
67 

84 

72 

87 
71 

84 
67 

83 

68 

87 
68 

86 
67 

87 
68 

86 
67 

88 

53 

88 
67 

86 

63 

85.1 
66.0 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

SECOTAN 

MAX 
MIN 

84 

70 

88 

72 

90 
65 

94 

59 

95 
60 

96 

63 

95 

68 

84 

63 

79 
56 

77 
39 

80 
40 

81 
51 

83 

60 

78 

60 

65 
64 

86 

60 

86 

65 

65 

51 

75 
63 

76 
66 

66 

66 

85 

65 

88 

62 

83 

56 

85 

67 

81 

65 

61 

60 

82 
61 

65 
66 

85 
63 

84.7 
61  .2 

STUART 

MAX 
MIN 

80 
73 

84 
72 

88 
72 

94 

73 

95 
70 

94 

71 

95 

70 

92 
71 

91 

70 

80 
69 

81 
67 

82 
63 

82 
67 

83 
60 

86 
65 

85 

70 

85 
72 

86 
75 

83 

70 

84 

66 

85 
67 

86 

75 

86 
74 

89 
76 

66 
76 

84 
74 

87 
73 

90 
70 

91 
69 

91 
70 

92 
71 

87.0 
70.4 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 
MIN 

85 
70 

85 

70 

87 
65 

91 
62 

92 
63 

93 
67 

93 
71 

80 
60 

73 
54 

75 
52 

76 
46 

78 
47 

81 
57 

83 
63 

76 
65 

82 
68 

85 
63 

84 

59 

65 

57 

77 
64 

80 
63 

63 
66 

83 

68 

34 

67 

82 

66 

82 
70 

74 

65 

86 
63 

81 

62 

65 

58 

87 
64 

82.8 
62.6 

TAMIAMI   TRAIL  40  MI  BEND 

MAX 
MIN 

88 
73 

82 
73 

85 
74 

90 
75 

91 
76 

91 
73 

92 
74 

92 

73 

93 
73 

93 
70 

82 
67 

79 
68 

84 
68 

84 

68 

86 
68 

90 
67 

89 
68 

88 
74 

67 
75 

89 
72 

88 
71 

87 
73 

66 
74 

90 
75 

91 

75 

91 
75 

91 
73 

91 
72 

82 

72 

91 
71 

91 

72 

88.3 
72.0 

TAMPA  MB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

75 
72 

85 
73 

88 
69 

90 

70 

91 
67 

92 
67 

93 

70 

89 
69 

85 
69 

78 
61 

76 
57 

81 
57 

83 
65 

86 
68 

37 

65 

86 

84 

65 

81 

62 

79 
66 

83 

69 

86 
69 

67 
69 

90 

68 

88 
70 

66 

70 

86 
68 

85 
68 

87 

70 

36 
66 

86 
65 

85.4 
67.3 

TARPON  SPRINGS 

MAX 
MIN 

76 
72 

85 
72 

86 
72 

90 
72 

90 
67 

90 
67 

90 
70 

90 
70 

84 

70 

77 
64 

76 
56 

83 
54 

85 
62 

88 
65 

90 
6S 

87 

63 

89 
66 

87 
65 

81 

60 

81 
66 

35 
68 

89 
68 

89 

68 

37 
67 

90 
70 

89 
69 

88 
67 

85 
66 

87 

73 

87 
65 

85 
67 

86.0 
66.0 

TAVERNIER 

MAX 
MIN 

85 
77 

85 
76 

89 
77 

90 
74 

87 
78 

87 
79 

86 
79 

87 
76 

S3 
73 

83 
73 

78 
68 

76 
69 

81 
73 

60 
7? 

85 
72 

82 
77 

80 

75 

84 

75 

80 
71 

82 

70 

85 
69 

85 
75 

65 
75 

87 
77 

87 

78 

85 
71 

85 
76 

86 
78 

85 
74 

35 

72 

85 
73 

84.2 
74.3 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

84 

83 

87 

88 

92 

94 

92 

92 

90 

82 

74 

87 

80 

83 

84 

83 

85 

81 

80 

85 

85 

65 

63 

85 

87 

84 

86 

87 

84 

87 

86 

85.5 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 
MIN 

82 
75 

84 

73 

86 
72 

90 
70 

91 
70 

90 
70 

90 
69 

87 
69 

88 
69 

77 
64 

75 
60 

82 
62 

73 
70 

79 
73 

83 
71 

85 
72 

65 
74 

83 
67 

80 
65 

83 
69 

84 

73 

64 

72 

83 

73 

86 
74 

83 
75 

85 
72 

88 
69 

85 
70 

89 
70 

86 
69 

84.3 
70.2 

HAUCHULA   2  NW 

MAX 
MIN 

78 
72 

87 

71 

88 
68 

92 
68 

92 
62 

92 
63 

91 
63 

90 
64 

80 
59 

76 
53 

82 
52 

83 
64 

83 
69 

86 
69 

86 
69 

87 
69 

85 
68 

63 
56 

64 

61 

38 
68 

69 
68 

67 
66 

86 
67 

67 
70 

86 
68 

87 
67 

34 

61 

69 

63 

89 
61 

90 
61 

86.2 
64.7 

«EST  PALM  BEACH 

MAX 
MIN 

80 
72 

83 
72 

37 
72 

89 
73 

SB 
73 

87 
74 

86 

76 

87 

73 

86 

72 

79 
69 

77 
64 

61 
68 

80 
74 

80 
72 

83 
70 

83 
75 

84 

76 

83 
74 

81 

66 

64 
68 

85 
76 

65 
77 

86 
76 

84 

75 

84 

77 

64 

76 

83 

76 

85 

72 

65 

70 

87 

72 

85 
72 

83.9 
72.6 

WEST  PALM  BEACH  KB  AP 

MAX 
MIN 

80 
72 

83 
74 

89 
73 

91 
71 

91 
71 

90 
70 

89 
70 

89 
70 

88 
71 

80 
68 

78 
64 

83 
66 

80 
72 

83 

72 

87 
71 

86 

73 

86 

75 

85 

70 

84 

67 

64 

66 

88 
74 

67 
76 

87 
76 

88 

75 

87 

76 

67 
76 

66 

75 

86 
69 

83 
69 

88 
69 

88 
70 

36.0 
71.5 

NINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

84 

72 

80 
71 

87 
69 

88 
69 

93 
65 

94 
66 

94 

67 

94 

67 

93 
69 

90 
63 

80 

57 

76 
60 

S3 
65 

65 
70 

86 
70 

87 

69 

86 

68 

8« 

67 

86 

63 

62 

67 

84 

69 

68 

70 

91 
69 

84 

68 

88 
70 

86 

70 

85 
68 

86 
65 

88 

67 

89 
66 

90 
65 

86.9 
67.1 

S«*  r«f«renc«  DOt««  rollovlng  Station  Ind«x. 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 

OCTOBER  1951 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.11 
107 

373 

129 

.24 
44 

.21 
67 

.21 

79 

.19 
61 

.20 
59 

.17 

62 

145 

.15 
219 

.25 
223 

.  15 
294 

.35 
173 

.12 
88 

.  17 
180 

.  17 
184 

.16 
200 

.22 
152 

.18 

82 

.11 

77 

.15 
115 

.13 
172 

.17 
133 

.09 
185 

.19 

.  19 

81 

.32 
99 

.  18 
73 

.  11 
60 

B5.41 

BELLE  GLAOE  BRN  GATE  4  (a) 

EVAP 

.08 

.03 

.08 

.  14 

.  15 

.22 

.20 

.  15 

.06 

.21 

.30 

.  10 

.06 

.02 

.  12 

.20 

.  14 

.19 

.  14 

.10 

.  12 

.08 

.20 

.08 

.  13 

.  14 

.  13 

.  11 

.  12 

.14 

B4.07 

CLEWISTON  US  ENGINEERS  'a) 

EVAP 
MAX 

WIND 

.05 

.  14 

.15 

.  10 

.07 

.20 

.20 

.  15 

.14 

.21 

.27 

.  12 

.11 

.06 

.  11 

.06 

.  15 

.28 

.  12 

.17 

.07 

.19 

.07 

.  17 

.21 

.15 

.16 

.16 

.11 

.10 

B4.39 

HlALilUUi 

.19 
20 

40 

113 

.24 

35 

.20 
21 

.39 
54 

.28 
18 

.18 

18 

.07 
18 

.13 
21 

.25 
37 

.24 

38 

.15 
78 

.06 
80 

.10 

13 

.14 

17 

.26 
59 

.15 
52 

.15 
35 

.19 
9 

.  17 
15 

.09 
48 

.06 
10 

.  19 
41 

.  17 
27 

.23 
82 

.  16 
62 

.  18 
33 

.13 
13 

.  16 
8 

.16 
9 

BS.42 
1124 

TAirc  Di  ar"in  *>  <!W 
LiAIUi   f  L>nU  1  u   £•  on 

WIND 

.11 
7 

. 

46 

.  18 
38 

.19 

9 

.19 

10 

.  11 
9 

.24 

11 

.  19 
10 

. 

.45 
60 

- 

- 

75 

- 

9 

_ 

8 

_ 
138 

.10 
24 

.18 
40 

.21 

36 

.17 
29 

.15 
17 

.11 
9 

.16 
14 

.14 

19 

.08 
19 

.12 
IS 

.14 

26 

.13 
14 

.14 

e 

.15 
10 

.  14 
8 

.17 
8 

B4.90 
727 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.07 

.12 

.  14 

.18 

.18 

.11 

.10 

.05 

.23 

.  18 

.16 

.05 

.  14 

.  12 

.11 

.14 

.14 

.08 

.15 

.10 

.13 

.10 

.08 

.14 

.09 

.  12 

.11 

.09 

B3.  78 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.15 

35 

98 

.09 
62 

.20 
26 

.  18 
24 

.20 
25 

.20 
29 

.16 
30 

.20 
31 

.17 

60 

.18 

69 

.27 
123 

.33 
138 

.  17 
195 

.12 

100 

.20 

100 

.21 
129 

.23 
134 

.22 
118 

.10 

56 

.10 
21 

.18 
38 

.14 

77 

.24 
110 

.23 
86 

.25 
126 

.27 
118 

.19 
59 

.18 
19 

.13 
33 

.15 
27 

b:.83 

2296 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.08 

.00 

.  10 

.21 

.  16 

.21 

.23 

.22 

.24 

.16 

.  16 

.24 

.21 

.11 

.09 

.12 

.10 

.19 

.19 

.21 

.14 

.19 

.21 

.  11 

.09 

.14 

.20 

.  18 

.21 

.  17 

.23 

5.10 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.06 

26 

24 

.  14 
63 

.  19 
33 

.19 

21 

.18 

22 

.18 
14 

.18 

13 

.19 
11 

.20 
50 

.11 
67 

.20 
58 

.20 
63 

.17 
80 

.14 

77 

.  16 

60 

.16 
60 

.16 

65 

.19 

60 

.12 
68 

.12 
39 

.11 
22 

.11 
11 

.08 
28 

.12 
31 

.15 
39 

.17 
39 

.15 
20 

.11 
26 

.12 
27 

.  13 
22 

B4.«4 

1239 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

EVAP 

.12 

.16 

.10 

.10 

.31 

.07 

.  17 

.24 

.01 

.27 

.20 

.20 

.04 

.09 

.07 

.12 

.13 

.25 

.15 

.12 

.10 

.09 

.09 

.04 

.18 

.09 

.09 

.25 

.15 

.10 

B4.24 

TAMIAMl  TRAIL  40  MI  BD 

EVAP 

.10 

.09 

.13 

.27 

.23 

.25 

.21 

.19 

.20 

.28 

.25 

.17 

.12 

.10 

.23 

.15 

.24 

.18 

•.17 

.23 

.  11 

.11 

.22 

.  10 

.  12 

.22 

.20 

.  25 

BS.67 

MAX  and  MIN  in  Table  6  relt 
temperature  of  water  in  par 
24  hours  ending  at  time  of 

r  to 
as  t 
obser 

extr 
ecor 
vat  ] 

emes  of 
ded  during 
on. 

(a)  Evaporation  measured  in  pan 

36  X  38 

inches. 

See  reference  notes  following  Station  Indei. 
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STATION  INDEX 


btation 

Index  No. 

CJounty 

« 

g 

i  Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Uoserver 

to 
tables 

Precip. 

APALACHICOU^  WB  CriY 

FRANKLIN 

5 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

0220 

27  11 

61  46 

65 

6P 

6P 

AVON  PARK. 

27  36 

81  30 

145 

6P 

6P 

8ARI0W 

0^78 

BELLE  CLAOE  EXC  STA 

BELLE  GLADE  MRN  GATE 

PALM  BEACH 

7 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

QIG  CYPRESS  IND.  RES. 

0739 

26  19 

80  59 

17 

6P 

6P 

HOUSTON  L.  OLSON 

24  40 

81  22 

6 

6P 

6P 

BLOUNTSTOWN  2  E 

BONIIA  SPGS  2  ESE 

GLADYS  N.  COLLINS 

BRADEnTON 

MANATEE 

5 

MRS.    F.   H.  BRAYMER 

2  3  5 

8R00KSVILLE  <HIN  HILL 

28  38 

82  22 

276 

5P 

5P 

MISS  L . VON  BOROWSKY 

BROOkSVILLE  NURSERY  NOI 

1051 

HERNANDO 

28  38 

82  19 

200 

8A 

SOIL  CONS  SERVICE 

BROOkSVILLE  nursery  N02 

SOIL  CONS  SERVICE 

BUSHNELL  2  E 

SUMTER 

^ 

A,  H,  NELSON 

2  3  5 

CAMP  BLANOING 

CLAY 

8 

COY  A,  STEPHENSON 

2  3  5 

CANTONMENT 

1299 

ESCAMBIA 

30  36 

87  19 

145 

8A 

FLA. PULP  Ct  PAPER  CO 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1305 

MONROE 

25  11 

60  54 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SERV. 

2  3  5 

26  31 

62  11 

5P 

5P 

ALLEN  T .  WEEKS 

CAHRABELLE 

FRANKL I N 

^ 

GLADYS  V.MC  KNIGHT 

2  3  5 

CARYVILLE 

WASHINGTON 

3 

L0NNI6  H.  WNITTAKER 

3 

CEDAR  KEY 

U32 

29  08 

83  02 

15 

6P 

&P 

1502 

30  42 

84  52 

6A 

30  48 

65  30 

134 

4P 

1632 

27  57 

82  48 

6P 

CLERMONT  6  S 

LAKE 

8 

28  27 

81  46 

134 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  5 

I6it9 

26  45 

60  55 

18 

X 

26  45 

80  55 

20 

lOA 

lOA 

1716 

25  39 

80  18 

10 

30  36 

85  23 

120 

6P 

6P 

■ 

3  5 

CRESCENT  CITY  2  SW 

1976 

PUTMAN 

8 

29  26 

61  31 

50 

W.  S.  NEWBOLD 

2  3  5 

1966 

30  48 

66  34 

266 

MID 

MID 

201 1 

29  38 

63  06 

42 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

VOLUSIA 

2 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

2220 

30  43 

66  07 

268 

5P 

5P 

2229 

29  01 

61  18 

27 

9A 

9A 

JOHN  R.  OEWEESE 

2b  50 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

EVERGLADES 

2650 

COLLIER 

5 

25  51 

61  23 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTMAN 

29  45 

61  32 

5 

6P 

6P 

FELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

27  46 

80  35 

25 

8A 

FELLSMERE  FARM  CO 

NASSAU 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

FORI  LAUDERDALE 

BROWARD 

26  10 

F .    P .  MEDFORD,   JR . 

2  3  5 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

3186 

LEE 

26  35 

61  52 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

3207 

27  25 

80  19 

10 

6P 

6P 

CITY  OF  FT .  PI ERCE 

GA INESVI LLE  UNI VERS 1 T Y 

3316 

29  39 

62  21 

165 

8A 

8A 

H .   E  ,  BRATLEY 

3670 

30  15 

62  10 

82 

G. S . T . M .  NURSER I £S 

3640 

28  22 

61  13 

70 

9A 

WM.   MC  CUBBIN 

MIALEAH 

3909 

DADE 

2 

25  50 

60  17 

6 

8A 

8A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

2  3  5  6 

3956 

29  50 

82  35 

75 

5P 

5P 

3978 

30  41 

81  55 

82 

7P 

3986 

28  09 

62  14 

50 

8A 

4091 

25  30 

80  30 

11 

4P 

4P 

MYPOLUXO 

4198 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

80  03 

12 

6P 

J.    L.  GARNETT 

2  3  5 

4289 

28  50 

82  20 

70 

5P 

5P 

4332 

26  28 

81  33 

115 

30  26 

81  39 

25 

MID 

MID 

4366 

30  17 

31  24 

10 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

4371 

DUVAL 

8 

30  20 

81  39 

18 

MID 

MID 

U.S  .  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

JASPER  10  E 

4393 

HAMILTON 

10 

30  31 

82  47 

150 

SA 

8A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KENDALL  2  ESE 

4518 

DADE 

2 

25  40 

80  17 

18 

DADE  CO.  NURSERIES 

<EY  WEST  WB  AIRPORT 

4570 

MONROE 

5 

24  35 

81  42 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KEY  WEST  WB  CITY 

4576 

MONROE 

5 

24  33 

61  4B 

5 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KISSIMMEE 

4620 

OSCEOLA 

28  18 

81  25 

6P 

6P 

MRS.   MABEL  L,  LAKE 

2  3  5 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

26  44 

81  25 

13 

6P 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

2  3  6 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

4707 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

160 

5P 

MID 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

LAKE  CITY  2  £ 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  37 

205 

6P 

6P 

FOREST  6  PARK  SERV. 

2   3  5 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

8 

28  35 

81  26 

111 

9A 

9A 

BUREAU  OF  PLANT  IND 

2  3  5 

1      1-APALACHICOLA.      2-ATLANTIC;      3-CHOCTAWHATCHEE ;     4-EVEIlGLADE ;  5-( 


FLOR I  DA 
OCTOBER  1951 


otahon 

Index  No. 

County 

l.'r.iindge: 

Utitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

neter 

to 
tables 

Temp.  1 

'  Precip. 

LAKELAND  WB  CITY 

POLK 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

LAKE  PLACID  2  SW 

ABAS 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

61  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

LAKE  TRAFFORO 

4B66 

26  26 

61  29 

27 

JAMES  M.  PEPPER 

LONGBOAT  KEY 

SARASOTA 

6A 

G.  W,  HERRINGSMAW 

LOXAhATCHEE 

PALM  BEACH 

U .  S .  GEO .  SURVEY 

2  3  5  6 

MADISON 

MADISON 

T.  C.  MERCHANT 

2  3  5 

MARATHON  VACA  KEY 

5361 

MONROE 

5 

24  43 

81  06 

4 

6P 

5P 

2  3  5 

MAR  I ANNA  CAA  AP 

6367 

JACKSON 

J 

30  50 

85  11 

120 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

JACKSON 

FLA.    IND. S. FOR  BOYS 

MAYO  6  NW 

LA  FAYETTE 

ROBERT  L.  ANNIN 

2  3  5 

MELBOURNE  WB  AIRPORT 

BREVARD 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

MERRITT  ISLAND  5  S 

5643 

BREVARD 

2 

26  16 

60  41 

6 

6P 

6P 

ROBERT  M ,  DONALD 

MIAMI  BEACH 

5658 

2 

25  47 

80  08 

3 

5P 

LIFE  GUARD  PATHOL 

2  3  5 

MIAMI  WB  AIRPORT 

ID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

MIAMI  WB  C ITY 

DADE 

U.S.  WEATHER  Bureau 

2  3  5 

MILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

AGR.    EXP.  STATION 

2  3  5 

MONT ICELLO 

5679 

JEFFERSON 

5 

30  32 

83  52 

202 

MID 

5P 

A.  M,  PHILLIPS 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

GLADES 

26  50 

81  05 

22 

4P 

F.  A,  FLANDERS 

2  3  5  6 

MOUNTAIN  LAKE 

POLK 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

2  3  5 

MT  PLEASANT 

GADSDEN 

A.  N,  HUBBARD 

2  3  5 

MYAKKA  PIVER  ST  PARK 

SARASOTA 

STATE  PARK 

3 

6078 

5 

26  09 

81  47 

4 

5P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  A  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

80  57 

10 

6P 

A.  B.  NORDMAN 

2  3  5 

6240 

OKA  L  OOSA 

30  31 

86  29 

BA 

SA 

6251 

OSC EOLA 

2 

ANNIE  M.  STEVENS 

OCALA 

6414 

MARION 

29  11 

eA 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

6419 

MARION 

5 

29  10 

82  09 

81 

6P 

8P 

AIRWAY  OBSERVER 

6480 

OKEECHOBEE 

7 

27  14 

80  59 

30 

7A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

6485 

OKEECHOBEE 

27  12 

80  47 

lOA 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  SPRINGS  1  E 

6620 

VOLUSIA 

8 

29  30 

81  55 

28 

J.  M.  ELTON 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

8A 

ORLANDO  UTILI .COMM. 

2  3  5  6 

6636 

ORANGE 

8 

26  33 

81  20 

111 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PALATKA 

6753 

PUTMAN 

6 

29  39 

81  37 

50 

6P 

6P 

PENSACOLA  CAA  AP 

ESCAMBIA 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

PENSACOLA  W8  CITY 

ESCAMBIA 

U.S.  WEAT^R  BUREAU 

2  3  6 

7033 

2 

25  36 

80  21 

- 

6A 

01  GIORGIA  FRUIT 

7205 

H I LLSBOROUGH 

28  01 

82  08 

121 

5P 

5P 

D .  A .  STORMS 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

ST. FARMERS'  MARKET 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

MARTIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

PUNTA  GOPDA 

CHARLOTTE 

E.  J.  MC  CANN 

2  3  5 

QUINCy  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

6 

30  35 

84  35 

250 

9A 

9A 

STATE  EXP  STATION 

RAIFORD  STATE  PRISON 

7440 

10 

30  04 

82  12 

133 

6P 

5P 

FLA.    STATE  PRISON 

2  3  5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

NATIONAL  PARK  SERV, 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE 

ST  JOHNS 

ARTHUR  L.  MARSH 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

ST  JOHNS 

MRS.T.B.  GILLESPIE 

2  3  5 

SAINT  LEO 

7851 

5 

28  21 

62  17 

176 

7P 

7P 

GERARD  SCHNIDER 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

5 

30  05 

64  10 

17 

FISH  &  WLDLIFE  SERV 

2  "3  5 

ST  PET  ERSBURG 

7366 

PINELLAS 

5 

27  47 

62  38 

30 

4P 

H .  T .  08ERLY 

2  3  5 

SANFORO 

7977 

SEMI NOLE 

6 

28  48 

61  18 

25 

8A 

BA 

ElTON  J .MOUGHTON, JR 

2  3  5 

SARASOTA 

6021 

SARASOTA 

5 

27  20 

82  34 

5 

6P 

6P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

6094 

5 

30  12 

83  39 

45 

6P 

6P 

LEON  ROBERTS 

8620 

2 

27  12 

60  15 

10 

BP 

6P 

JOHN  N .  MANN 

6756 

5 

30  26 

64  20 

66 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

6775 

2 

25  46 

60  27 

13 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

TAMIAMI    TRL  40  MI  BEND 

8760 

DAOE 

25  45 

80  49 

12 

9A 

9A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

2  3  5  6 

TAMPA  WB  AIRPORT 

HILLSBOROUGH 

5 

27  56 

82  32 

24 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

TARPON  SPRINGS 

8824 

PINELLAS 

5 

28  08 

82  47 

20 

6P 

6P 

DANIEL  I.  ENNETT 

2  3  5 

TAVERN lER 

8841 

MONROE 

25  01 

BO  30 

5 

7P 

EUGENE  LOWE 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

8942 

BREVARD 

2 

26  35 

60  46 

14 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3  5 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

80  24 

20 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27  33 

81  49 

120 

6P 

6P 

H.   L.  CARLTON 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  42 

80  02 

15 

6P 

6P 

PALM  BEACH  POST 

2  3  5 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

28  01 

61  44 

175 

lOA 

lOA 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 
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FLORIDA  -  NOVEMBER  1951 


'      .  R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 

WEATHER  SUMMARY 

Light  hail  fell  in  Lake  City  the  15th  and  rains  in  excess  of  six  and  one-half  inches 
in  one  day  fell  at  Brooksville  and  St.  Leo  the  15th-16th,  Three  sharply  defined 
periods  of  weather  occurred  this  month.  First ,  a  very  warm  period  at  the  beginning 
of  the  month;  second,  a  period  of  heavy  rains  the  15th-17th;  and  third,  a  cold 
period  the  18th-20th.  Temperatures  averaged  63.3°  (1.7°  below  normal)  and  ranged 
from  92°  at  Eustis  and  Stuart  the  2nd  to  23°  at  Marianna  the  18th.  Wauchula  record- 
ed 31°  on  the  19th  to  mark  the  southern  extent 'of  freezing  temperatures.  Precipi- 
tation totals  averaged  4.10  inches  (1.88  inches  above  normal)  but  distribution  was 
such  that  all  stations  in  the  northern  and  middle  divisions  recorded  above  normal 
amounts  while  most  stations  in  the  southern  division  recorded  below  normal  amounts. 

During  the  hot  weather  of  the  first  three  days  nearly  75%  of  the  stations  recorded 
the  extreme  maximum  temperature  for  the  month.  A  sharp  change  to  colder  weather 
reached  the  extreme  northwest  portion  on  the  1st  and  spread  through  the  State  by 
the  4th.  This  cold  snap  brought  the  first  freezing  temperatures  of  the  fall.  Pre- 
cipitation ahead  of  this  cold  snap  provided  heavy  rains  in  the  northwest  portion 
and  light  to  moderate  in  the  northeast,  but  rains  over  most  of  the  Peninsula  were 
very  light  and  scattered.  Temperatures  rose  rapidly  the  5th-6th  and  a  second  cold 
snap  the  8th-10th  brought  lower  temperatures  than  the  first.  Mild  temperatures 
held  for  the  week  of  the  llth-17th.  A  period  of  rainy  weather  the  15th-17th  brought 
heavy  rains  to  all  except  the  extreme  northwest  and  extreme  south  portions.  Two- 
thirds  of  the  stations  received  their  heaviest  day's  rain  for  the  month  during 
this  period.  The  greatest  24-hour  totals  were  Brooksville  7.57  inches  and  St.  Leo 
6.69  inches,  both  measured  on  the  16th. 

Weather  conditions  in  general  were  favorable  for  citrus.  Below  normal  temperatures 
the  first  three  weeks  aided  ripening  processes  and  the  heavy  rains  of  the  15th-16th 
were  in  time  to  relieve  a  developing  drought  condition  before  appreciable  harm  was 
done.  Fruit  sizes  this  year  were  generally  smaller  than  last  year.  Fruit  harvest- 
ing was  active  but  did  not  reach  the  proportions  of  last  year.  Truck  crops  for 
the  most  part  enjoyed  favorable  weather  conditions  this  month.  However,  cold  periods 
the  3rd-4th,  8th-10th,  and  again  the  18th-20th  brought  light  to  heavy  frosts  to 
northern  districts  and  scattered  light  frosts  to  central  districts.  Crop  damage 
from  the  cold  was  largely  confined  to  the  small  acreage  of  squash,  eggplant,  and 
beans  in  the  north,  but  growth  of  tender  crops  in  central  and  southern  portions 
was  retarded.  Soil  moisture  was  generally  adequate  and  crop  damage  from  the  ex- 
cessive rains  of  the  15th-17th  was  light  and  confined  to  poorly  drained  fields. 
Harvesting  of  field  corn  and  sweet  potatoes  was  completed  and  sugar  cane  was  made 
into  syrup.  Pastures  were  fair  in  the  north  portion  and  generally  good  in  the 
central  and  southern  portions.     -  J.T.B.B. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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Wind 

direction 

Wind 

m. 

speed 
p  h. 

~"  

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

c 

StAbon 

Prevailing 

percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Faatest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1  :30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1  :30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

60-10 

10-49 

ffi 
a> 
1 

s 

661-00  I 

200 
and  over 

s 

0 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

APALACHICOLA  WB  CITY 

1 

• 

1 

2 

0 

7 

60 

4.8 

DAYTONA  BEACH  KB  AP 

NW 

26 

62 

a, 
81 

4 

■1 

0 

1 

2 

0 

11 

G.2 

FORT  MYERS  IB  AP 

68 

87 

56 

76 

1 

3 

3 

0 

0 

0 

7 

5.9 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

16t 

7 .  2t 

25t 

SEt 

15t 

87T 

88  T 

56T 

8lt 

0 

3 

3 

2 

0 

0 

8 

G3t 

S.9t 

KEY  WEST  WB  CITY 

33t 

17t 

80T 

84 1 

70t 

76t 

3 

0 

2 

0 

0 

1 

6 

.S.7 

LAKELAND  WB  CITY 

3 

4 

2 

0 

0 

1 

10 

5.3 

MELBOURNE  WB  AP 

3 

87 

89 

65 

80 

4 

4 

0 

1 

0 

1 

10 

* 

G.l 

MIAMI  BEACH  WB  CITY 

5 

3 

2 

0 

0 

0 

10 

MIAMI  WB  CITY 

NNWt 

18t 

9.2t 

34 

N 

17 

8lt 

83t 

59t 

7lf 

3 

4 

' 

0 

0 

0 

10 

56 

(1.0 

ORLANDO  WB  AP 

N 

23 

10.  2 

35« 

SSW 

16 

88 

91 

56 

78 

3 

2 

0 

1 

1 

9 

5.  8 

PENSACOH  WB  CITY 

Nt 

14t 

7.9 

25 

N 

17 

2 

2 

1 

0 

3 

0 

8 

73 

)  .8 

TALLAHASSEE  WB  AP 

NNW 

13 

5.9 

84 

85 

55 

78 

0 

1 

3 

2 

0 

2 

8 

;).4 

TAMPA  WB  AP 

NNE 

18 

7.5 

26 

S 

2 

88 

87 

55 

76 

1 

3 

1 

0 

1 

11 

61 

.■1.6 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

BNE 

16 

9.1 

83 

85 

58 

76 

5 

4 

0 

0 

0 

12 

6.7 

t   Airport  Data. 

*  This  datum  is  obtained  by 

cording  equipment   is  not  avail- 
able.    It  is  not  necessarily 
the  fastest  mile  occurring  dur- 
ing the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

1 

o 

•o  a 

s 

« 

Aver 

High 

t 

.3 

> 
< 

"o  o 

is 

1891 

63.5 

88 

27 

1.98 

5 

1892 

62.6 

90 

31 

0.76 

4 

1893 

64.8 

88 

30 

2.84 

6 

1894 

64.2 

88 

29 

3.02 

6 

1895 

64.8 

90 

30 

-.76 

7 

1896 

69.8 

90 

3' 

3.67 

8 

1897 

66.5 

89 

1 .82 

4 

1898 

65.5 

94 

jiT 

2.28 

6 

1899 

65.9 

87 

34 

0,78 

3 

1900 

64.9 

92 

27 

1 .27 

4 

1901 

59.3 

90 

21 

0.88 

4 

1902 

68.6 

91 

28 

3.15 

6 

1903 

62.6 

93 

17 

2.82 

6 

1904 

62.2 

86 

27 

2.99 

5 

1905 

66.1 

91 

31 

0.90 

3 

1906 

66.4 

92 

25 

1.18 

2 

1907 

64.9 

92 

26 

2.40 

6 

1908 

65.6 

93 

25 

1,90 

4 

1909 

66.5 

91 

27 

0.90 

4 

1910 

61.2 

89 

27 

1 .90 

4 

1911 

65.9 

97 

20 

4.14 

8 

1912 

62.6 

92 

25 

2.90 

5 

1913 

65.5 

89 

25 

1.02 

4 

1914 

63.9 

90 

19 

2.99 

6 

1915 

66.9 

92 

24 

2.57 

4 

Temperature 

Precipitation 

1  1 

Year 

o 

0 

•o  a 

Aveiac 

X 

Averac 

■o  o 
d  ^ 
Zo 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

64.9 
60.3 
64.5 
68.6 
63.9 

89 
85 
90 
92 
89 

22 
23 
29 
34 
25 

3.66 
0.58 
3.46 
3.29 
4.06 

7 
3 
6 
7 
7 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

67.8 
67.3 
61.8 
64.7 
64.1 

92 
92 
89 
88 
91 

29 
26 
27 
23 
24 

2.68 
1  .54 
0.85 
0.54 
4  ,01 

6 
5 
4 

3 
7 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

62. S 
67.7 
63.7 
67.9 
63.5 

91 
90 
93 
92 
91 

24 
23 
23 
21 
21 

3.15 
1  .24 
0.70 
1.66 
3.68 

6 
5 
3 
6 
6 

1931 

68.1 

90 

30 

0.46 

4 

1932 
1933 
1934 
1935 

62.5 
63.2 
66.1 
65.8 

89 
89 
91 
91 

24 

25 
26 
21 

4.52 
1.55 
1  .59 
1  .54 

10 
4 
4 

5 

1936 
1936 
1938 
1939 
1940 

63.7 
62.2 
67.0 
62.8 
64.9 

92 
89 
94 
90 
91 

18 
20 

li 

24 

15 

1 .53 
4.34 
1 .60 
1.36 
1.25 

5 
8 
7 
3 
4 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

65.6 
67.1 
63.1 
64.0 
64.8 

94 

92 
92 
91 
93 

20 
26 
21 
28 
22 

3.36 
0.72 
1.85 
1.55 
1.09 

8 
5 
4 
4 
4 

1946 
1947 

71.1 
66.9 

92 
91 

33 
32 

2.  76 
5.84 

8 
10 

1948 

71.2 

93 

32 

2.56 

1949 
1950 

62.2 
62.2 

90 
90 

26 
16 

1  .86 
0.90 

1951 

63.3 

92 

23 

4. 10 

Period 

65.0 

2.2? 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Station 

T*mp«ratiire 

Precipitation 

Average 

Departure 

ixom  normal  | 

1 

M 

S 

Date 

1 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

Total 

g  0 
e 

1 

5 
1 

S 

s 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  days 

Max.  90* 
or  above 

Min.  32* 
or  below 

1 

I  i  ■ 

tl 

)l  0  < 

Date 

0 

a 

.50  or  more 

1.00  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

apalachicola  wb  city 

57.0 

-  4.3 

81 

1 

32 

18 

263 

0 

1 

3  .  70 

.63 

1 .47 

2 

.  0 

0 

6 

3 

2 

BLOUNT STOWN  2  E 

87 

27 

^ '  in 

3.03 

1  .96 

7 

.  0 

0 

7 

CARRABELLE 

*  , 

82 

i 

28 

2  .  67 

1  .63 

16 

.  0 

0 

8 

CHIPLEY   3  E 

~  n  7 

82 

26 

R 

Q 

A  '  7i 

5.09 

3.92 

15 

_  0 

0 

5 

COMPASS  LAKE 

"40 

84 

14 

26 

18 

ai  ■a 

7  '  02 

4.05 

2.00 

15 

_  0 

0 

crestview  caa  ap 

53.8 

83 

14+ 

24 

18  + 

353 

0 

6 

4.71 

1  .  74 

2 

.  0 

0 

6 

4 

2 

CROSS  CITY  CAA  AP 

85 

27 

2.75 

16 

,  0 

0 

6 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

'  A 

83 

25 

A 

1  fl^ 

J; 

1.64 

1  . 95 

2 

_  0 

0 

Q 

FERNAND INA 

85 

33 

1  A 

.23 

.90 

16 

,  0 

0 

10 

GlEN  saint  MARY 

58  *  0 

3  1 

65 

26 

19 

242 

3  '  49 

1  .  78 

.76 

6 

_  0 

0 

Q 

HILL  I ARD 

57.6 

-  3.2 

85 

1 

29 

18 

253 

0 

6 

3.26 

1  .48 

1.10 

16 

.  0 

0 

10 

3 

1 

■JACKSONVl  LLE  WB  AP 

^q"  \ 

2.3 

65 

30 

^ 

.30 

.80 

16 

.  0 

0 

g 

JACKSON V I LLE  BEACH 

83 

32 

19 

9n7 

3  60 

1.20 

3 

.  0 

0 

10 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

■ 

■ 

82 

32 

A 

2  17 
* 

.19 

.63 

16 

.  0 

0 

8 

JASPER  10  E 

.  0 

0 

g 

LAKE  CITY   2  E 

59.3 

-  2.3 

65 

1 

30 

18  + 

213 

0 

5 

6.90 

5.18 

2.27 

15 

T 

0 

6 

4 

3 

MAO  I  SON 

57.3 

-  3.4 

64 

13 

27 

18  + 

259 

0 

6 

8.04 

5.67 

3.27 

2 

.  0 

0 

g 

5 

3 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

54.  0 

6  3 

14 

2  7 

18 

346 

0 

7 

6.13 

2.15 

1  5 

.  0 

0 

5 

4 

4 

MAR  I  ANNA   I ND  SCHOOL 

54.5 

-  4.7 

85 

25 

23 

18 

334 

0 

9 

6.60 

3.94 

2.27 

15 

.  0 

0 

6 

4 

MAYO  5  NW 

58.5 

84 

13+ 

27 

20 

232 

0 

6 

7.75 

2.16 

16 

.  0 

0 

g 

5 

3 

Mtl  Tnm    CVD  QTATIDM 

54.3 

83 

14 

24 

18+ 

338 

0 

8 

3.  44 

1.63 

2 

.0 

0 

7 

3 

1 

MONT  I C ELLO 

3  8 

83 

27 

1 6 

Q 

7.07 

3.30 

15 

.  0 

0 

7 

5 

MT  PLEASANT 

57  .  2 

—      1   _  5 

83 

1 4 

29 

2  0 

266 

0 

6  '  34 

3.90 

2.10 

2 

.  0 

0 

7 

3 

N ICEVI LLE 

.  0 

0 

8 

PANAMA  CITY 

55  7 

-  4  9 

16 

31 

1 8 

2  50 

0 

7  04 

3.62 

2  .  c  0 

2 

.  0 

0 

7 

4 

PENSACOLA  CAA  AP 

55.  5 

15 

18 

312 

0 

4.  79 

1.73 

.  0 

0 

4 

3 

3 

PENSACOLA  WB  CITY 

Rfc  '  ^ 

~  ^ '  fl 

83 

27 

315 

^ 

^ ' 

1  .16 

1.91 

2 

.  0 

0 

6 

QUINCY  EXP  STATION 

^7  '  S 

86 

28 

1  ft 

3.61 

1  .  90 

2 

.  0 

0 

7 

SAINT  MARKS  6  SE 

2 "  0 
• 

81 

27 

18+ 

244 

8  ^0 

5.10 

3.20 

15 

.  0 

0 

6 

SECOTAN 

57  9 

81 

13+ 

30 

9+ 

2  36 

Q 

8  '  38 

3.51 

15 

.  0 

0 

5 

2 

56.5 

-  1.3 

82 

14 

29 

16 

277 

0 

5 

6.44 

5.67 

3.  78 

15 

.  0 

0 

7 

4 

2 

D 1 V I S I  ON 

AO 

1 

MIDDLE  DIVISION 

BAR  T  OW 

64.4 

-  2.1 

68 

1 

30 

19 

110 

0 

1 

5.80 

4.18 

3.00 

16 

.0 

0 

3 

2 

2 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

6^  '  0 

?'\ 

68 

33 

1  q"*^ 

6.23 

7.57 

16 

.  0 

0 

6 

BUSHNELL  2  E 

90 

28 

1  36 

360 

1  .  74 

3  . 04 

16 

.  0 

0 

3 

2 

. 

CAMP  BLAND  I NG 

85 

31 

1  .  42 

17 

J 

0 

6 

CEDAR  KEY 

62  7 

2  0 

60 

34 

18 

135 

4  50 

2  .82 

2.20 

15 

.  0 

0 

4 

/"I  C  A  DLf  A  T  CD 

65.4 

-  2.5 

85 

1 

40 

19 

86 

0 

0 

5.64 

3  .49 

4.53 

16 

.  0 

0 

8 

2 

88 

35 

3.11 

4.  14 

16 

,  0 

0 

5 

1 

C R ESC  ENT  CITY  2  SW 

62  '  4 
• 

86 

32 

18+ 

1  39 

4 '  80 

3  .  06 

3.10 

16 

.  0 

0 

5 

2 

DAY  TON A  BcAC  H 

90 

36 

1  9 

3  41 

1  .72 

16 

.  0 

0 

5 

3 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

63  3 

88 

34 

1 9 

131 

0 

0 

3.15 

.66 

1.29 

16 

.  0 

0 

7 

3 

DE  LAND 

61  .8 

-  2.8 

86 

3  + 

31 

19 

0 

1 

3.83 

1.95 

2.19 

16 

.  0 

0 

4 

3 

J 

EUST I S  2  S 

64 .  2 

-  1.4 

92 

2 

36 

16 

111 

2 

0 

3.75 

1  .86 

2.16 

16 

.  0 

0 

4 

3 

F EDERAL  POINT 

61.8 

-  2.8 

66 

3  5 

16+ 

159 

0 

0 

4.65 

2.65 

2.34 

16 

.  0 

0 

5 

GA INESVILLE  UNIV 

61.0 

-  2.3 

86 

31 

18+ 

0 

2 

6  . 48 

4.66 

2.29 

17 

.  0 

0 

5 

HIGH  SPRINGS 

59.8 

69 

27 

19 

203 

0 

Z( 

4 .  04 

1.48 

17 

.  0 

0 

8 

4 

I NVERNESS 

64.2 

0.2 

88 

32 

19 

106 

0 

1 

6  .98 

5.09 

4.72 

16 

3 

K loo  I MMt  t 

-  2.5 

88 

34 

1 9 

1  06 

0 

0 

6.27 

4.  34 

5.82 

16 

.  0 

0 

3 

I 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

64 . 3 

-  2.5 

1  + 

35 

2  0 

1  07 

0 

0 

5.40 

3  .  54 

4.90 

15 

.  0 

0 

2 

2 

69 

35 

1 8+ 

0 

0 

5.10 

.  0 

0 

6 

LAKELAND  WB  CITY 

63 '  5 

3  6 

86 

35 

123 

2.04 

3.34 

16 

.  0 

0 

7 

64.7 

-  2.8 

88 

1  + 

34 

20 

106 

0 

0 

4.21 

2  .91 

3.27 

16 

.  0 

0 

4 

2 

KJ  Clal    CMVDMA     aP&fU    U  M 
FNC-W    jMTKrJM    Dt.Mk.n    H  IN 

89 

2 

36 

16+ 

110 

0 

0 

2.75 

.62 

2  .  07 

16 

.  0 

0 

4 

2 

62.4 

-  1.1 

2 

18+ 

142 

0 

2 

5.79 

4.09 

.  0 

0 

5 

3 

nrAI  A    A  IDDHRT 

61.2 

39 

2 

26 

19 

173 

0 

5 

5.52 

3.53 

16 

.  0 

0 

5 

3 

ORLANDO  WATER  PLANT 

63.8 

86 

2  + 

36 

19 

0 

0 

4.27 

2.  B7 

16 

.  0 

0 

7 

2 

ORLANDO  WB  AIR  POR  T 

63.7 

-2.7 

88 

2 

35 

18 

127 

0 

0 

4.86 

3.19 

2  .67 

15 

.  0 

0 

6 

2 

PALATKA 

62.6 

-  1.8 

69 

1 

33 

19 

146 

0 

0 

4.  32 

2.40 

2  ,  76 

15 

.  0 

0 

7 

2 

j 

PLANT  CITY 

69 

33 

i  '  7A 

1.37 

1.75 

1 6 

.  0 

0 

7 

3 

RAIFORD  ST  PRISON 

^7  QM 

67 

: 

30 

1  fl+ 

1  QA 

3.15 

1  .85 

16 

T 

0 

7 

SAINT  AUGUSTINE 

65 

34 

1  A  + 
18 

1  9Q 

_ 

■ 

3.84 

.0 

0 

5 

SAINT  August i ne  beach 

62.5 

86 

1 

33 

18 

140 

0 

0 

3.42 

1  .65 

16 

.  0 

0 

8 

3 

1 

SAINT  LEO 

63.8 

-  2.1 

68 

1 

34 

16 

122 

0 

0 

8.34 

6 . 26 

6 . 69 

16 

.  0 

0 

4 

2 

ST  PETERSBURG 

ft^  ■  y 

84 

38 

84 

2.05 

2.00 

16 

.  0 

0 

4 

SANFORD 

fc/  *  L 

^ '  t 

89 

34 

1  Q 

Q 

4"  48 

2  .  71 

2.95 

1 5 

,  0 

0 

7 

3 

TAMPA  WB  AIRPORT 

85 

37 

A 

1 .96 

2.30 

15 

.  0 

0 

5 

2 

TARPON  SPRINGS 

64.  2M 

-2.2 

87 

1 

36 

20 

105 

0 

0 

4  .99 

2  .99 

3.52 

16 

.  0 

0 

4 

2 

2 

WINTER  HAVEN 

65.0 

91 

1 

36 

16 

1 

0 

4.94 

3  .46 

16 

.  0 

0 

6 

2 

1 

U  J  V 1 3  i  UN 

■ 

74 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCAD I A 

66.3 

-  1.6 

89 

1 

36 

19 

83 

0 

0 

4.43 

3.04 

2  .88 

16 

.  0 

0 

3 

2 

2 

AVON  PARK 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

67.5 

-1.1 

86 

1 

35 

19 

0 

0 

.  77 

—  2.13 

.  33 

.  0 

0 

7 

0 

0 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

BIG  PINE  KEY  INN 

73.6 

89 

16 

54 

19 

5 

0 

0 

2.16 

1  .65 

5 

.  0 

0 

5 

1 

1 

BRADEN  TON 

64.  7 

-  1.5 

64 

1  + 

39 

19 

97 

0 

0 

2  .  32 

.43 

.95 

15 

.  0 

0 

3 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

70.8 

88 

2 

43 

19 

21 

0 

0 

.40 

.  14 

25 

.  0 

0 

0 

0 

C AP  T I VA 

68.  7M 

86 

1  + 

44 

16 

51 

0 

0 

1.43 

1  .02 

17 

.  0 

0 

5 

1 

1 

(.  L  tW  1  3  1  UN   U    J  tINvj 

68.  7 

89 

16 

45 

18 

0 

0 

1.14 

.  59 

1  7 

.  0 

0 

1 

0 

COCONUT  GROVE  7  S 

71  .2 

-  0.2 

86 

8 

45 

19 

0 

0 

.  54 

-   1  .  70 

.  32 

18 

.  0 

0 

3 

0 

0 

DRY  TORTUGAS 

74.  5 

85 

1  + 

60 

19 

2 

0 

0 

1  .46 

.  74 

11 

.0 

0 

7 

2 

0 

EVERGLADES 

69.6 

-  2.6 

88 

2 

39 

19 

32 

0 

0 

1  .07 

-  .36 

.65 

17 

.0 

0 

4 

1 

0 

FELLSMERE 

67.  1 

-   1  .2 

88 

2 

39 

19 

64 

0 

0 

5.21 

2.85 

2.67 

17 

.0 

0 

10 

3 

2 

FORT  LAUDERDALE 

71.6 

-1.1 

90 

7 

41 

19 

28 

1 

0 

1  .  00 

-  2.98 

.40 

27 

.  0 

0 

0 

0 

FORT  MYERS  WB  AP 

57.1 

-2.4 

88 

1 

39 

19 

67 

0 

0 

1.14 

-  .19 

.35 

7+ 

.  0 

0 

5 

0 

0 

3m 

referee 

ce  note*  following  Station  Index 
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Table  2— Conbnusd 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
NOVEMBER  1951 


StaboD 

Temperature 

Precipitatioa 

Average 

Departure 
from  normal 

• 

s 

Date 

% 

2 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

t2 

■a 

si 

3  0 

II 

Qreateit  day 

• 

a 

Snow.  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

§  1 
36  0 

Min.  32* 
or  below 

Total 

1   a  ° 

Date 

s 
a 

0 
— 

• 

i 
S 

9, 

100  or 
more 

FORT  PIERCE 

67.3 

-  2.9 

90 

3 

38 

19 

1 

0 

3.28 

.51 

1 .85 

17 

.0 

0 

10 

1 

1 

HIALEAH 

69.4 

86 

2  + 

40 

18 

0 

0 

.93 

.  25 

22 

.  0 

0 

7 

0 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

70.6 

-  0.4 

89 

14+ 

44 

19 

25 

0 

0 

.  74 

2  38 

.  48 

.  0 

0 

3 

0 

0 

HYPOLUXO 

71  .8 

-  0.6 

89 

7 

43 

19 

20 

0 

0 

2.04 

-  1  .44 

.91 

16 

.  0 

0 

5 

2 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

73.0 

-  0.6 

87 

1  + 

55 

19 

10 

0 

0 

2.84 

.65 

2 . 02 

5 

.  0 

0 

2 

1 

KEY  WEST   WB  CITY 

-  0.2 

66 

1  + 

57 

1  9 

7 

0 

0 

3.68 

1  .49 

3.09 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

LA  BELLE 

66.4 

-2.1 

85 

1  + 

36 

19  + 

69 

0 

0 

2.08 

.82 

1  . 61 

16 

.  0 

0 

4 

1 

1 

LAKE  PLACID  2  SW 

67  .  OM 

-1.2 

88 

1  + 

38 

19 

75 

0 

0 

3  .  07 

1 .  93 

1 6 

.  0 

0 

5 

2 

2 

LOXAHATCHEE 

68.6 

90 

1  + 

39 

20 

2 

0 

2  .  34 

1  .81 

17 

.  0 

0 

8 

1 

1 

MARATHON  VACA  KEY 

72.1 

68 

1 

50 

19 

0 

0 

I  .49 

.  90 

6 

.  0 

0 

4 

1 

0 

MELBOURNE  WB  AP 

66 . 0 

88 

2  + 

40 

18  + 

78 

0 

0 

4.19 

2.18 

3  .28 

16 

.  0 

0 

6 

2 

1 

MERRITT    ISLAND   5  S 

65.8 

-  2.6 

86 

2 

39 

18 

75 

0 

0 

5.41 

3.24 

4.47 

16 

.  0 

0 

6 

1 

1 

MIAMI  BEACH 

72  .  7 

-1.3 

88 

7 

46 

19 

17 

0 

0 

.  51 

.22 

29 

.  0 

0 

6 

0 

0 

MIAMI  WB  AIRPORT 

71  .0 

87 

7 

44 

19 

26 

0 

0 

.  54 

.  16 

29 

.  0 

0 

0 

0 

MIAMI   WB  CITY 

70.8 

-1.7 

85 

7 

43 

19 

32 

0 

0 

.68 

-  2.58 

.22 

3 

.0 

0 

7 

0 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

67.3 

-  1.6 

87 

2  + 

37 

1  9 

62 

0 

0 

1  .  36 

-  .13 

.81 

1  1 

.  0 

0 

4 

2 

0 

NAPLES 

69.  8M 

86 

2+ 

43 

18 

42 

0 

0 

.01 

.01 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

69 .  3 

0 . 8 

86 

1  + 

42 

19 

0 

0 

1  . 49 

.  03 

.68 

1  7 

.  0 

0 

4 

2 

0 

POMPANO  BEACH 

70.2 

89 

16 

40 

19 

30 

0 

0 

.  76 

.30 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

PUNTA  GOROA 

69.5 

0.1 

88 

1+ 

40 

18  + 

40 

0 

0 

4.16 

2  .60 

2.11 

17 

.  0 

0 

4 

2 

2 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

69.8 

87 

2 

41 

19 

33 

0 

0 

.  78 

.47 

3 

.  0 

0 

3 

0 

0 

SARASOTA 

65.8 

87 

2 

40 

19 

75 

0 

0 

2  .  02 

.74 

3 

.  0 

0 

4 

3 

0 

STUART 

70.  IM 

-2.6 

92 

2 

42 

19 

39 

2 

0 

2  .  36 

1  .00 

1  8 

.  0 

0 

5 

2 

1 

TAMIAMI   TRL  40  Ml  BO 

71.4 

91 

2 

45 

1  9 

7 

0 

.67 

.  31 

3 

.  0 

0 

6 

0 

0 

TAVERN  I ER 

73.7 

-  0.1 

87 

7 

50 

19 

8 

0 

0 

.40 

-  2  .  04 

.30 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

T ITUSVILLE  2  W 

65.5 

-1.5 

89 

2+ 

36 

19 

91 

0 

0 

2  .64 

.  56 

2.10 

16 

.  0 

0 

3 

1 

1 

VERO-  BEACH  CAA  AP 

67.9 

88 

2 

19 

60 

0 

0 

1  .  58 

.  0 

0 

10 

3 

2 

WAUCHULA  2  NW 

64.9 

-  3.3 

89 

1  + 

31 

19 

105 

0 

1 

2  .48 

1  .26 

1.17 

17 

.  0 

0 

5 

2 

1 

WEST  PALM  BEACH 

70.8 

-1.5 

86 

2 

43 

19 

31 

0 

0 

.64 

-  2.82 

.27 

12 

,0 

0 

8 

0 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

71  .0 

-  0.5 

89 

2 

43 

19 

32 

0 

0 

.67 

-  2.79 

.  18 

24 

.0 

0 

7 

0 

0 

D I  V I S 1  ON 

69.5 

1  .93 

.  0 

STATE 

63  .3 

-1.7 

4.10 

1  .88 

^ 

t   DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


APALACBICOLA  VB  CITY  R 

ARCADIA 

AVON  PARK. 

BARTOW 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  4 
BIG  CYPRESS  IND  RES 
BIG  PIKE  KEY  IKN 
BLOUNTSTOWH  2  E 
BONITA  SPRINGS  2  ESE 

BRA DENTON 

BROOKSVILLE  CBIN  BILL 
BROOKSVILLE  NURSERY  NO  1 
BROOKSVILLE  NURSERY  NO  2 
BUSBNELL  2  E 

CAHP  BLANDING 
CANTONMENT 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRABELLE 

CARYVILLK 
CEDAR  KEY 
CBATTAHOOCBEE 
CBIPLEY  3  E 
CLEARWATER 

CLERHONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENC 

cocoNirr  grove  7  s 

COIIPASS  LAKE 

CRESCENT  CTY  2  SW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DANIA  5  W 
DAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACB  WB  AP 
DE  FUN  1  AX  SPRINGS 
DE  LAND 
DRY  TORT UG AS 
EUSTIS  2  S 

EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSHERE 
FERNANDINA 
FORT  LAUDERDALE 

FORT  HYERS  WB  AP 
FORT  PIERCE 
GAINESVILI^  UNIV 
GLEN  SAINT  HARY 
BART  LAKE 

BIALEAB 
BIGH  SPRINGS 
BILLIARD 

BILLSBOROUGB  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 

BYPOLUTCO 
INVERNESS 
ISLEWORTB 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACB 

JACKSONVILLE  WB  CITY 
JASPER  10  E 
KENDALL  2  ESE 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 

KISSIHHEE 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY 
LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORD 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 

MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
MARIAKNA  CAA  AP 
MARIANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 

MELBOURNE  WB  AP 
MERRITT    ISLAND  5  S 
MIAMI  BEACB 
MIAMI  WB  AIRPORT 
MIAMI  WB  CITY 

MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO 

MOORE  BAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 
NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACB  4  N 

NICEVILLK 

NITTAW  1  S 

OCALA 

OCALA  AIRPORT 
OKEECBOBEE  9  W 
OKEECBOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE  SPRINGS   1  E 

ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PALATKA 
PANAMA  CITY 
PEKSACOLA  CAA  AP 

PENSACOLA  WB  CITY 

PETERS 

PLANT  CITY 

POMP  A NO  BEACB 

PORT  HAYACA  S  L  CANAL 

PUNT A  GORDA 
QUIHCY  EXP  STATION 
RAIFORD  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAIKT  AUGUSTINE 


.52 
1.12 
.28 


.03 
1.62 


1.65 
.04 


10     11     12     13     14  15 


2.15 
2.27 
1.69 


3.30 
1.09 


16 


2.8e 

3.00 


5.82 
1.51 
4.90 


2.07 
3.57 


.06 
1.75 

1.77 
.63 
1.85 

1.55 


17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29  30 


1.52 
2.50 


2.11 
.27 
.10 


.10 
.07 


.03 
.02 


.03 
.05 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station  — 

Day  oi  month 

3 

1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Tol 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

SAIKT  LEO 

SAINT  MAilK^S  6  SE 

ST  PETERSBURG 

SANTORD 

40  1 .95 

.  87 
1  .29 

.58 

.  75 
.50 

.03 
T 

.02 

.  54 

.10 
.13 
3.20 

.02 

1  .65 
6.69 
1 .85 
2.00 
2.95 

.06 
.23 

.85 
.  83 

.07 

.07 
.06 

T 

.  to 

1! 

3.42 
8.34 
8.30 
3.93 
4.48 

SARASOTA  1 

SECOTAN 

STUART 

TALLAHASSEE  WB  AP 
TAUIAUI  TRL  40  HI  BP 

.91 
78  2.72 

.74 
T 

T 

.80 
.  40 

.30 

3.03 
3.78 

.58 
3.51 
.25 
.61 
.05 

.65 
.75 

1 .00 

.  09 

.05 
.06 

T 

.  0( 
.  10 

.  14 

.13 
.01 

T 

.  Ot 

2.02 
8.  38 
2  36 
8.44 
67 

TAMPA  -IB  AIRPORT  R 
TARPON  SPRINGS 
TAVERNIER 
TITUSVILLE  2  W 
VERO  BEACH  CAA  AP 

T 

39 
1-02 
10 
,  28 
.  06 

30 

.10 
T 

T 

15 

1  .  42 

.05 

T 

.69 

T 

26 

2.30 
3  52 

2.10 
1 .  56 

.23 
30 

.26 
.72 

.09 

T 
T 

.04 

T 

.01 
T 

T 

.01 

.02 

3.68 
4.99 
.40 
2.64 
4  25 

WAUCHULA  2  NW 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  VB  AP  R 

■INTER  HAVEN 

21 

T 

- 19 

27 

.02 

T 

T 

.05 

.27 
03 

.04 

T 

T 

.  80 
.03 
.14 
3.46 

1.17 
.15 
.16 
.98 

T 

.03 

.  1-6 

.13 

.03 
.18 

.03 

T 

.04 

.03 
.06 
.07 

T 
T 

2.48 
.64 
.67 

4.94 

-   199  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  19S1 


Day  Of  Monlh 

rage 

Simlon 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  AV6 

1 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 

70 

76 

55 

60 

68 

72 

57 
40 

56 

37 

60 

66 

68 

69 

75 

76 

77 
68 

79 
54 

54 
39 

50 

57 

54 

59 

64 

65 

69 

6S 

76 

67 

54 

64 

63 
45 

65.3 
48  •6 

AKCAOIA 

MAX 
MIN 

B9 
76 

87 
70 

80 
54 

71 
45 

79 
53 

SO 
65 

74 

60 

63 
41 

75 
39 

80 
54 

80 
6 1 

81 
54 

84 

86 

87 
68 

79 
66 

75 
57 

57 
37 

58 

36 
36 

68 

38 

71 
45 

79 
57 

77 

81 

83 

84 

80 

79 

73 

76 
56 

77.2 
55.4 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

BARTOW 

MAX 

SB 

96 

81 

66 

79 

80 

77 
60 

61 

40 

74 

79 

77 

84 

85 

85 

87 
56 

83 
53 

67 
52 

56 

56 

69 

71 

76 

78 

81 

83 

84 

78 

74 

58 

77 
54 

75.7 
52.5 

BELLE  GLAOE  E«P  STA 

MAX 

SB 

85 

87 

68 

72 

79 

S3 
64 

82 
48 

62 

81 

78 

78 

S3 

86 
66 

B7 
71 

83 
65 

83 
45 

59 

35 

60 
4 1 

70 
48 

68 

76 

77 

82 

82 

81 

SO 

76 

73 
59 

77.4 
57.5 

Bie  CYPRESS  IND  RES 

MAX 

BI6  PINE  KEY  INN 

MAX 

88 

88 

80 
69 

73 
64 

80 
68 

86 

72 

86 
69 

74 
61 

72 
59 

83 
66 

81 

80 

85 

88 

88 
75 

89 
76 

85 
70 

72 
57 

56 
54 

75 
57 

75 
52 

77 
64 

80 
56 

88 
67 

84 

70 

84 

70 

82 
65 

83 
58 

78 
68 

80 
67 

81.0 
56.6 

BLOUNTSTOWN  2  E 

MAX 

87 
70 

81 
66 

71 
36 

53 
35 

63 
35 

72 
41 

73 

37 

57 
30 

57 
30 

57 
35 

72 
43 

74 
42 

75 

79 

83 
64 

76 
69 

82 
35 

50 
27 

50 

55 
27 

59 
29 

65 
33 

72 

73 
50 

78 
52 

79 

79 

65 

54 

63 
33 

58.8 
43.2 

BRAOENTON 

MAX 

8« 

66 

8« 

7 1 

83 
58 

65 
45 

75 
49 

75 
65 

73 
55 

63 
45 

71 
43 

76 
56 

75 
61 

75 
54 

80 

82 

82 
69 

80 
56 

68 
54 

54 
40 

55 
39 

66 
40 

70 
46 

75 
51 

77 
59 

78 
59 

80 
61 

SO 

59 

76 
57 

73 
54 

71 
54 

76 

52 

74.1 
53.4 

BROOKSVILLE  CHIN  MILL 

MAX 

88 

85 

78 

64 

78 

78 

73 
58 

59 
37 

73 

78 

76 

83 

80 

83 

85 
67 

82 
64 

68 

52 

55 

54 

66 

71 

76 

80 

78 

82 

80 

78 

73 
55 

69 

77 
47 

75.0 
52.3 

BUSMNELL  2  E 

MAX 

90 

90 

80 

66 

80 

77 

56 

61 

37 

74 

SO 

79 

85 

84 

87 

87 
62 

77 
54 

57 

53 

55 

56 

67 

73 

78 
46 

80 

81 

84 

85 

SO 

73 

69 

75 
46 

76.5 
49.4 

CAM#  BLANDING 

MAX 

8S 
70 

85 
69 

76 
40 

57 
36 

55 
38 

75 
43 

81 

57 

62 
34 

56 

69 

70 

72 

81 

84 

83 
64 

83 

63 

70 
49 

59 
3 1 

59 
31 

58 

33 

65 
33 

70 
35 

71 

78 

81 

S2 

79 

75 
46 

53 

62 
42 

71.2 
46.9 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

87 
66 

88 
72 

81 
67 

70 

58 

81 
62 

83 

66 

81 

65 

Tt 

56 

79 

53 

85 

6  3 

81 

65 

83 

60 

82 

61 

86 

61 

87 
60 

85 
75 

82 
59 

71 
48 

67 
43 

75 
47 

75 
53 

78 
54 

82 
62 

83 
62 

83 
55 

84 
62 

83 
65 

84 
62 

78 
65 

81 
58 

80.6 
50.9 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

86 

70 

86 
76 

80 
62 

66 
56 

78 
60 

78 
67 

75 
66 

67 
50 

71 
52 

78 
60 

77 
65 

79 
61 

81 
62 

82 
64 

83 
72 

83 
74 

76 

55 

59 

57 

81 

83 

72 

77 
60 

76.4 
61.0 

CARRABELLE 

MAX 

MIN 

87 

67 

77 
63 

65 
36 

65 
34 

69 

35 

74 

58 

72 
38 

58 

33 

64 

26 

71 
41 

73 
45 

75 
43 

78 
53 

80 
61 

75 
64 

79 
67 

70 
43 

52 
28 

59 
30 

57 
28 

65 
3  1 

71 

72 

74 

76 

76 

72 

62 

66 

59 
36 

59.9 
45.1 

CEDAR  KEY 

MAX 
HIN 

80 
67 

80 
66 

77 
42 

55 
42 

57 
49 

68 
49 

75 
44 

60 

39 

70 
41 

78 
51 

73 
56 

80 
54 

75 
62 

80 

78 
64 

75 
65 

69 

55 

55 
34 

58 
36 

71 
39 

70 
38 

75 
49 

80 
57 

78 

59 

78 
50 

75 
50 

78 
52 

78 

70 

80 
64 

72.5 
52.8 

CMIPLEY   3  E 

MAX 
MIN 

80 

65 

69 

5  1 

53 
33 

63 
33 

71 
34 

71 
54 

66 
34 

54 

29 

63 
28 

70 
35 

72 
36 

74 

81 

82 

79 
53 

80 
60 

62 
39 

48 

26 

54 

27 

55 

27 

53 
29 

36 

76 
45 

80 
4 1 

8! 
46 

79 

74 

50 

55 

64 

59 
33 

58.7 
41  .5 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

85 
73 

BA 
68 

79 
56 

64 
46 

77 
46 

76 
65 

76 

62 

63 
46 

72 
43 

73 
53 

74 
61 

83 
54 

84 
64 

80 
65 

80 
70 

75 
66 

70 
55 

59 
4  1 

54 
40 

65 
4? 

71 
48 

75 
54 

78 
51 

78 
63 

81 
63 

75 
65 

75 
52 

71 
62 

59 
54 

76 
53 

74.1 
56.7 

CLERMONT  »  S 

MAX 
MIN 

87 

67 

BB 
66 

79 
50 

64 
4  \ 

78 
46 

81 
63 

71 

57 

61 
39 

73 
42 

79 
49 

73 
59 

83 
55 

83 
63 

84 

85 
67 

79 
64 

57 
52 

53 
35 

56 
37 

57 

37 

72 
41 

77 
51 

79 
54 

82 

57 

S3 

57 

86 

79 
59 

70 
59 

55 

76 
53 

75.3 
52.0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

86 
66 

88 
67 

85 

65 

73 
63 

80 

83 
67 

82 
50 

63 

69 

71 

79 

80 

81 

88 
67 

39 
72 

79 
56 

75 

59 

50 

58 

68 

74 

73 

82 

80 

79 

77 

74 

71 
61 

76.1 
61.3 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

85 
75 

85 

87 
71 

76 

76 

79 

73 

82 
64 

88 
54 

66 

56 

77 

81 

82 

81 

82 

85 
69 

87 

75 

85 
70 

84 
49 

55 

70 
49 

75 

74 

78 

80 

82 

53 

82 

82 

80 
65 

80 

73 
61 

79.6 
62.8 

COMPASS  LAKE 

MAX 

78 
66 

67 
5 1 

52 
34 

63 
33 

70 
34 

70 
51 

65 
35 

53 
31 

62 
31 

69 

73 

76 

SI 

84 

78 
65 

81 
59 

59 
41 

48 
25 

54 

28 

58 
32 

52 
33 

71 
34 

75 
38 

81 
46 

82 
46 

80 

57 

70 
49 

53 
44 

53 
39 

57 
42 

66.2 
42.6 

CRESCENT  CTY  2  SW 

MAX 
MIN 

88 
69 

83 
69 

78 
44 

63 
40 

76 
41 

79 

53 

74 

55 

62 
36 

72 
38 

SO 
54 

72 
59 

80 
53 

SO 
59 

83 

84 

63 

72 
65 

57 
52 

57 
32 

60 

32 

65 
36 

59 
38 

74 
49 

75 
50 

61 

55 

80 
56 

81 
55 

78 
58 

\\ 

65 
48 

72 
46 

74.0 
50.8 

CRESTVIEW  CAA  AP 

MAX 

MIN 

75 
53 

55 
36 

51 
29 

63 

70 

75 

51 
34 

55 
28 

64 

68 

71 

72 

79 

83 

83 
66 

76 
45 

50 

32 

49 

24 

54 

24 

57 
28 

54 

32 

72 
42 

75 

79 

52 

80 

53 

78 

61 

38 

54 

70 
40 

66.7 
40  .8 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 
MIN 

8A 

65 

79 

55 

57 
35 

58 
33 

74 
34 

76 
53 

67 
38 

57 
30 

68 
27 

73 
48 

72 
51 

82 
43 

82 
56 

82 

84 

62 

59 
51 

62 
39 

51 
30 

58 
26 

59 

58 
33 

75 

78 

85 

84 

53 

82 

80 
57 

57 

65 

70 
44 

71  .3 
45.0 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

85 
70 

88 
69 

90 
39 

57 
45 

61 
45 

77 
69 

81 
66 

72 

39 

59 
44 

72 
55 

72 
61 

74 

58 

79 
63 

81 

84 
66 

85 
66 

68 

55 

57 

37 

53 
36 

59 
41 

55 
45 

68 

52 

73 
65 

73 
52 

59 

77 
60 

79 
62 

71 
60 

67 
5  3 

67 

59 

72.3 
55.5 

DAYTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 
MIN 

87 

70 

88 
69 

76 
45 

65 
44 

75 
45 

82 
71 

73 
47 

60 

38 

71 

77 

72 

78 

82 

84 

85 
64 

71 
65 

58 
43 

54 

35 

59 
34 

51 
41 

68 
42 

73 
62 

74 
64 

78 
56 

78 
56 

81 
56 

74 

56 

65 

72 
54 

73.2 
53.4 

OE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

78 
66 

69 
49 

53 
33 

65 

36 

73 
40 

70 
52 

68 
34 

55 
29 

65 
34 

70 
38 

72 
42 

73 
47 

SO 
5 1 

81 

83 
64 

79 

55 

51 
40 

49 

55 
27 

58 

54 

73 

74 

80 

81 

79 

62 

57 

63 

68 
37 

68.5 
43.0 

DE  LAND 

MAX 
HIN 

85 
66 

85 
65 

86 
48 

58 

64 
42 

76 
56 

81 
65 

71 
38 

57 
39 

70 
50 

77 

73 

79 
59 

82 

84 

62 

85 
65 

66 
54 

57 

52 
31 

54 
34 

62 

39 

69 
48 

73 
55 

76 
55 

79 

55 

79 
54 

81 
55 

78 
57 

55 
50 

65 
48 

72.3 
51.2 

DRY  TORTUGAS 

MAX 
HIN 

85 
74 

85 
75 

80 
65 

73 
66 

81 
70 

82 
75 

81 
70 

73 
56 

l\ 

77 
70 

77 
70 

76 

71 

79 
66 

83 
75 

83 
77 

63 
77 

82 
68 

70 
6 1 

65 
60 

70 
61 

73 
57 

75 
69 

77 
72 

78 
71 

79 
70 

80 

70 

SO 
72 

79 
70 

72 
70 

74 

69 

77.5 
71  .4 

EUSTIS  J  S 

HAX 
HIN 

90 
68 

92 
69 

80 
47 

64 

43 

77 

82 
60 

77 
59 

61 
40 

71 

74 

73 

81 

83 

85 

86 
64 

70 
65 

58 
53 

56 

36 

55 
38 

64 

70 
43 

76 

77 
60 

82 
59 

81 
56 

80 
60 

75 
56 

73 
59 

59 

74 
48 

74.9 
53.5 

EVERGLADES 

HAX 
MIN 

85 
69 

88 
69 

84 

60 

80 
^2 

83 

85 

65 

85 
58 

79 
51 

75 

84 

83 

84 

86 

86 

87 
56 

87 

72 

84 

59 

72 

64 

74 

75 

79 

81 

84 

86 

85 

85 

80 

75 

82 
56 

81.5 
57.6 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

86 
67 

85 
68 

78 
44 

55 
45 

73 
43 

SO 
56 

70 
56 

57 
37 

68 

71 

67 

7S 
56 

84 

61 

84 

87 
62 

71 
65 

67 
50 

53 

35 

55 
35 

57 
42 

58 
43 

72 

52 

75 

55 

79 

57 

79 

57 

80 
57 

71 
59 

52 
50 

58 
48 

67 
50 

71  .2 
52.3 

FELLSMERE 

MAX 
HIN 

86 
63 

88 
67 

83 
56 

74 
46 

78 

57 

83 
68 

SI 
66 

68 

43 

75 
44 

82 
54 

78 
60 

81 
60 

82 
63 

83 
61 

86 
64 

82 
62 

72 
51 

59 
40 

61 
39 

71 
43 

72 
47 

76 
58 

77 
60 

83 

60 

84 

60 

82 
50 

81 
59 

76 
64 

72 
58 

76 
58 

77.7 
56.4 

FERNANDINA 

HAX 
MIN 

85 

70 

73 
69 

73 
42 

56 
41 

72 
45 

79 
63 

72 
55 

57 
37 

66 
43 

69 
53 

58 
56 

72 
55 

79 
62 

82 
64 

66 

72 
66 

67 
47 

5J 
33 

58 
34 

52 
43 

54 

4 1 

66 
51 

76 

53 

76 
59 

76 

56 

78 
59 

72 
56 

57 
48 

57 

51 
47 

68.7 
52.1 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

88 
66 

88 

80 

73 

82 

87 

90 
64 

72 

52 

77 

83 

83 

85 

86 

87 

86 
66 

89 
73 

86 
51 

65 
42 

71 
41 

75 
47 

77 
65 

80 
66 

82 

67 

84 

84 

62 

85 
61 

S3 
62 

83 
53 

75 
55 

79 
60 

81.5 
61.6 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

88 

87 

7 1 

79 
51 

68 

50 

78 
58 

80 
67 

75 
56 

62 
46 

73 

81 
58 

80 
6 1 

81 

57 

83 
6 1 

85 
63 

85 
69 

86 
67 

77 
52 

57 
40 

58 
39 

71 
4? 

74 
48 

78 

53 

79 
58 

83 

59 

84 

62 

84 

59 

81 

60 

74 

66 

72 
57 

79 
55 

77.4 
56.7 

FORT  PIERCE 

HAX 
HIN 

87 
68 

as 

70 

90 
61 

67 
41 

73 

5? 

78 
69 

82 
66 

79 
44 

63 
44 

74 
52 

80 
57 

78 
53 

81 
62 

80 
53 

79 
65 

85 

65 

81 
65 

78 
41 

61 
38 

64 

39 

72 
47 

71 
62 

75 
64 

78 
54 

80 

62 

87 

52 

82 
61 

78 
61 

75 
60 

73 
60 

77.3 
57.3 

GAINESVILLE  UNIV 

HAX 
MIN 

88 
66 

86 
67 

77 
41 

59 
39 

59 
39 

78 
55 

79 

52 

62 
34 

57 
38 

72 
48 

74 

56 

74 

53 

S3 

60 

84 

59 

82 
65 

85 
55 

68 
49 

59 
31 

52 
31 

59 
36 

52 
36 

72 
45 

74 

55 

79 
57 

82 
57 

83 
57 

81 
59 

78 
50 

55 
45 

67 
46 

72.3 
49.7 

j 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1951 


Station 



Day  Oi  Month 

- 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 L 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GLEN  SAINT  NARY 

MAX 

85 

78 

74 

57 

74 

80 

66 

57 

69 

70 

73 

80 

84 

62 

81 

70 

66 

52 

58 

58 

68 

71 

79 

80 

63 

79 

77 

61 

65 

70 

71 

■  6 

MIN 

65 

64 

39 

30 

46 

50 

30 

27 

48 

48 

43 

56 

55 

61 

63 

27 

26 

28 

27 

40 

47 

50 

49 

54 

53 

44 

41 

36 

44 

■  3 

HI ALEAH 

MAX 

85 

86 

72 

75 

79 

82 

85 

67 

81 

82 

81 

84 

85 

85 

86 

85 

62 

68 

75 

75 

78 

79 

81 

81 

82 

80 

81 

73 

78 

»9 

MIN 

64 

69 

64 

59 

59 

66 

69 

72 

69 

40 

45 

52 

63 

65 

61 

62 

61 

60 

63 

65 

58 

61 

59 

■  9 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

S9 

80 

78 

58 

76 

79 

69 

56 

69 

72 

72 

83 

84 

83 

84 

69 

67 

54 

56 

59 

65 

73 

78 

83 

82 

81 

78 

73 

66 

MIN 

65 

67 

40 

38 

35 

53 

49 

34 

29 

47 

48 

51 

56 

58 

62 

61 

49 

29 

27 

30 

33 

43 

50 

51 

52 

56 

56 

46 

43 

44 

46 

i7 

HILL  t ARD 

MAX 

85 

74 

74 

58 

69 

80 

69 

54 

66 

67 

72 

77 

82 

82 

82 

71 

66 

50 

57 

53 

65 

70 

78 

79 

79 

79 

69 

55 

63 

65 

69 

MIN 

** 

67 

40 

36 

36 

49 

*' 

32 

32 

45 

50 

45 

56 

58 

61 

65 

44 

29 

30 

30 

32 

4  3 

*^ 

50 

51 

57 

51 

43 

40 

36 

45 

•  5 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

88 

88 

86 

76 

80 

84 

86 

82 

78 

83 

62 

83 

64 

89 

69 

87 

84 

64 

69 

74 

75 

64 

81 

64 

85 

84 

S3 

83 

77 

MIN 

62 

63 

65 

57 

63 

69 

62 

54 

56 

61 

65 

56 

54 

65 

66 

70 

46 

44 

45 

51 

54 

67 

60 

60 

57 

57 

65 

66 

58 

59 

•  4 

HYPOLUXO 

MAX 

86 

86 

80 

72 

81 

85 

89 

75 

76 

82 

81 

85 

84 

85 

84 

84 

84 

74 

69 

75 

75 

79 

81 

83 

84 

85 

84 

83 

77 

MIN 

60 

65 

64 

" 

63 

51 

53 

66 

68 

60 

63 

72 

68 

62 

45 

43 

50 

64 

67 

65 

69 

71 

65 

65 

65 

64 

65 

62 

•  7 

INVERNESS 

MAX 

88 

85 

79 

62 

79 

80 

72 

73 

72 

78 

81 

83 

82 

84 

85 

84 

67 

68 

59 

67 

71 

78 

79 

80 

82 

63 

79 

78 

79 

79 

^  2 

MIN 

65 

47 

46 

42 

59 

57 

43 

3  7 

49 

54 

58 

61 

63 

64 

65 

52 

53 

51 

!l 

JACKSONVILLE  WS  AP 

MAX 

85 

75 

60 

55 

71 

81 

70 

56 

66 

68 

70 

75 

82 

82 

80 

70 

67 

50 

57 

52 

65 

68 

76 

79 

78 

78 

66 

52 

59 

MIN 

68 

60 

39 

40 

*^ 

" 

50 

52 

51 

56 

63 

66 

65 

38 

31 

30 

36 

46 

51 

56 

53 

56 

47 

45 

44 

44 

47 

.7 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

8) 

78 

76 

55 

71 

77 

70 

56 

66 

70 

70 

73 

77 

82 

75 

70 

66 

50 

52 

53 

65 

70 

71 

71 

68 

78 

67 

50 

59 

MIN 

68 

69 

43 

39 

*^ 

59 

50 

36 

40 

62 

54 

52 

6 1 

62 

65 

** 

33 

32 

36 

40 

52 

55 

59 

53 

54 

58 

50 

46 

46 

51 

•  2 

JACKSONVILLE  H8  CITY 

MAX 

82 

76 

61 

56 

70 

81 

70 

56 

64 

68 

68 

74 

82 

80 

81 

70 

67 

50 

56 

51 

62 

66 

75 

78 

77 

78 

67 

52 

57 

MIN 

69 

61 

42 

40 

46 

64 

44 

36 

39 

56 

60 

65 

65 

66 

39 

32 

33 

38 

36 

49 

54 

56 

56 

56 

49 

47 

46 

46 

49 

.9 

JASPER   10  E 

MAX 

MIN 

KEY  WEST  MB  AIRPORT 

MAX 

87 

86 

81 

71 

80 

83 

82 

71 

71 

77 

79 

77 

61 

87 

85 

65 

83 

65 

64 

70 

74 

76 

78 

78 

80 

80 

80 

82 

76 

77 

78 

MIN 

65 

65 

69 

70 

61 

61 

69 

70 

68 

69 

76 

78 

62 

57 

55 

58 

62 

65 

67 

68 

70 

70 

70 

70 

66 

67 

67 

>8 

KEY  WEST  MB  C ITY 

MAX 

86 

86 

82 

73 

81 

66 

85 

67 

73 

79 

79 

76 

82 

65 

86 

85 

83 

66 

65 

71 

74 

76 

80 

79 

84 

81 

82 

82 

75 

79 

78 

.9 

MIN 

76 

78 

66 

66 

72 

72 

63 

63 

72 

72 

65 

65 

77 

66 

58 

57 

6 1 

65 

67 

68 

69 

72 

72 

7 1 

71 

69 

69 

•  2 

KISS  I MMEE 

MAX 

88 

88 

82 

67 

76 

81 

75 

60 

lo 

79 

77 

82 

81 

62 

84 

60 

66 

55 

56 

67 

71 

76 

78 

80 

82 

85 

60 

71 

69 

75 

MIN 

69 

67 

50 

*' 

61 

59 

39 

40 

50 

58 

64 

61 

64 

65 

37 

34 

39 

42 

54 

60 

56 

57 

59 

5? 

50 

53 

•  1 

LA  BELLE 

MAX 

85 

85 

75 

69 

79 

82 

80 

71 

74 

81 

79 

61 

81 

85 

64 

61 

76 

56 

60 

69 

72 

77 

77 

82 

82 

80 

73 

72 

76 

80 

76 

.6 

MIN 

66 

66 

47 

58 

65 

62 

44 

62 

60 

61 

70 

4 1 

38 

38 

" 

52 

56 

61 

61 

59 

60 

64 

59 

55 

55 

•  9 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

87 

87 

83 

68 

78 

78 

75 

61 

73 

80 

80 

62 

83 

63 

87 

82 

68 

55 

56 

69 

70 

75 

79 

80 

81 

83 

78 

75 

70 

75 

76 

)  1 

MIN 

68 

69 

52 

42 

46 

60 

60 

39 

48 

50 

61 

59 

62 

* 

36 

36 

35 

*' 

50 

58 

58 

56 

56 

56 

60 

52 

52 

52 

•  5 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

85 

75 

77 

58 

73 

80 

65 

57 

67 

67 

73 

80 

S3 

83 

68 

66 

54 

58 

58 

68 

71 

78 

81 

81 

81 

73 

65 

65 

68 

71 

,3 

MIN 

66 

65 

39 

35 

45 

32 

48 

50 

55 

59 

61 

30 

30 

32 

32 

45 

5 1 

52 

55 

56 

45 

45 

42 

47 

•  3 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

89 

88 

88 

58 

62 

77 

82 

70 

59 

73 

78 

74 

62 

82 

84 

83 

65 

56 

52 

56 

65 

70 

75 

75 

81 

82 

82 

79 

66 

67 

73 

t3 

MIN 

67 

66 

49 

42 

42 

58 

66 

40 

39 

51 

58 

56 

61 

59 

64 

** 

36 

*' 

49 

56 

59 

" 

56 

59 

52 

52 

.7 

LAKELAND  WB  C I TV 

MAX 

86 

86 

75 

64 

75 

77 

73 

59 

70 

76 

75 

79 

82 

82 

84 

71 

67 

52 

55 

65 

68 

73 

76 

78 

80 

83 

77 

68 

65 

73 

73 

,1 

MIN 

69 

71 

46 

44 

48 

64 

52 

40 

43 

53 

58 

56 

64 

62 

35 

42 

45 

59 

61 

63 

60 

53 

53 

•  9 

LAKE  PLACIO  2  SW 

MAX 

88 

88 

78 

72 

82 

83 

76 

63 

76 

82 

82 

83 

86 

86 

88 

83 

77 

56 

60 

71 

74 

77 

80 

64 

84 

86 

83 

75 

72 

76 

•  6 

MIN 

66 

67 

55 

46 

55 

65 

63 

42 

42 

55 

60 

58 

61 

62 

50 

39 

36 

41 

47 

60 

58 

56 

63 

56 

55 

•  4 

LO  X  AH A  T  CNEE 

90 

88 

90 

69 

75 

80 

84 

85 

65 

76 

84 

82 

82 

66 

86 

87 

66 

82 

62 

67 

74 

75 

80 

79 

81 

83 

86 

83 

81 

75 

80 

•  2 

MIN 

63 

63 

66 

50 

60 

67 

62 

48 

48 

53 

61 

56 

58 

59 

40 

39 

*^ 

59 

60 

60 

" 

62 

59 

57 

•  0 

MWISON 

78 

72 

57 

61 

71 

77 

67 

55 

66 

67 

73 

79 

84 

82 

71 

71 

67 

50 

56 

57 

67 

71 

75 

60 

79 

60 

69 

58 

64 

66 

69 

*1 

MIN 

66 

57 

37 

36 

37 

53 

40 

31 

32 

46 

50 

46 

59 

61 

65 

27 

^' 

29 

30 

43 

56 

** 

37 

45 

•  5 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

88 

85 

86 

76 

75 

79 

82 

82 

68 

78 

78 

80 

79 

86 

87 

86 

65 

84 

64 

66 

73 

73 

76 

82 

81 

80 

82 

83 

75 

79 

•4 

MIN 

73 

73 

70 

61 

64 

66 

69 

60 

56 

59 

66 

64 

63 

^' 

" 

50 

54 

59 

61 

63 

65 

67 

67 

65 

68 

64 

64 

•  7 

MARIANNA  CAA  AP 

75 

65 

50 

62 

71 

71 

50 

54 

64 

71 

73 

73 

79 

S3 

76 

78 

50 

48 

55 

57 

64 

72 

75 

79 

80 

79 

60 

53 

65 

66 

66 

,7 

MIN 

63 

41 

36 

36 

35 

44 

37 

30 

30 

37 

42 

50 

64 

50 

27 

28 

29 

28 

43 

48 

48 

" 

*^ 

** 

" 

31 

41 

•  2 

MAR  1  ANNA   I  NO  SCHOOL 

81 

68 

52 

62 

70 

72 

61 

54 

63 

70 

73 

7* 

80 

84 

76 

84 

59 

49 

61 

68 

71 

76 

61 

78 

74 

53 

64 

68 

68 

•  9 

MIN 

63 

48 

30 

31 

33 

32 

27 

28 

36 

42 

♦0 

48 

60 

55 

^' 

" 

26 

45 

45 

35 

40 

•  0 

83 

75 

72 

60 

72 

78 

72 

55 

66 

71 

73 

81 

64 

84 

79 

69 

67 

50 

57 

67 

71 

78 

62 

83 

62 

76 

66 

64 

69 

71 

■  4 

MIN 

66 

65 

39 

35 

34 

51 

44 

32 

29 

46 

50 

43 

56 

59 

62 

30 

29 

36 

45 

•  5 

86 

88 

75 

69 

76 

81 

77 

60 

72 

78 

75 

80 

80 

83 

88 

73 

72 

57 

58 

66 

69 

75 

77 

76 

78 

78 

76 

72 

70 

73 

74 

,7 

MIN 

69 

70 

50 

49 

54 

68 

51 

42 

45 

63 

61 

61 

65 

62 

40 

40 

60 

57 

•  3 

HCKNl IT     IbLAND    J  S 

85 

86 

82 

67 

76 

79 

80 

62 

72 

75 

80 

60 

81 

85 

80 

70 

55 

58 

67 

69 

74 

75 

78 

77 

79 

75 

72 

69 

72 

74 

•  6 

MIN 

73 

69 

52 

50 

55 

65 

61 

48 

47 

56 
56 

60 

61 

63 

61 

65 

5 1 

50 

61 

60 

59 

61 

60 

58 

60 

57 

•  0 

MIAMI  BCACH 

84 

84 

80 

75 

78 

80 

88 

80 

75 

79 

82 

80 

SO 

83 

83 

83 

SI 

65 

69 

77 

72 

75 

76 

76 

79 

81 

78 

79 

77 

77 

78 

•  4 

MIN 

78 

78 

66 

58 

72 

72 

72 

56 

58 

66 

64 

68 

75 

50 

46 

64 

66 

•  9 

MIAMI  MB  AIRPORT 

85 

86 

77 

70 

80 

84 

67 

67 

77 

82 

60 

63 

83 

85 

85 

85 

64 

64 

67 

75 

74 

79 

79 

82 

83 

S3 

82 

60 

74 

77 

79 

■  3 

MIN 

70 

70 

57 

56 

64 

71 

62 

54 

57 

65 

65 

62 

64 

72 

70 

72 

66 

67 

64 

67 

64 

61 

62 

•6 

MIAMI   WB  CITY 

MAX 

82 

83 

79 

73 

77 

62 

85 

65 

74 

77 

80 

80 

60 

81 

82 

82 

61 

61 

66 

70 

70 

75 

77 

80 

80 

81 

79 

79 

72 

76 

77 

•0 

MIN 

78 

78 

57 

55 

72 

74 

61 

53 

56 

73 

67 

61 

67 

71 

54 

73 

67 

66 

69 

64 

61 

64 

•  6 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

77 

55 

61 

64 

70 

77 

53 

54 

67 

69 

70 

72 

77 

63 

62 

76 

54 

49 

53 

57 

65 

70 

73 

78 

78 

77 

70 

57 

63 

65 

67 

•  2 

MIN 

54 

47 

31 

31 

37 

50 

31 

27 

29 

32 

38 

39 

57 

67 

49 

57 

37 

36 

34 

41 

•  4 

MONT ICELLO 

MAX 

S3 

71 

55 

61 

71 

76 

66 

56 

63 

67 

73 

76 

81 

82 

71 

73 

52 

51 

57 

55 

64 

70 

75 

79 

80 

78 

70 

52 

63 

67 

67 

<9 

MIN 

64 

46 

35 

36 

36 

54 

36 

30 

32 

45 

49 

46 

59 

63 

" 

53 

47 

42 

39 

39 

43 

•  9 

HDIWC  HMTcN  UJ^K  1 

8« 

87 

87 

67 

71 

78 

81 

79 

62 

73 

79 

80 

79 

82 

87 

87 

76 

77 

59 

60 

70 

71 

75 

75 

80 

81 

81 

79 

73 

72 

76 

•  5 

MIN 

67 

67 

60 

49 

58 

66 

65 

45 

48 

55 

63 

57 

62 

63 

66 

67 

' 

58 

58 

•  1 

MOUNTAIN  LAKE 

88 

88 

82 

78 

78 

76 

61 

73 

78 

77 

81 

84 

65 

87 

84 

68 

55 

56 

67 

70 

75 

77 

80 

81 

8? 

76 

79 

68 

75 

75 

•9 

MIN 

66 

67 

53 

!1 

41 

48 

6  3 

61 

41 

39 

50 

59 

** 

61 

35 

34 

50 

59 

60 

58 

56 

56 

61 

53 

53 

53 

•  4 

MT  PLEASANT 

MAX 

81 

69 

59 

63 

71 

73 

66 

55 

65 

70 

74 

77 

80 

83 

74 

81 

71 

54 

56 

56 

65 

74 

79 

80 

81 

79 

70 

55 

64 

68 

69 

•  8 

MIN 

66 

58 

35 

35 

36 

57 

38 

32 

30 

31 

38 

** 

66 

67 

44 

28 

30 

29 

36 

44 

•  6 

NAPLES 

MAX 

85 

86 

80 

68 

82 

82 

79 

68 

73 

82 

83 

60 

83 

83 

86 

65 

80 

59 

62 

72 

75 

77 

78 

85 

85 

81 

77 

77 

82 

78 

•  4 

MIN 

71 

70 

67 

72 

75 

56 

43 

57 

64 

62 

59 

61 

•  1 

NEM  SMYRNA  BEACH  4  N 

MAX 

87 

89 

73 

65 

78 

82 

77 

63 

73 

79 

74 

81 

62 

85 

88 

75 

66 

55 

57 

*.? 

TO 

75 

75 

77 

78 

61 

73 

66 

67 

71 

74 

t2 

MIN 

70 

67 

49 

45 

45 

68 

63 

39 

43 

54 

60 

59 

61 

61 

63 

65 

52 

36 

36 

40 

44 

59 

60 

59 

57 

57 

59 

56 

54 

60 

54 

.7 

NICEVILLE 

MAX 

MIN 

-  201  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1951 


Day 

Of  Month 

o 

0 

Station 

2 

a 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

1 

17  1 

18 

19 

.  20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cS 
> 
< 

OCALA 

MAX 
MIN 

87 
68 

68 
69 

82 
44 

60 
48 

75 
38 

80 

55 

70 
59 

59 
36 

71 
36 

77 
52 

73 
57 

81 
54 

83 
59 

84 

59 

66 
65 

70 
64 

67 

61 

54 

32 

57 
32 

63 
34 

70 
39 

7J 
48 

76 
54 

81 

56 

81 

56 

82 

66 

76 

58 

73 

53 

65 

48 

72 
46 

73.9 
50*9 

OCALA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

88 

65 

89 
66 

79 
43 

59 
36 

78 
33 

61 
51 

66 
50 

59 
33 

72 
30 

78 
48 

73 
56 

87 
47 

85 
66 

65 
53 

67 
60 

69 
65 

69 
48 

54 
32 

56 
28 

63 
30 

71 
32 

76 
43 

80 
50 

83 
64 

84 

53 

83 

63 

60 
57 

76 

52 

65 
47 

74 
48 

75tO 
47*3 

OKEECHOBEE  MRCN  GATE  6 

MAX 

MIN 

86 
76 

83 
74 

66 

60 

64 

50 

78 
58 

60 
68 

82 

71 

78 
48 

68 
49 

76 
60 

82 
65 

60 
60 

83 
67 

79 
66 

82 
69 

84 

71 

83 
69 

75 
44 

60 
42 

64 

47 

71 
52 

73 
60 

78 
63 

82 
66 

83 
66 

81 

65 

77 
62 

78 
66 

76 
60 

72 
60 

77.6 
61  .1 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 

MIN 

67 

69 

88 

69 

88 
51 

62 
45 

64 

50 

76 
61 

83 
66 

70 
40 

60 
40 

72 
46 

77 
51 

75 
58 

80 
60 

65 
63 

65 
64 

86 
66 

70 
54 

60 
38 

56 
36 

66 
38 

64 

43 

66 
43 

73 
55 

78 
61 

80 
60 

82 
56 

62 
56 

81 
69 

68 
51 

66 
52 

74.1 
53.5 

ORLANDO   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
70 

88 
69 

76 
46 

64 

45 

76 
47 

61 
63 

70 
48 

60 
40 

72 
44 

77 
51 

75 
69 

80 
57 

82 
64 

84 

63 

64 
66 

72 
65 

66 
44 

54 

35 

56 
36 

64 
41 

70 
43 

76 

57 

77 
60 

81 

69 

60 
59 

82 
67 

79 

58 

67 

53 

67 

51 

72 
53 

74.0 
53.4 

PALATKA 

MAX 
MIN 

89 
69 

85 
70 

79 
44 

59 
41 

76 
42 

81 
57 

71 
58 

60 
36 

71 
39 

77 
56 

72 
60 

61 
52 

85 
60 

86 
62 

86 
64 

69 
66 

67 
51 

54 

34 

60 
33 

60 
39 

71 

38 

73 
49 

77 
54 

80 
56 

81 

55 

81 

67 

77 
61 

64 
51 

62 
47 

70 
46 

73.5 
51.6 

PANAMA  CITY 

MAX 

MIN 

78 
67 

71 
54 

54 

35 

60 
40 

70 
41 

71 
57 

69 
38 

54 

37 

64 

35 

67 
42 

72 
47 

75 
46 

78 
54 

79 
66 

75 
69 

80 
70 

70 
44 

46 
31 

53 
32 

60 
32 

65 
37 

72 
47 

74 

52 

74 

52 

78 
54 

68 
59 

70 
55 

56 
45 

63 
41 

65 
40 

66.6 
45.8 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

78 
54 

54 

39 

52 
32 

62 
38 

69 
42 

76 
41 

53 
35 

56 
30 

65 
34 

70 
39 

71 
43 

73 
46 

77 
64 

82 
69 

64 
69 

75 
48 

51 
34 

49 

27 

54 
29 

60 
33 

67 
41 

70 
49 

72 
56 

75 

55 

76 
58 

81 

58 

62 
46 

59 
40 

64 

39 

68 
39 

66.8 
44.2 

PENSACOLA  MB  CITY 

MAX 

MIN 

78 
54 

54 
40 

52 
32 

60 
40 

66 
45 

76 
42 

52 
36 

56 
32 

60 
38 

65 
43 

71 
47 

72 
60 

76 
67 

79 
69 

83 
68 

75 
47 

50 
34 

46 

27 

53 
31 

55 

35 

62 
42 

66 
52 

70 

67 

71 

56 

71 
66 

81 

69 

64 
46 

59 
42 

64 
40 

64 
44 

65.2 
45.8 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

89 
67 

88 

69 

83 

52 

65 
41 

79 
45 

77 
63 

75 
62 

64 

40 

74 

38 

78 
51 

75 
60 

82 
54 

84 

60 

84 
69 

87 
68 

82 
65 

68 
52 

66 
34 

55 
33 

68 
34 

72 
43 

76 
48 

79 
58 

82 
60 

64 

67 

66 
57 

80 
55 

76 
60 

67 

51 

77 
62 

76.4 
52.9 

POHPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

ee 

64 

88 
64 

81 
61 

73 
54 

81 
67 

85 
71 

61 
61 

73 

50 

77 
51 

84 
61 

85 
64 

63 
56 

84 

60 

87 
64 

88 
65 

89 
71 

86 
60 

63 
44 

70 
40 

76 
46 

73 

63 

79 

65 

79 
63 

82 
64 

61 
61 

63 
61 

81 

61 

60 
62 

75 
62 

79 
60 

80.5 
59.9 

PUNTA  GORDA 

MAX 
MIN 

88 
79 

88 

76 

80 
59 

71 
51 

82 
57 

80 
67 

78 
64 

70 
55 

78 
47 

84 

55 

86 
65 

85 
57 

85 
66 

86 
68 

87 
72 

81 
69 

70 
63 

63 
40 

63 
40 

74 
44 

77 
56 

78 
69 

78 
61 

84 

63 

85 

63 

82 
64 

80 
60 

74 

63 

76 
68 

80 
56 

79.1 
59.9 

QUINCY   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

86 
69 

60 
64 

70 
35 

53 
34 

62 

35 

69 

53 

74 

37 

51 
31 

55 
30 

65 
32 

69 
45 

74 
43 

76 
54 

81 
60 

66 

74 
65 

80 
44 

52 
26 

48 
30 

56 
30 

57 
31 

65 
42 

72 
48 

77 
50 

81 

51 

81 
53 

79 
51 

65 
42 

53 
39 

65 
38 

68.4 
44.3 

RAIFORO   ST  PRISON 

MAX 
MIN 

87 
66 

76 
67 

77 
40 

56 
34 

73 
34 

79 
57 

72 
54 

57 
33 

68 

31 

69 
49 

73 
56 

81 
51 

64 

68 

83 
57 

81 
66 

72 
61 

67 
49 

52 

30 

61 

30 

61 

32 

68 
34 

70 
44 

77 
49 

83 

62 

63 

52 

80 
56 

60 

67 

69 
46 

64 
45 

68 
42 

72.4 
47.7 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

86 
65 

87 
65 

82 
65 

66 
56 

82 
61 

64 

66 

88 
63 

78 

52 

77 
52 

84 

60 

63 
61 

83 
56 

85 
59 

86 
59 

82 
67 

86 
71 

82 
62 

64 
46 

67 
41 

76 
42 

75 
49 

79 
52 

80 
64 

82 
68 

82 
60 

65 
58 

82 
56 

64 

66 

75 
65 

81 
68 

80.5 
59.1 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

MIN 

85 
68 

82 
66 

76 
45 

58 
41 

75 
43 

62 
67 

75 
59 

60 
37 

69 
41 

76 
58 

73 
61 

77 
55 

81 
62 

83 
62 

83 
63 

73 

65 

68 

34 

56 
34 

56 
41 

68 
40 

73 

56 

74 
54 

76 

68 

78 

56 

78 
66 

78 
59 

68 
53 

59 
47 

67 
51 

72.8 
53.0 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

MAX 
MIN 

86 
67 

83 
68 

77 
45 

58 
43 

74 

42 

79 
69 

73 
64 

58 
36 

70 
42 

77 
59 

71 
61 

76 
56 

78 
62 

82 
62 

82 
63 

73 
65 

66 
50 

55 
33 

55 
34 

56 
44 

69 

50 

71 
61 

72 

56 

73 
69 

73 
56 

80 
67 

75 
61 

63 

55 

61 
48 

66 
57 

71.1 
53.8 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

88 
68 

88 
70 

77 

55 

65 
42 

77 
42 

77 
61 

77 
55 

60 
39 

71 
40 

77 
52 

75 
60 

81 
53 

81 
63 

84 

60 

85 
68 

64 

68 
52 

53 
34 

66 

35 

65 
38 

70 
38 

74 
49 

76 
57 

80 

59 

82 
59 

84 

59 

79 
68 

69 
58 

67 
50 

75 
49 

74.7 
52.9 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 
MIN 

81 
63 

76 
47 

74 

36 

63 
35 

73 
35 

70 
44 

61 
39 

55 
31 

66 
31 

74 
42 

75 
46 

76 
47 

75 
49 

76 
61 

75 
66 

74 
64 

70 
44 

51 
27 

57 
27 

62 
32 

69 
37 

73 
48 

75 
52 

75 
53 

76 
54 

79 
55 

74 
64 

67 
44 

65 
40 

70 
37 

70.2 
44.7 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

84 

69 

83 
73 

73 

58 

64 

47 

78 
49 

74 

65 

73 
63 

63 
45 

73 
44 

77 
53 

76 
60 

60 
67 

81 

62 

81 
63 

63 
67 

73 
67 

70 
53 

62 
38 

54 

40 

67 
40 

72 
48 

75 

52 

78 
59 

81 
61 

82 
62 

81 

62 

73 
58 

76 
61 

68 

53 

77 
53 

74.4 

56.1 

SANFORD 

MAX 
MIN 

88 

68 

87 
67 

89 
49 

60 
44 

65 
44 

77 
56 

83 
66 

72 
39 

60 
43 

72 
51 

77 
60 

75 
57 

81 
60 

64 

60 

85 
63 

87 
62 

66 

57 

57 
36 

56 
34 

65 
36 

64 
44 

70 
50 

75 
57 

77 
60 

60 
59 

83 
67 

62 
56 

80 

69 

67 
61 

67 
52 

74.1 
53.2 

SARASOTA 

MAX 
MtN 

86 
66 

87 
71 

77 
5? 

67 
46 

77 
49 

76 
6^ 

75 
62 

65 
45 

72 
44 

76 
56 

77 
57 

79 
63 

80 
63 

BO 
64 

79 
67 

74 
72 

77 
54 

67 

57 

66 

7  3 

74 

73 

81 
60 

82 
63 

80 

63 

78 
58 

7  3 
64 

70 
53 

75 
54 

75.  I 
56 .  4 

SECOTAN 

MAX 

MIN 

78 
67 

74 

65 

67 
37 

62 

35 

72 
36 

76 

51 

67 
42 

57 
31 

66 
30 

70 
43 

73 
48 

80 
42 

81 
56 

81 
57 

74 
63 

70 
63 

69 
46 

51 
30 

58 
30 

68 
3! 

63 

33 

73 
43 

77 
49 

80 
50 

80 

52 

60 
53 

76 
54 

65 
44 

64 

42 

69 

38 

70.4 
45.4 

STUART 

MAX 
MIN 

90 
65 

92 
67 

61 
56 

72 
52 

79 
69 

81 
71 

85 
60 

71 
47 

75 

50 

78 
59 

81 
63 

82 
67 

84 

63 

83 
67 

88 
69 

83 
66 

81 

59 

70 
45 

64 

42 

70 
48 

72 

56 

76 
63 

78 
66 

80 
69 

61 
67 

83 

65 

60 
63 

78 
60 

60 
63 

79.2 
61.0 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 
MIN 

81 
66 

73 
48 

52 
36 

60 
38 

70 
37 

74 
56 

56 
39 

55 
32 

64 

32 

68 
44 

72 
50 

76 
46 

79 
57 

82 
61 

73 
66 

80 
53 

53 
38 

49 
29 

57 
30 

57 
32 

64 

34 

73 
45 

76 

52 

78 

52 

80 
62 

78 
55 

68 
49 

53 
44 

64 
41 

69 
39 

67.6 
45.2 

TAMIAMI    TRL   40  BO 

MAX 
MIN 

90 
71 

91 
72 

90 
72 

90 
58 

72 
61 

82 
60 

85 
60 

87 

55 

64 

56 

74 

59 

83 
68 

83 
61 

84 

61 

67 
60 

90 
63 

90 
63 

90 
62 

89 
47 

61 
45 

65 
48 

70 
50 

76 
58 

79 

65 

81 
64 

66 
64 

86 
64 

85 

66 

85 

65 

80 

65 

82 
64 

81  .9 
60.9 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 

70 

86 
74 

79 
47 

65 
43 

78 
45 

76 
65 

74 

69 

60 
43 

73 
42 

77 

53 

78 
69 

81 
55 

82 
63 

80 
63 

84 

69 

73 
66 

70 
46 

54 

37 

57 
38 

66 
39 

71 
44 

75 

52 

76 
60 

81 
61 

83 
61 

81 
60 

76 
68 

70 
67 

69 
54 

77 
53 

74.6 
54.5 

TARPON  SPRINGS 

MAX 
MIN 

87 
68 

86 
71 

80 

52 

67 
41 

80 
42 

76 
63 

73 
60 

61 
42 

73 
39 

76 
50 

80 
56 

80 
53 

82 
61 

66 
61 

76 
66 

71 
54 

56 
37 

56 
37 

66 
36 

73 
44 

76 
49 

80 
68 

80 
59 

82 
61 

77 
69 

78 
67 

70 
60 

71 
61 

77 
51 

75.2 
53.1 

TAVERNIER 

MAX 

MIN 

86 
78 

86 
78 

82 
68 

70 
63 

79 
67 

83 
76 

87 
71 

82 
59 

78 
60 

82 
67 

80 
69 

78 
65 

82 
66 

85 

76 

86 
77 

85 
78 

84 
66 

71 
54 

67 

50 

74 

55 

75 
62 

76 
67 

77 
68 

80 
71 

80 
73 

80 

70 

60 
71 

80 
68 

77 
69 

80 
66 

79.7 
67.7 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

88 

70 

89 
66 

66 

51 

68 
45 

76 
49 

83 
65 

75 
59 

66 
40 

72 
43 

77 
51 

75 
58 

80 
59 

64 

60 

84 

61 

89 
63 

79 
61 

69 

50 

59 
37 

59 
36 

66 
40 

70 
44 

75 
60 

61 
62 

81 

57 

80 
59 

82 

59 

79 
69 

61 

69 

55 

73 
57 

76.3 
64.6 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 
MIN 

87 
71 

88 
71 

74 
54 

72 

50 

76 
64 

81 
71 

80 
55 

61 
45 

74 
46 

60 
64 

78 
64 

79 
61 

81 
68 

81 
64 

65 
67 

60 
67 

76 
60 

60 
42 

60 
40 

71 
45 

72 

59 

75 

65 

77 
64 

80 
64 

80 
64 

79 
64 

79 
61 

74 

63 

71 
61 

75 
62 

76.3 
59.5 

WAUCHULA   2  NW 

MAX 
MIN 

89 
62 

89 
66 

79 
55 

70 
40 

61 

50 

80 
64 

73 
62 

62 
40 

74 

35 

79 
53 

79 
59 

62 
54 

85 
62 

65 
56 

68 
66 

81 

66 

69 

51 

56 
36 

58 
31 

69 

33 

72 
44 

75 
48 

79 
56 

81 

59 

It 

85 
57 

80 
53 

73 
62 

70 
54 

76 
64 

76.8 
52.9 

WEST   PALM  BEACH 

MAX 

MIN 

85 
72 

86 
72 

81 
61 

73 
54 

76 

70 

78 

72 

83 
66 

72 
49 

75 
52 

80 
70 

79 
68 

80 
62 

80 
68 

83 
72 

83 
69 

83 
72 

83 
55 

62 
46 

66 
43 

73 
49 

72 
64 

76 
66 

77 
70 

79 
67 

60 
72 

80 
66 

60 
65 

79 
68 

76 
62 

76 
64 

77.9 
63.6 

WEST   PALM  REACH  WR  AP 

MAX 
MIN 

68 

70 

69 
70 

75 
55 

73 
54 

81 

71 

83 
69 

88 
59 

66 

50 

76 
63 

82 
63 

80 
64 

84 

62 

64 

65 

86 
67 

87 
68 

87 
70 

84 

66 

63 
45 

69 
43 

73 
49 

74 
64 

79 

67 

81 
71 

82 
67 

82 
64 

84 

65 

83 

66 

62 
66 

77 
63 

78 
63 

80.0 
61  .9 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

91 
67 

69 
68 

88 

53 

62 
46 

63 

50 

78 
62 

80 
66 

71 
40 

62 
44 

73 
53 

60 
60 

77 
53 

82 
63 

85 
62 

86 
65 

88 
62 

71 
58 

59 
36 

55 
37 

57 
40 

69 
46 

^> 
53 

76 
59 

78 
60 

82 
58 

83 
58 

85 
57 

79 
60 

70 
52 

70 
54 

76.3 
54.7 

a««  r«fer«nca  not«a  follovlng  Station  Index. 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
NOVEMBER  1951 


Day  of  month 


station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 
ava 

BELLE  GUDE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.  16 
150 

.  16 
180 

.20 

.26 

.06 
238 

.  13 
132 

.  14 

235 

.21 
260 

.IS 
232 

.  13 
180 

.13 
185 

.  15 
215 

.08 
71 

.  11 
108 

.  12 
142 

.  12 
141 

.11 

.  12 
305 

.  14 
198 

.  12 
210 

.  13 
216 

.  14 

220 

.  17 
184 

.  12 
127 

.  11 
128 

.  13 
85 

.  10 

.  14 

.05 

.  10 
221 

4.02 

BELLE  GLADE  HPN  GATE  4 

(a) 

EVAP 

.  19 

.10 

.  15 

.25 

.06 

.10 

.08 

.32 

.  17 

.07 

.14 

.  12 

.06 

.05 

.09 

.05 

.15 

.23 

.21 

.12 

.09 

.07 

.11 

.02 

.07 

.07 

.08 

.09 

.06 

.09 

3.46 

CLE»ISTON  US  ENGINEERS 

(a) 

EVAP 
UAX 
KIN 

EVAP 
WIND 

.  19 

.06 

.  15 

.35 

.12 

.  14 

.09 

.29 

.23 

.09 

.  10 

.10 

.07 

.03 

.  10 

.08 

.16 

.07 

.27 

.07 

.05 

.  15 

.08 

.12 

.12 

.  18 

.  10 

.10 

.09 

.09 

3.84 

HIALEAH 

.35 
42 

.18 
45 

.  18 
48 

.04 

26 

.  16 
24 

.  14 

35 

.47 
153 

.25 
60 

.  16 
79 

.  18 
61 

.05 
22 

.20 
20 

.16 
19 

.15 

36 

.  11 

29 

.20 
37 

.15 
77 

.  14 
58 

.  12 
14 

.18 
77 

132 

.  16 
112 

.13 
54 

.10 
29 

.14 

33 

.11 
7 

.27 
13 

11 

.23 
23 

.21 
101 

B5.28 
1477 

LAKE  PLACID  2  S* 

EVAP 
WIND 

.14 

15 

.  15 
11 

.21 
7 

.  12 

35 

.  13 
92 

.  10 
22 

.  15 
44 

.11 
18 

.  12 

35 

.  12 
27 

.  15 
22 

.  14 
31 

.  10 
12 

.  08 
16 

.09 
17 

.00 

5 

.11 
28 

.  12 
57 

.  10 
27 

.  11 

37 

.  11 
42 

.05 
28 

.08 

25 

.08 
16 

.  13 
12 

.  15 
9 

.07 
8 

.  10 
14 

.09 
56 

• 

* 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.00 

.09 

.09 

.  18 

.04 

.01 

.09 

.12 

.08 

.  12 

.08 

.  12 

.07 

.07 

.04 

.08 

.28 

.06 

.09 

.06 

.08 

.  10 

.03 

.07 

.  14 

.09 

.08 

.09 

.06 

.20 

2.71 

HOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.23 
46 

.  10 

53 

.  21 
122 

.27 
117 

.  10 
110 

.  17 
104 

.  16 
42 

.  18 
100 

.  18 
100 

.  16 
78 

.  16 
75 

.  15 

79 

.  14 

55 

.  14 
31 

.  11 

47 

.  12 

57 

.  16 

76 

.  29 
123 

.  12 
129 

.  1 3 

37 

.  19 

95 

.  14 

109 

.  13 
86 

.  14 

66 

.  14 

56 

.  16 
41 

.  13 
40 

.  14 

30 

.  10 
46 

.  10 

134 

4.65 
2284 

OKTECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.22 

.  18 

.27 

.  31 

.21 

.  17 

.  14 

.24 

.26 

.21 

.19 

.23 

.  17 

.  12 

.09 

.05 

.03 

.08 

.15 

.  19 

.21 

.  17 

.  14 

.  16 

.09 

.11 

.10 

.13 

.08 

.19 

4  .89 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.08 
11 

.12 
18 

.  19 
69 

.  14 

62 

.11 
51 

.13 
47 

.08 

17 

.20 
86 

.  11 

55 

.09 
40 

.  12 
42 

.12 

53 

.  10 

35 

.11 

5 

.08 
11 

29 

.05 
22 

.07 
70 

.04 

65 

.08 
41 

.11 
61 

.09 

42 

.08 
34 

.11 
27 

.07 
20 

.07 
18 

.  10 
15 

.  11 
32 

.05 
68 

.09 
72 

83.00 
1218 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

EVAP 

.20 

.15 

.24 

.20 

.20 

.  10 

.10 

.27 

.  38 

.  15 

.  10 

.20 

.07 

.02 

.07 

.07 

.10 

.21 

.20 

.  14 

.  16 

.  16 

.04 

.12 

.09 

.10 

.08 

.15 

.11 

.12 

4.30 

TAMIAIiII  TRL  40  MI  BD 

EVAP 

.  15 

.  14 

.  37 

.15 

.08 

.08 

.10 

.  16 

.  17 

.09 

.  17 

.  13 

.12 

.08 

.  16 

.23 

.  16 

.08 

.  16 

.16 

.  15 

.  15 

.20 

.11 

.21 

.11 

.23 

.09 

.  11 

.12 

4.42 

MAX  and  HIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

(a)     Evaporation  measured  In  pan  36  x  38  inches. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


FLORIDA 
NOVEMBER  1951 


otation 

Index  No.  1 

• 

3 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

\_rDservez 

to 
tables 

otation 

Index  No. 

County 

a 
? 
1 
Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

neiez 

to 
tables 

iTemp. 

Precip. 

Temp.  J 

Precdp 

APALACHiCOLA  MB  CI  TV 

FRANKLIN 

5 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

LAKELAND  WB  CITY 

POLK 

5 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

0228 

27  11 

81  46 

65 

6P 

6P 

4846 

HIGHLANDS 

27  17 

81  23 

90 

6P 

6P 

COLE  OANLEY,  JR. 

27  36 

ei  30 

145 

6P 

6P 

4866 

26  26 

81  29 

27 

0476 

LONGBOAT  KEY 

BA 

BELLE  GLADt  EXP  iiA 

LOXAMATCHEE 

L  ...H 

U.  5.  GEO.  SURVEY 

BELLE  OLAOE  HftN  GATE  h 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

MADISON 

MAO i SON 

10 

T,  C.  MERCHANT 

2  3  5 

0739 

26  19 

60  59 

17 

6P 

6P 

MARATHON  VACA  KEY 

5351 

24  43 

Bl  06 

4 

6P 

6P 

BIG  PINE  K.EY  INN 

07*7 

24  40 

61  22 

6 

6P 

6P 

I^RIANNA  CAA  AP 

5367 

JACKSON 

30  50 

65  11 

120 

MID 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

MAftlANNA  INO  SCHOOL 

JACKSON 

FLA.    IND.S-FOR  60YS 

60NITA  SpGS  2  ESE 

GLADYS  N.  COLLINS 

MAYO  5  NW 

LA  FAYETTE 

ROBERT  L.  ANNIN 

2  3  5 

BRaDENTON 

NWNAIEE 

MRS.   F.    H.  BRAYMER 

2  3  5 

MELBOURNE  WB  AIRPORT 

BREVARD 

2 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

BROOKSViLLE  CHIN  HILL 

lO'^e 

28  38 

62  22 

275 

5P 

5P 

MERRITT  ISLAND  5  5 

5643 

BREVARD 

2B  18 

80  41 

6 

6P 

6P 

ROBERT  M.  OONALO 

BHOOKSVILLE  NURSERY  NOl 

1031 

26  38 

62  19 

200 

SOIL  CONS  SERVICE 

MIAMI  BEACH 

5658 

25  47 

80  OB 

3 

5P 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

6H00K.SV1LLE  NURSERY  NOZ 

BA 

MIAMI  WB  AIRPORT 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BUShNELL  2  E 

UM 

^ 

.   H.  N  L  ON 

2  3  5 

MIAMI  WB  CITY 

DADE 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

CAMP  8i-ANDING 

CLAY 

8 

COY  A.  STEPHENSON 

2  3  5 

SANTA  ROSA 

5 

AGR.  EXP.  STATION 

2  3  5 

CANTONMENT 

1299 

ESCAMB I A 

30  36 

87  19 

145 

8A 

FLA  .  PULP  £■  PAPER  CC 

5679 

JEFFERSON 

30  32 

83  52 

202 

MID 

5P 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1305 

MONROE 

25  11 

BO  54 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SERV, 

5895 

26  50 

81  05 

22 

F.  A.  FLANDERS 

ALLEN  T .  WEEKS 

MOUNTAIN  LAKE 

5P 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

CARRASELLE 

FRANKL IN 

GLADYS  V.MC  KNIGHT 

3  5 

MT  PLEASANT 

GADSDEN 

^ 

A .   N ,  HUBBARD 

2  3  5 

CAfiYVrLLE 

WASHINGTON 

3 

LONNie  H.  WHITTAKER 

3 

SARASOTA 

5 

STATE  PARK 

3 

U32 

29  08 

83  02 

15 

6P 

6P 

6076 

26  09 

61  47 

4 

5P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

C  HA  T  T.A  HOOC  H  E  t 

1502 

30  42 

84  52 

6210 

29  05 

BO  57 

10 

6P 

6P 

1541. 

30  4B 

65  30 

134 

4P 

4P 

NICEVILLE 

27  57 

82  48 

34 

6P 

NITTAW  1  S 

CLERMONT  6  S 

LAKE 

B 

28  27 

81  46 

134 

6P 

6P 

ED  OLIVENSAUM 

2  3  5 

MARION 

5 

8A 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

1649 

26  45 

80  55 

16 

OCALA  AIRPORT 

6419 

29  10 

62  09 

81 

6P 

8P 

1654 

26  45 

80  65 

20 

6480 

27  14 

80  69 

30 

1716 

25  39 

80  IB 

10 

6A 

8A 

okeIchobee  HRCN  GT  6 

27  12 

80  47 

IDA 

lOA 

1775 

30  36 

85  23 

120 

ORANGE  SPRINGS  1  E 

6620 

29  30 

81  55 

28 

9A 

CRESCENT  CITY  2  SW 

PUTWN 

e 

29  26 

81  31 

50 

W.  S.  NEW60L0 

2  3  5 

ORANGE 

8 

ORLANDO  UTILI .COMM. 

2  3  5  6 

1966 

30  48 

86  34 

268 

MID 

MIO 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

26  33 

81  20 

111 

HID 

MID 

2011 

29  38 

83  06 

42 

MID 

MID 

6753 

29  39 

61  37 

50 

6P 

6P 

PANAMA  CITY 

PENSACOLA  CAA  AP 

L 

DAYTOTM  BEACH  WB  AP 

VOLUSIA 

2 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

PENSACOLA  WB  CITY 

ESCAMBIA 

5 

U.S.  WEAT^R  BUREAU 

2  3  5 

2220 

30  43 

86  07 

268 

6P 

5P 

7033 

25  36 

80  21 

- 

eA 

DI  GIORGIO  FRUIT 

2229 

29  01 

61  18 

27 

9A 

9A 

PLANT  CITY 

7205 

20  01 

32  08 

121 

5P 

5P 

POMPANO  BEACH 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

EVERGLADES 

COLLIER 

5 

MANHATTAN  MERC.CORP 

2  3  5 

PUNTA  GORDA 

ChWRLOTTE 

5 

E.  J.  MC  CANN 

2  3  5 

2915 

29  45 

Bl  32 

5 

6P 

6P 

QUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

30  35 

84  35 

250 

9A 

9A 

Ft LLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

27  46 

80  35 

25 

FELLSMEhE  farm  CO 

RAIFORD  STATE  PRISON 

30  04 

82  12 

133 

5P 

5P 

FLA.   STATE  PRISON 

FERNANOINA 

|p 

|p 

LEWIS  K.  NOLAN 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

NATIONAL  PARK  SEHV. 

FORT  LAUDERDALE 

F,   P,  MEDFOHO,  JR. 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE 

ST  JOHNS 

ARTHUR  L.  MARSH 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

LEE 

5 

26  35 

61  62 

8 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

ST  JOHNS 

2 

MRS.T.B.  GILLESPIE 

2  3  5 

3207 

27  25 

80  19 

10 

ep 

CITY  OF  FT,  PIERCE 

SAINT  LEO 

7651 

26  21 

82  17 

176 

7P 

7P 

Gh INcSVILLE  UN iVtRSITT 

3316 

29  39 

82  21 

165 

6A 

8A 

H.  E.  BRATLEY 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

30  05 

84  10 

17 

FISH  &  WLDLIFE  SERV 

3470 

30  15 

82  10 

62 

ST  PETERSBURG 

4P 

4P 

3840 

28  22 

81  13 

70 

SANFORD 

SEMINOLE 

25 

L  , 

hlALEAh 

3909 

DADE 

2 

25  50 

60  17 

8 

BA 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

2  3  5  6 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

27  20 

62  34 

5 

6P 

6P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

29  50 

82  35 

75 

5P 

5P 

SECOTAN 

6094 

30  12 

83  39 

6P 

6P 

3978 

30  41 

81  55 

82 

7P 

STUART 

8620 

27  12 

80  15 

10 

8P 

8P 

HILLSBOROUGH  ftvft  ST  PK 

28  09 

62  14 

50 

eA 

TALLAHASSEE  WB  AP 

6756 

30  26 

84  20 

68 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

4091 

25  30 

11 

4P 

HYPOLUXO 

4X98 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

80  03 

12 

6P 

6P 

J,  L.  GARNETT 

2  3  5 

TAMIAMl    TRL  40  Ml  BENO 

6780 

OAOE 

* 

25  45 

60  49 

12 

9A 

9A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

2  3  5  6 

INVERNESS 

4289 

28  50 

82  20 

70 

5P 

5P 

TAMPA  WB  AIRPORT 

6786 

27  58 

82  32 

24 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

4332 

28  28 

81  33 

115 

TARPON  SPRINGS 

6824 

28  08 

62  47 

20 

6P 

6P 

4358 

30  25 

81  39 

25 

MID 

MIO 

TAVERNIER 

6841 

25  01 

80  30 

5 

7P 

7P 

30  17 

81  24 

10 

TITUSVJLLE  2  -W 

8942 

28  35 

80  48 

14 

6P 

6P 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

4371 

DUVAl 

6 

30  20 

81  39 

le 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

60  24 

20 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  5 

JASPER  10  E 

4393 

HAMILTON 

10 

30  31 

82  47 

160 

6A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2   3  5 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27  33 

81  49 

120 

6P 

feP 

H.  L.  CARLTON 

2  3  5 

KENDALL  2  ESE 

4518 

DADE 

2 

25  40 

80  17 

18 

BA 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  42 

80  02 

16 

6P 

6P 

PALM  BEACH  POST 

2  3  5 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

4570 

MONROE 

5 

24  35 

81  42 

7 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KEY  WEST  WB  CITY 

4575 

MONROE 

5 

2't  33 

81  48 

6 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

29  01 

81  44 

175 

ISA 

lOA 

U.S. CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

KISSIMMEE 

4620 

OSCEOLA 

28  18 

81  26 

69 

6P 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  6 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

5 

26  44 

81  25 

13 

6P 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

2  3  5 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

180 

5P 

MID 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

LAKE  CITY  2  E 

COLUMBIA 

10 

30  12 

62  37 

205 

6P 

6P 

FOREST  t  PARK  SERV. 

2  3  6 

LAKE  HIAWASSE 

ORANGE 

8 

28  35 

81  28 

ni 

BUREAU  OF  PLANT  INO 

2  3  5 

t     1- APALACHICOLA .     2- ATLANTIC ;     3-CHOCTAlfHATCHEE ;     4- EVERGLADE ;     5-GULF;     G-OCHLOCKONEE ,     7-OttEECHOBEE ;     8-ST.  JOHNS;     9-ST .  MARY ,  10-SU*ANEE 


REFERENCE  NOTES 

The  four  dlgll  Identification  numbers  In  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  eta' 
Figures  and  letters  following  the  station  none,  such  as  12  SSW .  Indicate  distance  In  miles  and  direction  fri 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  bo  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but   for  which  datd  arc  act  listed  id  the  tables,  are  either  missing  or  rec< 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  In  °F. .  precipitation 
days  are  based  on  a  dally  average  of  65°^.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan 
Table  e. 

Sloet  and  ball  were  included  In  snowfall  totals  in  Table  2  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  for  non- recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Oats  in  Tables  3,  5,  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  lor  ol 

-  No  record  in  Tables  3.  6.  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is 

+  And  also  on  a  later  dale  or  dates. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Cage  le  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  i 

every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U  1  to  9  days  of  record  missing;     sec  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  da; 

R    Dally  values  nnd'mnnthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  In  T.ible  3  an 


following  day. 


Subncrlptlon  Price:  IS  cents  per  copy,  mon 
payable  to  the  Treasurer  of  the  United  Stat< 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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-  DECEMBER  1951 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 

Tornadoes  were  reported  from  five  localities  this  month  -  one  on  the  4th  and  four 
on  the  18th.  No  deaths  or  injuries  to  persons  resulted  from  these  storms.  Tem- 
peratures averaged  high.  The  mean  of  64.6°  (4.6°  above  normal)  places  this  as  the 
warmest  December  since  1932  with  the  exception  of  1948.  Extreme  temperatures  ranged 
from  19°  at  Marianna  Ind. School  on  the  16th  to  89°  at  Tamiami  Trail,  40-Mile  Bend, 
on  the  23rd.  All  northern  and  middle  division  stations  recorded  the  lowest  tem- 
perature for  the  month  on  the  16th,  and  most  southern  division  stations  recorded 
the  lowest  on  the  13th  or  16th.  The  highest  temperatures  for  the  month  were  re- 
corded at  most  stations  during  one  of  two  three-day  periods:  the  6th-8th  or  21st- 
23rd.  Precipitation  averaged  above  normal  in  the  north,  slightly  below  in  the 
middle  division,  and  less  than  half  of  normal  in  the  south.  All  stations  in  the 
northern  division  received  two  inches  or  more  of  rain  during  the  month,  but  in 
the  south  several  stations  received  less  than  one-fourth  inch. 

The  first  three  days  were  fair  and  warm,  then  the  4th-5th  brought  rainy  weather 
to  the  northern  and  central  portions.  A  tornado  at  Kathleen  (Polk  County)  on  the 
4th  caused  property  damage  estimated  at  $800.  Rains  of  this  period  were  very  heavy 
in  the  Blountstown-Panama  City  area  with  two-day  totals  of  five  to  six  inches.  Rains 
were  moderate  to  heavy  in  other  areas  of  the  northwest  but  mostly  light  elsewhere 
becoming  widely  scattered  towards  the  south.  Very  warm  and  dry  weather  prevailed 
the  6th  through  the  10th,  Showers  on  the  11th  were  light  and  a  cold  snap  on  the 
12th-13th  caused  lower  tanperatures  in  the  southern  interior  than  in  other  sections 
of  the  State.  Temperatures  dropped  to  35°  and  lower  in  the  Belle  Glade-Homestead 
area  the  13th  with  an  extreme  of  31°  near  the  ground  at  Homestead.  Minimum  tem- 
peratures north  of  Lake  Okeechobee  were  35  to  39°.  A  fast  warm-up  on  the  14th  was 
followed  by  showers  and  a  change  to  colder  weather  on  the  15th.  Most  stations  re- 
corded the  lowest  temperature  of  the  month  on  the  16th.  Rising  temperatures  and 
increasing  cloudiness  on  the  17th  set  the  stage  for  thunderstorms  and  tornadoes 
on  the  18th.  Tornadoes  occurred  at  Lake  Moody,  Ft.  Meade,  St.  Petersburg,  and 
Jacksonville.  Crop  losses  were  limited  to  a  few  citrus  trees  at  Lake  Moody  and 
Ft.  Meade.  Property  damage  was  estimated  at  $54,500.00,  the  major  portion  of  which 
was  due  to  the  wrecking  of  a  citrus  packing  warehouse  roof  at  Ft.  Meade.  From  the 
19th  through  the  31st,  the  southern  portion  had  warm  and  rather  dry  weather  while 
the  northern  half  of  the  State  had  mostly  warm  weather  with  moderate  temperature 
fluctuations  and  scattered  light  rains. 

Citrus  groves  were  in  good  condition  and  fruit  harvesting  was  active  through  the 
month.  Except  for  the  cold  weather  near  the  middle  of  the  month  and  dry  weather 
in  the  south  portion  the  latter  part  of  the  month,  weather  conditions  were  favor- 
able for  growth  and  marketing  of  truck  crops.  Frost  damage  was  slight  and  dry 
weather  in  the  south  was  overcome  to  some  extent  with  irrigation.  Winter  plant- 
ings continued  in  the  south  and  preparations  were  made  for  spring  crops  in  the  central 
and  northern  divisions.  Tobacco  seed  beds  were  prepared  and  a  few  were  planted 
near  the  end  of  the  month.  Oats  and  rye  made  good  progress  and  grazing  was  started 
in  some  areas.     -  J.T.B.B. 
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SUPPLEMENTAL  DATA  florid* 
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Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Ratabve  humidity  aveiagaa  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Stabon 

Prevailing 

Percent  of 
time  fa-om 
prevailing 

Average 

1  • 

£  e 

Direction 
ol 

lastest  mile 

• 

9  % 

1:30  a 
EST 

O  H 
..  bl 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

8 

« 

.01-.09 

.10-.49 

.50-.99 

661-001 

> 
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Percent  of 
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•  J 
<  8  i 

APALACHICOLA  WB  CITY 

9.1 

26 

NW 

15 

6 

6 

2 

0 

1 

0 

15 

37 

6.4 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 
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10 

9.7 
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27 

90 

94 

66 

86 

2 

2 

5 

0 

0 

10 
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FORT  MYERS  WB  AP 

E 

27 

8.2 

92 

94 

57 

80 

3 

3 

0 

0 

Q 

0 

ft 

5.9 

JACKSONVILLE  WB  CITY 
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S.7t 
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89t 
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66t 
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3 

3 

Q 

2 

0 

0 

14 
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KEY  WEST  WB  CITY 

Et 
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8.6 

22 

NW 

27 

82 

84 

70 

79 

4 

g 

1 

0 

I 

0 

12 

71 

S.O 

LAKELAND  WB  CITY 

4 
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2 

1 

1 

0 

9 
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MELBOURNE  WB  AP 

SE 

IS 

9.0 
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N 

27 

88 

92 

64 

84 

7 

1 

3 

0 

0 

12 

6.0 

MIAMI  WB  CITY 

Et 
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47 

NE 

27 
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7 

2 

2 

0 

0 

0 

11 

58 

5.2 

MIAMI  BEACH  WB  CITY 

g 

3 

0 

0 

0 

0 

9 

- 

ORLANDO  WB  AP 

S 

12 

9.6 

32* 

S 

18 

91 

93 

62 

79 

5 

2 

3 

1 

0 

0 

11 

8.0 

PENSACOLA  WB  CITY 

St 

14t 

8.8 

26 

N 

14 

3 

6 

4 

2 

1 

0 

16 

54 

6.8 

TALLAHASSEE  WB  AP 

SSE 

13 

6 . 6 

84 

84 

5 

0 

7.2 

TAMPA  WB  AP 

E 

17 

7.6 

28 

S 

14 

87 

91 

64 

80 

4 

1 

3 

2 

0 

0 

10 

48 

6.4 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

ESE 

14 

9.3 

84 

86 

61 

80 

7 

7 

3 

0 

0 

0 

17 

6.0 

t  Airport  Data 

•  This  datun  Is  obtained  by 
visual  observation  since  re- 
cording equipment  is  not  avail- 
able.    It  is  not  necessarily  the 
fastest  mile  occurring  during 
the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

P  « 

Teu 

o 

e 

11 

at 

-s 

tp 

« 
< 

High< 

e 
t 

a 

Aveu 

■o  o 

is 

1891 

63.2 

89 

30 

2.55 

7 

1892 

60.3 

90 

23 

2.78 

6 

1893 

61.0 

85 

26 

3.16 

5 

1894 

59.9 

86 

12 

1.15 

4 

1895 

56.6 

86 

22 

1.65 

6 

1896 

57.5 

86 

26 

2.15 

6 

1897 

60.7 

91 

28 

2.80 

5 

1898 

56.9 

90 

21 

4.05 

8 

1899 

59.1 

64 

23 

2.01 

6 

1900 

59.3 

89 

26 

4.45 

9 

1901 

56.7 

89 

12 

2.58 

6 

1902 

60.4 

92 

17 

3.71 

5 

1903 

53.3 

85 

19 

1.79 

4 

1904 

58.3 

86 

20 

1.94 

5 

1905 

58.1 

90 

23 

7.42 

12 

1906 

59.4 

89 

14 

1.07 

4 

1907 

58.9 

86 

21 

5.94 

8 

1908 

63.1 

93 

24 

1.02 

4 

1909 

55.3 

85 

16 

2.72 

7 

1910 

53.5 

85 

19 

1.07 

4 

1911 

63.2 

89 

20 

4.55 

9 

1912 

63.2 

86 

24 

2.33 

8 

1913 

60.5 

85 

23 

3.46 

8 

1914 

59.0 

88 

21 

4.44 

10 

1915 

56.1 

86 

23 

2.63 

6 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

60.7 
54.2 
60.5 
60.1 
58.4 

87 
86 
90 
90 
90 

23 
16 
23 
24 
21 

5.00 
1.49 
3.75 
2.78 
3.46 

7 
5 
8 
5 
7 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

63.9 
64.1 

64.2 
62.6 
57.7 

90 
91 
90 
87 
88 

28 
29 
26 
23 
IS 

2.32 
3.04 
1 .51 
2.53 
5.93 

5 
7 
8 
5 
9 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

63.4 
59.0 
58.8 
58.2 
54.9 

89 
88 
91 
90 
86 

23 
22 
22 
14 
22 

1.06 
2.99 
1.49 
2.98 
4.23 

5 
6 
5 
7 
10 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

69.3 
64.6 
63.8 
59.1 
52. 0 

90 
88 
89 
90 
84 

36 
26 
26 
16 
17 

3.22 
1.11 
0.69 
1.05 
2.82 

7 
5 
3 
6 
5 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

61.5 
57.3 
58. 5 
59.1 
63.8 

89 
88 
88 
88 
90 

26 
14 
22 
22 
25 

3.04 
1.27 
1.37 
2.19 
5.97 

9 
5 
5 
6 
10 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

9 

1 

i 

Lowest 

c 

ty 
« 
• 
> 
< 

|s 
■5  ll 

o  5 

io 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

63.  2 
62.3 
59.2 
56.6 
57.3 

90 
91 
89 
92 
87 

23 
23 
14 
18 
18 

4.05 
3  .  37 
1.85 
0.  79 
5.05 

9 
9 

I 
10 

1946 
1947 
1948 
1949 

1950 

63.9 
61.9 
65.8 
63.6 
56.8 

89 
88 
89 
86 
87 

27 
28 
25 
25 
18 

1.03 
2.84 

2  .  90 
2  .  38 
2.86 

4 

8 

1951 

64.6 

89 

19 

2.57 

Per  led 

60.0 

2.79 

See  reference  not^  followlag  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


StaUon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

-i 

3 

s  1 

a  B 
o  o 

a-u 

J 

M 
C 

2 

a 

« 

• 

• 

•S 
i 
1 

No.  of  daya 

3 

0 

Departure 

from  normal 

« 
1 

s 
o 

Snow,  Sleet,  Hail 

No 

of  daya 

o  S 

*  s 

S  -9 
2  g 

Mm.  32* 
or  below 

0 

« 

a 

a 

0 

-a 

*    S  d 

■°  li 

Z    D  ^ 

e 

Q 

2 

o 

a 

o 

s 

e 

0 

a 

o 

Q 

5  _ 

8  5 
^  a 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  WB  CITY 

58.4 

2  . 7 

78 

4 

28 

16 

217 

0 

2 

2  .28 

-  2  .84 

1 . 22 

18 

.0 

0 

9 

1 

1 

BLOUNTSTOWN  2  E 

56.  <t 

2.3 

80 

10 

25 

16 

0 

5 

8.62 

4.31 

4.25 

4 

.  0 

14 

5 

CARRA8ELLE 

58.'. 

5.1 

80 

4 

24 

16 

220 

0 

4 

3.55 

-  1.10 

1.02 

16 

•  ^ 

11 

CHIPLEY  3  E 

58.3 

7  .  9 

63 

6+ 

22 

16 

250 

4 

5 . 40 

.32 

1 . 16 

5 

10 

COMPASS  LAKE 

59.0 

4  .  7 

84 

6 

23 

16 

232 

° 

3 

6.07 

1.21 

2  . 00 

4 

■° 

7 

CRESTVIEW  CAA  AP 

56.3 

83 

7 

21 

16 

298 

0 

6 

4.12 

1  . 04 

5 

.0 

0 

13 

4 

1 

CROSS  CITY  CAA  AP 

60.2 

85 

6+ 

27 

16 

192 

0 

1 

3.72 

1.24 

26 

.  0 

0 

9 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

57.7 

4.3 

81 

7+ 

22 

16 

2  58 

0 

4 

6.72 

1  .39 

1.92 

4 

.  0 

0 

10 

3 

FERNANDINA 

60.8 

4 . 2 

81 

9+ 

30 

16 

173 

0 

1 

3  .  75 

.69 

1 . 00 

27 

.  0 

0 

1 2 

GLEN  SAINT  MARY 

59.5 

4.4 

82 

8+ 

2  5 

1 6 

200 

0 

3 

3  .  06 

-  .15 

.  6 1 

18 

.  0 

0 

10 

2 

MILLIARD 

58.  5 

2  .  9 

82 

8 

2  5 

1 6 

226 

0 

2 

4.28 

1 .34 

.  98 

2  7 

.0 

0 

1  3 

4 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

59.8 

5.8 

82 

8 

27 

16 

199 

0 

1 

2.73 

-  .29 

.65 

26 

.  0 

0 

1 1 

JACKSONVILLE  BEACH 

60.7 

83 

21 

31 

16 

161 

0 

1 

2.76 

1.00 

26 

.  0 

0 

13 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

61  .  5 

■ 

82 

8 

29 

16 

169 

0 

1 

2 . 61 

-  .41 

1.32 

26 

.  0 

0 

10 

JASPER  10  E 

.  0 

0 

7 

LAKE  CITY   2  E 

60.5 

4 . 3 

83 

7 

2  5 

16 

190 

0 

1 

2  . 66 

-  .63 

.  77 

18 

.0 

0 

1  5 

1 

0 

MADISON 

59.6 

4.8 

82 

7+ 

24 

16 

215 

0 

3 

4.43 

.37 

1  .37 

21 

.  0 

0 

13 

3 

MARIANNA  CAA  AP 

56.  5 

81 

6 

23 

16 

296 

0 

7 

5.44 

1  .32 

26 

.  0 

12 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

57.2 

8 

1 9 

16 

269 

0 

7 

7.21 

2.30 

1.98 

2 1 

.  0 

0 

9 

MA  YO  5  NW 

60.0 

83 

7^ 

26 

1 6 

1 97 

0 

1 

3  .  57 

.  96 

18 

.  0 

° 

12 

MILTON  EXP  STATION 

57.2 

81 

8 

22 

16 

270 

0 

6 

6 . 91 

1 . 69 

15 

.0 

0 

15 

3 

MONTICELLO 

57.5 

3.8 

79 

4+ 

23 

16 

256 

0 

5.63 

.  82 

1 .49 

21 

.0 

0 

11 

4 

3 

MT  PLEASANT 

59.0 

5.6 

82 

9 

22 

16 

227 

0 

3 

2.79 

4 

.0 

0 

7 

NICEVILLE 

58.  5M 

4.4 

79 

8 

21 

16 

0 

6 

5.64 

.  96 

.0 

0 

5 

PANAMA  CITY 

59.6 

5.1 

79 

8  + 

26 

16 

2  06 

0 

2 

9.65 

4 . 47 

.0 

0 

1  0 

PENSACOLA  CAA  AP 

58.0 

80 

7 

25 

16 

252 

0 

3 

4.  02 

.  79 

1 6 

.0 

0 

1 2 

4 

0 

PENSAtOLA  WB  CITY 

57  . 9 

3.9 

77 

5 

25 

16 

250 

3 

3.30 

-  1.35 

1  .04 

3 

■  ^ 

13 

1 

QUINCY  EXP  STATION 

57  .  1 

3.1 

80 

10 

23 

16 

J: 

3 

7.76 

3,11 

2  .22 

4 

16 

7 

2 

SAINT  MARKS  6  SE 

57.7 

4 .  9 

78 

4 

24 

16 

235 

2 

5.49 

1  . 08 

1  .75 

21 

6 

SECOTAN 

59.4 

80 

4+ 

25 

16 

196 

2 

4.  56 

1.50 

18 

5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

58.5 

6 . 4 

79 

g 

26 

16 

225 

0 

2 

4.77 

.27 

1.11 

4 

.0 

0 

10 

5 

1 

DIVISION 

58.7 

4.85 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

66.3 

4  4 

84 

7+ 

40 

13 

51 

0 

0 

1.18 

-1.06 

.30 

22 

.0 

0 

6 

0 

0 

BROOKSVILLE  ChlM  HILL 

65.4 

4.7 

84 

7+ 

32 

16 

74 

0 

1 

2.24 

-     .  55 

1.05 

18 

•  ^ 

8 

BUSHNELL  2  E 

64.7 

4.5 

86 

8  + 

32 

16 

85 

0 

1 

1 .75 

-  .13 

.66 

18 

.  0 

4 

J: 

CAMP  BLAND ING 

59.7 

8  5 

8 

26 

16 

^ 

2 

2.26 

.  89 

19 

•  ^ 

10 

CEDAR  KEY 

62.4 

3  4 
* 

85 

2 1 

29 

16 

123 

1 

.20 

-  2  .76 

.20 

27 

1 

CLEARWATER 

66.8 

3  . 1 

64 

7  + 

38 

16 

44 

0 

0 

2.23 

-  .52 

.60 

22 

.0 

0 

11 

3 

0 

CLERMONT  6  S 

65.6 

3.9 

84 

U  + 

35 

16 

65 

0 

0 

2.00 

.  32 

.69 

18 

.  0 

10 

CRESCENT  CITY  2  SW 

63.3 

4.3 

83 

?1 

33 

16 

109 

0 

0 

3.69 

.60 

1.50 

18 

•  ^ 

6 

DAYTONA  BEACH 

64.9 

1 0+ 

1 6 

0 

0 

2 . 92 

1.95 

19 

10 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

64.0 

0 

84 

2 1 

36 

1 6 

86 

0 

0 

2  . 88 

.  14 

1 . 93 

1  8 

"° 

6 

DE  LAND 

62.8 

2  8 

83 

8-F 

34 

16 

0 

0 

2  . 46 

-  .12 

.  89 

27 

.0 

0 

7 

2 

0 

EUSTIS  2  S 

66.0 

5.5 

88 

8 

36 

16 

60 

0 

0 

2.' 45 

.  1  0 

.74 

27 

•  ^ 

7 

2 

FEDERAL  POINT 

62.8 

4.1 

85 

8 

32 

16 

118 

0 

1 

2.30 

-     .  82 

.  58 

22 

•  *^ 

J: 

8 

0 

GAINESVILLE  UNIV 

62.2 

4  . 8 

87 

8+ 

28 

16 

0 

1 

2  .  55 

-     .  66 

.85 

19 

10 

0 

HIGH  SPRINGS 

61 .1 

85 

8 

26 

16 

164 

° 

1 

2 . 63 

1 .  20 

16 

13 

1 

INVERNESS 

64.4 

5 .  5 

85 

2  1 

33 

16 

71 

0 

0 

3  .08 

.  16 

1.40 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

KISSIMMEE 

65.6 

3.9 

84 

8+ 

37 

16 

62 

0 

1 .38 

-     .  92 

.35 

15 

_  0 

0 

5 

0 

0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

65.8 

3.7 

86 

8 

37 

16 

57 

0 

2.68 

.  48 

.90 

1  8 

0 

3 

0 

LAKE  HIAWASSE 

64.6 

85 

22 

37 

16 

0 

1.67 

.97 

19 

0 

8 

1 

0 

LAKELAND  WB  CITY 

65.8 

2 .  5 

82 

7+ 

37 

16 

72 

0 

2  .38 

■ 

1.05 

18 

_  0 

0 

5 

2 

1 

MOUNTAIN  LAKE 

66.8 

3  .  4 

85 

21 

38 

16 

47 

0 

0 

1.13 

-  .62 

.31 

22 

.0 

0 

8 
10 

0 

0 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

65.4 

5.0 

84 

21 

38 

16 

55 

0 

1  .91 

—  .55 

.66 

19 

*  ^ 

0 

1 

0 

OCALA 

64.0 

5.9 

84 

7  + 

31 

16 

111 

1 

4.17 

.96 

1  .62 

1  8 

1 

t  OCALA  AIRPORT 

63.  OM 

85 

7  + 

30 

16 

111 

1 

4.49 

1.70 

18 

.'o 

0 

7 

4 

1 

ORLANDO  WATER  PLANT 

64.8 

85 

22 

38 

16 

0 

2.14 

.88 

27 

0 

6 

1 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

65 . 1 

3 . 8 

85 

21 

36 

16 

78 

0 

0 

2  .  06 

-  .29 

.  93 

27 

.0 

0 

6 

1 

0 

PALATKA 

64.0 

4.2 

85 

7  + 

32 

16 

99 

1 

3.42 

.01 

1.15 

18 

6 

4 

2 

PLANT  CITY 

67.0 

6.0 

85 

23  + 

37 

16 

51 

0 

0 

2.26 

.  09 

.95 

19 

.0 

0 

9 

1 

0 

RAIFORD  ST  PRISON 

61 .4M 

5.  0 

85 

8+ 

27 

16 

161 

0 

1 

2.32 

-1.17 

.68 

27 

.0 

0 

8 

2 

0 

SAINT  AUGUSTINE 

63.  IM 

5'.0 

83 

21 

32 

16 

99 

0 

1 

2.56 

-     .  57 

.91 

22 

.0 

0 

6 

2 

0 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

62.6 

85 

21 

33 

16 

114 

0 

0 

2.22 

.66 

22 

.0 

0 

10 

2 

0 

SAINT  LEO 

65.4 

4.6 

83 

7+ 

34 

16 

74 

0 

0 

2  .48 

-     .  13 

.84 

18 

.0 

0 

3 

0 

ST  PETERSBURG 

66.8 

2.4 

83 

7  + 

39 

16 

40 

0 

2.65 

.  14 

1.40 

19 

•  ^ 

6 

2 

1 

SANFORD 

64.6 

3  .  0 

85 

22 

35 

16 

0 

0 

2.33 

.  06 

.71 

27 

1  0 

2 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

66.0 

4 . 9 

6  5 

7 

39 

16 

60 

0 

2.15 

.  08 

.62 

18 

0 

6 

2 

0 

TARPON  SPRINGS 

65  8 

4 . 6 

85 

7+ 

35 

16 

57 

0 

0 

2  .41 

.21 

.94 

15 

.0 

0 

5 

3 

0 

WINTER  HAVEN 

66.7 

38 

1 6 

0 

0 

1 . 52 

.49 

19 

.0 

0 

8 

0 

0 

DIVISION 

64.5 

2  .30 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

67.7 

4.2 

64 

21  + 

40 

13+ 

37 

0 

0 

.  53 

-  1.35 

.30 

16 

.0 

0 

4 

0 

0 

AVON  PARK 

68. 1 

4.  1 

86 

21  + 

40 

16 

33 

0 

.90 

-  1.20 

.  53 

19 

_  Q 

0 

6 

1 

0 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

67.6 

2.8 

86 

22  + 

36 

13 

0 

.06 

-  1.26 

.02 

16+ 

■  ^ 

0 

4 

0 

0 

BIG  CYPRESS  IND  RES 

75.3 

87 

22 

51 

13 

2 

0 

.  38 

.21 

4 

0 

4 

0 

0 

8RADENT0N 

65.8 

3  .6 

84 

8 

39 

16 

49 

0 

0 

1 .32 

-  1.03 

.68 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

70.  5 

66 

24 

41 

13 

12 

0 

0 

.12 

.07 

12 

.0 

0 

3 

CAPTIVA 

70. 2M 

85 

7 

46 

16 

12 

0 

0 

.31 

.13 

15 

.0 

0 

4 

0 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

69.6 

86 

27 

45 

1  3 

0 

0 

.0 

0 

7 

0 

0 

COCONUT  GROVE  7  S 

71 .4 

3.2 

84 

16 

38 

13 

0 

0 

1  .05 

-  .66 

l!oi 

17 

.0 

0 

3 

1 

I 

tORY  TORTUGAS 

74.2 

83 

6 

59 

15 

0 

0 

0 

.64 

.40 

3 

.0 

0 

6 

0 

0 

EVERGLADES 

70.3 

2.3 

68 

25 

45 

13 

11 

0 

0 

.23 

-  .97 

.18 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

FELLSMERE 

68. 4M 

4.2 

85 

2  5+ 

37 

13 

25 

0 

0 

.44 

-  1.57 

.14 

15 

.0 

0 

6 

0 

0 

FORT  LAUDERDALE 

72.2 

3.0 

66 

22 

37 

13 

11 

0 

0 

1  .00 

-  1.21 

.60 

22 

.0 

0 

1 

0 

FORT  MYERS  WB  AP 

68.8 

3.8 

86 

23 

43 

13+ 

34 

0 

0 

.  14 

-  1.42 

.08 

27 

.  0 

0 

3 

0 

0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  2-CouUiiuad 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
DECEMBER  1951 


Station 

Tamparahua 

Piadpitatlo 

n 

1 

1 
< 

.1 

S  0 

P  a 

la 

P  o 

1 

s 
s 

1 

Q 

1 

s 

& 

1 

1 

a 

No.  of  cUya 

1 

from  nonnAl 

■3 
1 

1 

6 

1 

3 

Snow,  Slaal,  Hail 

No.  of  daya 

*  s 
1  - 

*  0 

Min.32* 
or  balow 

•a 
1 
1- 

■a 

•  i  ri 

S  0  « 

1 

§ 
q 

i 

8 

Q 

8 

^  1 

FORT  PIERCE 

68.9 

3.1 

86 

22 

41 

13 

0 

0 

.84 

-1.13 

.34 

4 

.  0 

0 

8 

0 

0 

HIALEAH 

70.3 

84 

23 

40 

13 

0 

0 

1  ,  63 

.  78 

27 

.  0 

0 

4 

2 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

70.1 

2.8 

87 

22 

33 

13 

11 

.  13 

-  1.38 

.11 

17 

.  0 

0 

2 

^ 

HYPOLUXO 

72 . 1 

3 . 5 

85 

7+ 

37 

13 

9 

.  49 

-  1.50 

.  29 

25 

.  0 

0 

3 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

74.2 

4. 4 

84 

5+ 

57 

13 

1 

1  .  59 

-     .  06 

1 .22 

4 

.  0 

0 

6 

1 

1 

KEY  WEST  WB  CITY 

75.6 

5.3 

85 

23+ 

56 

13 

0 

0 

0 

1  .12 

-  .55 

1 .00 

4 

.0 

0 

4 

I 

1 

LA  BELLE 

69.* 

4.3 

87 

7+ 

38 

13 

29 

0 

0 

.  10 

-1.18 

.  06 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

68.  5M 

4.0 

86 

21  + 

36 

13 

34 

.31 

.13 

19 

■  ^ 

LOXAHATCHEE 

68. 1 

88 

23 

35 

13 

.47 

.  08 

16+ 

•  ^ 

■ 

MARATHON  VACA  KEY 

73.1 

84 

6+ 

51 

13 

.  26 

.  1 1 

1 1 

n 

MELBOURNE  WB  AP 

67.6 

5.2 

85 

21 

42 

16 

35 

0 

0 

1.49 

-  .62 

.  72 

27 

.0 

0 

5 

1 

0 

MERRITT   ISLAND  5  S 

66.9 

3.5 

82 

21 

42 

16 

34 

0 

0 

2.21 

-  .31 

\  .7.0 

27 

.0 

0 

11 

1 

1 

MIAMI  BEACH 

73.9 

4.1 

80 

21+ 

52 

16 

1 

.  1 2 

.  07 

27 

■  ^ 

0 

Q 

MIAMI  WB  AIRPORT 

72  .  5 

83 

22+ 

47 

13 

1 3 

Q 

1  . 06 

.  65 

4 

1 

0 

MIAMI  WB  CITY 

72.9 

3.8 

81 

24 

50 

16 

10 

Q 

.  45 

.  21 

4 

■ 

- 

0 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

68.8 

1.4 

87 

3 

41 

13 

23 

0 

0 

.11 

-  .72 

.05 

12  + 

.0 

0 

3 

0 

0 

NAPLES 

6a;9M 

86 

6+ 

42 

13 

28 

0 

0 

.24 

.  1 1 

12 

.  0 

0 

5 

0 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

69.'. 

5.4 

84 

8 

46 

16 

0 

0 

.  12 

-  1.49 

.  05 

16 

^ 

0 

0 

POMPANO  BEACH 

71  .  7M 

85 

21+ 

49 

13 

3 

0 

.  22 

.  17 

1 7 

Q 

0 

PUNT A  GORDA 

69.7 

4.7 

86 

- 

23+ 

42 

16 

23 

0 

.  91 

-  .94 

.  68 

26 

■ 

■ 

1 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

69.  9 

85 

5+ 

38 

13 

9 

0 

0 

.32 

.26 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

SARASOTA 

68.1 

84 

4+ 

40 

16 

29 

0 

0 

.  86 

.  40 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

STUART 

71  .6M 

3.3 

88 

22 

47 

16 

16 

0 

0 

1.23 

.45 

4+ 

.0 

0 

5 

0 

0 

TAMIAMl  TRL  'tO  MI  BD 

72 . 7 

89 

23 

48 

13 

0 

0 

.60 

.  55 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

TAVERN lER 

75.2 

4.0 

83 

21+ 

5E 

13 

0 

0 

0 

.  38 

-  1.14 

.  15 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

TITUSVILLE  2  W 

67.3 

5.3 

88 

8 

39 

16 

40 

0 

0 

1.88 

-  .79 

.71 

18 

.0 

0 

2 

0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

59.3 

85 

21 

41 

13 

25 

0 

0 

.99 

.60 

23 

.0 

0 

11 

1 

0 

WAUCHULA  2  NW 

66.8 

3.1 

86 

21 

36 

13 

47 

0 

0 

.96 

-  .82 

.  56 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

WEST  PALM  BEACH 

71  .6M 

2.9 

84 

15 

46 

13 

9 

0 

0 

.69 

-  1.81 

.15 

23  + 

.0 

0 

6 

0 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

71 .7 

3.9 

87 

15 

42 

13 

20 

0 

0 

.  71 

-  1.79 

.  19 

25 

.0 

0 

10 

0 

0 

DIVISION 

70.3 

.68 

.0 

STATE 

64.6 

4.6 

2.57 

-  0.20 

.0 

DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 


Saa  rafaranoa  notaa  follo¥nBg  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 

l»tle  J  DECEMBER  1951 


Station 

Day  of  montli 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APALACBICOLA  WB  CITY  R 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTOV 

BAY  LAKE 

.06 

T 
T 

.03 

.09 
.16 
.47 

.39 
.03 

T 

.OS 

.02 

.10 
.01 

.08 

.06 
.30 
.13 
.24 

T 

.38 

1.22 
.15 

T 

.53 
.27 
.38 

.08 

.34 

T 

.12 
.04 

.30 
.02 

.03 

.37 

T 

.01 

T 

T 

.09 
.01 
.02 

2.2S 
.5:1 
.90 
1.18 
1.66 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BELLE  GLADE  HRCW  GATE  4 
BIG  CYPRESS   IHD  RES 
BIG  PINE  KEY  INN 
BLOUNTSTOHH  2  E 

.21 
4.25 

.02 

.92 

,0^ 

T 

.04 

.01 

.08 
.08 

.63 

.02 

.30 

1.35 

.20 

.09 

.06 

.02 

.07 

.03 

.03 

.02 
.62 

.06 
.00 

.38 
8.62 

BONITA  SPRINGS  2  ESE 
BRADENTON 

BR00K3VILLE  CHIN  BILL 
BBOOKSVILLE  NIIRSERY  NO  1 
BROOKSVIIXE  NURSERY  NO  2 

.04 
.07 
.03 

.04 

.03 

.6C 
.06 

.40 
.59 

.66 
.61 

1.09 

.88 

1.09 
1.09 

.04 

.15 
.23 
.16 

.  12 
.18 

.15 

.01 
.01 

.19 
.22 
.27 

.60 
1.32 
2.24 
2.46 
2.35 

BUSBNELL  2  E 
CAUP  BLANDING 
CANTOTMENT 

CAPE  SAB1.E  RANGER  STA 
CAPTIVA 

.31 

.07 
.77 

.02 

.12 

.01 

.30 

.04 
.10 

.10 

.11 

.07 
.09 

.80 

.57 
.03 

.13 

.oV 

.02 
.02 

.66 
T 

.89 

.22 

.50 
T 

!l2 

.59 
.03 

.07 

1  75 
2.26 

.12 
.31 

CARRABELLE 
CARYVILLE 
CEDAR  KEY 
CBATTAHOOCHRE 
CHIPLEY  3  E 

.02 

T 

.05 

.  14 
1.43 

T 
1.67 

.88 

.71 
T 

1.  16 

.60 
.43 

.09 
.15 

T 

.06 

.03 
.04 

.17 

.10 
.16 

.03 

.21 
1.08 

1.26 
.90 

1.02 
.29 

.35 
.60 

T 

.26 
.56 

.15 

OS 
.16 

.60 
.70 

1.05 
.47 

.33 

.68 
T 

T 

.95 

.02 
!72 
.20 
1.02 

3.55 
5.48 
.30 
6.91 
5.40 

CLEABVATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEtlSTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  3 

.51 
.  18 
T 

.02 

.01 
.01 

.03 

.01 
.01 

T 

.07 

.03 
.03 

.06 

.01 

.40 
.56 
T 

T 

.02 
.02 

.01 
1.01 

.55 
.69 

.03 

.06 
T 

.60 
.35 

.02 
.06 
.01 
.04 

T 

.01 
T 

T 

.10 
.08 

.02 

.04 
.08 
T 

.02 
T 

T 

2.23 
2.00 
.22 
.26 
1.05 

COUPASS  LAKE 
CRESCENT  CTY  2  S» 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DANIA  5  « 

T 

T 

T 

.53 

2.00 
.13 
.02 
.07 

1.62 
1.04 

.24 

T 
T 

.  18 

.11 
.10 

.16 
.04 

.51 
.03 

.72 
.27 
.13 
.71 

.46 
1.50 

.80 
1.19 

.03 
.25 

T 

.13 

.51 

.02 
.24 

1.12 
T 
T 

.18 

.13 
.02 

T 

.58 
T 

.32 
1.24 

.30 
.01 

.02 

6.07 
3.69 
4.12 
3.72 
.06 

DAYTONA  BEACB 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

DRY  TORTUGAS 

.03 
T 

T 

.12 

T 

.40 

.  10 
1.92 
.07 
T 

.06 
.  81 

.01 

.21 

.02 
.  16 

.02 
T 

.04 

.40 

.21 
T 

.  17 
.04 

T 

.27 

1.93 
1.22 

1 .95 

.76 
.01 

1.42 

.34 

.  07 
.13 

.07 

.28 
.  13 

.23 
.03 

.  02 
T 

.21 
.  17 

.07 

.34 

.29 

.89 
T. 

T 

2.92 
2.88 
6.72 
2.46 
.64 

EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLS UE RE 
FERNANWNA 

T 

.  08 
.03 
.15 

T 

.14 

.03 

.02 

.21 
.22 

.18 
.  10 
.06 

T 

.42 

.34 
.  14 
.18 

.08 

.53 
.54 
.62 

.04 

.01 

T 
T 

.21 

.58 
.02 
.62 

.30 
.04 
.  10 

.  17 
.05 

.07 

.57 

.74 
.18; 
.38 
.02 

i.ool 

T 

2.45 
.23 

2.30 
.44 

3.75 

FORT  LAUDERDALE 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

FORT  PIERCE 

GAINESVILLE  UNIV 

GLEN  SAINT  MARY 

T 

.34 
T 

T 

.  11 

.  11 

.03 
.21 

T 

.03 
.06 
.08 

.03 
.37 

.22 

.07 

T 

.81 

.04 
.85 

.40 

.60 

.30 
.61 

T 

.09 
.04 
.31 

.06 
.02 
.10 

.01 
.31 

.08 

.02 

!41 

.04 

T 

T 

1.00 
.14 
.84 
2.55 
3.06 

BART  LAKE 
HIALEAB 
BIGB  SPRINGS 
HILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

.04 

.04 
T 

.  12 

.02 
.  18 
.94 

.  10 
.75 

.  15 
.04 

.02 

.11 

.13 
.02 
.02 

.42 

.30 
.32 

.08 
.55 

.65 

1.20 
.67 

.34 

.10 
.32 

.18 
.61 

.25 
.02 
.05 
.07 
.43 

.02 

.81 

.14 
.78 
.55 

!07 

.02 

1.68 
1.63 
2.63 
4.28 
2.39 

HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOt.UXO 
INVERNESS 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 

T 

.13 
.16 

.12 

T 

.01 

T 

.07 
.20 

.40 
.39 
.07 

T 

.  11 

T 

.10 
1.40 
.64 
.74 

T 

.41 

.25 

.55 
.13 

.  12 

.28 
T 

.29 

.24 
.85 

.02 
.45 
.08 

.10 

.13 
.49 
3.08 
1.88 
2.73 

JACKSONVILLE  BEACH 

JACKSONVILLE  WB  CITY  R 

JASPER  10  E 

KENDALL  2  ESE 

KEY  WEST  WB  AIRPORT  B 

.02 

T 
T 

.02 
.04 
.42 

1.22 

.  04 
.09 
.  11 

.01 
.02 

.01 

.04 
T 

.  13 
.  13 
.  10 

.07 

.02 
.06 

.  26 
.07 
.40 

T 

.02 
T 

.45 
.43 

.  10 

.  10 
.22 

.32 
.10 

.24 
.14 

.06 

T 

.01 

.05 

1.00 
1.32 
.40 

.14 
.07 
.  18 

T 

2.76 

2.61 

- 

.04 
1.59 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

KISSIHMEE 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 

T 

1.00 
.33 

.88 
.06 

.02 
.  11 

.08 

.02 
.22 

.07 
.06 
.05 

.35 
.02 
.75 
.20 

T 

T 

.28 

.90 
.77 

T 

.07 

.23 

.15 
.28 

T 

.08 

.04 

.  03 

.20 

T 

.19 

.47 

T 

.01 

I 

!  .02 

1.12 
1.38 
.10 
2.68 
2.66 

LAKE  HIAWA3SE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TRAFFORD 

LONGBOAT  KEY 

T 

T 

.  10 
.61 

.  05 

.01 
T 

.  01 

.07 
T 

.04 
.21 

.04 

.43 
.09 

.25 

1.05 
.31 

.97 
.  13 
.44 

.22 
.15 

.37 
T 

.08 

.12 
T 

.05 

T 

T 

1 .67 
2.38 
.31 
.00 
1.44 

LOXAHATCHES 
MADISON 

UARATBON  VACA  KEY 
HARIANNA  CAA  AP 
KARIANNA   IND  SCHOOL 

.  06 
T 

T 

.35 

.14 
.04 
.35 
1.44 

.43 
.05 
.90 
.60 

.02 
.01 

T 

T 

.  04 
.10 

.08 
T 

.08 

.08 
.  11 
.  15 
.15 

.01 
.05 

T 

.20 

.  76 
.01 
.49 
.52 

.08 
T 

.03 

.99 
T 

.36 
.54 

T 

.12 

.01 

.10 
.08 

1.37 

1.00 
1.98 

T 

.  05 

.05 
.03 

.06 
.44 

1.32 
1.62 

.08 
.08 
T 

.47 
4.43 

.26 
5.44 
7.21 

MAYO  5  NW 

MELBOURNE  WB  AP  R 
MERRITT  ISLAND  5  S 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 

.  02 
.25 
.23 
.04 
.65 

14 

.03 
.01 

T 
T 

T 

.01 
T 

T 

T 

.09 
T 

.07 
.07 

T 

T 

T 

.70 

.30 

.21 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

T 

.03 
T 

.96 
.15 
.03 

T 

T 

.01 

.20 

.54 

.08 
T 

.04 
T 

.  01 
T 

T 

.02 

T 

T 
T 

.93 
.20 
.40 

.02 
.72 
1.20 
.07 

T 
T 

T 

3.57 
1.49 
2.21 
.12 
1.06 

MIAMI  WB  CITY  R 

MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

.05 

.02 
T 

T 

.02 
T 

.21 

.22 
.56 

.26 

.85 
1.04 

.02 

.20 

.01 
.10 

.  13 
.02 

.05 
.05 

.03 
.  10 

.  20 
1.69 
.37 

.  19 

T 

.05 

.  01 

T 
1.60 
1.26 

.07 

T 

.13 

.73 
.20 

.04 
1.49 

.31 

T 

.02 

T 

T 

.03 
1.30 
.47 

T 

.01 
.10 

.02 

.45 
6.91 
5.63 

.11 
1.13 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 
NKEVILLE 

.02 

.04 
.05 

85 
.20 

3.33 

.20 

.17 
.11 
.04 

.14 

.16 
.01 

.02 

.28 

.19 
.66 

2.01 

.  37 

.15 

.02 
.10 

T 

1 .27 

.06 
.27 
.30 

.54 
.24 
1.91 
5.64 

NITTAW  1  S 

OCALA 

OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

.23 
.44 

.02 

.11 

.11 

T 

.05 

!36 
.54 

.01 

.05 
.05 

ill: 

1.70 

.93 
.02 

.98 

T 

.06 

.93 
.66 
.02 
.02 

.99 
4.17 
4.49 

.12 
.12 

ORANGE  SPRINGS  1  E 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
PALATKA 
PANAMA  CITY 

T 

T 
T 

T 

.  22 
.02 
.07 
.03 
4.45 

.  04 
.OB 

1.55 

.10 

.05 
.08 

.  23 
.  14 

.  28 

.27 
.50 
.91 

.36 

!30 

T 

.38 
1.15 
1.21 

1. 34 
!49 

.07 

T 

T 

.78 

.36 
1.02 

.  74 
!37 
T 

.07 

T 

.51 
.50 

.80 
.88 
.93 

T 

T 

4.01 
2.14 
2.06 
3.42 
9.65 

PBNSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY  R 
PETERS 
PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 

.02 
.04 

.78 
1.04 

T 

.44 

.73 
.33 

.01 

.  14 
.  11 

T 
T 

.06 
.07 

T 

.10 

.39 
.54 

.05 
.01 

.46 

T 

.01 

.93 
.  17 

.79 
.66 
.29 
.07 

.21 
.29 

.95 

.45 

.15 

.07 
.04 

.20 

.02 

.02 

.  13 
.01 

T 

.01 
.05 

T 

4.02 
3.30 
1.24 
2.26 
.22 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 
PUNTA  GORDA 
qUlNCY  EXP  STATION 
RAIFORD  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 

2.22 
.33 

.02 
.14 

.80 

.01 

.02 

.03 

.06 

.06 

••ioUo 

.10 

.70 
.25 

.02 
.03 
.02 

tatloa  L 

.01 
ndu. 

.63 

.50 

.13 
1.34 

.22 

.70 

.02 
.17 

.  19 
.03 

.01 

.68 
.08 
T 

.03 

.86 
.68 
.26 

T 

.01 
T 

.05 

7.76 
2.32 
.32 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAINT  AUGUSTINE 

SAiyr  AUGusTiivE  beach 

SaIST  :^0 

SAINT  u.-^HKS  6  SE 

ST  PKTEaSBURG 

T 
T 

T 

.12 
.22 
.15 
.25 

.60 
T 

T 

.04 

.21 
.17 

.14 
.15 
T 

.02 

.28 
.20 
.82 
.45 
.53 

.63 
.51 
.84 
1.29 
.25 

1.40 

.05 
1.75 

.91 
.66 
.52 

.40 

.09 
.  13 

T 

1.25 
T 

.25 
.08 

24 

.  01 
T 

2.56 
3.22 
2.48 
5.49 

2.85 

SANFORD 
SARASOTA 
3EC0TAN 
STUART 

TALLAHASSEE  ffB  \P 

T 

.IS 
T 

.06 

.45 
1.11 

.05 
.04 
.64 

.52 

.01 

.03 

.08 
.16 

.02 

T 

T 

.18 
.60 

.  17 

.33 

T 

1.50 
.93 

.67 
.40 

.01 

.16 
.12 

T 

.89 
.98 

.05 
.08 

.45 

T 

.28 

.02 

.08 
T 

I 

.93 
.89 

.71 

T 

3.33 
.86 
4.56 
1.23 
4.77 

TAKIAHI  TRL  40  BD 

TAUPA  iTB  AIRPORT  R 

TARPON  SPRINGS 

TAVERN lER 

TITUSVILLE  2  W 

T 

T 
T 

.49 

.60 

.18 

.05 

.15 
T 

.01 

.08 
.05 

.54 
.94 

T 

.62 
.62 

.71 

.34 

.20 

.36 

.04 
T 

.05 

.01 

.15 
.68 

.55 

T 

.10 

.60 
2.15 
2.41 

.38 
1.88 

VERO  BEACB  CAA  AP 

•AUCBULA  2  m 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  B 

WINTER  HAVEN 

T 
T 

.01 

.  13 
T 

.02 

T 

T 

.01 
.38 

.03 

T 

T 

.  11 

.01 
.01 

.03 
.06 
.01 

T 

.08 

.01 
.15 
T 

.02 
.12 

.06 
.12 

T 

T 
T 

.32 

.01 
.05 
.13 
.11 

.56 
.49 

T 

.02 

.05 

.06 

.60 

.15 
.08 
.13 

.10 
.19 

.05 

T 
T 

.12 

.15 
.02 

T 

OS 

.06 

.99 
.96 
.69 
.71 
1.52 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  19S1 


APALACHICOLA  WB  CI  TV 

ARCADIA 
AVON  PARK 
BARTON 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  INO  RES 
BIG  PINE  KEY  INN 
BLOUNTSTOWN  2  E 
BRADENTON 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

8USHNELL  2  E 

CAMP  BLANDIN& 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRABELLE 

CEDAR  KEY 

CHIPLEY   3  E 

CLEARWATER 

CLERMONT   6  S 

CLEWISTON  U  S  ENG 

COCONUT  GROVE   7  S 

COMPASS  LAKE 

CRESCENT  CTY  2  SW 

CRESTVIEW  CAA  AP 

CROSS  CITY  CAA  AP 

OAYTONA  BEACH 

DAYTONA   BEACH   WB  AP 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

DRY  TORTUGAS 

EUSTIS  2  S 

EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 

FELLSMERE 

FERNANDINA 

FORT  LAUDERDALE 

FORT  MYERS  WB  AP 

FORT  PIERCE 

GAINESVILLE   UN  IV 


Day  Ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

.7! 

1 

18 

 1 

-1 

21 

22 

24 

25 

2S| 

 1 

28 

29 

30 

31  ' 

1  

> 
< 

MAX 

64 

58 

66. 
61 

78 
61 

67 

60 

73 
63 

72 
64 

71 

64 

76 
65 

67 
58 

58 
47 

SI 
42 

67 

51 

72 
63 

69 
38 

45 

28 

55 
31 

69 
50 

58 
45 

66 

56 

72 
58 

57 
43 

58 
39 

62 
48 

62 

57 

73 
55 

40 

5« 

37 

64 

52 

72 

58 

69 

56 

65>1 
51.7 

MAX 
MIN 

76 
55 

77 
58 

80 
61 

81 
68 

80 
66 

81 
62 

82 
64 

83 
65 

82 
61 

82 
58 

81 
54 

69 
48 

68 
40 

80 

50 

SO 
51 

65 
40 

73 
50 

80 
56 

76 
52 

63 
52 

84 
68 

78 
59 

84 

55 

62 
64 

82 
65 

82 

59 

76 

55 

74 
48 

79 

53 

83 

56 

60 
57 

78>8 
56.5 

MAX 
MIN 

76 
61 

78 

57 

83 

60 

81 
63 

79 
66 

84 
61 

85 
63 

85 
63 

84 

61 

81 
60 

80 
55 

73 
48 

74 
41 

79 
49 

83 
62 

68 
40 

73 
49 

80 
55 

73 

51 

81 

52 

86 

62 

78 

53 

86 
54 

81 
64 

83 
64 

84 
64 

74 

55 

75 
49 

91 
55 

93 

57 

84 

56 

79.6 
56.4 

MAX 
MIN 

76 
52 

77 
54 

82 
57 

81 
65 

78 
64 

82 
61 

84 
59 

84 
61 

82 
57 

83 
54 

79 
53 

71 
46 

74 
40 

79 
42 

80 
52 

64 

38 

72 
46 

79 
55 

71 
49 

80 
50 

84 
66 

79 

52 

83 
51 

80 
64 

83 
63 

83 
61 

74 

55 

71 
45 

79 
5  1 

83 
53 

84 
56 

78.7 
53.9 

MAX 
MIN 

MAX 

77 
55 

74 

57 

79 

6] 

82 

62 

81 

63 

78 
60 

81 
62 

82 
65 

83 

60 

80 
56 

79 
56 

77 
53 

62 
36 

68 
46 

79 
57 

83 
47 

68 

51 

71 
59 

79 

60 

77 
56 

82 
64 

86 

67 

86 

65 

BO 

92 
64 

82 

57 

63 
64 

70 
50 

70 
53 

78 
54 

81 
54 

78.1 
57.1 

MIN 

MAX 
MIN 

80 
69 

82 
71 

83 
73 

83 
71 

85 
66 

86 
71 

85 
73 

84 

73 

84 

72 

83 
70 

82 
69 

71 
64 

75 
51 

83 
62 

84 

72 

73 
58 

79 
64 

85 
69 

78 
68 

85 
68 

86 
74 

87 
68 

86 
71 

84 

72 

85 
73 

86 
68 

81 
65 

78 
66 

93 
66 

94 
64 

84 
67 

82.4 
68.1 

MAX 

MIN 

69 
34 

68 

53 

72 
57 

75 

59 

79 

57 

73 
58 

79 
67 

78 
64 

78 
64 

80 
55 

62 
52 

52 
33 

62 
34 

70 
38 

74 
62 

52 
25 

42 
27 

62 
28 

68 
38 

58 
38 

74 

53 

74 
44 

56 
30 

66 

33 

66 
40 

74 
52 

70 
36 

56 
32 

62 
33 

72 
48 

79 
58 

67.8 
44.9 

MAX 
MIN 

75 
57 

75 
59 

80 
60 

78 
66 

78 
62 

79 
61 

82 
61 

84 
62 

80 
57 

75 
55 

75 
50 

69 
49 

74 

43 

75 
48 

74 
63 

63 
39 

71 
45 

75 

57 

75 
50 

78 
54 

79 
69 

77 
60 

82 
52 

73 
56 

76 
63 

77 
58 

71 

55 

71 
45 

76 
53 

78 

58 

80 
57 

75.9 
55.6 

MAX 
MIN 

70 
53 

75 
58 

79 
61 

79 
63 

79 
61 

-H2 
62 

84 
65 

84 

63 

82 
62 

78 
58 

76 
59 

67 
48 

75 
49 

78 
51 

72 
54 

55 
32 

70 
40 

74 
59 

69 
45 

77 
50 

84 

72 

74 

52 

71 
52 

69 
59 

78 
60 

75 
57 

70 
50 

72 
42 

79 
55 

83 
63 

81 
59 

75.5 
55.3 

MAX 
MIN 

72 
57 

78 
56 

80 
60 

82 
63 

82 
59 

84 

57 

84 

67 

86 
60 

85 
55 

82 
48 

79 
49 

70 
40 

74 

37 

78 
41 

70 
54 

55 

32 

69 
40 

72 
60 

69 
45 

78 
48 

86 

65 

75 
51 

77 
50 

70 

61 

80 

60 

61 
57 

72 
50 

71 
40 

80 
52 

35 
54 

92 
57 

77.0 
52.4 

MAX 
MIN 

69 
44 

68 

52 

76 
54 

76 

56 

80 

56 

76 
56 

83 
59 

85 
62 

84 
61 

83 
59 

81 
60 

61 
40 

61 
40 

72 
45 

76 
" 

59 
26 

48 

28 

63 
37 

61 
40 

60 
40 

75 
60 

81 
49 

59 
38 

58 
49 

61 
54 

77 

57 

75 
51 

69 
35 

68 
36 

76 

52 

79 
64 

70.6 
48.8 

MAX 
MIN 

79 
67 

80 
59 

78 
64 

81 
65 

84 
62 

83 
64 

84 
65 

83 
67 

84 
62 

80 
60 

81 
58 

71 
50 

75 
41 

78 
52 

83 
64 

76 
52 

75 
57 

80 
60 

79 
65 

81 
65 

83 

72 

84 
63 

83 
66 

88 
65 

82 
64 

82 
62 

80 
60 

76 

53 

79 
56 

81 
56 

81 
58 

80.5 
60.5 

MAX 
MIN 

77 
62 

78 
62 

82 
66 

78 
69 

75 
66 

84 
66 

85 
68 

84 

67 

82 
63 

82 
62 

79 
60 

71 
56 

71 
52 

78 
58 

79 
67 

69 
46 

74 
54 

81 
62 

58 

79 
62 

80 

70 

77 
69 

83 
62 

80 
61 

83 
67 

91 
65 

73 
61 

74 

53 

79 
58 

79 
61 

62 
61 

78.6 
61.7 

MAX 
MIN 

66 
46 

69 
56 

72 
58 

80 
61 

70 
54 

71 
60 

76 
63 

75 
61 

79 
58 

70 
59 

65 
46 

65 
36 

71 
39 

71 
58 

69 
38 

46 
24 

55 
26 

^? 

58 
40 

67 
50 

73 
63 

65 
44 

62 
32 

68 
45 

64 

56 

74 
56 

65 
39 

62 

31 

69 
41 

73 
56 

72 
61 

68.1 
48.6 

MAX 
MIN 

75 
48 

75 
48 

75 
56 

75 
62 

77 
64 

78 
65 

80 
66 

80 
62 

80 
55 

78 
64 

76 

52 

76 
42 

75 
40 

72 
49 

70 
58 

55 
29 

66 

39 

68 
54 

70 
48 

74 

54 

85 
56 

75 
54 

72 
54 

70 

52 

77 
54 

75 
59 

65 
49 

62 

39 

66 
44 

68 
46 

69 
48 

72.9 
51.9 

MAX 
MIN 

66 
46 

71 
51 

76 

53 

75 
62 

78 

■53 

83 
62 

83 
67 

81 
60 

81 
63 

77 
50 

58 
42 

64 

34 

70 
35 

75 
55 

72 
37 

41 

22 

53 
25 

65 
45 

59 
34 

78 
43 

74 

57 

66 
36 

64 

28 

66 

35 

73 
49 

73 
61 

65 

34 

63 
30 

75 
37 

79 
60 

81 
61 

70.5 
46.1 

MAX 
MIN 

73 
57 

76 

60 

80 
62 

77 
67 

77 
63 

80 
69 

84 

69 

84 

67 

80 
65 

75 
61 

73 
57 

68 

57 

71 
50 

77 
56 

75 
60 

62 
38 

70 
48 

75 
60 

68 
50 

77 
56 

80 
70 

75 
58 

74 

52 

75 
64 

74 
64 

72 
59 

71 

55 

71 
45 

76 
59 

78 
63 

77 
58 

75.0 
58.6 

MAX 
MIN 

72 
56 

79 
56 

81 
61 

78 
63 

79 
60 

82 
60 

83 
63 

84 

62 

82 
58 

83 
54 

78 
53 

70 
44 

74 
44 

79 
48 

71 
55 

55 

35 

69 

43 

79 
57 

69 
46 

77 
51 

84 
66 

78 
53 

76 
51 

70 
62 

81 
60 

82 
60 

72 

51 

72 
45 

79 
52 

83 
56 

81 
57 

76.8 
54.3 

MAX 
MIN 

71 
62 

75 
63 

76 
66 

84 

65 

83 
63 

79 
64 

80 
68 

78 
69 

85 
65 

80 
60 

79 
59 

82 
54 

65 
45 

74 
57 

78 
58 

82 

50 

75 
50 

75 
58 

82 
59 

78 
62 

85 
68 

83 
66 

77 
63 

76 
61 

80 
67 

79 
62 

86 

65 

70 
62 

74 
56 

79 
58 

80 
59 

78.4 
60.7 

MAX 
MIN 

80 
65 

78 
69 

79 
71 

80 
71 

81 
62 

81 
64 

82 
72 

82 
72 

81 
72 

82 
60 

81 
58 

80 
62 

68 
38 

74 
44 

78 
67 

84 
52 

69 
54 

75 
66 

78 
67 

77 
68 

81 
72 

82 
67 

82 
67 

82 
64 

82 
66 

81 

71 

61 
65 

81 
63 

76 
65 

79 
57 

81 
56 

79.3 
63.5 

MAX 
MIN 

67 
48 

76 
52 

74 

54 

78 
63 

76 

55 

84 

68 

81 
66 

81 
63 

80 
63 

75 

52 

57 
43 

63 
30 

71 
38 

75 
55 

70 
38 

40 

23 

55 
28 

66 
50 

55 
38 

73 
46 

75 
58 

58 
40 

64 

35 

65 
42 

75 
50 

69 
62 

64 

35 

64 
34 

75 
41 

78 
62 

81 
60 

69.9 
48.1 

MAX 
MIN 

71 
51 

74 

55 

76 
55 

80 
64 

77 
56 

81 

59 

82 
59 

81 
60 

82 
56 

81 
55 

75 
59 

64 
39 

73 
44 

76 
43 

70 
50 

51 
33 

68 
40 

72 
55 

68 
43 

76 
48 

83 
66 

79 
50 

64 

50 

63 
57 

79 
56 

80 
58 

70 
49 

68 
42 

79 
48 

82 
58 

77 
59 

74.3 
52.2 

MAX 
MIN 

67 
49 

73 
54 

73 
57 

74 
54 

78 
56 

80 
65 

83 
63 

80 
63 

82 
51 

56 
48 

53 
40 

64 
36 

70 
44 

74 
57 

67 
28 

42 

21 

53 
25 

66 

39 

54 
34 

74 
44 

76 
42 

51 

33 

65 

32 

67 

36 

70 
52 

69 

37 

54 

32 

62 

31 

71 
46 

76 
57 

81 
58 

67.9 
44.6 

MAX 
MIN 

68 
47 

79 
55 

83 

53 

80 
56 

80 
56 

85 
60 

84 

58 

85 
58 

80 
51 

79 
49 

64 
43 

61 

33 

36 

76 
43 

70 
39 

49 

27 

65 
37 

68 
45 

58 
42 

73 
49 

75 
67 

68 

39 

57 
39 

65 
55 

78 

57 

76 
58 

64 

37 

68 
37 

76 
47 

77 
62 

77 
54 

72.3 
48.0 

MAX 
MIN 

71 
57 

71 
60 

74 

63 

74 
61 

80 

58 

78 
60 

78 
65 

SO 
67 

79 
60 

84 
57 

80 
59 

75 
42 

63 
41 

71 
48 

" 
65 

n 

36 

65 
39 

70 
64 

76 
47 

70 
49 

77 
68 

84 
54 

64 

52 

66 

58 

69 

59 

77 
57 

80 

57 

64 
45 

69 

53 

77 
60 

83 
59 

74.2 
55.5 

MAX 

MIN 

73 

53 

76 
56 

76 
60 

79 
61 

77 
56 

80 
59 

82 

62 

81 
61 

82 
56 

82 
52 

75 
52 

63 
41 

74 
41 

77 
44 

71 
43 

57 
36 

68 
56 

76 

55 

61 
46 

77 
49 

84 

67 

72 
51 

70 
57 

63 

58 

77 
58 

79 

60 

68 

54 

70 
53 

77 
49 

82 
59 

75 
56 

74.3 
53.6 

MAX 
MIN 

62 
48 

72 
52 

75 

55 

73 
62 

76 
56 

80 
60 

81 

61 

81 
64 

80 
64 

68 
50 

55 
43 

62 
37 

70 
46 

74 
55 

68 
37 

41 

22 

53 
25 

61 
46 

54 

35 

73 
43 

73 
58 

60 
36 

63 
30 

67 
37 

71 
49 

69 
60 

64 

33 

61 

32 

73 
47 

76 
56 

80 
60 

68.3 
47.1 

MAX 
MIN 

71 
53 

73 
55 

76 
57 

77 
63 

79 
57 

76 

57 

82 
61 

83 
60 

75 
56 

80 
50 

80 
53 

75 
40 

62 
38 

72 
42 

78 
49 

69 
34 

55 
38 

68 
52 

76 
46 

65 
47 

77 
64 

83 
55 

62 
49 

75 
60 

65 
57 

80 
59 

79 
56 

57 
44 

69 
49 

77 
55 

81 
55 

73.5 
52.0 

MAX 
MIN 

76 
68 

78 
71 

78 
70 

62 
71 

81 
73 

83 
74 

80 
74 

BO 
74 

79 
74 

78 

72 

80 
68 

75 
65 

72 
63 

78 
68 

81 
74 

76 
59 

74 
63 

80 
70 

75 
70 

80 
69 

80 
74 

82 
73 

76 
71 

79 
72 

79 
71 

80 
72 

77 
66 

76 
65 

77 
71 

78 
71 

78 
71 

78.3 
70.0 

MAX 
MIN 

74 

52 

79 
54 

83 
55 

86 
61 

79 
62 

85 
61 

85 
63 

88 
65 

83 
59 

81 
55 

79 
56 

72 
46 

71 
46 

77 
50 

73 
59 

60 
36 

70 
42 

80 
58 

69 
46 

77 
52 

86 

65 

80 

52 

75 

52 

69 
60 

81 
58 

82 
60 

74 

51 

70 
45 

80 
45 

85 
56 

79 
56 

77.8 
54.1 

MAX 
MIN 

83 
56 

82 

57 

84 

57 

82 
65 

82 
64 

87 
64 

S6 
63 

85 
62 

86 
61 

85 
59 

81 
62 

72 
55 

75 
45 

82 
52 

83 
60 

74 
47 

77 
55 

80 
56 

78 
63 

83 
61 

84 

61 

84 
62 

85 
61 

66 
62 

68 
63 

84 

63 

76 
61 

77 
50 

80 
55 

83 
57 

85 
60 

61.9 
58i7 

MAX 
MIN 

70 
53 

75 
56 

76 
58 

80 
65 

77 
56 

83 
57 

83 
60 

85 
61 

82 
57 

82 
55 

74 

53 

63 
42 

73 
43 

77 
43 

67 
48 

51 

32 

67 
42 

70 
50 

66 

43 

76 

50 

80 
63 

75 
51 

62 
47 

62 

55 

73 
57 

76 

56 

70 
49 

67 
44 

78 
49 

90 
57 

76 
60 

73.4 
52.1 

MAX 
MIN 

75 
58 

76 

59 

78 
56 

82 
64 

78 

66 

83 
60 

83 

61 

82 
64 

84 
58 

80 
59 

80 
55 

75 
47 

73 
37 

80 
49 

83 
64 

68 
43 

81 
55 

76 
53 

83 
54 

84 

69 

82 
59 

83 
54 

84 

58 

85 
59 

62 
59 

78 
61 

72 
58 

81 
53 

95 
54 

94 
56 

80.0 
56.7 

MAX 
MIN 

64 

52 

70 
57 

70 
60 

74 
63 

72 
56 

80 

59 

79 
61 

79 
65 

81 
62 

74 
62 

66 
50 

61 
42 

70 
49 

75 
50 

70 
44 

47 
30 

60 
41 

65 
54 

62 
40 

71 
50 

81 
64 

68 
49 

57 
45 

56 

53 

64 

54 

74 
56 

64 

47 

58 
42 

73 
42 

78 
61 

76 
64 

69.  I 
52.4 

MAX 
MIN 

80 
68 

81 
70 

83 
72 

81 
72 

81 
62 

84 

60 

84 

71 

83 
73 

83 
70 

85 
60 

S3 
55 

73 
54 

75 
37 

81 
53 

83 
63 

70 
66 

81 
69 

90 
67 

82 
70 

84 

73 

86 
67 

83 
65 

82 
62 

S3 
65 

85 
64 

77 
65 

77 
65 

61 
58 

83 
56 

84 

61 

61.1 
63.3 

MAX 
MIN 

76 

57 

79 
59 

83 
63 

82 
67 

80 
65 

85 
63 

85 
63 

83 
66 

82 
58 

82 
62 

80 
58 

66 
47 

71 
43 

81 
51 

81 
55 

64 
43 

75 
52 

80 
61 

75 
58 

84 
58 

83 
69 

84 

59 

66 
59 

64 
61 

84 
66 

84 

61 

71 
52 

75 
46 

82 
53 

83 
59 

82 
57 

79.7 
57.8 

MAX 
MIN 

75 
67 

77 
68 

81 
65 

78 

65 

82 
64 

78 
61 

82 
65 

80 
72 

80 
70 

80 
60 

82 
59 

79 
47 

64 
41 

71 
44 

79 
62 

82 
44 

68 

52 

72 
65 

61 

55 

72 
56 

80 
67 

86 

67 

64 
64 

76 
56 

76 
59 

79 

60 

64 

61 

70 
62 

73 
64 

77 

56 

81 
57 

1  77.8 
1  59.9 

MAX 
MIN 

73 
47 

71 
57 

79 
60 

80 
63 

80 
56 

76 
58 

84 

62 

87 
62 

87 
62 

82 
53 

81 
59 

67 
38 

63 
42 

73 
48 

77 
54 

68 
28 

53 
37 

69 
45 

67 
42 

62 
43 

78 
60 

81 
51 

62 
45 

59 
53 

66 
58 

79 
59 

71 
49 

55 
38 

71 
49 

77 
67 

80 
65 

72.8 
51.6 

B**  r«(«r*nc«  ootSM  follovlnc  Bt«tloB  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Doy  Oi  Monlh 


FLORIDA 
DECEMBER  19&1 


Station 

.  1  2 

1 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 ! 

1 

11 

12 

13 

14  1 

IS 

IE  1 

 L 

17  i 

1 

19 

20 

 L 

"1 



22 

23  1 

1 

24 

2sl 

1 

26 

27 

28 

1 

29 

30 

'  L 

31 

< 

GLEN   SA I  NT  HA  RY 

71 

73 

76  1 

80 

75 

60 

60 

82 

62 

76 

66 

61 

71 

72 

71 

50 

61 

47 

67 

75 

80 

76 

57 



64 

72 

70 

66 

67 

75 

78 

76 

71.5 

MIN 

4« 

51 

51  1 

" 

39 

48 

46 

62 

'* 

'* 

46 

32 

*' 

58 

61 

47.4 

HI ALEAH 

79 

79 

81 

83 

82 

81 

SO 

79 

79 

82 

70 

77 

78 

83 

70 

75 

SO 

79 

80 

62 

84 

82 

82 

61 

83 

79 

75 

79 

81 

79.4 

MIN 

61 

60 

70 

67 

59 

58 

58 

40 

45 

68 

50 

67 

66 

65 

66 

64 

*^ 

64 

62 

65 

61 

58 

56 

" 

61.1 

HIGH  SPRINGS 

72 

76 

80 

74 

81 

84 

85 

82 

80 

68 

62 

73 

77 

75 

50 

65 

67 

65 

75 

79 

73 

59 

67 

76 

72 

69 

67 

77 

79 

74 

72.9 

MiN 

I.A 

53 

48 

40 

65 

^' 

'* 

63 

49.2 

H I LL I APO 

74 

77 

72 

80 

80 

82 

SO 

67 

65 

60  1 

71 

75 

69 

45 

60 

65 

»< 

75 

78 

64 

61 

64 

71 

71 

63 

63 

75 

78 

SO 

69.6 

MIN 

41 

48 

50 

59 

60 

39  1 

42 

44 

41 

30 

48 

45 

63 

48 

54 

56 

59 

47.4 

HOMESTEAD  EXP   ST A 

82 

83 

85 

85 

83 

62 

82 

82 

81 

77 

76 

SO 

85 

80 

76 

81 

81 

82 

85 

67 

84 

84 

84 

65 

90 

77 

82 

84 

62 

81.8 

HIN 

55 

56 

54 

" 

47 

58 

62 

61 

51 

" 

HVPOLUX  0 

81 

80 

60 

84 

85 

85 

62 

63 

83 

79 

75 

79 

86 

76 

78 

79 

79 

81 

82 

82 

83 

85 

81 

82 

76 

60 

83 

84 

80.6 

MIN 

66 

70 

54 

11 

62 

I NVERNESS 

80 

81 

60 

84 

83 

82 

82 

83 

60 

79 

66 

75 

79 

71 

54 

70 

77 

66 

SO 

85 

73 

72 

75 

78 

78 

73 

71 

79 

60 

81 

76.8 

MiN 

54 

55 

50 

60 

58 

JACKSON V  I  LLP   W6  AP 

MAX 

65 

71 

72 

75 

72 

79 

79 

82 

80 

75 

63 

60 

70 

79 

69 

48 

60 

67 

57 

75 

81 

66 

59 

62 

70 

77 

61 

62 

75 

79 

77 

69.8 

MIN 

47 

54 

62 

58 

46 

39 

40 

65 

39 

41 

38 

36 

46 

63 

61 

49.8 

JACK SON V  I LLE  BEACH 

65 

68 

80 

75 

73 

73 

75 

82 

76 

65 

62 

67 

75 

69 

48 

62 

67 

62 

67 

83 

72 

59 

59 

61 

77 

69 

60 

6« 

60 

70 

69.0 

MIN 

55 

58 

43 

^' 

62 

49 

" 

54 

56 

56 

46 

** 

47 

59 

60 

52.4 

JACKSONVILLE   WR  CITY 

72 

72 

78 

71 

80 

81 

82 

80 

76 

64 

51 

72 

74 

59 

46 

59 

67 

58 

74 

81 

70 

59 

61 

7! 

76 

62 

61 

74 

79 

77 

70.2 

MIN 

50 

58 

38 

58 

65 

56 

38 

^' 

63 

52.7 

JASPER    10  E 

MIN 

KEY  WEST  WB   AI RPORT 

78 

82 

82 

84 

82 

81 

60 

80 

SO 

76 

74 

71 

80 

81 

71 

75 

80 

74 

82 

63 

84 

61 

81 

81 

84 

77 

75 

76 

81 

80 

79.3 

MIN 

68 

72 

68 

KEY  WEST   WB  CITY 

81 

S2 

62 

82 

83 

84 

84 

84 

83 

83 

78 

75 

74 

81 

82 

70 

78 

80 

75 

81 

82 

84 

85 

84 

83 

85 

76 

76 

81 

83 

83 

80.9 

MIN 

71 

73 

56 

68 

50 

66 

66 

70 

73 

71 

75 

72 

67 

66 

69 

68 

70 

70  .2 

K I SS I MMEE 

80 

76 

81 

76 

77 

82 

83 

84 

80 

62 

79 

70 

72 

76 

74 

63 

70 

78 

70 

76 

84 

78 

SO 

75 

82 

62 

74 

70 

77 

81 

81 

77.2 

MIN 

61 

54 

LA  BELLE 

79 

6  1 

84 

63 

84 

86 

87 

84 

65 

82 

81 

56 

74 

81 

83 

77 

85 

77 

84 

87 

87 

86 

87 

66 

86 

74 

77 

62 

85 

85 

81.8 

MIN 

55 

55 

66 

64 

59 

56 

50 

38 

56 

56 

67 

62 

56 

50 

67 

59 

46 

56 

il.O 

LAkE  ALFRED  EXP  STA 

73 

75 

80 

80 

77 

80 

83 

86 

81 

80 

79 

71 

73 

78 

79 

66 

70 

80 

70 

79 

84 

71 

82 

79 

81 

61 

76 

72 

77 

83 

81 

77.6 

MIN 

54 

56 

" 

50 

" 

LAKE   CITY   2  E 

68 

74 

75 

80 

78 

81 

83 

82 

81 

75 

65 

62 

72 

75 

68 

47 

62 

52 

59 

75 

78 

54 

68 

74 

70 

66 

65 

76 

80 

75 

70.8 

MIN 

48 

54 

^' 

43 

54 

39 

58 

50.1 

LAKE  HIAWASSE 

74 

72 

77 

80 

79 

76 

62 

84 

84 

63 

81 

77 

64 

73 

77 

58 

70 

78 

55 

77 

85 

62 

79 

69 

81 

81 

60 

71 

81 

83 

75.2 

MIN 

55 

58 

63 

61 

61 

^' 

42 

3? 

40 

LAKELAND  WR  CITY 

73 

79 

78 

77 

79 

82 

81 

81 

81 

76 

62 

73 

76 

76 

55 

69 

77 

66 

78 

82 

71 

8t 

70 

80 

60 

69 

69 

77 

62 

80 

75.3 

MIN 

56 

59 

62 

47 

60 

56  .2 

LAKE   PL AC  I D   2  SW 

79 

84 

82 

80 

85 

85 

85 

84 

63 

80 

71 

74 

82 

83 

68 

73 

62 

74 

84 

86 

78 

86 

85 

85 

86 

75 

75 

83 

86 

84 

60.9 

MIN 

56 

55 

5  \ 

55 

54 

56  . 1 

LOXAHAtCHEE 

MAX 

79 

75 

78 

82 

63 

SO 

84 

82 

82 

82 

83 

62 

66 

74 

60 

85 

70 

75 

81 

80 

83 

86 

88 

82 

80 

S3 

86 

72 

75 

61 

83 

80.1 

MIN 

57 

57 

62 

61 

66 

58 

58 

63 

^' 

54 

35 

36 

" 

57 

61 

54 

56.1 

MAO I  SON 

MAX 

65 

76 

75 

80 

71 

79 

82 

82 

80 

69 

60 

62 

72 

75 

68 

44 

59 

69 

72 

74 

63 

63 

69 

66 

69 

64 

64 

74 

77 

60 

69.6 

MIN 

47 

55 

65 

63 

63 

65 

61 

60 

42 

36 

44 

49 

24 

38 

MARATHON   VAC A  KEY 

MAX 

81 

80 

82 

61 

82 

84 

84 

84 

82 

82 

82 

78 

71 

74 

79 

82 

74 

80 

79 

76 

80 

SO 

82 

82 

83 

83 

83 

79 

79 

80 

81 

80.3 

MIN 

66 

68 

70 

69 

66 

70 

70 

70 

57 

68 

MARIA NN A   CAA  AP 

MAX 

67 

73 

75 

75 

77 

81 

SO 

79 

78 

60 

50 

62 

70 

74 

71 

41 

56 

65 

55 

73 

72 

50 

64 

67 

71 

66 

54 

6} 

74 

80 

80 

67.6 

MIN 

47 

49 

62 

63 

64 

59 

" 

26 

42 

30 

MARIANNA    I  NO  SCHOOL 

65 

73 

71 

75 

76 

82 

80 

83 

83 

77 

57 

55 

71 

76 

70 

48 

59 

65 

55 

74 

73 

62 

64 

66 

73 

70 

64 

62 

74 

79 

80 

70.1 

MIN 

45 

49 

60 

56 

19 

42 

MAYO    S  NW 

MAX 

68 

75 

77 

61 

74 

81 

83 

82 

81 

70 

66 

64 

72 

75 

69 

45 

61 

69 

59 

73 

77 

63 

55 

6S 

68 

71 

65 

65 

74 

78 

73 

70.4 

MIN 

46 

55 

58 

65 

55 

63 

59 

54 

56 

57 

33 

47 

58 

66 

49  .6 

MELBOURNE   WP  AP 

MAX 

75 

76 

79 

80 

78 

78 

80 

80 

79 

80 

79 

64 

68 

78 

82 

65 

70 

81 

69 

77 

85 

76 

79 

72 

79 

62 

68 

70 

76 

83 

80 

76.4 

MIN 

62 

59 

63 

66 

62 

61 

63 

56 

61 

59 

42 

52 

57 

57 

57 

56  .7 

MERR I TT   I  SL AND  5  S 

MAX 

75 

76 

76 

77 

73 

78 

79 

79 

80 

76 

76 

75 

56 

75 

75 

68 

70 

76 

71 

75 

82 

79 

81 

72 

78 

79 

76 

70 

75 

77 

78 

75.7 

MIN 

62 

60 

6 1 

66 

63 

61 

64 

61 

62 

60 

56 

46 

59 

62 

62 

65 

57 

58 

53 

57 

58 

58.0 

MIAMI  BEACH 

MAX 

75 

76 

77 

78 

78 

78 

78 

78 

79 

78 

79 

75 

73 

75 

79 

79 

72 

77 

77 

76 

80 

80 

SO 

79 

79 

80 

79 

73 

77 

78 

78 

77.5 

MIN 

71 

72 

73 

74 

69 

74 

75 

74 

73 

66 

55 

68 

70 

66 

M  I  AM  I    WB  A  I RPORT 

MAX 

78 

80 

60 

80 

62 

82 

81 

81 

81 

81 

60 

68 

75 

78 

S3 

69 

74 

79 

80 

80 

82 

83 

81 

83 

82 

82 

78 

75 

79 

80 

80 

79.3 

MIN 

68 

66 

70 

66 

67 

66 

72 

73 

70 

6** 

67 

70 

67 

64 

65 

63 

62 

61 

65.6 

MIAMI    WR  CITY 

MAX 

75 

/7 

77 

78 

79 

80 

79 

78 

78 

79 

80 

66 

72 

74 

SO 

70 

71 

77 

74 

76 

79 

79 

78 

61 

79 

79 

76 

73 

77 

79 

80 

76.8 

MIN 

70 

72 

73 

72 

69 

74 

74 

74 

73 

" 

67 

" 

69 

71 

70 

73 

74 

70 

65 

67 

70 

70 

7^. 

66.9 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

73 

73 

70 

75 

79 

81 

80 

76 

77 

75 

55 

64 

72 

73 

71 

43 

54 

65 

55 

74 

73 

5* 

63 

67 

'2 

69 

57 

60 

72 

77 

77 

68.6 

MIN 

49 

54 

57 

56 

58 

61 

67 

43 

24 

33 

4  1 

53 

31 

28 

35 

43 

56 

32 

30 

47 

57 

55 

45.6 

MONT  I CELLO 

MAX 

63 

75 

75 

79 

64 

76 

78 

79 

78 

66 

55 

61 

72 

70 

58 

43 

57 

69 

55 

70 

72 

58 

«4 

67 

67 

56 

57 

61 

70 

74 

78 

67.4 

MIN 

47 

55 

57 

57 

53 

64 

60 

60 

58 

54 

40 

41 

38 

47 

58 

37 

36 

50 

56 

57 

38 

32 

47 

60 

62 

47.5 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

75 

76 

87 

80 

81 

79 

81 

82 

83 

79 

60 

80 

56 

75 

79 

83 

67 

74 

81 

77 

83 

86 

86 

80 

61 

81 

84 

70 

74 

79 

85 

79.2 

MIN 

57 

63 

65 

63 

62 

63 

62 

57 

50 

58 

56 

59 

65 

59 

60 

66 

58 

64 

51 

53 

54 

56 

58.3 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

74 

75 

79 

81 

78 

80 

82 

81 

61 

80 

79 

73 

72 

78 

75 

58 

70 

79 

70 

79 

85 

80 

63 

80 

81 

83 

77 

71 

78 

62 

80 

77.9 

MIN 

55 

56 

59 

65 

64 

60 

66 

65 

56 

" 

57 

52 

51 

65 

63 

64 

56 

45 

55 

56 

54 

55.6 

MT  PLEASANT 

MAX 

69 

73 

73 

79 

75 

78 

76 

60 

82 

75 

61 

66 

71 

72 

69 

42 

56 

66 

58 

70 

74 

59 

67 

66 

70 

68 

64 

63 

73 

80 

80 

69.5 

MIN 

50 

54 

57 

64 

56 

6 1 

42 

33 

4 1 

53 

60 

36 

31 

45 

60 

63 

48.5 

NAPLES 

MAX 

79 

84 

81 

79 

86 

85 

84 

81 

81 

75 

72 

70 

80 

79 

70 

75 

79 

76 

80 

83 

83 

85 

83 

66 

87 

75 

82 

80 

82 

79.9 

MIN 

55 

58 

67 

61 

61 

61 

64 

60 

55 

59 

53 

42 

51 

65 

43 

51 

59 

59 

60 

69 

65 

59 

51 

61 

60 

59 

48 

57 

57 

58 

57.9 

NEW   SMVRNA  BEACH  N 

MAX 

74 

76 

76 

80 

81 

79 

81 

81 

83 

82 

77 

71 

77 

72 

59 

70 

77 

68 

76 

84 

80 

72 

66 

74 

82 

7* 

70 

78 

«2 

77 

75.8 

MIN 

54 

58 

59 

66 

57 

59 

62 

51 

58 

54 

54 

42 

41 

45 

58 

38 

56 

62 

48 

51 

67 

50 

56 

56 

60 

58 

56 

55 

49 

57 

54 

54.9 

NICEVILLE 

MAX 

72 

73 

74 

75 

74 

75 

78 

79 

78 

78 

69 

52 

66 

70 

74 

56 

45 

74 

70 

65 

62 

70 

72 

62 

61 

68 

72 

77 

69.3 

MIN 

40 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

64 

65 

1 
i 

59 

35 

37 

45 

56 

21 

25 

34 

35 

26 

31 

50 

32 

32 

48 

60 

60 

47.6 

S««  reference  aotvn  following  Station  Ind««. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1951 


Dor  Of  Month 

« 

0 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

.6 

17 

.8 

19  1 

21 

22 

 1 

24 

1 

251 

27 

28 

29  1 

30 

31 

Ave 

OCALA 

MAX 

MIN 

71 
51 

78 
56 

80 
59 

79 
64 

77 
58 

82 
60 

84 

63 

83 
63 

83 
60 

80 
54 

74 
60 

64 
40 

72 
43 

78 
46 

74 
51 

53 
31 

68 

39 

72 
48 

68 
44 

77 
48 

8* 

65 

80 
50 

63 

51 

66 
58 

81 
57 

76 

67 

70 
49 

70 
40 

79 

52 

81 
61 

80 
62 

75.1 
52.9 

OCALA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
A7 

79 

53 

81 
54 

80 
65 

77 
57 

83 

57 

85 
62 

85 
58 

84 
55 

82 
48 

74 
52 

65 

35 

74 
37 

79 
39 

69 
44 

52 
30 

70 

39 

73 
56 

43 

78 
47 

84 

64 

73 
51 

63 
51 

67 
58 

82 
56 

75 
56 

65 
45 

71 

38 

79 
47 

83 
59 

81 

59 

75.5 
50.4 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

77 

62 

76 
63 

76 
67 

77 
68 

72 
68 

75 
65 

83 
67 

84 

68 

80 
65 

80 
55 

80 
54 

80 
52 

65 
49 

73 
59 

74 

70 

82 
46 

69 

54 

73 
52 

74 

57 

75 
60 

82 
71 

78 
70 

77 
62 

62 
64 

82 
66 

80 
64 

80 
65 

69 
54 

74 

56 

78 
52 

81 
62 

77.0 
51  .7 

ORLANDO   HATER  PLANT 

MAX 
MIN 

73 
5* 

73 
57 

80 
60 

81 
64 

80 
62 

76 
61 

84 

63 

83 
64 

82 
58 

81 
56 

79 
54 

78 
44 

63 
43 

73 
46 

78 
50 

72 
38 

59 
40 

69 
49 

80 
48 

63 
48 

78 

57 

85 
58 

72 
60 

79 

53 

69 
60 

83 
60 

82 
60 

52 
45 

70 
48 

77 
52 

82 
58 

76.7 

53.9 

ORLANDO   KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
54 

77 
55 

78 
63 

80 
64 

75 
62 

83 
61 

83 
63 

82 
62 

81 
57 

79 
55 

78 
54 

61 
43 

71 
46 

78 
48 

71 
43 

59 
36 

69 
47 

77 
58 

63 
46 

78 
54 

85 
66 

72 
51 

79 
53 

59 
60 

82 
99 

81 
63 

70 
50 

70 
45 

77 

52 

62 

58 

82 

57 

75.6 
54.5 

PALATKA 

MAX 
MIN 

71 
63 

76 
56 

78 
58 

81 
65 

79 

58 

84 

59 

85 

60 

85 

62 

84 

55 

81 
55 

76 
54 

64 

42 

73 
46 

77 
48 

70 
50 

53 
32 

66 
41 

72 
56 

68 
48 

76 
51 

84 

55 

79 
50 

62 

50 

62 

57 

76 
57 

78 

56 

72 
49 

59 
41 

79 
49 

82 

59 

75 
63 

74.8 
53.1 

PANAMA  CITY 

MAX 
MIN 

6a 

53 

68 
55 

74 
60 

77 

65 

72 
60 

78 
64 

77 
68 

79 
65 

79 

67 

71 
56 

60 
47 

60 
42 

70 
60 

73 
58 

59 
40 

42 
26 

55 
28 

66 
49 

58 
39 

73 
52 

70 
60 

50 
43 

63 

35 

67 
43 

69 
54 

72 
63 

66 
37 

59 

33 

72 
47 

72 
51 

73 
60 

56.1 
51.0 

PENSACOLA  CAA  »P 

MAX 
MIN 

69 

52 

71 

55 

70 
60 

73 
58 

78 
59 

78 
67 

80 
69 

78 
66 

77 
53 

57 
50 

56 
43 

66 

37 

71 
47 

72 
66 

69 
30 

44 

25 

57 
30 

66 
44 

54 
37 

74 

50 

73 
44 

55 
35 

66 
37 

69 
41 

72 
52 

69 
40 

64 
34 

59 
38 

73 
53 

76 
62 

76 
60 

67.7 
48.2 

PENSACOLA  KB  CITY 

MAX 
MIN 

67 

53 

68 
58 

70 
62 

69 
60 

77 
60 

76 
66 

75 
69 

76 
67 

75 
54 

57 
49 

55 
43 

65 
40 

67 
48 

72 
67 

68 
31 

43 

25 

61 

32 

66 
44 

59 
39 

72 
55 

70 
44 

54 

35 

61 
40 

64 
44 

69 
53 

69 
39 

52 
34 

61 
41 

71 
56 

75 
62 

74 

61 

66.4 
49.4 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

75 
56 

77 
56 

81 
58 

79 

66 

80 
64 

80 

62 

84 

62 

84 
64 

83 
68 

83 
53 

79 

52 

66 
45 

76 
41 

79 
47 

79 
63 

63 
37 

71 
44 

78 
58 

71 
48 

80 
52 

84 

68 

80 

65 

85 
51 

81 
64 

83 
63 

83 

61 

77 
54 

72 
43 

79 

55 

85 
56 

84 

57 

78.7 
65.2 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

76 
66 

80 
65 

82 
69 

81 

70 

81 
61 

83 
59 

83 
71 

82 
69 

81 
66 

81 

56 

83 
56 

78 
61 

74 
49 

81 

80 
69 

82 
70 

85 
72 

85 
65 

82 
62 

83 
62 

84 

62 

79 
62 

74 

59 

81 

56 

82 
56 

81 
68 

80.9 
62.4 

PUNTA  GORDA 

MAX 
MIN 

80 
65 

80 
60 

85 
59 

81 
67 

77 
57 

85 
70 

85 
67 

65 
67 

65 
67 

82 
66 

82 
67 

72 
51 

75 
46 

78 
46 

80 

67 
42 

76 
52 

80 
58 

76 
54 

64 

56 

63 

68 

80 

62 

86 

57 

83 

61 

84 

61 

83 
63 

73 
58 

77 
49 

82 

55 

82 
59 

86 
66 

80.5 
58.9 

OUINCY    EXP  STATION 

MAX 
MIN 

69 
48 

67 

50 

74 

55 

75 
60 

79 
52 

71 
56 

76 
64 

77 
60 

78 
50 

80 
55 

62 
49 

50 
35 

62 
38 

71 
48 

72 
48 

49 

23 

44 

26 

64 

36 

68 

35 

56 
42 

74 

53 

74 
42 

56 
33 

65 
41 

68 
52 

70 
68 

67 
37 

55 
30 

65 
37 

74 
59 

79 
62 

67.5 
46.6 

RAIFORO    ST  PRISON 

MAX 
MIN 

67 
47 

74 

52 

75 
55 

80 
63 

79 
54 

84 

53 

82 
58 

85 
60 

83 
62 

85 
52 

68 
50 

62 
37 

73 
40 

76 
43 

75 
48 

49 

27 

62 
35 

67 

50 

41 

82 

79 
47 

59 
38 

64 

54 

75 
55 

75 
56 

68 
48 

67 
35 

77 
45 

80 
50 

80 
64 

73.6 
49.3 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

78 
65 

79 
56 

81 
62 

82 
62 

85 

59 

84 

60 

85 
61 

84 
61 

83 
51 

83 
58 

82 
56 

74 
59 

76 
38 

80 
49 

83 
63 

78 

53 

76 
59 

81 
64 

81 
63 

81 
64 

84 

69 

85 
62 

83 
62 

84 
60 

84 

61 

84 

59 

81 
61 

77 
61 

80 
54 

83 
54 

83 
54 

81.4 
58.4 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

71 

53 

72 
60 

77 
64 

77 
57 

80 
58 

81 
63 

80 

79 
58 

73 
54 

61 
41 

70 
46 

76 
48 

72 
61 

68 
32 

66 
48 

72 
59 

67 
42 

74 

53 

83 
63 

80 
49 

63 
52 

60 
65 

66 
57 

77 
57 

72 
50 

65 
50 

76 
48 

78 
59 

71 
51 

72.7 
53.5 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

MAX 
MIN 

66 
56 

69 

59 

69 

61 

80 
62 

72 
56 

73 
60 

75 
63 

77 
60 

82 
60 

81 
55 

71 
52 

62 
40 

69 
45 

74 
44 

6^ 

53 
33 

65 
49 

61 

66 

42 

69 

54 

85 

61 

77 
49 

53 
54 

60 

55 

74 

57 

78 
66 

71 
51 

64 

51 

74 
45 

81 
57 

76 
57 

71.6 
63.5 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

72 
54 

75 
57 

80 
60 

79 
66 

76 
63 

82 
62 

83 
65 

83 
64 

82 
61 

81 
58 

76 
58 

63 
45 

74 
47 

77 
50 

70 

65 
34 

59 
42 

78 
60 

68 

47 

78 
51 

83 
68 

73 
53 

78 
50 

71 
61 

76 
51 

79 

56 

70 
50 

71 
42 

79 

55 

82 
58 

60 
60 

76.5 
55.2 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 
MIN 

73 
49 

73 
53 

75 

55 

78 
61 

70 
58 

72 

56 

73 
57 

75 
58 

77 
60 

73 
59 

68 
44 

63 

38 

70 
36 

71 
47 

67 
39 

45 
24 

60 

32 

70 
49 

61 
38 

70 
44 

68 
61 

69 

52 

60 
34 

59 
47 

62 
44 

69 
55 

64 

42 

65 
33 

70 
44 

72 
46 

71 
47 

68.2 
47.2 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

73 
57 

76 
57 

80 
60 

78 
66 

76 

63 

79 

62 

83 
64 

83 
64 

80 
61 

78 
57 

76 
56 

72 
48 

71 
48 

77 
55 

75 
56 

65 
39 

72 
45 

76 
58 

59 
50 

79 

55 

79 
66 

77 
69 

80 

52 

75 
60 

78 
64 

78 

59 

72 

55 

72 
46 

77 

59 

79 
52 

60 
52 

76.3 
57.3 

SANFORD 

MAX 
MIN 

72 

55 

73 
54 

78 
60 

79 
62 

81 
60 

78 

59 

83 
50 

84 

59 

84 

57 

83 
52 

81 
51 

77 
41 

63 
41 

74 
41 

79 
53 

70 
35 

58 
43 

69 
54 

77 
48 

66 
48 

78 
62 

85 
62 

76 
51 

80 
61 

70 
59 

82 

62 

63 
60 

60 
45 

71 
48 

83 

58 

82 
55 

76.0 
53.1 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

77 
57 

77 
60 

79 
63 

84 
64 

79 
64 

80 
69 

80 
68 

81 
69 

84 
63 

82 
64 

77 
61 

72 

50 

75 
63 

75 
54 

73 
61 

68 
40 

73 
43 

74 

68 

77 
51 

76 

56 

77 
67 

76 
62 

80 
54 

75 
51 

79 
65 

79 
62 

76 
62 

74 
46 

75 

58 

77 

53 

80 
59 

77.2 
58.9 

SECOTAN 

MAX 
MIN 

65 
48 

73 
54 

75 
55 

80 
63 

71 
58 

80 
60 

80 
59 

80 
60 

78 
57 

71 
59 

67 
48 

65 
44 

72 
44 

72 
45 

59 
39 

46 
25 

60 
31 

68 
48 

58 
37 

72 
46 

74 

63 

64 

52 

60 

34 

68 
49 

68 
50 

69 

58 

65 
45 

66 
34 

73 
46 

75 
58 

72 
60 

69.5 
49.3 

STUART 

MAX 
MIN 

79 
67 

82 
67 

81 
69 

81 
57 

79 
66 

80 
58 

83 
66 

85 
64 

83 
68 

81 
51 

72 
50 

73 
48 

82 
58 

79 
52 

71 
47 

72 
59 

81 
56 

81 
61 

83 
65 

87 
68 

88 
56 

86 

62 

84 

65 

85 
61 

83 
62 

60 
64 

81 

63 

66 
60 

84 

65 

62 
68 

81.1 
62.1 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 
MIN 

68 
51 

73 
56 

75 
59 

78 
59 

70 
56 

72 
65 

76 
62 

77 
60 

79 
60 

66 

57 

57 
42 

62 
36 

70 
39 

70 
51 

70 
36 

44 

26 

59 
32 

70 
46 

56 
40 

69 
49 

76 

53 

56 
42 

62 
38 

68 
47 

69 
57 

67 
56 

57 
41 

65 
35 

73 
45 

78 
56 

78 
64 

68.1 
46.9 

TAMIAMl    TRL   40  BO 

MAX 
MIN 

80 
62 

80 

63 

81 
64 

83 

67 

83 
66 

85 
68 

87 

70 

88 
72 

85 
72 

85 
65 

81 
53 

83 
59 

68 
48 

78 
54 

81 

58 

64 

61 

66 
64 

77 
53 

81 

65 

79 
66 

84 

69 

35 
67 

89 

68 

65 
68 

86 
58 

86 
68 

87 
65 

87 
56 

77 
60 

83 

60 

85 
60 

82.2 
63.2 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
56 

77 
59 

80 
62 

76 
64 

75 
64 

81 

52 

85 
66 

84 

55 

79 
62 

79 
57 

76 
65 

56 
47 

71 
50 

78 
63 

74 
45 

58 
39 

71 
46 

77 
61 

67 

50 

79 
54 

78 
68 

73 
53 

78 
53 

74 

63 

78 
63 

77 
66 

70 
46 

73 
46 

75 

59 

78 
61 

81 
60 

75.5 
56.4 

TARPON  SPRINGS 

MAX 
MIN 

74 

55 

79 
57 

82 
59 

76 
64 

78 
61 

83 

62 

85 
65 

85 
65 

80 
61 

78 
56 

76 

56 

65 
46 

73 
46 

78 
49 

73 
59 

60 

35 

72 
43 

77 

69 

69 
47 

79 
53 

82 
69 

76 

56 

78 
61 

78 
68 

77 
53 

73 
56 

70 

52 

73 
41 

79 

57 

80 
60 

78 
59 

76.3 
56.2 

TAVERNIER 

MAX 
MIN 

78 
71 

79 
73 

78 

73 

82 
74 

81 
68 

82 

73 

81 
75 

80 
75 

80 
75 

SO 
70 

81 
70 

75 
64 

74 
55 

79 
69 

82 
74 

75 
58 

75 
64 

81 
71 

79 

70 

81 
71 

83 

75 

83 
73 

82 
74 

82 
75 

82 
75 

82 
75 

82 
69 

76 
65 

78 

70 

61 
71 

80 
70 

79.6 
70.5 

TITUSVILLE  ?  W 

MAX 
MIN 

76 
56 

80 
56 

80 
63 

80 
65 

76 
59 

84 
50 

83 
62 

88 
65 

84 
61 

81 
66 

80 

51 

73 
44 

72 
40 

77 
45 

76 
61 

70 
39 

72 
56 

81 
60 

71 
4j 

77 
56 

85 
62 

79 
61 

81 

55 

71 
62 

62 
60 

84 
63 

78 

57 

73 
47 

79 
51 

64 
65 

82 
55 

78.7 
65.8 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 
MIN 

76 
65 

77 
62 

78 

65 

81 
69 

77 
64 

80 

50 

80 
71 

80 
72 

80 
64 

79 
62 

80 
59 

65 
48 

70 
41 

78 
54 

82 
51 

70 
45 

72 
66 

81 
69 

71 
66 

79 
68 

85 
70 

81 

52 

79 
68 

73 
64 

79 
62 

82 
60 

69 

63 

72 
63 

75 

58 

84 

57 

60 
58 

77.3 
61.2 

WAUCHULA   2  NW 

MAX 
MIN 

75 
54 

76 

55 

82 
58 

82 
64 

80 
65 

81 
58 

85 
63 

83 

61 

83 
56 

82 
55 

80 
50 

70 
45 

73 
36 

79 
44 

83 
62 

66 
39 

73 
48 

80 
56 

71 
48 

81 
61 

86 
55 

78 
64 

84 

53 

79 
63 

81 
64 

85 
60 

73 

55 

73 
46 

80 

52 

83 
56 

83 
55 

54.5 

WEST   PALM  BEACH 

MAX 
MIN 

74 
68 

76 
70 

78 
68 

80 
70 

79 
65 

80 

67 

80 
73 

79 
73 

78 
67 

80 

66 

81 
62 

74 

51 

70 
46 

77 
52 

84 
66 

79 
49 

72 
61 

78 
66 

78 
64 

79 
69 

81 

73 

81 
69 

80 
68 

81 
67 

80 
59 

76 
65 

73 
65 

77 
67 

80 
64 

79 
63 

78.1 
65.1 

MEST   PALM   BEACH   WB  AP 

MAX 

MIN 

76 
69 

79 
71 

81 

70 

82 
67 

80 

65 

84 

62 

84 
72 

83 
73 

81 
64 

84 
50 

83 
68 

67 
47 

74 
42 

61 
57 

87 
50 

70 
50 

73 
57 

81 
68 

79 
65 

82 
66 

86 
71 

85 
58 

82 
67 

84 
62 

82 
57 

82 

63 

72 
64 

76 
66 

79 
62 

82 
59 

62 
59 

80.1 
63.2 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

75 
56 

75 
58 

76 
60 

87 
64 

80 
53 

79 
61 

82 
64 

85 
64 

84 

59 

84 
56 

83 
54 

79 
46 

56 
42 

75 
50 

79 
51 

80 
38 

59 
43 

70 
68 

79 
49 

70 
63 

79 
65 

84 

61 

75 
51 

84 

63 

72 
62 

82 
63 

84 
60 

60 
46 

70 
55 

79 

57 

84 

57 

77.3 
56.1 

Bee  retereoce  Dot««  toltowlDg  Btfttlon  Index. 
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Tables 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 

UECEUBER  19S1 


Day  of  month 


atauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 
avA 

BAY  LAKE 

EVAP 

.  13 

.06 

.08 

.  11 

.  06 

.  03 

.07 

.  10 

.11 

.  13 

.09 

.  11 

.09 

.  05 

.  12 

.  11 

.  11 

.  10 

.09 

.  12 

.03 

.09 

.  10 

.09 

.04 

.06 

.05 

.13 

.07 

.  10 

.  10 

2.73 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.  14 

.  10 

.  10 

.  16 

.07 

.05 

.  14 

.  15 

.13 

.  10 

.  14 

.  16 

.  16 

.09 

.  12 

.  16 

.09 

.  13 

.  12 

.  12 

.  11 

.  1 1 

.  14 

.  12 

.  12 

.  12 

.  11 

.  13 

.  12 

.13 

.  10 

3.74 

WIND 

163 

146 

159 

171 

77 

132 

189 

174 

124 

97 

133 

198 

108 

204 

250 

288 

265 

249 

174 

228 

262 

203 

119 

124 

145 

98 

293 

228 

153 

88 

- 

- 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4 

(a 

EVAP 

.11 

.  10 

.08 

.01 

.  15 

.05 

.09 

.  17 

.  13 

.07 

.  10 

.  18 

.  16 

.  10 

.06 

.22 

.09 

.09 

.09 

.  10 

.07 

.05 

.  10 

.  11 

.16 

.08 

.06 

.  14 

.  11 

.11 

.  17 

3.31 

CLE»ISTON  US  ENGINEERS 

(a' 

EVAP 

.  13 

.  07 

.  05 

.  08 

.  07 

.08 

.  04 

.  07 

.  11 

.  19 

.  11 

.  15 

.  12 

.  09 

.  08 

,  14 

.  15 

.  08 

.  1 1 

.  13 

.  02 

1 1 

.  09 

.  08 

.  09 

08 

.  04 

20 

.  08 

.  10 

3.05 

HAX 

75 

75 

80 

79 

77 

81 

80 

82 

82 

80 

78 

72 

69 

74 

78 

69 

73 

75 

75 

78 

80 

82 

79 

80 

81 

80 

75 

71 

75 

79 

79 

67 

68 

70 

70 

72 

70 

72 

73 

72 

70 

70 

63 

58 

62 

66 

59 

63 

64 

68 

67 

7  I 

72 

7^ 

70 

72 

70 

64 

62 

65 

.  15 

.  12 

.  15 

.03 

.  10 

.13 

.  17 

.  19 

.  14 

.  14 

.16 

.  16 

.  11 

.  14 

.  14 

.03 

.  17 

.  13 

.  12 

.  12 

.08 

.  12 

.  14 

.  10 

.  14 

.  14 

.  15 

.17 

.  16 

.13 

* 

WIND 

60 

37 

56 

31 

6 

40 

83 

64 

28 

22 

33 

25 

36 

43 

47 

59 

118 

67 

52 

83 

42 

34 

37 

29 

42 

12 

99 

71 

29 

18 

EVAP 

.  22 

.  07 

.  1 1 

.  10 

.05 

.08 

.  12 

.  1 3 

.  10 

.  11 

.  16 

.  11 

.  14 

.  10 

.  10 

.  18 

.  07 

.  08 

.  11 

.  06 

.  09 

.  09 

.  07 

.  09 

.  10 

.  10 

.  13 

.  09 

.  08 

.  13 

.  12 

WIND 

87 

8 

23 

29 

21 

15 

44 

20 

11 

6 

21 

48 

18 

27 

41 

74 

54 

43 

41 

34 

47 

27 

30 

12 

23 

16 

52 

55 

18 

17 

12 

V1742 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.  07 

.  06 

.  06 

.  05 

.  07 

.  07 

.  1 1 

.  08 

.  04 

.  04 

.  14 

.  04 

.  04 

.  06 

.  12 

.  08 

.  04 

.  1 1 

.  04 

.  10 

.  02 

.  14 

.  01 

.  17 

.  00 

.  07 

.  12 

.  1 1 

.  07 

2.13 

UOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.  16 

.  14 

.  10 

.  12 

.  08 

.  07 

.  13 

.  13 

.  14 

.  14 

.  16 

.  24 

.  12 

.  08 

.  17 

.  22 

.  09 

.  15 

.  14 

.  13 

.  13 

.  18 

.  16 

.  09 

.  15 

.  13 

.  12 

.  20 

.07 

.  13 

.15 

4 . 22 

WIND 

98 

68 

44 

100 

70 

23 

69 

90 

40 

38 

30 

110 

37 

26 

84 

141 

122 

80 

128 

85 

83 

92 

iio 

79 

43 

38 

57 

147 

63 

45 

25 

2265 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

3.58 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.09 

.06 

.06 

.09 

.07 

.02 

.06 

.07 

.08 

.08 

.  11 

.  10 

.  10 

.05 

.05 

.06 

.  10 

.06 

.09 

.06 

.01 

.07 

.05 

.04 

.04 

.05 

.  10 

.08 

.06 

.06 

.06 

2.08 

WIND 

46 

17 

20 

27 

20 

5 

8 

15 

14 

13 

44 

39 

32 

20 

21 

70 

94 

36 

54 

32 

13 

35 

41 

32 

25 

30 

45 

62 

52 

12 

11 

985 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

EVAP 

.17 

.11 

.  11 

.06 

.06 

.04 

.06 

.  15 

.  12 

.  15 

.08 

.  14 

.20 

.  13 

.09 

.  13 

.  13 

.  12 

.04 

.15 

.16 

.  11 

.  12 

.  11 

.09 

.  10 

.09 

.15 

.08 

.13 

.09 

3.47 

TAUIAHI  TRL  40  HI  BD 

EVAP 

.10 

.11 

.12 

.12 

.  10 

.05 

.  12 

.  13 

.  17 

.  12 

.  10 

.  12 

.  14 

.  12 

.  15 

.  13 

.10 

.08 

.08 

.  12 

.14 

.13 

.17 

.11 

.11 

.13 

.  12 

.26 

.08 

.17 

.14 

3.84 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  bours  ending  at   time  of  observation, 

(a)     Evaporation  measured  In  pan  36  x  38  Inches. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Station 

T«mp«Tattii« 

Pracipitation 

• 

1 
S 

Si 

.1 

P  a 

&a 

i 

£ 

1 

1 

k 

1 

t 

1 

No.  of  dayi 

0 

5  0 

"E 

^1 

1 

1 

• 

Snow,  Sleet.  Hell 

Ho.  of  day* 

h  ° 

*  o 

3 

o 

«  -s 

ill 

2   o  e 

a 

a 

J 

0 

a 

8 

2 

o 

a 

3 
g 

J, 

a 

T  I  Tl  IQtf  f  I  t  C    9  U 

1  1  lUsvlLLt   C  n 

3.52 

.69 

1.10 

21 

.0 

0 

7 

3 

1 

A  DD  I  1      1  QC^O 

Mrn  11-  1 

90 

2, 

* 

5 

4 

1 

MAY  1951 

CLEWISTON  U  S  ENG 

75.1 

92 

24 

56 

7 

0 

4 

0 

3.78 

1  .  36 

28 

.  0 

0 

7 

3 

jurac   1 3  ? 1 

CLEWISTON  U  S  B^G 

79. 

96 

1  1 

63 

4 

12 

0 

4.47 

1  .63 

19 

.  0 

0 

12 

4 

1 

DRY  T0RTUGA5 

81  .5 

90 

I'.t 

70 

2 

0 

6 

0 

1.27 

.73 

2 

.0 

0 

2 

2 

0 

FELLSMERE 

81  .0 

1  .  5 

96 

7 

-.2 

0 

27 

0 

4.43 

-  1.78 

1  .20 

28 

.0 

0 

10 

2 

1 

NICEVILLE 

78.7 

-  0.5 

95 

11 

57 

3  + 

15 

0 

6.  58 

.68 

2.00 

21 

.  0 

0 

7 

5 

3 

PALATKA 

82. 4 

2  .  0 

100 

27 

62 

2 

0 

26 

0 

3.89 

-  2.75 

.97 

18 

.0 

0 

11 

3 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

0 

2  .66 

1  .01 

30 

.0 

0 

7 

3 

1 

OCTOBER  1951 

SARASOTA 

75.9 

91 

3 

59 

1  1 

0 

1 

0 

.60 

.  51 

15 

.  0 

0 

4 

1 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.07 

.06 

6.51 

10.19 

.03 

4.53 

.20 

.02 

1.26 

.31 

T 

.05 

.56 

1.36 

3.78 

3.35 

.02 

.14 

.02 

.63 

3.11 

.02 

.04 

.08 

.05 

.35 

.15 

.48 

.05 

1.22 

.  16 

.62 

.  12 

.71 

.02 

.03 

1.63 

.09 

.09 

.89 

.01 

.10 

4.47 

.73 

.54 

1.27 

.14 

.  11 

98 

.36 

.35 

.02 

.48 

.42 

.37 

1.20 

T 

4.43 

.60 

.45 

1.48 

.65 

2.00 

1.10 

.30 

6.58 

.84 

.24 

.54 

T 

.45 

.02 

.03 

.24 

.97 

.42 

.05 

.05 

.28 

.84 

3.89 

.50 

.05 

.04 

.71 

.22 

.13 

1.01 

2.66 

.29 

3.24 

.03 

1.29 

.02 

.01 

.18 

.22 

.36 

.76 

.32 

.94 

1.02 

.37 

.62 

.57 

.08 

10.03 

.16 

.02 

4.37 

1.02 

.  17 

.18 

.04 

.28 

.03 

6.70 

.54 

7.61 

.51 

.05 

.02 

.02 

T 

.60 

APRIL  1951 
BIG  CYPRESS  IND  RES  R 
HOLOPAW  R 
LOXARATCREE  R 
PARISH  R 
TAUIAHI  TRL  40  HI  BD  R 

HAY  1951 
CLEWISTON  U  S  ENG 
DOWLING  PARK  R 
N  NEW  KIVER  CANAL  NO  1  R 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

JUNE  1951 
CLEWISTON  U  S  ENG 
DRY  TORTUGAS 
FELLSHERE 
NICEVILLE 

NICEVILLE  R 
PALATKA 

ROYAL  PALU  RANGER  STA 
TAHIAHI  TRL  40  HI   BD  R 

AUGUST  1951 
CROSS  CITY  CAA  AP  R 
UOORE  HAVEN  LOCK  I  R 
TAHIAHI  TRL  40  HI   BD  R 

SEPTEUBER  1931 
HELBOURNE  10  WNW 

OCTOBER  1951 
SARASOTA 


See  reference  notes  (oUowing  Station  Index. 
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HOURLY  PRECIPrrATION 


FLOP  I  DA 
DELAYED  DATA 


A.  M.  Hour  Ending 


P.  M.  Hour  Ending 


BIG  CYPRESS  IND  RES 
HOLOPAW   10  ENE 


HOLOPAK    10  ENE 


HOIOPAW    10  ENE 


BIG  CYPRESS   IND  RES 
MOLOPAW  10  ENE 
LOXOHATCHEE 


BIG  CYPRESS  IND  RES 
HOLOPAW   10  ENE 


TAMIAMI    TRL   <.0  BD 
HOtOPAW    10  ENE 

MAY  1951 
COWLING  PARK 
N  NEW  RIVER  CANAL  NO  1 
N  NEW   RIVER  CANAL   NO  1 
N  NEW   RIVER  CANAL   NO  1 
N  NEW   RIVER  CANAL   NO  1 

JUNE  1951 
NICEVILLE 
NICEVILLE 


LYNNE   4  SE 
TAMIAMI   TRL  '.0  BO 


MOORE  HAVEN  LOCK  I 


MOORE   HAVEN   LOCK  1 


LOXAHATCHEE 


LOXAHATCHEE 

NORTH   NEW  RVR   CANAL  7 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORTONA  LOCK  2 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  I 

TAMIAMI    TRL   ".0  BO 


NORTH  NEW   RVR  CANAL  2 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
TAMIAMI    TRL   40  BO 


TAMIAMI   TRL  40  80 


TAMIAMI    TRL   40  BD 


LI6NUMVITAE  KEY 
TAMIAMI    TRL   40  BD 


LIGNUMVITAE  KEY 
TAMIAMI    TRL   40  BD 


LIGNUMVITAE  KEY 
MOORE   HAVEN   LOCK  1 
TAMIAMI    TRL   40  BD 


LIGNUMVITAE  KEY 


■22D- 
•2  5TH- 
■26TH- 


-27TH- 


■29TH- 
31ST- 


•02     •34  ! 
•  01  I 


28TH- 
•06  •Ol 

■29TH- 


•02     (OA  aoe 


-28TH- 
•06  •Ol 

29TH- 

•01  •Ol 

3  0TH- 


.04 
.02  .27 


.01 


•03  .01  .01 

.01  .01 

•02  •Ol  •Ol 
.51 


•01  •Ol 
•  01 


•49      .01  .47 
.12  .01 

.01 


.041     .02  .10 
•  01      .19     .04'     .02     .01  .01 


.03     .03     •Ol     .01     .24  .01 


See  ll.l.r«nc«  Nolm  following  Slalioo  Ind«x 
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Tablo  4  -  Continued 


MOOSE  HAVeN  LOCK  1 
TAMIAMI  TRL  W  BO 
VENICE 


SEPT  1951 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
ST   LUCIE  NEW   LOCK  1 
LIGNUMVITAE  KEY 


CANAL   POINT   GATE  5 
CLEWISTON   U   S  ENG 
GRAPE   HAMMOCK   3  W 
LIGNUMVITAE  KEY 


GRAPE    HAMMOCK    3  W 

LOXAHATCHEE 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 


BELLE   GLADE  HRCN   GATE  A 

CANAL   POINT  GATE  5 
FELOA 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

PORT   MAYACA  S   L  CANAL 
VENUS    3  SE 


BELLE  GLAOE  HRCN  GATE  4 

LIGNU.MVITAE  KEY 

LOXAHATCHEE 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 


AVON   PARK    1  NW 
FELDA 

LlGNUVVITAE  KEY 

LOXAHATCHEE 

PORT  MAYACA   S   L  CANAL 

ST   LUCIE  NEW  LOCK  I 


AVON   PARK    1  NW 
BELLE   GLAOE  HRCN  GATE 
CANAL   POINT   GATE  5 
CLEWISTON  U   S  ENG 
FELDA 

GRAPE   HAMMOCK    3  W 

KISSIMMEE  NO  2 

LIGNUMVITAt  KEY 

LOXAHATCHEE 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORTONA   LOCK  ? 

PORT  MAYACA   S   L  CANAL 

ST   LUCIE   NEW   LOCK  1 

VENUS    3  SE 


AVON   PARK    1  NW 
BELLE  GLADE  HRCN  GATE 
CANAL    POINT   GATE  5 
CLEWISTON  U  5  ENG 
FELDA 

GRAPE   HAMMOCK    3  W 

KISSIMMEE   NO  ? 

LA  BELLE  2  NW 

LIGNUMVITAE  KEY 

LOXAHATCHEE 

MOORE    HAVEN   LOCK  1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORTONA   LOCK  2 

PORT  MAYACA   S   L  CANAL 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

VENUS   3  SE 


AVON   PARK    1  NW 
BELLE   GLAOE   HRCN  GATE 
CANAL   POINT  GATE  5 
CLEWISTON   U   S  ENG 
FELDA 

GRAPE   HAMMOCK    3  W 
KISSIMMEE   NO  2 
LA   BELLE   2  NW 
LIGNUMVITAE  KEY 
LOXAHATCHEE 
MELBOURNE    10  WNW 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
OKEECHOBEE    HRCN  GATE  f> 
ORTONA  LOCK  2 
PORT   MAYACA   S   L  CANAL 
ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 
VENUS   3  SE 


HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  Ending 


FLORIDA 
DELAYED  DATA 


•  02  .13 


•08     .26  .03 


•  01  .03 


I  .01 

.oi;  .01 


p.  M.  Hour  Ending 


.01 

■24TH- 
.10  .01 

■25TH- 


.65 


.20 
.37 

■26TH- 


■29TH- 
.01  .01 


.20 
.69 

.31   1.96  2.32 


.71  1.48 
•66  .10 


.03 
•  07 


S««  H«f«ronce  Nol*a  Following  Station  IndoK 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DELAYED  DAI  A 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MAY  1951 

 1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

85 
71 

86 
71 

84 
63 

90 
66 

74 
65 

80 
64 

86 
56 

86 
60 

88 
66 

84 
62 

88 
62 

82 
70 

75 
70 

83 
70 

84 
70 

83 
70 

82 
57 

82 
59 

78 
61 

80 
61 

86 
53 

89 
65 

89 
65 

92 
67 

90 
66 

89 
72 

85 
68 

90 
68 

B6 
63 

66 
67 

89 
66 

84.9 
66.  3 

JUNE  1951 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MIN 

90 
75 

82 
71 

81 
71 

86 
63 

89 
67 

90 
69 

90 
69 

91 

67 

88 
69 

87 
69 

96 

95 
66 

92 
66 

91 

69 

92 
70 

85 
71 

88 
66 

88 
68 

93 
66 

92 
66 

85 
70 

84 
71 

88 
69 

89 
71 

88 
72 

87 
80 

89 
85 

88 
72 

91 
70 

89 
69 

68.8 
69.6 

DRY  TORTUGAS 

MIN 

84 
76 

80 
70 

84 
75 

84 
74 

85 
74 

85 
72 

85 

71 

86 
72 

88 
75 

89 

75 

88 
73 

87 
76 

89 
78 

90 
78 

90 
76 

90 
76 

90 
79 

90 

79 

90 
74 

89 

77 

88 
75 

88 

75 

88 
76 

89 
76 

89 
78 

88 
72 

87 

77 

88 
79 

88 
79 

88 
78 

87.6 
75.5 

r  E  LL  jrlCKC 

MIN 

85 
65 

87 
62 

87 
63 

91 
68 

95 
66 

96 
68 

98 
70 

94 
69 

95 
71 

96 
69 

93 
69 

93 
68 

95 
68 

95 
70 

93 
69 

91 
69 

91 
69 

94 
70 

91 
67 

92 
67 

91 
69 

93 
71 

95 
72 

94 
73 

94 
72 

94 
72 

95 
72 

93 
70 

93 
72 

94 
71 

92.9 
69.0 

NKEVILLE 

MAX 
MIN 

87 
73 

88 
67 

88 
57 

89 
57 

89 
63 

88 
62 

89 
63 

90 
62 

90 
69 

93 
77 

95 
67 

93 
68 

94 
69 

90 
68 

91 
67 

86 
66 

88 
68 

89 
68 

90 
70 

90 
69 

89 
70 

89 
70 

92 
67 

90 
70 

91 
72 

89 
70 

90 
70 

90 
72 

89 
71 

87 
72 

89.5 
67.8 

PALATICA 

MIN 

91 
68 

92 
62 

95 
63 

96 
72 

99 
69 

96 
70 

93 
71 

95 
67 

96 
72 

96 
75 

90 
74 

92 
69 

96 
70 

97 
71 

93 
74 

89 
71 

89 
71 

86 
57 

89 
69 

91 
69 

94 

72 

94 

73 

97 
74 

95 
74 

97 
73 

97 
76 

100 

76 

92 
74 

96 

74 

91 
71 

93.8 
71  .0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

89 
62 

86 
64 

89 
50 

90 
59 

90 

65 

93 
76 

94 
63 

92 
67 

95 
65 

91 
65 

93 
62 

93 
67 

94 
65 

OCTOBER  1951 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

80 
70 

82 
69 

91 
69 

88 
69 

89 
69 

89 
70 

89 
70 

88 
71 

84 
71 

76 
66 

74 
59 

81 
60 

80 
63 

85 
63 

82 
63 

84 
67 

85 
66 

84 
56 

79 
64 

78 
64 

87 
65 

89 
56 

89 
66 

86 
67 

88 
69 

85 
69 

88 
67 

86 
67 

88 
69 

88 
68 

88 
68 

84.9 
66.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 
ave 

EVAP 

.16 

.08 

.  10 

.11 

.12 

.08 

.08 

.  17 

.25 

.  10 

.05 

.04 

.11 

.12 

.  10 

.10 

.13 

.07 

.06 

.08 

.04 

.08 

.09 

.  11 

.  10 

.  12 

.  17 

.  12 

.07 

.06 

.08 

3. 15 

EVAP 

.  23 

.  16 

.16 

.11 

.09 

.08 

.  11 

.11 

.  15 

.28 

.07 

.09 

.  16 

.07 

.  11 

.11 

.22 

.13 

.09 

.08 

.08 

.11 

.09 

.04 

.15 

.  14 

.  17 

.  15 

.08 

.09 

.21 

3.92 

EVAP 

.11 

.14 

.25 

.  13 

.03 

.06 

.04 

.23 

.16 

.12 

.09 

.08 

.10 

.  12 

.13 

.16 

.11 

.16 

.13 

.14 

.  17 

.20 

.  14 

.18 

.13 

.16 

.  15 

.  14 

3.76 

EVAP 

.09 

.08 

.12 

.25 

.10 

.10 

.05 

.16 

.22 

.  12 

.11 

.  17 

.17 

.  13 

.24 

.23 

.11 

.09 

.21 

.  14 

.20 

.  15 

.22 

.13 

.22 

.15 

.  13 

.  18 

4.27 

EVAP 

.  13 

.18 

.23 

.18 

.16 

.  16 

.  17 

.14 

.12 

.15 

.29 

.19 

.14 

.17 

.14 

.16 

.13 

.13 

.17 

.20 

.07 

.  18 

.21 

.13 

.13 

.27 

.27 

.  13 

.18 

.06 

.27 

5.24 

EVAP 

.19 

.17 

.23 

.23 

.20 

.  18 

.30 

.18 

.24 

.25 

.26 

.19 

.07 

.31 

.18 

.21 

.21 

.26 

.19 

.19 

.08 

.12 

.23 

.23 

.20 

.18 

.  19 

.11 

.23 

.  19 

.  26 

6.26 

EVAP 

.16 

.25 

.24 

.31 

.21 

.26 

.04 

.06 

.26 

.14 

.00 

.02 

.00 

.08 

.17 

.17 

.16 

.20 

.02 

.11 

.12 

.15 

.19 

.27 

.20 

.20 

.13 

.15 

.29 

.17 

4.73 

EVAP 

.24 

.26 

.31 

.27 

.27 

.26 

.08 

.07 

.32 

.00 

.11 

.16 

.07 

.18 

.22 

.29 

.28 

.26 

.24 

.09 

.21 

.16 

.34 

.31 

.23 

.22 

.32 

.22 

.22 

.27 

6.39 

EVAP 

.20 

.25 

.20 

.21 

.26 

.23 

.21 

.17 

.26 

.15 

.20 

.23 

.  17 

.16 

.26 

.30 

.32 

.  15 

.13 

.20 

.  15 

.27 

.19 

.29 

.20 

.  15 

.  13 

.04 

.27 

.25 

.21 

6.41 

EVAP 

.29 

.34 

.25 

.24 

.14 

.41 

.27 

.21 

.27 

.17 

.35 

.10 

.18 

.30 

.33 

.30 

.40 

.15 

.20 

.29 

.22 

.21 

.23 

.34 

.26 

.20 

.21 

.11 

.15 

.20 

.37 

7.69 

EVAP 

.35 

.26 

.26 

.34 

.36 

.34 

.32 

.31 

.40 

.25 

.23 

.22 

.24 

.29 

.38 

.26 

.36 

.30 

.25 

.30 

.22 

.16 

.27 

.30 

.35 

.32 

.21 

.22 

.18 

.  35 

.30 

8.90 

EVAP 

.25 

.  34 

.22 

.21 

.17 

.26 

.20 

.  19 

.22 

.31 

.  17 

.30 

.26 

.18 

.15 

.18 

.20 

.21 

.07 

.09 

.17 

.14 

.26 

.19 

.04 

.22 

.18 

.18 

.  19 

.14 

5.89 

EVAP 

.35 

.33 

.26 

.30 

.21 

.  24 

.20 

.25 

.18 

.25 

.  34 

.24 

.28 

.24 

.28 

.18 

.24 

.29 

.22 

.  15 

.24 

.25 

.22 

.25 

.26 

.31 

.30 

.29 

.18 

.22 

7.55 

EVAP 

.33 

.  24 

.36 

.32 

.34 

.29 

.  35 

.29 

.33 

.28 

.29 

.26 

.32 

.30 

.28 

.32 

.27 

.26 

.25 

.34 

.35 

.  14 

.29 

.24 

.09 

.35 

.35 

.30 

.31 

.23 

8.67 

EVAP 

.06 

.22 

.13 

.02 

.02 

.08 

.  18 

.  12 

.  14 

.06 

.16 

.14 

.05 

.  11 

.19 

.25 

.17 

.04 

.13 

.16 

.12 

.10 

.06 

.03 

.11 

.08 

.06 

.08 

.08 

.05 

.09 

3.29 

EVAP 

.26 

.28 

.02 

.22 

.10 

.02 

.  30 

.36 

.  17 

.  14 

.18 

.25 

.04 

.26 

.22 

.19 

.28 

.25 

.33 

.10 

.22 

.  13 

.10 

.08 

.13 

.04 

.23 

.29 

.09 

.03 

.20 

5.51 

EVAP 

.07 

.29 

.29 

.  16 

.19 

.08 

.12 

.20 

.  18 

.20 

.16 

.11 

.09 

.04 

.02 

.13 

.12 

.16 

.05 

.05 

.18 

.15 

.02 

.15 

.01 

.26 

.18 

.  14 

.04 

.13 

.11 

4.08 

EVAP 

.35 

.  IS 

.24 

.  38 

.17 

.23 

.21 

.26 

.30 

.31 

.21 

.26 

.20 

.15 

.10 

.08 

.18 

.26 

.19 

.15 

.20 

.08 

.17 

.11 

.14 

.30 

.17 

.17 

.23 

.  13 

.13 

6.24 

lAX 

mN 

82 
78 

83 
76 

93 
79 

93 
79 

93 
79 

87 
81 

87 
76 

83 
72 

82 
70 

78 
75 

84 

75 

89 
77 

87 
78 

89 
77 

90 
77 

86 
74 

86 
76 

89 
76 

88 
78 

90 
79 

79 

JANUARY  1951 
BELLE  GLADE  HRN  GATE  4 
PORT  HATACA  S  L  CANAL 

FEBRDARY  1951 
BELLE  GLADE  RRN  GATE  4 
PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

lARCH  1951 
BELLE  GLADE  HRN  GATE  4 
PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

APRIL  1951 
BELLE  GLADE  HRN  GATE  4 
PORT  yAYACA  S  L  CANAL 

VAY  1951 
BELLE  GLADE  HRN  GATE  4 
CLEWISTON  D  S  ENG 
PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

JiniE  1951 
BELLE  GLADE  HRN  GATE  4 
CLEWISTON  D  S  ENG 
PORT  BAYACA  S  L  CANAL 

.TOLY  1951 
BELLE  GLADE  RRN  GATE  4 
PORT  HAYACA  S  L  CANAL 

ADGUST  1951 
BELLE  GLADE  RRN  GATE  4 
PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

OCTOBER  1951 
CLEWISTON  U  S  ENG  (a) 


Mu  and  IIIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

(a)  Evaporation  measured  in  pan  36  x  38  inches. 


Se«  refereocs  aotw  following  StAtion  Indsx. 
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CORRECTIONS 


MONTH:     MARCH  1950 


TituBville  2  W 


Dally  precipitation  totals  on  2eth 
and  2gth  should  be  0.00;  Bontbly 
total  should  be  3.52. 


MONTH:     APRIL  1950 


Tltusville  2  W 


Mean  leir.p*"^rature  should  be  66.6 
departure  fron  nornal  should  be 
+4.0. 


Titusvllle  2  W 


Dally  precipitation  totals  on  29zn 
and  30th  should  be  0.00;  monthly 
total  should  be  3.43. 


Titusvllle  2  W 


Temperatures  on  29th  should  be, 
Max.   87°,  Min.   61°:   on  30th,  Max. 
85",   Mio  62°;   Mean  Max.   should  be 
80.8";   Mean  Min.   should  be  52.3^. 


MONTH:     JUNE  1951 


Table  3  and  4: 

Lees burg 


Precip  recorded  on  27th  and  28th 
should  be  on  28th  and  29th. 


MONTH:     JULY  1951 


Okeechobee  Hrn  Gate  6 


Hourly  amounts  at  4:00  pa  and  5:00 
pm  on  30th  should  be   .01;  daily 
total.    .02;   aonthly  total.  4.60. 


Federal  Point 


Max.  and  Min.  tenperatir  es  on  30th 
should  be  deleted. 


MONTH:     SEPTEMBER  1951 


MONTH:      NOVEMBER  1951 


Temperate  e  departure  from  nora&l 
should  be  +1.7. 


Wind  movement  on  7th  should  be  53; 
total  wind  movement  for  month,  1377. 


Moore  Haven  Lock  1 


Daily  evap  on  22nd  should  be  .15; 
monthly  total  should  be  4.66. 


Orlando  Water  Plant 


Minimum  temperature  on  6th  should 

be  51" . 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  220  - 


STATION  INDEX 


otAUon 

1  Index  No. 

Q 

Utitude 

Longitude 

g 

% 
9 

Obaer- 
vatioD 
time 

(Observer 

Refer 

to 
tabl«s 

Temp.  1 

iPrecap 

APALACHKOLA  MB  CITY 

0211 

FRANKLIN 

5 

^9  44 

Bt  59 

13 

MJO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

ARCADIA 

0228 

D£  SOTO 

5 

27  H 

81  46 

65 

6P 

6P 

L.  L.  STIKELEATHER 

2  3  5 

AVON  PARK 

0369 

HIGHLANDS 

2  7  36 

81  30 

145 

6P 

WILLIAM  E.GILLIARD 

2  3  5 

o-vys 

27  54 

61  50 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

BELLE  GLADE  £KP  5TA 

0611 

PALM  8EACH 

7 

26  39 

BO  39 

16 

BA 

BA 

STATE  EXP  STATION 

2  15  6 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4 

0616 

PALM  BEACH 

26  42 

80  43 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  •) 

BIG  CYPRESS  IND.  RES. 

0739 

HENRY 

26  19 

80  59 

17 

6P 

HOUSTON  L.  OLSON 

2  3  5 

BIG  PINE  KEY  INN 

0747 

MONROE 

5 

24  40 

SI  22 

6 

6P 

6P 

WALTER  ilEGNER 

2  3  5 

0804 

30  26 

85  02 

JOHN  PURIFOY 

2  3  5 

BONITA  SP6S  2  ESt 

0307 

LEE 

5 

26  20 

81  45 

10 

6P 

GLADYS  N.  COLLINS 

3 

BRADENTON 

0940 

MANATEE 

5 

27  30 

82  34 

1  7 

6P 

6P 

MRS.  F.  H.  BRAYMER 

2  3  5 

SftOOKSVlLLE  CHIN  MILL 

1046 

HERNANOO 

5 

28  38 

82  22 

275 

5P 

5P 

MISS  L.VON  BOROWSKY 

2  3  5 

BHOORSVILLE  NURSERY  NOl 

lOSl 

HERNANDO 

5 

28  38 

82  19 

200 

8A 

SOIL  CONS  SERVICE 

10S6 

28  38 

82  20 

BA 

SOIL  CONS  SERVICE 

BU5HNELL  2  £ 

1163 

SUMTER 

5 

28  40 

62  06 

75 

6P 

6P 

A-  H.  NELSON 

2  3  5 

CAMP  BLANDING 

1216 

CLAY 

29  59 

81  59 

190 

8A 

8A 

COY  A.  STEPHENSON 

2  3  5 

CANIOWENT 

1299 

ESCAMBIA 

5 

30  36 

87  19 

145 

8A 

FLA. PULP  6  PAPER  CO 

3 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1305 

MONROE 

6 

25  11 

80  54 

4 

5P 

6P 

^WTI0^1AL  PARK  SERV. 

2  3  5 

1310 

26  31 

82  11 

5P 

6P 

2  3  5 

CARRABELLE 

1356 

FRANKLIN 

5 

29  50 

84  40 

36 

6P 

6P 

GLADYS  V.MC  KNIGHT 

2  3  5 

CARrviLLE 

13B8 

WASHINGTON 

30  47 

85  49 

7A 

LONNie  H.  WHITTAKER 

3 

CEOAR  KEY 

1432 

LEVY 

5 

29  08 

63  02 

15 

6P 

6P 

C.  C,  WHIODON 

2  3  5 

CHATTAMOOCME£ 

1502 

GADSDEN 

30  42 

84  52 

BA 

MOBlEy  OLIVER 

3 

30  4B 

85  30 

134 

2  3  5 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

5 

27  57 

82  48 

34 

6P 

6P 

CITY  OF  ClEAPWATTR 

2  3  5 

CLERMONT  6  S 

1641 

LAKE 

6 

28  27 

81  46 

134 

6P 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  5 

CLEWISTON 

1649 

MENOBV 

7 

26  45 

60  55 

18 

C.  A.  FOSS 

3 

CLEWISTON  U  S  ENGINEERS 

16S4 

HENDRY 

7 

26  45 

60  55 

20 

lOA 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

25  39 

BC  18 

8A 

8A 

BUREAU  PLANT  IND. 

COMPASS  LAKE 

1776 

JACKSON 

5 

30  36 

B5  23 

120 

6P 

6P 

EARL  E.  IHAfiP 

2  3  5 

CRESCENT  CITY  2  SW 

1978 

8 

29  26 

91  31 

50 

6P 

6P 

W.  S.  Nt'WBOLD 

2  3  5 

CRESTVIEW  CAA  AP 

1986 

OKALOOSA 

5 

30  48 

86  34 

268 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

5 

29  38 

63  06 

42 

MID 

MID 

CIVIL  AERO,  ADM. 

2  3  5 

21 14 

\ 

26  04 

80  12 

64 

FLA.    POWER  LIGHT 

DAYTOKA  BEACH 

2130 

vOluSia 

29  13 

81  02 

\ 

9A 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

2  3  5 

DAYTONA  6EACM  WB  AP 

2158 

VOLUSIA 

2 

29  11 

81  03 

34 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

30  43 

86  07 

268 

5P 

5P 

H.  C.  STOHRS 

2  3  5 

OE  LAND 

VOLUSIA 

8 

29  01 

ei  18 

27 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

2418 

24  38 

82  52 

6P 

6P 

JOHN  H.  DEWEESE 

EUSTIS  2  S 

2627 

LAKE 

8 

26  50 

81  41 

65 

6P 

6P 

HOWARD  J .  DICK 

2  3  5 

EVERG'J^OES 

2B50 

COLLIER 

5 

25  51 

81  23 

6 

6P 

6P 

WNKATTAN  MERC  .CO«P 

2  3  5 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTMAN 

S 

29  45 

81  32 

5 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

FELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

80  3  5 

25 

6A 

6A 

FELLSMERE  FARM  CO 

2  3  5 

2944 

NASSAU 

\ 

30  41 

81  28 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

26  10 

BO  10 

10 

6P 

6P 

F.  P.  MEDFORD,  JR. 

2  3  5 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

3166 

lEE 

5 

26  35 

81  52 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

FORT  PIERCE 

?20T 

ST  LlXlE 

2 

27  25 

80  19 

10 

6P 

bP 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

3316 

ALACHUA 

8 

29  39 

82  21 

165 

8A 

H.   E.  BHATLEY 

2  3  5 

3470 

30  15 

62  10 

G, S . T . M .  NURSERIES 

HART  LAKE 

3S40 

ORANGE 

7 

28  22 

61  13 

70 

9A 

WM.  MC  CUBeiN 

3 

HTALEAh 

3909 

DADE 

2 

25  50 

60  17 

6A 

eA 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

2  3  5  6 

riloM  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

10 

29  50 

82  35 

75 

5P 

5P 

GEO-  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

Hl.LJARD 

3978 

NASSAU 

9 

30  41 

81  55 

62 

BRUNO  SCHROBBACH 

2  3  5 

3986 

28  09 

82  14 

eA 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

4091 

OAOE 

2 

25  30 

80  30 

11 

4P 

4P 

sua.  TROP.  EXP.  STA 

2  3  5 

HYPOLUXO 

PALM  BEACH 

2 

12 

J.  L.  GARNETT 

2  3  5 

INVERNESS 

4289 

CITRUS 

5 

28  50 

82  20 

70 

5P 

5P 

CITY  OF  irjVERNESS 

2  3  S 

ISLEWORTh 

4332 

ORANGE 

e 

28  28 

81  33 

115 

6P 

CHASE  6  COMPANY 

3 

43  58 

JO  25 

81  39 

MID 

MID 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

OUVAL 

2 

30  17 

81  24 

10 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

4371 

OUVAL 

8 

30  20 

81  39 

18 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

.■ASPER  10  E 

4393 

HAMILTON 

10 

30  31 

82  47 

150 

8A 

8A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KENDALL  2  ESE 

451B 

OAOE 

2 

2  5  40 

00  17 

'? 

8A 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEr  MEST  WB  AIRPORT 

4570 

MONROE 

5 

24  35 

81  42 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

4575 

MONROE 

24  33 

81  46 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KISSIMMEE 

4620 

OSCEOLA 

28  18 

8i  2  5 

69 

CP 

6P 

MRS-   MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

LA  BELLE 

HENDRY 

26  44 

61  25 

13 

6P 

6P 

MRS.   ALICE  E.  HALL 

2  3  5 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

^.707 

POLK 

5 

28  06 

ai  43 

180 

5P 

MID 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

LAKE  CITY  2  E 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  37 

205 

6P 

FOREST  6  PARK  SERV. 

2  3  5 

LAKE  MIAWASSE 

^.771 

ORANGE 

B 

28  35 

81  28 

111 

9A 

9A 

BUREAU  OF  PLANT  IND 

2  3  5 

J     1-APALACHICOLA,     2-ATLAimC ;     3-CaOCTAWHATCHEE ;     4-KVERGLADZ ;  S-CULF 


FLORIO* 
0ECP4DCR  1951 


otation 

Index  No.  1 

County 

• 

5 
J3 

Lmgitude 

a 

■S 

% 

Q 

Obeer- 
vabon 
bme 

Observer 

Relei 

to 
tablaa 

D, 

B 

9 
H 

d. 
0 

£ 

LAKELAND  WB  CITY 

4797 

81 

MID 

MID 

J  1  ^ 

LAKE  PLAC ID  2  SW 

HIGHLANDS 

6P 

6P 

2  3  5  6 

LAKE  TRAFFORD 

COLLIER 

26  26 

27 

7P 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

LONGBOAT  KEY 

SARASOTA 

5 

27  25 

- 

BA 

G.  W.  HERRINGSHAW 

3 

LOXAHATCHEE 

5182 

60  16 

TA 

7A 

u .  s .  GEO .  Survey 

MADISON 

5275 

MAD  I  SON 

OP 

BP 

T  .  C .  MERCHANT 

MARATHON  VACA  KEY 

MONROE 

6P 

6P 

MAR  I ANNA  CAA  AP 

JACKSON 

1 

30  50 

120 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

JACKSON 

1 

30  46 

120 

FLA.    IND. S. FOR  BOYS 

2  3  5 

MAYO  5  NW 

5539 

B3  ]4 

6P 

6P 

MELBOURNE  WB  AIRPORT 

BREvARD 

MID 

MERRITT  ISLAND  5  S 

6P 

6P 

ROBERT  M.  00N4LD 

MIAMI  BEACH 

DADE 

2 

25  47 

3 

5P 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

MIAMI   WB  AIRPORT 

DADE 

25  49 

8 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

566B 

80  11 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MILTON  EXP  STATION 

6P 

6P 

AGR .    EXP ,    STAT  ION 

2  3  5 

MID 

5P 

2  J  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

GLADES 

7 

26  50 

22 

4P 

r.  A.  FLANDERS 

2  >  5  6 

MOUNTAIN  LAKE 

POLK 

27  55 

160 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

2  3  0 

Ml  PLEASANT 

5990 

84  42 

6P 

6P 

A .   N .  HUOBARD 

2  3  5 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

STATt  PARK 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

VOLUSIA 

2 

29  05 

10 

6P 

6P 

A.  B.  NOROMAN 

2  3  5 

NICEVILLE 

OKALOOSA 

5 

30  31 

60 

8A 

EGLIN  MELD 

2  3  5 

6251 

OSCEOlA 

80  59 

BP 

OCA  LA 

6414 

MAR  ION 

82  08 

BA 

OCALA  AIRPORT 

BP 

OKEECHOBEE  9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

7 

27  14 
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R.  L.  Anderson,  Section 
WEATHER 

The  average  temperature  of  71.5°  was  0.6°  above  normal  and 
the  precipitation  average  of  48.78  inches  was  4.55  inches 
below  normal.  Temperatures  averaged  well  below  normal  in 
February,  April  and  November,  and  much  above  normal  in  Aug- 
ust, September,  October  and  December.  A  reversal  of  seasons 
occurred  from  November  to  December  to  give  an  average  tem- 
perature for  December  1.3°  higher  than  that  for  November. 
The  summer  months,  June  through  September,  averaged  the  warm- 
est of  any  summer  since  records  have  been  kept  (61  years). 
Snow  or  sleet  fell  on  much  of  the  north  and  central  portions 
of  the  State  February  2nd-3rd.  A  pre-season  hurricane  off 
the  East  Coast  in  May  stayed  in  the  Atlantic  and  a  tropical 
storm  with  winds  well  under  hurricane  force  caused  very  heavy 
rains  as  it  crossed  the  southern  portion  of  the  State  in  Oct- 
ober. Tornadoes  were  reported  in  March,  May,  July,  and  Dec- 
ember. Hail  was  reported  in  April,  May,  June,  July,  and  No- 
vember . 

Picking  of  citrus  fruit  was  very  active  the  early  part  of  the 
year  and  small  amounts  of  fruit  were  still  going  to  market 
as  late  as  June.  Cold  weather  held  citrus  trees  semi-dormant 
through  February,  but  early  in  March  they  burst  into  full 
bloom  with  one  of  the  heaviest  and  most  uniform  bloom  that 
had  appeared  in  several  years.  Generous  rains  late  in  March 
and  through  April  enabled  trees  to  set  and  hold  a  heavy  crop 
of  fruit.  Considerable  late  bloom  appeared  ia  June  and  with 
favorable  weather  condition^  this  bloom  set  fruit  which  sized 
rapidly.  Small  amounts  of  citrus,  mostly  grapefruit,  were 
marketed  in  late  September.  Cold  weather  in  November  was 
favorable  to  citrus  in  aiding  ripening  processes  and  stopping 
tree  growth.  Cold  weather  was  unfavorable  to  tender  truck 
crops  in  January  and  most  of  February  but  these  crops  res- 
ponded nicely  to  milder  temperatures  late  in  February.  March 
temperatures  favored  tender  crops  but  precipitation  was  de- 
ficient until  near  the  end  of  the  month.  Crops  under  irri- 
gation progressed  well.  Dry  weather  and  high  winds  in  May 
injured  crops,  especially  watermelons,  on  high  lands  of  the 
north  and  central  portions  of  the  State.  Truck  growers  made 
good  progress  with  fall  and  winter  crops  in  September  only  to 
have  much  of  their  work  go  for  naught  due  to  heavy  rains 
early  in  October.  Vegetables  were  available  in  sufficient 
quantity  to  warrant  the  State  Farmer's  Market  at  Plant  City 
staying  open  all  summer.  Dry  weather  in  May  and  June  re- 
tarded field  corn  but  was  very  favorable  for  harvesting  the 
record  oat  crop.  A  record  crop  of  flue-cured  tobacco  was 
harvested  in  June  and  July  and  marketed  in  August.  Cotton 
picking  began  in  August  and  progressed  well  as  high  tempera- 
tures and  plenty  of  sunshine  caused  bolls  to  open  rapidly. 
October  provided  near  ideal  weather  conditions  for  harvesting 
staple  crops  in  the  northern  counties. 

SYNOPSIS  BY  MONTHS 

JANUARY  -  A  cold  wave  on  the  8th  brought  the  severest  weather 
of  the  month.  Minimum  temperatures  ranged  from  20°  at  Seco- 
tan  in  the  north  to  32°  at  Royal  Palm  Ranger  Station  in  the 
extreme  south  on  the  9th.  The  average  temperature  of  59.3° 
for  the  month  was  about  normal,  but  was  almost  nine  degrees 
below  the  average  for  January  1950.  Precipitation  averaged 
about  50%  of  normal  in  the  north  and  much  less  in  the  central 
and  southern  portions  giving  a  statewide  average  of  0.93 
inch,  or  about  35%  of  normal. 

FEBRUARY  -  Temperatures  climbed  to  86°  on  the  first  and  last 
days  of  this  month,  but  the  shortest  month  of  the  year  in- 
cluded a  temperature  of  10°  at  Crestview  (the  lowest  Febru- 
ary temperature  recorded  in  Florida  since  1905),  two  cold 
waves,  a  snow  storm,  and  cold  rain  that  was  instrumental  in 
causing  the  death  of  several  thousand  head  of  range  cattle. 
Temperatures  averaged  59.6",  one  degree  below  normal,  and 
the  precipitation  average  of  1.85  inches  was  only  about  60% 
of  normal. 

MARCH  -  Considering  the  entire  State,  temperatures  averaged 
a  little  above  normal  and  precipitation  totals  averaged  a 
little  below.  These  averages,  however,  mask  the  rather  im- 
portant extreme  weather  conditions  that  occurred  during  the 
month.  These  included  90°  temperatures  early  in  the  month, 
a  trace  of  snow  at  Crestview  the  13th,  heavy  rains  in  the 
northwest,  generally  light  rains  elsewhere  except  some  lo- 
cally heavy  showers  in  the  central  portion,  and  wind  storms 
on  the  12th  climaxed  by  the  peak  of  violence  -  a  tornado  - 
in  Sarasota  County. 

APRIL  -  Heavy  rain  in  Central  Florida  the  6-7th  was  the  major 
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feature  of  this  month's  weather.  Temperatures  averaged 
68.7°,  1.2°  below  normal,  and  ranged  from  34°  at  Secotan 
the  4th  to  93°  at  Hialeah  the  30th.  Cold  weather  again 
reached  the  north  portion  the  17th  sending  the  temperature 
down  to  39°  at  Glen  St.  Mary  on  the  morning  of  the  18th. 
About  80%  of  the  stations  recorded  the  month's  lowest  tem- 
perature on  the  4th  or  5th  and  over  40%  recorded  the  month's 
maximum  after  the  25th.  With  the  exception  of  1950,  this 
was  the  coldest  April  since  1940.  The  precipitation  average 
of  4.21  inches  was  about  one  third  more  than  normal  but 
distribution  was  such  that  the  extreme  northwest  portion 
received  near  normal  rainfall,  the  remainder  of  the  northern 
division  considerably  less  than  normal,  and  the  south  and 
central  portions  well  above  normal.  Stormy  weather  during 
the  period  from  the  18th  through  the  20th  gave  heavy  rain  in 
many  areas,  and  thunderstorms  produced  high  winds  in  Jack- 
sonville and  St.  Augustine  the  19th.  hail  at  Daytona  Beach, 
Lake  Alfred,  and  Fort  Pierce  the  19th.  and  at  Pompano  Beach 
the  20th.     Hail  fell  at  Marathon  Key  the  11th. 

MAY  -  A  pre-season  hurricane  in  the  Atlantic,  centered  less 
than  100  miles  east  of  the  Fort  Pierce-Stuart  area  on  the 
afternoon  of  the  17th,  came  no  closer  to  the  State  and  the 
only  effects  noted  were  fresh  winds  and  light  showers  along 
the  east  coast.  Local  thunderstorms  produced  hail  in  several 
areas.  Tornadoes  occurred  at  Carrabelle  and  Lake  City  the 
26th.  Temperatures  averaged  75.2°,  which  was  0.4°  below 
normal ,  and  ranged  from  43°  to  98° .  Most  stations  recorded 
the  lowest  temperature  for  the  month  during  the  period  6-8th 
or  15-17th  and  the  highest  after  the  20th.  Total  precipi- 
tation averaged  2.45  inches,  1.42  inches  below  normal.  Over 
the  extreme  northwest  portion,  from  Jefferson  County  west- 
ward, precipitation  averaged  above  normal  with  considerable 
local  variation,  but  elsewhere  precipitation  totals  were  far 
below  normal  at  most  stations.  Thunderstorms  on  the  4th  pro- 
duced heavy  showers  in  a  few  places,  high  winds  in  St.  Augus- 
tine, and  light  hail  in  the  Tallahassee-Madison-Dowling  Park 
area.  Hail  fell  in  Volusia  County  the  9th,  in  Santa  Rosa 
County  the  10th,  in  Madison  the  11th,  at  Clermont  the  20th, 
Orlando  the  21st,  and  Quincy  and  St.  Augustine  the  23rd. 
Strong  winds  caused  property  damage  at  Orlando  the  21st, 
Greenville  the  23rd,  and  Sanford  the  24th. 

JUNE  -  Temperatures  averaged  80.4°,  one-half  degree  above 
normal,  and  reached  100°  at  Federal  Point  the  14th.  Pre- 
cipitation averaged  4.68  inches,  about  70%  of  normal,  and 
ranged  from  0.59  inches  at  Tavernier  to  12.95  inches  at  Cross 
City.  Total  precipitation  was  above  normal  at  only  a  few 
stations  and  these  were  scattered  through  the  State. 
Thunderstorms  on  the  5th  and  7th  in  Sanford  attained  violent 
proportions.  Hail  fell  at  Sanford  the  7th,  Moore  Haven  the 
8th,  Jacksonville  Beach,  Lakeland,  Madison.  Monticello  and 
New  Smyrna  the  10th,  Secotan  the  14th,  and  again  at  Lakeland 
the  18th.  Thunderstorms  continued  active  through  the  last 
half  of  the  month  finally  removing  a  drought  threat  in  the 
Fort  Myers  area. 

JULY  -  The  average  temperature  of  81.7°  was  slightly  above 
normal.  Temperatures  ranged  from  58°  at  Jasper  the  9th  to 
102°  at  Jacksonville  Airport  and  Fernandina  the  14th.  Pre- 
cipitation averaged  7.33  inches,  which  was  .lust  under  normal, 
but  distribution  was  irregular.  Rain  was  deficient  along 
most  of  the  Atlantic  Coast  from  Fort  Lauderdale  to  Marine- 
land,  over  the  Gulf  Coast  Counties  from  Manatee  to  Citrus, 
and  over  the  interior  of  the  north  portion  with  the  excep- 
tion of  counties  bordering  the  Suwannee  River.  Elsewhere  the 
total  rainfall  for  the  month  was  above  normal  ,  and  consider- 
ably above  in  the  Or lando-Bartow-Fort  Myers  area  and  south- 
ward from  Lake  Okeechobee.  A  waterspout  was  observed  on  the 
11th  near  Captiva.  Lightning  caused  the  death  of  a  child  at 
Harold,  Santa  Rosa  County,  on  the  12th,  and  killed  23  fine 
hogs  at  Madison  on  the  18th.  A  thunderstorm  at  Madison  on 
the  17th  was  accompanied  by  high  winds,  and  hail  fell  at 
Brooksville  on  the  21st.  A  tornado  at  Ruskin  on  the  22nd 
destroyed  one  small  home.  High  winds  accompanied  a  thunder- 
storm at  Sanford  on  the  25th. 

AUGUST  -  No  tropical  storms  affected  the  State  this  month. 
Temperatures  averaged  83.3°,  equaling  August  1941,  the  warm- 
est August  since  state-wide  records  began  in  1891.  Tempera- 
tures were  high  throughout  the  month  and  extremes  ranged 
from  103°  at  Pensacola  the  30th  to  58°  at  Jasper  the  26th. 
About  one-third  of  the  stations  in  the  northern  division  re- 
corded temperatures  as  high  as  100° ,  and  the  extreme  of  99° 
in  the  central  and  southern  divisions  was  recorded  at  nine 
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stations.  The  prpcipitation  average  of  5.50  inches  was  about 
80%  of  normal,  the  driest  August  since  1942.  Rainfall  was 
considerably  abovo  normal  in  the  Gainesville-Cross  City-Seco- 
tan  area  and  averaged  near  normal  in  the  Bradenton-Fort  Myers 
-Fort  Pierce-Titusville  area.  Elsewhere,  precipitation  was 
well  below  normal.  Light  hail  occurred  at  Avon  Park  the  1st 
and  over  six  inches  of  rain  fell  at  Titusville  in  about  five 
hours  on  the  26th.  Lightning  caused  the  death  of  three  per- 
sons, a  sixteen  year-old  girl  at  Dover  the  19th,  a  farm  hand 
near  Fort  Myers  the  21st,  arid  a  fisherman  in  Tampa  Bay  on 
the  25th. 

SEPTEMBER  -  No  tropical  storms  reached  the  State  this  month. 
Temperatures  averaged  81.1°,  or  1.7°  above  normal,  to  equal 
September  1944,  the  warmest  September  since  1933.  Extreme 
temperatures  ranged  from  60°  at  Milton  and  Marianna  to  100° 
at  Cross  City,  DeFuniak  Springs,  Mount  Pleasant,  Quincy  and 
Palatka.  Precipitation  averaged  7.18  inches  which  was 
slightly  above  normal.  Rainfall  averaged  near  normal  in 
the  northern,  well  above  in  the  central,  and  considerably 
below  normal  in  the  southern  division.  Titusville  recorded 
the  most  rain  for  the  month  with  16.04  inches  and  Cape  Sable 
Ranger  Station  the  least  with  0.79  inches.  The  heaviest  rain 
in  one  day  was  8.75  inches  at  Apalachicola  on  the  9th.  Rains 
of  more  than  five  inches  in  one  day  were  recorded  at  Marine- 
land,  Palatka,  Pompano  Beach  and  Titusville. 

OCTOBER  -  A  tropical  storm  crossing  the  southern  part  of 
the  State  on  the  2nd  gave  torrential  rains,  but  winds  were 
well  below  hurricane  velocity.  The  month's  average  tempera- 
ture of  75.3°  was  2.3°  above  normal.  Extremes  ranged  from 
98°  at  Mt.  Pleasant  to  38'  at  Chipley  and  Niceville.  Only 
four  times  in  61  years  has  October  brought  higher  maximum 
temperatures  than  this  year.  The  precipitation  average  of 
4.73  inches  was  about  half  an  inch  above  normal.  Rainfall 
distribution  was  irregular.  Totals  were  well  above  normal 
near  the  upper  east  coast  and  over  the  southern  division 


except  in  the  extreme  south  portion.  From  Taylor  County 
westward  and  in  the  Orlando-Brooksville-Tampa  Bay  area  rain- 
fall was  much  below  normal. 

NOVEMBER  -  Light  hail  fell  in  Lake  City  the  15th  and  rains 
in  excess  of  six  and  one-half  inche.s  in  one  day  fell  at 
Brooksville  and  Saint  Leo  the  15-16th.  Three  sharply  de- 
fined periods  of  weather  occurred  this  month.  First,  a  very 
warm  period  at  the  beginning;  second,  a  period  of  heavy  rains 
the  15-17th;  and  third,  a  cold  period  the  18-20th.  Tempera- 
tures averaged  63.3°  (1.7°  below  normal)  and  ranged  from  92° 
at  Eustis  and  Stuart  on  the  2nd  to  23°  at  Marianna  the  18th. 
Wauchula  recorded  31°  on  the  19th  to  mark  the  southern  ex- 
tent of  freezing  temperatures.  Precipitation  totals  averaged 
4.10  inches  (1.88  inches  above  normal)  but  distribution  was 
such  that  all  stations  in  the  northern  and  central  divisions 
recorded  above  normal  amounts  while  most  stations  in  the 
souther'n  division  recorded  below  normal  amounts. 

DECEMBER  -  Tornadoes  were  reported  from  five  localities  this 
month  -  one  on  the  4th  and  four  on  the  18th.  No  deaths  or 
injuries  to  persons  resulted  from  these  storms.  Temperatures 
averaged  high.  The  mean  of  64.6°  (4.6°  above  normal)  places 
this  as  the  second  warmest  December  since  1932.  Extremes 
ranged  from  19°  at  Marianna  on  the  16th  to  89°  at  Tamiami 
Trail  40-Mile  Bend  on  the  23rd.  All  northern  and  middle  di- 
vision stations  recorded  the  lowest  temperature  for  the 
month  on  the  16th,  and  most  southern  division  stations  re- 
corded the  lowest  on  the  13th  or  16th.  The  highest  tempera- 
tures for  the  month  were  recorded  at  most  stations  during 
one  of  two  three-day  periods:  the  6-8th  or  21st-23rd.  Pre- 
cipitation averaged  above  normal  in  the  north,  slightly 
below  in  the  middle  division,  and  less  than  half  of  normal 
in  the  south.  All  stations  in  the  northern  division  re- 
ceived two  inches  or  more  of  rain  during  the  month ,  but  In 
the  south  several  stations  received  less  than  one-fourth 
inch.     -  J.T.B.B. 
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See  reference  note*  following  Statioo  Index 
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REFERENCE  NOTES 

Unless  otherwise  Indicated,  dlmeoslonal  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F;  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  Bovement  in 
miles.     Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  foot  note  following  Table  4. 

The  four  digit  Identification  numbers  in  the  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state.     Figures  and  letters 
following  the  station  name,  such  as   (2  SSW)   indicate    distance  in  miles  and  direction  from  the  Post  Office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  Cllmato logical  Data. 

No  record, 
-t-    Also  later  date  (dates)  or  months. 
*     Amount  Included  in  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  windshield, 
B     Adjusted  to  full  month. 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partially  estimated,  using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
U     1  to  9  days'   record  missing;  see  monthly  Climatological  Data  for  detailed  dally  record. 
R     Station  equipped  with  a  recording  gage  only. 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Rcsaittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents. 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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MILTON  EXP  STATION 

R 
R 

.  12 

.10 
.04 
.24 

2.  55 

-2.60 
-2.03 

2.44 
2.21 
2.09 
2.12 
2.17 

.06 
.09 

.  50 
1.17 

.  47 
.90 
10. 13 

-2.31 

-1 .73 

4.28 

4.38 
4.79 
5.30 
5.48 

2.03 
1.89 

3.65 
2.05 
1.66 
2.17 
2.  S3 

-  .35 
-4.98 

6.02 
5.08 
5.19 
11.99 

-1.98 

2.66 

5.23 
8.64 
7.47 
4.14 

-3.71 
1 .87 

5.66 

2.58 
5.13 
5.26 
5.18 

.23 
-  .62 

11.78 
1.97 
2.63 
3.14 

12.14 

4.48 

-5.51 

7,04 
6,58 
6,54 
8.01 
.76 

.45 
.27 

5.41 
.  51 
.  54 

.6I> 
3.4-^ 

3.24 

-2.58 

2.21 
.12 

1.06 
.45 

6.91 

-  .31 
-1.53 

32.92 
38.67 
40.93 
67.42 

-16.84 

MONTI CELLO 

MOORE  HAVEN  IjOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MVAXKA  RIVER  ST  PARK 

1.65 
.15 
.39 

-2.41 
-1.41 
-1.85 

.71 
1.99 
2.33 
1.42 

-3.59 
.05 
-  .04 
-3.32 

7.77 
.82 
2.61 
11.39 

3.97 
-1.18 
21 
7.12 

1  60 

3.31 
5.56 
2.36 

-1.80 
.52 
3.31 
-1.02 

4.07 
4.47 
1.17 
7.86 

.  11 

.49 
-3.63 
4.32 

7.33 
5.02 
9.33 
2.71 

1.13 
-4.59 

2  ,  33 
-3.04 

5.69 
11.63 
9.40 

2.9£ 

-1.35 
4.96 
1 .  54 

-3.53 

4.38 
5.03 
6.76 
5.74 

-3.70 
-3.37 
-2.04 
-  .74 

4.47 

6.20 
8.24 
2.78 

-  .96 

-  .58 
2.44 

-2.84 

2.  51 
7.74 
2.18 
1.44 

-  .61 
3.84 
-i.82 
-1.20 

9.61 
1 .36 
4.21 
6.34 
2.08 

7.07 

-  .13 
2.91 
3.90 

5.63 
.  11 
1.13 
5.67 
.54 

.62 

-  .7i 

-  .62 

55.42 
47.83 
53.31 

55.48 

-  1.32 

-  2.12 
2.74 

NAPLES 

NEW  SUfRNA  BEACH  4 

NICEVILLE 

NITIAW  1  S 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

R 

.50 
.15 

-2.08 

3.46 
2.52 

.80 

1.22 
8.72 

-2.02 
3.77 

1.44 
6.10 
3.26 

-  .60 
2.73 

1.12 
3.55 
2.02 

-2.71 
.43 

4.47 

1.90 

: 

4.61 
1.80 
7.84 
10.89 

-4.14 
-  .21 

9.54 
4.88 
4.78 
3.39 

-  .77 
-1.92 

10.30 
11.15 
8.69 
7.97 

4.96 
2.41 

17.52 
8.94 
1.10 
4.65 

2.75 
-2.64 

.01 
2.75 

4.57 

.62 

.24 
1 .91 
5.64 

.99 

-  .55 
.96 

: 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 
OCALA 

OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  BHCN  GATE 

R 

6 

.00 
.97 
.44 
.00 

-1.72 

2.21 
1.95 
2.20 

-  .74 

.33 
2.40 
1.79 

.25 

-1.32 

2.24 
3.  59 
5.40 

-  .43 
4.89 

4.80 

1 .22 
.98 
2  .  59 

-2.80 

8.14 
6.81 
2.97 

.86 

6.67 
4.27 
10.11 

-1.27 

7.03 
5.09 
8.54 

-1.00 
1.18 

4.48 

9.27 
8.83 
6.06 

3.26 

2.64 
1 .45 
15.18 

-  .31 

5.76 
5.52 
2,li 

4.09 
-  .03 

4.17 

4  .49 
.12 

.96 
-1.49 

52.7; 
45.21 
53.61 
47 . 12 

-  .42 
.82 

ORANGE  CITY  3  S 
ORANGE- SPRINGS  1  E 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 

R 

R 
R 

.42 
.48 

.59 
.  52 
.  54 

-1.93 

2.98 
1.74 
2.54 
2.28 
1 .79 

-  .03 

.74 
4.05 
1.01 

.96 
.  91 

-2.11 

2.29 
1.12 
5.22 
5.99 
3.47 

3.44 

2.01 
1.61 
1 .33 
1.40 
.  62 

-3.08 

6.97 
3.82 
5.51 
5.08 
5.73 

-2.07 

10.24 
15.04 
14.51 
7.37 

6.36 

5.88 
6.49 
9.21 
7.84 
4.77 

.98 

8.76 
5.89 
8.72 
9.34 
6.19 

2.64 

5.10 
3.40 
3.08 

-1.53 

7.01 
4.27 
4.SG 

3.19 

4.01 
2.14 
2.06 

-  .29 

51 .47 
58.98 
57.9! 

5.57 

PALATKA 
PANACEA 
PANAMA  CITY 
PANAMA  CITY  2 
PARISH 

R 

R 
R 

.88 
1.24 
1 .  82 
1.71 

.  58 

-1.64 
-2.25 

1 .62 
1.07 
.95 

1 . 91 

-1 .02 
-3.34 

3.27 
7.94 
5.49 
5.44 
1.16 

-  .24 
1.69 

1 .88 
1.69 
3.88 
3.60 
10.19 

-  .65 
.52 

1 .74 
4.40 
3.04 
1.85 
.  54 

-2.73 
-  .68 

3.89 
7.06 
3.62 
3.47 
2.68 

-2,75 
-  ,85 

9.68 
12.27 
8.75 
8.75 
11.37 

2.40 
1.76 

3.79 
5.83 
1.5^ 

-2.83 
-6.77 

14.46 
5.16 
4.14 

3.85 

8.21 
-2.82 

11 .78 
.08 

8.01 
-3.96 

4.32 
7.04 

2.40 

3.85 

3.42 
9.6! 

.01 
4.47 

60.9; 
50.01 

9.17 
-8.41 

PENNSUCO  4  NW 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  «B  CITY 
PETERS 
PLANT  CITY 

R 
R 

.02 
3.00 
1.99 

.05 

-2.00 

1.16 
1.81 
1.58 

2.20 

-2.76 

8.16 
8.45 
.  56 

3.68 

6.26 
5.  58 
3.93 

1.55 
4.05 

.00 
4.09 
3.44 
2.97 

.07 

2.66 
,9.57 
7.71 
2.65 

3,03 

9.48 
5.19 
8.11 
6.58 

1.34 

10.33 
2.87 
5.28 
3.87 

-2.74 
-2.64 

4.55 
9.21 
10.24 
2.56 

4.91 

.15 
,25 
5.99 

-3.95 

4.79 
4.86 
.61 

1.16 
1 . 37 

4.02 
3.30 
1.24 
2.26 

-1.35 
.09 

59.12 
60.79 
33.27 
45 .  4S 

2.94 

-  4.79 

POMPANO  BEACH 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

PUNTA  GORDA 

QUINCY  EXP  STATION 

RAIFORD  ST  PRISON 

.00 
.00 
.10 
1.59 

-2.14 
-2.89 

2.31 
1.75 
1.76 
1.63 

-  .07 
-2.94 

1.70 
.  68 
1.01 
10.28 

-1.20 
5.89 

2.11 
4.72 
4.15 
2.06 

1.95 
-1.65 
-  .66 

1 .86 
1.59 
.71 
8.02 

-2.90 
3.86 

5.03 
10.58 
4.18 
3.88 

-3.30 
-1,90 

6.64 
6.78 
9.51 
4.18 

1.97 
-2.89 

4.76 
7.13 
10.55 
4.84 

2.50 
-1.28 
-1.88 

10.68 

4.63 
3.54 

-3.59 
-1.54 

14.58 
8.78 

10,03 
1.69 

6.06 
-1.28 

.76 
1.80 
4.16 

6.6; 

2.60 
3.61 

.  22 
,05 
,91 
7,7e 

-  .94 
3.11 
-1.17 

50.65 

51.70 
56. IS 

.94 

.10 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1  R 

.26 
.97 
.85 
.  52 

-1.47 
-2.44 

2.89 
2.19 
2.48 
2.60 

-1.03 
-  .17 

.25 
2.30 
3.09 
4.95 

-  .94 
1.78 

7.27 
.84 
.89 

5.41 

-1.78 
3.09 

2.10 
1 .45 
1.22 
2.85 

-2.13 
-1.42 

2.66 
3.46 
3.71 
2.95 

-2.25 
-5.29 

6.50 
5.03 
6.21 

.66 
-1.89 

10.21 
1.46 
1.29 
5.93 

-3.61 
-2.84 

6.57 
9.64 
4.63 
7.08 

3.38 
.47 

6.06 
9.63 
10.78 
.80 

4.59 

-2.60 

.78 
5.95 
3.42 
8.34 

3.84 
6.26 

.32 
2.56 
2.22 
2.48 

-  .57 

-  .13 

46.94 

39.61 
50.12 

-  1.31 

-  5.38 

SAINT  MARKS  6  SE 
ST  PETERSBURG 
SANFORD 
SARASOTA 
SECOTAN 

3.89 
.93 
.77 
.69 

.19 
-1.70 
-1.58 

.70 
1.81 
2.81 
1.52 

-2.92 
-  .99 
.30 

8.35 
2.05 
.89 
1.00 

2.81 

-  .53 
-1.85 

1.75 
8.45 
4.28 
7.09 

-2.33 
6.18 
2.07 

4.70 
.85 

3.50 
.10 

1.43 

-2.22 
-    .  50 

3.35 
3.42 
4.60 
1 .58 

-3  37 
-2.48 
-2.  88 

8.25 
8.24 
10.96 
4.41 

2.15 
-  .95 
3.33 

3.35 
3.33 
3.78 
6.49 

-4.39 
-5.93 
-3.32 

4.80 
12.07 
10.45 

5.83 

-  .64 
4.35 
4.46 

1.40 
2.20 
6.26 
.60 

-2.59 
-1 .03 
1 .60 

8.30 
3.93 
4.48 
2.02 

5.10 
2.05 
2.71 

5.49 

2.85 
2.33 
.86 
4 . 56 

1 .08 
.14 
.06 

5-i.33 
50.13 
54.91 
32.19 
62 . 41 

-  3.48 

-  3.11 
4.40 

STUART 

TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAHI  CANAL 
TAMIAMI  TRL  40  UI  BD 
TA1*PA  WB  AIRPORT 

R 
R 

.  55 
1 .96 

.05 
1.15 

.  54 

_ 

-1 .80 
-2.15 

2.11 
1 . 79 
2.07 
1 .62 
2.06 

_ 

-2.40 

-    .  50 

.28 
7.43 
.37 
.89 
1 .99 

_ 

2.88 
-   .  44 

3.65 
1 .44 
3. IS 
4.53 
5.19 

-1 .96 
3.18 

5.04 
4.14 

.42 
1.93 
1.83 

_ 

.  59 
-1.16 

3.73 
4.60 
4.19 
1.99 
1.86 

_ 

-1 . 51 
-5.39 

5.20 
5.57 

8.70 
6.72 

_ 

-1.86 
-1.23 

8.27 
3.21 
rl4.38 
6.92 
7.37 

-3.43 
-  .81 

4.97 
6.68 
4.36 
3.16 
9.60 

1 .20 
3.18 

10.57 
.62 

6.23 
.84 

-2.17 
-2.25 

2.36 
8.44 

.67 
3.68 

5.67 
1 .96 

1.23 
4.77 

.60 
2.15 

.27 
.08 

47.96 
50.65 

38.39 
43.83 

; 

-  4.52 
-5.53 

TARPON  SPRINGS 
TAVERNIER 
TITUSVILLE  2  W 
TOHOPEKALIGA  CYP  CNL 
VENICE 

R 

.56 
1.20 
.00 
.20 
.  42 

-1.82 
-  .70 
-2.45 

1.68 

3.20 
2.28 
1 .93 

-1.04 
.50 

1.34 
.15 
.65 
.89 

1.82 

-1.43 
-1.45 
-2.18 

4.80 
3.65 
5.15 
9.31 
3.20 

2.67 
1.98 

I 

.34 
1.10 
2.69 

.36 

-2.73 
-3.10 
-2.18 

5.50 
.59 
6.02 

3.90 

-  .26 
-3.72 

-  .20 

9.10 
3.61 
6.77 

.62 
.49 
-  .56 

7.28 
5.68 
11.59 

4.63 

-1.88 
.41 

I 

5.30 
5.30 
16.04 

-1.61 
-2.37 
9.17 

.62 
5.05 
9.40 

-2  .  58 
-2.97 
3.77 

4.99 
.40 
2.64 

2.99 
-2.04 
.56 

2.41 
.38 
1 .88 

-  .21 
-1.14 

z 

43.92 
66.03 

-  7.28 
13.77 

VENUS  3  SE 
VEBSON 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCBULA  2  NW 
WEST  PALM  BEACH 

R 
R 

.00 
2.47 
.44 
.45 
.21 

-1.85 
-2.86 

1.98 
.97 
3.05 
1 .90 
2.04 

-  .32 

-  .94 

.40 
10.00 
.82 
1.10 
.34 

-1.08 
-3.04 

5.94 

3,17 
8.83 
8.26 
5,22 

6.36 
1.21 

.  56 
3.41 
3.29 
2.  28 
4.90 

-2.19 
.11 

4.21 
7,  81 
3.41 
5.04 
4.86 

-3.  70 
-3.13 

6.69 
4.66 
6.20 
8.84 
3.79 

.62 
-2.27 

6.42 
4.00 
4.92 
4.21 
1.57 

-4.07 
-4.77 

5.96 
4.87 
7.49 
8.37 
5.79 

.93 
-3.18 

9.68 
4.10 
6.53 

.42 
-3.49 

4.25 
2.48 
.64 

1 .26 
-2.82 

.99 
.96 
.69 

-  .82 
-1 .81 

53  37 
47.99 
36.58 

-  4.42 

-26.99 

WEST  PALM  BEACH  WB 
WINTER  HAVEN 

R 

.33 
.20 

-2.74 

2.59 
2.42 

-  .39 

.70 
2.17 

-2.68 

4.90 
7.36 

.89 

6.05 
.80 

1 .26 

6.34 
4.58 

-1-65 

7.97 
8.95 

1.91 

3.05 
6.66 

-3.29 

6.90 
8.41 

-2.07 

12.62 
1.57 

2.60 

.67 
4.94 

-2.79 

.71 
1.52 

-1.79 

52.83 
49.58 

-10.74 

SECTION  AVERAGE 

.93 

-1.80 

1.85 

-1. 16 

3.21 

-  .15 

4.21 

1.18 

2.45 

-1.42 

4.68 

-2.02 

7.33 

-  .16 

5.50 

-1.58 

7.18 

.36 

4.73 

.52 

4  . 10 

1.88 

2.58 

-  .20 

48.75 

-4.55 

• 


See  reference  notes  following  Stdbon  Index. 
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Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


FLORIDA 
1951 


Station 

3 

£ 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  iwiniTnuT 

Fiist  fall  mmimum 

of 

No.  of  days 
between  dates 

24°  or 
below 

28'  or 
below 

32  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

24'  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

APALACHICOLA  WB  CITY 

93 

8-  2+ 

21 

2- 

3 

2- 

3  (21°) 

2-  3  (21°) 

2-  8  (31*) 

11-18  (32*) 

12-16  (28°) 

None 

_ 

316 

283 

ARCADIA 

99 

8-12 

28 

1- 

9 

None 

1-  9  (28°) 

1-27  (32") 

None 

None 

None 

- 

AVON  PARK 

97 

6-  8+ 

33 

2- 

3 

None 

None 

None 

None 

BARTOW 

99 

8-13 

30 

2- 

3+ 

None 

None 

2-  3  (32°) 

11-19  (30*) 

None 

None 

289 

BELLE  GLADE  EXP.  STA 

94 

8-30 

31 

1- 

9 

None  . 
ft 

None 

1-  9  (31°) 

None 

None 

None 

_ 

BIG  CYPRESS   IND.  RES. 

99 

6-11  + 

- 

None 

None 

None 

None 

None 

_ 

_ 

BIG  PINE  KEY  INN 

95 

8-  7+ 

42 

2- 

4 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

BLOUNTSTOWN  2  E 

100 

8-  4 

16 

2- 

3 

2- 

4  (17*) 

2-10  (28°) 

3-14  (32") 

11-  8  (30°) 

11-18  (27°) 

None 

281 

239 

BRAD  E  NT  ON 

96 

6-24 

32 

1- 

27 

None 

None 

1-27  (32°) 

None 

None 

None 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

94 

6-13+ 

26 

2- 

3 

None 

2-  3  (26°) 

2-  4  (32^) 

12-16  (32°) 

None 

None 

_ 

_ 

315 

BUSHNELL  2  E 

97 

5-30+ 

24 

1- 

9 

1- 

9  (24^) 

2-  4  (28°) 

2-4  (28*) 

11-  9  (32°) 

11-19  (28*) 

None 

_ 

288 

278 

CAMP  BLANDING 

100 

7-16+ 

26 

2- 

4 

None 

2-  9  (28°) 

2-10  (31°) 

11-18  (31°) 

12-16  (26°) 

None 

- 

310 

281 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

96 

7-  4 

37 

1- 

9 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

■ 

CAPTIVA 

96 

8-28 

- 

None 

None 

None 

None 

None 

~_ 

I 

CARRABELLC 

98 

8-  2 

15 

2- 

3 

2- 

8  (24") 

3-14  (26") 

3-15  (29") 

11-  9  (28*) 

11-  9  (28^) 

12 

-16  (24°) 

311 

240 

239 

CEDAR  KEY 

97 

8-  2+ 

26 

2- 

3 

None 

2-  3  (26°) 

2-  8  (31") 

12-16  (29*) 

None 

None 

_ 

_ 

311 

CHIPLEY  3  E 

99 

7-16 

16 

2- 

2+ 

2- 

4  (19°) 

2-  9  (27*) 

3-16  (32") 

11-  8  (29°) 

11-  9  (28°) 

12 

-16  (22") 

315 

273 

237 

CLEARWATER 

95 

6-26+ 

35 

2- 

4 

None 

None 

No  ne 

None 

None 

CLERMONT  6  S 

99 

7-1^  + 

2S 

2- 

3 

None 

None 

2-  3  (29°) 

None 

None 

None 

CLEWISTON  U  S  ENG. 

96 

6-11 

38 

2- 

3 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

_ 

_ 

_ 

COCONUT  GROVE  7  S 

95 

8-31 

34 

1- 

9 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

_ 

_ 

_ 

COMPASS  LAKE 

101 

8-22 

15 

2- 

3 

2- 

5  (24") 

2-  9  (25°) 

3-16  (30'*) 

11-  8  (31°) 

11-18  (26*) 

12 

-16  (23") 

314 

282 

237 

CRESCENT  CITY  2  SW 

98 

5-  3+ 

25 

1- 

9 

None 

2-  3   (27' ) 

2-  8  Ol'') 

11-18  (32°) 

None 

None 

283 

CRESTVIEW  CAA  AP 

101 

7-17 

10 

2- 

3 

2- 

8  (23") 

2-  8  (23°) 

3-14  (32°) 

11-  3  (29°) 

11-  8  (28°) 

11 

-18  (24") 

283 

273 

234 

CROSS  CITY  CAA  AP 

101 

7-16 

18 
< 

2- 

4 

2- 

5  (24°) 

2-  9  (27°) 

2-  9  (27°) 

11-  8  (30°) 

11-  9  (27") 

None 

_ 

273 

272 

DAYT(WA  BEACH 

98 

8-  5 

32 

1- 

9+ 

None 

None 

2-  3  (32°) 

None 

None 

None 

_ 

_ 

_ 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

96 

6-  9 

30 

1- 

None 

None 

2-3  (31°) 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

101 

7-13  + 

12 

2- 

3 

2- 

4  (23^) 

2-  8  (25°) 

3-14  (32°) 

11-  8  (29°) 

11-18  (25*) 

12 

-16  (22°) 

315 

283 

239 

DE  LAND 

96 

7-15  + 

27 

1- 

9 

None 

1-  9  (27°) 

2-  4  (32") 

11-19  (31°) 

None 

None 

288 

DRY  TORTUGAS 

93 

8-  4+ 

51 

1- 

9+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

_ 

_ 

_ 

EUSTIS  2  S 

98 

7-15  + 

32 

2- 

3 

None 

None 

2-  3  (32°) 

None 

None 

None 

_ 

_ 

EVERGLADES 

97 

6-13+ 

33 

1- 

9 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

FEDERAL  POINT 

29 

2- 

2 

None 

2-  8°"31*) 

i£— Xb    \j£  ) 

None 

311 

FELLSMHRE 

98 

6-  7 

33 

1- 

9+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

FERNANDINA 

102 

7-14+ 

26 

2- 

2 

None 

2-  2  (26°) 

2-  8  (29°) 

2-16  (30°) 

None 

None 

311 

FORT  LAUDERDALE 

33 

1-26 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

_ 

_ 

FORT  MY  HIS  WB  AP 

97 

6-13  + 

33 

1- 

9 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

FORT  PIHtCE 

95 

8-  7+ 

35  • 

1- 

9 

None 

None 

None 

None 

None 

GAINESVILLE  UNIV. 

99 

7-17 

26 

1- 

9+ 

None 

2-  3  (26°) 

2-  9  (31°) 

11-19  (31°) 

12-16  (28=) 

None' 

316 

283 

GLEN  SAINT  MARY 

99 

7-15+ 

19 

2- 

4 

2- 

5  (24°) 

2-  9  (26°) 

3-15  (32*) 

11-  4  (30°) 

11-18  (27°) 

None 

_ 

282 

234 

HI  ALEAH 

94 

6-15 

34 

1- 

9 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

_ 

- 

- 

HIGH  SPRINGS 

100 

7-16 

23 

2- 

4 

2- 

4  (23°) 

2-  5  (27°) 

2-  9  (31*) 

11-  9  (29°) 

11-19  (27°) 

None 

- 

287 

273 

BILLIARD 

99 

7-14  + 

23 

2- 

4 

2- 

4  (23°) 

2  —  9   (2  7  °  ) 

3-14  (31°) 

1 1 —  9  X32 " ) 

12-16  (25") 

None 

310 

240 

HOMESTEAD  EXP.  STA. 

96 

5-29 

30 

1-26 

None 

None 

1-26  (30°) 

None 

None 

None 

_ 

HYPOLUXO 

96 

5-  4 

37 

1- 

9 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

_ 

- 

- 

INVERNESS 

29 

2- 

3 

None 

None 

2-  3  (29°) 

11-19  (32°) 

None 

None 

_ 

289 

JACKSONVILLE  WB  AP 

102 

7-14 

26 

1- 

9+ 

None 

2-  8  (28") 

2-  9  (31°) 

11-18  (31*) 

12-16  (27) 

None 

- 

i  1 ; 

282 

JACKSONVILLE  BEACH 

97 

8-  8+ 

26 

2- 

2 

None 

2  —  8   (28*  ) 

2-  9  (32°) 

11—19  (32°) 

None 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

98 

7-14+ 

25 

2- 

2 

None 

2-  2  (25°) 

2-8   (2  9*) 

11-18  (32°) 

12-16  (28°) 

None 

_ 

317 

283 

JASPER  10  E 

99 

7-16 

19 

2- 

4 

1- 

27  (24°) 

3-14  (28*) 

3-16  (30*) 

_ 

None 

_ 

- 

- 

KEY  WEST  WB  AP 

95 

7-23 

48 

2- 

3 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

_ 

KEY  WEST  WB  CITY 

95 

8-  8+ 

47 

1- 

9 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

KISSIMHEE 

99 

6-  9+ 

29 

1- 

9 

None 

2-  3  (32°) 

None 

LA  BELLE 

99 

6-  8+ 

27 

1- 

9 

- 

1-  9° (27°) 

1-27  (31°) 

None 

None 

None 

_ 

LAKE  ALFRED  EXP.  STA. 

96 

7-14+ 

26 

1- 

9 

None 

1-  9  (26°) 

2-  3  (30") 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

LAKE  CITY  2  E 

100 

8-12 

22 

2- 

2+ 

2- 

4  (22°) 

2-  9  (27°) 

3-16  (32°) 

11-  9  (32*) 

12-16  (25^) 

None 

- 

310 

238 

LAKE  HIAWASSE 

97 

6-25  + 

30 

1- 

9 

None 

None 

2-  3  (32°) 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

LAKELAND  WB  CITY 

97 

7-14 

30 

2- 

3 

None 

2-  3  (30°) 

None 

LAKE  PLACID  3  SW 

99 

6-  ftf 

31 

1- 

9 

None 

None 

1-  9  (31°) 

None 

None 

None 

_ 

_ 

LOXAHATCHEE 

95 

6-10+ 

34 

1- 

9+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

MADISON 

101 

7-16 

20 

2- 

2 

2- 

4  (22°) 

2-  8  (26°) 

3-14  (30") 

11-  9  (32°) 

11-18  (27*) 

12 

-16  (24°) 

315 

283 

240 

MARATHON  VACA  KEY 

44 

1- 

9 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

MARIANNA  CAA  AP 

100 

8-29 

16 

2- 

3 

2- 

4  (18°) 

2-  9  (27") 

2-  9  (27") 

11-  8  (30*) 

11-18  (27*) 

12 

-16  (23°) 

315 

282 

272 

MARIANNA  IND  SCHOOL 

99 

7-16 

13 

2- 

3 

2- 

4  (20°) 

2-  9  (26°) 

3-14  (32°) 

11-  3  (30*) 

11-  a  (27°) 

11 

-18  (23") 

287 

272 

234 

MAYO  5  NW 

98 

7-15+ 

18 

2- 

4 

2- 

5  (23°) 

2-  9  (27") 

3-14  (32") 

11-  8  (32°) 

11-20  (27') 

None 

- 

284 

239 

MELBOURNE  WB  AP 

95 

8-  8 

34 

1- 

9 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

MERRITT   ISLAND  5  S 

95 

7-14  + 

34 

2- 

3 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

MIAMI  BEACH 

95 

8-30 

38 

2- 

3 

None 

None 

None 

None 

MIAMI  WB  AP 

95 

8-30 

36 

1- 

9 

None 

None 

None 

None 

None 

_ 

- 

MIAMI  WB  CITY 

92 

8-30 

36 

1- 

9+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

MILTON  EXP  STATION 

99 

8-13 

11 

2- 

3 

2- 

4  (18°) 

2-  8  (25°) 

3-15  (32°) 

11-  3  (31°) 

11-  8  (27°) 

11 

-18  (24") 

287 

273 

233 

MONT  ICQjLO 

99 

8-  3+ 

18 

2- 

3 

2- 

5  (24°) 

2-  9  (28°) 

3-14  (31°) 

11-  8  (30*) 

11-18  (27°) 

12 

-16  (23°) 

314 

272 

239 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

98 

6-10 

30 

1- 

9 

None 

None 

2-  3  (32°) 

None 

MOUNTA IN  LAKE 

6-  1 

1- 

9 

None 

None 

1-27  (30*^) 

None 

None 

None 

_ 

. 

- 

irr.  PLEASANT 

100 

9-  4 

14 

2- 

3 

2- 

4  (19=) 

2-  9  (28°) 

3-14  (31") 

11-  8  (32") 

12-16  (22°) 

12 

-16  (22°) 

315 

310 

239 

NAPLES 

94 

7-15+ 

_ 

None 

None 

None 

- 

NBV  SMYRNA  BEACH  4  N 

97 

8-  4+ 

30 

1-27 

None 

None 

2-  3  (32°) 

None 

None 

None 

- 

- 

NI CEV  ILLE 

7-18 

11 

2- 

3 

2- 

9  (24") 

2-  9  (24°) 

3-31  (32*) 

12 

-16  (21°) 

310 

^99 

28 

1- 

9+ 

None 

2-  3  (28*) 

2-  8  (32^") 

11-19  (32*) 

None 

None 

_ 

- 

284 

OCALA  AP 

100 

7-15 

21 

1- 

9 

1-27  (24°) 

2-  4  (26°) 

2-  9  (29") 

11-  9  (30°) 

11-19  (28") 

None 

- 

288 

273 

OKEECHOBEE  HHCN  GATE  6 

95 

8-21 

34 

1- 

9 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

ORLANDO  WATER  PLANT 

97 

7-15+ 

33 

1- 

9+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

ORLANDO  WB  AP 

96 

6-27+ 

30 

1- 

9 

None 

None 

2-  3  (31") 

None 

PALATKA 

101 

7-15 

28 

2- 

3 

None 

2-  3  (28°) 

2-  8  (31") 

12-16  (32°) 

None 

None 

- 

311 

PANAMA  CITY 

99 

7-17 

17 

2- 

3 

2- 

3  (17^ 

2-  4  (25°) 

2-  6  (29°) 

11-18  (31°) 

12-16  (26*) 

None 

- 

315 

283 

PENSACOLA  CAA  AP 

103 

8  30 

13 

2- 

3 

2- 

4  (24°) 

2-  8  (28°) 

3-14  (32°) 

11-  3  (32*) 

11-18  (27°) 

None 

- 

283 

234 

PENSACOLA  WB  CITY 

99 

8-30 

13 

2- 

3 

2- 

3  (13°) 

2-  3  (13°) 

2-  8  (29*) 

11-  3  (32°) 

11-18  (27^) 

None 

- 

288 

268 

PLANT  CITY 

25 

1- 

9 

None 

1-  9  (25°) 

2-  4  (30°) 

None 

POMPANO  BEACH 

96 

8-  8 

34 

1-26 

None 

None 

None 

None 

None 

_ 

PUNTA  GORDA 

100 

7-17 

34 

1- 

9 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

100 

7  17+ 

15 

2- 

3 

2- 

4  (20°) 

2-  9  (26°) 

3-16  (32°) 

11-  8  (31*) 

11-18  (28°) 

12 

-16  (23") 

315 

282 

237 

RAIFORD  STATE  PRISON 

99 

8-29+ 

24 

2- 

4 

2- 

4  (24°) 

2-  5  (27°) 

2-  9  (30") 

11-  9  (31*) 

12-16  (27°) 

None 

314 

273 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

32 

1- 

9 

None 

None 

1-  9  (32") 

None 

None 

None 

SAINT  AUGUSTINE 

98 

6-10+ 

28 

2- 

2 

None 

2-  2  (28°) 

2-  8  (30°) 

12-16  (32*) 

None 

None 

311 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

97 

8-  8 

29 

1- 

9+ 

None 

None 

2-  9  (31°) 

None 

None 

None 

SAINT  LEO 

97 

7-13+ 

29 

2- 

3 

None 

None 

2-  3  (29°) 

None 

None 

None 

SAINT  HARKS  6  SE 

97 

7-10+ 

17 

2- 

4 

2- 

5  (20°) 

2-  9  (28°) 

2-  9  (28°) 

11-  8  (31*) 

11-18  (27°) 

12 

-16  (24*) 

314 

282 

272 

See  tefarence  notes  following  Station  Index. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  ^^o«>?* 

T«bl«  3-Conlinued.       _2lL 


StAtioo 

i 

£ 

Date 

Lowest 

Date 

Laat  spring  mimmuz 

First  tall  nunimiuc 

of 

No.  of  days 
between  dates 

24°  or 
below 

28"  or 
below 

32°  or 
below 

32°  oi 
below 

28°  or 
below 

24"  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32"  or 
below 

ST .  PtTERSBURG 

96 

6-26-f 

33 

2-  3 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

_ 

_ 

SA  NFORD 

97 

7-30 

30 

1-27 

None 

- 

2-  3  (32**) 

None 

None 

None 

- 

- 

96 

9-21+ 

34 

2-  3 

ft**?o  ^  o  \ 

None 

SECOTAN 

101 

7-17 

16 

2-  4 

2-  9  (24  ) 

3-31  (32°) 

None 

- 

77 

999 

STUART 

99 

6-  9 

33 

1-  9 

None 

None 

None 

none 

None 

None 

Thi  1  AtllQ^Cf   Wn  AD 
1  nLilj  Alt  AO>>£iC    rfO  nf 

99 

7-15+ 

18 

2-  3 

2-  4  (20°) 

2-  8  (28°) 

3-14  (32°) 

11-  8  (32°) 

12-16  (26°) 

None 

311 

239 

TAMIAUI  TRL  40  U I  BEND 

98 

6-  9+ 

37 

2-  3+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

98 

6-24 

31 

2-  3 

None 

None 

2-  3  (31") 

None 

None 

None 

] 

-_ 

TARPON  SPRINGS 

96 

7-16+ 

32 

2-  4 

None 

None 

2-  4  (32^) 

None 

None 

None 

TAVERNIER 

96 

8-  8+ 

42 

2-  3 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

TITUSVILLE  2  W 

98 

6-10 

29 

1-27 

None 

None 

1-27  (29*) 

None 

None 

None 

VERO  BEACH  CAA  AP 

94 

6-  9+ 

34 

1-  9 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

WAUCHULA  2  NW 

98 

6-  8 

28 

1-  9 

None 

1-  9  (28°) 

1-27  (29°) 

11-19  (31') 

None 

None 

286 

WEST  PALM  BEACH 

92 

5-23  + 

37 

2-  3 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

96 

6-10+ 

38 

1-  9+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

WINTER  HAVEN 

97 

7-  9+ 

32 

1-  9+ 

None 

None 

2-  3  (32°) 

None 

None 

None 

See  reterence  notes  following  Station  Index 


Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


FLORIDA 
1951 


Stabon 

Jan. 

Fab. 

Mai. 

Apr. 

May 

luxM 

July 

AUQ. 

Sapt 

Oct. 

Not. 

Dk. 

Annual 

BAY  LAKE 

EVAP 
DEP 
WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
DEP 
WIND 

-^!30 

-^izi 

5426 

-1 .10 

.76 
5271 

2.01 

6 . 10 
-  .22 

5  .97 
-  .39 

6 . 05 
.72 

B5.41 
.38 

4  . 02 
.25 

3 . 74 
.73 

65 . 60 
2.55 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4  (a) 

EVAP 
DEP 
WIND 

3. 15 

3.76 

5.24 

4.73 

6.41 

5.89 

3.  29 

4.08 

B4.30 

B4.07 

3.46 

3.  31 

51.69 

CLEWISTON  U.   S.   ENGINEERS  (a) 

EVAP 
DEP 

WIND 
MAX 
MIN 

3.42 

74 
48 

3.80 

^78 
47 

5.35 

84 

60 

5.47 

93 
64 

7.69 

90 
56 

7.55 

99 
76 

4.77 

100 
78 

4.96 

101 
81 

5.13 

99 
80 

B4.39 
- 

3.84 

- 

3.05 

82 
58 

59.42 
- 

HIALEAH 

EVAP 
DEP 
WIND 

*  .82 
1122 

.21 
1662 

.31 
1746 

-  .81 
X802 

1 .43 

1.28 

B7 . 23 
.59 
1020 

B7 . 17 
.39 
808 

7.41 
1.69 
1241 

B5 . 42 
.28 
1124 

B5 . 28 
1.25 
1477 

- 

- 

LAKE  PLACID  2  S» 

EVAP 
DEP 
WIND 

- 

- 

- 

- 

1^68 

B6 . 36 

6.80 

B5 . 96 
656 

B4 . 90 
727 

V6 . 50 
V1742 

- 

LOXAHATCHEE 

EVAP 
DEP 
WIND 

-  .66 

-  .40 

-1.17 

-l!48 

-  .44 

-^!25 

-^!86 

B4 . 98 
-1.73 

B4  .48 
-1.61 

B3 . 78 
-1.50 

2.71 
-1.25 

2.  13 
-1.01 

53 . 85 
-12.36 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
DEP 
WIND 

B5 . 83 

4.65 

4.22 

72 . 54 

1110 

1767 

2018 

2116 

2356 

1621 

1192 

1255 

1750 

2296 

2284 

2265 

22030 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 
DEP 
WIND 

3 . 03 

B3 . 14 

- 

5 . 09 

- 

7 .48 

- 

6.41 

7.01 

5 . 10 

4  . 89 

3 . 56 

- 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
DEP 

-  .23 
914 

B4.02 
1186 

-  .29 
1020 

-l!08 
1247 

-  .44 
1540 

-*!25 
826 

^^!l3 
581 

1.18 
670 

'l!25 
739 

-^!l8 
1239 

B3.00 
1218 

-^.59 
985 

-*^!69 
12165 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

EVAP 
DEP 
WIND 

3.92 

4.27 

6.26 

6.39 

8.90 

8.67 

5.51 

6.24 

5.80 

B4.24 

4.  30 

3.47 

67.97- 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BO 

EVAP 
DEP 
WIND 

3.43 
-  .04 

4.21 
-  .05 

5.74 
-  .20 

85.96 
-  .86 

8.  14 
.89 

7.50 
.81 

B5.51 
-  .87 

6.67 
.22 

5.28 
-  .56 

B5.67 
.36 

4  .42 
.40 

3.84 
.76 

66.37 
.86 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

(a)     Evaporation  measured  In  pan  36  x  38  inches. 


See  rafsrofioe  notaa  following  StatioD  Index, 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Coxmty 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

to 
tables 

1  Temp-  1 

1  Month 
opened 

Month 
closed 

5 

29  '.'. 

84  59 

13 

49 

49 

ARCADIA 

iwi 

DE  SOTO 

5 

27  11 

81  46 

65 

51 

1  2  3 

AVON  PARK 

0369 

HIGHLANDS 

7 

2  7  36 

81  30 

145 

54 

54 

1  2  3 

037'» 

HIGHLANDS 

7 

2  7  36 

81  31 

145 

11 

0^78 

5 

27  SA 

81  50 

115 

65 

65 

12  3 

0520 

H 1 LLSBOROUGM 

28  04 

82  30 

51 

eELLF  GlADE  KXP  STATION 

0611 

PALM  BEACH 

7 

26  39 

80  39 

u 

12  3  4 

BELLE  GLAOE  MRN  GATE  t. 

0616 

PALM  BEACH 

7 

26  A2 

80  42 

1  0 

1 1 

2  4 

26  19 

30  59 

17 

2 

2 

07<.7 

MONROE 

5 

2'.  AO 

81  22 

6 

2 

2 

0765 

OKALOOSA 

5 

30  53 

86  43 

9 

BLOUNTSTOWN  Z  E 

080'* 

CALHOUN 

1 

30  26 

85  02 

51 

39 

39 

1  2  3 

BOCA  BATON  5  W 

OB<.S 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

80  10 

19 

10 

2 

5 

26  20 

81  45 

10 

09^.0 

5 

27  30 

82  34 

17 

68 

68 

0975 

Suwannee 

10 

29  58 

32  56 

45 

7 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

30  26 

84  58 

11 

2 

BROOKSVILLE  CHIN  HL 

lOt.6 

HERNANDO 

5 

28  33 

82  22 

275 

59 

59 

1   2  3 

28  38 

82  19 

200 

1056 

5 

28  38 

82  20 

200 

4 

BUSriNELL  2  c 

1 163 

5 

28  40 

82  06 

75 

15 

15 

CAMP  BLAND ING 

1218 

CLAY 

8 

29  59 

81  59 

190 

9 

1  2  3 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

80  38 

36 

12 

2 

5 

30  36 

87  19 

145 

3 

CAPE  S»*0LE  RANGER  5JA 

1305 

5 

25  11 

60  54 

4 

1 

I 

JAN. 

1310 

5 

26  31 

82  11 

3 

12 

1  2 

CABRA6ELLE 

1356 

FRANKL IN 

5 

29  50 

94  40 

54 

54 

1  2  3 

CARYVILtE 

1388 

WASHINGTON 

3 

30  47 

85  50 

23 

1^.32 

5 

29  08 

83  02 

15 

53 

1  2  3 

1502 

6ADSEN 

30  42 

84  62 

11 

15'. 

WASHINGTON 

3 

30  48 

85  30 

13 

CHRISTMAS   7  WNW 

1565 

ORANGE 

8 

28  33 

61  06 

5 

2 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

6 

27  57 

62  48 

34 

1  2  3 

16^1 

3 

28  27 

81  46 

59 

59 

16^9 

7 

26  45 

80  55 

18 

165*. 

26  45 

60  55 

20 

3 

3 

11 

COCONUT  GROVE  7  S 

1716 

OADt 

2 

25  39 

80  18 

10 

28 

28 

1  2  3 

COMPASS  LAKE 

1  775 

JACKSON 

5 

30  36 

85  23 

120 

21 

21 

1  2  3 

COOT  PAY  RANGER  STA 

MONROE 

25  11 

JAN 

1978 

PUIMAN 

8 

29  26 

81  31 

50 

53 

53 

1986 

OKALOOSA 

5 

30  48 

86  34 

268 

10 

11 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

5 

29  3B 

83  06 

42 

10 

1  1 

1  2  3 

DANIA  5  W 

211A 

BROWARD 

2 

26  04 

BO  12 

7 

1  1 

2 

2158 

2 

29  11 

81  03 

34 

38 

38 

2220 

3 

30  43 

66  07 

268 

53 

53 

DE  LANP 

2229 

VOLUSIA 

8 

29  01 

81  18 

27 

63 

49 

1   2  3 

DOWLING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10 

30  15 

83  13 

2 

2827 

8 

28  50 

81  41 

85 

61 

61 

2850 

5 

25  51 

81  23 

6 

2b 

25 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUT^WN 

e 

29  45 

81  32 

5 

60 

60 

1  2  3 

FELOA 

2923 

HENDRY 

2 

2936 

2 

27  46 

80  35 

25 

39 

39 

29't'. 

2 

30  41 

81  28 

22 

55 

55 

3137 

OKEECHOBEE 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

1  2  3 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

3iec 

LEE 

5 

26  34 

12  3 

FORT  PIERCE 

3207 

2 

27  25 

80  19 

5 

51 

51 

12  3 

3316 

8 

29  39 

82  21 

!65 

55 

59 

12  3 

GLEN  SAINT  MARY 

9 

30  15 

56 

1  2  3 

CfV'CevILLe  J  E 

3538 

JACKSON 

3 

30  56 

85  29 

2 

GRAPE  HAMMOCK  3  W 

3571 

POLK 

2  7  48 

!^ 

2 

371B 

7 

28  06 

81  39 

P.1AY 

38A0 

ORANGE 

28  22 

81  13 

70 

9 

i 

3909 

2 

25  50 

80  17 

e 

1 1 

1  1 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

10 

29  50 

82  35 

75 

1  2  3 

HILLIARD 

3978 

NASSAU 

9 

30  41 

61  55 

82 

41 

^l 

1  2  3 

MI  llsborough 

82  14 

50 

'.076 

OSCEOLA 

8 

28  n 

80  53 

12 

10 

MOMESTE.AD  ExP  STATION 

A091 

2 

25  30 

80  30 

11 

41 

41 

MYPOLUXO 

PALM  BEACH 

1   2  3 

INGL IS 

'.273 

LEVY 

29  02 

82  41 

10 

4289 

26  50 

82  20 

70 

52 

62 

1  2  3 

1 SLEWORTH 

'.332 

ORANGE 

8 

28  28 

61  33 

115 

34 

fcSSB 

8 

30  25 

61  39 

25 

15 

15 

JACKSONVILLE  BEACH 

'.366 

DUVAL 

30  17 

81  24 

10 

!0 

10 

1  2  3 

JACKSONVILLE  CITY 

DUVAL 

30  20 

81  39 

18 

80 

80 

1  2  3 

'.393 

10 

30  31 

82  47 

150 

39 

39 

KENDALL  Z  ESE 

'.516 

DADE 

2 

25  40 

80  17 

18 

10 

2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

'.570 

MONROE 

6 

24  35 

81  42 

7 

11 

1 1 

1  2  3 

KEY  WEST  WB  CITY 

'.575 

MONROE 

5 

24  33 

81  48 

5 

81 

Bl 

1   2  3 

K IS5IMMEE 

'.620 

OSCEOLA 

7 

28  18 

81  25 

69 

56 

I   2  3 

KISSIMMEE  2 

^.629 

OSCEOLA 

7 

28  18 

81  24 

60 

1  1 

2 

LA  BtLLE 

<.662 

HENDRY 

5 

26  44 

81  25 

13 

21 

21 

1   2  3 

LA  SELLE  2  NW 

'.66? 

MENDRY 

5 

26  46 

81  27 

16 

2 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

1.707 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

180 

35 

35 

1  2  3 

Station 

Index  No. 

County 

1  Drainage  4  I 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

rieier 

to 
tables 

Temp.  1 

Piecip.  1 

Ev.p.  1 

fMonth 
1  opened 

!  Month 
closed 

4731 

82  35 

LAKE  MIAWASSE 

ORANGE 

26  35 

1  2  3 

LAKELAND  W6  CITY 

4797 

POLK 

5 

28  02 

81  59 

215 

36 

1  2  3 

LAKE  PLACID  2  SW 

4645 

H IGHLANDS 

7 

81  23 

90 

19 

19 

1 

LAKE  TRAFFORD 

4866 

81  29 

27 

9 

JEFFERSON 

LEESBURG 

4980 

LAKE 

e 

28  49 

81  52 

2 

LIGNUMVITAE  KEY 

5035 

MONROE 

2 

24  54 

80  42 

11 

2 

LONGBOAT  KEY 

5124 

SARASOTA 

5 

82  40 

I 

1 

AUG. 

LOXAMATCMEE 

5182 

PALM  BEACH 

80  16 

14 

U 

11 

11 

5237 

MA  R I  ON 

8 

81  52 

MADISON 

52  75 

MADISON 

10 

30  26 

63  25 

145 

48 

51 

1  2  3 

MARATHON  VACA  KEY 

5351 

MONROE 

5 

24  43 

81  06 

2 

2 

12  3 

MAR  I ANNA  CAA  AIR  PORT 

5367 

JACKSON 

1 

85  11 

120 

3 

3 

MAR  I ANNA  IND  SCHOOL 

53  72 

1 

85  12 

120 

51 

51 

5391 

2 

81  13 

10 

10 

MAYO  5  NW 

5539 

LAFAYETTE 

5 

30  06 

83  14 

3 

3 

1  2  3 

MELBOURNE   10  WNW 

56  0  7 

BREVARD 

8 

28  07 

80  45 

SEPT 

2 

MELBOURNE  WB  AIRPORT 

5612 

BREVARD 

2 

80  36 

23 

14 

14 

12  3 

5643 

BREVARD 

2 

80  41 

8 

69 

73 

12  3 

5658 

2 

80  06 

3 

11 

1 1 

MIAMI    WB  AIRPORT 

5663 

DADE 

2 

25  49 

80  17 

8 

13 

13 

1  2  3 

MIAMI   WB  CITY 

5668 

OAOE 

2 

25  47 

80  11 

8 

56 

56 

1  2  3 

5793 

5 

67  11 

4 

5879 

5 

83  52 

2  02 

48 

48 

58  95 

7 

81  05 

22 

33 

33 

11 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

7 

27  55 

81  35 

30 

I  2  3 

MT  PLEASANT 

5990 

6ADSEN 

30  40 

46 

1  2  3 

MYAKKA  R I VER  STA  PARK 

6066 

SARASOTA 

5 

62  19 

20 

B 

6078 

5 

61  47 

4 

11 

11 

tNEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

621  0 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

5 

30  -l 

1  2  3 

NITTAW   1  S 

6251 

OSCEOLA 

27  56 

80  59 

60 

2 

N  NEW  RVR  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

7 

80  43 

U 

2 

N  NEW  RVR  CANAL  2 

6323 

BROWARD 

80  33 

- 

11 

6414 

MAR  ION 

5 

82  08 

53 

12  3 

OCALA  AIRPORT 

6419 

MARION 

5 

29  10 

82  09 

1  2  3 

OKEECHOBEE  9  W 

6460 

OKEECHOBEE 

7 

27  14 

80  59 

30 

2 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

6485 

OKEECHOBEE 

80  47 

34 

31 

33 

11 

ORANGE  CITY  3  S 

6584 

VOLUSIA 

8 

81  17 

7 

ORANGE  SPRINGS  1  E 

6620 

VOLUS lA 

6 

81  55 

28 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

8 

28  33 

81  21 

111 

2 

2 

2 

12  3  4 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

8 

28  33 

81  20 

111 

60 

60 

1  2  3 

61  IS 

21 

12 

6753 

8 

81  37 

50 

26 

26 

6828 

5 

84  24 

5 

PANAMA  CITY 

6836 

BAY 

5 

30  10 

85  42 

21 

55 

55 

1  2  3 

PANAMA  CITY  2 

6841 

BAY 

5 

30  10 

65  40 

21 

11 

2 

6880 

MANA  TEE 

5 

82  26 

7 

6988 

2 

80  26 

7 

11 

PENSACOLA  CAA  AIRPORT 

6997 

ESCAMB I A 

5 

87  12 

118 

7 

7 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

87  13 

13 

72 

72 

1  2  3 

PETERS 

7033 

DADE 

2 

25  36 

80  21 

10 

2 

7205 

5 

82  08 

121 

55 

55 

72  54 

2 

80  09 

22 

11 

11 

7293 

7 

80  36 

23 

11 

11 

PUNTA  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  55 

B2  04 

6 

37 

37 

1  2  3 

QUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSEN 

6 

30  35 

84  35 

250 

36 

38 

1  2  3 

7440 

10 

82  12 

133 

55 

55 

7760 

2 

80  36 

10 

3 

3 

SAINT  AUGUST INE 

ST  JOHNS 

12  3 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

ST  JOHNS 

29  50 

1  2  3 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

28  21 

1  2  2 

ST  LUCIE  NEW  LOCK.  1 

7859 

MART  IN 

2 

80  17 

15 

11 

2 

SA I  NT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

5 

84  10 

17 

24 

24 

12  3 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

5 

12  3 

SANFORD 

7977 

SEMINOLE 

28  48 

1  2  3 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

5 

27  20 

5 

1  2  3 

SECOTAN 

8094 

5 

83  39 

45 

]| 

12  3 

9620 

2 

80  15 

10 

16 

16 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

675S 

5 

84  21 

68 

65 

67 

TAMIAMI  CANAL 

DADE 

25  46 

13 

9 

2 

TAMIAMl    TRL  40  Ml  BD 

8780 

DADE 

25  45 

80  49 

12 

10 

10 

11 

12  3  4 

8788 

H 1  LLSBOROUGH 

5 

82  32 

24 

62 

62 

8824 

P INELLAS 

5 

82  47 

20 

66 

61 

6841 

2 

80  30 

5 

15 

15 

TOHOPEKALIGA  CYP  CNL 

8967 

OSCEOLA 

28  08 

81  20 

60 

2 

APR. 

2 

TITUSVILLE  2  W 

8942 

BREVARD 

2 

28  35 

80  48 

14 

5t 

59 

1  2  3 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5 

2  7  06 

82  27 

14 

10 

2 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

27  02 

61  21 

11 

2 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3 

30  38 

85  43 

46 

10 

2 

VERO  BEACH  CAA  AIRPORT 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

80  24 

20 

11 

11 

1  2  3 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

6 

27  33 

81  49 

120 

19 

19 

1  2  3 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  42 

BO  02 

15 

22 

22 

I  2  3 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

15 

13 

13 

1  2  3 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

26  01 

81  44 

1  ^5 

U 

11 

1   2  3 

l-APALACHICOLA, 


-CHOCTAWHATCHEEi     4~EVERGLADEi     5-GULF ,     6-OCHLOCKONEE ,      7-OKEECHOBEE ,     8-ST  JOHNS, 
CHANGE  OF  NAMES 

t  BHANFORD  FORMERLY  BRANFORD  1   ESE  FEBRUARY  THROUGH  AUGUST 

t  GRACEVILLE  3  E  FORMERLY  GHACEVILLE  PRIOR  TO  APRIL 

t  HOLOPAW  10  ENE  FORMERLY  HOLOPAW  PRIOR  TO  AUGUST 

t  NEW  SMYRNA  BEACH  4  N       FORMERLY  NEW  SMYRNA  4  N  PRIOR  TO  SEPTEMBER 

t   TARPON  SPRINGS  FORMERLY  TARPON  SPRINGS  2  W  PRIOR  TO  FEBRUARY 


10-SUWANEE 


SEE  PAGE  228  FOR  REFERENCE  NOTES 
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FLORIDA  -  JANUARY  1952 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 

Severe  weather  of  this  month  was  in  the  form  of  destructive  winds  that  accompanied 
a  squall  line  moving  from  west  to  east  through  the  northern  counties  on  the  28th. 
The  average  temperature  of  62.9  degrees  was  3.7  degrees  above  normal.  Temperatures 
were  above  normal  at  all  stations  except  a  few  in  the  southern  division  and  these 
were  only  slightly  below  normal.  Temperature  extremes  ranged  from  23  degrees  at 
Glen  St.  Mary  on  the  30th  to  87  degrees  at  Winter  Haven,  Arcadia,  Everglades,  Hypo- 
luxo ,  LaBelle,  and  West  Palm  Beach  Airport  on  several  dates.  Nearly  all  stations 
recorded  the  minimum  temperature  for  the  month  during  the  cold  snap  of  the  7th-8th 
or  30th-31st.  Although  this  was  the  wettest  January  since  1948,  the  average  of 
1.15  inches  was  less  than  half  of  normal.  Precipitation  was  below  normal  at  all 
stations.  All  but  a  few  stations  recorded  the  greatest  amount  of  rain  in  one  day 
during  the  period  27th-29th. 

Dry  and  very  warm  weather  prevailed  through  the  5th.  Colder  weather  reached  the 
northwest  portion  the  6th  and  advanced  through  the  State  bringing  freezing  tempera- 
tures to  the  extreme  north  on  the  8th.  Light  rains  preceded  the  colder  weather  over 
the  southern  half  of  the  State.  Temperatures  were  high  on  the  9th-10th  and  low  again 
on  the  11th.  Unseasonably  warm  weather  with  very  little  rain  characterized  the 
weather  from  the  13th  through  the  22nd.  There  was  cool  weather  over  the  north  por- 
tion on  the  23rd-24th  and  heavy  rain  along  the  middle  section  of  the  east  coast  on 
the  25th.  Rains  began  in  the  northwest  portion  on  the  night  of  the  27th  and  spread 
through  the  entire  State  by  the  night  of  the  28th  giving  better  than  an  inch  of  rain 
in  the  northwest  and  about  half  an  inch  in  the  south  portion.  Strong  winds  with 
rains  of  the  28th  reached  destructive  proportions  across  the  northern  end  of  the 
State.  About  2:35  A.M.  CST .  ,  winds  in  a  thunderstorm  at  Pensacola  smashed  a  store 
front,  downed  trees,  and  interrupted  power  and  communication  services.  About  5:30 
A.M.  CST.  ,  a  tornado  near  Compass  Lake  destroyed  a  home  and  demolished  a  car.  About 
7:50  A.M.  EST.,  a  tornado  4  miles  NNE  of  Tallahassee  partly  demolished  a  concrete 
block  garage,  blew  sheds  away,  damaged  several  homes,  and  uprooted  trees.  About 
8:15  A.M.  EST.,  winds  damaged  roofs  and  downed  trees  in  Monticello  and  vicinity. 
Also,  on  the  same  morning,  Madison  County  was  subjected  to  destructive  winds  that 
blew  off  a  porch  roof,  blew  down  a  tobacco  barn,  felled  a  large  tree  that  crushed  a 
house,  and  interrupted  power  service.  Falling  temperatures  on  the  29th  brought  low 
readings  on  the  30th  that  ranged  from  23  degrees  at  Glen  St.  Mary  to  40  degrees  at 
Ft.  Myers  and  Homestead.  Light  frost  occurred  in  scattered  localities  in  the  in- 
terior of  the  south  portion  on  the  30th  and  31st. 

Citrus  groves  showed  considerable  tree  growth  and  scattered  bloom  appeared  in  southern 
districts.  Moisture  supplies  reached  low  levels  by  the  middle  of  the  month  and  some 
growers  began  irrigation,  but  rains  on  the  28th  brought  relief.  Cultivation  of  groves 
and  application  of  fertilizers  was  begun  in  southern  districts.  Fruit  was  of  excel- 
lent quality  and  harvesting  was  active.  Truck  crops  progressed  rapidly  under  the 
influence  of  mild  temperatvu:es ,  and  the  cold  snaps  were  not  severe  enough  to  cause 
serious  damage.  Hardy  vegetables  such  as  cabbage,  celery,  lettuce,  and  cauliflower 
would  have  done  better  with  cooler  weather.  Dry  weather  caused  considerable  irri- 
gation to  be  used.  Strawberries  were  favored  by  the  warm  dry  weather  and  the  quality 
of  berries  was  good  until  the  rains  of  the  28th.  Oats  and  rye  made  good  progress  but 
pastures  were  only  fair  due  to  dry  weather.  Tobacco  seed  beds  were  planted  early  in 
the  month  and  plants  were  progressing  well  at  the  close  of  the  month.  Plowing  for 
spring  planting  of  staple  crops  in  the  northern  counties  was  curtailed  after  the 
middle  of  the  month  because  of  dry  hard  ground.     -  J.T.B.B. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


FLORIDA 
JANUARY  19S2 


Wind  diiectioQ 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relata 

ve  humidity  aveiagaa  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Statios 

Prevailing 

Percent  of 
time  iiom 
prevailing 

Average 

ll 

o 

g  1 

"fl  _  -s 

1  1 

Date  of 
iaateat  mile 

1:30  a 
EST  1 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

8 
f- 

.01-.09 

.10-49 

.50-99 

661-OOt 

2  00 
and  over 

Total 

'11 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

APALACHICOLA  WB  CITY 

7.9 

28 

N 

23 

1 

5 

2 

0 

1 

0 

10 

52 

5.6 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

NW 

14 

8.9 

27» 

NNW 

23 

83 

93 

56 

80 

8 

2 

0 

1 

0 

0 

11 

- 

5 , 2 

FORT  MYERS  WB  AP 

E 

22 

7.5 

30« 

WSW 

28 

89 

92 

52 

75 

2 

Q 

Q 

I 

Q 

4 

- 

4 . 7 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

swt 

I2t 

6.4t 

32t 

NWt 

lot 

87 1 

90t 

5lt 

72T 

1 

2 

1 

\ 

0 

0 

est 

6 .  2t 

KEY  WEST  WB  CITY 

NEt 

27 1 

9.0 

29 

NW 

29 

79t 

80t 

62t 

72t 

5 

0 

0 

J 

0 

0 

78 

4 . 1 

LAKELAND  WB  CITY 

NE 

- 

- 

0 

3 

0 

Q 

0 

4 

- 

4 . 6 

MELBOURNE  WB  AP 

NW 

14 

8.9 

27* 

NNE 

23 

89 

93 

62 

81 

1 

2 

1 

0 

1 

0 

- 

5.4 

MIAMI  WB  CITY 

Et 

izt 

8.5t 

35 

NE 

24 

79T 

83t 

52t 

69t 

0 

4 

1 

0 

0 

0 

5 

68 

4.4 

MIAMI  BEACH  WB  CITY 

E 

- 

- 

1 

4 

1 

0 

0 

0 

6 

- 

ORLANDO  WB  AP 

N 

10 

8.5 

35» 

ssw 

28 

87 

92 

56 

73 

5 

2 

0 

1 

0 

0 

8 

- 

5.3 

PENSACOLA  WB  CITY 

SSEt 

14t 

8.2 

29 

NW 

28 

2 

6 

3 

1 

0 

0 

12 

54 

7.5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

s 

12 

6 . 1 

- 

- 

87 

85 

55 

76 

5 

3 

3 

0 

1 

0 

12 

- 

6.7 

TAMPA  WB  AP 

E 

13 

6.6 

28 

s 

28 

85 

91 

56 

73 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

5 

64 

5.3 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

E 

14 

8.5 

86 

88 

55 

74 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

7 

5.7 

t  Airport  Data. 

*  This  dntuRi  Is  obtained  by 
visual  observation  since  re- 
cording equipment  Is  not  avail- 
able.    It  is  not  necessarily 
the  fastest  mile  occurring  dur- 
ing the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

<a  o 

Year 

e 

e 

li 

Aver* 

High( 

« 

S 

o 
e 
> 
< 

o 

IS 

1891 

55.9 

88 

19 

1.96 

7 

1892 

55.6 

83 

22 

3  .39 

6 

1893 

52.2 

80 

20 

1.87 

7 

1894 

61.4 

85 

27 

2.19 

7 

1895 

59.0 

86 

22 

3.44 

7 

1896 

55.8 

87 

20 

4.08 

6 

1897 

54.6 

86 

17 

1 .90 

5 

1898 

60.5 

90 

16 

0.73 

4 

1899 

59.4 

88 

25 

4.67 

9 

1900 

56.0 

84 

13 

3.  31 

8 

1901 

57.6 

91 

22 

2.44 

6 

1902 

55.2 

89 

15 

0.65 

3 

1903 

57.7 

88 

18 

5.23 

10 

1904 

55.2 

83 

20 

5. 17 

8 

1905 

53.0 

85 

12 

1.73 

4 

1906 

58.4 

88 

21 

4.61 

5 

1907 

63.5 

88 

25 

0.76 

3 

1908 

57.6 

85 

21 

3.29 

7 

1909 

62.7 

89 

18 

1.70 

4 

1910 

56.3 

85 

20 

1.37 

4 

1911 

61.3 

88 

15 

1 .34 

3 

1912 

56.9 

87 

21 

5.52 

10 



Temperature 

Precipitation 

ffl  e 

Year 

o 

o 

•3  a 

Averag 

e 

J3 

o» 

i2 

1 

.3 

> 
< 

ol 
or  1 

1913 

65.7 

90 

30 

1.  92 

6 

1914 

57.  7 

88 

21 

4.29 

8 

1915 

57.  3 

83 

25 

5  .  59 

9 

1916 

65.0 

87 

24 

1.  16 

5 

1917 

64.0 

87 

22 

1.53 

4 

1918 

53.  3 

89 

11 

3. 14 

7 

1919 

57.7 

88 

14 

2.  38 

6 

1920 

60.6 

87 

21 

2.65 

8 

1921 

60.7 

89 

28 

1.39 

5 

1922 

58.4 

92 

21 

2.29 

7 

1923 

61.4 

88 

27 

1.85 

4 

1924 

59.0 

88 

12 

4  .22 

12 

1925 

62.9 

90 

26 

5  .10 

10 

1926 

57. 1 

90 

21 

5.89 

10 

1927 

58.3 

88 

12 

0.43 

2 

1928 

55.8 

87 

15 

0.77 

4 

1929 

62.0 

89 

18 

3.32 

7 

1930 

61. 1 

89 

16 

3.75 

8 

1931 

55.7 

83 

20 

3.  35 

8 

1932 

65.  3 

89 

27 

2.64 

5 

1933 

62.2 

88 

25 

2.49 

8 

1934 

60.7 

87 

18 

1.53 

6 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

s 

li 

1 

« 

f  days 
'  mote 

e 
> 
< 

o 

J3 
0» 

2 

2i 

» 
> 
< 

0  3 

IS 

1935 

59.7 

89 

17 

1.49 

5 

1936 

58.6 

88 

20 

5.57 

10 

1937 

69.2 

92 

39 

l.Sl 

8 

1938 

58.4 

88 

15 

2.06 

7 

1939 

60.6 

89 

23 

1.64 

5 

1940 

49.5 

87 

8 

2.57 

7 

1941 

57.7 

89 

22 

3.40 

8 

1942 

56.6 

90 

9 

3.82 

7 

1943 

60.9 

89 

22 

1.79 

5 

1944 

57.2 

92 

21 

2.53 

5 

194S 

57.8 

88 

25 

3.92 

7 

1946 

60.7 

87 

24 

2.86 

6 

1947 

66.3 

90 

23 

2.56 

7 

1948 

56.1 

89 

14 

4.97 

9 

1949 

64.8 

89 

24 

1.00 

1950 

68.2 

87 

33 

0.39 

1951 

59.3 

86 

20 

0.93 

1952 

63.9 

87 

23 

1.15 

Period 

99.2 

2.70 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


JANUARY  1952 


Temperature 

Precipitation 

Slallon 

li 
ll 

SB 
>  J 
<  2 

Average 

Departure 
From  Normal 

e 

SI 

s 

o 

a 

« 

o 

>. 

a 

S 

Oi 

o 

No.  of  Days 

3 
|2 

¥ 
h 

Greatest  Day 

o 

o 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

o 

Max.  Depth 
on  Ground 

■5 
Q 

.01  or  More  1 

[     .50  or  More  | 

1.00 

or  More  1 

.  J 

on 

n« 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOCA  Wfl  CITY 

6S><> 

51.2 

58.3 

4,6 

76 

18  + 

33 

7+ 

217 

0 

0 

0 

0 

1.86 

- 

1.79 

1.06 

28 

.0 

0 

9 

1 

1 

BLOUNTSTONN  2  E 

68.6 

43.4 

57.1 

4.1 

79 

2 1 

28 

30 

0 

0 

6 

0 

1.27 

2.75 

.42 

.0 

0 

7 

0 

0 

CARRABELLE 

68.8 

47,6 

58.2 

3.9 

83 

18 

27 

30 

225 

0 

0 

6 

0 

1,74 

- 

1.65 

1.31 

28 

.0 

0 

6 

1 

1 

72.  1 

48,4 

60.3 

7.4 

80 

1  + 

26 

30 

193 

0 

0 

0 

1,51 

2.98 

,81 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

COMPASS  LAKE 

71.1 

48.3 

59.7 

5.8 

80 

1  + 

28 

7+ 

198 

0 

0 

5 

0 

1,82 

2.45 

.90 

28 

.0 

0 

4 

' 

0 

CRESTVIEW  CAA  AP 

70,2 

47.7 

59.0 

80 

2 

26 

7 

223 

0 

0 

4 

0 

3.37 

1.28 

27 

,0 

0 

7 

3 

2 

CROSS  CITY  CAA  AP 

72.7 

45.1 

58.9 

27 

31 

213 

0 

0 

5 

0 

1.23 

.0 

0 

6 

1 

1 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

70.9 

50.1 

60.5 

7,7 

80 

16 

26 

7 

193 

0 

0 

3 

0 

1.61 

2.89 

1.05 

28 

.0 

0 

9 

1 

1 

FERNANDINA 

70.6 

50,6 

60.6 

4,8 

80 

3  + 

30 

30 

167 

0 

0 

1 

0 

.64 

- 

2.04 

.27 

29 

.0 

0 

6 

0 

0 

GLEN  SAINT  MARY 

72.1 

44,6 

58.4 

3.3 

82 

16 

23 

30 

220 

0 

0 

5 

0 

1.29 

1.54 

.65 

28 

.0 

0 

6 

0 

MILLIARD 

71.0 

*6.5 

58.8 

4.1 

80 

1  + 

26 

30 

211 

0 

0 

5 

0 

1,16 

- 

1.37 

.51 

28 

.0 

0 

8 

1 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

70.* 

47.3 

58,9 

5.3 

79 

2+ 

27 

30 

216 

0 

0 

4 

° 

.80 

- 

■".OO 

.64 

28 

.0 

0 

5 

1 

0 

JACKSONVILLE  BEACH 

69.3 

50.  3M 

59.  8M 

81 

27 

30 

30 

186 

0 

0 

1 

.79 

.59 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

70»2 

50.8 

60.5 

5.1 

80 

3  + 

29 

30 

190 

0 

0 

1 

0 

.92 

1.88 

.64 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

JASPER   10  E 

27 

30 

0 

0 

0 

1.41 

1.69 

1.05 

28 

.0 

0 

5 

1 

1 

LAKE  CITY  2  E 

71.9 

46.6 

59,4 

3.7 

81 

16+ 

28 

30 

197 

0 

0 

5 

0 

2.18 

- 

.68 

.76 

28 

,0 

0 

6 

1 

0 

MADISON 

71.1 

48.4 

59.8 

5,0 

82 

20 

27 

30 

199 

0 

0 

4 

0 

1.68 

1.29 

,87 

28 

.0 

0 

6 

0 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

70.0 

47.0 

58,5 

80 

2 

26 

30 

234 

0 

0 

? 

0 

1,14 

,87 

28 

•  0 

0 

5 

\ 

0 

NARIANNA    IND  SCHOOL 

72.3 

45,2 

58,8 

5.9 

84 

1 

24 

7+ 

219 

0 

0 

0 

1,26 

- 

2,88 

,85 

28 

•  0 

0 

5 

\ 

MAYO   5  NW 

71.* 

46.8 

59,  1 

80 

2  + 

27 

30 

200 

0 

0 

5 

0 

1.34 

•  78 

28 

.0 

0 

8 

1 

0 

MILTON  EXP  STATION 

71. 6M 

49.3 

60,  5M 

83 

9+ 

27 

11  + 

189 

0 

0 

3 

0 

2.05 

1  ,40 

28 

.0 

0 

13 

1 

1 

MONT ICELLO 

70.5 

46.5 

58. 5 

4,8 

82 

20 

26 

30 

225 

0 

0 

6 

0 

2,14 

* 

1.92 

1.36 

28 

.0 

0 

7 

1 

1 

MT  PLEASANT 

71.1 

48.  5 

59.6 

6,1 

80 

1  + 

26 

30 

200 

0 

0 

3 

0 

1,62 

2.26 

1.02 

28 

•  0 

0 

5 

1 

1 

NICEVILLE 

68.9 

44.4 

56.7 

3.1 

78 

6  + 

26 

7 

0 

0 

9 

0 

1.70 

2.08 

,90 

28 

.0 

0 

3 

2 

0 

PANAMA  CITY' 

69.3 

51.2 

60,3 

6.5 

81 

18 

30 

11+ 

173 

0 

0 

3 

0 

1.36 

2.71 

,80 

28 

.0 

0 

* 

1 

0 

PENSACOLA  CAA  AP 

68.2 

51.5 

59.9 

79 

18 

29 

7 

197 

0 

0 

2 

0 

1  .69 

.65 

28 

.0 

0 

9 

1 

0 

PENSACOLA  WB  CITY 

67.2 

52.5 

59.9 

7,4 

79 

18 

30 

7 

192 

0 

0 

2 

0 

1.81 

2.18 

.90 

28 

.0 

0 

10 

1 

0 

QUINCY  EXP  STATION 

70.2 

46.3 

58.3 

4.6 

80 

1  + 

26 

30 

0 

0 

5 

0 

1.47 

3.01 

1.03 

28 

.0 

0 

7 

1 

1 

SAINT  MARKS  6  SE 

67,8 

44.  8M 

56. 3M 

2,4 

77 

27 

25 

11  + 

270 

0 

0 

6 

0 

1.01 

2.69 

,86 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

SECOTAN 

71,3 

47.1 

59.2 

80 

1 

26 

30 

195 

0 

0 

4 

0 

1.62 

1.20 

28 

.0 

0 

2 

1 

1 

TALLAHASSEE  WB  AP 

70.7 

48.6 

59.7 

8,0 

80 

20 

30 

30 

196 

0 

0 

3 

0 

1,68 

2.08 

1.08 

26 

.0 

0 

7 

1 

1 

DIVISION 

59.  1 

1.55 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

75.9 

50.9 

63,4 

2,0 

95 

2 

34 

8+ 

105 

0 

0 

0 

0 

.69 

1.96 

.29 

6 

•  0 

0 

3 

0 

0 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

74.1 

52.8 

63,5 

3,4 

83 

2  + 

31 

30 

119 

0 

0 

2 

0 

.66 

1.99 

.28 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

BUSHNELL  2  E 

75.6 

47, G 

61.7 

2.1 

85 

22  + 

29 

8+ 

143 

0 

0 

3 

.59 

1.86 

.16 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

CAMP  BLANDING 

71 

47.3 

59.5 

82 

27 

26 

30 

0 

0 

5 

0 

1.24; 

1.05 

29 

•  0 

0 

3 

1 

1 

CEDAR  KEY 

70.2 

52.4 

61  ,3 

3,4 

80 

5 

32 

30 

145 

0 

0 

1 

0 

.00 

2.94 

■  0 

0 

0 

0 

0 

CLEARWATER 

72.2 

55.8 

64.0 

1.4 

82 

26 

38 

7+ 

88 

0 

0 

0 

0 

1,61 

.60 

1.15 

28 

.0 

0 

6 

1 

1 

CLERMONT  6  S 

75.1 

51.2 

63,2 

1.4 

84 

1 

35 

30+ 

116 

0 

0 

0 

0 

1.06 

1.30 

.67 

28 

•  0 

0 

3 

1 

0 

CRESCENT   CITY  2  SW 

74.5 

49.0 

61.8 

3.1 

83 

3  + 

28 

30 

143 

0 

0 

2 

0 

.51 

1.69 

.0 

0 

5 

0 

0 

DAYTONA  BEACH 

73.5 

53.2 

63.4 

83 

2  + 

33 

30 

0 

0 

0 

0 

.88 

.38 

29 

.0 

0 

1 

1 

0 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

72.3 

49.8 

61  .1 

2.6 

82 

27 

32 

30 

149 

0 

0 

1 

0 

.66 

1.60 

.64 

28 

.0 

0 

3 

' 

0 

DE  LAND 

73.2 

48,6 

60,9 

1.5 

81 

27  + 

30 

8 

0 

0 

2 

0 

.49 

2.00 

.49 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

EUSTIS  2  S 

74.6 

51,8 

63,2 

3,5 

84 

2  7 

33 

30 

115 

0 

0 

0 

0 

.53 

2.01 

.26 

29 

,0 

0  ! 

3 

0 

0 

FEDERAL  POINT 

72.4 

49.8 

61  ,  1 

3.1 

82 

27 

32 

30 

147 

0 

0 

1 

0 

1.02 

1.53 

.48 

26 

•  0 

0 

6 

? 

0 

GAINESVILLE  UN IV 

73,7 

49.  I 

61  ,4 

4.1 

83 

27 

29 

30 

0 

0 

4 

0 

1.04 

2.12 

.92 

29 

.0 

0 

5 

1 

° 

HIGH  SPRINGS 

73.8 

46.3 

60.  1 

82 

2+ 

27 

30 

179 

0 

0 

5 

0 

1.08 

.0 

0 

7 

0 

INVERNESS 

74.6 

50.  1 

62,4 

3.8 

83 

27 

32 

8 

124 

0 

0 

1 

0 

.64 

1.80 

.54 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

KISSIMMEE 

74.6 

50.6 

62  ,6 

1  .4 

85 

1 

32 

30 

118 

0 

0 

1 

0 

,46 

1.97 

.36 

29 

,0 

0 

2 

0 

0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

75.2 

50,4 

62  ,  8 

.7 

82 

2  + 

34 

30 

109 

0 

0 

0 

0 

,80 

1.62 

.48 

6 

.0 

0 

4 

? 

° 

LAKE  HIAWASSE 

75.1 

50,4 

62  ,8 

83 

1  + 

32 

8 

0 

0 

1 

0 

,87 

.  75 

29 

•  0 

0 

3 

0 

LAKELAND  WB  CITY 

73,2 

53,5 

63,4 

.4 

81 

2+ 

36 

30 

111 

0 

0 

° 

0 

.77 

1.61 

,44 

28 

.0 

0 

3 

° 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

74.8 

51.1 

63,0 

.5 

82 

22+ 

34 

8+ 

109 

0 

0 

0 

0 

.88 

1.36 

,34 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

NEW  SMYRNA  BEACH  *  N 

73,5 

51.1 

62,3 

2.9 

83 

27 

33 

8+ 

120 

0 

0 

0 

0 

.64 

1.74 

.46 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

OCAI,A 

74.4 

51.0 

62,7 

5.5 

82 

1  + 

31 

30 

114 

0 

0 

1 

0 

.72 

1.97 

.55 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

OCALA  AIRPORT 

74.4 

47.0 

60,  7 

85 

2 

27 

31 

167 

0 

0 

5 

0 

,72 

,69 

28 

•  0 

0 

2 

1 

0 

ORLANDO  WATER  PLANT 

74.7 

51.1 

62,9 

83 

23  + 

34 

31 

0 

0 

0 

0 

.93 

,77 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

73.8 

51,1 

62.5 

1.7 

82 

2  + 

35 

8+ 

128 

0 

0 

0 

0 

.70 

1,75 

,59 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

PALATKA 

74.  1 

50,5 

62.3 

3.9 

66 

27 

30 

30 

138 

0 

0 

1 

0 

.83 

1.69 

.0 

0 

5 

0 

PLANT  CITY 

76.3 

51,5 

63.9 

2.9 

85 

1 

33 

1  1  + 

106 

0 

0 

0 

.83 

1.55 

,31 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

RAIFORO  ST  PRISON 

74.2 

47,5 

60.9 

4,8 

85 

2 

28 

30 

167 

I 

0 

5 

0 

1.80 

.82 

1.00 

26 

.0 

0 

6 

1 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

71. OM 

50, OM 

60.  5M 

3,3 

80 

3  + 

30 

30 

164 

0 

0 

1 

0 

.78 

1.66 

.36 

28 

.0 

0 

5 

0 

0 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

69,6 

50.4 

60.0 

81 

20  + 

30 

30 

179 

0 

0 

1 

0 

.99 

.63 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

SAINT  LEO 

74,2 

52,2 

63.2 

2,8 

83 

1  4- 

33 

30 

124 

0 

0 

0 

0 

.91 

2,05 

.47 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

ST  PETERSBURG 

73.5 

55.6 

64.5 

,9 

81 

1  + 

39 

30 

84 

0 

0 

0 

0 

1.60 

1.03 

1.00 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

SANFORD 

75.1 

50.  3 

62.7 

1.2 

83 

2+ 

33 

8 

0 

0 

0 

0 

,64 

1.71 

,57 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

73.6 

63.4 

63.5 

3.1 

82 

1  + 

36 

^30 

106 

0 

0 

0 

0 

.89 

1.80 

,64 

28 

•  0 

0 

3 

1 

0 

TARPON  SPRINGS 

73.8 

52.8 

63,3 

2.8 

S3 

26 

34 

11  + 

107 

0 

0 

0 

0 

.61 

1.77 

,33 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

WINTER  HAVEN 

76.5 

52.7 

64,6 

87 

4 

36 

30 

0 

0 

0 

0 

.48 

,33 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

D I V I S  I  ON 

62,4 

.83 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

77.6 

50,9 

64.3 

1.3 

87 

4 

35 

30 

86 

0 

0 

0 

0 

1.64 

.55 

.86 

28 

.0 

0 

3 

} 

0 

AVON  PARK 

76.9 

53.2 

65.1 

1.9 

85 

1 

37 

31 

77 

0 

0 

0 

0 

1.30 

.92 

.95 

29 

.0 

0 

4 

0 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

75.1 

52.0 

63,6 

-  ,1 

82 

1  + 

36 

31 

0 

0 

0 

0 

1.45 

.23 

.97 

29 

•  0 

0 

4 

1 

0 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

BIG  PINE  KEY  INN 

80.5 

64.5 

72.5 

86 

23 

54 

7 

8 

0 

0 

0 

0 

.35 

.26 

29 

•  0 

0 

3 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  CONTINUED 


FLORIDA 
JANUARY  1952 


Temperature 


*  5 
<S 


a  5 


ok   5  * 

hi  °l 


Precipitation 


o 


Snow.  SUol.  ItftU 


■S-c 

Si 


BRAOENTON 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 

DRY  TORTUQAS 

EVERGLADES 

FELLSMERE 

FORT  LAUDERDALE 

FORT  MYERS  WB  AP 

FORT  PIERCE 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 

KEY  WEST  W8  AIRPORT 

KEY  WEST  W8  CITY 
LA  BELLE 

LAKE  PLACID  2  SW 
LOXAHATCHEE 
MARATHON   VACA  KEY 

MELBOURNE  WB  AP 
MERRITT   ISLAND  5  S 
MIAMI  BEACH 
MIAMI   WB  AIRPORT 
MIAMI   WB  CITY 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NAPLES 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  5 
POMPANO  BEACH 
PUNTA  QORDA 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SARASOTA 

STUART 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BENO 
TAVERNIER 

TITUSVILLE   2  W 

VERO  BEACH  CAA  AP 

WAUCHULA  2  NW 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

DIVISION 

STATE 


73.5 
78.3 
75.  7M 
7*. 7 
77.8 

75.6 
79.9 
76.7 
79.7 
77.5 

75.7 
77.9 
79.8 
79.7 
77.0 

78.3 
79.3 
77. 6M 
79.5 
78. A 

73.3 
73.1 
75.9 
77.6 
74.8 

76.2 

77,  4M 
76.2 

78.  *M 
78.7 

78.8 
7*.l 
78.4 


76. 2M 

76.0 

78.3 


52.8 
56.5 
57. 7M 
57.3 
58.1 

67,9 
53.3 
53.2 
58.4 
52.8 

53.5 
55.5 
53.0 
60.6 
65.9 

66.6 
50.6 
51. 5M 
51.5 
62.7 

53.5 
54.1 
65.7 
50.7 
63.5 

54.2 
51. 8M 
58.5 
56. 3M 
53.7 

53.1 
55.7 
59,3 


49.  5M 

60.7 

59.1 


63.2 
67.4 
66.  7M 
66.0 
68.0 

71.8 
66.6 
65.0 
69.1 
65.2 

64.6 


72.5 
65.0 
64.  6M 
65.5 
70.6 

63.5 
63.6 
70.8 
69.2 
69.2 

65.2 
64.  6M 
66.9 
67. 4M 
66.2 

66.0 
54.9 
68.9 

72.1 

63.9 
65.0 
52.  9M 
68.4 

68,7 

67.0 
62.9 


.5 
1.6 

.6 
1.3 


•  1 

2.9 
2.8 


2.4 
1.2 
1.7 

1.3 

1.2 

3.7 

1.9 

2.5 
2.0 
2.8 


.6 
1.4 


2 

3* 
1 
28 
29 

6 
3 
5 
27  + 
1  + 

23* 

a 

5 
28 
18+ 

3 

1  + 
1 

24 

2  + 

27  + 
27  + 
5 

84|  28 
801  6 


21  + 

2 
1 

1  + 
1  + 
3  + 

6+ 

23 

22  + 
27 
28 
28 


36  30 
40  H 


43  30 

44  30 


37  30 
sal  30+ 
30 
30 


105 
32 
47 


10 

95 
71 
112 
38 
40 


1.33 

.40 
1.29 

.77 

.76 

.77 

.43 
2,34 

.39 
1.28 

2.45 

•  61 
.47 

1.78 
,53 

.52 
1.03 

.89 
1.99 

.46 

2.30 

1.03 
.55 
.59 
.64 

.92 
.63 
1.06 
1.44 
1.20 

•  42 
.85 

1.29 
1.59 
.62 

.86 
2.01 
1.29 

,89 
1.30|. 

1.061 

1.15  ■ 


1,57 
•  03 
2.70 


1.72 
1.24 
1.43 

1.44 
.55 


.08 
1.69 


.70 
1.04 


1.28 

1.59 

1.01 
2.18 
1.77 


1.10 
.39 

1.13 
.61 
.46 

.63 
.33 

1.24 
.25 

1.18 

1.30 
.55 
.30 
.75 
.46 

.52 
.67 
.37 
1.08 
.40 

1.81 
.62 
.49 
.39 

.46 

.80 
,35 

•  81 
.75 

•  61 

•  26 

•  59 
1  ^09 


1.50 
.73 
•  68 
.63 


li  1 
11  0 


DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN   STATE  AVERAGES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Table  3 


Day  of  month 


APALACMICOt*  ffl  CtTV  ft 

APCAOt A 

AVON  PARK 

BARTOW 

RAY  LAKF 

BELLE  GLAOe  EXP  STA 
BELLe  GL*OE  HRCN  GATE  A 
BIG  CYPRESS    INO  RES 
PIG  PINE  KEY  INN 
BLOUNTSTOHN  2  E 


ESE 


BONITA  SPRINGS 
BRADPNTON 

anOOKSVlLLE  CHIN  MILL 
BROOKSVILLE  NURSERY 
BROOKSVILLE  NURSERY 

BUSHNELL  2  E 
CAMP  BLANDING 
CANTONMENT 

CAPE  ^AflLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

CARRABELLE 
CARYVILLE 
CEOAR  KEY 
CHATTAHOOCHEE 
CHIPLEY  3  E 

CLEAR^iATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 

COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITY  2  SW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
OANIA  5  V 

OAYTONA  REACH 
DAYTONA  BEACH  W8  AP 
OE  FUNIAK  SPRINGS 
DE  LAND 
DRY  T0RTU6AS 

EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 
FERNANDINA 

FORT  LAUDERDALE 
FORT  MYERS  WB  AP 
FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UNIV 
GLEN  SAINT  MARY 

HART  LAKE 
HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 

INVERNESS 

ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP 

JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
JASPER   10  E 
KENDALL  2  E5E 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY 
K IS5IMMEE 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  £ 

LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND  WB  C ITY 
LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORO 
LONGBOAT  KEY 

LOXAHATCHEE 
MADISON 

MARATHON   VACA  KEY 
MARIANNA  CAA  AP 
MARIANNA    I ND  SCHOOL 

MAYO  5  NW 
MELBOURNE  WB  AP 
MERRITT  ISLAND  5  S 
MIAMI  BEACH 
MIAMI    WR  AIRPORT 

MIAMI    Wfl  CITY 
MILTON  EXP  STATION 
MONT ICELLO 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  A  N 
NICEVILLE 

NITTAW  1  S 
OCALA 

OCALA  AIRPORT 

0KEECMC3EE  9  W 
OKEECHOBEE  MRCN  GATE  6 

ORANGE  SPRINGS   1  E 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  MB  AIRPORT 
PALATKA 
PANAMA  CITY 

PENSACOLA  CAA  AP 
PEN^ACOLA  WR  CITY 
PETERS 
PLANT  CITY 
POMPANO  REACH 

PORT  MAYACA   S  L  CANAL 
PUNTA  GOROA 
OUINCY  eXP  STATION 
RAIFORO  ST  PRI30N 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

ST  PETERSBURG 

SANFOHO 
SARASOTA 
SECOTAN 
STUART 

TALLAHASSEE  WB  AP 


1«86 

1(30 
•  69 


1«?4 
1«05 
.40 
1*29 


3. 37 
1.76 
.69 


10     U     12     13     14  15 


16     17  18 


19     20     21  1  22  1  23  24 


25     26  27 


.07     .27  .02 


.02     T  T 


DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JANUARY  1952 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   {  2  3 

4      5  j  6 

7  1  8  9 

10  I  11  I  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

TAHIAMI  TRAIL  40  Ml  BD 
TAMPA  WB  AIRPORT  R 
TARPON  SPRINGS 
TAVERN  I FR 
TITUSVILLE   !  W 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAUCHULA    2  NH 

WEST  PALM  BEACH 

WEST   PALM  BEACH  Wfl    AP  R 

WINTER  HAVEN 

1»59 

•  S9 

•  61 

•  6? 
.«« 

7iOI 

•  89 
U90 

•  48 

.08 
.24 

.13 

.09 

.  16 

•  07 
.03 

T  .07 

•  19 

T 

•  01 

•  03 

T 

T 

T 

T 

.01 

•  07 

•  44 

.03  • 

T 
T 

1.90 

•04  403 
•  14 

U47 

•  64 

•33  .12 

•  .62 

•  ^83 

•20  •Od 
•73  •49 

•  68 
•63  ^02 

•  33 

Sm  t«l«r«DC«  notM  lollowing  Slalion  lDff*x 
-  7  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  1952 


Station 

11  1 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

 1 

3 

4 

5  6 

7 

8 

9 

loT 

1 

12 

13 

14 

'  

15 

17 

18 

1 

20 

1 

21 

22 

23  \ 

1 

24 

25 

26 

27 

28 



29 

30 

31  ' 

APALACHICOLA  WS  CITY 

MAX 

66 

67 

62 

69 

72 

65 

52 

63 

69 

68 

51 

97 

69 

69 

68 

70 

69 

76 

66 

76 

69 

72 

69 

64 

69 

67 

73 

68 

98 

50 

96 

69  •4 

MIN 

S8 

51 

57 

56 

62 

38 

33 

42 

60 

42 

33 

43 

64 

53 

59 

65 

63 

59 

64 

67 

63 

46 

41 

96 

61 

60 

48 

40 

33 

40 

91i 

2 

ARCADIA 

MAX 

84 

83 

80 

67 

83 

81 

68 

81 

78 

70 

69 

70 

70 

76 

77 

75 

80 

81 

80 

80 

76 

83 

83 

76 

60 

83 

85 

82 

71 

69 

68 

77.6 

MIN 

57 

60 

56 

57 

58 

54 

36 

42 

40 

46 

36 

52 

55 

50 

50 

53 

53 

54 

51 

54 

53 

54 

50 

61 

61 

56 

60 

47 

39 

36 

90  • 

9 

AVON  PARK 

MAX 

85 

84 

81 

84 

81 

77 

66 

73 

77 

78 

69 

70 

70 

77 

79 

78 

82 

82 

79 

82 

80 

82 

79 

68 

78 

83 

83 

83 

65 

61 

68 

76. 

9 

MIN 

59 

60 

58 

57 

59 

60 

40 

40 

48 

56 

40 

54 

96 

50 

'2 

56 

56 

66 

54 

54 

53 

57 

56- 

55 

59 

61 

59 

62 

46 

36 

37 

53. 

2 

8ART0W 

84 

85 

60 

83 

81 

76 

64 

71 

76 

76 

69 

70 

68 

79 

80 

76 

80 

79 

79 

80 

81 

62 

78 

67 

77 

81 

83 

82 

64 

60 

67 

75. 

9 

MIN 

56 

59 

55 

53 

57 

58 

36 

34 

44 

58 

39 

51 

52 

46 

47 

62 

58 

52 

55 

56 

54 

56 

69 

54 

59 

46 

34 

37 

50. 

0 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 

MAX 

82 

82 

80 

78 

80 

80 

78 

65 

70 

76 

80 

69 

70 

70 

73 

75 

71 

76 

79 

78 

61 

77 

80 

80 

70 

74 

78 

79 

79 

63 

98 

75 

1 

MIN 

56 

58 

54 

58 

56 

55 

45 

41 

44 

90 

44 

51 

52 

51 

49 

53 

51 

52 

56 

52 

53 

57 

61 

61 

59 

58 

53 

37 

36 

52 

0 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

MAX 

MIN 

BIG  PINE   ICEY  INN 

MAX 

84 

83 

64 

83 

85 

83 

70 

75 

82 

84 

78 

75 

73 

79 

30 

80 

79 

84 

81 

S3 

81 

84 

86 

82 

84 

64 

85 

65 

SO 

65 

73 

SO 

9 

MIN 

71 

72 

71 

71 

69 

62 

54 

59 

60 

61 

57 

69 

66 

66 

63 

63 

61 

61 

SO 

76 

66 

66 

69 

71 

70 

72 

61 

56 

99 

64 

5 

SLOUNTSTOWN  2  £ 

MAX 

76 

76 

74 

74 

74 

53 

56 

67 

78 

58 

58 

62 

72 

7* 

63 

77 

77 

76 

78 

79 

71 

79 

55 

59 

71 

75 

78 

to 

53 

93 

68 

8 

MIN 

58 

54 

54 

54 

54 

46 

29 

29 

36 

49 

29 

29 

43 

45 

*5 

50 

60 

60 

54 

65 

51 

34 

35 

35 

60 

57 

40 

28 

29 

45 

4 

BRAOENTON 

76 

83 

78 

76 

79 

77 

63 

68 

72 

70 

65 

67 

69 

72 

74 

73 

76 

76 

76 

76 

78 

77 

77 

66 

80 

82 

80 

79 

69 

60 

69 

73 

5 

MIN 

60 

62 

58 

55 

56 

61 

39 

38 

46 

56 

39 

49 

54 

46 

49 

53 

56 

91 

56 

57 

59 

56 

65 

63 

59 

62 

53 

39 

40 

52 

8 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

82 

83 

81 

60 

79 

70 

61 

70 

74 

69 

65 

64 

69 

74 

79 

77 

80 

77 

80 

78 

78 

82 

74 

68 

80 

78 

83 

75 

61 

57 

68 

74 

1 

MIN 

58 

60 

62 

56 

51 

55 

32 

40 

51 

56 

35 

46 

50 

51 

57 

56 

58 

59 

63 

60 

61 

57 

54 

50 

53 

63 

60 

61 

42 

31 

39 

52 

8 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

80 

83 

83 

83 

83 

71 

60 

70 

78 

75 

63 

66 

72 

76 

78 

79 

82 

81 

80 

83 

81 

85 

74 

68 

77 

SO 

85 

" 

66 

58 

67 

75 

6 

MIN 

55 

54 

51 

51 

53 

54 

33 

29 

40 

58 

33 

44 

45 

40 

44 

50 

61 

60 

58 

56 

53 

51 

57 

59 

53 

56 

42 

30 

29 

47 

9 

CAMP  BLANOING 

MAX 

78 

81 

81 

80 

79 

78 

66 

57 

68 

75 

65 

55 

60 

71 

73 

75 

76 

80 

79 

79 

79 

70 

78 

59 

60 

78 

82 

80 

73 

57 

53 

71 

7 

MIN 

59 

56 

56 

54 

57 

55 

32 

36 

36 

56 

26 

28 

43 

49 

49 

54 

57 

56 

58 

53 

54 

51 

37 

37 

49 

61 

60 

41 

26 

27 

47 

3 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

82 

81 

83 

60 

81 

81 

70 

73 

77 

79 

75 

73 

73 

78 

77 

78 

76 

79 

81 

80 

81 

81 

83 

61 

81 

80 

81 

62 

79 

65 

74 

78 

i3 

MIN 

61 

64 

62 

59 

59 

54 

45 

47 

50 

49 

46 

61 

56 

61 

55 

65 

52 

56 

54 

67 

61 

61 

67 

61 

62 

70 

53 

45 

49 

96 

5 

CAPT I VA 

MAX 

84 

83 

80 

80 

80 

72 

65 

73 

72 

76 

71 

70 

76 

77 

77 

78 

79 

78 

80 

73 

83 

83 

80 

76 

67 

61 

70 

79 

7 

MIN 

65 

67 

64 

65 

62 

62 

45 

48 

52 

58 

47 

57 

53 

55 

60 

56 

57 

57 

60 

63 

58 

63 

64 

65 

66 

64 

46 

46 

7 

CARRA8ELLE 

MAX 

73 

68 

68 

73 

76 

71 

55 

66 

74 

66 

55 

61 

69 

72 

70 

73 

74 

83 

68 

81 

74 

75 

70 

66 

71 

68 

73 

67 

59 

53 

98 

68 

8 

MIN 

67 

54 

58 

51 

61 

45 

29 

31 

52 

50 

28 

32 

42 

43 

54 

45 

57 

56 

62 

54 

69 

52 

35 

50 

54 

58 

52 

39 

27 

32 

47 

i5 

CEDAR  KEY 

MAX 

75 

77 

75 

75 

80 

70 

62 

62 

74 

65 

62 

59 

62 

69 

70 

72 

74 

72 

72 

70 

72 

74 

74 

75 

76 

75 

75 

^2 

68 

54 

69 

70 

2 

MIN 

64 

62 

60 

61 

58 

50 

34 

38 

42 

56 

34 

45 

46 

51 

52 

54 

56 

56 

60 

69 

60 

62 

62 

53 

57 

68 

61 

58 

42 

32 

38 

92 

.4 

CHIPLEY  3  E 

80 

80 

78 

77 

78 

67 

58 

68 

76 

73 

57 

59 

73 

77 

74 

80 

77 

77 

79 

60 

74 

79 

74 

60 

79 

80 

79 

77 

94 

91 

62 

72 

■  1 

MIN 

61 

52 

62 

54 

63 

40 

27 

33 

56 

46 

26 

34 

50 

52 

5  8 

61 

54 

66 

53 

59 

46 

33 

43 

56 

63 

51 

38 

26 

30 

48 

4 

CLEARWATER 

79 

78 

77 

76 

76 

60 

65 

74 

66 

64 

67 

70 

74 

73 

77 

74 

73 

72 

74 

76 

78 

73 

66 

76 

82 

80 

73 

66 

99 

69 

72 

2 

MIN 

62 

63 

62 

60 

62 

59 

36 

45 

55 

59 

38 

50 

55 

53 

53 

56 

56 

60 

62 

59 

62 

60 

60 

56 

60 

64 

62 

63 

55 

38 

40 

95 

8 

CLERMONT  6  S 

84 

82 

81 

81 

81 

59 

70 

77 

74 

64 

68 

69 

73 

79 

80 

82 

82 

79 

62 

80 

82 

74 

68 

79 

80 

82 

80 

65 

56 

66 

75 

1 

MIN 

58 

58 

57 

55 

57 

57 

38 

36 

44 

56 

38 

46 

47 

44 

49 

52 

61 

54 

59 

66 

54 

52 

65 

60 

55 

59 

45 

35 

35 

51 

.2 

CLEWISTON  U  S  ENG 

76 

81 

79 

79 

81 

78 

65 

69 

72 

81 

66 

65 

69 

73 

75 

71 

76 

75 

74 

60 

75 

83 

81 

73 

75 

78 

65 

84 

65 

60 

74 

7 

MIN 

67 

63 

61 

65 

60 

58 

48 

53 

49 

54 

51 

57 

57 

58 

62 

62 

57 

54 

55 

56 

54 

56 

63 

67 

66 

61 

59 

54 

46 

50 

57 

3 

COCONUT  GROVE  7  S 

81 

81 

80 

80 

79 

80 

83 

70 

73 

76 

82 

73 

75 

79 

76 

77 

76 

78 

79 

78 

79 

81 

80 

61 

78 

80 

80 

81 

84 

67 

67 

77 

•  8 

MIN 

63 

71 

64 

64 

59 

55 

46 

47 

50 

53 

48 

50 

66 

63 

59 

55 

54 

57 

55 

62 

64 

63 

66 

71 

69 

70 

53 

43 

45 

58 

•  1 

COMPASS  LAtCE 

MAX 

8b 

BO 

74 

76 

74 

67 

56 

68 

77 

70 

57 

62 

73 

76 

70 

79 

77 

78 

79 

79 

72 

78 

72 

56 

73 

78 

78 

74 

58 

51 

64 

71 

.1 

MIN 

60 

50 

57 

52 

64 

43 

28 

30 

54 

46 

28 

32 

43 

45 

58 

61 

58 

66 

54 

58 

46 

37 

48 

53 

63 

53 

38 

29 

37 

48 

■  3 

CRESCENT  CITY  2  5W 

80 

79 

83 

80 

81 

75 

99 

69 

77 

71 

65 

63 

73 

73 

78 

80 

80 

81 

78 

83 

60 

81 

74 

66 

73 

82 

82 

79 

65 

58 

63 

^* 

.6 

MIN 

53 

55 

55 

54 

58 

58 

32 

33 

42 

52 

35 

45 

45 

43 

*^ 

54 

61 

56 

54 

54 

52 

49 

52 

60 

58 

98 

42 

28 

33 

49 

0 

CRESTVIEW  CAA  AP 

MAX 

78 

80 

75 

76 

70 

54 

59 

71 

74 

65 

59 

58 

75 

78 

76 

79 

76 

76 

79 

77 

72 

75 

61 

62 

70 

76 

78 

70 

54 

99 

66 

70 

•  2 

MIN 

60 

58 

56 

57 

53 

32 

26 

35 

59 

35 

27 

36 

48 

54 

6 1 

60 

53 

59 

54 

54 

42 

35 

44 

58 

6« 

44 

33 

27 

35 

47 

|7 

^D*\CC     ("  r  TV    r"  A  A  AD 

83 

84 

80 

80 

79 

67 

59 

67 

76 

67 

69 

58 

74 

76 

76 

79 

SO 

80 

82 

79 

76 

77 

68 

62 

81 

80 

81 

69 

99 

9* 

62 

72 

.7 

MIN 

52 

53 

54 

51 

50 

40 

32 

29 

43 

39 

31 

36 

40 

36 

*' 

46 

51 

61 

62 

58 

54 

45 

39 

49 

55 

94 

49 

37 

29 

27 

45 

>1 

78 

83 

82 

79 

74 

8 1 

74 

54 

66 

76 

72 

61 

64 

71 

74 

73 

76 

74 

79 

74 

61 

81 

83 

66 

68 

72 

79 

S3 

80 

62 

95 

73 

.5 

MIN 

56 

55 

58 

58 

62 

64 

37 

36 

40 

61 

40 

54 

46 

46 

51 

" 

57 

61 

58 

59 

59 

63 

65 

59 

63 

61 

63 

45 

33 

38 

53 

.2 

OAYTONA   BEACH  WB  AP 

MAX 

77 

78 

80 

77 

60 

54 

70 

75 

71 

60 

64 

71 

73 

76 

78 

78 

78 

76 

81 

73 

80 

66 

65 

73 

80 

82 

79 

62 

52 

99 

T» 

■  3 

MIN 

54 

53 

55 

54 

58 

45 

36 

33 

43 

46 

38 

53 

48 

49 

48 

54 

56 

94 

57 

55 

65 

54 

64 

63 

56 

.  54 

41 

32 

36 

49 

■  6 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

77 

78 

77 

74 

78 

67 

56 

68 

79 

67 

56 

59 

71 

76 

74 

80 

76 

78 

78 

77 

74 

76 

72 

63 

74 

78 

78 

71 

56 

64 

65 

70 

•  9 

MIN 

63 

59 

59 

55 

64 

39 

26 

36 

57 

42 

27 

36 

68 

94 

58 

60 

57 

67 

54 

60 

42 

35 

44 

67 

65 

51 

38 

28 

34 

90 

>1 

DE  LAND 

MAX 

80 

no 

80 

79 

80 

79 

74 

57 

68 

75 

71 

61 

66 

69 

71 

75 

78 

77 

78 

73 

79 

77 

79 

67 

67 

73 

81 

81 

77 

61 

59 

73 

•  2 

MIN 

56 

54 

56 

54 

55 

56 

34 

30 

36 

47 

36 

39 

61 

42 

46 

^' 

48 

52 

59 

51 

56 

54 

58 

51 

93 

61 

54 

60 

43 

31 

33 

48 

|6 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

77 

77 

77 

77 

78 

82 

72 

72 

77 

80 

70 

73 

72 

74 

75 

75 

75 

78 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

78 

79 

79 

74 

67 

68 

79 

■  6 

MIN 

72 

72 

72 

71 

71 

69 

59 

62 

69 

69 

60 

67 

68 

68 

69 

68 

69 

70 

68 

66 

68 

70 

70 

70 

69 

74 

70 

69 

69 

68 

61 

67 

•  9 

EUSTIS  2  S 

MAX 

81 

81 

78 

81 

61 

74 

62 

70 

78 

73 

62 

64 

71 

75 

76 

T8 

80 

79 

82 

79 

82 

76 

68 

76 

62 

84 

63 

5« 

69 

74 

•  6 

MIN 

57 

56 

57 

57 

59 

61 

36 

36 

41 

59 

36 

48 

46 

47 

50 

54 

50 

56 

61 

55 

61 

58 

53 

52 

55 

63 

58 

61 

46 

33 

39 

91 

■  6 

EVERGLA06S 

85 

86 

87 

84 

83 

63 

68 

76 

78 

81 

73 

73 

74 

80 

60 

81 

82 

83 

82 

82 

83 

82 

82 

63 

89 

64 

S3 

81 

75 

64 

74 

79 

|9 

MIN 

61 

60 

60 

58 

58 

57 

41 

45 

49 

51 

43 

47 

54 

52 

53 

54 

^' 

54 

55 

56 

55 

58 

57 

57 

96 

57 

61 

60 

49 

41 

40 

93 

■  3 

ccnPDAi  DnikiT 
rCUCK^^L    ►^U  1  IN  1 

78 

78 

78 

80 

79 

72 

57 

68 

75 

66 

58 

60 

72 

72 

76 

76 

80 

79 

7, 

79 

73 

79 

73 

63 

75 

60 

82 

78 

61 

54 

60 

72 

•  4 

MIN 

54 

57 

57 

55 

55 

55 

34 

36 

42 

56 

35 

47 

47 

49 

*^ 

54 

50 

61 

60 

55 

57 

53 

54 

45 

53 

59 

56 

56 

44 

32 

40 

49 

•  6 

82 

62 

61 

83 

84 

76 

70 

72 

77 

60 

70 

72 

74 

79 

60 

76 

60 

81 

76 

82 

77 

83 

81 

70 

70 

61 

60 

83 

68 

61 

68 

76 

■  7 

MIN 

57 

59 

54 

54 

54 

56 

46 

41 

45 

96 

42 

96 

57 

50 

49 

" 

54 

56 

54 

55 

53 

56 

61 

66 

56 

61 

57 

49 

39 

47 

93 

.2 

FERNAND  t  NA 

79 

76 

60 

73 

78 

73 

54 

65 

76 

71 

94 

61 

71 

72 

74 

77 

76 

78 

74 

78 

73 

78 

74 

56 

72 

77 

80 

71 

60 

51 

96 

70 

•  6 

MIN 

56 

57 

60 

58 

57 

53 

35 

38 

49 

94 

39 

43 

44 

49 

51 

56 

59 

57 

59 

52 

55 

50 

43 

52 

63 

62 

60 

36 

30 

38 

90 

■  6 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

84 

82 

62 

83 

82 

62 

70 

76 

79 

83 

75 

76 

74 

79 

80 

80 

83 

83 

83 

82 

63 

82 

S3 

76 

S2 

83 

S5 

85 

78 

64 

73 

79 

■  7 

MIN 

70 

70 

62 

68 

58 

55 

42 

47 

48 

92 

47 

66 

67 

64 

95 

63 

52 

99 

55 

62 

60 

66 

67 

70 

70 

61 

53 

36 

44 

58 

FORT   MYERS   WB  AP 

MAX 

84 

84 

82 

62 

83 

76 

65 

73 

77 

78 

71 

72 

72 

78 

79 

78 

81 

81 

81 

81 

81 

61 

82 

77 

82 

84 

83 

79 

66 

60 

70 

77 

•  5 

MIN 

61 

62 

59 

59 

56 

51 

40 

43 

47 

90 

41 

91 

52 

52 

51 

54 

55 

55 

56 

93 

94 

56 

55 

56 

60 

61 

60 

62 

49 

40 

39 

52 

8 

FORT  PIERCE 

MAX 

79 

80 

79 

79 

60 

81 

75 

69 

69 

76 

80 

67 

71 

70 

73 

74 

74 

76 

80 

73 

81 

72 

84 

84 

73 

76 

80 

83 

82 

70 

60 

79 

i7 

MIN 

59 

68 

58 

59 

59 

59 

40 

39 

41 

90 

44 

46 

59 

58 

50 

52 

60 

54 

54 

52 

54 

54 

57 

59 

66 

64 

58 

61- 

48 

39 

39 

93 

•  5 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 

77 

82 

62 

80 

80 

79 

66 

59 

69 

79 

67 

63 

65 

73 

73 

77 

81 

80 

81 

80 

79 

77 

79 

61 

69 

82 

83 

82 

76 

60 

97 

73 

7 

MIN 

58 

57 

57 

54 

56 

60 

32 

34 

39 

53 

30 

35 

46 

46 

50 

55 

54 

56 

61 

68 

56 

66 

54 

41 

44 

59 

60 

58 

42 

29 

32 

49 

1 

S««  r«(or>iw:«  oota*  followlDg  St»tloD  Ind«z. 
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DAILY  TEMPERATURES  fuor.da 


station 

Day  Of  Month 

Averagt*  j 



* 

6 

8 

9 

10 

11 

12 



14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

23 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

8LEN  SAINT  MARY 

MAX 

81 

80 

73 

76 

11 

74 

82 

79 

78 

70 

78 

72 

60 

76 

79 

80 

71 

99 

95 

61 

72.1 

M  N 

50 

53 

54 

50 

52 

49 

27 

29 

43 

56 

27 

34 

41 

40 

60 

52 

69 

57 

50 

48 

48 

33 

44 

55 

96 

59 

38 

23 

25 

44  •6 

HIALEAH 

MAX 

Ib 

76 

77 

78 

78 

81 

02 

81 

83 

79 

82 

77 

79 

80 

80 

84 

66 

66 

77.9 

66 

64 

62 

98 

98 

44 

46 

90 

55 

49 

49 

63 

60 

94 

94 

52 

54 

55 

96 

55 

98 

97 

61 

60 

66 

66 

62 

92 

39 

42 

55.6 

HIGH  SPRINOS 

MAX 

81 

78 

74 

75 

81 

78 

80 

80 

79 

78 

79 

62 

80 

78 

81 

82 

60 

58 

61 

73.8 

MIN 

51 

53 

55 

51 

54 

48 

29 

29 

49 

97 

28 

37 

38 

44 

42 

92 

48 

52 

61 

94 

52 

93 

90 

38 

48 

57 

98 

57 

40 

27 

28 

46.3 

MILLIARD 

MAX 

78 

78 

69 

76 

70 

79 

78 

78 

78 

80 

71.0 

51 

5* 

56 

54 

54 

49 

30 

32 

44 

90 

28 

39 

40 

44 

44 

56 

62 

57 

58 

99 

49 

49 

49 

36 

46 

54 

60 

98 

40 

26 

27 

46.5 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

82 

80 

78 

80 

82 

93 

82 

80 

80 

82 

80 

82 

84 

81 

67 

73 

79.8 

MIN 

57 

59 

60 

54 

53 

50 

46 

44 

47 

48 

48 

64 

60 

51 

91 

51 

54 

51 

51 

92 

49 

92 

92 

63 

62 

60 

58 

68 

53 

40 

44 

93.0 

MYPOLUXO 

MAX 

8* 

83 

82 

81 

83 

76 

84 

80 

80 

84 

80 

8 1 

87 

70 

72 

79.7 

72 

70 

62 

70 

61 

60 

45 

48 

48 

58 

48 

64 

65 

66 

98 

65 

62 

59 

96 

60 

68 

70 

64 

67 

70 

69 

71 

66 

56 

42 

99 

60.6 

INVERNESS 

MAX 

II 

75 

79 

80 

80 

flO 

81 

72 

69 

70 

79 

83 

76 

6  1 

55 

69 

74.6 

MIN 

60 

59 

57 

57 

53 

39 

32 

48 

99 

39 

48 

47 

47 

46 

48 

48 

63 

93 

54 

56 

56 

51 

52 

61 

58 

67 

44 

33 

36 

90.1 

JACKSONVILLE  MB  AP 

MAX 

70 

74 

78 

77 

58 

79 

79 

71 

96 

91 

96 

70.4 

MIN 

55 

57 

57 

55 

97 

39 

31 

33 

91 

43 

30 

40 

40 

46 

46 

55 

54 

98 

98 

58 

64 

52 

46 

36 

48 

60 

63 

50 

36 

27 

31 

47.3 

JACKSONVILLE  8EACH 

MAX 

69 

69 

68 

72 

68 

71 

68 

71 

79 

71 

9  7 

70 

71 

81 

60 

50 

96 

69.3 

MIN 

57 

58 

58 

57 

97 

48 

35 

35 

49 

47 

34 

49 

43 

49 

49 

96 

94 

56 

56 

58 

56 

56 

92 

43 

56 

60 

62 

69 

30 

36 

90.3 

JACKSONVILLE  W8  CITV 

MAX 

74 

80 

78 

70.2 

MIN 

60 

59 

61 

58 

61 

39 

33 

42 

53 

44 

33 

42 

51 

54 

53 

60 

59 

59 

62 

59 

66 

69 

46 

42 

52 

63 

63 

38 

29 

34 

50.6 

JASPER  10  E 

MAX 

80 

70 

70 

99 

60 

MIN 

69 

50 

40 

48 

51 

51 

47 

39 

43 

56 

94 

68 

39 

27 

20 

KET  WEST  MB  AIRPORT 

MAX 

80 

80 

76 

81 

70 

72 

72 

76 

77 

76 

80 

81 

82 

70 

68 

77.0 

MIN 

72 

71 

71 

69 

70 

66 

53 

59 

69 

69 

99 

69 

65 

66 

69 

66 

67 

67 

66 

67 

67 

71 

70 

67 

69 

72 

72 

67 

61 

68 

97 

65  .0 

KET  WEST  WB  CITY 

MAX 

83 

82 

77 

77 

80 

78.3 

MIN 

73 

73 

71 

71 

69 

66 

97 

61 

69 

69 

60 

66 

66 

67 

67 

66 

68 

67 

67 

65 

63 

71 

69 

60 

70 

71 

72 

69 

63 

59 

58 

66.6 

KISSIMMEE 

MAX 

76 

74 

77 

76 

74.6 

MIN 

56 

57 

55 

52 

94 

58 

36 

34 

46 

95 

36 

90 

91 

44 

47 

62 

61 

55 

59 

51 

58 

97 

97 

55 

95 

62 

99 

56 

49 

32 

37 

90.6 

LA  BCLLE 

MAX 

82 

79 

84 

79.3 

MIN 

59 

60 

55 

56 

94 

54 

36 

39 

45 

51 

36 

91 

49 

49 

90 

53 

62 

62 

52 

90 

55 

92 

92 

55 

60 

60 

58 

69 

47 

36 

36 

90.6 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

80 

82 

81 

8 1 

73 

79 

79 

80 

79.2 

MIN 

55 

56 

55 

56 

57 

54 

37 

36 

49 

55 

35 

53 

50 

44 

47 

62 

50 

54 

52 

92 

63 

61 

98 

55 

55 

65 

96 

61 

44 

34 

36 

90  .4 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

''I 

70 

76 

81 

SO 

71  .9 

HIN 

5* 

53 

54 

53 

52 

52 

30 

32 

48 

49 

30 

37 

40 

43 

49 

54 

50 

53 

61 

60 

62 

92 

90 

37 

47 

68 

66 

60 

40 

?6 

30 

46  .  8 

LAKE  HIAHASSE 

MAX 

83 

81 

83 

80 

81 

8  I 

73 

58 

71 

64 

69 

68 

73 

77 

77 

79.1 

MIN 

55 

65 

56 

55 

60 

61 

35 

32 

43 

55 

39 

46 

48 

43 

46 

51 

49 

64 

61 

91 

61 

97 

60 

53 

54 

61 

94 

61 

47 

33 

39 

50  .4 

LAKELAND  KB  CITY 

MAX 

8 1 

78 

76 

76 

78 

78 

78 

73.2 

MIN 

61 

61 

60 

98 

62 

48 

37 

44 

51 

48 

38 

50 

53 

49 

96 

57 

57 

60 

61 

59 

60 

60 

56 

65 

56 

63 

60 

94 

46 

36 

41 

93.5 

LAKE  PLACID  2  SK 

MAX 

83 

79 

77 

82 

81 

77.6 

MIN 

57 

59 

55 

53 

94 

92 

37 

40 

44 

52 

40 

54 

47 

48 

54 

52 

63 

54 

50 

51 

53 

54 

65 

60 

63 

94 

64 

48 

38 

39 

91.5 

LOXA»ATCMCE 

MAX 

78 

84 

83 

83 

82 

84 

82 

72 

79 

78 

79 

82 

82 

82 

80 

66 

79.9 

MIN 

53 

58 

57 

57 

98 

99 

46 

42 

44 

44 

44 

44 

46 

50 

49 

60 

50 

51 

61 

52 

66 

53 

56 

68 

65 

61 

96 

57 

62 

40 

39 

51.5 

MABISON 

MAX 

81 

77 

78 

79 

81 

76 

71  .1 

MIN 

5* 

56 

60 

56 

99 

46 

29 

38 

51 

42 

28 

39 

44 

49 

91 

5Q 

53 

59 

57 

64 

52 

56 

49 

36 

46 

58 

99 

51 

39 

27 

32 

48.4 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

82 

83 

76 

78 

79 

80 

81 

61 

78.4 

MIN 

69 

67 

69 

62 

68 

64 

91 

54 

58 

62 

55 

56 

63 

64 

64 

63 

64 

62 

66 

6? 

61 

67 

70 

70 

65 

68 

68 

70 

59 

62 

53 

62  .  7 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

79 

80 

70 

77 

75 

62 

57 

67 

68 

58 

6 1 

71 

75 

72 

70 

76 

79 

79 

50 

62 

70.0 

MIN 

60 

55 

57 

57 

62 

33 

29 

33 

66 

37 

28 

33 

48 

61 

98 

67 

52 

61 

55 

59 

54 

99 

40 

32 

41 

54 

64 

44 

33 

26 

30 

47.0 

NARIANNA   I  NO  SCHOOL 

MAX 

84 

83 

79 

78 

7  , 

70 

64 

67 

72 

62 

71 

80 

71 

82 

77 

79 

78 

79 

78 

54 

92 

63 

72.3 

MIN 

58 

50 

57 

54 

57 

38 

24 

29 

56 

43 

24 

31 

43 

45 

94 

55 

48 

59 

51 

63 

50 

65 

43 

30 

41 

62 

55 

48 

35 

24 

28 

45.2 

MAYO  S  NH 

MAX 

79 

80 

80 

78 

72 

65 

56 

67 

58 

61 

72 

76 

en 

80 

78 

76 

77 

66 

59 

77 

78 

70 

60 

60 

71.4 

MIN 

52 

53 

58 

52 

57 

50 

29 

30 

51 

54 

28 

35 

37 

40 

44 

5? 

4P 

53 

60 

6? 

64 

62 

60 

37 

47 

54 

56 

59 

40 

27 

28 

MELBOURNE  MB  AP 

MAX 

78 

78 

77 

77 

80 

73 

60 

68 

77 

78 

64 

79 

74 

75 

7Q 

7« 
5? 

80 

69 

7 1 

78 

82 

82 

6  2 

96 

65 

73.3 

MIN 

57 

61 

58 

60 

60 

49 

39 

40 

46 

49 

40 

60 

53 

54 

90 

56 

55 

67 

58 

56 

66 

61 

61 

65 

60 

59 

61 

46 

36 

42 

MERRITT  ISLAND  !  S 

MAX 

77 

78 

77 

77 

78 

72 

67 

65 

73 

74 

68 

70 

67 

72 

79 

73 

75 

72 

78 

78 

73 

72 

77 

79 

79 

7  J 

60 

69 

73.1 

MIN 

59 

59 

56 

58 

58 

99 

40 

38 

48 

58 

43 

58 

57 

49 

90 

94 

54 

56 

69 

54 

60 

56 

60 

69 

64 

59 

98 

63 

48 

39 

44 

MIAMI  BEACM 

MAX 

78 

77 

78 

77 

79 

83 

71 

71 

79 

81 

71 

79 

76 

75 

77 

76 

77 

77 

77 

78 

75 

77 

77 

78 

80 

78 

66 

69 

75.9 

MIN 

75 

74 

74 

73 

73 

67 

47 

54 

63 

69 

51 

66 

68 

68 

69 

71 

7! 

65 

64 

65 

64 

72 

72 

67 

70 

72 

72 

7? 

55 

48 

90 

MIAMI  MB  AIRPORT 

MAX 

81 

81 

81 

81 

80 

81 

70 

73 

75 

82 

71 

^* 

74 

77 

78 

78 

80 

80 

81 

80 

81 

78 

80 

80 

80 

67 

67 

72 

77.6 

MIN 

70 

69 

67 

67 

62 

96 

46 

58 

56 

59 

48 

66 

67 

6« 

61 

69 

61 

60 

61 

63 

59 

63 

66 

64 

70 

71 

71 

65 

53 

43 

49 

MIAMI    MB  CITY 

MAX 

79 

79 

79 

78 

77 

80 

66 

72 

73 

79 

67 

72 

72 

75 

76 

76 

76 

78 

78 

77 

76 

76 

78 

70 

63 

68 

74.8 

HIN 

73 

73 

73 

72 

71 

95 

49 

91 

63 

61 

47 

69 

68 

68 

68 

6Q 

68 

65 

63 

63 

61 

69 

72 

64 

68 

72 

72 

70 

51 

44 

46 

63.6 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

77 

77 

77 

75 

70 

60 

71 

83 

57 

72 

77 

71 

76 

83 

79 

72 

76 

64 

63 

66 

75 

81 

73 

74 

97 

64 

71.6 

MIN 

5« 

56 

62 

59 

94 

37 

28 

34 

96 

40 

27 

39 

48 

61 

61 

62 

69 

61 

56 

66 

64 

63 

44 

33 

42 

62 

66 

49 

37 

27 

39 

MONTICELLO 

MAX 

79 

79 

76 

72 

79 

64 

58 

64 

76 

67 

96 

61 

73 

74 

79 

80 

78 

76 

68 

78 

72 

77 

66 

59 

52 

99 

70.5 

MIN 

56 

55 

57 

56 

60 

34 

29 

36 

93 

38 

28 

36 

41 

46 

49 

66 

51 

59 

54 

60 

54 

56 

42 

36 

46 

67 

99 

48 

32 

26 

31 

46.6 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

79 

81 

80 

79 

75 

82 

76 

69 

69 

77 

81 

69 

70 

73 

74 

76 

74 

82 

78 

93 

76 

81 

83 

74 

76 

81 

81 

82 

66 

61 

76.2 

MIN 

66 

58 

55 

60 

51 

97 

42 

45 

51 

96 

44 

96 

56 

56 

50 

68 

55 

65 

54 

64 

64 

93 

68 

58 

64 

66 

60 

57 

50 

37 

43 

64  .2 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

81 

80 

79 

80 

81 

64 

70 

76 

76 

65 

68 

67 

74 

77 

76 

80 

60 

77 

81 

78 

82 

78 

66 

75 

81 

82 

80 

63 

99 

69 

74.8 

MIN 

57 

60 

55 

93 

56 

56 

38 

34 

45 

53 

36 

92 

54 

43 

46 

52 

51 

54 

69 

62 

66 

93 

58 

54 

57 

63 

99 

60 

46 

34 

39 

51.1 

MT  P».EASANT 

MAX 

8C 

78 

76 

78 

76 

•  7 

98 

68 

79 

73 

96 

62 

72 

77 

70 

80 

76 

78 

78 

80 

73 

79 

69 

99 

72 

73 

79 

70 

92 

92 

62 

71.1 

MIN 

60 

53 

61 

94 

64 

49 

28 

34 

97 

37 

27 

39 

47 

47 

57 

58 

51 

61 

94 

69 

52 

61 

50 

35 

47 

97 

60 

51 

38 

26 

33 

48.5 

NAPLES 

MAX 

85 

81 

82 

01 

74 

67 

76 

78 

77 

71 

72 

78 

79 

77 

78 

78 

78 

79 

60 

81 

80 

78 

83 

84 

81 

79 

74 

63 

72 

77.4 

MIN 

59 

57 

60 

99 

90 

41 

43 

43 

52 

41 

91 

47 

93 

52 

52 

64 

92 

56 

63 

55 

56 

55 

59 

62 

60 

61 

48 

36 

38 

51  .6 

NEM  SMYRNA  BEACH  A  N 

MAX 

76 

75 

81 

7» 

81 

7» 

63 

68 

77 

79 

61 

63 

70 

73 

79 

77 

76 

80 

75 

82 

79 

81 

72 

67 

73 

80 

83 

80 

63 

60 

61 

73.5 

MIN 

53 

53 

55 

59 

99 

99 

37 

33 

41 

97 

39 

94 

55 

44 

47 

51 

49 

54 

60 

54 

59 

54 

97 

56 

58 

61 

96 

61 

45 

33 

36 

51  .1 

NICEVILLE 

MAX 

7* 

75 

75 

79 

70 

78 

91 

55 

97 

60 

78 

74 

60 

73 

74 

74 

75 

72 

79 

76 

78 

77 

70 

96 

70 

68 

74 

73 

99 

55 

60 

68.9 

MIN 

5* 

55 

97 

58 

99 

40 

26 

30 

31 

29 

32 

28 

43 

46 

47 

56 

47 

56 

57 

58 

56 

94 

40 

32 

36 

38 

61 

66 

37 

28 

28 

44.4 

S«*  r«t«r«iu:a  Dot««  fol  loving  Station  tadmrn. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  1952 


Day  Oi  Month 



rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

'  i 

6 

7  1 

'  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 

18 

19  j 

20 

21 

22 

-1 

24 

25 

26 

27 

1 

28 ; 

1 

29 

30 

31 

> 
< 

OCALA 

MAX 
MIN 

■2 

56 

82 
56 

82 

53 

80 
56 

80 

57 

75 
60 

60 

33 

70 

35 

77 
46 

73 
61 

61 
34 

62 
46 

72 
61 

74 
45 

78 

48 

80 
54 

80 

52 

78 

57 

82 
61 

78 

55 

80 

62 

81 
68 

75 

55 

61 
49 

77 
52 

80 
60 

S2 

59 

78 
41 

43 
43 

98 

31 

49 
33 

74,4 
91iO 

OCALA  AIRMWT 

MAX 
MIN 

82 

55 

89 

55 

89 

52 

81 

52 

81 
52 

72 

52 

99 

31 

71 
28 

77 
37 

70 
51 

61 
32 

61 
42 

74 

51 

74 
39 

78 
42 

81 
49 

81 
46 

79 
50 

83 

60 

80 
52 

81 
61 

81 
54 

45 

53 

65 
48 

79 
48 

80 
54 

83 

56 

78 

97 

43 

41 

99 

28 

44 

27 

74.4 
47i0 

OKEECHOBEE  HRCN  6ATE  6 

MAX 
MIN 

80 
67 

82 

63 

82 
62 

81 
64 

80 
63 

78 
66 

75 
44 

64 

46 

70 

51 

72 
64 

80 
46 

78 
57 

72 

61 

72 
56 

80 
56 

78 
61 

75 
60 

78 
63 

73 
57 

77 
60 

79 
59 

74 
56 

76 
60 

79 

59 

74 
67 

74 
47 

80 
48 

74 

71 

78 
53 

49 
41 

40 
44 

79.2 
98.9 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

82 
59 

81 
58 

82 
58 

81 
57 

81 
58 

81 
63 

72 
37 

58 
36 

70 
40 

77 
48 

73 
40 

63 
40 

66 
51 

68 
45 

73 
48 

72 

52 

78 

53 

81 

52 

80 

56 

75 
56 

80 
56 

79 
58 

83 

59 

73 
52 

68 
54 

74 
62 

81 

68 

83 

63 

SI 
46 

42 

35 

97 
34 

74.7 

51  .1 

ORLANDO   NB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 

56 

82 
57 

79 
57 

80 
56 

80 
63 

72 
46 

58 
37 

69 

35 

76 
47 

73 
45 

63 
38 

68 

50 

68 

50 

73 
45 

77 
60 

77 
53 

79 
51 

78 
66 

75 

60 

80 

55 

79 
60 

82 
58 

73 

63 

67 
54 

74 

58 

81 
62 

81 

57 

81 

55 

62 
44 

97 

35 

64 
40 

73.8 
91.1 

PALATKA 

MAX 
MIN 

80 
54 

81 
56 

81 
57 

82 
55 

81 
58 

75 
57 

98 
33 

78 

35 

76 
46 

72 
96 

99 
37 

65 

51 

72 
45 

73 
47 

49 

81 
66 

80 
53 

79 
54 

78 
62 

80 

57 

76 
58 

82 
56 

75 
54 

59 
41 

75 
53 

82 
59 

85 

SO 

79 
60 

67 

43 

5f 
30 

62 
34 

74.1 
50.5 

PANAMA  CITT 

MAX 
MIN 

73 
61 

69 
58 

70 
60 

75 
57 

70 
64 

47 
43 

51 
31 

68 

38 

72 
59 

68 
47 

64 

30 

68 

39 

72 
52 

73 
52 

71 
60 

72 

60 

74 

52 

81 
61 

74 

59 

73 
65 

72 
56 

74 
41 

72 
49 

60 
37 

73 
49 

77 
69 

T7 
49 

74 
54 

59 
43 

93 
34 

41 
36 

49.3 
91.2 

PENSACOLA   CAA  AP 

MAX 
MIN 

67 
61 

74 

60 

77 
63 

73 
62 

72 
54 

56 

35 

98 

29 

70 
41 

74 

59 

65 

38 

99 

31 

60 
44 

72 
52 

74 
64 

73 
64 

75 
62 

74 

59 

79 
60 

75 
60 

75 
63 

67 
58 

74 
56 

63 

46 

61 

40 

64 

51 

74 
60 

77 
46 

60 

47 

94 

39 

94 

33 

43 
44 

48.2 
91.5 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

67 
61 

71 
61 

71 
63 

72 
61 

72 
54 

54 
36 

54 

30 

69 
42 

70 
61 

66 
39 

95 
32 

60 
47 

71 
58 

72 
64 

72 
63 

73 

63 

73 
60 

79 
61 

73 
61 

77 
63 

68 
56 

72 
66 

61 
46 

59 
42 

65 

52 

73 
62 

74 

47 

69 
44 

59 
39 

52 
34 

41 

44 

47.2 
92.5 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

85 
59 

83 
60 

81 
56 

82 
54 

82 

57 

80 

55 

60 
35 

72 

35 

78 
47 

77 
57 

66 

33 

68 
48 

68 

62 

79 
48 

79 
61 

79 
53 

82 
50 

82 
54 

81 

60 

80 

53 

80 
61 

82 

57 

80 

59 

68 
54 

78 
55 

79 
63 

84 

59 

82 
60 

63 
46 

41 
33 

48 

35 

74.3 
91.5 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

82 

50 

83 

65 
43 

74 
49 

78 
49 

83 
62 

79 
47 

73 
64 

73 
67 

80 
62 

79 
58 

75 
58 

79 
58 

83 
64 

81 

52 

83 

66 

81 
56 

82 
64 

82 

59 

74 
64 

80 
45 

81 
44 

82 

49 

85 

59 

80 
48 

47 
41 

71 
49 

78.4 
94.3 

PUNTA  GOROA 

MAX 
MIN 

86 

67 

85 
68 

86 

60 

83 
59 

82 

59 

73 
57 

67 
40 

74 
43 

77 
51 

79 
93 

71 
41 

74 

53 

72 
54 

77 
52 

81 
54 

80 
62 

83 

52 

81 
51 

78 

54 

80 

55 

83 
54 

8? 

56 

80 

55 

82 

56 

83 

58 

84 

59 

SS 

60 

77 
43 

79 
48 

47 

40 

73 
42 

78.7 
53.7 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

80 
58 

80 
52 

76 
60 

76 

53 

77 

58 

76 
45 

92 
28 

58 

31 

68 
41 

76 
47 

57 
28 

58 

33 

62 
42 

73 
46 

77 
53 

72 
55 

80 
49 

76 

57 

79 

56 

78 
56 

SO 
50 

73 
56 

77 
49 

98 

33 

62 
40 

73 

52 

73 

59 

79 

55 

44 

38 

52 
26 

93 

31 

74.2 
44.3 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 
MIN 

83 

52 

85 
55 

82 
55 

80 
52 

SO 

52 

78 
49 

62 

31 

69 

31 

77 
46 

73 
58 

61 
31 

61 

39 

72 
38 

74 
48 

77 
43 

81 

52 

80 
50 

81 

54 

79 
62 

79 
58 

74 
54 

78 

52 

77 

50 

60 
38 

78 
48 

80 

58 

81 

59 

82 

56 

60 
41 

94 

28 

59 

29 

74.2 
47.5 

ROYAL  PALM  RANGER  5TA 

MAX 
MIN 

83 
57 

82 

60 

80 
56 

81 

65 

81 

55 

82 

52 

69 

40 

75 
44 

78 
49 

82 
60 

77 
46 

73 
62 

75 
61 

77 
53 

78 
52 

78 

51 

79 
52 

82 

52 

82 
53 

81 
62 

81 
53 

81 

58 

83 
54 

81 
69 

82 
62 

81 

60 

82 

59 

83 
41 

79 
60 

44 

34 

72 
42 

78.8 
93.1 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

73 
54 

72 

55 

80 
68 

75 

55 

78 
57 

72 

94 
34 

63 
36 

76 
45 

57 

58 
34 

61 
47 

69 
46 

71 
48 

74 
49 

77 

55 

75 

52 

76 

55 

75 
56 

77 
58 

72 
56 

78 
54 

76 

53 

62 
43 

75 
56 

78 
60 

80 
60 

7» 

59 

4{ 

43 

9S 

30 

59 
39 

71.0 
59.0 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

MAX 
MIN 

68 

52 

66 

54 

60 
58 

79 
57 

80 

68 

76 

54 

94 

35 

61 
36 

76 

42 

72 

56 

59 
37 

60 
48 

68 
42 

72 
47 

70 
50 

73 

52 

70 
51 

79 
54 

70 
61 

81 

57 

69 
68 

79 
52 

63 
54 

61 
47 

70 
57 

72 
60 

81 
41 

80 
40 

80 
43 

91 

30 

99 
39 

49.6 
50.4 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

83 

58 

31 
60 

82 
58 

80 
57 

81 
60 

69 

63 

99 
34 

70 
38 

77 
49 

71 
54 

63 

35 

67 
47 

67 
50 

72 
48 

79 
62 

78 

55 

80 
54 

80 
56 

80 
63 

80 

57 

79 
62 

81 
60 

73 

55 

66 

52 

79 
54 

79 
63 

S3 

60 

77 
6« 

42 

45 

94 

33 

49 

36 

74.2 
52.2 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 
MIN 

72 
51 

73 
54 

72 
54 

73 
56 

74 

59 

70 
42 

57 
28 

67 
35 

68 
47 

68 

38 

59 
26 

64 

30 

55 
28 

72 
37 

68 
49 

72 
51 

71 
47 

76 

50 

71 

55 

68 
62 

66 
54 

72 
68 

67 
51 

64 

45 

76 
49 

74 

56 

77 

67 
43 

57 
35 

99 

25 

94 

30 

47.8 
44.8 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

81 
62 

81 
63 

78 

60 

79 
58 

78 
60 

75 
63 

63 

40 

70 
43 

74 

53 

73 
60 

65 
40 

68 

51 

69 

57 

73 
52 

76 
54 

76 

55 

78 
56 

76 

57 

76 
62 

76 
58 

77 
62 

79 
61 

76 
62 

66 

55 

79 
58 

80 
63 

81 

43 

79 
64 

44 
49 

54 
39 

47 
42 

73.9 
95.5 

SANFORO 

MAX 
MIN 

82 
55 

83 
55 

SO 
56 

80 
56 

81 
60 

82 
61 

75 
38 

59 
33 

70 
40 

77 
49 

73 
39 

62 
43 

68 
53 

71 
43 

73 
47 

77 
61 

78 
50 

79 
53 

80 

60 

70 
53 

61 
52 

78 
54 

82 

58 

77 
52 

67 
94 

77 
60 

SI 

54 

S3 
42 

SI 
49 

43 

35 

98 
9S 

79.1 
50.3 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

82 
62 

82 
63 

80 
60 

79 
60 

79 
62 

70 
60 

61 
40 

72 
44 

74 

53 

70 
60 

68 

41 

70 
51 

70 
52 

77 
54 

78 
55 

77 
60 

78 

58 

77 
59 

76 

58 

77 
59 

76 
61 

77 
61 

78 
62 

69 
52 

80 

97 

81 

63 

78 
42 

73 
S3 

43 

54 

44 

44 

44 
4S 

74.1 
55.7 

SECOTAN 

MAX 
MIN 

80 
56 

78 

55 

79 
60 

76 
64 

76 
63 

70 
49 

55 

30 

64 

33 

72 
48 

67 

50 

59 
30 

65 

37 

73 
40 

73 
43 

75 
47 

79 
53 

78 
48 

79 
56 

78 

56 

78 

63 

72 
53 

75 
66 

70 
48 

61 
36 

78 
45 

75 

55 

7« 

57 

49 

68 

48 

38 

59 

26 

41 

29 

71.3 
47.1 

STUART 

MAX 
MIN 

81 
68 

84 
66 

65 
67 

83 
64 

83 
65 

85 
62 

67 

45 

72 
49 

78 
59 

80 
64 

71 
63 

70 
57 

73 
62 

74 

58 

76 
61 

77 
60 

79 
61 

78 
62 

80 
60 

83 
60 

84 
60 

85 
61 

84 

61 

76 
63 

80 
63 

82 
64 

78 

41 

SS 

67 

74 

52 

7i 
44 

T4 
98 

7a.4 

59.3 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 
MIN 

79 
59 

75 
56 

76 
62 

76 

56 

79 
64 

65 

38 

97 

32 

67 
34 

77 
62 

68 
41 

58 
32 

66 
38 

73 
42 

74 
48 

74 

52 

78 

66 

77 
51 

79 

59 

78 

58 

80 
63 

72 
56 

77 
59 

71 
45 

60 
39 

79 

50 

69 

57 

79 
58 

70 
48 

99 
34 

92 
30 

41 

94 

70.7 
4S.6 

TAMIAm'i  TRAIL  40  MI  80 

MAX 
MIN 

85 
66 

86 
65 

65 

65 

86 
63 

85 
63 

85 
59 

89 

45 

89 

56 

82 
45 

83 

65 

83 
64 

83 

53 

48 

99 

73 
41 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
60 

82 
61 

81 
60 

78 
68 

78 
61 

70 
48 

61 

38 

69 
41 

73 
52 

73 
48 

65 
39 

68 

50 

68 

53 

72 
51 

77 
52 

77 
56 

78 
55 

77 
57 

78 
59 

78 
67 

77 
61 

77 
60 

76 

68 

67 

56 

78 
57 

80 
64 

81 
S3 

74 

57 

44 

48 

58 
36 

44 

39 

73.4 
93.4 

TARPON  SPRINGS 

MAX 
MIN 

80 
60 

80 
62 

78 

59 

78 
57 

78 
58 

71 
58 

61 

35 

67 
37 

75 
48 

70 
59 

64 

34 

67 
47 

70 
51 

75 
47 

76 
50 

78 

62 

79 

63 

75 
54 

75 
63 

76 
54 

78 
62 

80 
59 

74 

59 

69 
54 

81 

56 

83 
43 

S2 

61 

74 

62 

44 

52 

60 
34 

48 

37 

73.8 
92.8 

TAVERNIER 

MAX 
MIN 

81 
74 

80 
73 

80 
74 

80 
71 

81 

72 

82 
68 

78 

53 

75 
58 

78 
66 

81 

63 

73 
56 

/3 
67 

74 
68 

77 
68 

78 
69 

78 
66 

78 
67 

80 
66 

78 

65 

79 
66 

74 
64 

80 
73 

82 

73 

80 
67 

80 
72 

80 

73 

SO 

73 

81 

72 

77 
56 

44 

51 

72 
52 

77.9 
66.3 

TITUSVILLE  2  H 

MAX 
MIN 

80 

52 

81 
56 

80 
56 

79 

55 

83 

57 

79 
57 

67 
38 

71 
32 

78 
44 

77 
96 

69 
40 

71 

93 

70 
54 

76 
43 

77 
47 

77 
51 

80 
51 

81 

56 

79 
59 

83 

53 

78 
58 

83 

94 

89 

59 

69 

58 

74 

63 

81 
60 

84 

59 

84 

60 

64 

46 

64 

35 

64 
39 

74.3 
91.5 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 
MIN 

80 
60 

80 
62 

78 

58 

79 

60 

80 
59 

72 
51 

64 
41 

71 
42 

75 
47 

79 
93 

67 
45 

71 
63 

70 
57 

73 
56 

76 
91 

74 

55 

77 
62 

79 
60 

72 
57 

81 
56 

72 
56 

82 

56 

8! 

56 

71 
66 

71 
66 

79 
62 

81 
64 

82 
62 

65 

50 

98 

39 

67 
44 

74.5 
95.4 

WAUCMULA  2  NW 

MAX 
MIN 

83 

57 

82 
58 

81 
53 

82 
53 

82 
54 

67 
35 

71 
34 

77 
43 

77 
50 

67 
33 

70 
50 

68 
65 

79 
47 

79 
47 

77 
52 

80 

52 

82 
56 

80 

53 

83 
48 

79 
51 

82 
99 

79 
53 

68 
53 

78 
56 

83 
60 

84 

99 

81 
59 

43 
44 

99 

33 

47 
34 

74.2 
49.5 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 
MIN 

79 
71 

79 
71 

80 
66 

78 
71 

79 
66 

79 
61 

68 
45 

71 

50 

74 

55 

82 
98 

74 
49 

71 
63 

73 
63 

75 
60 

79 
61 

76 
65 

77 
64 

80 
60 

78 

60 

80 
61 

74 
58 

78 
69 

79 
45 

79 
66 

77 
48 

7» 
69 

79 
41 

84 
44 

72 

52 

49 

42 

48 

44 

T4.0 
44. 7 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

82 
71 

tjl 
71 

82 
63 

81 
69 

82 
64 

81 
53 

68 
45 

74 

60 

77 
52 

82 
97 

72 
48 

74 
64 

74 
65 

77 
58 

78 
98 

78 

62 

80 

59 

83 

57 

82 
55 

83 
99 

82 
99 

81 
41 

S2 
41 

76 
47 

SO 
49 

St 
68 

S3 
46 

87 

43 

44 
49 

44 

43 

71 
44 

7S.3 

99.1 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

84 

59 

84 
61 

83 
57 

87 
57 

83 

99 

82 

59 

72 
38 

60 
41 

72 
46 

78 
57 

75 
39 

69 
50 

68 
92 

68 
46 

75 
90 

79 
54 

80 
54 

81 
54 

81 

60 

79 
94 

82 
57 

79 
97 

S3 

58 

78 
55 

70 
56 

74 
42 

83 

99 

84 

59 

SS 
44 

44 

34 

58 
41 

74.9 
52.7 

S»»  r«f*r«nc«  not«a  tollo«lDB  StntioD  Indaz. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


FLORI DA 
JANVARY  19S2 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

EVAP 

.08 

.10 

.11 

.08 

.09 

.14 

.17 

.09 

.09 

.10 

.17 

.09 

.07 

.06 

.09 

.09 

.06 

.  10 

.06 

.07 

.07 

.11 

.15 

.23 

.  14 

.08 

.09 

.16 

.05 

.15 

.  13 

3.27 

EV'AP 

.09 

.  10 

.  12 

.12 

.14 

.  12 

.15 

.  12 

.09 

.10 

.21 

.12 

.08 

.07 

.08 

.07 

.04 

.  10 

.11 

.10 

.12 

.  13 

.14 

.15 

.11 

.02 

.18 

.  12 

.24 

.23 

.14 

3.71 

WIND 

* 

145 

118 

* 

* 

267 

158 

140 

99 

235 

259 

133 

123 

123 

90 

83 

128 

96 

74 

110 

104 

193 

141 

252 

127 

185 

181 

243 

365 

253 

241 

4666 

EVAP 

.06 

.05 

.12 

.21 

.11 

.06 

.18 

.12 

.06 

.06 

.21 

.14 

.11 

.09 

.06 

.22 

.02 

.08 

.10 

.10 

.09 

.12 

.12 

.17 

.22 

.06 

.13 

.11 

.22 

.27 

.15 

3.82 

EVAP 

.  07 

.08 

.  14 

.  10 

.  13 

.  10 

.  17 

.  11 

.  15 

.07 

.  15 

.  10 

.06 

.08 

.06 

.  08 

.  03 

.  10 

.  12 

.  06 

07 

.  10 

.  12 

.  18 

25 

.  08 

08 

10 

.22 

.  17 

.21 

3 . 56 

MAX 

'so 

81 

80 

81 

80 

74 

66 

69 

72 

74 

66 

68 

69 

72 

'75 

72 

78 

76 

77 

78 

77 

77 

78 

'74 

75 

80 

80 

78 

70 

74 

67 

HI  N 

70 

70 

69 

70 

69 

63 

56 

57 

59 

62 

55 

62 

62 

64 

62 

68 

66 

66 

65 

65 

67 

65 

67 

65 

69 

70 

69 

66 

62 

65 

54 

EVAP 

.08 

.  12 

.13 

.  14 

.11 

.13 

.12 

.27 

.09 

.10 

.19 

.16 

.19 

.12 

.  12 

.09 

.13 

.14 

.13 

.14 

.14 

.15 

.19 

.08 

.  10 

.14 

.  17 

.12 

.06 

B4.12 

W IND 

27 

47 

56 

41 

24 

24 

69 

35 

21 

21 

54 

119 

72 

52 

22 

27 

26 

34 

3 

28 

25 

18 

37 

36 

109 

70 

55 

53 

123 

52 

46 

1426 

EVAP 

.  09 

.  11 

.  11 

.  1 1 

.  10 

.  10 

.  11 

.  09 

.  08 

.  15 

.10 

.08 

.  16 

.  10 

.09 

.  09 

.  10 

.  12 

.  13 

.  06 

.  10 

.  15 

.  10 

.  12 

.  14 

.  13 

.  17 

13 

.  17 

.  18 

3 . 47 

WIND 

17 

16 

16 

13 

9 

20 

50 

15 

12 

33 

46 

21 

• 

25 

10 

11 

11 

10 

12 

13 

8 

24 

21 

14 

44 

87 

25 

94 

49 

25 

33 

784 

EVAP 

.  02 

.  03 

.  17 

.  00 

.  02 

.  12 

.05 

.  04 

.  04 

.  12 

.  05 

.  08 

.  06 

.  1 0 

.  10 

.  06 

.  06 

.  02 

.02 

.07 

.  09 

.  07 

.  07 

.  15 

.  08 

.  17 

.  07 

.  13 

.  10 

B  2 . 23 

EVAP 

.  12 

.  16 

.  18 

.  14 

.  11 

.  1 5 

.  14 

.  12 

.07 

.  11 

.24 

.  12 

.  09 

.  1 1 

.  13 

.  12 

.  07 

.  14 

.  14 

.  14 

.  13 

.11 

.  16 

.  22 

.  13 

.  09 

.  15 

.  13 

.  36 

.  22 

.  17 

4.47 

WIND 

52 

65 

59 

59 

34 

43 

io9 

94 

30 

50 

i40 

90 

35 

53 

45 

42 

'35 

36 

'27 

30 

'32 

'34 

'51 

159 

i25 

66 

50 

52 

150 

85 

107 

2039 

EVAP 

.  15 

.  08 

.  08 

.  07 

.  16 

.  17 

.13 

.  16 

.  08 

.  07 

.  16 

.  09 

.  05 

.  09 

.  11 

.  16 

.  06 

EVAP 

.06 

.06 

.08 

.07 

.05 

.09 

.14 

.07 

.05 

.07 

.11 

.08 

.05 

.05 

.05 

.04 

.07 

.07 

.  10 

.10 

.12 

.08 

.09 

.15 

.09 

.05 

.09 

.10 

.11 

.16 

.12 

2.61 

WIND 

14 

13 

16 

17 

10 

23 

82 

44 

19 

25 

72 

50 

23 

22 

18 

7 

12 

9 

37 

15 

25 

14 

22 

76 

60 

35 

10 

13 

72 

81 

54 

990 

EVAP 

.13 

.  11 

.11 

.  10 

.10 

.  17 

.14 

.  14 

.12 

.08 

.23 

.08 

.09 

.12 

.09 

.07 

.11 

.09 

.05 

.13 

.  15 

.16 

.11 

.11 

.11 

.05 

.12 

.13 

.10 

.12 

.  18 

3.60 

EVAP 

BAY  LAKE 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4  (s 
CLEWISTON  US   ENGINESiS  (i 

HIALEAH 

LAKE  PLACID  2  SW 

LOXAHATCHEE 

IIOORE  HAVEN  LOCK  1 

OKEECHOBEE  RUN  GATE  6 
ORLANDO  WATER  PLANT 

PORT  MAYACA  SL  CNL 
TAMIAUI  TRL  40  HI  BEND 


MAX  and  MIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
teaperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  tine  of  obpervatlon. 

(a)   Evaporation  measured  In  pan  36  x  38  inches. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

*3 

a 

3 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

iTemp. 

Precap 

APAI.ACH  ICOLA  MB  CITY 

0211 

FRANKLIN 

29  44 

8ft  59 

13 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

0369 

HIGHLANDS 

61  30 

145 

6P 

6P 

WILLIAM  E.GILL lARO 

61  50 

115 

5P 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

061 1 

PALM  BEACH 

7 

26  39 

00  39 

16 

6A 

6A 

STATE  EXP  STATION 

2  3  5  6 

6EllC  GLADE  HRN  MTE  u 

0616 

PALM  BEACM 

80  43 

- 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9IG  CYCRC$&  INO.  RES. 

0730 

60  59 

6P 

6P 

HOUSTON  L.  OLSON 

BIG  PINE  KEY  INN 

07 1.7 

MONROE 

81  22 

6 

WALTER  2IEGNER 

OB  Of* 

65  02 

51 

7A 

Iomi'ta  SPGS  2  ESE 

LEE 

5 

26  20 

81  45 

10 

GLADYS^N.  COLLINS 

3 

6RA0ENT0N 

09'.0 

27 

62  34 

17 

6P 

6P 

MRS.  F.  H.  BRAYMER 

BROOKSVILLE  chin  MlLL 

HERNANDO 

5P 

MISS  L . VON  GOROWSKV 

1051 

82  19 

200 

6A 

10S6 

62  20 

200 

6A 

euSHNELL  2  E 

1163 

SUMTER 

5 

26  40 

62  06 

75 

6P 

6P 

A.   H.  NELSON 

2  3  5 

UIB 

Bl  59 

190 

BA 

BA 

ESCAMB I A 

130& 

80  54 

5P 

5P 

1310 

82  11 

5P 

CARRABELLE 

1356 

FRANKLIN 

5 

29  50 

36 

6P 

6P 

GLADYb  V.MC  KNIGHT 

2  3  5 

1368 

WASHINGTON 

30  47 

85  49 

- 

7A 

W 

6P 

CMATIAhOOCMEE 

1502 

GADSDEN 

84  52 

6A 

MOBLEY  OLIVER 

15A'> 

WASH INGTON 

85  30 

134 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

5 

27  57 

82  46 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

Clermont  6  s 

Ihhl 

LAKE 

28  27 

81  46 

134 

6P 

6P 

EO  OLIVENBAUM 

2  3  5 

CLEWISTON 

6ERVIN  N.  PIT2EN 

CLEWISTON  U  S  ENGINEERS 

ittl 

HENDRY 

60  55 

20 

lOA 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COCWJUT  GRff^E  7  S 

60  16 

10 

6A 

BUREAU  PLANT  INO. 

COMPASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

5 

30  36 

65  23 

120 

6P 

EARL  E.  THARP 

2  3  5 

CRESCENT  CITY  2  SW 

1978 

PUTMAN 

29  26 

Bl  31 

50 

6P 

6P 

W ,  S .  NEWBOLD 

2  3  5 

CRCSTVIEW  CAA  AP 

OKALOOSA 

C IVIL  AERO.  ADM. 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

83  06 

42 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

21  li* 

BROWARD 

60  12 

7 

FLA.   POWER  (r  LIGHT 

OAYTONA  BEACH 

2150 

VOLUSIA 

2 

29  13 

81  02 

9A 
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FLORIDA  -  FEBRUARY  1952 
R.  L.  Anderson,   Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 

A  waterspout,  two  tornadoes,  a  minor  tropical  storm,  and  a  trace  of  snow  were  included  in 
this  month's  weather.  Temperatures  averaged  61.3°  (O.?*^  above  normal)  and  ranged  from  26° 
on  the  8th  at  Glen  St.  Mary  to  89°  on  the  16th  at  Hypoluxo.  Temperatures  averaged  above  normal 
at  nearly  all  stations  in  the  north,  near  normal  at  the  majority  of  the  middle  division  stations, 
and  below  normal  at  most  stations  in  the  south.  Precipitation  averaged  5.63  inches  (2.58  inches 
above  normal)  and  ranged  from  1.46  inches  at  Cape  Sable  Ranger  Station  to  10.95  inches  at  Cres- 
cent City.  This  was  the  wettest  February  since  1936.  Rainfall  was  well  above  normal  at  all 
stations  in  the  north  and  middle  divisions,  and  near  normal  or  greater  at  all  stations  in  the 
south . 

A  warming  trend  on  the  first  led  to  moderate  temperatures  through  the  4th.  The  Everglades  and 
Lower  East  Coast  Districts  experienced  stormy  weather  the  2nd-3rd  due  to  a  tropical  storm  that 
moved  across  the  southern  portion  of  the  State  from  the  Naples-Everglades  area  and  entered  the 
Atlantic  in  the  Stuart-West  Palm  Beach  area.  Winds  in  this  storm  were  estimated  as  high  as 
60  MPH  and  rainfall  totaled  two  to  four  inches  in  these  southern  districts.  Rains  of  the  2nd- 
3rd  were  mostly  moderate  elsewhere  hut  were  light  in  the  northeast  and  locally  heavy  in  the 
northwest.  Considerable  shower  activity  with  generally  light  rains  continued  until  the  7th. 
Heavy  rain  squalls  in  the  Parrish  section  of  Manatee  County  on  the  morning  of  the  7th  caused 
minor  property  damage.  Temperatures  were  below  normal  throughout  the  State  from  the  5th  through 
the  8th  with  freezing  temperatures  as  far  south  as  Daytona  Beach,  Mountain  Lake  and  Plant  City 
the  8th.  Temperatures  were  on  a  slow  rising  trend  by  the  9th  that  continued,  along  with  fair 
weather,  until  the  14th.  Rainy  weather  began  in  the  extreme  northwest  the  14th,  and  spreading 
eastward  and  southward  gave  heavy  rains  over  most  of  the  north  and  middle  divisions,  but  only 
light  showers  in  the  south.  Clearing  and  colder  the  17th  brought  moderately  cold  weather  until 
milder  temperatures  and  showery  weather  appeared  on  the  20th.  A  tornado  in  Millville  (near 
Panama  City)  at  10:10  A.M.  the  20th  injured  four  persons,  destroyed  one  home,  damaged  12  homes, 
and  damaged  6  other  buildings.  Fair  weather  the  21st-22nd  gave  way  to  rainy  weather  which  began 
in  the  north  the  22nd,  spread  to  the  central  portion  the  23rd,  and  included  the  entire  State 
from  the  24th  through  the  26th.  Daily  amounts  of  rain  were  mostly  light  but  4-day  accumulation 
was  heavy  in  some  areas.  Two  funnel  clouds  were  observed  from  the  West  Palm  Beach  Airport  on 
the  26th.  The  first  at  11:18  A.M.  was  over  water  and  it  is  doubtful  if  this  one  ever  reached 
the  water  surface.  The  second  was  observed  at  11:20  A.M.  and  reached  the  ground  about  3-1/2 
miles  west  of  Hypoluxo.  This  tornado  cavised  damage  to  ferns,  a  fernery  roof,  windows,  and  an 
automobile  that  was  tumbled  about  75  feet.  A  trace  of  snow  fell  at  Fernandina  Beach  on  the 
morning  of  the  27th.  The  27th-28th  was  fair  and  seasonably  cold,  and  mild  temperatures  returned 
the  29th. 

Citrus  groves  came  through  the  month  in  excellent  condition.  Above  normal  rainfall  provided 
plentiful  moisture  supplies  and  temperatures  did  not  drop  low  enough  to  cause  injury  to  trees, 
fruit,  or  bloom.  High  winds  caused  some  droppage  of  ripe  fruit.  Scattered  bloom  in  the  south 
at  the  beginning  of  the  month  spread  northward  irregularly  so  that  by  the  end  of  the  month 
bloom  was  appearing  in  all  stages  from  pin  point  bud  to  open  flower  in  most  groves.  Truck 
crops  did  not  fare  so  well  as  citrus  in  this  month's  weather.  Damage  to  crops  in  the  south  due 
to  the  storm  of  the  2nd-3rd  was  estimated  at  several  hundred  thousand  dollars,  largely  because 
of  lower  quality  and  reduced  yield.  Heaviest  damage  appeared  to  be  in  Dade  and  Broward  Counties 
where  pole  beans  and  tomatoes  suffered  heavily.  In  the  Everglades  District,  tomatoes  apparently 
sustained  the  heaviest  damage.  Considerable  flooding  occurred  in  portions  of  the  E\'erglades. 
Pumps  in  the  Lake  Okeechobee  area  successfully  removed  excess  water.  Sandy  soil  in  the  Ft. 
Myers  area  and  southward  was  dry  and  absorbed  the  heavy  rains  with  little  damage  to  crops. 
Strawberries  were  victims  of  unfavorable  weather  in  many  areas  as  frost  killed  bloom  and  heavy 
rains  spattered  such  berries  as  did  mature.  Leafy  vegetables  such  as  cabbage,  celery  and 
lettuce  were  favored  by  cool  weather  and  did  very  well.  Blight  and  rust  caused  considerable 
trouble  in  south  and  central  districts.  Blue  mold  appeared  as  a  menace  in  tobacco  plant  beds. 
Tung  trees  began  to  bloom  in  the  northwest  section  late  in  the  month.  Oats,  cover  crops  and 
pastures  did  well.     -  J.T.B.B, 
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58 

75 

2 

2 

8 

1 

1 

0 

14 

63 

6.3 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

NW 

13 

9.7 

45* 

SSE 

3 

87 

92 

54 

74 

2 

5 

4 

1 

1 

0 

13 

6.2 

tAirport  Data 

•This  datum  is  obtained  by  vi- 
sual observation  since  record- 
ing equipment  is  not  available. 
It  is  not  necessarily  the 
fastest  mile  occurring  during 
the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

« 

-0  a 

« 

s 

« 

« 

i 

Higb 

i 

Aver 

0  0 

13 

1891 

67.5 

91 

28 

1.60 

8 

1892 

61.1 

89 

27 

1.39 

5 

1893 

64.5 

88 

34 

4.14 

7 

1894 

62.0 

86 

28 

2.98 

7 

1895 

51.7 

85 

11 

3.25 

6 

1896 

58.2 

85 

24 

3.04 

5 

1897 

63.0  " 

90 

27 

6. 11 

8 

1898 

57.8 

89 

20 

2.06 

4 

1899 

58.7 

87 

-  2 

5.92 

8 

1900 

58.5 

88 

16 

4.43 

7 

1901 

56.2 

88 

20 

4.32 

7 

1902 

54.6 

87 

21 

4.83 

7 

1903 

63.0 

90 

20 

5.63 

9 

1904 

61.3 

89 

23 

3.05 

5 

1905 

58.4 

89 

10 

3.41 

7 

1906 

58.8 

85 

23 

2.75 

5 

1907 

60.5 

90 

25 

1.38 

3 

1908 

56.9 

87 

20 

2.27 

6 

1909 

60.3 

90 

18 

1.82 

5 

1910 

58.3 

90 

20 

3.44 

8 

1911 

63.2 

89 

23 

0.18 

1 

1912 

55.0 

90 

21 

3.21 

6 

1913 

61.8 

90 

28 

4.81 

9 

1914 

59.3 

89 

28 

5.07 

8 

1915 

58.7 

86 

25 

3.84 

7 

Temperature 

PredpitatioD 

Year 

0 

« 

« 

ty 

days 

more 

Averai 

e 

i3 

1 

Avera 

0 

6  ^ 
Zp 

1916 

59.8 

88 

21 

1. 15 

4 

1917 

59.5 

92 

13 

1.83 

5 

1918 

65.7 

92 

25 

0.82 

4 

1919 

59.8 

88 

24 

4.94 

10 

1920 

56.9 

87 

19 

5.49 

8 

1921 

61.9 

89 

27 

1.76 

6 

1922 

64  .9 

90 

24 

3.01 

6 

1923 

61.8 

90 

15 

1.73 

4 

1924 

57.4 

88 

24 

3.  32 

6 

1925 

62.1 

88 

23 

2.14 

6 

1926 

60.1 

90 

23 

2.37 

5 

1927 

66.7 

91 

33 

3.62 

7 

1928 

61.5 

94 

20 

3. 19 

8 

1929 

63.0 

92 

26 

2.  22 

6 

1930 

63.0 

89 

27 

3.03 

5 

1931 

58.4 

84 

24 

2.17 

6 

1932 

68.4 

92 

31 

1.12 

5 

1933 

63.9 

89 

14 

3.46 

8 

1934 

58.0 

88 

22 

3.  88 

8 

1935 

59.5 

91 

17 

2.73 

6 

1936 

58.0 

87 

18 

6.74 

12 

1937 

60.6 

89 

28 

5.04 

9 

1938 

63.4 

88 

24 

1.39 

4 

1939 

66.1 

94 

20 

2.  31 

7 

1940 

56.5 

88 

19 

4  .60 

7 

Temperature 

Precipitation 

Year 

« 

-s 

1 

« 

-31 

« 
< 

High< 

t 

3 

• 

0  S 

io 

1941 

55.4 

85 

20 

3.55 

1942 

55.1 

92 

20 

4.58 

7 

194  3 

58.2 

90 

14 

0.81 

3 

1944 

65.6 

93 

24 

1.68 

4 

1945 

64.2 

91 

23 

1.27 

5 

1946 

61.6 

89 

25 

2.59 

6 

1947 

54.2 

87 

18 

3.56 

8 

1948 

64.0 

90 

27 

1.09 

5 

1949 

67.9 

92 

28 

2  69 

1950 

64.3 

89 

23 

1.03 

1951 

59.6 

86 

10 

1.85 

1952 

61.3 

89 

26 

5.63 

Period 



60.6 

3.05 

this  table  have  bee 


ighted  on 


areal  basis. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
FEBRUARY  1952 


Temperature 


Precipitation 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

_ 
o 

A 
0) 

X 

• 

Q 

Lowest 

• 
Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 

— 
.  1 

0.  g 

ou; 

Greatest  Day 

e 
Q 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Deplh 
on  Ground 

Dale 

.01  or  More 

.SO  or  More 

i 

—  0 

-  « 

°  J 

•  \ 

-  t 
'  ■! 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  KB  CITY 

64.5 

52.6 

68.6 

2,3 

74 

11 

40 

8 

189 

0 

0 

0 

0 

8.82 

4.91 

2.03 

2 

.0 

0 

13 

7 

3 

Ql  r^l  lU  TCTrtUkl     ")  IT 

65.6 

45.3 

55.5 

-  ,4 

77 

13  + 

32 

0 

0 

1 

0 

7*19 

1.61 

16 

•  0 

0 

11 

6 

3 

CARRABELLE 

67.3 

47.6 

57.5 

2.1 

78 

11 

28 

8 

226 

0 

0 

2 

0 

8,96 

5.16 

2.70 

16 

.0 

0 

11 

7 

4 

CHIPLEY  3  E 

68.3 

46.8 

57,6 

2,8 

79 

13 

30 

8 

223 

6,78 

2,08 

1.85 

20 

.0 

0 

12 

6 

2 

COMPASS  LAKE 

67.1 

46.4 

56.8 

2.0 

78 

13+ 

28 

8 

246 

0 

0 

2 

0 

8,80 

4.02 

2.40 

16 

.0 

0 

8 

7 

3 

CRESTVIEW  CAA  AP 

66.8 

46.0 

56.4 

79 

13 

33 

a 

256 

0 

0 

0 

0 

7,63 

2.97 

15 

.0 

0 

12 

5 

2 

68.8 

44.8 

56.8 

28 

235 

0 

0 

2 

0 

2.26 

23 

.0 

0 

12 

4 

2 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

(.3.0 

48.0 

58.0 

3.6 

78 

11  + 

35 

8  + 

215 

0 

0 

0 

0 

7.69 

1.91 

1.79 

16 

,0 

0 

13 

6 

3 

FERNANDINA 

67.2 

49.9 

58.6 

1.9 

80 

14 

37 

8 

192 

4.87 

1.82 

2.37 

16 

T 

0 

11 

2 

1 

GLEN  SAINT  MARY 

69.1 

44.7 

56.9 

,3 

81 

14 

26 

8 

236 

0 

0 

2 

0 

6.04 

2.63 

2.86 

16 

.0 

0 

11 

4 

1 

MILLIARD 

67.7 

46.2 

57,0 

,6 

79 

13+ 

30 

8 

234 

0 

0 

2 

0 

4.79 

1.44 

2.17 

16 

.0 

0 

12 

3 

1 

JHV.NOvyriV  1  LLC  WD 

67.9 

47.0 

57.5 

.6 

14 

30 

226 

0 

0 

1 

0 

1.68 

2.29 

16 

.0 

0 

10 

3 

1 

JACKSONVILLE  BEACH 

67.1 

49.5 

58.3 

81 

14 

36 

8 

19B 

0 

0 

0 

0 

5.20 

2.80 

16 

,0 

0 

12 

3 

1 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

67.7 

50.7 

59.2 

1,2 

79 

14 

39 

8+ 

183 

° 

4.65 

1.68 

2.46 

16 

.0 

0 

12 

2 

1 

JASPER   10  E 

67.7 

45.2 

66.5 

1,4 

80 

14 

30 

8 

244 

0 

0 

2 

0 

5.42 

1.41 

1.95 

16 

.0 

0 

11 

6 

1 

LAKE  CITY  2  E 

68.4 

46.9 

57.7 

1,1 

80 

14 

32 

8 

214 

0 

0 

1 

0 

6.08 

2.51 

2.03 

16 

.0 

0 

13 

5 

1 

MAD  I  SON 

67,7 

48.3 

58.0 

1.8 

35 

211 

0 

0 

0 

0 

1.72 

2.09 

.0 

0 

14 

4 

2 

MARIANNA   CAA  AP 

56.1 

78 

13 

3  0 

8 

263 

0 

0 

8.88 

2.18 

15 

.0 

0 

1  5 

6 

3 

MAR  I  ANNA   IND  SCHOOL 

67.6 

44.1 

55.9 

1.0 

78 

13 

28 

8 

264 

I 

\ 

3 

6.97 

2.26 

1.77 

20 

.0 

0 

13 

4 

3 

tMAYO   5  NW 

67.6 

79 

14 

8 

0 

0 

2 

0 

7.91 

16 

12 

* 

1 

MILTON  EXP  STATION 

67.9 

47,2 

57.6 

82 

20 

29 

8 

228 

0 

Q 

2 

0 

7.28 

2.57 

15 

.0 

0 

14 

4 

3 

MONT  I CELLO 

66  ' 

46,2 

56.5 

1.8 

31 

249 

0 

0 

1 

0 

1.50 

.0 

0 

13 

6 

2 

MT  PLEASANT 

67.5 

47,6 

57.6 

2.6 

78 

12 

30 

8 

217 

^ 

1 

Q 

7.83 

3.09 

1.28 

15 

.0 

0 

9 

8 

NICEVILLE 

66.5 

42,8 

54.7 

.2 

77 

13 

27 

8 

0 

0 

6 

0 

10.57 

5.87 

.0 

0 

12 

PANAMA  C 1 TY 

66.3 

50,2 

58.3 

2.7 

75 

1 3 

35 

g 

199 

0 

0 

0 

0 

6.41 

1.12 

1.06 

2 

.0 

° 

10 

7 

PENSACOLA  CAA  AP 

67.1 

49,6 

68.4 

11  + 

36 

2  7 

205 

0 

0 

0 

0 

7.63 

1.37 

1 5 

.0 

0 

13 

7 

2 

PENSACOLA  WB  CITY 

65.8 

50.8 

58.  3 

3.1 

77 

11 

37 

27 

204 

0 

\ 

0 

6.98 

2,64 

1.62 

16 

.0 

0 

13 

7 

2 

OUINCY  EXP  STATION 

65.8 

45.0 

65.4 

.4 

77 

13  + 

29 

8 

I 

8.30 

3,73 

2.04 

21 

.0 

0 

11 

3 

SAINT   MARKS   6  SE 

67,8 

47.7 

57.8 

2.6 

78 

11 

30 

6 

209 

0 

0 

2 

0 

7.61 

3,99 

3.40 

16 

.0 

0 

10 

7 

1 

SECOTAN 

67,7 

46.7 

57.2 

77 

11 

30 

8 

222 

0 

0 

1 

0 

2.73 

16 

•  0 

0 

1  0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

66.9 

47,6 

57.3 

3.5 

78 

14 

32 

233 

0 

0 

1 

0 

7,50 

3,31 

1.42 

16 

.0 

0 

12 

7 

2 

DIVISION 

67.3 

6,96 

T 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

74,7 

49.7 

62.2 

-  1.0 

84 

16 

32 

8 

110 

0 

0 

1 

0 

5,26 

2,56 

.95 

26 

,0 

0 

14 

4 

0 

OKvUKoV  ILLC   tnlnj  nlLL 

70,5 

52.4 

61.6 

,3 

8 1 

14 

41 

123 

0 

0 

0 

0 

9.  69 

6.79 

3.40 

16 

,0 

0 

13 

7 

2 

BUSHNELL  2  E 

73.1 

47.9 

60.6 

-  .1 

84 

14 

29 

8 

145 

0 

0 

1 

0 

6.90 

4.63 

2.00 

17 

,0 

° 

11 

* 

2 

CAMP  BLANOING 

67.7 

47.9 

57.8 

80 

15 

36 

6+ 

5.12 

1  .40 

16 

,0 

0 

11 

4 

2 

tCEDAR  KEY 

67.2 

50.1 

58.7 

-  .8 

73 

8 

40 

7 

178 

0 

0 

0 

0 

6.45 

3.97 

3.60 

16 

.0 

0 

4 

2 

2 

CLEARWATER 

70.5 

55.6 

63.1 

.2 

78 

15 

45 

8+ 

86 

0 

0 

0 

0 

5.38 

2.39 

1.00 

3+ 

.0 

0 

14 

4 

2 

V.  L  t  KMUN  1     b  b 

72.8 

51.0 

61.9 

-  1,1 

82 

14  + 

36 

g 

116 

0 

0 

0 

0 

5.32 

2.78 

1.56 

17 

.0 

0 

12 

3 

2 

CRESCENT  CITY  2  SW 

71,7 

48.8 

60.3 

.3 

82 

14 

32 

8 

146 

0 

0 

1 

0 

10.95 

8.06 

4.78 

16 

.0 

0 

12 

6 

2 

DAYTONA  BEACH 

69,5 

51.1 

60.3 

78 

5  + 

37 

e 

Q 

0 

8.69 

2.66 

16 

.0 

0 

11 

6 

3 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

70,0 

48,5 

69.3 

,1 

82 

14 

32 

8 

172 

0 

0 

1 

0 

6.76 

4.16 

2.27 

16 

.0 

0 

14 

4 

2 

DE  LAND 

69,6 

46,8 

68.2 

-  2,6 

80 

15 

30 

8 

0 

0 

1 

0 

6.09 

3.50 

1.53 

16 

.0 

0 

11 

4 

2 

73,2 

51,3 

62.3 

.9 

83 

14 

37 

g 

106 

0 

0 

0 

0 

6.61 

4.07 

1.92 

16 

.0 

0 

11 

4 

2 

FEDERAL  POINT 

69.9 

49.4 

'59.7 

.6 

81 

14 

38 

6+ 

156 

0 

0 

0 

0 

5.75 

2.81 

2.68 

16 

.0 

0 

12 

* 

1 

GAINESVILLE  UNIV 

68.8 

48.4 

58.6 

.2 

80 

15 

33 

8 

7.32 

4.40 

3.14 

16 

.0 

0 

12 

5 

1 

HIGH  SPRINGS 

70.8 

46.9 

58.9 

80 

14  + 

29 

8 

179 

0 

0 

2 

0 

7.07 

2.10 

16 

.0 

0 

14 

5 

' 

INVERNESS 

72,3 

48.9 

60.6 

.9 

82 

13 

31 

8 

129 

0 

0 

1 

0 

10.21 

7.66 

2.80 

16 

.0 

0 

11 

3 

K I SS I MMEE 

73,8 

48.9 

61  .4 

-  .6 

86 

16 

33 

g 

131 

0 

0 

0 

0 

1.65 

1.73 

26 

.0 

0 

11 

4 

1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

73.7 

61,2 

62.6 

-  .8 

82 

14  + 

32 

8 

115 

0 

0 

1 

0 

5.16 

2.27 

1.87 

26 

.0 

0 

7 

1 

LAKE  HIAWASSE 

71.4 

49,  3 

60.4 

83 

17 

35 

8 

0 

0 

0 

0 

6.77 

2.45 

17 

.0 

0 

11 

4 

2 

LAKELAND  WB  CITY 

71.3 

53,0 

62.2 

-  2.4 

82 

16 

43 

8 

112 

0 

0 

0 

0 

3.96 

1.23 

1.52 

26 

.0 

0 

14 

2 

1 

MOUNTAIN  LAKt 

74.3 

50,1 

62.2 

-  .9 

84 

15  + 

32 

8 

116 

0 

0 

1 

0 

3.84 

1.47 

.98 

26 

.0 

0 

11 

3 

0 

tNEW  SMYRNA  BhACH  ^  N 

71.6 

49,  7 

60  .  7 

.  3 

80 

13 

34 

8 

136 

0 

0 

0 

0 

6.44 

3.78 

2.02 

16 

.0 

0 

12 

5 

1 

OCA  LA 

71,6 

50,2 

60.9 

1.5 

80 

14 

35 

8 

129 

0 

0 

0 

0 

8.25 

5.30 

3.82 

16 

.0 

0 

14 

4 

2 

OCALA  AIRPORT 

71,3 

47.2 

59.3 

91 

13  + 

29 

8 

171 

0 

0 

1 

0 

8.50 

3.15 

16 

,0 

0 

16 

4 

3 

ORLANDO  WATER  PLANT 

71,9 

50,2 

61.1 

83 

17 

40 

1 

0 

0 

0 

0 

6.89 

2.03 

17 

,0 

0 

11 

4 

1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

71,9 

50.3 

61.1 

-  1.0 

83 

16 

39 

8 

134 

0 

0 

0 

0 

6.47 

3,16 

2.02 

16 

,0 

0 

14 

2 

2 

PALATKA 

71,7 

50.3 

61  .0 

.8 

82 

13+ 

35 

8 

131 

0 

0 

0 

0 

6,89 

3.05 

,0 

0 

10 

PLANT  CITY 

75.5 

50.3 

62,9 

.8 

84 

14 

31 

8 

96 

0 

0 

1 

0 

3.29 

>85 

,63 

5 

,0 

0 

11 

3 

RAIFORD  ST  PRISON 

70.  1 

47.1 

58.6 

1.1 

81 

14 

30 

8 

192 

0 

0 

2 

0 

6.19 

1.92 

2.20 

16 

,0 

0 

11 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

69. 6M 

48.eM 

69. 2M 

.7 

79 

14 

35 

8 

177 

0 

0 

0 

0 

5.91 

2.70 

,0 

0 

13 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

63. 4 

49.9 

59.2 

80 

4  + 

37 

8 

170 

0 

0 

0 

0 

4.76 

1.76 

16 

•  0 

0 

10 

3 

1 

SA I  NT  LEO 

71.9 

52.2 

62.1 

.7 

81 

14 

40 

8 

111 

0 

0 

0 

0 

6,35 

3,58 

1.42 

1 7 

,0 

0 

11 

5 

2 

ST  PETERSBURG 

71,9 

55.6 

63.8 

-  ,7 

79 

15 

42 

8 

74 

0 

0 

0 

0 

4,60 

1.80 

.95 

26 

.0 

0 

10 

4 

0 

SANFORD 

71.7 

49.0 

60.4 

-  2.1 

83 

15 

32 

8 

0 

0 

1 

0 

6,43 

3,12 

1.49 

17 

.0 

0 

10 

6 

1 

TAMPA  WB  AIRPORT 

71,1 

52.7 

61.9 

,0 

77 

14  + 

38 

8 

109 

0 

0 

0 

0 

3,74 

1.18 

1.21 

26 

.0 

0 

12 

2 

1 

TARPON  SPRINGS 

7). 7 

53.1 

62.4 

,4 

80 

20 

40 

8 

97 

0 

0 

0 

0 

5,35 

2.63 

1.22 

26 

.0 

0 

13 

4 

1 

WINTER  HAVEN 

73.7 

5)  .4 

62.6 

84 

16  + 

35 

8 

0 

0 

0 

0 

3,92 

1.28 

26 

.0 

0 

9 

3 

I 

0  I V  I S 1  ON 

60,9 

6,09 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

75.3 

61.4 

63,4 

-  .5 

87 

15 

34 

8 

90 

0 

0 

0 

0 

4,68 

2.55 

1.89 

26 

,0 

0 

6 

4 

1 

AVON  PARK 

76.8 

52,  1 

64,0 

-  .2 

86 

16 

34 

a 

78 

0 

0 

0 

0 

4,61 

2.18 

.0 

0 

10 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

72.5 

50,4 

61,5 

-  2.6 

83 

17 

40 

6 

0 

0 

0 

0 

4,96 

3.47 

2.67 

3 

.0 

0 

9 

3 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

BIG  PINE  KEY  INN 

78.9 

61.3 

70,  1 

86 

15+ 

50 

7 

12 

0 

0 

0 

0 

2.86 

•  0 

0 

51 

1 
1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


FLORIDA 
FEBRUARY  1952 


Temperature 


Precipitation 


station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

i 

Average 

Departure 
From  Normal 

0) 

3 

Date 

s 
t 
■3 

s 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

5; 

Q 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

3 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

a 

.01  or  More  | 

°. 

I.OO 

or  More 

S  < 

-  * 

•  -2 

°  0 

BRADENTON 

72.3 

52.5 

62.5 

.0 

80 

16 

39 

9 

105 

0 

0 

0 

0 

4.29 

1.51 

.87 

17 

.0 

0 

10 

3 

0 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

77.7 

54.2 

66.0 

83 

23  + 

42 

28 

0 

0 

0 

0 

1.45 

27 

Q 

Q 

CAPT IVA 

73. IM 

56.  3M 

64.  7M 

80 

22 

47 

7 

58 

0 

0 

0 

0 

3.92 

1.38 

26 

.0 

0 

11 

3 

1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

74. 1 

55.6 

64.9 

85 

15  + 

42 

2B 

0 

0 

0 

0 

2.51 

3 

•  0 

0 

9 

4 

1 

COCONUT  GROVE   7  S 

76.9 

55.4 

66.2 

-  1.3 

85 

25 

42 

6 

0 

0 

0 

0 

3.52 

1.82 

1.80 

3 

.0 

0 

6 

2 

1 

DRY  TORTUGAS 

74.2 

64.7 

69,5 

81 

24 

57 

8 

2 

0 

0 

0 

0 

4.62 

1.42 

6 

.0 

0 

7 

4 

2 

EVERGLADES 

76.9 

5  3.2 

65.1 

_  2 

83 

22  + 

40 

8 

0 

0 

0 

0 

5.36 

3 

Q 

FELLSMERE 

76.  IM 

52  .CM 

64, IM 

.0 

86 

16 

39 

8+ 

78 

0 

0 

0 

0 

4.60 

2.46 

1.88 

3 

.0 

0 

9 

2 

2 

FORT  LAUDERDALE 

78.4 

54.7 

66.6 

-  1.6 

87 

16 

41 

6 

48 

0 

0 

0 

0 

2.02 

.18 

1,30 

3 

.0 

0 

5 

2 

1 

FORT  MYERS  WB  AP 

74.9 

52.8 

63.9 

-  1.1 

82 

14  + 

39 

8 

78 

0 

0 

0 

0 

4.34 

2.32 

1,86 

2 

.0 

0 

11 

2 

2 

FORT  PIERCE 

73.4 

51.8 

52.6 

-  2.8 

85 

17 

42 

1  + 

0 

0 

0 

0 

7,08 

4.96 

3a03 

3 

.0 

0 

9 

3 

2 

HIALEAH 

77. 4M 

54  .  3M 

65  .  9M 

88 

25 

41 

18 

0 

0 

0 

0 

2.29 

3 

Q 

HOMESTEAD  EXP  STA 

81.1 

51.7 

66.4 

-  .2 

88 

24 

34 

28 

47 

0 

0 

0 

0 

3.34 

1.50 

1.14 

3 

.0 

0 

5 

3 

1 

HYPOLUXO 

78.1 

56. C 

67.1 

-  .1 

89 

16 

39 

28 

40 

0 

0 

0 

0 

.96 

1.50 

26 

.0 

0 

6 

4 

1 

KEY   WEST  WB  AIRIJORT 

76.3 

64.0 

70.2 

.  3 

85 

24 

54 

8 

9 

0 

0 

0 

0 

2.62 

1.28 

1.88 

2 

.0 

0 

7 

1 

1 

KEY  WEST  WB  CITY 

77.0 

63.9 

70.5 

.0 

84 

24 

55 

0+ 

4 

0 

0 

0 

0 

3.23 

1.89 

2.12 

2 

.0 

0 

6 

2 

1 

LA  BELLE 

7  7.4 

50.7 

64  .  1 

_  ^5 

85 

16 

34 

8 

85 

0 

0 

0 

0 

4.22 

26 

Q 

10 

2 

LAKE  PLACID  2  SW 

76.6 

50.2 

63.4 

-  1.6 

85 

16 

35 

8 

96 

0 

0 

0 

0 

4.18 

1.96 

26 

.0 

0 

11 

2 

2 

77.2 

48.9 

63.  1 

85 

16  + 

36 

28 

0 

0 

0 

0 

4.70 

2.31 

27 

.0 

0 

9 

2 

2 

MARATHON  VACA  KEY 

76.6 

59.8 

68.2 

84 

26 

50 

8 

0 

0 

0 

0 

2.95 

1.9S 

3 

.0 

0 

5 

1 

1 

MELBOURNE  WB  AP 

72.1 

52.8 

62.6 

.0 

86 

16 

39 

8 

108 

0 

0 

0 

0 

2.97 

.91 

.63 

26 

.0 

0 

14 

1 

0 

MERRITT   ISLAND  5  S 

5  2.8 

62.1 

81 

16 

36 

28 

0 

0 

0 

0 

3.04 

26 

Q 

MIAMI  BEACH 

76.1 

62.6 

69.4 

-  .1 

85 

24 

49 

8 

15 

0 

0 

0 

0 

1.75 

.53 

3 

.0 

0 

7 

2 

0 

MIAMI    WB  AIRPORT 

77.7 

58.3 

68.0 

87 

24 

47 

Q 

24 

0 

0 

0 

0 

2.30 

.99 

2 

.0 

0 

8 

1 

0 

MIAMI   WB  CITY 

74  .0 

50.0 

67.0 

-  1.0 

84 

24 

46 

8 

37 

0 

0 

0 

0 

2.04 

.01 

.58 

2 

.0 

0 

9 

2 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

74.3 

53.6 

64.0 

-  .5 

83 

17 

38 

8 

0 

0 

0 

0 

5.02 

3.08 

2.46 

3 

.0 

0 

9 

Z 

1 

NAPLES 

82 

39 

8 

0 

0 

0 

0 

6.00 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

'2.9 

56.4 

64.7 

.6 

79 

16 

44 

8 

0 

0 

0 

0 

5.27 

3.27 

2.47 

26 

.0 

0 

9 

2 

2 

16 

46 

0 

0 

0 

0 

.  96 

.0 

2 

PUNTA  GORDA 

75.8 

53.2 

64.5 

-  .8 

82 

22 

42 

B 

60 

0 

0 

0 

0 

4.50 

2.67 

1,66 

26 

•  0 

0 

7 

4 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

78.7 

51.8 

65.3 

85 

24 

40 

6+ 

52 

0 

0 

0 

0 

2.50 

1.41 

3 

.0 

0 

5 

1 

1 

SARASOTA 

71.5 

55.7 

63.6 

79 

13 

44 

8 

66 

4.85 

1.25 

17 

0 

10 

1 

STUART 

77.6 

55.3 

66.5 

.4 

87 

17 

47 

8+ 

37 

0 

0 

0 

0 

6,62 

4,10 

3 

.0 

0 

6 

3 

2 

TAMIAMI   TRAIL  40  MI  BEND 

79. 2M 

59. 2M 

69. 2M 

17 

7 

0 

0 

0 

0 

2.77 

1  .90 

3 

I 

5 

1 

1 

TAVERNIER 

77,3 

63.5 

70.4 

-     .  3 

85 

24 

52 

8 

9 

° 

0 

0 

0 

3.64 

1.94 

1.10 

3 

.0 

6 

4 

2 

TITUSVILLE  2  W 

74.0 

49.6 

61.8 

-  .3 

85 

16 

37 

9 

120 

0 

0 

0 

0 

4.08 

1.38 

.0 

0 

9 

VERO  BEACH  CAA  AP 

73.1 

54.0 

63.6 

83 

15 

42 

28 

82 

0 

0 

0 

0 

5.68 

1.83 

26 

.0 

0 

11 

4 

3 

WAUCHULA   2  NW 

75. 3M 

49. CM 

62. 2M 

-  1.4 

87 

16 

30 

8 

122 

0 

0 

1 

0 

5.24 

3.02 

1.68 

25 

.0 

0 

11 

4 

1 

WEST  PALM  BEACH 

75. 8M 

57. IM 

56.  5M 

-  1.0 

86 

16 

46 

28 

3B 

0 

0 

0 

0 

4.80 

1.82 

2.90 

26 

.0 

0 

8 

2 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

77.3 

54.9 

66.1 

-  2.0 

88 

16 

42 

28 

47 

0 

0 

0 

0 

4.55 

1.57 

2.90 

26 

.0 

0 

11 

2 

1 

D I V  I S  I  ON 

65.5 

3.98 

.0 

STATE 

61.3 

.7 

5.63 

2,58 

T 

t DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES. 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


APALACHICOLA  MS  CITY 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTON 

BAV  LAKE 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 
BELLE  GLAOe  MRCN  GATE  4 
BIO  CYPRESS    IND  RES 
BIO  PINE  KEY  INN 
BLOUNTSTOWN  Z  E 

BONITA  SPRIN&S  2  ESE 
BRAOENTON 

BHOOKSVILLE  CMIN  MILL 
BROOKSVlLLE  NURSERY 
BROOKSViLLE  NURSERY 

euSHHELL  2  E 
CAMP  8LANSING 
CANTONMENT 

CAPE  SABLE  RAnGER  STA 
CA9TIVA 

CARRABELLE 
CARYVILLE 
CEDAR  KEY 
CMATTAMOOCHEE 
CHIPLEY  3  E 

CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 

COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITY  2  SW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAN  I  A  S  W 

DAYTONA  BEACH 
DAYTONA  flFACd  W0  AP 
OE  FUNIAK  >PR1NGS 
:>E  LAND 
DKY  TORTUGAS 

EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 
f ERNANDlNA 

FORT  LAUOewDALE 
FORT  MYERS  WB  AP 
FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UN  I  V 
GLEN   SAINT  MARY 

HART  LAKE 
MlALEAM 
HIGH  SPRINGS 
MILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK. 

HOMESTEAD  ExP  STA 
HYPOLUXO 
I NVERNESS 
I SLEWORTM 

JACKSONVILLE  WB  AP 

JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  W8  CITY 
JASPER  10  E 
KENDALL  2  ESE 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY 
K  ISSIMMEE 
LA  BELLE 

CAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSe 
LAKELAND  WB  CITY 
LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORD 
LONGBOAT  KEY 

LOXAMATCHEE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
HARIANNA  CAA  AP 
HARIANNA    IND  SCHOOL 

MAYO  6  N»f 
MfcLBOURNE  WB  AP 
MERRITT    ISLAND  5  S 
MIAMI  BEACH 
MIAMI    WB  AIRPORT 

MIAMI    WR  C I TY 
MILTON  EXP  STATION 
MONT  I  CELLO 
MOORE  HAVEN  LOCK  I 
MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  h  N 
NiCeviLLE 

NITTAN   1  S 
OCALA 

OCA  LA  AIRPORT 
OKEECHOBtl:  9  W 
OKEECMDBte  HRCN  OATE  6 

ORANGE  SPRINGS   1  E 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PALATKA 
PANAMA  CITY 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
PETERS 
PLANT  CITY 
POMPANO  BEACM 

PORT  MAYACA   S  L  CANAL 
PUMTA  GORD* 
OUINCY  EXP  STATIOH 
RAIFORD  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  &TA 

•lAINT  AUGUST  IMF 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

ST  PtTERSBURG 


Day  of  month 


•  16 


U0& 
,0b  1.21 


.8'*     .26  •«! 


1*&8 

2.12 

•30  1.13 
•  80 
T  ,78 


.02  U«S 
•41  .21 
T  1.96 


2«eo 

.72 
1.00 


1.47 
T  •*>t 
.13  1.41 


13 


15 


1.33  1.24 


2.80 
2^46 
1.9^ 


22    23    24    25    26  27 


13(     .02  .73 


1.30 
•  65 
2.00 


1.70 


28    29  30 


.10  1. 

•  16  1. 

•  47  1^ 


S—  R«l«r*nc«  NotM  Following  SIaIIod  Indmx 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


 , —   

Station 

"3 

Day  of  month 

r  1 
1   1  2  1 

3 

4  1 

5 

6 

7  1  8  1  9 

10  t   11   1  12 

»  1  1 
13     14|  15 

16  1 

17  18 

19  20 

21 

22  1  23  1 

24 

25 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

SANFORO 

T 

•  67 

•  »o 

T 

T         •  12 

.95 

1.49 

.14 

T 

•  ^3 

.20 

•  64 

19 

SARASOTA 

4*85 

.14 

.73 

.78 

.17 

1.25 

•  40 

.11 

.01 

*98 

•  23 

_ 

_ 

- 

- 

•  47 

2.73 

•  63 

.73 

.14 

.68 

STUART 

6*62 

•  25 

A. 10 

•  1» 

•  74 

1.30 

•  06 

TALLAHASSEE  W8 

7»iO 

•  97 

•  20 

•  73 

- 

.35  ^92 

1  .42 

•  94 

•01  1.00 

.13 

.12 

.71 

ram  AMI    TRL    ^0  MI  BEND 

2«77 

1  .90 

.40 

.10 

.20 

09 

'  -.MPA  wB  AIRPORT  R 

3.74 

•  52 

•  03 

•  13 

•  46 

•  23 

T 

.25 

•  01 

•  29 

T 

.29 

.10 

1.21 

.22 

'^RPON  SPRINGS 

•  22 

.72 

T 

•  52 

•  25 

.09 

.31 

.72 

.41 

•  to 

T 

.35 

•  12 

UZ2 

.32 

VcRNIER 

1*10 

•  82 

.62 

.03 

.05 

1.02 

I  TUSVlLte   2  u 

'••oe 

•  52 

.42 

•  17 

.20 

.80 

.75 

•  10 

1.12 

VERO  fle*CH  CAA  AP 

•01  1*02 

1.43 

•  41 

T 

.55 

.  16 

.04 

.07 

•  08 

T 

1.83 

.08 

dAUCMULA    ?  Km 

5*2<i 

•  19 

•  79 

.01 

•  98 

.  17 

.78 

.0<4 

T 

.27 

•  01 

1.68 

.27 

WiST  PALM  BEACM 

«>*80 

•  23 

•  96 

•  19 

T 

.28  T 

.04 

.10 

2.90 

.10 

■ST  PALM  eCACM  MB  AP  R 

T  .67 

•  34 

•  19 

T 

•  14 

.09 

.01 

•  03 

.02 

.14 

2.90 

.02 

■  ■  ntbr  haven 

3*92 

•  71 

•  55 

•  06 

.47 

.03 

•  19 

•  30 

1.28 

.33 

Sm  Bsfaranc*  NoIm  FoUowtng  SUtion  IndM 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FEBRUARY  1952 


Station 

Day  Oi  Month 

0 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

.0 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

i 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23| 

1 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30  1  31 

Ave! 

i 

APALACHICOLA  KB  CI  TV 

MAX 
MIN 

it 

55 

63 

59 

69 

56 

72 

59 

59 
48 

63 

45 

59 
46 

60 

40 

69 

51 

72 
52 

74 
60 

70 

55 

70 
63 

73 
64 

66 
62 

1  ^ 

69 
60 

60 

47 

5« 
41 

66 

47 

65 

57 

67 

50 

59 

51 

59 

50 

56 

56 

56 

51 

57 

48 

63 

41 

67 

50 

6, 

61 

64>5 
52<6 

ABCAOIA 

MAX 
MIN 

72 
A5 

■70 
54 

72 
60 

79 
55 

70 
60 

72 
51 

68 
44 

66 

34 

72 
42 

74 
44 

77 
43 

80 
46 

81 
49 

83 
53 

87 
69 

84 
69 

75 
66 

68 

45 

77 
46 

83 
54 

75 
59 

77 
50 

86 
58 

76 
62 

65 
66 

79 
60 

68 

49 

72 
39 

77 
49 

75.3 
51.4 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

71 
46 

71 

55 

79 

59 

80 

57 

75 
68 

69 

47 

67 
44 

70 
34 

72 
41 

76 
49 

76 
46 

80 

52 

80 
51 

84 

65 

84 

36 

78 

70 

78 

80 

7. 

78 

78 

76 

63 

79 

69 

73 

73 

77 

52 

75.8 
52.1 

BARTOW 

MAX 
MIN 

71 
42 

67 

50 

78 

59 

80 
56 

74 

58 

69 

42 

65 
44 

68 

32 

72 
36 

76 
46 

76 
43 

80 
47 

79 
61 

82 
50 

83 
66 

84 
66 

74 
60 

70 
45 

77 
42 

79 
51 

76 

57 

75 
46 

79 
59 

75 
60 

64 

54 

76 
57 

71 
43 

72 
40 

76 

50 

74.7 
49.7 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

65 

47 

70 
54 

73 
58 

77 
51 

79 
60 

70 
40 

66 

43 

62 
42 

58 
46 

69 
42 

71 
46 

72 
43 

73 
45 

79 
49 

80 
54 

82 
62 

83 
66 

72 
44 

65 
48 

74 
50 

78 
62 

69 
48 

76 

55 

83 

55 

78 
59 

72 
59 

77 
54 

60 
38 

70 
44 

72.5 
50.4 

SI6  CYPRESS   IND  RES 

MAX 
MIN 

Bl«  PINE  KEY  INN 

MAX 
MIN 

78 
62 

75 
67 

78 
67 

82 
66 

77 
63 

70 

76 

50 

70 
62 

76 
59 

76 

56 

78 
54 

78 
52 

84 

56 

83 
65 

85 
67 

86 
70 

78 
65 

72 
56 

80 
6i 

82 
62 

78 
64 

83 

65 

84 

70 

34 

35 
69 

84 

72 

74 
60 

72 
54 

80 

51 

78.9 
61.3 

BLOUNTSTOWN   2  E 

MAX 
MIN 

63 

36 

65 

45 

62 

51 

71 

62 

72 
49 

58 
34 

62 

36 

56 

32 

66 

34 

71 
44 

73 
48 

76 
49 

77 
54 

77 
62 

75 
63 

69 
60 

72 
48 

50 
37 

66 

38 

73 
37 

64 

39 

66 
46 

59 
48 

59 
51 

56 
48 

59 
49 

64 
39 

62 
40 

70 
44 

65.6 
45.3 

BRAOENTON 

MAX 
MIN 

73 
48 

70 
54 

75 
61 

75 
55 

74 

59 

66 

47 

65 
46 

63 

40 

68 

39 

71 
45 

73 
45 

75 
47 

77 
50 

78 
66 

77 
60 

80 

75 

66 
48 

75 
46 

76 

55 

73 
61 

76 
53 

79 
61 

76 
62 

64 

56 

76 
59 

59 
50 

I? 

72 
52 

72.3 
52.6 

8ROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

72 
42 

63 

55 

76 

66 

77 
57 

71 
64 

67 

43 

60 
48 

66 

41 

70 
46 

75 
62 

73 
54 

77 
57 

78 
62 

81 
60 

75 
69 

76 
64 

66 

56 

67 
42 

75 
46 

78 

65 

72 
58 

71 
49 

65 
56 

60 

57 

60 
51 

70 
53 

59 
42 

69 

48 

76 
66 

70.5 
62.4 

BUSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

72 
38 

69 

52 

81 
60 

SO 

53 

71 
56 

69 

66 
40 

68 

29 

73 

77 
43 

77 
40 

80 
46 

80 
48 

84 

52 

78 
56 

80 
64 

66 

66 

67 
40 

78 
42 

81 
51 

73 
57 

72 
45 

67 

57 

60 

58 

62 

72 

55 

65 

43 

74 

37 

80 

51 

73.1 
47.9 

CAMP  BLANOING 

MAX 
MIN 

59 
41 

65 

53 

68 

58 

75 
66 

76 

56 

66 
36 

65 
37 

57 
36 

66 
43 

71 
50 

75 

62 

76 

52 

77 
52 

79 
53 

80 
60 

73 
61 

65 

55 

61 

36 

66 

38 

71 

51 

75 

55 

70 
43 

66 

44 

59 

53 

55 
48 

56 
48 

66 

38 

60 
40 

68 
47 

67.7 
47.9 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

75 
48 

74 
56 

79 
60 

81 

53 

79 
58 

70 
45 

71 
45 

71 
45 

76 

50 

76 
51 

78 
53 

78 
43 

77 
60 

79 
54 

81 

59 

82 
71 

80 
65 

73 
48 

76 
51 

79 

55 

81 

59 

SO 
56 

33 
60 

83 
65 

82 
6 1 

83 
67 

78 
58 

70 
42 

77 
45 

77.7 
54.2 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

73 
52 

66 

57 

75 
58 

75 
62 

70 
61 

69 

63 

69 

47 

67 
48 

69 

62 

70 

71 

75 

77 
63 

78 

79 
65 

78 
68 

73 

63 

68 

52 

78 
50 

60 

75 

80 
59 

79 
63 

73 
65 

72 
60 

76 
63 

70 
53 

70 
50 

73 
55 

73.1 
56.3 

CARRABELLE 

MAX 
MIN 

63 
38 

63 
55 

74 

51 

75 
58 

65 
46 

63 

32 

60 
44 

62 

28 

75 
43 

73 
41 

78 
53 

74 

50 

61 

76 
64 

70 
63 

69 

62 

69 
46 

62 

33 

69 

3  7 

66 

46 

70 

52 

65 
45 

59 

59 

5  3 

68 
48 

59 
50 

63 

39 

69 
37 

72 
67 

67.3 
47.6 

CESAR  KEY 

MAX 
MIN 

72 
58 

70 
59 

70 

55 

72 
65 

70 
54 

66 

52 

61 

40 

73 

53 

70 
52 

62 
44 

65 
48 

68 
49 

70 

32 

72 
60 

72 
52 

68 

50 

65 
44 

65 
42 

66 
44 

68 
46 

68 

52 

66 

5  1 

66 

52 

64 

50 

62 
49 

65 
49 

60 

42 

67 

50 

67 

59 

67.2 

50.1 

CHIPLEY   3  E 

MAX 
MIN 

67 
39 

65 
54 

71 
63 

71 
56 

66 

47 

67 
3 1 

64 

38 

67 
30 

73 
43 

75 
47 

75 
52 

78 
50 

79 
61 

73 
66 

73 
65 

77 
54 

74 
41 

63 

36 

73 
36 

71 

49 

65 

45 

64 
46 

59 
45 

55 
5  I 

56 
47 

55 
47 

61 

37 

69 
43 

75 
59 

63.3 
46.3 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

70 
47 

66 

57 

72 
61 

73 
60 

69 

64 

50 

64 

53 

62 
46 

67 

45 

68 

51 

71 
50 

72 
56 

7b 
55 

77 
64 

78 
66 

77 
67 

73 
60 

65 
48 

76 
51 

77 
59 

70 
61 

74 

56 

76 
62 

72 
61 

63 

70 
57 

63 
50 

68 
49 

73 
60 

70.6 
56.6 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

71 

69 

78 

79 

72 

68 

66 

43 

64 

36 

73 

76 

76 

79 

52 

BO 
61 

82 
54 

30 
57 

82 
65 

67 

57 

65 
45 

76 
45 

79 
67 

72 
59 

74 

47 

72 
59 

64 

59 

61 

52 

71 
65 

67 

45 

72 
41 

77 
52 

72.8 
51.0 

CLEWISTON  U   S  ENG 

MAX 
MIN 

68 
55 

75 
58 

73 

59 

78 
56 

SO 
60 

69 

49 

69 
46 

69 
48 

63 

SO 

65 
50 

71 
61 

72 
50 

74 

50 

80 
56 

84 

57 

85 
66 

85 
64 

73 
53 

I? 
67 

77 

53 

82 
64 

74 

63 

77 
64 

76 
67 

81 
61 

70 
63 

77 
54 

64 
42 

68 
46 

74.1 
55.6 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 
MIN 

73 
50 

74 
65 

75 
61 

82 

57 

84 

59 

75 
42 

72 
48 

74 
46 

72 
47 

75 
52 

74 
48 

76 

45' 

76 

50 

77 
56 

79 
64 

81 

70 

85 
70 

78 
46 

73 
50 

75 
63 

78 
60 

82 

58 

78 
63 

81 
66 

86 
6 1 

78 
66 

83 
57 

64 
43 

70 
46 

76.9 
56.4 

COMPASS  LAKE 

MAX 
MIN 

68 
44 

63 

55 

70 
52 

70 
66 

60 
48 

67 

29 

61 

41 

66 

28 

72 
39 

75 

39 

76 
49 

78 
60 

71 
66 

69 

56 

78 

59 

67 
44 

65 

73 

67 

64 

60 

59 

55 
52 

56 

54 

62 

69 
36 

75 
58 

67.1 
46.4 

CRESCENT  CTY  2  SW 

MAX 
MIN 

67 
42 

70 
52 

77 
60 

80 

55 

72 
55 

67 
36 

63 
44 

67 
32 

75 
39 

77 
47 

78 
48 

78 
53 

80 
48 

82 
51 

76 
67 

73 
62 

68 

69 

63 
38 

" 
39 

78 
50 

73 
57 

68 
46 

61 
64 

60 
64 

62 
50 

71 
52 

68 
41 

71 
39 

77 
55 

71.7 
48.8 

CRESTVIEW  CAA  AP 

MAX 
MIN 

65 
42 

63 

63 

71 

52 

67 

52 

57 
36 

66 

34 

59 
35 

66 

33 

73 
47 

75 
46 

76 

52 

75 
62 

79 
60 

78 
63 

75 
66 

77 
50 

55 
38 

67 

35 

71 
39 

75 
51 

67 
43 

64 
46 

57 
45 

57 
51 

53 
47 

54 

38 

63 

36 

67 
44 

74 
60 

66.8 
46.0 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 
MIN 

68 
37 

70 
52 

74 

51 

76 

50 

65 
42 

64 

3 1 

57 
33 

68 

28 

70 
38 

76 
42 

75 
42 

78 
48 

78 
48 

78 
52 

70 
60 

69 
61 

63 
43 

68 

35 

75 

73 
49 

69 

64 

69 

52 

57 

62 

60 
49 

65 
49 

63 

69 
35 

73 
69 

68.8 
44.8 

OAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

64 
47 

66 

59 

74 
61 

77 
67 

78 
57 

69 

4 1 

60 
45 

61 

37 

63 
41 

72 
50 

71 
49 

73 
54 

74 

53 

78 
65 

78 
59 

76 
63 

78 
50 

68 

43 

62 
44 

71 

56 

76 

60 

67 

49 

67 
49 

62 
54 

63 
54 

64 

57 

72 
42 

61 

43 

71 

53 

69.5 
61.1 

OAYTONA    BEACH   WB  AP 

MAX 
MIN 

68 
42 

71 
56 

76 
57 

78 
64 

67 
47 

65 
37 

62 
41 

62 

32 

72 
39 

72 
47 

74 
45 

75 
52 

79 
49 

82 
52 

75 
56 

77 
63 

67 
48 

60 
42 

72 
42 

77 
5  1 

66 

48 

68 

4  7 

62 

59 

62 

54 

63 

52 

72 
56 

61 

43 

69 
41 

75 
55 

70.0 
48.5 

OE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

66 

43 

63 

54 

72 

52 

68 

52 

61 
46 

67 

36 

60 

37 

68 

35 

46 

46 

78 
54 

77 
53 

77 
60 

75 
64 

78 
65 

77 
56 

69 
44 

67 

35 

73 

38 

66 

52 

68 

62 

58 
46 

56 

5 1 

56 

54 

64 

66 

75 
60 

68.0 
48.0 

OE  LAND 

MAX 
MIN 

62 
4 1 

68 

71 

53 

76 

51 

77 
65 

67 

36 

65 

38 

60 

30 

64 

37 

70 
44 

72 
41 

•73 
46 

76 
46 

76 
52 

80 
66 

75 
60 

79 

59 

66 

40 

64 

40 

74 

77 

55 

69 

70 
54 

62 

60 

5 1 

64 

71 

61 

35 

70 
43 

69.6 
46.8 

DRY  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

73 
65 

74 
66 

79 
64 

79 
69 

75 
64 

72 
60 

78 
61 

69 
57 

69 
63 

71 
65 

71 
60 

76 
67 

77 
67 

77 
67 

75 
70 

76 

66 

76 

68 

69 
60 

71 
60 

74 

66 

74 
66 

71 
66 

74 
68 

81 

70 

77 
66 

72 
68 

72 
61 

72 
62 

77 
61 

74.2 
64.7 

EUSTIS  2  S 

MAX 
MIN 

70 
45 

69 

55 

78 
61 

81 

55 

75 
56 

65 
4 1 

63 

46 

66 

37 

73 
42 

76 
48 

76 
46 

79 
51 

79 
62 

83 
55 

81 
69 

80 
63 

70 
61 

68 
44 

78 
48 

79 
54 

74 
60 

71 
5  1 

67 
58 

61 

59 

64 

52 

72 
51 

70 
43 

75 
43 

80 
63 

73.2 
61.3 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

77 
47 

72 
55 

78 
58 

78 
57 

79 
56 

70 
46 

73 
47 

71 
40 

73 
45 

75 
47 

76 
48 

77 
49 

79 
50 

81 
57 

82 
58 

81 
60 

76 

61 

70 
45 

80 
50 

80 

55 

81 

62 

83 

55 

81 

59 

83 
62 

78 
62 

80 
66 

73 
53 

71 
43 

73 
50 

76.9 
53.2 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

67 
45 

69 
51 

73 
59 

76 
54 

70 
57 

67 

38 

59 
40 

67 
38 

72 
43 

77 
44 

76 
61 

78 
56 

79 
49 

81 
61 

76 
57 

67 
61 

65 

57 

65 
4 1 

75 
40 

75 
49 

69 

57 

67 

60 

55 

59 
54 

58 
50 

69 

62 

68 

68 

75 
66 

69.9 
49.4 

FELLSMERE 

MAX 
MIN 

67 

73 

77 
60 

81 

57 

77 
59 

71 

67 

43 

68 

39 

81 

77 
42 

77 
45 

79 
49 

80 
49 

82 

83 

59 

86 
68 

79 
61 

67 
48 

78 
48 

81 
53 

77 
60 

76 
48 

81 
60 

77 
60 

64 

57 

78 

71 
39 

77 
50 

76.1 
52.0 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 
MIN 

65 

67 

55 

73 
57 

79 
65 

70 
66 

62 
40 

66 
46 

61 
37 

70 
45 

74 
48 

76 
53 

72 
53 

75 
64 

80 
58 

76 

58 

63 

55 

64 
54 

60 

38 

68 
43 

71 

53 

69 

56 

66 

47 

68 
56 

57 
52 

63 
47 

61 
60 

60 
38 

67 
42 

76 

57 

67.2 
49.9 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

75 
63 

76 
61 

ai 

65 

83 
64 

76 

58 

75 
41 

74 
45 

73 
43 

77 
52 

75 
46 

78 
45 

79 
45 

79 
49 

81 

55 

83 
56 

87 

69 

79 
68 

75 
44 

78 

50 

80 

56 

81 
61 

80 

5  5 

82 
67 

82 
66 

81 

81 

70 

74 
56 

73 
38 

77 
47 

73.4 
54.7 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

73 
47 

71 
55 

78 
60 

76 
59 

70 
51 

70 
47 

71 
46 

69 

39 

71 
45 

74 
47 

75 
47 

78 
49 

80 
50 

82 
56 

82 
61 

82 
68 

73 
53 

69 

78 

50 

80 

57 

76 

79 

82 
60 

77 

69 

75 

63 

71 

75 
53 

74.9 
52.8 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

68 
42 

72 
60 

75 
58 

79 

57 

79 
58 

72 
45 

68 
45 

67 
43 

66 
45 

72 
47 

71 
47 

75 
48 

75 
50 

80 
53 

83 
58 

84 

63 

85 
66 

73 
46 

67 
46 

74 
49 

78 
55 

70 
50 

75 

53 

71 
66 

71 

57 

70 
60 

78 

52 

60 
42 

70 
42 

73.4 
51.3 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 
MIN 

64 
41 

69 

50 

66 

59 

75 
63 

75 

55 

65 
36 

66 

42 

57 
33 

66 

39 

72 
47 

75 
49 

75 

52 

78 
52 

79 
55 

80 
62 

70 
61 

70 

55 

62 

37 

68 

41 

75 
47 

74 

57 

72 
48 

67 

52 

58 

55 

56 

49 

60 

50 

68 
40 

62 
40 

70 
43 

68.8 
48.4 

Sae  r«f»rcDc*  Dot*a  follovloB  Station  I&d*z. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Continued 


FLORIDA 
FEBRUARY  1952 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

U 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

23 



24 

25 

26 

27 

1 — r 

28 

29 

3D 

31 

GLEN   SAINT  MARY 

MAX 

67 

66 

74 

78 

71 

65 

64 

65 

71 

74 

7S 

78 

79 

81 

70 

64 

61 

68 

73 

73 

70 

64 

62 

56 

54 

64 

69 

70 

74 

69.1 

MIN 

33 

49 

57 

50 

51 

28 

38 

26 

37 

40 

47 

51 

4£ 

56 

50 

56 

44.7 

HIALEAH 

MAX 

71 

74 

76 

80 

83 

75 

78 

72 

79 

77 

79 

82 

86 

7» 

72 

70 

76 

80 

78 

60 

88 

79 

61 

66 

73 

77.4 

MIN 

49 

63 

60 

57 

57 

42 

48 

47 

49 

50 

" 

53 

70 

68 

50 

54.3 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

68 

68 

76 

77 

72 

64 

65 

63 

71 

76 

76 

78 

79 

60 

80 

66 

65 

68 

73 

75 

71 

69 

69 

67 

60 

66 

66 

71 

75 

70.8 

MIN 

37 

52 

58 

53 

53 

32 

42 

29 

40 

5 1 

49 

59 

54 

35 

56 

46.9 

HILL  I  ARC 

MAX 

66 

68 

75 

77 

70 

64 

58 

64 

71 

75 

75 

77 

79 

79 

74 

63 

63 

64 

72 

73 

67 

61 

57 

95 

54 

61 

60 

67 

75 

67.7 

MIN 

34 

49 

60 

52 

53 

32 

42 

30 

43 

42 

53 

47 

52 

51 

40 

58 

46.2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

74 

75 

82 

85 

83 

74 

75 

74 

80 

79 

80 

81 

60 

81 

84 

85 

83 

85 

79 

82 

83 

63 

84 

88 

85 

85 

64 

76 

S3 

81.1 

MIN 

52 

56 

61 

52 

53 

38 

42 

49 

48 

39 

65 

69 

45 

47 

52 

55 

56 

56 

62 

59 

70 

57 

40 

51.7 

MYPOLUXO 

MAX 

74 

75 

84 

84 

77 

77 

74 

73 

76 

76 

78 

79 

79 

79 

80 

89 

79 

72 

79 

79 

77 

79 

80 

63 

76 

60 

75 

74 

79 

76.1 

MIN 

62 

64 

62 

55 

60 

45 

44 

47 

51 

45 

47 

49 

69 

68 

46 

56.0 

INVERNESS 

MAX 

63 

70 

77 

78 

72 

69 

68 

66 

71 

73 

75 

78 

82 

80 

81 

74 

70 

69 

73 

79 

77 

70 

71 

69 

71 

66 

63 

69 

71 

72.) 

MIN 

44 

57 

59 

53 

55 

36 

39 

31 

45 

50 

49 

56 

54 

51 

40 

54 

48.9 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

65 

69 

74 

79 

63 

65 

56 

64 

70 

75 

75 

76 

78 

80 

74 

65 

65 

61 

73 

74 

69 

61 

59 

56 

55 

64 

61 

60 

76 

67.9 

MIN 

38 

53 

59 

57 

43 

33 

40 

30 

44 

44 

54 

51 

54 

56 

60 

57 

46 

38 

35 

5 1 

44 

44 

48 

47 

36 

42 

59 

47.0 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

63 

67 

75 

79 

69 

68 

57 

61 

71 

71 

75 

69 

75 

81 

69 

66 

65 

56 

68 

68 

65 

63 

60 

60 

54 

65 

60 

69 

76 

67.1 

MIN 

52 

53 

59 

54 

54 

37 

43 

36 

43 

46 

50 

54 

52 

56 

59 

59 

51 

39 

38 

49 

55 

45 

56 

52 

50 

53 

39 

58 

49.5 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

65 

69 

74 

77 

63 

64 

55 

64 

70 

75 

75 

77 

78 

79 

73 

65 

65 

63 

73 

73 

6« 

61 

59 

56 

54 

64 

61 

66 

74 

67.7 

MIN 

42 

56 

60 

56 

49 

41 

45 

47 

5 1 

58 

47 

39 

56 

6« 

50.7 

JASPER   10  E 

MAX 

68 

66 

74 

75 

71 

62 

60 

64 

70 

75 

75 

76 

78 

80 

75 

63 

65 

65 

72 

70 

67 

60 

58 

53 

58 

59 

66 

66 

75 

67.7 

MIN 

36 

48 

57 

52 

49 

31 

44 

55 

48 

36 

37 

56 

45.2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

73 

73 

80 

81 

76 

66 

74 

66 

72 

72 

76 

76 

80 

79 

63 

61 

75 

68 

78 

80 

79 

79 

80 

65 

83 

61 

70 

72 

77 

76.3 

MIN 

69 

72 

63 

59 

63 

69 

67 

72 

68 

60 

59 

64.6 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

75 

75 

81 

81 

75 

66 

75 

68 

72 

72 

74 

76 

80 

79 

82 

81 

77 

69 

79 

61 

80 

81 

80 

64 

82 

82 

71 

73 

79 

77.0 

MIN 

63 

67 

63 

64 

64 

59 

57 

55 

65 

72 

66 

60 

65 

68 

66 

67 

71 

70 

69 

■jl 

61 

55 

63.9 

KISSIMMEE 

MAX 

72 

67 

78 

80 

73 

66 

66 

66 

68 

75 

76 

78 

80 

83 

82 

85 

77 

68 

77 

78 

74 

75 

72 

65 

63 

73 

70 

73 

79 

73.8 

MIN 

45 

55 

61 

56 

60 

40 

43 

33 

35 

56 

65 

59 

45 

43 

52 

56 

52 

58 

4€ 

42 

57 

40 

40 

40 

48.9 

LA  BELLE 

MAX 

75 

73 

79 

80 

73 

II 

70 

72 

" 

76 

77 

80 

80 

84 

83 

86 

79 

72 

80 

83 

78 

61 

79 

84 

79 

78 

72 

73 

75 

77.4 

MIN 

45 

53 

59 

57 

60 

42 

34 

42 

43 

68 

63 

44 

46 

50 

60 

49 

56 

63 

58 

60 

52 

37 

61 

5».7 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MAX 

71 

68 

77 

79 

76 

67 

64 

67 

71 

75 

75 

78 

78 

82 

81 

82 

73 

69 

76 

78 

80 

60 

76 

64 

60 

77 

65 

72 

75 

73.7 

MIN 

43 

57 

60 

62 

59 

39 

44 

32 

37 

54 

69 

68 

55 

56 

54 

51.2 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

68 

65 

75 

77 

69 

65 

61 

66 

76 

76 

79 

79 

80 

74 

65 

62 

67 

73 

72 

71 

65 

56 

56 

54 

56 

62 

69 

74 

68.4 

MIN 

40 

51 

59 

52 

52 

33 

43 

32 

41 

42 

50 

50 

US 

57 

50 

52 

46.9 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

65 

70 

69 

78 

79 

66 

67 

62 

67 

72 

75 

76 

76 

79 

81 

78 

83 

64 

65 

77 

79 

70 

74 

69 

62 

63 

72 

61 

72 

71.4 

MIN 

42 

53 

60 

53 

57 

38 

42 

35 

38 

47 

39 

52 

49 

53 

57 

65 

59 

44 

^3 

50 

60 

46 

53 

61 

46 

53 

44 

40 

52 

49.3 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

69 

65 

76 

77 

64 

67 

63 

65 

70 

74 

73 

78 

79 

81 

80 

82 

66 

66 

7A 

78 

70 

72 

76 

63 

63 

73 

60 

69 

75 

71.3 

MIN 

46 

55 

61 

50 

48 

47 

43 

45 

5 1 

52 

54 

61 

66 

50 

45 

50 

54 

59 

59 

53 

56 

54 

53.0 

LAKE   PLACID   2  SW 

MAX 

73 

72 

78 

80 

75 

70 

67 

70 

74 

75 

78 

80- 

82 

85 

85 

86 

78 

69 

78 

S2 

77 

80 

84 

78 

78 

72 

73 

77 

76.6 

MIN 

47 

54 

55 

59 

59 

39 

41 

39 

45 

63 

59 

45 

44 

51 

61 

50 

60 

62 

60 

48 

39 

46 

50.2 

LOXAHATCHEE 

MAX 

74 

76 

76 

80 

82 

60 

79 

73 

76 

77 

75 

75 

79 

82 

82 

85 

85 

74 

71 

76 

79 

76 

76 

65 

80 

76 

75 

61 

72 

77.2 

MIN 

47 

48 

60 

54 

55 

41 

40 

42 

42 

42 

43 

43 

46 

50 

55 

66 

42 

43 

47 

52 

60 

54 

59 

59 

58 

55 

36 

37 

48.9 

MADISON 

MAX 

68 

65 

75 

76 

61 

66 

56 

67 

72 

76 

78 

78 

78 

79 

67 

67 

66 

66 

74 

68 

66 

62 

58 

55 

58 

56 

61 

68 

76 

67.7 

MIN 

33 

58 

36 

58 

58 

48 

35 

42 

5? 

49 

46 

49 

52 

47 

46 

35 

41 

58 

48.3 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 

72 

76 

74 

80 

80 

78 

69 

74 

72 

72 

73 

75 

79 

SO 

82 

82 

76 

74 

78 

80 

78 

62 

81 

02 

84 

81 

68 

69 

76.6 

MIN 

52 

70 

67 

53 

38 

65 

63 

63 

66 

67 

67 

69 

59 

54 

52 

5«.e 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

65 

63 

71 

71 

56 

67 

57 

66 

72 

74 

75 

77 

78 

71 

70 

77 

66 

66 

72 

65 

65 

59 

59 

55 

59 

51 

62 

70 

75 

66.3 

MIN 

52 

56 

*^ 

55 

41 

33 

35 

47 

43 

43 

47 

50 

48 

39 

39 

41 

60 

45.9 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

67 

64 

70 

75 

63 

67 

63 

65 

66 

74 

74 

77 

78 

72 

71 

74 

72 

66 

72 

70 

64 

63 

56 

60 

57 

54 

61 

68 

74 

67.6 

MIN 

29 

36 

52 

39 

32 

33 

46 

43 

42 

46 

46 

45 

44 

35 

39 

55 

44.1 

MAYO   5  NW 

MAX 

69 

66 

66 

75 

64 

65 

56 

66 

72 

71 

77 

78 

77 

79 

72 

66 

66 

65 

74 

70 

67 

64 

60 

56 

56 

59 

62 

69 

73 

67.6 

MIN 

69 

49 

36 

35 

49 

54 

44 

51 

53 

48 

48 

37 

38 

58 

47.3 

MELBOURNE  WB  AP 

MAX 

71 

71 

78 

80 

66 

64 

64 

64 

70 

70 

74 

73 

80 

83 

82 

85 

70 

63 

72 

77 

66 

71 

75 

66 

66 

77 

60 

71 

77 

72.1 

MIN 

48 

60 

67 

52 

46 

50 

55 

58 

54 

62 

56 

56 

60 

46 

42 

52 

52.8 

MERRITT    ISLAND   5  S 

MAX 

69 

72 

75 

76 

75 

63 

63 

62 

68 

70 

71 

73 

76 

78 

78 

81 

77 

65 

72 

75 

70 

71 

71 

67 

64 

74 

72 

66 

74 

71.4 

MIN 

66 

61 

46 

bl 

55 

60 

48 

60 

59 

55 

58 

46 

36 

48 

52.8 

MIAMI  BEACH 

MAX 

70 

72 

80 

82 

80 

72 

74 

69 

72 

72 

74 

74 

75 

76 

77 

82 

77 

75 

72 

7B 

78 

75 

78 

66 

83 

81 

80 

68 

76.1 

MIN 

72 

70 

6  1 

67 

70 

67 

63 

71 

70 

66 

72 

57 

51 

69 

62.6 

MIAMI    we  AIRPORT 

MAX 

74 

75 

82 

84 

75 

73 

73 

73 

76 

76 

78 

78 

77 

82 

86 

77 

74 

77 

78 

81 

79 

80 

87 

79 

82 

67 

74 

80 

77.7 

MIN 

66 

62 

11 

72 

56 

50 

f)4 

63 

62 

59 

67 

66 

65 

67 

52 

48 

56 

58.3 

MIAMI    WB  CITY 

MAX 

70 

71 

79 

82 

74 

70 

69 

73 

70 

74 

73 

74 

75 

77 

81 

74 

68 

73 

74 

76 

75 

76 

84 

73 

81 

66 

69 

73 

74.0 

MIN 

64 

66 

62 

66 

58 

11 

70 

67 

48 

66 

69 

64 

61 

69 

66 

64 

66 

53 

48 

56 

60.0 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

66 

69 

73 

66 

62 

68 

63 

64 

73 

75 

78 

75 

79 

76 

72 

74 

66 

65 

76 

82 

71 

64 

58 

56 

57 

52 

63 

66 

73 

67.9 

MIN 

45 

44 

29 

43 

53 

55 

58 

41 

34 

38 

52 

45 

46 

48 

53 

47 

43 

35 

44 

61 

47.2 

MONTICELLO 

MAX 

66 

64 

74 

76 

61 

65 

58 

65 

70 

75 

76 

75 

77 

76 

66 

70 

69 

67 

74 

66 

66 

58 

57 

54 

68 

53 

62 

72 

76 

66.8 

MIN 

54 

69 

41 

35 

37 

47 

43 

44 

46 

49 

47 

42 

37 

38 

58 

46.2 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

MAX 

67 

72 

73 

78 

79 

72 

70 

68 

67 

71 

71 

75 

80 

82 

82 

83 

73 

71 

75 

79 

73 

77 

82 

79 

70 

7  7 

63 

74.3 

MIN 

49 

58 

59 

60 

II 

65 

64 

48 

52 

64 

62 

61 

63 

68 

59 

61 

52 

41 

46 

53.6 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

70 

68 

78 

79 

78 

67 

65 

67 

71 

70 

75 

78 

80 

83 

84 

84 

77 

66 

75 

79 

74 

79 

61 

72 

74.3 

MIN 

39 

56 

66 

60 

45 

46 

62 

57 

50 

60 

60 

54 

57 

45 

40 

50.1 

MT  PLEASANT 

MAX 

67 

63 

72 

62 

73 

67 

66 

67 

73 

75 

75 

78 

77 

74 

69 

72 

66 

68 

72 

-64 

65 

58 

57 

55 

57 

54 

62 

71 

77 

67.5 

MIN 

40 

54 

53 

54 

48 

30 

44 

60 

66 

67 

46 

36 

37 

49 

50 

45 

47 

52 

47 

47 

37 

42 

56 

47.6 

NAPLES 

MAX 

75 

71 

75 

77 

74 

68 

71 

69 

71 

70 

74 

72 

79 

82 

80 

80 

76 

70 

78 

79 

78 

80 

82 

75 

75 

73 

77 

78 

75.3 

MIN 

46 

52 

60 

66 

65 

46 

49 

56 

60 

53 

54 

58 

61 

51 

57 

60 

53.4 

NEW  SMYRNA  BEACH   A  N 

MAX 

69 

72 

77 

79 

76 

66 

63 

63 

74 

72 

75 

74 

80 

79 

76 

79 

68 

66 

72 

76 

71.6 

MIN 

43 

54 

60 

52 

57 

39 

39 

34 

37 

49 

43 

52 

49 

53 

56 

63 

60 

42 

41 

52 

59 

45 

56 

56 

54 

56 

43 

39 

54 

49.7 

NICEVILLE 

MAX 

60 

62 

67 

69 

65 

57 

65 

59 

66 

69 

71 

76 

77 

76 

76 

76 

76 

56 

62 

68 

72 

67 

66 

67 

58 

56 

55 

68 

68 

66.5 

MIN 

38 

46 

48 

50 

40 

28 

29 

27 

29 

44 

50 

51 

53 

54 

56 

56 

41 

32 

32 

41 

41 

45 

44 

45 

49 

47 

36 

39 

51 

42.8 

S«e  reference  notes  follovtoK  Station  Ind«s. 
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3 

75 
60 

77 
60 

68 
64 

70 

58 

78 
59 

75 
60 

68 
56 

69 

53 

69 

55 

77 
61 

81 
58 

78 
60 

62 
52 

76 
60 

82 
58 

74 

76 
60 

79 
62 

73 
54 

75 
58 

70 
56 

76 
57 

74 
60 

76 
61 

72 
55 

80 
60 

76 
61 

75 
60 

80 
64 

79 
57 

78 
60 

78 
58 

82 
61 

68 

59 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FEBRUARY  1952 


Doy  Ot  Monlh  g' 


4 

s 

6 

7 

J 

9 

10 

11 

_!i 

13 ; 

"1 

IS 

17  ! 
1 

18 

 1 

20  i 
1 

21 

22  j 

24 

25  1 

28  [ 

27 

28 

29 

30  1  31 

Ave 

77 

72 

67 

65 

67 

73 

76 

74 

79 

78 

80 

75 

74 

65 

69 

1  ^ 

76 

78 

73 

70 

66 

60 

61 

72 

71 

71 

75 

71.6 

55 

35 

50 

53 

50 

66 

41 

40 

64 

69 

48 

64 

56 

60 

52 

42 

42 

56 

60.2 

78 

67 

69 

61 

67 

74 

77 

76 

80 

81 

81 

75 

74 

66 

67 

76 

78 

71 

69 

61 

58 

61 

73 

64 

71 

76 

71  .3 

33 

38 

29 

38 

46 

50 

44 

56 

62 

64 

40 

36 

56 

56 

4 1 

55 

47.2 

76 

77 

70 

66 

66 

70 

72 

73 

72 

78 

78 

79 

78 

73 

70 

74 

76 

74 

76 

76 

76 

70 

76 

62 

66 

72.9 

11 

71 

64 

48 

64 

59 

64 

56 

61 

69 

56 

60 

55 

47 

48 

56.4 

80 

79 

66 

67 

64 

66 

71 

74 

74 

80 

82 

80 

83 

67 

67 

77 

80 

70 

73 

60 

63 

64 

73 

62 

72 

71  .9 

58 

57 

43 

^3 

42 

42 

50 

48 

48 

11 

52 

56 

62 

62 

44 

44 

50 

54 

49 

62 

60 

53 

53 

43 

45 

50.2 

80 

66 

67 

6& 

66 

71 

74 

74 

76 

78 

81 

80 

83 

66 

67 

75 

76 

70 

72 

69 

63 

63 

73 

61 

71 

78 

71.9 

64 

60 

43 

45 

52 

62 

62 

41 

54 

50.3 

80 

73 

69 

63 

68 

73 

78 

77 

78 

82 

82 

75 

70 

65 

66 

77 

77 

73 

70 

61 

59 

60 

71 

70 

72 

78 

71.7 

^3 

58 

38 

45 

35 

41 

49 

50 

65 

53 

54 

60 

62 

57 

<>0 

41 

53 

66 

46 

67 

55 

61 

52 

40 

41 

56 

50.3 

67 

62 

65 

61 

66 

68 

69 

72 

73 

75 

72 

70 

73 

66 

64 

70 

65 

66 

61 

62 

59 

59 

57 

61 

69 

73 

66.3 

60 

50 

37 

42 

35 

55 

40 

59 

56 

63 

55 

68 

62 

46 

37 

40 

55 

49 

49 

47 

54 

50 

49 

40 

41 

61 

50.2 

67 

60 

65 

60 

65 

74 

76 

79 

75 

79 

74 

74 

55 

65 

66 

74 

66 

57 

62 

58 

57 

66 

65 

66 

73 

67.1 

53 

43 

41 

39 

40 

61 

61 

56 

57 

11 

66 

57 

50 

42 

36 

44 

65 

47 

48 

46 

54 

50 

41 

36 

47 

63 

49.6 

67 

60 

65 

60 

64 

70 

71 

77 

73 

73 

73 

73 

73 

54 

69 

64 

75 

66 

58 

61 

58 

57 

53 

65 

66 

71 

65.8 

53 

45 

43 

40 

41 

54 

53 

57 

60 

65 

65 

56 

60 

^^  3 

40 

46 

56 

49 

49 

64 

50 

4 1 

37 

63 

50.8 

79 

76 

71 

71  . 

68 

74 

78 

78 

81 

82 

84 

82 

83 

79 

70 

78 

80 

76 

76 

77 

76 

62 

72 

71 

72 

77 

75.5 

56 

58 

41 

44 

31 

38 

46 

45 

49 

50 

54 

58 

66 

62 

46 

53 

57 

49 

59 

69 

53 

66 

45 

40 

54 

50.3 

83 

80 

72 

73 

72 

76 

76 

76 

77 

79 

bi 

83 

88 

82 

74 

76 

79 

82 

79 

S3 

60 

60 

82 

79 

73 

79 

78  .6 

56 

42 

44 

45 

53 

47 

47 

47 

56 

67 

66 

44 

52 

57 

61 

54 

66 

62 

60 

67 

53 

39 

49 

54.0 

78 

74 

70 

69 

72 

73 

77 

76 

81 

81 

81 

81 

81 

76 

73 

80 

60 

77 

82 

81 

79 

66 

77 

68 

66 

75 

75.8 

46 

48 

42 

45 

48 

48 

51 

51 

52 

60 

56 

53.2 

72 

72 

59 

66 

56 

66 

72 

74 

76 

77 

77 

76 

67 

72 

54 

67 

72 

63 

66 

58 

66 

54 

68 

62 

61 

74 

65.8 

53 

47 

30 

32 

29 

34 

43 

60 

49 

54 

64 

64 

68 

45 

36 

35 

46 

50 

42 

46 

50 

46 

47 

37 

39 

49 

45.0 

77 

72 

66 

64 

66 

72 

76 

76 

78 

80 

ai 

78 

68 

64 

66 

74 

73 

70 

69 

64 

68 

56 

65 

66 

69 

75 

70.1 

53 

54 

32 

39 

30 

39 

43 

50 

63 

48 

55 

69 

67 

53 

36 

36 

49 

56 

43 

62 

63 

47 

49 

38 

36 

57 

47.1 

83 

78 

72 

75 

72 

76 

78 

78 

79 

80 

78 

83 

83 

79 

74 

78 

80 

81 

63 

66 

82 

83 

72 

78 

79 

78.7 

56 

59 

40 

44 

40 

46 

46 

47 

42 

46 

46 

60 

66 

66 

42 

46 

66 

55 

56 

63 

59 

68 

65 

40 

48 

51.8 

78 

74 

62 

59 

61 

72 

75 

76 

76 

79 

75 

66 

59 

70 

64 

76 

69.6 

54 

57 

38 

43 

35 

40 

49 

55 

62 

56 

59 

54 

39 

40 

51 

57 

47 

54 

60 

64 

40 

42 

56 

48.8 

80 

74 

61 

56 

60 

72 

70 

76 

71 

75 

80 

70 

64 

65 

60 

69 

70 

66 

61 

60 

59 

69 

66 

78 

66.4 

54 

56 

38 

43 

37 

40 

49 

47 

56 

50 

52 

58 

61 

66 

39 

40 

52 

67 

47 

59 

54 

50 

54 

40 

43 

66 

49.9 

77 

65 

67 

67 

66 

71 

75 

75 

77 

79 

81 

80 

80 

73 

66 

71 

80 

72 

72 

71 

63 

60 

71 

61 

72 

76 

71.9 

59 

53 

45 

45 

40 

43 

50 

60 

56 

51 

59 

61 

66 

54 

44 

46 

55 

59 

51 

59 

59 

52 

55 

44 

46 

54 

52.2 

73 

70 

70 

60 

60 

67 

72 

78 

76 

72 

71 

71 

67 

65 

61 

67 

66 

70 

67 

67 

M 

65 

57 

65 

67 

72 

67.8 

56 

49 

30 

43 

32 

42 

52 

56 

63 

52 

63 

61 

60 

45 

35 

43 

50 

50 

4 1 

47 

52 

47 

49 

39 

36 

57 

47.7 

75 

64 

65 

61 

65 

69 

72 

73 

76 

78 

78 

79 

78 

75 

66 

78 

74 

75 

77 

70 

64 

72 

70 

69 

74 

71.9 

60 

60 

50 

53 

42 

45 

52 

52 

55 

57 

63 

62 

67 

60 

49 

51 

61 

61 

66 

62 

63 

57 

57 

49 

48 

58 

56.6 

80 

80 

67 

57 

64 

67 

71 

76 

76 

78 

79 

83 

77 

82 

67 

67 

75 

79 

71 

72 

66 

60 

65 

72 

62 

72 

71  .7 

55 

56 

38 

32 

38 

46 

43 

46 

49 

52 

57 

62 

59 

45 

41 

52 

58 

46 

67 

59 

62 

63 

43 

39 

48 

49.0 

73 

70 

67 

tz 

66 

69 

71 

71 

76 

79 

77 

76 

75 

71 

66 

75 

74 

73 

75 

76 

69 

70 

72 

64 

70 

74 

71.5 

62 

59 

50 

54 

44 

48 

54 

53 

56 

55 

61 

63 

67 

69 

48 

31 

59 

61 

64 

6 1 

6 1 

66 

68 

51 

51 

69 

66.7 

75 

67 

64 

5fl 

66 

76 

76 

77 

75 

75 

75 

69 

66 

66 

67 

73 

68 

68 

60 

58 

59 

56 

57 

63 

67 

74 

67.7 

52 

49 

33 

45 

30 

41 

41 

46 

47 

52 

56 

68 

69 

49 

36 

38 

47 

62 

43 

49 

63 

47 

47 

38 

38 

56 

46.7 

80 

80 

72 

71 

70 

73 

75 

77 

80 

81 

83 

85 

86 

87 

71 

77 

62 

83 

63 

82 

77 

76 

77 

72 

71 

75 

77.6 

60 

61 

49 

48 

47 

49 

50 

52 

54 

56 

53 

64 

62 

65 

49 

56 

66 

69 

60 

67 

59 

65 

60 

47 

62 

55 

55.3 

75 

59 

66 

57 

66 

71 

74 

75 

76 

77 

78 

67 

71 

60 

66 

72 

65 

67 

58 

59 

57 

59 

55 

61 

71 

77 

66.9 

57 

42 

34 

38 

32 

44 

43 

48 

53 

60 

65 

63 

60 

44 

39 

39 

47 

46 

46 

49 

52 

48 

43 

39 

37 

58 

47.6 

82 

81 

74 

71 

73 

72 

76 

79 

79 

82 

81 

85 

86 

76 

73 

78 

81 

62 

83 

85 

85 

79.2 

58 

64 

48 

^4 

45 

64 

55 

73 

70 

57 

5  7 

67 

73 

59 

51 

63 

68 

56 

63 

66 

70 

55 

44 

65 

59.2 

75 

66 

68 

64 

64 

72 

72 

76 



7  5 

76 

77 

77 

77 

67 

67 

75 

76 

74 

75 

75 

70 

62 

70 

62 

69 

70 

71.1 

60 

46 

45 

38 

42 

47 

49 

53 

55 

66 

60 

47 

47 

66 

66 

51 

60 

61 

55 

56 

48 

44 

58 

62.7 

76 

70 

65 

63 

65 

69 

73 

72 

73 

77 

79 

77 

78 

74 

65 

77 

80 

72 

72 

74 

74 

62 

72 

62 

70 

76 

71.7 

4  7 

47 

66 

66 

46 

47 

56 

60 

66 

68 

60 

54 

56 

48 

46 

65 

63.1 

81 

75 

69 

72 

70 

74 

74 

76 

74 

79 

79 

81 

82 

76 

71 

76 

79 

78 

78 

61 

86 

82 

82 

79 

74 

76 

77.3 

65 

63 

55 

59 

62 

59 

69 

60 

66 

69 

70 

7  1 

73 

68 

55 

65 

70 

66 

66 

72 

70 

67 

73 

61 

56 

54 

63.6 

81 

76 

68 

66 

66 

72 

74 

76 

77 

81 

84 

80 

86 

79 

64 

76 

78 

74 

70 

69 

67 

64 

74 

73 

72 

79 

74.0 

54 

57 

43 

40 

39 

37 

41 

43 

50 

49 

57 

56 

56 

66 

54 

59 

39 

52 

49.6 

80 

70 

67 

64 

66 

71 

72 

75 

74 

80 

81 

82 

83 

73 

66 

72 

77 

69 

74 

77 

^» 

68 

80 

63 

70 

76 

73.1 

59 

52 

45 

46 

43 

46 

51 

50 

63 

50 

61 

61 

68 

53 

47 

49 

53 

59 

65 

61 

59 

56 

63 

46 

42 

53 

64.0 

SO 

73 

69 

65 

68 

72 

76 

76 

79 

80 

84 

86 

87 

78 

66 

77 

61 

77 

60 

76 

62 

76 

72 

73 

78 

76.3 

56 

58 

39 

42 

30 

37 

41 

41 

45 

49 

64 

55 

64 

60 

45 

46 

60 

47 

69 

62 

55 

68 

46 

38 

46 

49.0 

82 

78 

70 

72 

70 

73 

76 

74 

77 

78 

79 

86 

83 

69 

74 

77 

76 

75 

80 

80 

72 

79 

73 

72 

77 

75.8 

60 

58 

48 

50 

47 

52 

53 

53 

53 

56 

62 

63 

68 

62 

48 

56 

64 

6i 

58 

67 

61 

59 

65 

49 

46 

51 

57.1 

83 

73 

73 

73 

72 

75 

74 

77 

78 

BO 

82 

83 

86 

76 

71 

76 

60 

78 

79 

85 

82 

74 

79 

66 

74 

79 

77.3 

57 

54 

47 

46 

46 

51 

50 

49 

49 

53 

56 

57 

66 

66 

48 

64 

60 

60 

65 

67 

63 

60 

66 

47 

42 

49 

54.9 

79 

79 

67 

69 

65 

68 

73 

76 

^P 

79 

80 

83 

64 

84 

68 

70 

78 

80 

75 

75 

79 

64 

69 

74 

63 

73 

73.7 

56 

58 

42 

44 

35 

39 

48 

46 

50 

62 

55 

59 

66 

60 

46 

46 

56 

59 

51 

56 

60 

53 

55 

46 

41 

63 

61.4 

899  r«t«r«ac*  not«B  totlowlng  Stktlon  Index. 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
FEBRUARY  1952 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  s 

BAY  LAKE 

EVAP 

.  14 

.10 

.06 

.  13 

.12 

.13 

.11 

.10 

.  13 

.07 

.11 

.11 

.14 

.  12 

.10 

.15 

.09 

.  18 

.  14 

.  10 

.  14 

.  17 

.  17 

• 

• 

.  10 

.02 

.  17 

.  10 

3.20 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
BIND 

.15 
198 

.11 

224 

.23 
221 

.17 
212 

.  18 

268 

.16 
100 

.  12 
229 

.  13 
214 

.13 
129 

.  12 

.  13 

.13 
87 

.  13 
140 

.  15 
203 

.16 
200 

.14 
247 

.  14 

381 

.28 
140 

.11 
171 

.  14 

156 

.  13 
205 

.19 
169 

.  15 
191 

.  12 
176 

.07 
178 

.  12 
285 

.  17 
392 

.19 
106 

.  14 

183 

4  .  29 

BELLE  GLADE  HHN  GATE  4  (a) 

EVAP 

.  15 

.13 

.03 

.10 

.07 

.21 

.11 

.19 

.08 

.09 

.09 

.18 

.10 

.  10 

.  13 

.  10 

.08 

.29 

.10 

.20 

.21 

.15 

.13 

.07 

.03 

.  10 

.10 

16 

.  11 

3  59 

CLEWISTON  US  ENGINEERS  (a) 

EVAP 
HAX 
MIN 

.08 
69 
59 

.07 
68 
62 

.20 
75 
64 

.10 
76 
64 

.10 
72 
63 

.11 

71 
58 

.18 

65 
58 

.07 
66 
52 

.  15 
69 
58 

.  14 
73 
59 

.20 
72 
60 

.05 
75 
60 

.  13 
77 
62 

.  12 
79 
65 

.11 
80 
67 

.09 
79 
71 

.12 
77 
65 

.30 
70 
59 

.09 
76 
63 

.13 
79 
64 

.11 
79 
68 

.28 
81 
64 

.06 
80 
68 

.  14 

80 
71 

.11 

73 
68 

.11 
76 
68 

.11 
69 
61 

.11 
74 
56 

.  14 
75 
59 

3.  71 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 

.22 

100 

.20 
101 

.04 
133 

.  17 

52 

.22 
76 

.22 
97 

.11 
8 

.  IS 
12 

.15 
34 

.  14 
7 

.14 
14 

.14 
15 

.23 
17 

.  12 
45 

.11 

36 

.22 
68 

.20 
83 

.  18 
62 

.13 
41 

.  11 
24 

.  12 
59 

.  14 
37 

.29 
46 

.  11 
77 

.21 
114 

.20 
56 

.11 
124 

.  24 
88 

.24 

30 

4.89 
1656 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.10 
20 

.04 
44 

.11 
29 

.20 
44 

.23 
41 

.13 
23 

.09 
27 

.11 
26 

.12 
14 

.12 
12 

.  13 
13 

.13 
12 

.  17 
16 

.  12 
16 

.  14 

21 

.17 
40 

, 

.34 
84 

.  13 
26 

.  16 
25 

.  18 
43 

.17 
33 

.  11 
27 

.07 
27 

.06 
26 

.12 
68 

.18 
71 

.15 
28 

.  14 
32 

3.92 
888 

LOXAHATCH  EE 

EVAP 

.08 

.09 

.14 

.12 

.20 

.06 

.08 

.09 

.09 

.07 

.  10 

.09 

.00 

.20 

.11 

.07 

.12 

.21 

.07 

.07 

.07 

.21 

.10 

.08 

.07 

.04 

16 

.20 

8  3  10 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.16 
102 

.13 
74 

100 

.16 

95 

.24 

70 

.15 
125 

.14 

36 

.11 
78 

.  14 

51 

.13 
32 

.12 
27 

.13 
30 

.16 
37 

.15 
48 

.  16 
58 

.  17 
100 

.20 
153 

.21 
105 

.  13 
55 

.  17 
60 

.  16 
65 

.25 
131 

20 
92 

.  U 
104 

10 
86 

.13 
93 

24 
164 

.  16 
61 

15 
64 

8  4.62 
2296 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

°»8 

.  14 

.08 

.12 

.  12 

.17 

.  15 

.03 

.15 

.  15 

.  18 

.12 

.10 

.  14 

.14 

.07 

.09 

.14 

.20 

.18 

.18 

.16 

.  15 

08 

.06 

00 

.06 

15 

.20 

3.79 

ORLANDO  WATER  PLAOT 

EVAP 
WIND 

.10 
47 

.09 
31 

.05 
30 

.07 
21 

.  16 
46 

.16 
43 

.  10 
30 

.13 
67 

.11 
24 

.  10 
24 

.  10 
31 

.11 
36 

.09 
18 

.  12 
21 

.  13 

26 

.08 
28 

.12 
57 

.24 
83 

.  11 
30 

.11 
24 

.  13 
37 

.  16 
45 

.06 
51 

10 
41 

.08 
34 

.00 
53 

.05 
87 

13 
63 

.12 
44 

3.11 
1172 

PORT  MAYACA  SL  CNL 

EVAP 

.15 

.08 

.11 

.  15 

.  10 

.  18 

.16 

.35 

.15 

.11 

.  13 

.16 

.  17 

.  15 

.15 

.  15 

.22 

.19 

.13 

.14 

.21 

.  14 

.17 

.08 

.04 

.07 

.  14 

.19 

.  12 

4.29 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  tine  of  observation. 


(a)   Evaporation  measured  in  pan  36  x  38  inches. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


otabon 

i 

o 

<S 

1 

'  Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Obeerver 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

a 

"8 

a* 

APAlACmK'J       /■>       1  !  ( 

0^1  1 

FftANKL IN 

20  44 

84  5'j 

1  3 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

5 

81  40 

65 

6P 

6P 

L.  L.  STIKELEATHER 

81  30 

145 

6P 

Wl LLIAM  E .GI LLIARD 

5 

81  50 

115 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

BtLLc  GLADE  i'A 

8A 

STATE  EXP  STATION 

BELLE  CLADE  M«N  GATE  «. 

0616 

PALM  BEACH 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

4 

80  59 

17 

6P 

6P 

BiO  PiNt  Uti  Inn 

5 

61  2<: 

6 

6P 

WALTER  2IEGNER 

BRADENTWi 

09'.  0 

MANATEE 

27  30 

82  34 

17 

6P 

6P 

MRS.  F.  H.  BRAYMER 

2  3  5 

5 

92  22 

275 

SP 

5P 

MISS  L .VON  BOROWSKY 

QnOOi'.^V ILLl  NuRSEff  NOl 

6 

82  19 

200 

B^OOK^VIlLE  NUHiENy  NO? 

82  20 

200 

dusmnell  ^  e 

82  06 

76 

6P 

CAMP  BLAMOING 

1218 

CLAY 

29  59 

81  59 

190 

8A 

6A 

COY  A,  STEPHENSON 

2  3  5 

5 

87  19 

145 

8A 

5 

80  54 

5P 

5 

92  11 

3 

5P 

5 

84  40 

30 

6P 

■ 

CARYVILLE 

1368 

WASHINGTON 

J 

30  47 

85  49 

7A 

LONNIE  H.  WHITTAKER 

3 

5 

63  02 

15 

6P 

6P 

I 

84  52 

7A 

MRS , W .MObLEY  OL I VEP 

W4SH INGTON 

3 

65  30 

134 

4P 

5 

82  46 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

CLEBMONI  b  S 

Ibi-l 

LAKE 

B 

26  27 

61  46 

134 

6P 

6P 

EO  OLIVENBAUM 

2  3  5 

CLEW 1 5 TON 

60  55 

18 

GERVIN  N .  PIT2EN 

clewision  u  s  engineers 

SO  55 

^8A 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COCONUT  GIOvE  1  S 

2 

10 

8A 

BUREAU  PLANT  IND. 

JACKSON 

5 

85  23 

120 

6P 

CRESCENT  ClIY  2  SW 

1978 

PUTNAM 

e 

29  26 

81  31 

50 

6P 

6P 

W.  S.  NEWBOLD 

2  3  6 

OKALOOSA 

5 

86  34 

268 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

5 

83  06 

42 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2 

60  12 

2 

81  02 

9A 

DAYIO.VA  BEACH  we  AP 

VOLUSIA 

2 

J9  11 

61  03 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

86  07 

268 

iP 

8 

27 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

MONROE 

5 

82  52 

JOHN  R.  OEWEESE 

8 

81  41 

85 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

EVERGLADES 

2650 

COLLIER 

5 

25  61 

81  23 

6 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC.CORP 

2  3  5 

8 

81  32 

5 

6P 

2 

60  35 

25 

2 

61  28 

22 

5P 

2 

80  10 

10 

6P 

FORI  MYERS  W8  AIRPORT 

3186 

LEE 

5 

26  35 

81  52 

8 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

2 

60  19 

10 

6P 

6P 

8 

82  21 

165 

8A 

9 

82  10 

82 

81  13 

70 

9A 

HIALEAM 

3909 

DADE 

2 

25  50 

80  17 

8A 

6A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

2  3  6  6 

MICH  SPRINGS 

ALACHUA 

10 

82  36 

75 

5P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

NASSAU 

9 

81  55 

62 

BRUNO  SCHROBBACH 

MILlSSOROuGM  RVR  ST  PK 

HI LLSBOROUGH 

5 

82  14 

50 

STATE  PARK 

HOMESTEAD  EXP  STAT  ION 

2 

80  30 

11 

SuB .  TROP.  EXP.  STA 

HYPOLUXO 

41 96 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

80  03 

12 

6P 

6P 

J.  L.  GARNETT 

2  3  5 

5 

82  20 

70 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

1 SLEWOflTH 

ORANGE 

8 

81  33 

115 

6P 

CHASE  6  COMPANY 

JACKSONVILLE  W6  AP 

8 

61  39 

25 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

JACKSONVILLE  BEACH 

2 

61  24 

10 

F 1  RE  DEPARTMENT 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

',311 

OUVAL 

8 

30  20 

61  39 

16 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

JASPER  10  E 

4393 

HAMILTON 

10 

30  31 

62  47 

150 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KENDALL  2  ESE 

4518 

OAOE 

2 

25  40 

60  17 

16 

SA 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

4570 

MONROE 

5 

24  35 

61  42 

7 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KEY  WEST  WB  CITY 

4575 

MONROE 

5 

24  33 

81  48 

5 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KIS<.|MMEE 

4620 

OSCEOLA 

28  16 

81  25 

69 

6P 

6P 

MRS.   MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

LA  BELLE 

HENDRY 

6 

26  46 

81  26 

13 

6P 

6P 

MRS.   ALICE  E.  HALL 

2  3  5 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

4707 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

180 

5P 

MID 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

LAKE  CITY  2  € 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

62  37 

205 

6P 

6P 

FOREST  0  PARK  SEHV. 

2  3  6 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

8 

28  35 

81  26 

111 

9A 

9A 

BUREAU  OF  PLANT  INO 

2  3  5 

Ci, 

otation 

1  Index  No. 

County 

« 
1 

5 

Q 

Longitude 

t 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

i 

9 

£ 

LAKELAND  we  CITY 

4797 

POLK 

6 

28  02 

81  59 

215 

MID 

MtO 

U.S.  WEATHER  BUPEAU 

2  3  5 

484  6 

27  17 

81  23 

6P 

6P 

1.866 

26  26 

81  29 

5124 

27  25 

82  40 

L  X  H 

5182 

26  41 

80  16 
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R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 

March  weather  was  warm  and  windy  with  precipitation  averaging  near  normal.  Temperatures  av- 
eraged 66.9°  (1.6°  above  normal)  and  ranged  from  95°  on  the  14th  at  Hypoluxo  to  29°  on  the  17th 
at  Cross  City  and  Lake  City.  Temperatures  were  near  normal  in  the  north  but  all  stations  in 
the  middle  and  southern  divisions  were  above  normal.  Ocala  and  Raiford  recorded  freezing  tem- 
peratures on  the  17th,  the  only  instance  of  such  temperatures  outside  the  northern  division 
during  the  month.  Precipitation  averaged  3.85  inches  (0.48  of  an  inch  above  normal)  and  totals 
ranged  from  0.45  of  an  inch  at  Belle  Glade  Hurricane  Gate  to  7.65  inches  at  Clearwater  and  St. 
Petersburg.  Rainfall  was  well  below  normal  in  the  Everglades,  the  Cross  City-Gainesville- 
Lake  City-St,  Marks  area,  and  the  Niceville-Chipley-Panama  City  area.  Over  a  wide  belt  across 
the  middle  portion  of  the  peninsula  rainfall  was  50  percent  or  more  above  normal  with  some 
stations  receiving  more  than  double  their  normal  amount.  Winds  were  fresh  over  a  large  por- 
tion of  the  State  on  about  half  the  days  of  the  month  and  reached  moderately  strong  velocities 
on  several  days.     Light  hail  fell  at  Milton  on  the  23rd. 

The  lst-3rd  was  warm  and  dry.  Light  to  moderate  rains  ahead  of  approaching  colder  weather 
reached  the  extreme  northwest  portion  on  the  evening  of  the  3rd  and  moved  eastward  through  the 
northern  counties  reaching  the  upper  east  coast  the  4th,  Mild  and  mostly  dry  weather  continued 
in  the  middle  and  southern  divisions  through  the  13th.  Colder  weather  arriving  in  the  north 
the  4th  was  not  severe  but  persisted  through  the  9th.  Warm  and  windy  weather  on  the  10th  led 
to  thunderstorms,  heavy  showers  and  high  winds  in  the  north  portion  the  night  of  the  lOth-llth. 
A  continuation  of  the  warm  weather  brought  the  highest  temperature  of  the  month  to  several  sta- 
tions during  the  13th-14th  period.  Moderate  to  heavy  rains  fell  in  the  northeast  and  central 
portions  on  the  14th  and  locally  heavy  rains  in  the  central  portion  again  on  the  15th.  A  sharp 
cold  snap  at  the  middle  of  the  month  produced  the  minimum  temperature  of  the  month  at  most  sta- 
tions on  the  17th,  Along  with  rising  temperatures,  li^t  rains  reached  most  areas  the  18th- 
19th,  By  the  21st  the  weather  was  very  warm  and  a  large  number  of  stations  recorded  the  maxi- 
mum temperature  for  the  month  during  the  21st-25th  period.  Cooler  weather  reached  the  extreme 
northwest  section  the  22nd  and  spread  slowly  eastward  to  reach  the  upper  east  coast  by  the 
night  of  the  24th  accompanied  by  strong  winds  and  moderate  showers.  Rainy  weather  continued 
in  the  north  until  the  26th,  The  25th-27th  was  a  cool  rainy  period  in  the  central  portion  and 
the  south  portion  experienced  rainy  weather  the  26th-28th,  Rains  of  the  23rd-28th  were  moder- 
ate to  locally  heavy  in  the  north  and  mostly  heavy  elsewhere.  Temperatures  were  mild  the  last 
few  days  of  the  month  and  a  showery  note  was  added  in  the  northwest  portion  on  the  31st, 

Growing  conditions  during  the  first  half  of  March  were  generally  favorable  for  hardy  crops  such 
as  cabbage,  celery  and  escarole,  but  unfavorable  for  most  tender  crops.  Weather  conditions 
appeared  to  favor  the  development  of  plant  diseases  and  make  control  difficult.  Heavy  rains 
in  central  Florida  on  the  14th-15th  caused  minor  damage  in  low  places.  Cold  weather  the  middle 
of  the  month  caused  little  damage  other  than  delaying  spring  crops  in  the  north  portion.  High 
winds  caused  considerable  injury  to  tender  crops  such  as  beans,  green  peas,  cucumbers  and 
watermelons.  Heavy  rains  the  last  week  in  March  caused  some  damage  to  truck  crops,  particu- 
larly those  nearing  maturity  and  in  the  harvesting  stage.  However,  the  Everglades  and  a  few 
other  areas  were  in  need  of  rain  and  were  benefited  by  it.  Harvesting  was  interrupted  to  some 
extent  by  these  rains  and  shipments  for  the  second  half  of  the  month  showed  a  decrease.  Har- 
vesting of  spring  crop  potatoes  in  the  Hastings  area  got  underway  and  the  winter  crop  in  Dade 
County  was  about  completed.  Harvesting  of  tomatoes  and  sweet  corn  from  spring  acreages  to  the 
north  and  northwest  of  Lake  Okeechobee  became  active  late  in  the  month.  Picking  of  mid-season 
oranges  was  quite  active  and  these  varieties  were  becoming  scarce  in  some  areas  by  the  end  of 
the  month.  Valencias  colored  and  sweetened  very  nicely  and  contributed  considerable  volume 
late  in  the  month.  Citrus  groves  were  in  good  to  excellent  condition  and  produced  a  heavy 
though  somewhat  irregular  bloom.  Heavy  rains  of  the  middle  and  latter  part  of  the  month  pro- 
vided ideal  conditions  for  setting  fruit.  Tobacco  plant  beds  suffered  from  blue  moid  but  much 
of  the  crop  was  transplanted  this  month.  Final  preparations  for  corn  and  cotton  planting  were 
made  and  considerable  planting  done.  Tung  trees  bloomed  and  set  a  heavy  crop  of  nuts.  Oats 
made  good  progress  and  pastm-e  conditions  were  good.     -  J.T.B.B. 
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1942 
194  3 
1944 
1945 

60.  3 
63.0 
64.9 
67.8 
70.9 

90 
94 

94 
95 
96 

22 
24 

27 

32 

3.91 
6.13 
4.32 
5.67 
0.71 

6 
10 
7 
9 
2 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

67.2 
61  .1 
69.7 
65.2 
65.  2 

94 
91 
94 
96 
B3 

31 
21 
30 
31 
27 

4.34 
6.87 
7.12 
2.19 
4.03 

6 
9 
11 

1951 
1952 

65.8 
66.9 

90 
95 

26 
29 

3.21 
3.85 

Period 

65.3 

3.37 

s. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperat 

ure 

Precipitation 

Station 

•  i 

is  ■ 

•  i 

;l 
<x 

Average 

Departure 
From  Normal 

1 

s 

Dale 

i 

•3 

S 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

.1 

|i 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
oit  Ground 

• 

a 

.01  or  More 

.50  or  More 

1.00 

i     or  More  | 

o  » 

Si 

s  a 

si 

5  9 
n 

NORTHERN  DIVISION 

APAL»CHICOLA  WB  CITY 

67.8 

53.8 

60.8 

- 

.8 

80 

13 

44 

16 

135 

0 

0 

0 

0 

4.45 

,2  1 

,95 

11 

.0 

0 

9 

6 

0 

BLOUNTSTOWN  2  E 

71.8 

48.3 

60.1 

_ 

1.1 

83 

14  + 

36 

17 

0 

0 

0 

0 

5,02 

1,02 

,98 

.  0 

0 

9 

6 

0 

CARRABELLE 

71.9 

49.3 

60.6 

- 

,6 

84 

13 

31 

17 

164 

I 

0 

1 

0 

4,12 

,32 

1.25 

24 

.0 

0 

8 

4 

2 

CHIPLEY  3  E 

61.2 

- 

,8 

85 

22 

1  7 

150 

Q 

0 

0 

0 

3.11 

- 

2,23 

.96 

4 

.0 

0 

8 

2 

0 

COMPASS  LAKE 

73.1 

47,8 

60.6 

- 

,1 

85 

22 

29 

17 

164 

0 

0 

1 

0 

3.00 

- 

1,74 

.64 

4 

.0 

0 

7 

4 

0 

CRESTVIEW  CAA  AP 

70.6 

46.6 

58.6 

81 

22 

34 

16 

216 

0 

0 

0 

0 

5.43 

1.28 

31 

.0 

0 

11 

2 

CROSS  CITY  CAA  AP 

76.7 

49.9 

63.3 

85 

21  + 

29 

17 

106 

0 

0 

1 

0 

1.82 

.81 

24 

.0 

0 

10 

0 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

73.6 

48.5 

61.1 

,1 

84 

22 

35 

16 

147 

I 

0 

0 

0 

3.67 

- 

1.96 

1.05 

4 

.0 

0 

9 

3 

2 

FERNANDINA  BEACH 

63.5 

1,1 

89 

23 

110 

3.07 

- 

,41 

,82 

25 

.0 

0 

4 

0 

GLEN  SAINT  MARY 

76.7 

48.4 

62.6 

.2 

88 

21  + 

30 

17 

126 

0 

0 

2 

0 

3.18 

- 

.73 

1  ,66 

25 

.0 

0 

7 

2 

1 

MILLIARD 

74. 5M 

49.4 

62. OM 

.8 

88 

21 

33 

17 

143 

0 

0 

0 

0 

4.04 

.04 

1,18 

13 

.0 

0 

9 

4 

1 

JACKSONVILLE  WB  AP 

74.2 

61.8 

63.0 

1.5 

21  + 

35 

9 

129 

0 

0 

0 

0 

3.91 

1.00 

1.32 

.0 

0 

9 

3 

1 

JACKSONVILLE  BEACH 

72. 9M 

54. IM 

63.  6M 

89 

23 

38 

16 

127 

0 

0 

0 

0 

3.10 

.84 

11  + 

.0 

0 

7 

3  0 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

65,0 

64,4 

1,8 

88 

21  + 

40 

1 6+ 

104 

2.53 

- 

.38 

.91 

24 

,0 

0 

9 

2 

0 

JASPER   10  E 

75.1 

48,8 

62,0 

- 

.9 

88 

21 

32 

17 

131 

0 

0 

1 

0 

4.07 

.64 

1.10 

13 

,0 

0 

6 

4 

2 

LAKE  CITY  ?  E 

76.7 

51,0 

63.9 

.8 

90 

21 

32 

17 

101 

1 

0 

1 

0 

1.75 

- 

2.07 

.65 

11 

,0 

0 

8 

\ 

0 

MADISON 

74.8 

61.3 

35 

17 

0 

0 

0 

0 

1.08 

,  0 

Q 

6 

2 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

72.0 

47,2 

59.6 

85 

22 

35 

17 

191 

0 

0 

0 

0 

4.13 

1  .45 

24 

.0 

0 

10 

1 

MAR  I ANNA   IND  SCHOOL 

84 

.61 

1.18 

24 

Q 

g 

MAYO   5  NW 

75.9 

51.0 

63.6 

87 

21 

31 

17 

107 

0 

0 

0 

2.09 

.90 

24 

.0 

0 

8 

1 

0 

MILTON  EXP  STATION 

71.1 

46.6 

58.9 

85 

13 

33 

17 

206 

0 

0 

0 

0 

1.91 

4 

T 

0 

10 

MONT  I CELLO 

73.3 

48.3 

60.8 

- 

,3 

13 

34 

17 

150 

0 

0 

0 

0 

6.58 

2.78 

1.13 

.0 

0 

11 

6 

3 

MT  PLEASANT 

73.3 

48.8 

61,1 

,4 

84 

22 

32 

17 

152 

0 

0 

1 

0 

5.43 

1.16 

1.43 

24 

.0 

0 

8 

5 

2 

N ICEV I LLE 

70.2 

45.5 

57,9 

- 

1.6 

83 

14 

3 1 

J  7 

Q 

Q 

2 

Q 

2.12 

- 

2.83 

1  .  19 

1 9 

,0 

0 

3 

2 

1 

PANAMA  CITY 

72.1 

51.5 

61,8 

•  4 

80 

13 

39 

16+ 

122 

0 

0 

0 

0 

* 

,0 

0 

9 

PENSACOLA  CAA  AP 

69.9 

50.2 

60,  1 

84 

13 

37 

16 

164 

0 

0 

0 

0 

6,26 

3.05 

31 

.0 

0 

10 

6 

1 

PENSACOl  A  WR  CITY 

67.9 

51.4 

59,7 

- 

.6 

13 

38 

16 

177 

0 

0 

0 

0 

6,88 

2.11 

3.76 

31 

.0 

0 

11 

4 

2 

QUINCY  EXP  STATION 

72.5 

48.3 

60.4 

- 

.3 

83 

22 

32 

17 

0 

0 

1 

0 

5,25 

,86 

1.20 

24 

.0 

0 

9 

6 

1 

61,2 

.4 

78 

27 

1  7 

136 

3,30 

- 

2.24 

1,05 

24 

.0 

0 

6 

4 

1 

SECOTAN 

74,5 

49.5 

62,0 

82 

21  + 

32 

17 

121 

0 

0 

1 

0 

2,44 

.96 

24 

.0 

0 

5 

2 

0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

72.5 

50.5 

61.5 

1.2 

82 

13 

35 

17 

131 

0 

0 

0 

0 

6.85 

2,30 

1.79 

11 

.0 

0 

10 

6 

3 

DIVISION 

61  ,4 

4.05 

T 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

79.9 

58,0 

69.0 

1.8 

91 

24 

43 

17 

28 

1 

0 

0 

0 

5.74 

2,79 

1  .56 

16 

•  0 

0 

12 

4 

3 

BROOKSVILLE  CHIN  MILL 

77.4 

66,1 

66,8 

.8 

23 

42 

16+ 

51 

0 

0 

0 

0 

5.10 

2.03 

2.38 

.0 

0 

8 

3 

2 

BUSHNELL   2  E 

80.0 

54,0 

67,0 

.9 

92 

23 

38 

17 

5fl 

2 

0 

0 

0 

6.69 

3.88 

2.66 

25 

.0 

0 

8 

3 

3 

CAMP  BLANDING 

63.3 

89 

24 

J  7 

Q 

1.77 

.65 

25 

.0 

0 

8 

2 

0 

CEDAR  KEY 

72.6 

55.6 

64,1 

.4 

78 

14  + 

42 

17 

68 

0 

0 

0 

0 

2.65 

- 

.42 

2.00 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

CLEARWATER 

76.8 

59,8 

68.3 

1.3 

86 

13+ 

48 

9+ 

27 

0 

0 

0 

0 

7.65 

4.84 

2.98 

26 

.0 

0 

9 

3 

3 

CLERMONT  6  S 

79.7 

67,3 

68.5 

.4 

91 

22  + 

44 

17 

37 

2 

0 

0 

0 

4.18 

1.38 

2.10 

26 

.0 

0 

8 

3 

1 

CRESCENT  CITY  2  SH 

78.0 

53,9 

66.0 

.8 

91 

24 

33 

17 

77 

3 

0 

0 

0 

3.74 

.45 

2.10 

26 

.0 

0 

5 

3 

2 

OAYTONA  BEACH 

67.0 

91 

24 

Q 

3.29 

1.61 

26 

.0 

0 

7 

2 

1 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

75.3 

55,6 

65.6 

•  9 

90 

23  + 

39 

17 

80 

2 

0 

0 

0 

3.01 

.07 

1,48 

25 

.0 

0 

6 

2 

2 

DE  LAND 

76.9 

65,0 

66.0 

,5 

89 

24 

35 

17 

0 

0 

0 

0 

4.40 

1.28 

2,29 

26 

,0 

0 

7 

3 

1 

EUSTIS  2  S 

80.7 

67.5 

69.1 

2,6 

23 

46 

17 

27 

3 

0 

0 

0 

5.81 

2.86 

2,98 

,0 

0 

5 

2 

2 

FEDERAL  POINT 

75.9 

64.0 

65.0 

,5 

89 

21  + 

42 

16+ 

83 

0 

0 

0 

0 

3,05 

- 

.39 

1,24 

26 

,0 

0 

7 

3 

1 

66.2 

,9 

91 

22 

J  7 

Q 

Q 

Q 

2,33 

- 

1.02 

,80 

26 

,0 

0 

8 

3 

0 

HIGH  SPRINGS 

78.4 

51.1 

64.8 

91 

22 

34 

17 

81 

2 

0 

0 

0 

3.00 

1,40 

25 

,0 

0 

10 

1 

1 

INVERNESS 

79.0 

53.3 

66.2 

1,0 

90 

23 

39 

17 

55 

1 

0 

0 

0 

5.35 

2.14 

1  ,98 

25 

,0 

0 

6 

3 

2 

KISSIMMEE 

79.6 

66.9 

68.3 

1.3 

23 

42 

17 

33 

2 

0 

0 

0 

4.13 

1.19 

1,50 

26 

,0 

0 

6 

3 

1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

79.9 

58.1 

69,0 

2.1 

89 

23 

39 

17 

24 

0 

0 

0 

0 

7.05 

4.63 

3,24 

16 

,0 

0 

10 

78.2 

56.6 

67.5 

91 

24  + 

43 

2 

0 

0 

6.48 

2,06 

26 

,0 

0 

8 

3 

3 

LAKELAND  WB  CITY 

76.9 

58,9 

67.9 

.3 

87 

23 

45 

17 

37 

0 

0 

0 

0 

6.21 

2.93 

3,32 

15 

,0 

0 

9 

3 

2 

MOUNTAIN  LAKE 

79.6 

58.3 

69.0 

2.1 

90 

23 

43 

17 

32 

1 

0 

0 

0 

7.02 

4.62 

2,68 

16 

,0 

0 

9 

4 

3 

NEW  SMYRNA  BEACH  *  N 

77.5 

57.0 

67.3 

2.6 

23 

41 

17 

54 

2 

0 

0 

0 

3.90 

,66 

1.95 

26 

.0 

0 

7 

2 

2 

OCALA 

79.9 

65.0 

91 

38 

17 

1 

0 

0 

0 

.36 

26 

.  0 

0 

g 

2 

2 

r»  /"  A  1    A     A  T  O  Ort  D  T 

78.7 

52.1 

65.4 

92 

23 

3  2 

I  7 

91 

2 

0 

\ 

0 

2.78 

1  .29 

25 

,0 

0 

7 

2 

I 

ORLANDO  WATER  PLANT 

78.  1 

56.9 

67,5 

91 

24 

44 

16 

1 

0 

0 

0 

6.08 

2.22 

16 

,0 

0 

8 

4 

3 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

77.7 

56.8 

67,3 

J  3 

91 

23 

43 

17 

1 

0 

0 

0 

6.67 

2.26 

15 

,  0 

0 

g 

3 

3 

PALATKA 

78.3 

55.8 

67,1 

2.7 

23 

38 

17 

62 

4 

0 

0 

0 

3.05 

- 

.46 

,0 

0 

6 

PLANT  CITY 

79.9 

67,9 

68,9 

2.4 

90 

23 

42 

17 

29 

1 

0 

0 

0 

6.55 

3.74 

2.63 

15 

,0 

0 

9 

3 

2 

77.2 

51,0 

64,  1 

.6 

88 

21  + 

32 

1  7 

103 

0 

0 

1 

0 

2.66 

- 

.94 

1.28 

26 

,0 

0 

7 

2 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

75. 2M 

54. IM 

64,  7M 

1.6 

24 

38 

17 

90 

3.91 

.67 

1.85 

26 

,0 

0 

8 

2 

1 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

72.9 

55.6 

64,3 

90 

23+ 

39 

1  7 

97 

2 

0 

0 

0 

3.03 

1.29 

26 

.0 

0 

8 

2 

1 

SAINT  LEO 

7B.7 

57,4 

68,  1 

1  .6 

90 

23 

43 

17 

42 

1 

0 

0 

0 

4.80 

1.63 

1.85 

25 

.  0 

0 

7 

3 

3 

ST  PETERSBURG 

77.5 

60,8 

69,2 

1.2 

22 

48 

1  7 

21 

0 

0 

0 

0 

7.66 

5.07 

3.40 

.0 

0 

8 

4 

3 

SANFORO 

78.5 

55,7 

67,1 

.8 

91 

24 

39 

17 

2 

0 

0 

0 

3.90 

1.16 

1.89 

26 

.0 

0 

8 

3 

1 

76.9 

58,6 

67,8 

1.0 

85 

21  + 

33 

0 

0 

0 

0 

6.49 

4.06 

2.23 

26 

.0 

0 

9 

3 

3 

TARPON  SPRINGS 

77. 8M 

57,8 

67, 8M 

1.6 

89 

22 

46 

17 

37 

0 

0 

0 

0 

6,50 

2,73 

2.45 

25 

.0 

0 

8 

2 

2 

WINTER  HAVEN 

79.4 

58,7 

69,1 

91 

24 

45 

17 

1 

0 

0 

0 

5,74 

2.64 

15 

.0 

0 

9 

3 

2 

DIVISION 

66.9 

4.71 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

82.0 

59. 7M 

70.  9M 

3.1 

91 

23 

42 

17 

12 

2 

0 

0 

0 

4,05 

1,47 

1.93 

26 

.0 

0 

6 

3 

2 

AVON  PARK 

81.5 

68.7 

70.1 

1.7 

90 

23 

44 

17 

12 

1 

0 

0 

0 

5,49 

3,32 

2.63 

26 

,0 

0 

8 

? 

2 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

77.9 

56.4 

67.2 

.7 

89 

26 

41 

17 

0 

0 

0 

0 

,92 

1,78 

.84 

27 

,0 

0 

4 

0 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

BIG  PINE  KEY  INN 

84.4 

68.5 

76,5 

89 

26 

53 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

,97 

.72 

27 

,0 

0 

3 

1 

0 

Sm  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


FLORIDA 
MARCH  1952 


Temperature 


Station 

'J 

a 

•  i 

>3 
<2 

ai 
oi 

3 

< 

1 
«  c 

h 

— 
£ 

a 

s 

i 

• 
a 

a 
J 

o 

No.  of  Days 

■3 

•i 

|i 

(3 
1 
6 

• 

Q 

Snow. 

Sleet.  HaU 

No.  ol  Days 

Max. 

MIn. 

■S-D 

s 
& 

1 

s 

8 

S  = 

S  8 

u 

-I 

•=l 

■3 
|2 

°s 

SS 

BRAOENTON 

77,9 

60.2 

69.1 

2.9 

86 

22 

46 

18 

18 

0 

0 

0 

0 

4.56 

2.22 

2  .26 

26 

.0 

0 

7 

3 

2 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

82. <> 

62.9 

72.7 

86 

13* 

47 

18 

7 

0 

0 

0 

0 

1.44 

1.27 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

CAPT IVA 

79i  IM 

64. AM 

71  .9M 

5? 

1  8 

0 

0 

0 

0 

2.12 

1.62 

26 

.  0 

0 

4 

1 

1 

CLEWISTON  U  S  EN6 

81.6 

62.5 

72.1 

92 

24  + 

47 

1  7 

4 

0 

0 

0 

1.28 

1.10 

27 

.0 

0 

7 

1 

I 

COCONUT  GROVE  7  S 

82.  1 

64.4 

73.3 

3.? 

91 

15 

43 

1  7 

0 

0 

0 

2.67 

.16 

1.21 

27 

.0 

0 

6 

1 

1 

DRY  T0RTU6AS 

79.4 

70.  1 

74.8 

84 

25 

62 

1  8 

0 

0 

0 

2.24 

1.20 

27 

.0 

0 

7 

2 

1 

EVERGLADES 

82.7 

63.0 

72,9 

3.4 

87 

1  + 

48 

1  7 

4 

0 

0 

0 

0 

3,37 

1.52 

1  .65 

27 

,0 

0 

7 

2 

1 

FELLSMERE 

80. 8M 

59.  9M 

70. 4M 

3.5 

90 

12  + 

44 

1  7 

22 

4 

0 

0 

0 

5>46 

3.U 

3.07 

15 

.0 

0 

10 

3 

2 

FORT  LAUDERDALE 

83.'. 

63.8 

73.6 

3.1 

90 

25 

42 

17 

10 

1 

0 

0 

0 

2,50 

.61 

1.10 

28 

,0 

0 

3 

3 

1 

FORT  MYERS  WB  AP 

81.7 

61.5 

71.6 

2.7 

89 

22 

48 

1  7 

1 1 

0 

0 

0 

0 

2.05 

.16 

1.75 

26 

.  0 

0 

3 

1 

1 

FORT  PIERCE 

78.9 

60.6 

69.6 

1.0 

90 

26 

43 

1  7 

1 

0 

° 

2.31 

_ 

.35 

.96 

15 

.  0 

0 

4 

2 

0 

HIALEAH 

81.9 

64.7 

73.3 

90 

15 

42 

1  7 

1 

0 

0 

2.88 

1.00 

27 

•  0 

0 

7 

3 

1 

HOMESTEAD  EXP  STA 

85.5 

60.  1 

72.8 

3.5 

92 

23 

43 

17  + 

12 

9 

0 

0 

0 

6.86 

4.96 

3.93 

28 

,0 

0 

5 

* 

2 

HYPOLUXO 

82.  I 

65.3 

73.7 

3.5 

95 

14 

46 

17 

9 

2 

0 

0 

0 

4,26 

1.42 

3.02 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

ICEY  WEST  WB  AIRPORT 

81. 'i 

70.6 

76.0 

4.4 

86 

26 

61 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

,69 

.70 

.31 

27 

.0 

0 

6 

0 

0 

KEY  WEST  WB  CITY 

82.1 

70  .6 

76.4 

3,8 

86 

20+ 

60 

1  7  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.47 

.92 

•  35 

8 

,  0 

0 

4 

0 

0 

LA  BELLE 

83.5 

59.6 

71.6 

3.6 

92 

23 

40 

1  7 

23 

2 

0 

0 

0 

1.44 

.68 

.  0 

0 

5 

LAKE  PLACID  2  SW 

82.6 

59.9 

71.3 

2.3 

92 

23 

45 

1  7 

11 

3 

0 

° 

3.97 

1  .46 

26 

7 

2 

LOXAHATCHEE 

58.5 

40 

17 

0 

0 

0 

1.36 

.55 

27 

.0 

0 

6 

1 

0 

MARATHON  VACA  KEY 

82.'. 

59.  3 

75.9 

88 

29 

57 

17 

0 

0 

0 

0 

1.26 

.92 

27 

.0 

0 

5 

1 

0 

MELBOURNE  WB  AP 

7  7.1 

60.4 

68.6 

2,9 

89 

13  + 

45 

1  7 

30 

0 

0 

0 

0 

4.11 

1.12 

3*10 

15 

,  0 

0 

6 

2 

1 

MERRITT  ISLAND 

80  .  IM 

54.  2 

67. 2M 

•  2 

37 

18 

56 

0 

0 

0 

5.23 

2.42 

2,65 

26 

•  0 

0 

7 

3 

2 

MIAMI  BEACH 

78.8 

69.5 

74.2 

2.6 

87 

15 

50 

!  7 

2 

0 

0 

0 

0 

2.66 

1.65 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

MIAMI   WB  AIRPORT 

82.5 

66.5 

74.5 

90 

13+ 

45 

1  7 

5 

2 

0 

0 

2.01 

.58 

26 

.0 

0 

6 

1 

0 

MIAMI   WB  CITY 

78.0 

67.5 

72.8 

2.5 

87 

14 

46 

I  7 

10 

0 

0 

0 

I 

2.55 

.08 

.72 

15 

•  0 

0 

7 

3 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

81.2 

61.5 

71.4 

3.9 

90 

24 

41 

1  7 

1 

0 

0 

0 

1.50 

.50 

1.01 

27 

•  0 

0 

6 

1 

1 

NAPLES 

81.2 

63.8 

72.5 

90 

15 

49 

1  7 

6 

1 

0 

0 

1.94 

•  90 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

78.1 

63.3 

70.7 

3  * 

88 

14 

45 

1  7 

0 

0 

0 

3.59 

1.42 

1  .48 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

POMPANO  BEACH 

83.9 

63.0 

73.5 

91 

14 

41 

17 

12 

4 

0 

0 

3.10 

2.33 

28 

.0 

0 

3 

2 

1 

PUNTA  GORDA 

81.9 

60.1 

71.0 

2.9 

88 

21 

46 

18 

10 

0 

0 

I 

0 

2.65 

.44 

1  .85 

26 

.0 

0 

4 

1 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

83.2 

59.6 

71.4 

90 

14 

39 

1  7 

17 

1 

0 

0 

0 

3.76 

1.91 

28 

.0 

0 

7 

2 

2 

SARASOTA 

76.0 

61.0 

68.5 

63 

22 

48 

1  7 

1  7 

0 

0 

0 

0 

4.94 

1  .88 

25 

.0 

0 

9 

3 

3 

STUART 

83.7 

64.  3 

74.0 

3.6 

93 

25 

48 

17 

6 

3 

0 

0 

0 

4.04 

1.83 

15 

.0 

0 

5 

3 

2 

TAMIAMI   TRAIL  AO  MI  BEND 

0 

0 

0 

1.97 

.60 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

TAVERN lER 

81.0 

70.3 

75.  7 

2.4 

85 

14  + 

55 

1  7 

2 

0 

0 

0 

0 

3.90 

2.30 

1.82 

27 

.0 

0 

5 

3 

2 

TITUSVILLE  2  W 

79.7 

57.1 

68.4 

2.4 

90 

13  + 

42 

1  7* 

33 

3 

0 

0 

0 

4.65 

1.82 

2.05 

26 

.0 

0 

6 

3 

I 

VERO  BEACH  CAA  AP 

78.6 

62.0 

70.3 

24 

1  7 

2  \ 

2 

0 

0 

2.39 

1,18 

1 5 

,  0 

0 

4 

2 

WAUCHULA  2  NW 

80.6 

58.0 

69.3 

1.2 

91 

23 

38 

17 

28 

1 

0 

0 

0 

4.16 

1.98 

2.67 

26 

,0 

0 

8 

2 

I 

WEST  PALM  BEACH 

79. 8M 

65. 2M 

72. 5M 

3.0 

88 

13 

47 

17 

7 

0 

° 

0 

0 

1.89 

1.49 

1.04 

28 

.0 

0 

6 

1 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

83.0 

64.3 

73.7 

4.2 

92 

13 

45 

17 

9 

3 

0 

0 

0 

1.56 

1.82 

.99 

28 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

72.1 

2.89 

STATE 

66.9 

1.6 

3.85 

.48 

T 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES. 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  29  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


APALACHICOLA  Hfl  CITY  R 

AftCAOI A 

AVON  PARK 

BAOTOW 

BAY  LAKE 

BELLt  GLAOe  eXP  STA 
BELUF  CLADE  HRCN  GATE  4 
BK.  CYPRESS    INO  RES 
BIG  PINE  KEY  INN 
BLOUNTSTOtfN   2  E 

BONITA  SPRINGS  2  ESE 
PRADENTOM 

BROOKSVILLC  CHIN  HILL 
BHOOKSVILLE  "URSERY  1 
BROOrSVILLE  NURSERY  2 

8USMNELL  2  £ 
CAMP  SLAN0IN2 
CANTONMENT 

CAPf^  SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

CARRABELLE 
CARYVILLE 
CeOAR  KEY 
CHATTAHOOCHEE 
CHIPLEY  3  E 

CtEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTOtJ 
CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 

COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITY  2  SW 
CRESTVieW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAN  I A  5  W 

OAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

DRY  TORTUGAS 

EUSTIS  2  S 
EVERGLAOfS 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 
FERNANDINA  BEACH 

FORT  LAUDERDALE 

FORT  MYcRS  WB  AP  R 

FORT  PIERCE 

GAINESVILLE  UNIV 

GLEN  SAINT  MARY 

HART  LAKE 
HI ALEAM 
HIGH  SPRINGS 
HILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 
INVERNESS 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  KB  AP  R 

JACKSONVILLE  BEACH 

JACKSONVILLE  WB  CITY  R 

JASPER  10  C 

KENDALL  2  ESE 

KEY  WEST  WB  AIRPORT  R 

KEY  WEST  WB  CITY  R 
K ISSIMMEE 
LA  BELLE 

LA>X  AL>"REO  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SM 

LAKE  TRAFFOHD 

LONGBOAT  KEY 

LOXAMATCHEE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
MAriANNA  CAA  AP 
MARIANNA    IND  SCHOOL 

MAYO  b  NW 

MELBOURNE  WB  AP  R 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

MIAMI    WB  CITY  R 
MILTON  EXP  STATION 
MONT ICELLO 
MOORE  MAVEN  LOCK  \ 
MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVCR  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  A  N 
NICEVILLE 

NITTAW   1  S 
OCALA 

nCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORANGE   SPRINGS   1  E 
ORLANDO  WATF.R  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
PALATKA 
PANAMA  CITY 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY  R 
PETERS 
PLANT  CITY 
POMPAHO  BEACH 

PORT  MAVACA  S  L  CANAL 
PUNT A  GOROA 
OUINCY  EXP  STATION 
RAIFORD  ST  PRISON 
ROYAL   PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

ST  PETERSBURG 


6*69 
1.77 
4,79 
U44 


2*08 
3*00 
4a04 


2.53 
4.07 
2.64 
•  69 


6«21 
3*97 

s.9e 


A.26 
6. SB 


3.91 
3.03 

A.ao 


13     14  15 


*66  1.11 
.70  1*26 
.80  1.S6 

.01  U96 


>  0  I  .34 

•  09 

•01      .19  3.07 


2*32 
1*01 


•3S  .99 
.09 
.30  3.24 


1.69 
.40  3.32 
.63  1*20 


.15  3.10 
1.6S 
.07  .61 


Sm  ItolMcnca 


1.12 

0 

•90  1.20 

Notw  roUovrlng  Statton  Indax 

-  30  - 


•  20 

•  05 

•  08 


22     23     24     25     26     27  28 


•66     .26  .42 


1.93 
•39  2^63 
1^54  l^Al 
•  7  3^24 


1.30  2.; 

2*30  !•• 

•  63  ^^ 

•  63  2^{ 


1.40 
«46 
•  15  2< 


•  85  1. 

•  76  2. 


•  09  2^ 

•  64  U 

•  01  1* 


U2S 
•  54 
1.85 


1.85 
1.85 


•20     ^67  .52 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4 

1 

J.  1 

I 

Q 

7  1  8  1  9 

10 

11 

12 

13 

.  .  1 

1 

ID 

16  1  17 

18 

19  1  20 

21 

22  1  23  1  24 

25 

26  1 

27 

28  1 

29  j  30 

31 

SANFORO 

•  01 

•  18 

T 

.03 

•  27 

T 

•  61 

1«B« 

•  89 

•  04 

T 

SARASOTA 

'77 

♦  02 

•  10  T 

•  20 

•  03 

•  10 

1^88 

1*99 

•  03 

T 

SECOTAN 

•  21 

•  71 

•  lb 

•  42 

*  0* 

•  83 

•  85 

•  IB 

1*32 

•  66 

TALLAHASSEE  A(» 

6*89 

•  02 

T 

1<79 

1.03 

•  94 

•39  •87 

•  12 

•  7« 

•  29  • 

TAMIAMI    TRL   fcO  MI  8EN0 

1.97 

•  47 

.60 

•  44 

•  46 

TAP4PA  MB  AIRPORT  R 

6*49 

•  02 

T 

•  09 

•  OS 

T 

.3* 

.63 

•  09 

T 

2*23 

•  30 

TARPON  SPRINGS 

5(50 

•  09 

•  10 

T 

•  11 

*h2 

«19 

2.49 

2^12 

.06 

TAVERN lER 

3t90 

1.13 

•  09 

•  05 

•  82 

.81 

titusville  ?  w 

4«6S 

•  1? 

.80 

•  07 

U43 

2*05 

•  16 

VERO  BEACH  CAA  A^ 

2«3« 

7 

T 

.10 

.18 

1«M 

•  11 

T 

WAUCHULA  2  N« 

««16 

•  01 

•  le 

.57 

•  48 

•  04 

•07 

2*47 

•  14 

MEST  PALM  8EACH 

i«a9 

•  OS 

.04 

•  04 

T 

•  26 

•  43 

U04 

T 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

1«»6 

T 

T 

•  02 

T 

•  06 

•  01 

•  12 

•  32 

•  04 

•  9« 

WINTER  HAVEN 

5»7* 

•  01 

•  05 

•  04 

!«64 

T 

•  02 

•  69 

1^96 

•  39 

•02 

See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES  't°VoT, 

Tnbl»  5  .      MARCH  19S2 


Day  Oi  Month  & 


Station 

1 

2 

"""" 

9 

4 

S 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 

1 

2S 

26 

27 

■  ■ 

28 

29 

30 

31 

s 

> 

< 

AMLACHICOLA  KB  CITY 

MAX 

7* 

65 

69 

70 

60 

62 

68 

63 

64 

68 

70 

68 

60 

68 

75 

r- 

64 

62 

69 

74 

70 

70 

1 

72 

70 

57 

60 

63 

67 

1  ' 

73 

69 

69 

68 

1 — 

67  a  8 

MIN 

95 

50 

62 

55 

45 

50 

47 

60 

52 

61 

58 

54 

63 

66 

52 

44 

46 

57 

67 

57 

62 

65 

67 

46 

46 

50 

50 

55 

51 

55 

61 

53(8 

ARCAelA 

MAX 

1 

82 

87 

85 

75 

SI 

82 

80 

87 

86 

82 

80 

80 

83 

62 

83 

82«0 

MIM 

57 

58 

65 

68 

57 

56 

52 

47 

66 

67 

57 

1  57 

i 

72 

66 

48 

42 

50 

61 

61 

64 

66 

66 

67 

70 

62 

63 

54 

57 

67 

59 

59a7 

AVON  PAM 

MAX 

1  B2 

81 

86 

86 

82 

76 

78 

75 

78 

1 

82 

83 

as 

88 

84 

79 

75 

71 

80 

82 

85 

86 

88 

90 

86 

88 

71 

68 

86 

89 

82 

S3 

81*5 

MIN 

58 

61 

65 

66 

57 

56 

53 

55 

49 

57 

66 

52 

55 

66 

64 

48 

44 

48 

61 

61 

60 

62 

66 

68 

68 

59 

63 

66 

55 

60 

60 

68 17 

SARTOW 

MAX 

79 

79 

87 

87 

77 

83 

81 

83 

86 

78 

76 

73 

86 

85 

82 

81 

81 

81 

79  #9 

MIN 

60 

60 

64 

68 

55 

54 

49 

52 

45 

58 

64 

52 

69 

66 

61 

47 

43 

44 

57 

56 

62 

66 

66 

59 

64 

65 

60 

65 

62 

66 

68 

58  aO 

BELLE  SLADC  EXP  STA 

MAX 

74 

80 

82 

83 

85 

77 

76 

75 

71 

75 

75 

83 

86 

86 

86 

MIN 

53 

51 

58 

63 

59 

57 

56 

51 

47 

55 

63 

66 

63 

63 

67 

53 

41 

44 

54 

69 

67 

61 

64 

66 

67 

70 

66 

59 

62 

56 

55 

56  a4 

BI6  CYPRESS   INO  RES 

MAX 

MIN 

BI6  PTNE  KEY  INN 

MAX 

83 

85 

86 

75 

78 

84 

85 

86 

86 

86 

85 

MIN 

57 

61 

71 

70 

67 

66 

67 

64 

64 

70 

73 

73 

74 

71 

76 

69 

59 

53 

64 

67 

71 

74 

74 

76 

75 

76 

69 

71 

67 

70 

71 

68  a  5 

BLOUNTSTOWN  2  E 

MAX 

76 

69 

78 

73 

70 

72 

70 

72 

79 

79 

83 

70 

72 

71  aS 

MIN 

59 

48 

53 

57 

41 

42 

44 

41 

42 

49 

54 

47 

50 

50 

52 

37 

36 

49 

53 

50 

52 

61 

66 

48 

40 

43 

44 

48 

46 

60 

36 

48a3 

BRAOENTON 

MAX 

77 

76 

84 

80 

77 

70 

75 

76 

83 

78 

84 

80 

80 

72 

77.9 

MIN 

61 

61 

65 

68 

58 

57 

54 

55 

49 

61 

65 

55 

69 

70 

64 

54 

47 

46 

59 

58 

62 

64 

67 

72 

64 

58 

61 

54 

61 

66 

60 

60a2 

SROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

74 

80 

73 

81 

74 

63 

69 

81 

77  a4 

MIN 

62 

53 

64 

65 

53 

52 

50 

4f 

46 

59 

58 

54 

67 

63 

53 

42 

42 

48 

68 

52 

63 

66 

68 

69 

67 

51 

56 

60 

57 

57 

59 

56al 

auSHNELL  2  E 

MAX 

79 

8 1 

85 

70 

72 

83 

86 

83 

78 

78 

80*0 

MIN 

61 

55 

63 

65 

49 

51 

42 

45 

39 

58 

60 

45 

67 

62 

55 

44 

38 

43 

60 

44 

59 

63 

66 

68 

57 

61 

56 

47 

57 

53 

53 

54a0 

CAMP  BLANOING 

MAX 

81 

79 

89 

86 

75a6 

MIN 

58 

48 

S3 

65 

46 

45 

40 

40 

37 

54 

60 

48 

50 

54 

57 

37 

36 

41 

65 

52 

55 

63 

67 

69 

48 

48 

52 

44 

50 

60 

59 

50a9 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

86 

86 

83 

86 

MIN 

50 

98 

65 

71 

58 

63 

59 

59 

57 

61 

70 

65 

69 

67 

66 

61 

49 

47 

64 

57 

64 

70 

72 

73 

73 

74 

64 

63 

63 

60 

58 

62  a9 

CAPTIVA 

MAX 

81 

71 

85 

MIN 

65 

60 

69 

70 

65 

63 

60 

59 

53 

64 

71 

71 

67 

58 

54 

52 

67 

65 

72 

72 

73 

67 

68 

61 

67 

64 

65 

64a6 

CARfiAB€U.E 

MAX 

65 

71  a9 

MIN 

62 

4« 

60 

57 

42 

48 

42 

43 

40 

56 

56 

44 

64 

50 

54 

37 

31 

4« 

53 

44 

58 

63 

63 

45 

42 

47 

43 

♦4 

4« 

48 

54 

49a3 

CeOAR  KEY 

MAX 

70 

71 

76 

74 

74 

76 

78 

75 

78 

72  a6 

MIN 

56 

55 

54 

53 

54 

52 

52 

52 

52 

61 

62 

63 

62 

63 

62 

44 

42 

53 

55 

55 

60 

62 

62 

56 

50 

52 

52 

92 

52 

59 

64 

55  a6 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

72 

70 

70 

72 

79  ■ 

82 

80 

79 

^ 

79 

1(5 

MIN 

53 

47 

63 

56 

39 

45 

42 

41 

41 

55 

55 

45 

66 

47 

50 

36 

33 

45 

52 

47 

61 

61 

60 

42 

38 

48 

43 

45 

43 

46 

68 

48al 

CLEARWATER 

MAX 

71 

78 

67 

72 

86 

76 

MIN 

64 

60 

6« 

65 

58 

56 

54 

54 

48 

63 

62 

57 

69 

65 

62 

51 

48 

51 

58 

58 

64 

67 

70 

72 

60 

55 

58 

53 

63 

60 

64 

59a8 

CLERMONT  6  S 

MAX 

SO 

80 

86 

74 

76 

81 

75 

86 

84 

60 

78 

91 

91 

65 

82 

79  a  7 

MIN 

60 

53 

63 

68 

55 

54 

46 

52 

47 

59 

62 

49 

68 

65 

57 

46 

44 

48 

62 

50 

61 

67 

69 

69 

60 

53 

58 

54 

59 

58 

61 

57a3 

CLEVISTON  «  S  ENS 

MAI 

69 

84 

89 

80 

81  a6 

MIN 

55 

56 

63 

63 

66 

65 

60 

64 

53 

62 

65 

67 

65 

70 

70 

54 

47 

49 

59 

63 

62 

65 

64 

66 

67 

70 

66 

64 

67 

66 

66 

62a5 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

77 

83 

60 

82 

84 

82 

78 

76 

76 

78 

85 

86 

88 

91 

87 

82  a  1 

MIN 

51 

54 

54 

72 

60 

62 

62 

64 

62 

68 

72 

68 

70 

66 

68 

53 

43 

49 

68 

59 

69 

73 

74 

74 

74 

75 

66 

65 

63 

68 

70 

64a4 

COMPASS  LAKE 

MAX 

68 

66 

72 

73 

85 

MIN 

58 

48 

61 

56 

40 

46 

44 

44 

38 

52 

53 

49 

66 

54 

48 

36 

29 

47 

46 

42 

59 

62 

52 

42 

40 

49 

36 

41 

48 

43 

53 

47a8 

CRESCENT  CTY  2  SM 

MAX 

73 

84 

77 

62 

78 

MIN 

61 

50 

59 

67 

51 

47 

45 

46 

44 

57 

61 

50 

63 

55 

57 

40 

33 

41 

60 

43 

62 

64 

69 

70 

64 

51 

66 

48 

53 

56 

68 

53a9 

CRESTVIEM  CAA  AP 

MAX 

72 

70 

69 

79 

79 

79 

81 

MIN 

47 

46 

65 

43 

37 

42 

39 

41 

42 

57 

49 

45 

60 

50 

41 

34 

35 

46 

50 

45 

63 

57 

43 

40 

36 

46 

44 

50 

42 

60 

56 

4«a5 

CROSS  CITY   CAA  AP 

MAX 

81 

77 

MIN 

57 

48 

57 

52 

48 

46 

37 

40 

36 

60 

51 

47 

61 

63 

54 

40 

29 

45 

48 

43 

68 

63 

71 

49 

46 

52 

46 

41 

53 

52 

61 

49a9 

OAYTONA  BEACH 

MAX 

70 

79 

84 

71 

67 

91 

MIN 

63 

59 

60 

68 

58 

56 

51 

58 

49 

59 

68 

50 

64 

61 

55 

44 

43 

47 

64 

61 

66 

67 

74 

70 

59 

56 

58 

56 

60 

58 

61 

58a6 

OAYTONA   BEACH   MB  AP 

MAX 

80 

85 

64 

69 

65 

69 

76 

76 

84 

74 

78 

76 

MIN 

60 

52 

63 

62 

54 

51 

49 

52 

44 

58 

58 

50 

68 

60 

55 

42 

39 

43 

57 

46 

66 

66 

69 

63 

68 

56 

64 

53 

56 

66 

64 

55a6 

BE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

70 

81 

81 

82 

84 

77 

67 

80 

73 

73  6 

MIM 

52 

46 

53 

55 

39 

44 

41 

40 

45 

52 

55 

45 

64 

57 

49 

35 

37 

47 

51 

45 

64 

66 

52 

41 

38 

47 

46 

51 

45 

46 

58 

48a6 

DE  LAND 

MAX 

75 

67 

72 

72 

82 

MIN 

56 

49 

60 

68 

51 

62 

45 

47 

41 

55 

69 

49 

58 

60 

54 

44 

35 

43 

64 

45 

62 

66 

69 

70 

62 

55 

55 

52 

55 

55 

58 

55a0 

BRY  TORTUSAS 

MAX 

83 

81 

75 

77 

MIN 

64 

65 

71 

72 

71 

69 

67 

64 

66 

71 

74 

73 

74 

73 

75 

64 

63 

62 

72 

71 

73 

74 

73 

74 

75 

71 

69 

70 

69 

72 

72 

70al 

EM5TIS  2  S 

MAX 

82 

82 

78 

MIN 

61 

54 

65 

62 

54 

55 

47 

52 

47 

58 

61 

51 

67 

62 

56 

47 

46 

49 

64 

49 

65 

65 

70 

74 

68 

63 

57 

54 

59 

59 

61 

57a5 

EVERGLADES 

MAX 

87 

84 

85 

84 

84 

85 

77 

72 

79 

82 

83 

85 

86 

83 

MIN 

60 

52 

64 

58 

62 

63 

61 

60 

53 

60 

68 

70 

70 

73 

62 

57 

46 

52 

63 

63 

64 

66 

66 

71 

74 

76 

67 

65 

63 

64 

60 

63a0 

PCDERAL  POINT 

MAX 

69 

75 

^ 

MIN 

63 

52 

53 

67 

51 

50 

46 

48 

43 

53 

61 

47 

62 

59 

60 

42 

42 

42 

60 

47 

61 

61 

68 

59 

62 

52 

56 

60 

53 

57 

57 

54a0 

FELt,SMERE 

MAX 

81 

87 

70 

MIN 

59 

57 

62 

68 

57 

57 

54 

60 

48 

56 

69 

59 

67 

66 

63 

51 

44 

47 

64 

64 

64 

64 

67 

68 

63 

64 

69 

65 

64 

58 

59a9 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 

78 

73 

72 

62 

66 

62 

66 

68 

75 

79 

79 

73 

70 

78 

66 

MIN 

64 

52 

58 

64 

44 

46 

49 

51 

43 

58 

62 

51 

64 

56 

55 

40 

40 

49 

58 

64 

61 

65 

67 

67 

48 

64 

53 

49 

54 

56 

63 

54a4 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

83 

83 

82 

87 

S3 

82 

76 

77 

80 

81 

87 

87 

89 

89 

86 

76 

75 

78 

85 

85 

83 

85 

86 

86 

90 

89 

85 

80 

84 

83 

83 

83  a4 

MIN 

52 

54 

68 

69 

60 

60 

61 

66 

62 

69 

72 

65 

67 

68 

67 

49 

42 

47 

61 

60 

70 

72 

72 

72 

71 

70 

66 

64 

62 

70 

70 

63aS 

PORT  MYERS  KB  AP 

MAX 

79 

83 

87 

83 

83 

80 

72 

71 

77 

82 

84 

86 

84 

89 

80 

70 

73 

83 

81 

86 

86 

89 

87 

86 

87 

80 

79 

83 

84 

83 

82 

8la7 

MIN 

59 

57 

66 

68 

60 

59 

58 

55 

51 

61 

69 

65 

69 

72 

58 

51 

48 

49 

63 

66 

64 

65 

68 

60 

70 

66 

62 

68 

64 

61 

59 

61a5 

FORT  PIERCE 

MAX 

7S 

80 

76 

80 

86 

76 

75 

74 

70 

74 

78 

85 

77 

86 

79 

78 

67 

67 

75 

83 

81 

Bl 

82 

84 

88 

90 

87 

78 

77 

78 

79 

78a9 

MIN 

»1 

56 

57 

67 

58 

62 

57 

53 

62 

63 

64 

57 

60 

69 

64 

51 

43 

46 

54 

63 

64 

66 

66 

67 

66 

68 

64 

58 

63 

68 

69 

60a6 

MINESVILLE  UNIV 

MAX 

75 

80 

80 

89 

74 

73 

67 

76 

71 

76 

80 

76 

79 

80 

75 

76 

64 

SO 

81 

81 

91 

89 

88 

83 

56 

61 

72 

78 

82 

82 

76.9 

MIN 

61 

50 

60 

67 

49 

50 

47 

47 

45 

55 

60 

50 

58 

51 

58 

40 

34 

46 

55 

47 

62 

64 

67 

68 

50 

51 

62 

45 

53 

55 

59 

53.4 
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DAILY  TEMPERATURES  flor.da 


Station 

Day  Of  Month 

& 

i 

1  i 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 1 

17  i 

1 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27  28 

29 

30 

31 

6LEN  SAINT  MARY 

MAX 

79 

79 

82 

81 

71 

68 

72 

68 

75 

l\ 

79 

81 

81 

79 

73 

70 

78 

80 

83 

88 

88 

- 

87 

83 

57 

M 

73 

79 

79 

8* 

7i 

76«7 

MIN 

62 

44 

53 

43 

43 

36 

35 

31 

59 

43 

62 

50 

36 

30 

50 

40 

4Si4 

HIALEAH 

MAX 

79 

83 

82 

81 

86 

85 

81 

76 

74 

75 

78 

87 

86 

88 

90 

86 

73 

73 

7S 

83 

82 

81 

82 

84 

64 

87 

88 

84 

84 

83 

79 

•1<9 

MIN 

58 

58 

58 

72 

62 

61 

61 

64 

55 

67 

72 

70 

71 

70 

49 

68 

73 

66 

65 

66 

68 

64a7 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

BO 

82 

84 

83 

75 

71 

73 

72 

76 

80 

80 

82 

81 

82 

77 

75 

70 

80 

82 

84 

90 

91 

88 

83 

56 

60 

73 

78 

70 

81 

82 

78 14 

MIN 

63 

49 

52 

63 

48 

50 

40 

35 

52 

63 

49 

40 

53 

60 

63 

51 

42 

51.1 

HILLIARO 

MAX 

77 

76 

83 

78 

69 

67 

67 

63 

71 

75 

77 

79 

60 

76 

72 

66 

67 

75 

77 

81 

88 

84 

87 

S3 

59 

57 

70 

76 

79 

75 

77 

74.6 

MIN 

6<> 

45 

53 

65 

41 

41 

40 

38 

34 

48 

61 

45 

61 

51 

50 

38 

33 

45 

55 

48 

63 

67 

48 

50 

44 

49.4 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

8S 

85 

85 

88 

90 

90 

81 

85 

79 

78 

87 

90 

87 

89 

89 

84 

74 

77 

84 

85 

89 

90 

92 

90 

91 

90 

91 

B8 

SO 

60 

79 

89.9 

MIN 

46 

52 

62 

66 

56 

60 

61 

59 

4B 

56 

71 

64 

64 

63 

63 

54 

43 

43 

61 

65 

69 

60.1 

HYPOLUXO 

MAX 

8A 

81 

81 

84 

78 

81 

75 

77 

76 

79 

85 

85 

95 

85 

78 

72 

76 

82 

87 

82 

S3 

83 

83 

84 

84 

86 

85 

81 

82 

81 

S2.1 

MIN 

55 

55 

68 

72 

72 

62 

60 

64 

64 

68 

72 

67 

66 

66 

7' 

65 

63 

65.3 

INVERNESS 

MAX 

79 

81 

86 

82 

76 

78 

79 

80 

81 

83 

81 

82 

82 

76 

77 

73 

70 

42 

83 

84 

89 

88 

90 

87 

79 

69 

72 

74 

82 

83 

SI 

79.0 

MIN 

58 

59 

64 

67 

54 

51 

45 

47 

46 

57 

58 

48 

&6 

60 

49 

43 

39 

55 

43 

55 

56 

49 

53.3 

JACKSONVILLE   MB  AP 

MAX 

79 

77 

82 

74 

65 

^5 

66 

62 

68 

74 

78 

76 

82 

76 

74 

62 

68 

75 

80 

60 

89 

86 

89 

86 

99 

69 

77 

72 

76 

76 

74.2 

MIN 

59 

50 

56 

59 

45 

42 

40 

35 

57 

60 

49 

66 

52 

ly 

46 

44 

61 

91.8 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

80 

80 

71 

79 

68 

62 

65 

60 

65 

66 

79 

79 

82 

74 

66 

59 

70 

81 

84 

85 

SO 

89 

87 

60 

64 

64 

70 

68 

70 

78 

72.9 

MIN 

65 

55 

57 

64 

40 

45 

45 

54 

39 

59 

66 

50 

63 

56 

66 

49 

65 

46 

61 

94.1 

JACKSONVILLE  HB  CITY 

MAX 

79 

77 

82 

74 

64 

64 

65 

58 

67 

74 

79 

79 

82 

76 

73 

61 

67 

75 

SI 

82 

88 

85 

88 

84 

58 

60 

66 

77 

70 

74 

76 

73.7 

MIN 

60 

53 

62 

60 

46 

50 

48 

47 

43 

59 

60 

56 

66 

60 

54 

53 

91 

99.0 

JASPER   10  E 

MAX 

78 

78 

81 

78 

68 

70 

70 

65 

71 

75 

76 

79 

75 

81 

72 

66 

70 

76 

79 

86 

88 

S3 

85 

75 

64 

60 

73 

75 

76 

78 

76 

79.1 

MIN 

62 

47 

57 

63 

41 

42 

41 

40 

36 

52 

59 

46 

65 

50 

52 

36 

32 

44 

52 

47 

55 

57 

59 

4 1 

46 

50 

44 

47 

47 

55 

48.6 

KEY  KEST  WB  AIRPORT 

MAX 

80 

82 

83 

83 

81 

83 

76 

74 

76 

80 

83 

84 

83 

85 

83 

73 

69 

80 

S3 

83 

84 

84 

84 

85 

85 

86 

84 

83 

82 

82 

81 

81.4 

MIN 

6A 

68 

74 

73 

73 

70 

67 

64 

65 

71 

73 

74 

73 

75 

71 

63 

61 

62 

72 

72 

73 

75 

75 

76 

76 

70 

69 

7S 

71 

73 

72 

70.6 

KEY  HEST  WB  CITY 

MAX 

82 

S3 

83 

83 

81 

81 

78 

75 

78 

80 

84 

83 

84 

85 

85 

73 

69 

61 

83 

86 

85 

84 

8* 

85 

86 

86 

83 

82 

82 

85 

84 

82.1 

MIN 

62 

67 

74 

74 

73 

68 

66 

65 

66 

72 

74 

74 

75 

74 

72 

64 

60 

60 

72 

71 

73 

75 

75 

76 

76 

71 

71 

73 

72 

73 

72 

70.6 

KISSIHMEE 

MAX 

82 

79 

84 

88 

78 

72 

77 

74 

78 

SO 

80 

82 

88 

78 

78 

72 

70 

79 

74 

82 

85 

87 

92 

91 

80 

67 

69 

81 

80 

SO 

80 

79.6 

MIN 

59 

55 

64 

58 

54 

54 

47 

51 

46 

59 

51 

50 

6C 

58 

60 

46 

42 

61 

58 

67 

67 

70 

70 

63 

55 

59 

54 

60 

57 

60 

96.9 

LA  BELLE 

MAX 

80 

84 

88 

87 

79 

82 

77 

74 

72 

83 

85 

88 

88 

86 

83 

73 

73 

82 

83 

89 

87 

87 

92 

88 

91 

89 

84 

•6 

84 

84 

83 

83.5 

MIN 

57 

55 

57 

68 

63 

56 

56 

52 

46 

55 

67 

61 

72 

69 

49 

40 

41 

62 

63 

59 

69 

66 

68 

70 

66 

63 

57 

63 

57 

57 

59.6 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

78 

79 

85 

85 

76 

74 

77 

75 

7B 

80 

81 

84 

85 

80 

75 

73 

70 

79 

77 

84 

85 

88 

89 

87 

S3 

74 

73 

82 

80 

81 

80 

79.9 

MIN 

61 

59 

60 

68 

55 

55 

47 

30 

45 

60 

63 

51 

68 

54 

60 

47 

39 

48 

58 

54 

64 

69 

74 

69 

64 

55 

59 

54 

60 

56 

64 

98.1 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

80 

79 

82 

78 

69 

69 

73 

67 

73 

78 

79 

79 

81 

78 

75 

68 

70 

79 

SO 

85 

90 

88 

86 

82 

63 

57 

73 

83 

77 

80 

78 

76.7 

MIN 

64 

48 

57 

65 

43 

45 

42 

42 

39 

55 

60 

46 

67 

51 

55 

39 

32 

45 

53 

47 

57 

64 

68 

48 

45 

50 

50 

44 

50 

51 

56 

91. S 

LAKE  HIADASSE 

MAX 

77 

81 

79 

84 

86 

76 

64 

75 

70 

74 

81 

77 

85 

86 

79 

77 

63 

69 

79 

79 

85 

87 

87 

91 

91 

66 

65 

70 

80 

80 

81 

78.2 

MIN 

60 

52 

60 

67 

54 

54 

46 

58 

43 

55 

68 

46 

60 

65 

56 

46 

51 

64 

66 

68 

69 

65 

54 

54 

58 

56 

57 

56.6 

LAKELAND  KB  CITY 

MAX 

76 

76 

84 

83 

74 

65 

74 

70 

74 

79 

78 

84 

83 

74 

74 

64 

66 

80 

79 

84 

84 

86 

87 

84 

74 

66 

67 

79 

78 

80 

79 

76.9 

MIN 

61 

59 

55 

59 

57 

58 

45 

5X 

59 

64 

A7 

69 

70 

57 

55 

60 

98.9 

LAKE  PLACID  2  S» 

MAX 

80 

83 

87 

80 

86 

76 

79 

76 

78 

82 

84 

89 

87 

84 

80 

71 

72 

82 

81 

88 

87 

91 

92 

89 

90 

88 

72 

84 

•4 

85 

83 

S2.6 

MIN 

11 

57 

55 

49 

56 

67 

53 

63 

66 

47 

63 

67 

64 

66 

67 

68 

66 

62 

64 

55 

65 

61 

96 

99.9 

LOXAHATCHEE 

MAX 

77 

83 

82 

82 

89 

82 

80 

75 

74 

77 

79 

87 

88 

90 

89 

MIN 

AA 

52 

59 

65 

61 

6 1 

58 

54 

48 

54 

61 

67 

67 

65 

50 

40 

42 

48 

63 

64 

65 

58 

65 

66 

69 

65 

61 

61 

99 

99 

98.5 

MAO  I  SON 

MAX 

76 

77 

81 

74 

63 

71 

71 

68 

74 

77 

78 

80 

83 

73 

73 

63 

70 

78 

79 

S3 

87 

83 

80 

70 

64 

58 

73 

78 

77 

80 

78 

74.8 

MIN 

62 

48 

62 

59 

41 

45 

44 

52 

43 

56 

57 

49 

65 

52 

54 

37 

35 

49 

53 

50 

60 

63 

63 

46 

45 

50 

45 

47 

47 

90 

60 

91.3 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

79 

82 

82 

82 

85 

84 

83 

78 

78 

78 

81 

84 

84 

85 

85 

84 

75 

74 

80 

82 

85 

85 

84 

85 

S3 

Si 

84 

83 

88 

81 

84 

82.4 

MIN 

60 

64 

71 

69 

67 

70 

67 

66 

63 

69 

71 

73 

75 

73 

71 

67 

57 

58 

72 

69 

72 

74 

74 

74 

75 

75 

69 

72 

71 

70 

70 

69.3 

MARIANNA   CAA  AP 

MAX 

67 

71 

80 

72 

61 

68 

70 

70 

71 

72 

70 

81 

81 

69 

70 

61 

70 

72 

78 

82 

82 

85 

73 

50 

64 

69 

75 

72 

72 

80 

73 

72. • 

MIN 

49 

47 

63 

49 

39 

46 

42 

38 

38 

56 

54 

43 

60 

49 

44 

38 

35 

46 

53 

45 

59 

65 

50 

41 

38 

47 

42 

45 

41 

43 

59 

47.2 

MARIANNA    INO  SCHOOL 

MAX 

69 

71 

81 

74 

68 

68 

69 

69 

70 

72 

73 

78 

80 

78 

67 

66 

70 

78 

76 

81 

04 

84 

83 

5S 

•4 

67 

74 

7S 

72 

88 

76 

73.2 

MIN 

53 

44 

56 

40 

39 

52 

55 

45 

50 

50 

35 

33 

45 

53 

45 

58 

64 

52 

42 

37 

48 

45 

46 

44 

44 

57 

47.9 

MAYO   5  NN 

MAX 

80 

78 

81 

74 

68 

70 

72 

68 

75 

81 

76 

79 

82 

77 

75 

67 

70 

80 

81 

S2 

87 

84 

83 

77 

*1 

59 

72 

77 

78 

81 

79 

79.9 

MIN 

58 

48 

56 

61 

47 

52 

57 

3 1 

46 

54 

45 

58 

62 

70 

46 

47 

52 

50 

44 

48 

49 

60 

91.0 

MELBOURNE  KB  AP 

MAX 

81 

77 

87 

71 

70 

73 

69 

72 

78 

85 

77 

89 

76 

76 

65 

63 

74 

74 

76 

81 

85 

89 

88 

84 

71 

69 

77 

77 

78 

78 

77.1 

MIN 

58 

56 

65 
65 

66 

50 

45 

47 

64 

60 

66 

65 

67 

69 

66 

63 

60 

59 

68 

69 

69 

60.4 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

85 

80 

72 

73 

77 

73 

75 

80 

es 

84 

82 

80 

72 

70 

76 

88 

88 

86 

89 

92 

79 

79 

80.1 

MIN 

53 

46 

48 

47 

42 

56 

56 

54 

62 

57 

53 

42 

36 

37 

58 

52 

59 

62 

62 

64 

60 

61 

57 

93 

57 

98 

67 

54.2 

MIAMI  SEACH 

MAX 

76 

80 

78 

76 

73 

73 

78 

82 

86 

85 

87 

74 

75 

73 

78 

79 

78 

79 

80 

SI 

82 

84 

83 

79 

SO 

78 

76 

78.8 

MIN 

64 

65 

]l 

66 

70 

73 

73 

74 

73 

70 

56 

50 

61 

70 

69 

73 

74 

75 

75 

76 

75 

67 

68 

68 

73 

73 

69.5 

MIAMI    MB  AIRPORT 

MAX 

81 

82 

as 

85 

82 

76 

76 

76 

79 

87 

86 

90 

90 

87 

75 

74 

77 

84 

82 

82 

82 

83 

85 

87 

68 

84 

83 

84 

81 

88 

82.5 

MIN 

60 

61 

70 

64 

54 

45 

54 

70 

64 

71 

74 

75 

74 

75 

67 

68 

66 

66 

71 

72 

66.9 

MIAMI    KB  CITY 

MAX 

78 

78 

76 

81 

79 

79 

73 

71 

72 

74 

83 

81 

86 

87 

84 

71 

68 

72 

78 

77 

76 

77 

78 

80 

62 

82 

81 

82 

80 

77 

76 

7«a« 

MIN 

62 

66 

69 

72 

72 

71 

70 

65 

54 

46 

62 

71 

68 

72 

74 

74 

74 

75 

65 

68 

65 

66 

72 

71 

67.9 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

69 

74 

72 

62 

67 

68 

70 

69 

71 

71 

72 

89 

75 

69 

63 

68 

71 

SO 

77 

79 

79 

73 

50 

65 

76 

75 

6* 

73 

76 

72 

71.1 

MIN 

48 

46 

63 

48 

38 

35 

33 

47 

46 

45 

65 

57 

44 

40 

35 

44 

42 

48 

42 

43 

60 

46.6 

MONTICELLO 

MAX 

78 

64 

71 

72 

68 

72 

74 

78 

78 

71 

74 

63 

72 

74 

80 

83 

82 

75 

75 

56 

63 

98 

75 

79 

79 

BO 

79 

73.3 

MIN 

51 

47 

61 

50 

39 

56 

11 

35 

34 

46 

51 

47 

55 

63 

56 

46 

41 

46 

42 

45 

46 

92 

98 

48.3 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

79 

as 

85 

78 

75 

75 

70 

75 

80 

84 

85 

86 

84 

81 

70 

72 

SO 

S3 

87 

85 

87 

90 

87 

69 

84 

82 

81 

80 

60 

81.2 

MIN 

56 

55 

63 

65 

59 

54 

61 

65 

65 

67 

70 

7  1 

51 

41 

47 

58 

63 

61 

63 

63 

66 

66 

69 

65 

59 

65 

68 

64 

61.9 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

82 

81 

84 

87 

81 

73 

75 

74 

74 

79 

80 

85 

87 

81 

75 

74 

70 

78 

77 

85 

84 

88 

90 

88 

84 

68 

67 

81 

78 

79 

79 

79.6 

MIN 

60 

61 

55 

54 

48 

47 

45 

59 

63 

52 

67 

65 

62 

47 

43 

46 

59 

56 

65 

67 

69 

68 

65 

56 

60 

65 

61 

59 

59 

98.3 

MT  PLEASANT 

MAX 

68 

72 

78 

73 

69 

71 

70 

69 

71 

70 

73 

80 

81 

74 

70 

72 

70 

71 

80 

73 

82 

84 

73 

58 

62 

69 

75 

77 

79 

60 

83 

73.3 

MIN 

48 

52 

50 

32 

47 

53 

47 

58 

65 

5'» 

40 

41 

48 

43 

45 

44 

51 

57 

48.8 

NAPLES 

MAX 

77 

82 

83 

82 

82 

81 

78 

78 

79 

87 

82 

83 

82 

82 

90 

69 

70 

79 

SO 

82 

64 

85 

85 

83 

84 

82 

77 

79 

82 

81.2 

MIN 

56 

53 

67 

70 

65 

63 

70 

70 

53 

62 

64 

69 

71 

71 

58 

59 

49 

51 

64 

64 

65 

69 

68 

73 

74 

68 

65 

62 

62 

64 

69 

63.8 

NEW  SMYRNA   BEACH  A  N 

MAX 

81 

79 

83 

87 

74 

66 

70 

67 

72 

76 

77 

75 

86 

79 

79 

71 

64 

76 

77 

77 

86 

89 

91 

90 

86 

67 

69 

77 

75 

77 

78 

77.5 

MIN 

62 

53 

62 

68 

56 

53 

48 

55 

45 

55 

62 

48 

66 

61 

54 

44 

41 

43 

66 

47 

64 

64 

68 

70 

61 

57 

60 

54 

58 

59 

63 

97.0 

NICEVILLE 

MAX 

74 

65 

72 

70 

70 

69 

70 

70 

68 

69 

70 

71 

72 

83 

72 

68 

62 

68 

71 

73 

75 

75 

77 

60 

53 

66 

70 

72 

72 

74 

74 

78.2 

MIN 

52 

45 

57 

51 

39 

45 

41 

43 

37 

42 

45 

44 

60 

45 

39 

36 

31 

45 

51 

64 

60 

65 

49 

38 

32 

38 

40 

46 

42 

39 

57 

45.5 

S*«  reference  notes  tollo«lo»  Stmtloo  Indtx. 


DAILY  TEMPERATURES 


TaM«  S'ContipuiKl 


FLORIDA 
MARCH  1952 


Day  0<  Month 


Station 

1  

[2 
J 

3 

4 

5 

6 

7  j  8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  !  17 

1 

18 

19 

f— 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  29 

30 

31 

Avei 

OCALA 

MAX 

79 

81 

as 

85 

76 

74 

r 

72 

76 

81 

80 

82 

82 

78 

80 

77 

73 

80 

84 

83 

89 

91 

89 

88 

84 

61 

68 

80 

82 

81 

■ 

61 

79 

>9 

MIN 

1 

51 

64 

68 

52 

50 

45 

45 

43 

52 

60 

50 

67 

59 

59 

i>8 

60 

46 

63 

64 

68 

70 

54 

51 

55 

58 

56 

59 

.0 

OCALA  AI(W>0(!T 

MAX 

to 

82 

86 

82 

76 

*6 

7S 

70 

75 

82 

7  7 

81 

87 

78 

SO 

67 

72 

80 

85 

84 

69 

91 

92 

39 

66 

61 

65 

79 

81 

80 

S2 

78 

■  7 

MIN 

6A 

♦  7 

61 

66 

51 

48 

36 

55 

59 

48 

66 

57 

6S 

41 

67 

37 

59 

63 

66 

66 

54 

51 

54 

51 

55 

52 

OKEECHOBEE  H8CM  &ATE  6 

MAX 

7* 

80 

80 

78 

85 

78 

76 

77 

72 

75 

75 

84 

83 

88 

32 

76 

66 

67 

70 

78 

82 

76 

80 

84 

83 

85 

78 

76 

78 

76 

77 

78 

•  1 

MIN 

6A 

60 

67 

61 

62 

62 

53 

63 

70 

63 

73 

74 

67 

50 

66 

66 

67 

70 

72 

74 

73 

68 

64 

59 

59 

ORLANDO   WATER  (>l.ANT 

MAX 

79 

79 

81 

86 

86 

75 

65 

75 

70 

73 

82 

77 

84 

8« 

80 

75 

66 

69 

79 

79 

84 

88 

86 

91 

89 

66 

66 

68 

78 

78 

80 

78 

•  1 

MIN 

55 

55 

56 

65 

56 

56 

47 

58 

62 

51 

65 

57 

46 

63 

54 

59 

66 

70 

70 

66 

56 

55 

61 

57 

66 

** 

.9 

OM.ANOO  MB  AIRPORT 

MAX 

79 

80 

B4 

85 

75 

65 

76 

70 

73 

80 

77 

83 

86 

78 

77 

65 

68 

78 

76 

83 

65 

86 

91 

69 

73 

65 

68 

78 

78 

78 

60 

77 

■  7 

MIN 

60 

5A 

63 

62 

55 

53 

44 

58 

55 

47 

68 

64 

57 

46 

59 

53 

66 

66 

69 

70 

60 

55 

55 

56 

60 

PALATHA 

MAX 

82 

83 

85 

83 

71 

69 

73 

67 

73 

76 

79 

SI 

82 

79 

78 

73 

67 

79 

83 

84 

92 

91 

93 

90 

68 

63 

70 

77 

77 

SO 

79 

78 

>3 

MIN 

»A 

5* 

63 

68 

52 

51 

46 

59 

63 

51 

64 

58 

60 

38 

48 

60 

49 

63 

65 

70 

67 

52 

53 

55 

57 

61 

PANAMA  CITY 

MAX 

78 

70 

75 

70 

63 

68 

70 

71 

72 

70 

69 

78 

80 

75 

73 

68 

68 

70 

72 

76 

78 

79 

73 

59 

65 

70 

73 

77 

74 

76 

72 

72 

•  1 

MIN 

60 

48 

64 

56 

42 

48 

46 

44 

45 

59 

59 

47 

66 

53 

54 

39 

39 

48 

58 

54 

64 

66 

53 

42 

40 

49 

46 

60 

51 

59 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

67 

66 

74 

69 

65 

89 

71 

70 

68 

71 

71 

69 

84 

72 

71 

63 

67 

70 

75 

73 

77 

77 

56 

51 

68 

72 

75 

74 

75 

71 

66 

69 

•  9 

MIN 

52 

49 

60 

46 

42 

45 

49 

60 

54 

49 

60 

55 

44 

55 

51 

53 

67 

56 

44 

43 

39 

49 

46 

51 

62 

PENSACOLA  MB  CITY 

MAX 

67 

65 

73 

69 

64 

68 

71 

64 

64 

70 

71 

68 

S3 

67 

71 

62 

60 

69 

72 

69 

75 

76 

56 

60 

66 

70 

72 

72 

68 

69 

65 

67 

•  9 

MIN 

51 

SO 

61 

46 

42 

46 

53 

60 

54 

51 

64 

56 

45 

59 

55 

66 

67 

56 

44 

42 

41 

51 

59 

** 

52 

62 

P1.ANT  CITY 

MAX 

78 

78 

87 

86 

76 

73 

76 

75 

76 

81 

79 

86 

85 

79 

76 

75 

70 

80 

80 

82 

86 

89 

90 

87 

S4 

6« 

68 

S3 

83 

82 

82 

79 

>9 

MIN 

61 

69 

66 

68 

54 

55 

48 

59 

62 

61 

69 

66 

60 

46 

58 

53 

63 

66 

68 

71 

63 

55 

59 

56 

59 

PO«PANO  BEACH 

MAX 

83 

82 

83 

•  7 

86 

81 

75 

75 

75 

80 

89 

87 

90 

91 

88 

76 

73 

81 

87 

8« 

83 

66 

86 

87 

90 

90 

86 

85 

67 

86 

82 

83 

•  9 

MIN 

55 

5* 

62 

69 

60 

60 

62 

63 

70 

66 

67 

67 

66 

47 

64 

61 

68 

70 

71 

70 

71 

71 

66 

63 

66 

70 

PUNTA  (iORDA 

MAX 

75 

85 

87 

84 

81 

80 

72 

76 

81 

85 

81 

86 

86 

81 

82 

74 

74 

84 

74 

85 

88 

87 

66 

85 

86 

79 

80 

*2 

83 

86 

83 

81 

•  9 

MIN 

55 

58 

63 

62 

58 

55 

50 

58 

67 

58 

68 

70 

68 

51 

^7 

46 

57 

65 

63 

64 

67 

70 

72 

66 

64 

57 

61 

69 

QUINCr  EXP  STATION 

MAX 

75 

69 

72 

77 

73 

84 

73 

71 

69 

72 

71 

74 

80 

81 

73 

61 

71 

72 

79 

82 

83 

82 

59 

51 

65 

67 

75 

78 

75 

SO 

72 

•  5 

MIN 

61 

45 

33 

56 

39 

45 

38 

50 

56 

47 

56 

50 

52 

36 

32 

53 

46 

57 

64 

58 

47 

40 

47 

45 

49 

56 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 

80 

8S 

84 

83 

74 

67 

70 

67 

73 

78 

78 

80 

82 

82 

73 

69 

79 

80 

83 

8S 

88 

«S 

85 

68 

60 

70 

76 

79 

78 

78 

77 

•  2 

MIN 

63 

*9 

50 

64 

46 

47 

35 

53 

62 

46 

64 

52 

57 

39 

45 

56 

46 

59 

64 

66 

54 

47 

51 

51 

50 

58 

ROYAL  PALM  RAN6ER  STA 

MAX 

82 

S3 

83 

87 

89 

85 

8« 

72 

78 

78 

86 

88 

87 

90 

85 

77 

75 

78 

84 

84 

84 

84 

86 

66 

66 

87 

85 

66 

85 

82 

80 

83 

2 

MIN 

<>e 

53 

64 

66 

57 

59 

61 

55 

46 

58 

70 

66 

66 

62 

64 

4£ 

39 

45 

61 

56 

62 

63 

69 

68 

69 

71 

64 

63 

62 

54 

SAINT  AUeiz-STINE 

MAX 

80 

75 

81 

SO 

70 

64 

69 

66 

73 

75 

78 

81 

80 

76 

64 

73 

81 

76 

86 

86 

88 

69 

62 

63 

66 

76 

74 

73 

77 

75 

2 

MIN 

56 

60 

67 

49 

49 

47 
•>< 

44 

62 

60 

63 

56 

41 

38 

45 

50 

62 

64 

64 

60 

51 

52 

65 

49 

54 

59 

61 

SAINT  AU6USTINE  BEACH 

MAX 

I' 

72 

74 

S3 

6« 

63 

67 

63 

67 

69 

78 

M 

82 

77 

77 

68 

63 

72 

77 

71 

76 

76 

90 

90 

62 

63 

66 

71 

70 

76 

77 

72 

9 

MIN 

6* 

58 

61 

63 

50 

50 

46 

ss 

54 

59 

62 

51 

63 

65 

68 

41 

39 

46 

61 

47 

61 

63 

66 

59 

51 

53 

56 

49 

55 

62 

63 

55 

0 

SAINT  LEO 

MAX 

79 

78 

8» 

83 

75 

68 

76 

72 

75 

81 

76 

85 

83 

77 

75 

65 

72 

80 

62 

66 

87 

89 

90 

86 

62 

68 

82 

80 

83 

82 

78 

7 

MIN 

62 

55 

65 

65 

54 

54 

47 

60 

61 

51 

68 

6« 

68 

45 

^3 

47 

59 

54 

62 

65 

69 

70 

59 

52 

57 

58 

60 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

77 

70 

70 

75 

68 

69 

74 

72 

71 

69 

77 

72 

72 

76 

70 

66 

68 

74 

74 

73 

73 

75 

72 

6< 

65 

«7 

78 

77 

77 

77 

75 

72 

3 

MIN 

62 

AS 

62 

.58 

42 

48 

42 

42 

41 

63 

57 

48 

62 

48 

42 

40 

35 

48 

51 

49 

63 

63 

59 

46 

44 

45 

45 

46 

46 

52 

59 

50 

0 

ST  PETERSBURe 

MAX 

75 

79 

84 

80 

76 

73 

75 

73 

77 

82 

Bl 

84 

82 

78 

73 

63 

67 

79 

75 

80 

83 

86 

S4 

62 

73 

67 

70 

79 

81 

83 

80 

77 

5 

MIN 

64 

63 

6« 

68 

57 

57 

53 

63 

69 

58 

69 

68 

53 

52 

58 

56 

55 

67 

69 

73 

62 

58 

59 

62 

63 

60 

SANPORO 

MAX 

79 

80 

82 

85 

87 

74 

67 

75 

78 

74 

80 

78 

86 

86 

79 

SO 

67 

69 

77 

02 

83 

87 

86 

91 

90 

67 

t» 

70 

79 

78 

81 

78 

5 

MIN 

61 

53 

60 

63 

55 

55 

44 

S3 

64 

47 

64 

62 

57 

43 

62 

48 

60 

66 

68 

70 

64 

55 

55 

52 

55 

SARASOTA 

MAX 

75 

77 

78 

78 

79 

70 

74 

73 

75 

79 

76 

81 

78 

60 

72 

68 

68 

75 

70 

79 

79 

83 

80 

79 

74 

69 

70 

76 

79 

82 

80 

76 

0 

MIN 

63 

60 

66 

67 

60 

58 

35 

55 

51 

61 

68 

61 

64 

67 

64 

56 

46 

60 

61 

65 

65 

65 

70 

66 

59 

62 

57 

64 

62 

62 

61 

0 

SeCOTAN 

MAX 

78 

75 

78 

7J 

67 

71 

74 

70 

70 

76 

77 

75 

81 

76 

75 

65 

70 

''I 

79 

81 

62 

79 

75 

72 

** 

61 

7* 

78 

78 

82 

79 

74 

5 

MIN 

61 

48 

60 

60 

43 

43 

48 

53 

56 

4« 

63 

51 

53 

38 

32 

46 

50 

46 

55 

59 

65 

45 

45 

50 

42 

49 

56 

STOART 

MAX 

81 

85 

88 

88 

S* 

79 

75 

76 

77 

SI 

85 

86 

85 

88 

88 

75 

69 

79 

81 

86 

85 

87 

90 

92 

93 

68 

87 

86 

85 

83 

82 

S3 

7 

MIN 

57 

65 

66 

63 

64 

66 

66 

64 

60 

64 

65 

67 

67 

68 

69 

35 

48 

55 

62 

67 

56 

68 

68 

68 

70 

66 

66 

64 

63 

65 

70 

64 

TALLAHASSEE  KB  AP 

MAX 

72 

72 

11 

73 

63 

70 

71 

69 

71 

72 

76 

77 

82 

72 

74 

63 

69 

70 

79 

81 

81 

78 

73 

66 

67 

62 

74 

78 

75 

SO 

74 

72 

5 

MIN 

5* 

49 

63 

54 

43 

48 

46 

48 

39 

59 

55 

48 

64 

51 

49 

39 

35 

48 

52 

49 

58 

63 

56 

43 

50 

47 

47 

50 

55 

61 

TAMIAMI   TRt.        MI  BD 

MAX 

64 

87 

88 

88 

90 

89 

86 

8« 

86 

S3 

MIN 

54 

59 

6 1 

60 

51 

73 

72 

65 

67 

63 

59 

62 

66 

67 

68 

66 

64 

TAMPA   KB  AIRPORT 

MAX 

75 

77 

82 

78 

75 

67 

76 

72 

76 

82 

76 

82 

81 

74 

76 

64 

70 

79 

76 

81 

85 

85 

82 

62 

74 

66 

69 

79 

79 

82 

82 

76 

9 

MIN 

63 

59 

66 

61 

56 

55 

51 

sx 

47 

63 

57 

55 

68 

64 

60 

48 

46 

51 

59 

56 

65 

66 

69 

71 

60 

56 

56 

54 

63 

59 

62 

66 

TARPON  SPRIMSS 

MAX 

7* 

80 

S« 

78 

75 

67 

76 

75 

76 

73 

SO 

82 

76 

72 

68 

68 

82 

77 

84 

87 

69 

87 

84 

77 

64 

70 

78 

81 

84 

85 

77 

S 

MIN 

6A 

56 

66 

64 

55 

55 

49 

50 

58 

52 

54 

64 

64 

61 

47 

57 

53 

62 

66 

70 

72 

59 

64 

58 

60 

63 

TAVERMIER 

MAX 

7* 

80 

80 

82 

83 

82 

79 

74 

75 

81 

82 

82 

84 

86 

86 

80 

70 

76 

62 

82 

81 

83 

83 

64 

85 

66 

84 

82 

82 

79 

79 

81 

0 

MIN 

60 

63 

74 

74 

68 

70 

67 

72 

74 

74 

75 

73 

75 

65 

55 

61 

72 

67 

74 

75 

76 

75 

76 

77 

67 

68 

70 

74 

73 

70 

3 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

82 

80 

84 

87 

77 

68 

74 

75 

75 

77 

81 

83 

90 

84 

77 

78 

65 

76 

75 

83 

66 

88 

90 

90 

86 

71 

70 

79 

80 

81 

81 

79 

7 

MIN 

60 

62 

64 

67 

55 

53 

46 

55 

61 

46 

67 

65 

56 

43 

42 

42 

54 

51 

65 

67 

66 

69 

60 

59 

61 

55 

60 

54 

63 

57 

I 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

81 

77 

80 

86 

73 

75 

75 

71 

74 

78 

85 

80 

88 

80 

77 

67 

66 

74 

61 

80 

80 

82 

87 

91 

90 

76 

70 

77 

78 

80 

78 

78 

6 

MIN 

61 

58 

62 

69 

61 

60 

58 

55 

S3 

65 

66 

57 

69 

65 

60 

62 

44 

49 

63 

63 

65 

58 

69 

69 

70 

65 

64 

60 

67 

67 

69 

62 

0 

WAUCHULA  2  NM 

MAX 

82 

81 

87 

87 

79 

74 

77 

74 

77 

S3 

as 

87 

86 

84 

77 

73 

70 

81 

75 

86 

65 

89 

91 

87 

79 

69 

68 

83 

SO 

82 

82 

80 

6 

MIN 

58 

58 

64 

67 

65 

53 

53 

50 

45 

57 

63 

53 

66 

67 

64 

48 

38 

42 

60 

59 

62 

65 

66 

69 

5S 

57 

53 

54 

62 

57 

56 

58 

0 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 

81 

79 

86 

84 

78 

74 

72 

72 

77 

87 

81 

88 

86 

81 

78 

68 

74 

SO 

80 

78 

61 

81 

81 

83 

85 

83 

82 

78 

76 

77 

79. 

8 

HIN 

56 

71 

65 

64 

60 

65 

63 

68 

70 

69 

68 

69 

68 

55 

47 

55 

65 

66 

71 

72 

73 

72 

71 

68 

65 

62 

65 

60 

69 

66 

2 

MEST  PALM  BEACH  MB  AP 

MAX 

83 

82 

S3 

89 

81 

80 

74 

75 

75 

82 

89 

84 

92 

89 

83 

73 

70 

78 

87 

87 

83 

8« 

86 

89 

91 

91 

85 

83 

81 

81 

61 

83 

0 

MIN 

55 

56 

69 

65 

61 

61 

60 

62 

69 

71 

70 

67 

68 

62 

52 

45 

52 

61 

66 

70 

71 

71 

70 

70 

66 

66 

63 

65 

69 

70 

64 

3 

H INTER  HAVEN 

MAX 

78 

81 

79 

85 

86 

76 

70 

77 

73 

77 

81 

80 

86 

88 

79 

76 

68 

71 

60 

73 

S7 

87 

89 

91 

88 

68 

66 

73 

84 

80 

S3 

79 

4 

MIN 

60 

60 

64 

67 

57 

55 

50 

52 

48 

59 

68 

52 

67 

69 

60 

48 

45 

48 

58 

56 

64 

67 

68 

68 

64 

55 

56 

55 

62 

58 

61 

58 

7 

S««  r«t«r*Dc«  ootva  follovlng  Btatloo  Indvx. 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
MARCH  1952 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  * 

BAT  LAKE 

EVAP 

.15 

.09 

.12 

.  17 

.08 

.  14 

.  12 

.  18 

.18 

.22 

.24 

.09 

.13 

.  15 

.14 

.22 

.  19 

.  27 

.  13 

.  14 

.  15 

.22 

.27 

.25 

.22 

- 

- 

.06 

.19 

.21 

.22 

85.27 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.  14 

205 

.  16 

106 

.  17 
195 

.  19 
215 

.19 

132 

.22 
130 

.  10 
133 

.  10 
196 

.  10 
174 

.21 

255 

.19 
290 

.18 
76 

.18 

.22 

155 

.  18 
258 

.17 
283 

.31 
204 

.20 

206 

.22 
225 

.  16 
126 

.20 
167 

.22 

231 

.23 

257 

.26 
289 

.22 
272 

.25 
266 

.19 
208 

.  15 
112 

.12 
196 

.  19 
218 

.26 
203 

5.88 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4  U) 

EVAP 

.09 

.11 

.13 

.14 

.21 

.  15 

.  11 

.10 

.12 

.13 

.  14 

.14 

.  16 

.  16 

.18 

.26 

.33 

•  15 

.25 

.09 

.26 

.20 

.19 

.19 

.18 

.30 

.04 

.13 

.16 

.17 

.23 

5.20 

CLEWISTON  US  ENGINEERS  (a) 

EVAP 
MAX 
MIN 

.  16 
78 
62 

.05 
84 
66 

.27 
86 
70 

.17 
84 

72 

.  13 
84 
72 

.18 
79 
71 

.  17 
75 
67 

.13 
71 
65 

.12 
78 
62 

.20 
80 
66 

.20 
82 
70 

.10 
86 
74 

.10 
85 
75 

.11 
85 
76 

.11 
81 
70 

.19 

78 
65 

.19 
75 
60 

.24 
82 
62 

.15 
80 
68 

.10 
88 
72 

.16 
88 
72 

.25 
88 
73 

.07 
90 
74 

.13 
88 

75 

.22 
90 
76 

.23 
84 

75 

.32 
83 

72 

.  11 
84 
72 

.20 
85 
74 

.22 
86 
71 

.18 
84 
72 

5.  16 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 

.13 
28 

.20 
42 

.07 
49 

.07 
78 

.24 
45 

.15 
30 

.  17 
90 

.  14 
89 

.19 

17 

.22 
84 

.  15 
144 

.16 
50 

.22 

32 

.  14 

43 

.11 
89 

.27 
96 

.29 
78 

.24 

25 

.21 
99 

.  15 

42 

.26 
40 

.28 
104 

.23 
90 

.19 
94 

.20 
80 

.  18 
80 

.36 
81 

.12 
13 

.  13 
49 

.20 
79 

.23 
13 

5.90 
1973 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.13 
44 

.11 
20 

.14 
39 

.18 
64 

.22 
17 

.16 
26 

.13 
12 

.  15 
66 

.18 
43 

.20 
63 

.19 
71 

.18 
15 

.  17 
40 

.11 
14 

.  19 
31 

.26 
43 

.20 
41 

.20 
45 

.13 
42 

.24 
16 

.13 
32 

.22 
47 

.25 
45 

.23 
56 

.  18 
38 

.  14 

35 

.  10 
18 

.08 
32 

.  23 
37 

.26 
46 

.21 
34 

5.50 
1172 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.  10 

.05 

.11 

.11 

.  16 

.11 

.08 

.19 

.00 

.14 

.  16 

.13 

.  12 

.  17 

.  10 

.  13 

.  17 

.17 

.15 

.  10 

.  14 

.09 

.20 

.29 

.09 

.23 

.  12 

.18 

.07 

.06 

.32 

4.24 

UOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.17 
101 

.16 
77 

.  16 

53 

.20 
92 

.24 

101 

.21 
81 

.20 
91 

.  12 
103 

.  19 
111 

.24 
92 

.24 
128 

.18 
109 

.  26 
60 

.27 
141 

.  12 
91 

.25 
75 

.21 
56 

.  18 
42 

.23 
100 

.13 

51 

.20 
49 

.25 
74 

.24 
90 

.26 
93 

.30 
129 

.30 
123 

.  12 
66 

.  19 
89 

.13 
72 

.32 
135 

.30 
99 

6.57 
2774 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.15 

.12 

.11 

.  14 

.  18 

.20 

.21 

.  17 

.24 

.26 

.20 

.15 

.16 

.14 

.08 

.  13 

.25 

.18 

.17 

.16 

.20 

.19 

.18 

.24 

.26 

.  14 

.11 

.  12 

.20 

.21 

.21 

5.46 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.17 
S4 

.12 
46 

.  15 
34 

.  11 

20 

.20 
60 

.17 
43 

.01 
19 

.  18 
61 

.18 
45 

.17 
46 

.13 
44 

.11 
41 

.  12 
18 

.19 

72 

26 

.19 
72 

.18 

71 

.  IS 
26 

.  17 
33 

.11 
19 

.12 
13 

.20 
20 

.  16 
18 

.22 
36 

.24 
54 

.04 

50 

.09 
45 

.06 
48 

.16 
44 

.18 
38 

.18 
41 

B4  .6 
125- 

PORT  MATACA  SL  CANAL 

EVAP 

.13 

.15 

.14 

.  14 

.20 

.20 

.25 

.  16 

.22 

.18 

.19 

.19 

.20 

.23 

.15 

.30 

.30 

.21 

.26 

.18 

.18 

.22 

.22 

.24 

.19 

.26 

.  11 

.14 

.  14 

.  17 

.21 

6.0( 

TAMIAMI  TRL  40  Ml  BD 

EVAP 

* 

.38 

.26 

• 

1.02 

.12 

.21 

.25 

.15 

.18 

.21 

.48 

.  14 

.20 

.13 

.23 

.34 

VEHO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.06 

.22 

.20 

.17 

.29 

.24 

.18 

.21 

.13 

.25 

.22 

.20 

.26 

.28 

.07 

.31 

.25 

.  19 

.  16 

.  13 

.20 

.17 

.16 

.  19 

.26 

.26 

.  15 

.23 

.24 

.25 

.29 

6.4 

MAX  and  UIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  tine  of  observation. 
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See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Stdtion 

Index  Na  1 

County 

*• 

i5 

i 
3 

Lon0tude 

1 
s 
S 

Obeer- 
vatioD 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

d 

apaocmicola  hb  city 

0211 

FRANKLIN 

5 

29  44 

84 

59 

13 

MID 

MIO 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

ARCADIA 

DE  SOTO 

5 

27  11 

65 

6P 

6P 

L.  L.  STIKELEAIHER 

2  3  5 

AVON  PARK 

0369 

HIGHLANDS 

27  36 

Bl 

30 

l-*5 

6P 

6P 

WILLIAM  E.GILLIARO 

2  3  5 

BARTOW 

047B 

POLK 

5 

2  7  54 

50 

115 

5P 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

2   3  5 

eei.LC  OLADC  EXP  ^TA 

0611 

PALM  BEACH 

' 

26  39 

80 

16 

8A 

8A 

STATE  EXP  STAT  ION 

2  3  5  6 

BELLE  6lA0C  HRN  GATC  4 

0616 

PALM  BEACH 

7 

26  42 

BO 

43 

. 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

BIG  CYPRESS  IND.  RES. 

HENRY 

26  19 

17 

6P 

6P 

HOUSTON  L.  OLSON 

2  3  5 

BIO  PINE  KEY  INN 

07*7 

MONROE 

5 

24  40 

Bl 

22 

6 

6P 

6P 

WALTER  ^lEGNER 

2  3  5 

BLOUNTSTOWN  2  E 

OB  Ob 

CALMOUN 

1 

30  W 

95 

02 

51 

JOHN'  PURIFOY 

2  3  5 

eOMlIA  SPGb  2  CSE 

0BB7 

LEE 

5 

26  20 

45 

10 

6P 

GLADYS  N.  COLLINS 

3 

BRAOENTON 

0940 

MANATEE 

5 

27  30 

82 

34 

17 

6P 

MRS.  F.  H.  BRAYMER 

2  3  5 

BROOKSVlLLE  CHIN  HILL 

HERNANDO 

5 

28  38 

275 

5P 

5P 

MISS  L .VON  BOROWSKY 

2  3  5 

BBOOKSVILLE  NuRSERV  NOI 

lOSl 

HERNANDO 

5 

28  38 

82 

19 

200 

BA 

SOIL  CONS  SERVICE 

3 

QROOKSVILLE  NURSERY  H02 

I0S6 

HERNANDO 

2B  38 

20 

200 

BA 

SOIL  CONS  SERVICE 

3 

6USHNELL  2  E 

1163 

SUMTER 

5 

28  40 

82 

06 

75 

6P 

6P 

A.  H.  NELSON 

2  3  5 

CAMP  BLANOING 

1?1B 

CLAY 

8 

29  59 

81 

59 

190 

SA 

BA 

COY  A.  STEPHENSON 

2  3  5 

CANTONMENt 

ESCAMBIA 

5 

30  36 

145 

eA 

FLA. PULP  0  PAPER  CO 

3 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1305 

MONROE 

5 

25  11 

BO 

54 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  Sf RV . 

2  3  5 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

26  31 

82 

11 

^ 

5P 

6P 

ALLEN  T.  WEEKS 

2  3  5 

CARRABELLE 

1356 

FRANKLIN 

5 

29  51 

84 

40 

6P 

EDGAR  C.  SMITH 

2  3  5 

CAHTVILLE 

1380 

WASHINGTON 

J 

30  46 

85 

49 

65 

7A 

LONNIE  H.  WHITAKER 

3 

CEDAR  KEY 

LEVY 

29  08 

15 

6P 

6P 

C.  C.  WHIODON 

2  3  5 

CHATTAHOOCHEE 

1602 

GAOSOEN 

1 

30  hZ 

84 

52 

90 

MRS.W.MOBLEY  OLIVER 

3 

CHIPLEY  3  e 

154A 

WASHINGTON 

3 

30  47 

85 

29 

130 

5P 

A,  W.  O'STEEN 

2  3  5 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

5 

27  57 

82 

48 

34 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

CLERMONT  6  S 

1641 

LAKE 

B 

26  27 

81 

46 

134 

6P 

fcP 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  5 

CLEXISTON 

HENDRY 

26  45 

60 

55 

16 

8P 

GERVIN  N.  PITZEN 

3 

CLEWISTON  U  S  ENGINEERS 

16S4 

HENDRY 

26  45 

80 

55 

20 

lOA 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2   3   5  6 

COCONUT  GROVE  7  S 

1716 

DADE 

2 

25  39 

16 

10 

SA 

BA 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

COMPASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

5 

30  36 

85 

24 

213 

6P 

EARL  E.  TMARP 

2  15 

CRESCENT  CITY  2  SW 

1978 

PUTNAM 

8 

29  25 

61 

31 

50 

6P 

6P 

W.  S.  NEW60LD 

2  3  5 

CRESTVIEW  CAA  AP 

OKALOOSA 

5 

30  48 

268 

MIO 

MID 

C IVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

5 

29  38 

83 

06 

42 

MID 

MIO 

C IVIL  AERO.  AOM. 

2  3  5 

OANIA  i  W 

2114 

BROWARD 

2 

26  04 

60 

12 

7 

6A 

FLA.   POWER  6  LIGHT 

3 

OAYTONA  6EACM 

2150 

VOLUSIA 

29  13 

02 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

2  3  5 

DAvTONA  BEACH  W8  AP 

2158 

VOLUSIA 

2 

29  11 

81 

03 

34 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

DE  FUNlAlt  SPRINGS 

WALTON 

3 

268 

5P 

5P 

H.  C.  STORRS 

2  3  5 

DE  LAND 

2229 

VOLUSIA 

6 

29  01 

81 

16 

27 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

DRY  TORTUGAS 

2418 

MONROE 

24  38 

82 

52 

6P 

6P 

JOHN  R.  OEWEESE 

2  3  5 

EUSTIS  2  5 

2827 

LAKE 

28  50 

81 

65 

6P 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  6 

EVERGLADES 

2850 

COLLIER 

5 

25  51 

81 

23 

6 

MANHATTAN  MEHC.CORP 

2  3  6 

FEDERAL  POINT 

PUTNAM 

a 

29  44 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

FELL5MERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

BO 

35 

25 

5P 

5P 

fellsmere  farm  CO 

2  3  5 

FEfiNANDINA  BEACH 

2944 

NASSAU 

2 

30  40 

Bl 

28 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

FORT  LAUDEROALE 

3163 

BROWARD 

2 

26  10 

10 

6P 

6P 

f.  p.  medforo,  jr. 

2  3  5 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

3186 

LEE 

5 

26  35 

61 

52 

8 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

FORI  PIERCE 

SI  LUCIE 

2 

27  25 

10 

6P 

6P 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

3316 

ALACHUA 

B 

29  39 

82 

21 

165 

BA 

H.  E.  BRATLEY 

2  3  5 

GLEN  SAINT  MARY 

3470 

BAKER 

9 

30  15 

82 

10 

82 

4P 

G.S.r.M.  NURSERIES 

2  3  5 

HART  LAKE 

3840 

ORANGE 

7 

28  22 

61 

13 

70 

WM.  MC  CUB6IN 

3 

HIALEAH 

3909 

DADE 

2 

25  50 

80 

8 

BA 

BA 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

2  3  5  6 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

29  50 

82 

36 

5P 

6P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

HILLIARD 

NASSAU 

9 

30  41 

62 

7P 

BRUNO  SCHROBBACH 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

39B6 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

62 

50 

BA 

STATE  PARK 

HOMESTEAD  EKP  STATION 

4091 

DADE 

25  30 

80 
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5P 
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CITY  OF  NAPLES 

2 

3  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

BO 

57 

10 

6P 

A.  8.  NORDMAN 

2 

3  5 

NICEVILLE 

OKALOOSA 

5 

60 

BA 

EGLIN  FIELD 
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RAIFORO  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

10 

30  04 

82 

12 

133 

5P 

5P 

FLA.  STATE  PRISON 

2 

3  5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

25  22 

80 

36 

10 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SERV. 

3  5 

SAINT  AUGUSTINE 

ST  JOHNS 

2 

29  54 

10 

5p 

ARTHUR  L.  MARSM 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

7820 

ST  JOHNS 

2 

29  50 

81 

16 

10 

7P 

MRS.T.e.  GILLESPIE 

2 

3  5 

SAINT  LEO 
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FLORIDA  -  APRIL  1952 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 

This  month  was  cool  and  dry.  Temperatures  averaged  68.0°  (1,9°)  below  normal  and 
ranged  from  32°  at  Raiford  St.  Prison  on  the  8th,  to  93°  at  Carrabelle  and  Pensacola 
CAA  AP  on  the  29th.  Temperature  averages  were  below  norma?  at  all  stations  except 
the  Key  West  City  Office.  Precipitation  averaged  2.14  inches  (0.87  inch  below  normal) 
and  ranged  from  0.16  inch  at  Punta  Gorda  to  4.97  inches  at  Carrabelle.  Totals  were 
below  normal  at  more  than  half  the  stations  of  the  northern  division  and  below  at 
more  than  three-fourths  of  the  stations  of  the  middle  and  southern  divisions.  A 
tornado  struck  Panama  City  Beach  the  4th  and  hail  fell  in  Santa  Rosa  County  the  25th. 

Mild  temperatures  and  only  scattered  light  rains  made  up  the  weather  of  the  first 
five  days  with  the  exception  of  a  tornado  (waterspout)  that  moved  inland  from  the 
Gulf  of  Mexico  onto  Panama  City  Beach,  and  high  winds  with  a  thunderstorm  at  Fernan- 
dina  Beach,  both  on  the  4th.  The  tornado  at  Panama  City  Beach  damaged  several  houses 
and  injured  one  person,  while  the  winds  and  thunderstorm  at  Fernandina  Beach  inflicted 
minor  damage  to  power  lines.  Cooler  weath'er  reached  the  north  portion  the  5th  and 
spread  through  the  south  portion  by  the  6th  as  about  the  coldest  snap  of  the  month. 
Temperatures  continued  low  through  the  8th  and  most  of  the  northern  division  stations 
as  well  as  many  in  the  middle  and  southern  divisions  recorded  the  lowest  temperature 
for  the  month  during  this  period.  The  9th  through  the  11th  was  a  period  of  rising 
temperatures  and  fair  weather.  Showers  and  thunderstorm  reached  the  northwest  section 
the  12th  and  advanced  eastward  to  the  Atlantic  Coast  by  the  13th  and  southward  to  the 
southern  portion  of  the  State  by  the  14th,  This  showery  period  produced  the  heaviest 
rains  of  the  month  at  most  stations  in  the  north  and  at  near  half  the  stations  in 
the  middle  division.  Rains  were  very  light  and  scattered  over  the  southern  division. 
Cold  weather  spread  through  the  State  the  14th-15th  and  lingered  until  the  18th. 
Many  stations  in  the  middle  and  southern  divisions  recorded  the  lowest  temperature 
of  the  month  during  this  cold  period.  Moderate  temperatures  and  generally  fair 
weather  prevailed  the  19th  through  the  25th.  Showers  on  the  26th-27th  reached  most 
of  the  State  east  of  the  Apalachicola  River  with  light  to  locally  heavy  rainfall. 
Most  of  the  heavier  rains  were  along  the  middle  and  lower  east  coast.  This  period 
brought  the  heaviest  rains  of  the  month  to  most  of  the  southern  division  stations. 
The  closing  days  of  the  month  were  fair  and  hot  with  the  highest  temperatures  of  the 
month  occurring  at  many  stations  the  29th~30th. 

Picking  of  citrus  fruit  was  fairly  active  through  the  month.  Citrus  groves  were  in 
good  to  excellent  condition  but  dry  weather  forced  growers  to  use  considerable  irri- 
gation the  latter  part  of  the  month.  Most  truck  crops  made  satisfactory  progress 
during  the  month.  Minor  damage  from  cold  weather  was  reported  from  north  and  central 
portions  during  the  cold  snap  of  the  6th-8th,  High  winds  injured  tender  vine  crops 
late  in  the  month.  Harvesting  of  spring  crops  was  active  in  the  major  vegetable 
producing  sections  and  a  few  watermelons  were  shipped  from  southern  districts.  Beans, 
cucumbers,  tomatoes,  potatoes,  peppers  and  eggplant  were  marketed  in  large  quantities. 
Staple  crops  such  as  cotton,  corn,  and  peanuts  were  planted  and  came  up  to  good 
stands.  Tobacco  and  sweet  potatoes  were  transplanted  under  favorable  conditions. 
Oats  and  rye  developed  nicely  and  were  near  maturity  at  the  end  of  the  month  with  a 
good  crop  indicated,     -  J.T.B.B. 
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S6 

I 

0 

2 

0 

2 

0 

5 

4.0 

TAMPA  WB  AP 

WNW 

12 

9.5 

35 

SW 

4 

77 

78 

44 

63 

3 

0 

2 

1 

0 

0 

6 

80 

4.6 

WEST  PALM  BEaCH  WB  AP 

E 

12 

10.7 

30* 

SSE 

13 

81 

78 

53 

68 

4 

0 

3 

0 

0 

0 

4.8 

tAlrport  Data 

•This  datum  is  obtained  by 
visual  observation  since  re- 
cording equipment  is  not  avail- 
able.     It   Is  not  necessarily 
the  fastest  mile  occurring  dur- 
ing the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

V 

« 

days 
more 

g 

o 

JS 

e 

"o  0 

Ave 

0< 

s 

3 

Ave 

i3 

1891 

68.3 

94 

27 

2.  94 

7 

1892 

71.0 

.93 

38 

0.82 

3 

1893 

72.3 

94 

44 

2.43 

3 

1894 

69.8 

93 

41 

1  . 18 

4 

1895 

68.1 

92 

40 

4.66 

8 

1896 

70.8 

98 

36 

0.53 

2 

1897 

70.0 

94 

37 

4. 54 

7 

1898 

68.1 

95 

34 

1.39 

4 

1899 

67.6 

95 

32 

3.49 

5 

1900 

69.8 

93 

33 

4.48 

7 

1901 

65.3 

92 

33 

2.21 

4 

1902 

.  68.6 

94 

34 

1.42 

3 

1903 

67.3 

90 

34 

0.44 

2 

1904 

68.8 

95 

38 

1.71 

4 

1905 

70.2 

98 

32 

2.52 

6 

1906 

69.9 

98 

31 

1.21 

3 

1907 

67.8 

97 

27 

3.53 

7 

1908 

75.7 

99 

37 

3.30 

6 

1909 

71.4 

97 

35 

2.76 

6 

1910 

68.1 

95 

31 

1.18 

4 

1911 

72.2 

96 

39 

2.14 

4 

1912 

73.0 

96 

40 

4.45 

7 

1913 

68.3 

93 

38 

1.98 

4 

1914 

70.  S 

98 

32 

2.33 

6 

1915 

67.3 

97 

31 

1.23 

3 

Temperature 

Precipitation 

«  0 

Year 

Ol 

to 

Ol 

•a  B 

Averai 

e 

tji 

a 

.3 

> 
< 

No.  of 
.01  or 

1916 

S8.0 

94 

29 

2.27 

4 

1917 

69.9 

97 

35 

1.53 

5 

1918 

68.9 

96 

28 

5.70 

9 

1919 

68  .5 

94 

30 

2.  40 

4 

1920 

70.8 

95 

30 

6.33 

8 

1921 

70.0 

94 

30 

2.07 

4 

1922 

72.8 

98 

38 

0.  93 

3 

1923 

71.3 

99 

34 

2.43 

7 

1924 

70.4 

96 

34 

3.  30 

7 

1925 

70.2 

95 

34 

1 .  47 

4 

1926 

68.5 

93 

35 

4.  51 

7 

1927 

72.2 

94 

37 

1 .29 

3 

1928 

68.2 

95 

35 

7.80 

7 

1929 

72.8 

96 

42 

3.62 

5 

1930 

69.8 

93 

36 

3.29 

7 

1931 

67.2 

90 

33 

4.26 

7 

1932 

69.4 

95 

34 

1.27 

4 

1933 

69.9 

94 

38 

7.52 

10 

1934 

69.9 

93 

30 

4.08 

8 

1935 

71.2 

98 

35 

4.20 

8 

1936 

69.9 

95 

35 

2.21 

4 

1937 

68.8 

94 

36 

5.01 

7 

1938 

70.1 

96 

31 

1.34 

4 

1939 

70.6 

97 

34 

4.34 

9 

1940 

67.7 

93 

24 

2.  78 

5 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

HigljeBt 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

70.5 
68.9 
69.0 
71.4 
74.0 

92 
97 
97 
97 
99 

40 
30 
30 
28 
42 

4.24 

2.  83 
2. 18 
4.  12 

3.  21 

6 
4 

5 
8 
6 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

71.4 
74.3 
73.  1 
71.3 
66.3 

97 
94 
95 
96 
95 

40 
41 
42 
34 

30 

1.25 
5.08 
4.  55 
5. 16 
3. 14 

8 
6 

1951 
1952 

68.7 
68.0 

93 

93 

34 

32 

4.21 
2.14 

Period 

69.9 

3.01 

Data  In  this  table  have  been  weighted  on  an  areal  basis. 


See  reference  i^otes  following  Station  Index. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
APRIL  1952 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Total 

Departure 
From  Norma] 

5" 
o 

Dale 

Snow.  Sleet,  Hail 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1      .01  or  Morel 

1 

o  > 

hi 

a  > 

hi 

s| 
=>« 

o 
o 

1.00 
1    or  More 

NORTHERN  DIVISION 



APALACHICOLA   KB  CITY 

72.2 

57.4 

64.8 

- 

2,3 

84 

29 

47 

6 

55 

0 

0 

0 

0 

4.46 

1.66 

1.62 

13 

.0 

0 

4 

4 

2 

BLOUNTSTOWN   2  E 

77.6 

52.2 

64.9 

- 

2.9 

90 

30 

38 

6 

1 

0 

0 

0 

3.50 

- 

.28 

1 

.0 

0 

5 

2 

2 

CARRABELLE 

76.7 

51.5 

64.1 

- 

3.0 

93 

29 

37 

16 

77 

1 

0 

0 

0 

4.97 

1.88 

1.81 

1 

.0 

0 

4 

4 

3 

CHIPLEY  3  E 

78.3 

51.8 

65.1 

- 

2.2 

88 

29 

36 

6 

71 

2.28 

- 

2.56 

1.61 

13 

.0 

0 

3 

2 

1 

COMPASS  LAKE 

78.2 

49.1 

63.7 

- 

3.4 

90 

29 

33 

6 

90 

1 

0 

I 

0 

2.82 

- 

1.05 

1  .20 

1 

.0 

° 

3 

2 

2 

CRESTVIEW  CAA  AP 

77.9 

51.4 

64.7 

90 

29 

35 

6 

81 

1 

0 

0 

0 

3.29 

1  .40 

12 

.0 

0 

6 

2 

1 

78.9 

50.7 

64.8 

87 

10* 

36 

7 

76 

0 

0 

0 

0 

3.03 

13 

.0 

0 

5 

2 

1 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

80.8 

53.0 

66.9 

- 

.1 

92 

29 

37 

6 

50 

2 

0 

0 

0 

3.21 

- 

.81 

1.14 

1 

.0 

0 

5 

3 

2 

FERNANDINA  BEACH 

77.9 

57.1 

67.5 

- 

.4 

88 

29 

45 

6+ 

29 

2.65 

- 

.34 

1.05 

13 

.0 

0 

7 

2 

1 

GLEN   SAINT  MARY 

80.1 

49.8 

65.0 

2.6 

88 

29 

34 

8 

74 

0 

0 

0 

2.93 

.02 

1.76 

13 

.0 

0 

3 

2 

2 

HILLIARD 

77.6 

51,5 

64.6 

- 

2.8 

87 

29 

38 

7 

76 

0 

0 

0 

0 

2.31 

- 

,54 

1.28 

13 

.0 

0 

5 

2 

1 

78.4 

54.4 

66.-"; 

- 

1.6 

88 

29 

41 

7 

55 

0 

0 

0 

2.49 

.11 

1  .09 

13 

.0 

0 

5 

2 

1 

JACKSONVILLE  BEACH 

74.6 

54.9 

64*8 

86 

25 

42 

6 

70 

0 

0 

0 

1.30 

1.02 

13 

.0 

0 

5 

1 

1 

JACKSONVILLE  W8  CITY 

77.3 

58.1 

67.7 

1.0 

87 

29 

44 

6 

41 

0 

0 

0 

0 

1.99 

.39 

1.07 

13 

.0 

0 

4 

2 

1 

JASPER   10  E 

78.4 

49.9 

64.2 

3.1 

89 

29 

37 

6 

74 

° 

0 

0 

0 

2.73 

.04 

1  .40 

13 

•  0 

0 

5 

2 

1 

LAKE  CITY  2  E 

79,4 

52.1 

65.8 

- 

2.9 

88 

29 

38 

6+ 

59 

0 

0 

° 

0 

2.89 

.31 

1.53 

13 

.0 

0 

7 

2 

1 

MAO  I  SON 

78.5 

53.7 

66.  1 

2.4 

88 

22 

38 

f, 

59 

0 

0 

0 

0 

3.24 

.12 

1.50 

1  3 

.0 

0 

5 

2 

1 

MARIANNA  CAA  AP 

77,0 

51.1 

64.1 

90 

29 

36 

6 

91 

J 

0 

0 

0 

2.47 

.95 

13 

.0 

0 

5 

2 

0 

MARIANNA    INO  SCHOOL 

77. 7M 

50.2 

64  .OM 

3.2 

34 

f, 

99 

3.75 

.12 

1.25 

13 

.  0 

0 

5 

3 

1 

MAYO  5  NW 

79,4 

52.3 

65.9 

90 

29 

40 

6+ 

56 

1 

0 

0 

0 

3.65 

2.11 

13 

.0 

0 

' 

3 

1 

MILTON  EXP  STATION 

77.1 

51.9 

64.5 

88 

30 

34 

6 

80 

0 

0 

0 

0 

3.10 

1.30 

13 

.0 

0 

3 

1 

MONT  I CELLO 

77.5 

51,4 

64.5 

2.9 

89 

29 

37 

6 

77 

0 

0 

0 

0 

3.21 

.19 

1.73 

13 

.0 

0 

5 

2 

X 

MT  PLEASANT 

77.5 

52.1 

64.8 

- 

2.0 

89 

29 

36 

6 

76 

0 

0 

0 

0 

.0 

6 

NICEVILLE 

75.0 

50.2 

62.6 

3.2 

90 

30 

35 

7 

1 

0 

0 

0 

4.86 

1  .49 

1.55 

1 

.0 

0 

5 

4 

2 

PANAMA  CITY 

76.3 

55.2 

65.8 

1.6 

85 

29 

40 

6 

54 

5 

0 

0 

0 

V  9.17 

2.01 

.0 

0 

4 

PENSACOLA  CAA  AP 

76.3 

56.4 

66.4 

93 

29+ 

42 

6 

54 

2 

0 

0 

0 

2.59 

1.15 

12 

.0 

0 

7 

3 

1 

PENSACOLA  WB  CITY 

74.1 

57.0 

65.6 

- 

1.1 

91 

29 

45 

6 

58 

1 

0 

0 

0 

2.78 

1.25 

1.17 

12 

.0 

0 

6 

3 

1 

OUINCY  EXP  STATION 

76.9 

51.4 

64.2 

- 

2.1 

88 

30 

36 

6 

0 

0 

0 

0 

4.06 

.35 

1.36 

13 

.0 

0 

5 

4 

1 

SAINT  MARKS  6  SE 

77.1 

52.9 

65.0 

- 

2.1 

90 

30 

39 

6 

58 

1 

3.79 

.29 

1.19 

13 

.0 

0 

5 

4 

1 

SECOTAN 

77.8 

50.5 

64.2 

90 

29 

37 

6 

73 

1 

0 

0 

0 

2.96 

1.77 

13 

.0 

0 

5 

1 

1 

TALLAHASSEE  WB  AP 

77.4 

53.4 

65.4 

- 

.8 

90 

29 

40 

6 

65 

1 

0 

c 

0 

4.39 

.99 

1.99 

13 

.0 

0 

4 

2 

2 

DIVISION 

65.1 

3.14 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

81.7 

55.8 

68.8 

- 

2.9 

88 

4  + 

44 

7+ 

25 

0 

0 

0 

0 

.46 

1,97 

.40 

26 

.0 

0 

4 

0 

0 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

77.8 

57.6 

67.7 

2.8 

86 

4 

43 

16 

38 

0 

0 

0 

0 

1.66 

,98 

.  97 

13 

.0 

0 

4 

1 

0 

8USHNELL  2  E 

80.7 

53.3 

67.0 

- 

4.0 

90 

23 

39 

8 

48 

1 

0 

0 

0 

1.67 

1,73 

1.25 

13 

.0 

0 

5 

1 

1 

CAMP  BLAN0IN6 

78.6 

52,7 

65.7 

88 

30 

41 

7 

0 

Q 

0 

0 

2.75i 

1.25 

14+ 

.0 

0 

5 

2 

CEDAR  KEY 

77.7 

58.3 

68.0 

2.0 

87 

30 

46 

6+ 

35 

0 

0 

0 

0 

1.50 

— 

.18 

1.50 

13 

.0 

0 

1 

' 

1 

CLEARWATER 

77.5 

61.4 

69.5 

- 

3.1 

85 

12  + 

50 

16 

16 

0 

0 

0 

0 

.93 

1.00 

.35 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

\,  u  u    i^un  1    o  3 

81.9 

66.1 

69.0 

- 

3.5 

90 

25 

44 

B 

22 

1 

0 

0 

0 

2.25 

.24 

1  .74 

26 

.0 

0 

2 

2 

1 

CRESCENT  CITY  2  SW 

80.9 

53.5 

67.2 

- 

2.5 

91 

25 

40 

8+ 

48 

2 

0 

0 

0 

2.09 

.31 

1.09 

26 

.0 

0 

4 

2 

1 

OAYTONA  BEACH 

77.4 

57.5 

67.5 

89 

30 

43 

16 

0 

0 

0 

0 

1.61 

.75 

26 

.0 

0 

6 

2 

0 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

77.3 

54.3 

65.8 

- 

2.6 

88 

29 

42 

16 

58 

0 

0 

0 

1.66 

.26 

.95 

26 

.0 

° 

4 

2 

0 

DE  LAND 

78.9 

54.8 

66.9 

- 

3.0 

88 

30 

40 

8 

0 

0 

0 

0 

1.42 

1.14 

.87 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

EUSTIS  2  S 

81.3 

57.4 

69.4 

- 

1.8 

90 

4  + 

45 

8 

24 

3 

0 

0 

0 

.91 

1.58 

•  68 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

FEDERAL  POINT 

79.0 

54.2 

66.6 

- 

2.6 

87 

25 

41 

8+ 

43 

0 

0 

0 

0 

2.87 

.10 

1.65 

26 

.0 

0 

4 

2 

2 

GAINESVILLE  UN  I  V 

80.0 

55.0 

67.5 

- 

1.8 

88 

23 

40 

6+ 

0 

0 

Q 

0 

3.20 

.80 

1.70 

14 

.0 

0 

6 

2 

2 

HIGH  SPRINGS 

81.3 

52.9 

67.1 

88 

29 

37 

8 

44 

0 

0 

0 

0 

3.45 

2.00 

13 

.0 

0 

4 

2 

2 

INVERNESS 

81.9 

55.3 

68.6 

- 

1.7 

88 

4+ 

41 

16 

30 

0 

0 

0 

0 

1.57 

.81 

.75 

26 

.0 

0 

4 

2 

0 

KISS IHNEE 

81.1 

55.5 

68.3 

- 

3.2 

90 

25 

43 

16 

25 

1 

0 

0 

0 

1.72 

.76 

1.72 

26 

.0 

0 

1 

1 

1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

80.4 

56.1 

68.3 

- 

3.5 

87 

4 

44 

7 

25 

0 

0 

0 

0 

1.03 

1.43 

1.00 

26 

.0 

0 

2 

1 

1 

LAKE  HIAWASSE 

79.4 

55.6 

67.5 

87 

5+ 

42 

8 

0 

0 

0 

0 

1.63 

.94 

14 

.0 

0 

4 

0 

LAKELAND  WB  CITY 

77.6 

59.0 

68.3 

3.9 

85 

4 

47 

16 

26 

0 

0 

0 

0 

1.05 

1.25 

.89 

26 

.0 

0 

5 

1 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

80.6 

56.2 

68.4 

- 

3.6 

88 

4 

42 

17 

29 

0 

0 

0 

0 

.68 

1.57 

.68 

26 

.0 

0 

1 

1 

0 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

79.2 

55.8 

67.5 

1.4 

89 

25  + 

42 

8 

38 

0 

0 

0 

0 

1.88 

.16 

1  .20 

13 

.0 

0 

3 

2 

1 

OCALA 

81.4 

55.8 

68.6 

1.1 

88 

22  + 

44 

7  + 

32 

0 

0 

0 

0 

1.84 

.83 

1.16 

26 

.  0 

0 

3 

2 

1 

OCALA  AIRPORT 

81.1 

50.8 

66.0 

90 

2  + 

35 

8 

60 

2 

0 

0 

0 

1.81 

1.12 

26 

.0 

0 

4 

1 

ORLANDO  WATER  PLANT 

79.9 

57.8 

68.9 

89 

47 

16 

0 

0 

0 

° 

1.82 

.87 

26 

.  0 

0 

5 

2 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

79.1 

56  .  5 

67.8 

87 

29 

8+ 

3 1 

0 

0 

0 

0 

2.88 

.33 

1  .40 

I  3 

.0 

0 

^ 

2 

PALATKA 

80.8 

55.0 

67.9 

- 

2.2 

89 

4 

42 

15 

39 

0 

0 

0 

0 

1.91 

.62 

.  94 

13 

.0 

4 

2 

0 

PLANT  CITY 

81.2 

55.4 

68.3 

- 

2.4 

88 

23 

41 

16 

34 

0 

0 

0 

0 

1.40 

.55 

1.16 

26 

.0 

0 

4 

1 

1 

RAIFOSD  ST  PRISON 

80.0 

51.5 

65.8 

- 

2.3 

88 

29 

32 

8 

60 

0 

0 

1 

0 

2.76 

.01 

1.62 

13 

.0 

0 

4 

2 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

78. BM 

55. 5M 

67. 2M 

- 

1.1 

39 

Q 

1.46 

1.16 

.87 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

76.2 

56.4 

66,3 

89 

29 

43 

16 

54 

0 

0 

0 

0 

2.93 

1.65 

26 

.0 

0 

6 

; 

1 

SAINT  LEO 

79.7 

57.9 

68.8 

2.1 

88 

23 

46 

16 

29 

0 

0 

0 

0 

1.68 

.64 

.77 

26 

>  0 

0 

3 

2 

0 

ST  PETERSBURG 

78.1 

60.3 

69.2 

4.0 

86 

30 

49 

16 

21 

0 

0 

0 

0 

1.20 

1.07 

.50 

13  + 

.0 

0 

3 

2 

0 

SANFOBO 

80. 0 

54.8 

67.4 

3.6 

89 

30 

42 

8 

0 

0 

0 

0 

1.92 

.29 

,86 

14 

.0 

0 

4 

2 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

79.3 

58.8 

69.1 

1.8 

87 

23 

48 

16  + 

23 

0 

0 

0 

0 

1.25 

.  76 

.93 

26 

.0 

0 

3 

0 

TARPON  SPRINGS 

78.8 

60.2 

69.5 

1.4 

87 

23 

49 

17  + 

19 

0 

0 

0 

0 

1.27 

.86 

.59 

13 

.0 

0 

4 

2 

0 

WINTER  HAVEN 

81.3 

58.8 

70.1 

89 

5 

48 

8 

0 

° 

0 

0 

.46 

.38 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

67.9 

1.74 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

82.2 

55.7 

69,0 

3.3 

90 

4 

44 

17 

20 

1 

0 

0 

° 

.65 

1  .54 

.46 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

AVON  PARK 

82.3 

57,5 

69.9 

2.7 

89 

23 

48 

16+ 

12 

0 

0 

0 

0 

.97 

1.40 

.84 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

78.3 

55.3 

66.8 

3.9 

86 

26 

41 

8 

0 

0 

0 

0 

2.53 

.41 

1.76 

27 

.0 

0 

1 

1 

BIG  CYPRESS   INO  RES 

83.  IM 

55, 3M 

69. 2M 

89 

21  + 

42 

8 

15 

0 

0 

0 

0 

.65 

.58 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

BIG  PINE  KEY  INN 

83.0 

67.5 

75.3 

88 

4+ 

59 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

2.75 

2.40 

26 

.0 

0 

5 

1 

1 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


FLORIDA 
APRIL  1952 


Temperature 


Precipitation 


Suiion 

•  § 
it 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

.1 

S  ° 

Greatest  Day 

• 
o 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date  1 

£ 

.50  or  More 

1.00 

or  More  1 

S< 

o  » 

"* 

•°l 

.°l 

BRADENTON 

79.0 

59.2 

69,  1 

1,6 

85 

22-t 

44 

17 

1 9 

0 

0 

0 

0 

.86 

1,45 

,39 

5 

•  0 

0 



3 

0 

0 

CAPE  SABLE  RAN5ER  STA 

81.0 

59.8 

70,4 

85 

5-t 

50 

8+ 

3 

0 

0 

0 

0 

1.32 

1,32 

26 

,0 

0 

1 

1 

1 

C APT  I V A 

64.1 

72.1 

86 

56 

3 

0 

0 

0 

0 

.73 

,50 

26 

,0 

0 

4 

1 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

81.1 

60.0 

70,6 

90 

5 

48 

8 

1 

0 

0 

0 

1,68 

.75 

26 

,0 

0 

5 

1 

0 

COCONUT  GROVE  7  S 

81.1 

62,7 

71.9 

- 

2,3 

89 

15 

46 

17 

° 

° 

0 

0 

1.79 

- 

1,57 

1.76 

27 

,0 

0 

3 

1 

1 

DRY  TORTUGAS 

78,2 

69.3 

73.8 

84 

5 

61 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

2.01 

.90 

26 

,0 

0 

5 

2 

0 

EVERGLADES 

83.6 

59,9 

71.8 

_ 

2,3 

90 

23 

48 

17 

2 

1 

0 

0 

0 

1.21 

_ 

.14 

1.21 

26 

,0 

0 

1 

1 

1 

FELLSMERE 

82.3 

58,0 

70.2 

- 

1,1 

89 

45 

16 

0 

0 

0 

0 

1.97 

,70 

1.07 

2  5 

,0 

0 

4 

2 

1 

FORT  LAUDERDALE 

82.9 

62,2 

72.6 

- 

1,4 

90 

14 

45 

15 

8 

1 

0 

0 

0 

2.15 

- 

2,88 

1.80 

26 

.0 

0 

2 

1 

1 

FORT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

80.1 

65,0 

72.6 

89 

14* 

50 

16 

4 

0 

0 

0 

0 

2.06 

2.01 

26 

.0 

0 

2 

1 

1 

FORT  MYERS  WB  AP 

82.0 

88 

23 

8 

1 1 

0 

0 

0 

0 

.  78 

1,11 

.58 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

FORT  PIERCE 

78.2 

59,9 

69.1 

_ 

3.6 

36 

26 

45 

B 

0 

0 

0 

0 

2.11 

- 

,75 

.72 

27 

.0 

0 

2 

0 

60, 7M 

42 

0 

0 

0 

1,42 

1.37 

27 

.0 

0 

2 

1 

1 

HOMESTEAD  EXP  STA 

84.1 

58,1 

71,1 

- 

1,9 

91 

15 

45 

17 

1 

,  2 

0 

0 

0 

2.20 

- 

1,46 

2.20 

26 

,0 

0 

1 

1 

1 

HYPOLUXO 

82.5 

62,6 

72.6 

- 

,8 

90 

29 

40 

16 

8 

0 

0 

0 

.64 

- 

3,10 

.49 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

KEY  WEST  «B  AIRPORT 

79.6 

85 

4> 

62 

7  + 

0 

0 

0 

0 

0 

2.06 

,77 

1.66 

26 

.0 

0 

6 

1 

1 

KEY  WEST  WR  CITY 

81.9 

69,9 

75.9 

.2 

87 

14  + 

63 

7  + 

0 

0 

0 

0 

0 

2.47 

1,18 

1.78 

26 

.0 

0 

1 

1 

LA  BEl  (.  E 

83.9 

56.1 

70.0 

- 

2.5 

89 

42 

15 

0 

0 

0 

0 

1  .26 

- 

1,56 

•  54 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

83.1 

57,5 

70.3 

- 

2.8 

90 

4 

44 

8 

14 

1 

0 

0 

0 

.87 

.76 

26 

2 

1 

0 

LOXAHATCHEE 

81.3M 

54,8 

68.  IM 

89 

15 

44 

8 

" 

0 

0 

0 

1.25 

.95 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

MARATHON  VACA  KEY 

81.3 

6 

59 

0 

0 

0 

0 

1.84 

1,51 

27 

.0 

0 

5 

1 

MELBOURNE  WB  AP 

78.1 

59,2 

68.7 

1.4 

88 

29 

46 

16 

27 

0 

0 

0 

0 

.36 

1.93 

.28 

26 

.0 

0 

3 

i 

0 

MERRITT  ISLAND 

76.4 

59.2 

68.8 

- 

2.8 

87 

47 

20 

0 

0 

0 

0 

3,65 

1.40 

1  .88 

13 

.0 

0 

3 

2 

2 

MIAMI  BEACH 

79.5 

67, o 

73.7 

- 

1.4 

89 

14 

55 

16* 

0 

0 

0 

0 

0 

1,80 

1.67 

26 

.0 

0 

5 

1 

1 

MIAMI   WB  AIRPORT 

81.6 

64.3 

73.0 

89 

5  + 

49 

17 

3 

0 

° 

0 

° 

1  .44 

1  .36 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

MIAMI   WB  CITY 

77.3 

14 

50 

17 

13 

0 

0 

0 

0 

1.60 

1.81 

1  ,58 

26 

•  0 

0 

2 

1 

1 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

80.2 

57.2 

68,7 

3.3 

87 

5+ 

42 

17 

0 

0 

0 

0 

2.25 

- 

.54 

1,02 

27 

.0 

0 

5 

1 

1 

NAPLES 

62,0 

71.1 

87 

49 

6 

0 

0 

0 

0 

.98 

,67 

26 

.0 

° 

3 

1 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

77.5 

59,5 

68.5 

- 

2.8 

84 

30 

48 

16 

0 

0 

0 

0 

1.59 

- 

.85 

,83 

14 

.0 

° 

5 

2 

0 

POMPANO  BEACH 

82.fi 

71.6 

89 

14 

42 

16 

8 

0 

0 

0 

0 

1.54 

1  ,54 

26 

.0 

° 

1 

1 

1 

PUNTA  GORDA 

83.9 

59.2 

71,6 

1.6 

91 

23 

49 

16+ 

2 

1 

0 

.16 

2.04 

,13 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

82.8 

56.0 

69.4 

89 

2 

43 

1  7 

9 

0 

°o 

0 

°o 

2.09 

1,82 

26 

.0 

0 

4 

1 

SARASOTA 

78.9 

59.5 

69.2 

87 

45 

17 

23 

0 

0 

0 

0 

.67 

,30 

26 

.0 

0 

4 

0 

I 

STUART 

81.3M 

62.  9M 

72, IM 

2.6 

51 

16 

5 

0 

0 

0 

1,23 

26 

.0 

0 

6 

1 

1 

TAMIAMI   TRAIL   ^0  MI  BEND 

8  3  .  7M 

59. CM 

71  .4M 

0 

0 

0 

1.17 

.0 

0 

1 

1 

1 

T  A  UP  DM  T  PD 

68.5 

74,5 

2.4 

87 

58 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

2.26 

.59 

2.15 

26 

.0 

3 

1 

1 

TITUSVILLE  2  W 

eo',3 

56,2 

67.8 

2.8 

89 

29 

42 

7 

39 

0 

0 

0 

0 

3.42 

1.35 

2.32 

26 

.0 

I 

3 

2 

1 

VERO  BEACH  CAA  AP 

78.6 

60,5 

69,6 

87 

29 

471  3 

20 

0 

0 

0 

0 

1.39 

.65 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

WAUCHULA  2  NW 

81.  8M 

53, 9M 

67, 9M 

4. 'J 

88 

4 

40 

17 

30|  0 

0 

0 

0 

1.16 

- 

.72 

.85 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

WEST  PALM  BEACH 

78.9 

63,5 

71.2 

2.2 

88 

14 

50 

16 

6:  0 

0 

0 

0 

1.88 

2.13 

1.38 

26 

,0 

0 

3 

1 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

81.2 

62,7 

72,0 

1.0 

90 

14 

51 

16 

8 

1 

0 

0 

0 

1,86 

2,15 

,93 

25 

,0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

70,9 

1,58 

,0 

STATE 

68,0 

1.9 

2,14 

_ 

.87 

.0 

t   DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


APALACHICOLA  NB  CITY  R 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BAY  LAKE 

PELLE  GLADE  EXP  STA 
BELLE  GLADE  MRCN  GATE  4 

erG  CYPRESS  iNO  res 

BIG  PINE  KEY  INN 
BLOUNTSTOWN   2  E 

BONITA   SPRINGS  2  ESE 
BRAOENTON 

BROOttSVlLLE  CHIN  MiLL 
BROOKSVILLE  NURSERY  1 
BHOOKSVILLE  NURSERY  2 

BUSHNELL  ?  E 
CAMP  RLANDING 
CANTONMENT 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

CARRABELLE 
CARYVILLE 
CEDAR  KEY 
CHATTAHOOCHEE 
CHIPLEY  3  E 

CLEARWATER 
CLERMONT  ft  S 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 

COMPA<;S  LAKE 
CRESCENT  CITY  2  SW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAN  I A   5  W 

DAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

DRY  TORTUGAS 

EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 
FERNANDINA  BEACH 

FORT  LAUDERDALE 
FORT  LAUDERDALE  BAHIA  MA 
FORT  MYERS  WB  AP  I 
FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UNIV 

GLEN  SAINT  MARY 
HART  LAKE 
HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

HOMESTEAD  EXP  STA 

HYPOLUXO 

INVERNESS 

I SLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  I 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY  I 
JASPER   10  E 
KENDALL  2  E 

KEY  WEST  WR  AIRPORT  I 
KEY  WEST  WB  CITY  1 
K  ISSIMMEE 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  I 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TRAFFORD 

LONGBOAT  KEY 

LOXAMATCHEE 

MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
MARIANNA   CAA  AP 

MARIANNA    INO  SCHOOL 
MAYO  *  NW 
MELBOURNE  WB  AP 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI  BEACH 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MIAMI    WB  CITY 

MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

NT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  A  N 

NICEVILLE 
NITTAW  1  S 
OCALA 

OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  9  H 

OKEECHOBEE  MRCN  GATE  6 
ORANGE  SPRINGS   I  E 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PALATKA 

PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
PETERS 
PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

PUNTA  GOROA 

OUINCY  EXP  STATION 

RAIFORO  ST  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  AUGUSTINE  BfACH 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 


*.97 
3.22 
l»50 


1*61 
1«66 
3»21 


•  91 

1*21 
2.87 
1(97 


1*99 

2*06 
?«*7 
1.72 
1*26 
1*03 


•  25 

1(66 
1.25 
3.24 
1.84 
2.A7 

3.75 


4.86 
•  90 
1  .84 
U81 


13     14  15 


1.22 
1*15 
1.50 
•  92 
1.61 

.35 


1.12 

j  .36 
1.03  .04 


1.09 
i  1.02 

;  1*07 

I  1.40 


!  1.50 
I  t95 


l.*5 

•  42 

•  62 


16     17  18 


22     23     24     25     26  27 


1.06 
1.10 


•  78  T 
1.82  ,0i 


28    29  30 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Contiiiued 


Station 

•3 

Day  of  month 

i2 

1   1  2  3 

4 

5  1  6 

7  1  8 

9 

10  1  11  I  12 

13 J 

14  1  15 

16 

17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

$T  PFTERSBURG 
5*NF0R0 
SARASOTA 
SECOTAN 

1.70 
1.92 
•  «7 
2(96 

.23 

T 

•  44 

.15 

•  39 

.20 
.19 

T 

T 

.50 

•  15 
1^77 

.66 
.06 

.13 
.05 

•  50 

•  79 

•  30 

•  23 

U2S 

!o3 

•  02 

TALLAHASSEE  H8  AP 
TAMIAMI   TRL  «0  MI  BENO 
TAMPA  WB  AIRPORT  R 
TARPON  SPRINGS 
TAVERN lEft 

A«39 
1.17 
1.29 
1.27 
2.26 

.46 

T 
T 

.26 

•  10 

•  12 

T 

•  06 
.06 

1  .99 

•  22 
.59 

.05 

i«6e 

T 
T 

T 

T 

U17 
■  93 
•  50 

2^15 

TITUSVILLE   2  W 

VERO  BEACH  CAA  AP 

WAUCHULA  2  HV 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  MB  AP  R 

3.42 

1.16 
1.88 
1.86 

T 

•  01 

•  38 
T 

.72 
•  06 

.27 

.30 
.27 

T 

T  T 

.65 

.30 
.20 
•  93 

2.32 
.41 

•  85 
1^38 

•  66 

T 

MINTER  HAVEN 

•  46 

.01 

•  38 

.07 

I 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Tabl»  5 


Station 

Day  Oi  Month 

d 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

U 

15 

IE 

17  1 

1 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

1 

24 

ZS 

2S 

'  

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

APALACNICSLA  MB  CITY 

MAX 

73 

79 

70 

67 

69 

64 

73 

70 

72 

74 

74 

73 

70 

68 

63 

68 

68 

73 

73 

70 

79 

74 

74 

73 

76 

74 

74 

78 

84 

72 1 

2 

MIN 

62 

59 

55 

60 

50 

47 

50 

54 

54 

57 

60 

64 

61 

55 

48 

48 

49 

53 

54 

59 

61 

61 

65 

67 

67 

61 

58 

58 

63 

61 

57 

4 

ARCAOI* 

MAX 

as 

83 

84 

90 

80 

70 

75 

81 

83 

82 

82 

87 

87 

89 

74 

75 

77 

81 

82 

80 

86 

85 

86 

87 

87 

77 

78 

80 

85 

82 

2 

MIN 

58 

63 

61 

62 

60 

45 

47 

50 

51 

54 

51 

64 

63 

47 

45 

44 

49 

54 

56 

60 

60 

59 

65 

6 1 

57 

55 

55 

62 

55 

7 

AVON  PARK 

MAX 

83 

86 

87 

88 

88 

74 

76 

80 

83 

84 

81 

84 

86 

84 

75 

71 

76 

81 

83 

81 

85 

86 

89 

85 

86 

75 

78 

82 

86 

82 

3 

MIN 

62 

65 

60 

59 

50 

56 

58 

59 

66 

67 

55 

48 

51 

62 

61 

66 

66 

58 

61 

57 

5 

BARTON 

MAX 

82 

85 

83 

88 

82 

70 

76 

80 

82 

84 

83 

84 

84 

81 

72 

68 

74 

81 

82 

81 

86 

86 

88 

87 

88 

81 

79 

82 

87 

81 

7 

MIN 

60 

50 

56 

62 

56 

55 

51 

59 

59 

59 

60 

55 

8 

BELLE  GLAOe  EXP  STA 

MAX 

78 

82 

81 

84 

84 

82 

63 

68 

75 

78 

78 

79 

80 

82 

84 

74 

58 

76 

76 

80 

78 

79 

80 

60 

82 

86 

74 

75 

80 

84 

78 

3 

MIN 

59 

60 

61 

" 

59 

48 

47 

50 

59 

70 

91 

47 

61 

64 

64 

57 

53 

50 

58 

55 

3 

BI6  CrPRESS   IND  RES 

MAX 

87 

81 

74 

74 

82 

83 

83 

83 

86 

88 

86 

78 

73 

78 

83 

86 

83 

89 

87 

89 

89 

89 

80 

80 

81 

86 

83 

1 

MIN 

61 

50 

50 

59 

56 

62 

55 

55 

65 

59 

53 

54 

61 

55 

3 

Sie  PINE  KEV  INN 

MAX 

86 

86 

86 

88 

86 

82 

76 

80 

81 

83 

83 

89 

88 

86 

80 

74 

78 

82 

83 

84 

86 

86 

85 

87 

85 

79 

81 

81 

82 

83 

0 

MIN 

65 

69 

62 

63 

65 

68 

70 

70 

'* 

65 

53 

60 

54 

58 

69 

70 

70 

70 

68 

57 

68 

53 

59 

68 

67 

5 

BLOUNTSTOWN  2  E 

MAX 

72 

78 

77 

78 

72 

63 

67 

71 

79 

85 

83 

89 

86 

79 

59 

54 

69 

75 

82 

81 

81 

87 

83 

80 

76 

84 

72 

78 

83 

77 

6 

MIN 

62 

60 

50 

60 

60 

40 

52 

55 

60 

64 

51 

54 

54 

54 

52 

■  2 

BRAOENTON 

MAX 

80 

77 

82 

82 

77 

68 

71 

78 

80 

82 

81 

83 

81 

75 

69 

67 

73 

80 

82 

80 

83 

85 

85 

83 

83 

82 

75 

79 

82 

79 

0 

MIN 

" 

6A 

48 

53 

67 

65 

61 

50 

44 

52 

58 

60 

60 

6 1 

6S 

65 

65 

63 

66 

6  3 

57 

59 

>2 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

78 

82 

80 

86 

76 

65 

72 

77 

83 

82 

80 

82 

77 

73 

66 

64 

72 

79 

80 

78 

81 

84 

84 

81 

82 

76 

73 

77 

80 

77 

e 

MIN 

62 

56 

66 

60 

48 

58 

60 

58 

65 

53 

50 

43 

50 

50 

58 

60 

61 

57 

67 

65 

52 

51 

57 

5 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

80 

86 

83 

88 

78 

68 

75 

80 

84 

85 

83 

84 

79. 

75 

69 

68 

75 

80 

81 

84 

87 

90 

85 

88 

79 

76 

80 

86 

84 

80 

7 

MIN 

61 

58 

59 

60 

39 

44 

51 

56 

54 

60 

51 

49 

40 

*^ 

11 

50 

58 

55 

56 

56 

53 

■  3 

CAMP  BLANDING 

MAX 

78 

79 

84 

80 

85 

74 

65 

71 

79 

85 

85 

86 

81 

72 

74 

67 

68 

71 

75 

81 

79 

83 

85 

85 

82 

85 

SO 

74 

77 

78 

■  6 

MIN 

58 

63 

49 

53 

*^ 

42 

55 

56 

60 

52 

46 

43 

43 

48 

48 

53 

61 

57 

62 

50 

55 

52 

.7 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

82 

81 

84 

84 

85 

78 

84 

79 

81 

80 

81 

81 

85 

84 

77 

72 

78 

81 

81 

81 

82 

82 

82 

82 

84 

83 

79 

78 

79 

80 

81 

0 

MIN 

68 

* 

61 

58 

" 

50 

" 

56 

70 

74 

56 

60 

59 

>8 

CAPTIVA 

MAX 

82 

81 

84 

83 

78 

69 

74 

81 

84 

85 

83 

83 

82 

78 

72 

70 

75 

80 

83 

81 

85 

86 

R6 

83 

81 

78 

77 

79 

79 

79 

80 

0 

MIN 

68 

71 

67 

68 

62 

59 

57 

59 

61 

64 

63 

70 

71 

64 

56 

51 

61 

54 

64 

58 

66 

68 

58 

69 

70 

54 

il 

CARRABELLE 

MAX 

76 

83 

76 

73 

70 

69 

73 

73 

75 

78 

79 

T7 

73 

59 

70 

73 

73 

78 

76 

77 

79 

79 

78 

74 

79 

81 

80 

86 

93 

SO 

76 

7 

MIN 

60 

48 

42 

* 

54 

60 

54 

44 

37 

42 

52 

59 

55 

51 

>5 

CEDAR  KEY 

MAX 

as 

80 

80 

78 

74 

74 

75 

77 

79 

79 

79 

76 

72 

68 

70 

71 

78 

80 

78 

80 

82 

83 

75 

11 

78 

80 

81 

80 

87 

77 

7 

MIN 

57 

^' 

56 

* 

54 

46 

48 

49 

58 

61 

62 

65 

58 

60 

49 

63 

58 

■  3 

CHIPLET   3  E 

MAX 

80 

eo 

76 

75 

68 

66 

70 

80 

84 

82 

84 

81 

78 

77 

65 

68 

74 

78 

SO 

82 

S3 

85 

81 

SI 

82 

79 

74 

82 

88 

87 

78 

3 

MIN 

58 

60 

48 

49 

49 

36 

49 

60 

61 

49 

49 

52 

51 

iS 

CLEARXATER 

MAX 

79 

75 

82 

82 

73 

65 

73 

78 

77 

82 

80 

85 

79 

74 

70 

68 

72 

77 

81 

80 

82 

B5 

83 

80 

79 

76 

73 

75 

77 

84 

77 

5 

MIN 

61 

59 

61 

62 

68 

64 

61 

56 

61 

|4 

CLERMONT  6  S 

MAX{ 

81 

87 

85 

89 

81 

70 

77 

80 

85 

86 

81 

82 

81 

79 

73 

71 

76 

82 

82 

81 

84 

85 

89 

85 

90 

80 

78 

82 

8S 

85 

81 

9 

MIN 

61 

58 

53 

63 

62 

50 

44 

49 

54 

58 

62 

54 

46 

46 

46 

50 

6^ 

62 

61 

65 

60 

60 

59 

59 

56 

■  1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

81 

86 

82 

83 

90 

89 

66 

71 

76 

80 

80 

81 

85 

89 

86 

76 

71 

75 

78 

80 

79 

S3 

83 

85 

89 

84 

77 

80 

81 

87 

81 

>1 

MIN 

62 

66 

59 

** 

61 

58 

56 

48 

50 

50 

59 

63 

64 

70 

53 

64 

60 

•  0 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

81 

82 

88 

82 

83 

86 

72 

75 

76 

78 

81 

79 

81 

89 

89 

82 

75 

79 

80 

80 

80 

82 

82 

83 

S3 

85 

73 

82 

83 

87 

81 

■  1 

MIN 

70 

69 

6 1 

67 

63 

56 

54 

52 

54 

59 

70 

69 

73 

75 

5  9 

50 

45 

57 

70 

70 

70 

61 

55 

62 

62 

■  7 

COMPASS  LAKE 

MAX 

80 

78 

76 

75 

66 

67 

70 

81 

85 

82 

83 

80 

79 

72 

65 

68 

73 

80 

81 

82 

79 

86 

82 

80 

85 

74 

77 

82 

90 

86 

78 

2 

MIN 

60 

59 

46 

46 

49 

41 

44 

47 

53 

56 

60 

48 

42 

42 

50 

49 

1 

CRESCENT  CTY  2  SM 

MAX 

80 

89 

78 

88 

82 

70 

77 

76 

82 

85 

81 

99 

78 

81 

74 

71 

75 

79 

77 

81 

81 

82 

83 

91 

83 

79 

83 

90 

84 

80 

9 

MIN 

60 

60 

61 

40 

62 

62 

48 

11 

60 

57 

53 

.5 

CRESTVIEW  CAA  AP 

MAX 

82 

76 

78 

69 

62 

67 

73 

81 

82 

80 

83 

81 

80 

56 

65 

70 

75 

81 

79 

82 

82 

84 

81 

80 

83 

74 

78 

84 

90 

88 

77 

9 

MIN 

59 

56 

49 

44 

35 

39 

48 

49 

60 

57 

52 

58 

51 

4 

CROSS  CITT  CAA  AP 

MAX 

74 

85 

81 

82 

68 

66 

72 

81 

86 

87 

89 

86 

79 

68 

55 

68 

75 

80 

83 

81 

86 

87 

84 

78 

84 

77 

74 

SO 

85 

85 

78 

9 

MIN 

57 

50 

7 

OAYTONA  BEACH 

MAX 

77 

80 

79 

78 

82 

73 

67 

69 

71 

77 

78 

76 

7» 

82 

80 

76 

66 

70 

75 

80 

75 

78 

SO 

80 

80 

88 

80 

78 

79 

89 

77 

4 

MIN 

62 

60 

53 

62 

62 

46 

*^ 

58 

59 

65 

63 

50 

67 

59 

55 

60 

61 

57 

5 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

82 

82 

75 

84 

80 

67 

68 

72 

79 

79 

75 

79 

60 

79 

73 

64 

68 

75 

76 

77 

79 

80 

80 

80 

86 

79 

77 

80 

88 

75 

77 

3 

MIN 

60 

60 

57 

65 

55 

45 

43 

43 

46 

53 

55 

54 

63 

55 

48 

42 

6 1 

67 

57 

54 

3 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

8<> 

78 

80 

73 

68 

69 

75 

85 

86 

83 

86 

83 

80 

77 

67 

78 

83 

84 

85 

87 

87 

85 

82 

85 

75 

78 

85 

92 

91 

80 

8 

MIN 

59 

60 

49 

47 

42 

51 

5 1 

54 

60 

63 

*' 

** 

43 

50 

56 

50 

65 

54 

61 

58 

53 

0 

OE  LAND 

MAX 

79 

79 

85 

78 

87 

79 

67 

74 

77 

82 

83 

76 

81 

79 

78 

71 

67 

72 

78 

79 

77 

80 

82 

85 

81 

85 

80 

77 

80 

88 

78 

9 

MIN 

58 

59 

*^ 

61 

62 

43 

40 

45 

54 

56 

98 

63 

63 

50 

60 

54 

8 

DRY  T0RTU6AS 

MAX 

80 

83 

78 

81 

84 

71 

70 

75 

77 

79 

80 

79 

82 

80 

76 

71 

71 

76 

78 

79 

79 

80 

79 

83 

81 

77 

79 

]l 

81 

79 

78 

2 

MIN 

" 

70 

64 

64 

6i 

68 

70 

67 

69 

" 

70 

69 

3 

EUSTIS  2  S 

MAX 

85 

87 

82 

90 

81 

73 

74 

80 

82 

84 

80 

84 

80 

78 

71 

69 

73 

79 

81 

80 

82 

84 

89 

87 

90 

83 

79 

81 

90 

8 1 

81 

3 

MIN 

60 

60 

63 

63 

49 

51 

50 

59 

99 

54 

53 

5  3 

62 

57 

4 

EVERGLADES 

MAX 

83 

BA 

87 

85 

85 

75 

75 

82 

83 

85 

85 

84 

85 

84 

82 

81 

80 

83 

85 

87 

87 

88 

90 

88 

87 

85 

78 

79 

81 

85 

83 

6 

MIN 

63 

62 

62 

66 

64 

59 

50 

62 

61 

69 

62 

59 

51 

59 

9 

FEDERAL  POINT 

MAX 

79 

86 

78 

87 

77 

68 

72 

79 

84 

83 

83 

81 

77 

75 

70 

67 

72 

78 

81 

79 

80 

83 

86 

83 

87 

80 

78 

72 

86 

80 

79. 

0 

MIN 

60 

59 

56 

57 

62 

47 

41 

41 

52 

54 

53 

60 

53 

48 

37 

61 

54 

2 

FELLSNERE 

MAX 

83 

85 

82 

88 

85 

84 

73 

78 

79 

81 

81 

82 

87 

86 

79 

71 

75 

78 

80 

82 

84 

83 

84 

85 

87 

87 

80 

84 

89 

65 

82 

3 

MIN 

6J 

6* 

62 

66 

62 

53 

46 

58 

62 

68 

68 

62 

58 

0 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

75 

83 

77 

79 

76 

72 

74 

79 

85 

78 

81 

77 

73 

77 

79 

65 

76 

80 

81 

78 

81 

79 

78 

77 

86 

76 

75 

80 

88 

79 

9 

MIN 

53 

61 

60 

59 

57 

1 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

83 

85 

87 

85 

S« 

82 

75 

79 

80 

83 

83 

83 

86 

90 

84 

74 

78 

82 

82 

83 

84 

84 

84 

84 

85 

75 

83 

84 

88 

84 

82 

9 

MIN 

70 

67 

60 

71 

62 

54 

53 

51 

52 

69 

69 

68 

73 

74 

51 

45 

47 

57 

55 

69 

69 

69 

72 

71 

66 

64 

59 

55 

55 

60 

62 

2 

FORT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

MAX 

80 

82 

83 

83 

85 

85 

70 

75 

75 

79 

77 

79 

79 

89 

89 

78 

75 

76 

78 

87 

82 

79 

82 

63 

80 

80 

77 

79 

82 

80 

80 

1 

MIN 

72 

70 

63 

63 

66 

58 

55 

59 

65 

68 

70 

71 

71 

75 

97 

50 

52 

60 

70 

71 

72 

71 

73 

72 

71 

65 

62 

50 

58 

61 

65 

0 

FO«T   MYERS   KB  AP 

MAX 

■4 

8A 

86 

86 

82 

70 

75 

81 

82 

84 

83 

85 

86 

81 

75 

71 

78 

86 

84 

80 

86 

86 

88 

87 

85 

77 

78 

81 

83 

86 

82  • 

0 

MIN 

62 

65 

62 

63 

61 

55 

49 

47 

51 

55 

61 

98 

66 

58 

59 

51 

49 

54 

55 

56 

60 

58 

63 

59 

56 

63 

52 

51 

59 

64 

58 

4 

FO«T  PIERCE 

MAX 

78 

84 

78 

80 

83 

81 

65 

7« 

75 

78 

79 

78 

79 

82 

85 

74 

70 

73 

76 

77 

77 

79 

80 

79 

82 

86 

74 

78 

81 

85 

78 

2 

MIN 

65 

65 

62 

65 

62 

54 

46 

45 

48 

96 

68 

69 

69 

68 

57 

47 

49 

56 

60 

62 

67 

57 

53 

68 

66 

54 

59 

55 

61 

59« 

9 
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Table  S  - Continued 


Day  Of  Month  g> 


btahon 

1  1  2 

3 

4 

5 

s 

1 

7  8 

9. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

'  19  1 

20 

21 

22 

23 

1 

2S 

26 

1 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SAINESVILLE  UNIV 

MAX 

81 

77 

85 

81 

75 

•7 

74 

80 

tT 

8* 

87 

89 

72 

72 

1  ' 

t  70 

68 

76 

1  ' 

80 

B4 

79 

85 

SB 

87 

81 

84 

SO 

75 

79 

87 

80(0 

MIN 

61 

61 

52 

58 

60 

40 

41 

43 

92 

97 

58 

58 

63 

62 

45 

40 

45 

46 

52 

55 

57 

60 

59 

65 

67 

62 

56 

55 

59 

59 

55.0 

6LEN   SAINT  MARY 

MAX 

7* 

84 

82 

85 

79 

66 

72 

80 

85 

89 

86 

82 

79 

74 

73 

69 

75 

79 

82 

80 

84 

85 

84 

83 

85 

83 

79 

77 

88 

82 

80.1 

MIN 

60 

61 

41 

49 

60 

36 

35 

34 

45 

51 

53 

51 

65 

59 

41 

37 

39 

38 

43 

45 

49 

51 

51 

61 

65 

62 

55 

52 

54 

52 

49«e 

HIALEAH 

MAX 

79 

81 

85 

85 

81 

88 

76 

75 

75 

77 

SO 

84 

80 

81 

82 

72 

81 

81 

85 

MIN 

67 

69 

62 

67 

67 

53 

33 

54 

59 

69 

62 

55 

48 

42 

55 

57 

66 

69 

69 

72 

69 

62 

71 

60 

59 

51 

60 

60  ■7 

HI«H  SMilNGS 

MAX 

80 

83 

81 

86 

76 

71 

72 

81 

86 

85 

87 

85 

82 

77 

72 

74 

7S 

SI 

83 

83 

84 

86 

87 

82 

85 

81 

80 

79 

88 

87 

81  .3 

MIN 

61 

54 

45 

52 

61 

38 

40 

37 

49 

57 

58 

55 

60 

61 

45 

46 

45 

47 

47 

50 

50 

" 

56 

63 

66 

63 

56 

59 

58 

HILLIARO 

MAX 

77 

82 

77 

85 

72 

65 

70 

78 

84 

82 

84 

SO 

72 

72 

67 

67 

72 

70 

82 

80 

82 

84 

82 

80 

85 

80 

72 

77 

87 

81 

77.6 

MIN 

61 

62 

44 

46 

60 

39 

38 

39 

52 

52 

54 

52 

61 

61 

44 

4  1 

41 

40 

44 

48 

50 

52 

53 

64 

65 

61 

56 

53 

59 

51.5 

HOMESTEAD  EX»  STA 

MAX 

80 

84 

81 

81 

87 

86 

77 

81 

83 

85 

81 

83 

85 

90 

91 

eo 

83 

84 

85 

82 

85 

85 

84 

86 

87 

85 

84 

84 

86 

89 

84.1 

MIN 

65 

66 

57 

59 

59 

57 

54 

49 

50 

52 

64 

56 

70 

73 

56 

49 

45 

55 

54 

53 

65 

57 

70 

61 

63 

62 

59 

54 

47 

6  1 

MYPOLUXO 

MAX 

82 

85 

83 

83 

87 

S3 

85 

79 

81 

84 

81 

81 

82 

81 

80 

75 

78 

82 

82 

82 

84 

84 

83 

83 

83 

77 

84 

85 

90 

86 

82.5 

MIN 

71 

67 

62 

73 

63 

58 

54 

48 

65 

69 

59 

70 

72 

74 

50 

40 

53 

58 

63 

62 

69 

69 

72 

72 

69 

66 

58 

55 

55 

62.6 

INVERNESS 

MAX 

82 

84 

86 

88 

86 

78 

78 

80 

84 

85 

85 

84 

82 

73 

70 

68 

78 

8? 

84 

82 

84 

86 

88 

86 

86 

79 

79 

80 

85 

84 

81.9 

MIN 

58 

60 

54 

60 

52 

44 

45 

42 

48 

54 

58 

58 

66 

62 

52 

41 

45 

44 

51 

52 

55 

60 

61 

66 

67 

66 

57 

58 

61 

JACKSONVILLE   HB  AP 

MAX 

79 

83 

77 

85 

75 

66 

70 

77 

84 

82 

81 

81 

74 

68 

66 

71 

SO 

82 

80 

82 

S2 

82 

83 

86 

81 

75 

77 

88 

81 

78.4 

MIN 

63 

60 

50 

58 

51 

42 

41 

56 

57 

56 

59 

62 

55 

47 

43 

45 

43 

51 

53 

51 

54 

60 

67 

68 

64 

58 

57 

62 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

77 

84 

70 

76 

75 

66 

66 

70 

78 

75 

76 

77 

75 

75 

68 

62 

70 

74 

75 

73 

75 

77 

78 

77 

86 

78 

85 

75 

72 

74 

74.6 

MIN 

63 

62 

51 

50 

62 

42 

43 

45 

52 

52 

58 

56 

63 

67 

47 

44 

48 

46 

51 

52 

52 

56 

61 

64 

66 

64 

58 

56 

60 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

77 

S3 

78 

81 

74 

65 

71 

76 

85 

81 

81 

80 

72 

74 

67 

66 

68 

79 

90 

78 

80 

80 

84 

80 

84 

80 

72 

75 

97 

78 

77.3 

MIN 

66 

65 

54 

61 

64 

44 

46 

49 

58 

62 

61 

63 

63 

57 

48 

45 

48 

51 

58 

56 

58 

64 

65 

67 

68 

64 

59 

58 

63 

JASPER  10  E 

MAX 

75 

80 

78 

84 

70 

65 

70 

80 

85 

84 

85 

80 

78 

75 

66 

69 

74 

76 

81 

81 

81 

85 

82 

79 

85 

85 

75 

77 

89 

60 

78.4 

MIN 

60 

60 

45 

46 

56 

37 

38 

39 

45 

50 

52 

52 

59 

53 

40 

40 

41 

41 

45 

48 

50 

52 

54 

60 

60 

61 

54 

51 

55 

KEY  WEST  WB  AIRMMtT 

MAX 

84 

81 

82 

85 

85 

72 

72 

76 

78 

78 

79 

SO 

84 

82 

77 

71 

75 

79 

79 

79 

81 

81 

82 

85 

83 

77 

79 

79 

79 

81 

79.6 

MIN 

74 

72 

71 

70 

72 

64 

62 

64 

66 

67 

68 

72 

75 

71 

66 

64 

62 

66 

68 

69 

72 

69 

71 

74 

71 

67 

70 

69 

68 

7  \ 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

8S 

86 

83 

86 

S5 

73 

73 

79 

82 

82 

81 

85 

83 

87 

77 

73 

75 

82 

83 

84 

95 

85 

85 

87 

83 

78 

81 

81 

83 

83 

81.9 

MIN 

73 

74 

72 

72 

70 

66 

63 

65 

67 

69 

70 

71 

76 

72 

68 

66 

63 

67 

70 

70 

73 

71 

73 

73 

71 

69 

71 

70 

70 

7  1 

69  .9 

KISSIMMEE 

MAX 

83 

87 

84 

86 

81 

69 

75 

80 

84 

84 

79 

82 

83 

84 

75 

72 

77 

81 

82 

79 

84 

84 

87 

81 

90 

75 

79 

81 

82 

80 

81.1 

MIN 

61 

Al 

55 

62 

60 

48 

45 

44 

48 

53 

58 

56 

64 

64 

52 

43 

45 

49 

48 

50 

53 

58 

58 

63 

68 

62 

58 

57 

59 

55.5 

LA  BELLE 

MAX 

8* 

88 

89 

89 

83 

72 

78 

81 

83 

85 

84 

88 

88 

85 

78 

75 

81 

84 

85 

81 

88 

87 

89 

88 

88 

78 

SO 

82 

86 

89 

83.9 

MIN 

58 

63 

60 

62 

58 

54 

45 

42 

47 

50 

52 

55 

66 

69 

53 

45 

44 

50 

52 

52 

56 

55 

63 

56 

66 

65 

64 

64 

55 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

82 

85 

84 

87 

82 

78 

75 

79 

82 

82 

79 

82 

82 

78 

71 

67 

77 

80 

81 

78 

82 

83 

83 

83 

86 

79 

77 

78 

84 

85 

80.4 

MIN 

63 

60 

52 

61 

62 

49 

44 

45 

48 

53 

59 

59 

63 

66 

54 

45 

45 

49 

50 

50 

52 

58 

59 

65 

68 

66 

60 

59 

61 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

7S 

82 

80 

SS 

74 

68 

72 

80 

85 

84 

85 

82 

78 

74 

88 

69 

77 

78 

81 

79 

82 

85 

85 

83 

87 

79 

76 

79 

88 

83 

79.4 

MIN 

61 

63 

48 

55 

55 

38 

38 

40 

46 

54 

55 

56 

63 

60 

43 

40 

44 

42 

44 

48 

51 

54 

55 

61 

66 

62 

55 

55 

55 

65 

52.1 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

80 

81 

85 

82 

87 

79 

65 

72 

78 

81 

81 

78 

81 

Si 

79 

70 

68 

74 

79 

80 

77 

S3 

83 

87 

81 

87 

77 

75 

79 

87 

79.4 

MIN 

59 

59 

57 

62 

62 

48 

45 

42 

48 

53 

57 

54 

60 

65 

94 

46 

47 

46 

50 

5? 

53 

58 

58 

64 

66 

65 

60 

58 

61 

56 

55.6 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

77 

82 

80 

85 

73 

66 

71 

76 

79 

80 

79 

81 

81 

76 

67 

65 

71 

77 

78 

77 

91 

81 

84 

81 

84 

77 

74 

78 

84 

81 

77.6 

MIN 

64 

64 

61 

64 

56 

49 

51 

53 

57 

58 

62 

61 

64 

59 

54 

47 

52 

55 

58 

55 

60 

63 

63 

65 

68 

63 

60 

60 

58 

63 

69.0 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

86 

87 

87 

90 

84 

72 

76 

80 

84 

84 

83 

86 

89 

86 

76 

74 

78 

83 

84 

82 

86 

86 

87 

87 

87 

75 

78 

82 

87 

87 

83.1 

MIN 

61 

65 

62 

65 

59 

54 

50 

51 

58 

56 

66 

69 

59 

50 

46 

54 

53 

5? 

55 

59 

62 

56 

66 

65 

61 

60 

57 

63 

57  .5 

LOXAHATCHEE 

MAX 

82 

80 

80 

82 

85 

65 

75 

80 

81 

81 

84 

84 

86 

89 

76 

72 

79 

82 

83 

82 

86 

84 

85 

86 

86 

73 

81 

83 

87 

81.3 

MIN 

62 

62 

57 

56 

58 

47 

49 

51 

53 

57 

72 

48 

48 

50 

52 

50 

51 

54 

56 

59 

56 

57 

65 

58 

54 

54 

56 

54.8 

MADISON 

MAX 

77 

79 

79 

82 

69 

67 

71 

79 

85 

84 

86 

84 

78 

71 

65 

68 

74 

79 

85 

81 

85 

88 

86 

78 

84 

79 

71 

79 

79 

84 

78.5 

MIN 

61 

48 

54 

50 

38 

52 

54 

58 

60 

60 

56 

43 

41 

45 

48 

51 

55 

57 

58 

59 

64 

64 

62 

55 

55 

58 

6  7 

53.7 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

82 

84 

84 

84 

84 

86 

70 

75 

78 

81 

82 

82 

84 

S3 

84 

78 

72 

77 

81 

82 

83 

85 

85 

84 

85 

84 

78 

81 

80 

82 

81.3 

MIN 

70 

72 

71 

73 

70 

65 

66 

68 

69 

69 

73 

75 

68 

62 

59 

63 

66 

68 

70 

69 

70 

71 

69 

74 

67 

68 

67 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

80 

75 

77 

69 

62 

66 

71 

80 

S3 

81 

84 

79 

80 

68 

62 

67 

74 

79 

80 

82 

84 

83 

81 

76 

82 

74 

73 

82 

90 

86 

77.0 

MIN 

59 

47 

49 

42 

36 

49 

51 

55 

60 

61 

50 

44 

40 

41 

46 

46 

53 

53 

55 

59 

64 

62 

59 

54 

53 

59 

5  3 

91.1 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

MAX 

80 

80 

78 

74 

66 

60 

69 

80 

85 

81 

84 

82 

79 

76 

64 

68 

78 

82 

80 

80 

86 

37 

80 

80 

81 

77 

74 

84 

77.7 

MIN 

60 

61 

46 

46 

48 

34 

49 

50 

55 

5S 

62 

52 

38 

40 

42 

42 

40 

39 

50 

55 

55 

66 

62 

58 

52 

52 

55 

MAYO   5  NW 

MAX 

7* 

81 

81 

81 

70 

68 

72 

80 

84 

84 

88 

86 

77 

73 

68 

69 

73 

79 

83 

80 

85 

88 

85 

78 

84 

81 

75 

81 

90 

83 

79.4 

MIN 

62 

4« 

51 

57 

40 

40 

47 

50 

56 

57 

61 

58 

44 

42 

42 

42 

47 

50 

51 

53 

54 

64 

64 

63 

55 

57 

58 

52  .3 

MELBOURNE  WB  AP 

MAX 

84 

78 

79 

82 

81 

67 

69 

71 

76 

78 

78 

80 

86 

85 

73 

68 

72 

75 

77 

77 

79 

80 

80 

82 

86 

73 

79 

81 

88 

77 

78.1 

61 

67 

59 

52 

50 

52 

59 

63 

63 

65 

59 

54 

46 

52 

58 

56 

59 

57 

69 

70 

63 

67 

67 

57 

57 

59 

59 

99*2 

MERftITT  ISLAND 

MAX 

SO 

80 

80 

82 

80 

73 

70 

77 

78 

82 

77 

80 

84 

S3 

75 

69 

72 

77 

73 

78 

81 

81 

81 

75 

76 

76 

77 

80 

87 

87 

76.4 

MIN 

67 

64 

61 

64 

55 

50 

52 

47 

52 

62 

60 

60 

62 

63 

56 

48 

52 

53 

55 

56 

58 

67 

66 

66 

67 

66 

6? 

59 

62 

63 

99.2 

MIAMI  BEACH 

MAX 

78 

86 

83 

80 

85 

82 

73 

71 

75 

77 

76 

80 

89 

85 

78 

75 

77 

76 

76 

78 

77 

78 

79 

81 

77 

li 

83 

85 

87 

70.9 

MIN 

73 

73 

67 

75 

71 

60 

70 

71 

71 

72 

74 

75 

62 

55 

55 

61 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

74 

66 

65 

64 

65 

67 

67.9 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MAX 

81 

87 

86 

83 

B9 

72 

76 

78 

79 

82 

81 

SO 

82 

89 

81 

74 

78 

*i 

80 

81 

82 

82 

81 

82 

83 

76 

82 

83 

88 

88 

81  .6 

MIN 

70 

69 

63 

73 

68 

58 

58 

69 

72 

65 

74 

65 

58 

51 

49 

58 

60 

70 

71 

70 

73 

72 

69 

66 

63 

61 

59 

6  1 

64.3 

MIAMI    WB  CITY 

MAX 

76 

85 

81 

SO 

84 

68 

69 

72 

73 

77 

76 

76 

78 

86 

77 

71 

72 

75 

75 

77 

78 

78 

77 

76 

79 

75 

79 

80 

64 

85 

77  .3 

64 

73 

68 

" 

68 

70 

71 

73 

67 

59 

51 

50 

59 

70 

70 

7  1 

71 

72 

72 

72 

65 

63 

62 

6  1 

6^ 

69.7 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

82 

76 

75 

71 

69 

68 

73 

86 

78 

78 

SO 

78 

78 

73 

65 

68 

75 

79 

77 

77 

79 

80 

77 

82 

60 

73 

79 

84 

85 

88 

77.1 

48 

51 

46 

14 

38 

49 

48 

53 

55 

60 

60 

45 

42 

41 

43 

43 

45 

57 

59 

56 

63 

64 

63 

56 

54 

48 

50 

5S 

91.9 

MONTICELLO 

MAX 

81 

79 

76 

79 

66 

66 

72 

79 

83 

89 

85 

78 

79 

69 

66 

68 

74 

79 

82 

80 

81 

84 

80 

70 

81 

79 

71 

82 

89 

85 

77.5 

52 

49 

51 

42 

37 

40 

45 

48 

52 

56 

58 

60 

50 

42 

40 

42 

44 

48 

51 

54 

54 

58 

62 

63 

59 

54 

55 

58 

55 

51  .4 

MBORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

80 

S3 

84 

S3 

87 

82 

66 

71 

76 

79 

80 

80 

84 

86 

84 

75 

71 

75 

78 

80 

78 

82 

82 

84 

89 

87 

11 

79 

80 

85 

80.2 

58 

62 

60 

56 

49 

53 

59 

63 

63 

69 

51 

45 

42 

53 

53 

55 

63 

65 

68 

56 

58 

66 

58 

58 

53 

62 

57.2 

neUNTAIN  LAKE 

MAX 

82 

84 

84 

SS 

81 

73 

73 

77 

81 

82 

79 

82 

84 

83 

71 

67 

75 

80 

82 

79 

83 

84 

86 

S3 

84 

80 

78 

81 

84 

84 

SO  .6 

MIN 

62 

61 

56 

65 

62 

50  ' 

45 

45 

48 

53 

58 

58 

64 

66 

56 

46 

42 

48 

50 

49 

55 

60 

57 

64 

67 

67 

59 

59 

55 

58 

56.2 

MT  PLEASANT 

MAX 

80 

77 

71 

63 

65 

70 

80 

84 

82 

85 

79 

80 

77 

63 

67 

74 

80 

81 

82 

83 

84 

80 

75 

81 

76 

72 

80 

89 

85 

77.5 

MIN 

61 

60 

ZJi 

42 

45 

39 

4  1 

48 

46 

54 

53 

56 

60 

64 

64 

58 

54 

55 

59 

53 

92.1 

HAPLES 

MAX 

82 

SO 

82  < 

84 

80 

72 

75 

89 

83 

84 

82 

•4 

81 

80 

74 

70 

76 

82 

84 

80 

84  , 

89 

87 

84 

80 

77 

78 

78 

75 

80 

80.2 

MIN 

64 

71 

65  , 

66 

66 

60 

53 

49 

54 

58 

63 

"1 

67 

72 

65 

53 

49 

57  1 

57 

57 

60 

60 

65 

62  ! 

1 

68 

67 

68 

67 

67 

70 

62.0 

NEW  SMYRNA  BEACH   A  N 

MAX 

82 

81 

76 

85 

84 

73  i 

78 

75 

81 

SO 

76 

•1  1 

82 

81 

79 

70 

71 

75 

78 

77 

81 

82 

81 

81 

89 

78 

78 

82 

89 

82 

79.2 

MIN 

59 

5S 

61 

i 

62 

61 

47  j 

4« 

42 

47 

54 

55 

54 

62 

69 

49 

43 

53 

47 

50 

52 

54 

64 

60 

62 

67 

65 

60 

55 

60 

59 

99  .8 

S»«  r«r«r«oc«  M>t««  follo«lD(  Station  ladax. 
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DAILY  TEMPERATURES  ../.r.il' 

Tablo  5  ■  Conlinuod  


Day  Of  Month 


Station 

2 

3 

FaT 
*  1 

5 

- 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

: 

18 

19  ■ 

i 

20  ' 

_J 

22  1 

1 

; 
1 

24 



25  ' 

1 

26 

i 

27 

"7 
^8  < 

^9! 
1 

1 

30  j  31 

Aver 

1 

NICEVILLE 

MAX 

76 

77 

78 

78 

64 

65 

73 

75 

76 

78 

80 

75 

70 

69 

59 

60 

73 

77 

76 

78 

78 

79 

78 

78 

78 

75 

78 

83 

90 

75.0 

MIN 

59 

59 

43 

44 

48 

38 

35 

42 

44 

45 

53 

59 

60 

51 

41 

41 

42 

48 

42 

50 

52 

53 

59 

52 

55 

58 

54 

50 

53 

55 

50i2 

OCALA 

MAX 

80 

87 

84 

87 

80 

72 

75 

81 

86 

86 

84 

84 

80 

79 

69 

71 

75 

81 

83 

80 

85 

88 

88 

85 

86 

81 

76 

31 

88 

34 

81<4 

MIN 

62 

61 

53 

59 

62 

45 

44 

44 

48 

55 

68 

57 

64 

62 

48 

44 

47 

45 

54 

53 

55 

58 

61 

57 

67 

64 

53 

53 

61 

50 

55>8 

OCALA  AIRPODT 

MAX 

80 

90 

82 

87 

78 

S9 

76 

81 

86 

85 

85 

83 

7S 

76 

70 

70 

75 

81 

83 

79 

84 

87 

87 

85 

es 

80 

76 

82 

90 

83 

S1>1 

MIN 

57 

57 

45 

55 

58 

40 

37 

35 

42 

48 

53 

49 

63 

60 

45 

38 

42 

38 

43 

46 

50 

52 

54 

55 

66 

63 

56 

54 

59 

54 

60.8 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

76 

76 

81 

82 

81 

80 

66 

72 

76 

78 

80 

79 

77 

78 

82 

7? 

68 

74 

78 

76 

77 

80 

80 

30 

80 

81 

72 

78 

80 

84 

77.5 

MIN 

64 

67 

62 

68 

64 

55 

49 

50 

54 

58 

62 

60 

70 

69 

54 

48 

50 

54 

56 

57 

59 

60 

63 

62 

70 

65 

58 

60 

55 

62 

59.5 

ORLANDO   WATER  PLANT 

MAX 

81 

83 

85 

81 

89 

81 

67 

74 

78 

82 

83 

79 

80 

80 

80 

71 

69 

74 

78 

78 

79 

82 

82 

88 

35 

88 

78 

76 

30 

87 

79.9 

MIN 

61 

62 

59 

63 

63 

50 

48 

48 

52 

58 

60 

57 

63 

67 

53 

47 

49 

50 

53 

54 

56 

61 

61 

54 

6S 

67 

59 

50 

61 

61 

67.8 

ORLANOO  we  AIRPORT 

MAX 

82 

85 

81 

86 

81 

67 

74 

77 

81 

82 

78 

80 

81 

79 

71 

68 

73 

78 

78 

77 

81 

81 

33 

82 

86 

78 

77 

79 

87 

80 

79.1 

MIN 

60 

60 

59 

63 

57 

48 

48 

46 

50 

56 

59 

69 

61 

69 

52 

46 

48 

48 

51 

53 

55 

62 

50 

63 

68 

64 

61 

59 

61 

50 

56.5 

PALATKA 

MAX 

82 

87 

80 

89 

80 

70 

75 

79 

84 

86 

84 

82 

76 

76 

72 

70 

74 

80 

82 

79 

81 

85 

86 

84 

87 

83 

79 

80 

38 

84 

SO. 8 

MIN 

63 

59 

54 

60 

59 

43 

44 

43 

49 

52 

57 

60 

63 

61 

42 

43 

47 

45 

50 

53 

53 

59 

60 

66 

67 

54 

59 

56 

61 

59 

55.0 

PANAMA  CITY 

MAX 

78 

77 

78 

68 

67 

65 

70 

76 

77 

78 

81 

78 

77 

71 

66 

69 

76 

78 

78 

76 

81 

81 

79 

79 

81 

76 

78 

82 

35 

84 

76.3 

MIN 

60 

62 

53 

54 

52 

40 

44 

50 

53 

54 

55 

63 

62 

52 

49 

43 

45 

51 

51 

55 

56 

58 

61 

65 

67 

51 

57 

53 

64 

60 

56.2 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

79 

78 

72 

71 

65 

68 

71 

76 

76 

78 

78 

77 

76 

68 

69 

72 

71 

77 

74 

74 

78 

77 

77 

78 

81 

75 

82 

86 

93 

93 

76.3 

MIN 

63 

57 

53 

60 

48 

42 

46 

55 

54 

56 

60 

68 

60 

48 

46 

46 

4S 

50 

52 

62 

65 

62 

68 

67 

52 

58 

57 

56 

62 

63 

96.4 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

75 

76 

70 

70 

63 

67 

66 

74 

73 

75 

76 

75 

76 

67 

67 

70 

70 

74 

72 

72 

74 

74 

74 

78 

79 

74 

79 

86 

91 

87 

74.1 

MIN 

62 

68 

55 

60 

48 

45 

47 

56 

56 

62 

64 

69 

48 

46 

46 

49 

54 

54 

64 

55 

63 

58 

57 

52 

58 

56 

66 

63 

64 

67.0 

PLANT  CITY 

MAX 

81 

85 

83 

87 

82 

76 

75 

78 

82 

83 

82 

83 

83 

79 

74 

69 

73 

80 

31 

82 

83 

85 

88 

86 

87 

83 

80 

SO 

85 

82 

81.2 

MIN 

63 

58 

57 

63 

62 

49 

42 

44 

48 

53 

56 

57 

65 

65 

41 

42 

43 

44 

53 

54 

60 

58 

64 

69 

65 

60 

59 

54 

58 

65.4 

POMPANO  BEACH 

MAX 

8A 

86 

85 

85 

88 

81 

75 

77 

78 

81 

80 

82 

87 

89 

85 

77 

80 

81 

82 

81 

83 

82 

82 

85 

85 

77 

82 

83 

88 

86 

82.6 

MIN 

69 

67 

60 

69 

61 

56 

53 

52 

51 

68 

67 

66 

68 

70 

50 

42 

46 

56 

56 

67 

53 

70 

70 

66 

66 

53 

69 

54 

53 

60 

60.6 

PUNTA  GORDA 

MAX 

82 

88 

87 

86 

80 

74 

80 

34 

86 

88 

83 

87 

85 

84 

78 

77 

82 

86 

88 

80 

88 

89 

91 

85 

85 

79 

80 

83 

85 

SS 

83.9 

MIN 

62 

67 

62 

64 

61 

56 

50 

50 

52 

55 

59 

56 

65 

65 

61 

49 

49 

54 

56 

52 

59 

60 

61 

60 

65 

66 

66 

66 

64 

63 

59.2 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

73 

80 

77 

77 

75 

65 

65 

70 

80 

84 

84 

84 

79 

78 

68 

65 

68 

75 

80 

81 

79 

83 

84 

80 

74 

31 

77 

73 

81 

38 

76.9 

MIN 

61 

60 

48 

46 

51 

36 

39 

41 

46 

46 

57 

57 

60 

51 

41 

38 

44 

50 

46 

50 

51 

54 

59 

53 

62 

57 

54 

60 

58 

61  .4 

RAIFORO  ST  PRISON 

MAX 

77 

84 

81 

85 

77 

70 

72 

79 

84 

85 

84 

81 

80 

79 

70 

68 

72 

78 

81 

80 

82 

85 

86 

84 

85 

84 

76 

77 

88 

85 

30.0 

MIN 

62 

52 

44 

55 

60 

41 

38 

32 

45 

53 

54 

54 

61 

51 

45 

41 

43 

41 

46 

49 

50 

53 

55 

64 

65 

62 

56 

55 

55 

54 

51.5 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

84 

89 

87 

85 

86 

80 

78 

77 

78 

81 

80 

82 

83 

87 

85 

82 

ao 

81 

81 

83 

84 

83 

82 

83 

86 

80 

82 

84 

85 

87 

82.8 

MIN 

60 

66 

57 

63 

60 

56 

52 

46 

48 

53 

55 

57 

67 

73 

50 

45 

43 

52 

51 

56 

53 

54 

59 

60 

62 

64 

58 

56 

50 

56 

66.0 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

79 

84 

75 

83 

77 

68 

73 

82 

79 

81 

80 

80 

77 

72 

70 

71 

78 

78 

60 

80 

81 

32 

80 

86 

79 

88 

84 

78.8 

MIN 

63 

60 

53 

61 

61 

43 

45 

49 

55 

57 

56 

63 

61 

48 

44 

50 

47 

51 

55 

58 

60 

64 

64 

56 

61 

58 

95.5 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

MAX 

81 

eo 

72 

78 

78 

68 

66 

71 

77 

71 

76 

77 

77 

77 

70 

65 

70 

76 

76 

75 

78 

79 

79 

78 

87 

80 

77 

78 

89 

81 

76.2 

MIN 

64 

61 

54 

64 

61 

44 

44 

46 

61 

57 

56 

64 

61 

47 

43 

51 

49 

53 

54 

54 

56 

65 

65 

66 

64 

59 

66 

60 

59 

56.4 

SAINT  LEO 

MAX 

80 

84 

82 

87 

76 

66 

74 

78 

83 

84 

84 

84 

80 

75 

67 

65 

74 

79 

81 

80 

82 

85 

88 

83 

87 

79 

75 

79 

85 

85 

79.7 

MIN 

63 

62 

58 

62 

60 

48 

51 

46 

52 

56 

60 

59 

65 

64 

53 

".6 

49 

61 

55 

56 

57 

60 

60 

65 

68 

65 

60 

51 

60 

53 

57.9 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

76 

81 

82 

72 

70 

68 

74 

75 

76 

80 

81 

77 

74 

71 

70 

73 

78 

76 

76 

77 

78 

80 

77 

75 

79 

78 

75 

84 

89 

90 

77.1 

MIN 

62 

62 

49 

52 

53 

39 

41 

46 

49 

52 

60 

62 

58 

55 

42 

45 

45 

47 

48 

49 

52 

52 

58 

62 

64 

61 

57 

55 

55 

56 

62.9 

ST  PETERSBURG 

MAX 

78 

77 

82 

83 

72 

67 

73 

78 

83 

84 

81 

83 

80 

72 

66 

65 

74 

79 

82 

79 

83 

84 

86 

30 

81 

76 

73 

77 

80 

86 

78.1 

MIN 

66 

63 

59 

65 

67 

52 

51 

52 

56 

57 

59 

62 

66 

66 

68 

49 

51 

52 

59 

61 

59 

62 

63 

65 

67 

55 

63 

65 

64 

64 

60.3 

SANFORD 

MAX 

SO 

81 

86 

80 

87 

82 

70 

74 

79 

82 

84 

77 

80 

32 

SO 

69 

71 

74 

79 

80 

77 

82 

82 

85 

S3 

87 

78 

79 

81 

89 

80.0 

MIN 

58 

57 

60 

60 

61 

48 

45 

42 

46 

55 

55 

53 

61 

65 

50 

47 

48 

45 

48 

50 

55 

58 

55 

62 

67 

60 

61 

59 

58 

64.8 

SARASOTA 

MAX 

80 

79 

84 

85 

77 

67 

73 

77 

84 

84 

82 

83 

82 

75 

71 

67 

74 

80 

82 

76 

81 

86 

84 

81 

80 

78 

73 

77 

79 

87 

78.9 

MIN 

60 

68 

65 

64 

64 

54 

49 

48 

51 

54 

59 

50 

67 

70 

62 

46 

45 

50 

55 

58 

57 

58 

60 

64 

68 

68 

57 

68 

66 

70 

69.9 

SECOTAN 

MAX 

77 

78 

78 

80 

70 

67 

72 

80 

83 

83 

85 

80 

75 

72 

66 

67 

73 

79 

82 

78 

84 

83 

81 

75 

80 

79 

72 

81 

90 

85 

77.8 

MIN 

62 

56 

44 

49 

53 

37 

39 

41 

45 

50 

55 

57 

61 

66 

41 

39 

42 

42 

45 

51 

52 

54 

56 

62 

60 

61 

52 

51 

51 

52 

50.5 

STUART 

MAX 

85 

85 

88 

75 

70 

77 

78 

76 

80 

82 

86 

86 

76 

73 

77 

80 

83 

80 

82 

83 

83 

87 

89 

86 

80 

82 

82 

86 

81.3 

HIN 

68 

66 

65 

57 

53 

53 

64 

72 

67 

68 

68 

68 

57 

51 

55 

59 

62 

64 

55 

68 

71 

67 

68 

65 

62 

68 

60 

61 

62.9 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

79 

78 

76 

77 

64 

'66 

71 

78 

84 

83 

84 

79 

77 

70 

66 

68 

73 

78 

81 

80 

S3 

83 

81 

73 

82 

79 

74 

82 

90 

86 

77.4 

MIN 

63 

54 

50 

51 

46 

40 

43 

45 

48 

54 

57 

61 

62 

53 

46 

42 

47 

48 

51 

53 

55 

58 

60 

65 

64 

59 

98 

57 

55 

56 

93.4 

TAMIAMI   TRL  AO  Ml  BEND 

MAX 

85 

85 

88 

88 

86 

84 

76 

80 

82 

84 

83 

86 

85 

ft 

83 

83 

84 

88 

79 

SO 

83 

86 

83.7 

MIN 

77 

66 

62 

64 

61 

57 

53 

47 

52 

55 

56 

66 

73 

47 

56 

62 

67 

66 

58 

52 

50 

52 

99.0 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

77 

80 

82 

84 

77 

65 

75 

78 

82 

82 

81 

83 

81 

76 

70 

68 

74 

80 

81 

78 

82 

84 

87 

SO 

83 

80 

77 

82 

84 

86 

79.3 

MIN 

64 

60 

59 

64 

59 

51 

49 

50 

52 

57 

59 

61 

67 

62 

57 

48 

48 

50 

56 

58 

58 

59 

61 

69 

67 

66 

64 

65 

62 

63 

58.8 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

81 

77 

83 

85 

73 

64 

73 

78 

80 

83 

84 

84 

80 

75 

70 

68 

72 

78 

82 

81 

81 

86 

87 

82 

79 

77 

78 

79 

79 

89 

78.8 

MIN 

66 

62 

58 

63 

63 

50 

58 

50 

54 

66 

58 

56 

68 

66 

60 

51 

49 

49 

56 

60 

59 

61 

62 

69 

69 

67 

67 

66 

66 

68 

60.2 

TAVERNIER 

MAX 

82 

85 

81 

83 

85 

78 

73 

76 

78 

78 

78 

80 

85 

87 

81 

75 

77 

78 

80 

80 

82 

81 

81 

83 

83 

78 

81 

81 

80 

84 

80.9 

MIN 

73 

75 

69 

74 

71 

63 

58 

63 

65 

71 

72 

72 

75 

76 

66 

59 

59 

60 

63 

71 

72 

72 

73 

74 

75 

68 

67 

67 

63 

69 

68.9 

TITUSVILLE  2  w 

MAX 

84 

86 

86 

85 

85 

67 

72 

71 

81 

81 

77 

81 

85 

84 

75 

69 

76 

77 

79 

78 

83 

83 

83 

84 

88 

76 

79 

81 

89 

85 

80.3 

MIN 

59 

59 

60 

67 

60 

47 

42 

44 

47 

52 

57 

55 

64 

66 

52 

43 

49 

48 

48 

51 

53 

61 

51 

61 

58 

64 

59 

55 

57 

57 

95.2 

VERO   BEACH  CAA  AP 

MAX 

83 

80 

80 

82 

81 

65 

70 

75 

77 

79 

79 

80 

83 

86 

75 

70 

74 

76 

79 

77 

80 

81 

80 

81 

86 

72 

79 

82 

U7 

79 

78.6 

MIN 

68 

66 

63 

68 

61 

53 

SO 

47 

53 

56 

69 

65 

68 

60 

55 

50 

55 

58 

57 

57 

60 

67 

70 

70 

65 

66 

60 

60 

59 

61 

60.9 

WAUCHULA  2  NW 

MAX 

84 

85 

85 

88 

82 

69 

75 

79 

83 

84 

81 

84 

89 

84 

71 

76 

80 

82 

79 

86 

85 

87 

84 

89 

81 

77 

81 

87 

85 

81.8 

MIN 

59 

61 

58 

63 

59 

51 

43 

42 

46 

48 

53 

62 

65 

50 

44 

40 

49 

51 

50 

55 

56 

57 

59 

66 

69 

57 

54 

62 

99 

53.9 

■EST  PALM  BEACH 

MAX 

80 

S3 

80 

80 

84 

79 

79 

74 

75 

78 

77 

78 

80 

88 

83 

71 

73 

76 

77 

77 

78 

78 

78 

80 

78 

76 

80 

81 

86 

81 

78.9 

MIN 

70 

68 

64 

72 

63 

57 

53 

57 

65 

68 

60 

68 

72 

70 

94 

50 

53 

58 

67 

57 

68 

59 

71 

71 

68 

63 

59 

56 

55 

61 

63.6 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

84 

85 

84 

86 

85 

67 

72 

78 

79 

81 

81 

83 

86 

90 

77 

73 

77 

80 

81 

80 

83 

83 

83 

85 

83 

74 

80 

89 

88 

S3 

81.2 

MIN 

71 

68 

63 

69 

62 

56 

53 

54 

56 

67 

70 

71 

73 

62 

53 

51 

54 

59 

57 

63 

57 

69 

71 

72 

68 

66 

60 

57 

56 

62 

62.7 

WINTER  HAVEN 

MAX 

82 

82 

86 

84 

89 

81 

69 

75 

79 

83 

84 

82 

84 

84 

81 

72 

74 

76 

81 

82 

80 

86 

83 

87 

82 

88 

80 

77 

81 

86 

81.3 

MIN 

64 

63 

61 

63 

63 

51 

S3 

46 

93 

56 

61 

59 

65 

67 

96 

49 

49 

54 

54 

55 

59 

62 

63 

64 

67 

66 

61 

61 

58 

60 

98.8 

B*m  r«f*r«BC*  aot««  follo«lQ«  Station  lodci, 
-  46  - 


Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
APRIL  1962 


Day  oi  month 


stanon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BAY  LAKE 

EVAP 

.21 

.13 

.18 

.26 

.25 

.25 

.20 

.22 

.24 

.23 

.  24 

.21 

.17 

.07 

.30 

.28 

.21 

.  24 

.27 

.26 

.20 

.20 

.26 

.23 

.  18 

.21 

.15 

.23 

.29 

.27 

6.64 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.  18 
216 

.  23 
156 

.26 
127 

.  22 
207 

.29 
192 

.20 
176 

.12 
182 

.22 
169 

.26 
194 

.25 
180 

.22 

202 

.24 
190 

.20 
286 

.  16 

262 

.31 
136 

.32 
278 

.28 

230 

.30 
209 

.25 
180 

.25 
180 

.07 
177 

.37 

216 

.26 
185 

.22 
155 

.21 

132 

.22 
174 

247 

283 

.  30 
199 

.  27 
198 

B7.17 
5918 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4(a) 

EVAP 

.19 

.16 

.27 

,17 

.26 

.  24 

.15 

.28 

.  19 

.  18 

.22 

.28 

.  18 

.08 

.32 

.34 

.24 

.22 

.  17 

.29 

.15 

.22 

.19 

.21 

.22 

.01 

.00 

.22 

.25 

.  18 

6.08 

CLEfflSTON  US  ENGRS.  (a) 

EVAP 
MAX 
MIN 

.  12 
86 
72 

.  23 
90 
76 

.  18 
90 
74 

.20 
91 
76 

.  17 
83 
74 

.21 
74 
67 

.27 
78 
63 

.25 
82 
64 

.12 
86 
77 

.  15 
86 
70 

.23 
86 
71 

.20 
85 
72 

.  15 
88 
73 

.13 
88 
74 

.28 
82 
68 

.30 
80 
64 

.27 
82 
64 

.15 
84 
67 

.15 
86 
69 

.30 
81 
70 

.30 
88 
70 

.23 
88 
72 

.20 
86 
74 

.26 
88 
72 

.  IS 
87 
75 

.05 
78 
72 

.25 
85 
68 

.  27 
81 
66 

.38 
85 
66 

.26 
89 
70 

6. 14 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 

.31 
175 

.24 

70 

.  19 
44 

.  18 
36 

.40 

51 

.  16 
71 

.23 
38 

.  22 
60 

.24 
61 

.20 
101 

.36 
126 

, 

.83 
276 

.19 
81 

.38 
67 

.25 
56 

.  14 
65 

.28 
51 

.26 
61 

.22 
79 

.21 
101 

.28 
104 

.21 

76 

.27 
63 

39 

42 

.39 
61 

.58 
64 

.28 
66 

7.50 
2185 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.21 
38 

.18 

25 

.26 
34 

.26 
41 

.20 
38 

.  20 
47 

.  25 
51 

.  20 
10 

28 

.17 
23 

.21 

35 

.22 
39 

.21 
56 

.28 
48 

.28 
48 

.28 

57 

.24 
41 

.26 
45 

.29 
33 

.20 
25 

.23 
26 

.26 
36 

.25 

52 

.32 
17 

.21 

29 

.13 
27 

.22 
56 

.29 
59 

.29 
42 

.26 
43 

87. 10 
1149 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.14 

.14 

.18 

.24 

.17 

.36 

.25 

.  16 

.22 

.27 

.  15 

.24 

.27 

.24 

.  17 

.09 

.25 

.27 

.27 

UOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.26 
76 

,  20 
74 

.20 
45 

.  24 

60 

.34 
96 

.22 
86 

.13 

57 

.25 
62 

.23 
55 

.28 
83 

.30 
77 

.33 
87 

.24 

80 

.25 
101 

.38 
85 

.27 
77 

.27 

73 

.28 
100 

.29 
88 

.34 
84 

.  21 
76 

.33 
87 

.31 
106 

.29 
68 

.25 
67 

.29 
81 

.19 
92 

.29 
114 

.32 
109 

.31 
112 

8.09 
2458 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.19 

.  17 

.  27 

.  24 

.  27 

.  25 

.  21 

.  23 

.  18 

.  22 

.  29 

.24 

.24 

.  14 

.24 

.  31 

.  32 

.  29 

.  26 

.26 

.  24 

.  18 

.  17 

.23 

.18 

.19 

.12 

.26 

.27 

.28 

6.94 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.21 
31 

.  13 
31 

.22 
38 

.27 
46 

.26 
37 

.27 
76 

.22 
57 

.21 
27 

.25 
26 

.23 
27 

.22 
31 

.15 
23 

.  16 
27 

.14 
27 

.30 

75 

.27 

72 

.23 

56 

.22 
51 

.20 
33 

.22 
30 

.22 
22 

.18 
29 

.26 
34 

.21 
24 

.14 
14 

.25 
35 

.15 
49 

.18 

50 

.29 
75 

.32 
66 

6.58 
1219 

PORT  HAYACA  S  L  CNL 

EVAP 

.30 

.15 

.20 

.29 

.22 

.  30 

.28 

.23 

.27 

.38 

.  17 

.26 

.27 

.11 

.34 

.42 

.35 

.37 

.37 

.35 

.26 

.23 

.23 

.26 

.09 

.17 

.38 

.30 

.32 

.33 

8.20 

TAMIAMI  TRL  40  UI  BD 

EVAP 

.16 

.  18 

.  19 

.31 

.21 

.09 

.28 

.22 

.23 

.52 

.05 

.46 

.42 

.  17 

.29 

.  14 

« 

1.18 

.21 

.22 

.36 

.25 

B6.82 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.28 

.22 

.  17 

.21 

.  31 

.32 

.  17 

.27 

.24 

.26 

.24 

.31 

.25 

.23 

.33 

.47 

.30 

.26 

.27 

.31 

.20 

.32 

.30 

.28 

.23 

.23 

.02 

.39 

.47 

.45 

8.31 

MAX  and  MIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

(a)   Evaporation  measured  in  pan  36  x  38  inches. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 


Index  No.  j 

County 

•  _ 
3  3 

3  J 

Longitude 

a 

.9 

V 
> 

a 

Obsei- 
vabon 
time 

Observer 

Refer 

to 
tablee 

'Xemp.  1 

1  Precip 



APALACHICOLA  HB  C11V 

0211 

FRANKLIN 

i  29  »* 

B*  S* 

13 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  9 

AKAOIA 

0226 

OE  SOTO 

5  27  11 

61  46 

65 

6P 

6P 

L.  L.  SriKELEATHER 

2 

3  5 

AVON  PAAK 

05«9 

HIGHLANDS 

7  27  36 

145 

WILLIAM  E.  CILLIARD 

ftAIITOH 

OA  76 

POLC 

5  27  5* 

115 

CITY  OF  BARTOW 

AAV  LAKC 

0520 

HILLSBOROUGH 

U,  S.  GEO,  SUflVEY- 

•£LLE  .OLAOC  EKP  STA 

0611 

PALM  BEACH 

7  26  39 

80  39 

16 

8A 

6A 

STATE  EXP  STAT  ION 

2 

3  5  6 

BlLlt  GLAOe  MH«  OATf  * 

0«16 

PALM  BEACH 

7  26  *2 

60  *3 

31 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

8IC  CYPB£SS  .NO. 

07341  HENRY 

*  26  19 

17 

HOUSTON  L.  OLSON 

«IC  PINE  KET  INM 

07*7 

MONROE 

5  2*  *0 

6 

WALTER  ZIECNER 

8LCXWTSI0MN  2  E 

oao* 

CALHOUN  1 

1 

1  30  26 

51 

JOHN  njRIFOY 

tONlTA  Sf»GS  2  ESE 

0867 

1 

5  26  20 

81  45 

10 

6P 

GLADYS  N.  COLLINS 

eMOENTON 

09*0 

MANATEE 

5  27  30 

MRS,   F.  H.  BRAVMER 

■PCOKSVRLE  CHIN  HILL 

10*6 

HERNANDO 

275 

MISS  L.VON  BOROWSKY 

•ftOOK&VlLLE  NURSERY  NOl 

1051 

HERNANDO 

5  26  98 

200 

SOIL  CONS  SERVICE 

eROOKSVlLLE  NURSERY  N02|1096 

HERNANDO 

5  2B  38 

200 

SOIL  CONS  SERVICE 

euSWELL  2  E 

1 163 

SUMTER 

5  28  *0 

82  06 

75 

6P 

6P 

A.  H.  NELSON 

2 

CAMP  BLANDING 

1216 

CLAY 

6  39  59 

COY  A.  STEPHENSON 

CANTONMENT 

1299 

ESCAMBIA 

5  3D  36 

1*5 

FLA. PULP  (r  PAPER  CO 

CAPE  SABLE  RANCER  STA 

1305 

MONROE 

5  25  11 

NATIONAL  PARK  SERV. 

1310 

LEE 

5  26  32 

3 

ALLEN  T .  WEEKS 

CARRABELLE 

1356 

FRANKLIN 

5  29  51 

84  40 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2 

3  9 

CAHYVILLE 

1360 

WASHINGTON 

3  30  *6 

65 

LONNIE  H,  WHITAKER 

CEOAft  icev 

1*32 

LEVY 

5  29  08 

IS 

C .  C .  WH I OOON 

CHATTAHOOCHEE 

1^02 

OAOSDEH 

1  30  *2 

90 

NRS.W.MOBLEY  OLIVER 

CHIPLE'  J  E 

15** 

WASHINGTON 

5  30  *7 

130 

A.   W.  O'STEcN 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

5  27  57 

82  48 

34 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2 

\  \ 

CLERMONT  6  S 

16*1 

LAKE 

6  26  27 

134 

6P 

ED  0LIVEN6AUM 

CLEMI&TON 

16*9 

HENDRY 

7  26  45 

16 

GERVIN  M.  PITZEN 

CLEHISTON  u  S  ENGINEERS 

165* 

HENDRY 

7  26  *5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2 

COCONUT  GROVE  7  S 

1716 

DADE 

2  25  39 

to 

BUREAU  PLANT    INO . 

COMPASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

5  30  96 

85  24 

6P 

6P 

EARL  E-  THARP 

2 

3  5 

CHEScEnT  CITt  2  S# 

1978' PUTNAM 

6  29  25 

50 

W.  S.  NEWBOLD 

CRESTVIEW  CAA  &P 

1986t  OKALOOSA 

5  30  *e 

266 

CIVIL  AERO,  ADM. 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

5  29  38 

42 

CIVIL   AERO.  ADM. 

DANIA  i  W 

211* 

BROHARD 

2  26  0* 

FLA .   POWER  t  L IGMT 

DAYTONA  BEACH 

2150  VOLUSIA  1 

2  29  13 

81  02 

9A 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

2 

OAYIOKA  BEACM  MB  AP 

2156  VOLUSIA 

2  29  11 

3* 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

\  \ 

OE  rUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON  1 

3  30  A3 

M,  C.  5T0RRS 

OE  LAND 

2229ivOLUS]A 

8  29  01 

27 

CHAMBER  Of  COMMERCE 

DRY  TORTUGAS 

2*ia 

MONROE  j 

5  2*  36 

3 

JOHN  R.  DEWEESE 

EUSTIS  2  S 

2627 

LAKE  1 

81  *1 

6P 

6P 

HOWARD  J .  DICK 

2 

£V£RGU'*D£S 

2&50 

COLLIER 

MANHATTAN  MERC, CORP 

FECEfiAL  POINT 

2915 

PUTNAM 

6RUCE  GRAY 

FELLSMEBE 

2936 

INDIAN  RIVER  ' 

2  27  *6 

25 

FELLSMERE  FARM  CO 

FERNANDINA  BEACH 

NASSAU 

2  30  40 

22 

LEWIS  K .  NOLAN 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

60  10 

6P 

6P 

F .  P ,  MEOFORO ,  JR . 

2 

3  i 

FOR'  MYERS  WB  AIRPORT 

3166 

LEE  I 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE  1 

CITY  OF  FT .  PI ERCE 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

3316 

ALACHUA 

6  29  39 

165 

H.  E.  6RATLET 

GLEN  SAINT  KARY 

3*70 

BAKER 

9  30  15 

82 

G.S.T.M.  NURSERIES 

MART  LAKE 

36*0 

ORANGE 

7  26  22 

81  13 

70 

9A 

WH.  MC  CUBBIN 

HIALEAM 

3909 

DADE 

Z  25  50 

&A 

u.  s.  GEO.  Survey 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA  1 

0  29  50 

75 

5P 

GEO.    r.  ALEXANDER 

HILLIARD 

3978 

NASSAU 

9  30  *1 

82 

BRUNO  SCHROBBACH 

HILLSBOROUGH  RVR  SI  PK 

HILLSBOROUGH 

5  28  09 

SO 

6A 

STATE  PARK 

HOMESTEAD  EXP  STAT  ION 

*091:0AD£  1 

2  25  30 

60  30 

U 

4P 

4P 

SUB.  TROf>.   EXP.  STA 

2 

3  5 

HVPOLUXO 

*19e 

PALM  BEACH  1 

2  26  33 

60  03 

12 

6P 

J.    L.  6ARNETT 

2 

INVERNESS 

*289 

C  I  TRUS  1 

5  28  50 

62  20 

5P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2 

ISLEWORTH 

*332| ORANGE 

a  28  28 

61  33 

115 

6P 

CHASE  6  COMPANY 

JACKSONVILLE  KB  AP 

* 3 56  DUVAL 

8  30  25 

61  39 

25 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

JACKSONVILLE  BEACH 

*366 

DUVAL 

2  30  IT 

81  2* 

FIRE  DEPARTMENT 

2 

JACKSONVILLE  WB  CITY        ,4371, DUVAL  ! 

6  30  20 

81  39 

16 

MID 

HID 

U.S-  WEATHER  BUREAU 

2 

JASPER  10  E 

*393;hAMILT0N         I  I 

0  30  31 

62  47 

150 

6P 

6P 

FLA.    FOREST  SERVICE 

2 

KENDALL  i  E 

ASie 

DAO£  1 

2  25  *1 

60  17 

16 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEiT  XB  AIRPORT 

*570 

MONROE  1 

5  2*  35 

81  *2 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

KEY  WEST  WB  CITY  1*575 

MONROE 

5  2*  33 

61  *6 

5 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

KISSIMMEE 

*620 

OSCEOLA 

7  26  16 

Bl  25 

69 

6P 

6P 

MRS.  MABEL  L  LAKE 

2 

LA  BELLE 

A662 

HENDRY  ' 

5  26  46 

Bl  26 

13 

6P 

MRS.  ALICE   E,  HALL 

2 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

*707 

POLK 

6  28  06 

81  43 

180 

MIO 

CITRUS  EXP  STATION 

2 

LAKE  CITY  2  E 

COLUMBIA  1 

0  30  12 

82  37 

205 

6P 

FOREST  t  PARK  SERV. 

2 

LAKE  HIAWASSE 

ORANGE  1 

6  28  35 

81  28 

111 

9A 

9A' BUREAU  OF  PLANT  IND 

2 

LAKELAND  HB  CITY  ,4797 

POLK  1 

5  28  02 

81  59 

215 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2 

LAKE  PLAT  ID  2  SW 

*e45 

HIGHLANDS 

7  27  17 

81  23 

90 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2 

3  5  6 

LAKE  TBAfFORD 

*e66 

COLLIER  1 

*  26  26 

81  29 

27 

JAMES  M.  PEPPER 

LCNGBOAT  KEY 

512* 

SARASOTA  1 

5  27  25 

6P 

0.  W.  HERRINGSHAW 

t      1-APALACHICOI.A;      2-ATLANTIC;      3-CHl)CTAWI?ATCHEt:  ;     4-BVERGI,ADE ;  5-G 
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Station 

Index  No. 

County 

& 

(5 

J! 
& 

J 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

LJDserver 

Reiei 

s 

Temp.  1 

Predp] 

LOxAK/.ICHEE 

5182 

PALM  BEACH 

26  41 

BO  16 

7* 

TA 

'   

U.  5.  GEO.  SURVEY 



2  3  3  6 

MADISON 

5275 

MADISON 

10 

30  26 

83  2  9 

7P 

TP 

I.e.  MERCHANT 

2  3  5 

MARATHON  VACA  KEY 

5351 

MONROE 

5 

2*  43 

Bl  06 

BA 

U.S. PUB. HEALTH  SERV 

HARIANNA  CAA  AP 

5367 

JACKSCN 

I 

30  50 

85  11 

120 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

30  46 

85  12 

*P 

FLA.    mo.    .FOR  BOYS 

2  3  5 

NAyO  5  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

5 

30  06 

83  1* 

_ 

.P 

6P 

ROBERT  L.  AW  IN 

2  3  5 

MELBOURNE  WB  AIRPCRT 

5612  BREVARD 

2 

26  06 

80  38 

23 

HID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

MERRIIT  ISLAND 

5643 

BREVARD 

2 

26  21 

80  *2 

6P 

Wt.    F.   LA  ROCHE 

2   3  5 

MIAMI  BEACH 

5656 

DADE 

2 

25  47 

60  OB 

9P 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

MIAMI   WB  AIRPORT 

5663 

DADE 

25  49 

60  17 

* 

MID 

MIAMI  WB  CITY 

DADE 

2 

25  *7 

60  11 

6 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

MILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

5 

30  47 

87  09 

5P 

5P 

AGR.  EXP.  STATION 

2  3  5 

MONTICELLO 

58  79 

JEFFERSON 

5 

30  32 

83  52 

MID 

5P 

A.  M.  PHILLIPS 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

GLADES 

26  50 

81  09 

lOA 

F.   A.  FLANDERS 

MOUNTAIN  LAKE 

7 

2T  56;  Bl  36 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

2  3  5 

MT  PLEASANT 

GADSDEN 

1 

30  40 

6*  *2 

301 

6P 

6P 

A.   N.  HUB&ARD 

2  3  5 

MYAKKA  river  ST  PARK 

SARASOTA 

5 

27  1* 

82  19 

8A 

STATE  PARK 

NAPLES 

6078 

COLLIER 

5 

26  09 

61  *7 

5«> 

C ITY  OF  NAPLES 

2  3  9 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

80  57 

6P 

A.  B.  NOROHAN 

NICEVILLE 

OKALOOSA 

5 

30  31 

86  29 

8A 

EGLIN  FIELD 

2  3  9 

NITTAW   1  S 

2 

27  56 

80  59 

60 

ep 

ANNIE  H.  STEVENS 

OCALA 

5 

29  11 

62  06 

5P;  STEPHEN  JEWETT 

2  3  9 

OCALA  AIRPORT 

6*19 

MARION 

9 

29  10 

62  09 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  9 

OKEECHOBEE  9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

7 

27  1* 

80  59 

9P 

U.  S.  GEO,  SURVEY 

OKEECHOBEE  mRCN  GT  6 

Okeechobee 

7 

27  12 

BO  47 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

ORANGE  SPRINGS  1  E 

VOLUSIA 

6 

29  30 

61  55 

28 

9A 

J.  H.  ELTCN 

ORLANDO  WATER  PLANT 

ORANGE 

B 

28  33 

61  21 

BA 

ORLANDO  UTlLl .COMM. 

2  3  5  6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

28  33 

61  20 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

6743 

PUTNAM 

\ 

29  39.    ei  37 

6P 

L.  M.  PERRY 

PANAMA  C ITY 

5)30  10 

89  42 

6P 

£.  S.  DAY 

2  3  9 

PENSaCOLA  CAA  AP 

5 

30  2a 

67  12 

118 

MID 

.,0 

CIVIL  AERO.  ADM. 

PENSACOLA  WB  CITY 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

67  13 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5 

PETERS 

7033 

DADE 

2 

25  36 

60  21 

DI  GIORGIO  FRui T 

7205 

HILLSBOROUGH 

5 

26  01 

62  08 

5P  D.  A.  STORMS 

-  3 

POMPANO  BEACH 

725* 

BROWARD 

2 

26  1* 

60  09 

ST.    FARMERS'  MARKET 

2  3  5 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

7293 

MARTIN 

26  59 

60  37 

23 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNTA  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  55 

62  04 

5P 

E.  J.  MC  CANN 

2  3  5 

QUIWCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

6 

30  35 

8*  39 

9A 

STATE  EXP  STATION 

2  3  3 

RAIFOPD  STATE  PRISON 

74*0 

UNION 

10 

30  OA 

62  12 

5P 

FLA.  STATE  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

2 

29  22 

60  3e 

5P 

NATIONAL  PARK  SERV. 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

2 

29  5* 

81  19 

10 

5P 

5P 

ARTHUR  L.  MARSH 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

ST  JOHNS 

2 

29  50 

61  16 

7P 

HID 

MRS.  T.B.  CILLES«IE 

2  3  5 

SAINT  LEO 

7651 

PASCO 

5 

28  21 

82  16 

178 

GEORGE  E.  HONTPETIT 

2  3  5 

SAINT  MARKS  6  SE 

7667 

WAKULLA 

5 

30  06 

8*  10 

*P 

FISH  &  WLDLIFE  SERV 

2  3  5 

ST  PETERSBURG 

7886 

PINELLAS 

5 

27  *7 

62  36 

H.  T.  06ERLY 

2  9  5 

SANFORD 

7977 

SEMINOLE 

6 

2S  4S 

61  IB 

29 

BA 

8A 

ELTON  J. HOUGHTON, JR 

2  3  5 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

5 

27  21 

82  32 

9P 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  5 

SECOTAN 

609* 

TAYLOR 

5 

30  12 

83  39 

*5 

6P 

6P' LEON  ROBERTS 

2  3  9 

6620 

MARTIN 

2 

27  12 

BO  IS 

10 

6P 

»P 

CI TY  OF  STUART 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8758 

LEON 

S 

30  26 

84  20 

68 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5 

TAMIAHI    TRL   *0  Ml  BEND 

6760 

DADE 

25  46 

80  50 

9A 

9A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

2  3  9  6 

TAMPA  WB  AIRPORT 

6768 

HILLSBOROUGH 

» 

27  98 

82  92 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

TARPON  SPRINGS 

862* 

PINELLAS 

S 

28  08 

82  47 

20 

6P 

6P 

DANIEL  1 .  ENNETT 

2  3  5 

TAVERN  I ER 

8841 

MONROE 

2 

29  01 

80  30 

5 

7R 

EUGENE  LOWE 

2  9  5 

TITUSVILLE  2  W 

6942 

BREVARD 

2 

28  39 

80  48 

Z 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3  9 

VERO  BEACH  CAA  AP 

921* 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

80  24 

20 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2,,. 

WAUCHULA  2  NW 

9*01 

HARDEE 

5 

27  93 

61  49 

120 

6P 

6P 

H.    L.  CARLTON 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH 

9i,20 

PALM  BEACM 

2 

26  42 

60  02 

15 

6P 

PALM  BEACH  POST 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

60  06 

15 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

26  01 

61  ** 

179 

IDA 

lOA 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  9 

NEW  STATIONS 

FT  LAUDERDALE  BAHIA-MAR 

316B 

BROWARD 

2 

26  07 

60  06 

7 

5R 

5R 

BAHIA-MAR  YACHT  HRB 

12  3  5 

'  (liKlt  Idei 


Tho  foi 

Figures  and  letters  following  the  station  nnme, 
Obi)«rvBllon  tlncB  given  In  the  Station  Indrx  ar> 
DelAyod  data  and  corrections  will  bo  carried  on 
KuatinK  degree  dayn  lor  tbe  preceding  12  nonths 
Stadon*  appearing  In  tho  Index,  but  for  which  i 
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Unle 


a  tod. 


r  65' F.  Evapora 
Sl«ot  and  hntl  wt-rc  Included  In  si 
Amounts  in  Table  3  arL-  for  non-ro< 
Data  in  Tablos  .1.  5  and  8  nrr  for 
ord  In  TnbloB  3.  B  i 


al 
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7 - OKEECHOBEE :  S-ST.  JOHNS;  9-ST.  MARY 
REFERENCE  NOTES 

igocd  on  a  Slate  basis.  There  will  bt  no  dupll< 
d  direction  tro-t  the  post  office 


And  I 


la 


typo  pa 

Twfall  totals  in  Table  2  beginning  with  July  1948. 
irdlng  gages,  unless  othorviac  indicated, 
the  24  hours  ending  at  tln«  of  observation.     See  the  S 
>n  Index.     No  record  In  Tabled  3  and  5  is 


tollowlog  Table  6. 


ays  are  based  i 


dati 


following 

//  Cagf   in  equlppnd  with  a  «lodsh 

B  Ad.)uHted  to  a  full  aonth. 

r.  Iat»r  equivalent  of  Hnoafal]  «] 

U  I  to  »  dayM  ol   record  nliiHlng; 

R  Dully  valued  and  monthly  total 

T  Trace,  an  avount  too  RBall   Ln  i 

V  Includes  total  for  previous  noi 

X  ObHcrvatlon  tlnu  in  1:30 


old. 


Ibut: 


'  or  partly  L-Hti>u 
I  Table  5  for  doti 
I  recording  gago. 


equivalent  to  every  10  1 
1  non- recording  gages. 


K.S.T.  of  tho  following  da; 


W.R.P.C,  Chattanooga,  Tenn 


-  48  - 


U.  S.  DEPARTMENT  Cfr 

CHARLES  SAWYER,  Sec 
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FLORIDA  -  MAY  1952 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 

Violent  weather  of  this  month  was  associated  with  thunderstorms.  The  worst  of  these  in 
terms  of  property  damage  occurred  in  the  Jacksonville  area  on  the  11th.  There  was  a  tornado 
near  Brooksville  the  23rd  and  a  waterspout  moved  inland  from  the  Gulf  of  Mexico  near  St. 
Petersburg  the  30th.  Hail  fell  in  Lakeland  and  Winter  Haven,  and  lightning  caused  minor 
injuries  to  one  person  at  Bartow  the  30th.  Temperatures  averaged  76.4°  (0.8°  above  normal) 
and  ranged  from  97°,  recorded  at  several  stations  on  various  dates,  to  41°  at  Compass  Lake 
the  12th.  Precipitation  averaged  3.76  inches  (0.11  inch  below  normal)  and  ranged  from 
11.67  inches  at  Jacksonville  Beach  to  0.15  inch  at  Sarasota.  Precipitation  totals  ex- 
hibited considerable  variation  from  station  to  station  but  two  well  defined  areas  with 
above  normal  rainfall  appeared.  One  of  these  extended  from  Bushnell  and  Inverness  north- 
eastward to  Billiard  and  Fernandina  Beach,  while  the  second  extended  from  Plant  City  and 
Bartow  southeastward  to  LaBelle  and  Clewiston.  Otherwise,  precipitation  was  generally 
deficient  on  the  Peninsula,  In  the  northwest  section  precipitation  totals  varied  on  a 
highly  localized  basis  with  no  extensive  wet  or  dry  areas. 

The  month  opened  with  temperatures  near  the  seasonal  normal  but  a  rising  trend  resulted 
in  a  hot  spell  the  ^th-7th  that  produced  the  highest  temperatures  of  the  month  at  most 
stations  in  the  northern  division.  Temperatures  continued  high  through  the  10th  and  rain- 
fall was  limited  to  widely  scattered  light  showers  the  first  ten  days  of  the  month.  Thunder- 
storms provided  light  to  moderate  showers  and  relief  from  the  heat  over  most  of  the  State 
during  the  two  day  period  of  the  llth-12th.  A  severe  thunderstorm  moved  over  Jacksonville 
from  a  westerly  direction  about  11:30  a.m.  the  11th  accompanied  by  strong  gusty  surface 
winds  that  were  reported  as  tornadic  in  some  localities.  Wind  in  gusts  up  to  50  MPH  were 
noted  at  Imeson  Airport  about  7  miles  north  of  the  downtown  area.  Property  destruction 
indicated  the  most  severe  portion  of  the  storm  passed  through  the  southern  part  of  the  city 
and  eastward  toward  Mayport.  One  small  home  was  destroyed  and  50  other  homes  suffered  vary- 
ing degrees  of  damage.  Damage  to  homes  in  many  cases  was  due  to  falling  trees.  Several 
plate  glass  windows  were  broken.  Property  damage  in  Duval  County  was  estimated  to  be  about 
$75,000  and  injuries  were  inflicted  on  three  persons.  The  12th-14th  was  a  cold  period 
and  most  stations,  except  in  the  extreme  south,  recorded  the  lowest  temperature  for  the 
month.  Seasonably  warm  weather  returned  by  the  16th  and  temperatures  continued  near  normal 
through  the  end  of  the  month.  Thundershower s  were  fairly  frequent  over  the  middle  and 
northern  divisions  during  the  last  half  of  the  month  but  rather  scattered  and  localized 
in  the  southern  division.  A  tornado  near  Brooksville  in  the  afternoon  of  the  23rd  damaged 
buildings  on  a  chicken  farm  to  the  extent  of  about  $1,000  and  caused  injuries  to  one  person. 
A  waterspout  that  came  ashore  from  the  Gulf  of  Mexico  about  noon  the  30th  at  Belleair  Beach 
near  St.  Petersburg  caused  property  damage  estimated  as  $2,500,  the  major  portion  of  which 
was  damage  to  the  roof  of  an  apartment  building. 

Citrus  groves  required  irrigation  through  the  first  half  of  the  month  and  in  some  area 
through  the  third  week.  Groves  came  through  the  month  in  good  condition  and  young  fruit 
sized  well.  Truck  crops  under  irrigation  made  fair  progress  through  the  dry  weather  early 
in  the  month  but  non-irrigated  crops  suffered  from  high  daytime  temperatures  and  lack  of 
moisture.  More  frequent  showers  the  latter  part  of  the  month  provided  much  needed  moisture, 
but  even  so, there  was  sufficient  open  weather  to  classify  this  period  as  generally  favorable 
for  harvesting  operations.  Spring  crops  that  passed  the  peak  harvesting  period  this  month 
included  potatoes,  tomatoes,  peppers,  lima  beans,  corn,  and  eggplant.  Watermelon  harvest- 
ing was  completed  in  southern  districts  and  became  very  active  in  the  central  districts  by 
•the  latter  part  of  the  month.  Cotton,  field  corn,  tobacco  and  peanuts  made  very  good  pro- 
gress. Oats  and  rye  were  harvested.  Pastures  were  poor  to  fair  the  early  part  of  the  month 
but  responded  well  to  improved  moisture  conditions  toward  the  month's  end.  -  J.T.B.B. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


FLORIDA 
MAY  1952 


Wind  direction 

Wind  spaed 

m.  p.  b. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 
a 

StAtiOD 

Prevailing 

Percenl  of 
time  from 
prevailing 

Average 

■21 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:3011' 
EST  - 

7:30  a 
EST  1 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

1 

.01-09 

10-49 

tji 
0) 

k 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 

sky  cover 

APALACHICOLA  ITB  CITY 

" 

6.8 

26 

NW 

20 

~ 

- 

- 

2 

2 

3 

1 

0 

0 

8 

69 

4,4 

DAYTONA  BEACH  »B  AP 

S 

12 

8.1 

29» 

ESE 

29 

92 

91 

55 

79 

6 

4 

6 

0 

2 

0 

16 

- 

5.2 

FORT  MYERS  WB  AP 

E 

17 

7.7 

30» 

SSE 

28 

91 

84 

45 

72 

3 

3 

3 

1 

0 

0 

10 

- 

5.6 

JACKSOKVILLE  WB  CITY 

wswl 

18t 

S.6t 

39t 

Wt 

nt 

8lt 

78t 

45t 

6lt 

2 

1 

6 

2 

I 

1 

13 

69t 

5.0t 

KEY  WEST  WB  CITY 

Et 

22t 

10. 7t 

19 

NW 

13 

79t 

76t 

65t 

73t 

2 

3 

2 

0 

0 

0 

7 

77 

5.5 

LAKELAND  WB  CITY 

5 

4 

5 

1 

1 

0 

16 

4.8 

MELBOURNE  WB  AP 

3 

3 

5 

3 

0 

0 

14 

MIAMI  WB  CITY 

SEt 

19t 

9,2 

35 

N 

27 

79t 

77t 

56t 

68t 

4 

5 

0 

2 

0 

0 

11 

55 

5,  8 

MIAMI   BEACH  WB  CITY 

3 

4 

2 

1 

0 

0 

10 

ORLANDO  WB  AP 

S 

IS 

8,3 

35» 

SW 

11 

87 

86 

48 

67 

1 

5 

7 

1 

0 

0 

14 

5,7 

PENSACOLA  WB  CITY 

St 

15t 

7,5 

20 

NW 

11 

0 

3 

6 

0 

1 

0 

10 

78 

5,5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

NW 

10 

4.8 

91 

90 

52 

68 

3 

2 

4' 

2 

1 

0 

12 

_ 

5,5 

TAMPA  WB  AP 

WSW 

11 

7,4 

29 

S 

11 

85 

82 

48 

65 

2 

4 

1 

1 

1 

0 

9 

87 

5.1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

SE 

16 

8.5 

28* 

WNW 

11 

86 

82 

58 

77 

5 

4 

0 

3 

1 

0 

13 

7.7 

f  Airport  Data 
•  This  datujn  fs  obtained  by 
visual  observation  since  re- 
cording equipment  is  not  avail- 
able.    It  is  not  necessarily 
the  fastest  Bile  occurring  dur- 
ing the  period. 

✓ 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

1 

a 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

1891 

73,8 

95 

47 

2.67 

8 

1892 

75.4 

98 

48 

2. 16 

5 

1893 

76.1 

101 

49 

3.91 

8 

1894 

74,6 

98 

44 

2.31 

6 

1895 

75,  3 

97 

48 

4.35 

10 

1896 

77,0 

100 

48 

2.78 

7 

1897 

74,2 

99 

43 

2.31 

5 

1898 

76.3 

102 

41 

1.55 

4 

1899 

78.2 

101 

52 

1.14 

3 

1900 

75,5 

96 

47 

3.95 

7 

1901 

75.0 

98 

43 

4.28 

6 

1902 

77.7 

101 

51 

2.42 

6 

1903 

74.0 

101 

49 

4.94 

9 

1904 

74  .  9 

100 

44 

2.54 

5 

1905 

78.7 

101 

48 

5.62 

10 

1906 

75.2 

99 

38 

6.96 

9 

1907 

76.  3 

99 

42 

4.87 

8 

1908 

75.9 

102 

40 

2.69 

6 

1909 

75.  1 

99 

40 

4.23 

8 

1910 

75.2 

100 

41 

2.49 

5 

1911 

74*8 

100 

43 

4.49 

9 

1912 

77.7 

100 

47 

5.70 

11 

1913 

74.4 

100 

47 

3.09 

7 

1914 

75.9 

104 

45 

1 .69 

5 

1915 

78.2 

100 

52 

6. 13 

10 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

1916 

76.4 

102 

41 

3.85 

8 

1941 

74.3 

101 

42 

1.48 

2 

1917 

73.2 

100 

40 

2.65 

5 

1942 

75.2 

96 

40 

3.  45 

8 

1918 

74.9 

97 

46 

2.44 

6 

1943 

77.2 

98 

44 

4.97 

9 

1919 

75.4 

98 

46 

6.45 

12 

1944 

75.4 

100 

41 

2.  93 

7 

1920 

74.3 

97 

47 

5.04 

9 

1945 

71.9 

105 

40 

1.95 

4 

1921 

73.  5 

100 

37 

5.60 

9 

1946 

76.7 

96 

49 

7.80 

13 

1922 

76.  3 

99 

50 

7.48 

13 

1947 

76.4 

96 

47 

4.  81 

8 

1923 

74.  1 

97 

39 

8.99 

15 

1948 

77.4 

99 

46 

2.43 

6 

1924 

74.6 

103 

43 

3.17 

7 

1949 

76.5 

98 

47 

2.34 

1925 

73.8 

96 

38 

5.57 

10 

1950 

77.1 

98 

50 

J. 08 

1926 

74.4 

99 

46 

2.70 

7 

1951 

75.1 

98 

43 

2.45 

1927 

77.0 

102 

42 

0.93 

3 

1952 

76.4 

97 

41 

3.76 

1928 

72.9 

97 

40 

3.63 

6 

1929 

76.4 

99 

41 

4.91 

9 

1930 

76.5 

99 

52 

3.89 

7 

1931 

74.0 

97 

44 

3.29 

8 

Period 

75.6 

3.87 

1932 

75,3 

99 

46 

6.13 

9 

1933 

78.8 

102 

52 

2.47 

6 

1934 

75,5 

95 

52 

6.65 

13 

1935 

77,3 

100 

52 

3.81 

7 

1936 

75,7 

98 

51 

4. 10 

9 

1937 

75,4 

103 

47 

3.41 

6 

1938 

76.8 

103 

46 

4.  09 

8 

1939 

74.9 

96 

40 

5.00 

9 

1940 

72.8 

99 

38 

2.03 

5 

Data  in  this  table  have  been  weighted  on  an  areal  basis. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
MAY  1952 


Temperature 


Precipitation 


Slallon 

Average 
Maximum 

Average 
Mirttmum 

> 

< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 
a 

0 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

•  i 

io 

5" 
- 

u 

Date 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  oi  Days 

Mas. 

Min. 

3 
1- 

11 

•  - 

s  § 

s 

0 

0 

S 

-  0 

°<l 

°  J 

NORTHERN  DIVISION 

i 

! 



APALACHICOLA  KB  CITY 

j  80.8 

67.7 

74.3 

-  .3 

85 

5+ 

52 

12 

1 

0 

0 

0 

0 

2.29 

1.11 

1,43 

20 

.0 

0 

1 

1 

BLOL/NTSTOWN  2  E 

1  86.8 

62.7 

74.8 

.0 

95 

6 

44 

12 

10 

0 

0 

0 

4.70 

,65 

3,06 

18 

.0 

0 

9 

1 

1 

CARRABELLE 

84.5 

62.3 

73.4 

-  .7 

89 

5+ 

47 

12+ 

1 

0 

0 

0 

2.69 

- 

,01 

1,43 

20 

.0 

0 

6 

1 

1 

CHIPLEY  3  E 

36.2 

62.3 

74,3 

.5 

92 

5+ 

45 

12 

6 

5 

0 

0 

0 

2,18 

2,08 

.80 

11 

.0 

0 

14 

1 

0 

COMPASS  LAKE 

86. <• 

60.3 

73,4 

-  .5 

95 

5+ 

41i  12 

10 

7 

0 

0 

0 

4,75 

,89 

1.19 

7 

.0 

0 

7 

6 

1 

CRESTVIEW  CAA  AP 

86.0 

62,7 

74,4 

94 

5  + 

43 

12 

6 

0 

0 

0 

5,27 

1.62 

20 

.0 

0 

7 

5 

2 

CROSS  CITY  CAA  AP 

87.8 

59.6 

73,7 

94 

23 

44 

12+ 

7 

9 

0 

0 

0 

1.02 

,46 

31 

.0 

0 

0 

0 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

88.6 

64.6 

76.6 

2.1 

96 

5 

45 

1  2 

2 

0 

0 

2.77 

1.85 

.77 

17 

.0 

0 

15 

2 

0 

PERNANDINA  BEACH 

86.6 

66.2 

76.4 

1.9 

97 

,1 

52 

12 

0 

8 

0 

0 

5.21 

1.74 

2.00 

30 

.0 

0 

12 

4 

2 

GLEN  SAINT  MARY 

88. <• 

59,3 

73,9 

-  .3 

94 

23 

44 

14 

7 

12 

0 

5 

5.25 

2,08 

2.51 

26 

.0 

0 

0 

5 

I 

HILL lARD 

87,', 

61,8 

74,6 

1.1 

93 

5+ 

46 

14 

]l 

0 

0 

0 

5.11 

,62 

1.24 

24 

.0 

0 

10 

6 

2 

JACKSONVILLE  WB  AP 

88.3 

65,1 

76.7 

2.1 

95 

7 

50 

14 

1 

15 

0!  0 

0 

9.49 

6,47 

2.16 

30 

T 

0 

11 

6 

5 

JACKSONVILLE  BEACH 

83.8 

64.4 

74.  1 

95 

6 

52 

14 

2 

7 

0 

0 

0 

11.57 

4.28 

30 

.0 

0 

13 

6 

4 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

86.5 

57.2 

76.9 

1.9 

93 

7 

55 

12 

0 

10 

0 

0 

0 

7.83 

3,81 

2.74 

26 

.0 

0 

11 

4 

2 

JASPER   10  E 

59. 8M 

44 

12 

6 

0 

0 

0 

3.48 

- 

,60 

1.61 

18 

.0 

0 

3 

2 

LAKE  CITY  2  E 

89.0 

61.2 

75.1 

95 

23 

43 

13 

8 

15 

0 

« 

2.82 

- 

,81 

1.33 

30 

.0 

0 

10 

2 

1 

MADISON 

76.3 

'  UO 

97 

23 

47 

12 

18 

0 

0 

0 

2.57 

- 

1,19 

.88 

26 

.0 

a 

2 

0 

MARIANNA  CAA  AP 

86.0 

63.3 

74.  7 

93 

5 

47 

12 

4 

8 

0 

0 

0 

5.19 

1.49 

30 

.0 

0 

12 

3 

2 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

87.9 

61.3 

74.5 

,  3 

94 

48 

12 

2 

14 

0 

0 

0 

2,29 

1,67 

1.05 

1 1 

.0 

0 

7 

I 

1 

MAYO  5  NW 

88.2 

62,6 

75,4 

95 

23 

48 

12 

3 

11 

0 

0 

0 

1,55 

.91 

11 

.0 

0 

7 

1 

0 

MILTON  EXP  STATION 

86.4 

62.5 

74  ,  5 

94 

5  + 

44 

12 

3 

5 

° 

0: 

0 

3.31 

1.39 

19 

.0 

0 

11 

2 

1 

MONT  I  CELLO 

87.2 

61.2 

74  ,  2 

-  .2 

94 

5+ 

43 

12 

5 

8 

0 

0 

5.71 

1.75 

1  .65 

26 

0 

10 

2 

MT  PLEASANT 

86.  IM 

62. 7M 

74  ,4M 

.8 

95 

5  + 

43 

12 

5 

9 

0 

0, 

0 

4.18 

.64 

1.50 

11 

.0 

0 

a 

4 

1 

t  NICEVILLE 

83.8 

eo.9 

72.4 

-  .3 

90 

5  + 

40 

12+ 

2 

0 

0 

0 

3,95 

.83 

1.75 

18 

.  0 

0 

X 

3 

3 

J 

PANAMA  CITY 

84.6 

66.5 

75.6 

1.0 

90 

27 

49 

12 

1 

1 

0 

0 

0 

2.17 

1.55 

1.00 

10 

.0 

0 

6 

1 

PENSACOLA  CAA  AP 

85.2 

67.6 

76.4 

97 

4 

49 

12 

0 

4: 

0 

0 

3,83 

2.14 

19 

.0 

0 

8 

1 

1 

PENSACOLA  WB  CITY 

81.9 

68.9 

75.4 

1.5 

90 

4  + 

52 

12 

0 

2 

2,47 

- 

.90 

1.34 

19 

.0 

0 

10 

1 

1 

1  OUINCY  EXP  STATION 

86.3 

60.9 

73.6 

.0 

94 

6 

44 

12 

9' 

0 

0 

0 

2.75 

- 

1.41 

1  .00 

26 

.0 

10 

2 

i 

SAINT  MARKS  6  SE 

85.8 

63,5 

74.  7 

.7 

93 

27 

46 

12 

5 

5 

0 

0 

5.22 

1.95 

2.43 

11 

.0 

0 

6 

3 

SECOTAN 

85. 9M 

59.7 

72, BM 

93 

' 

44 

12 

6 

3 

0 

0 

0 

5.04 

1.72 

17 

.0 

0 

5 

4 

2 

TALLAHASSEE  WB  AP 

86.8 

63.4 

75,1 

2.0 

94 

5 

46 

12 

3 

9 

0 

oi 

0 

3.28 

- 

.27 

1.06 

20 

.0 

0 

9 

3 

1 

DIVISION 

74  .9 

4.29 

T 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

90.3 

64,6 

77,5 

.9 

96 

18 

491  13 

0 

1 

20 

0 

0 

0 

6.98 

2.16 

2.36 

28 

.0 

0 

9 

6 

3 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

86,5 

66,4 

76,5 

.4 

91 

5 

56 

12  + 

0 

3 

0 

3,20 

- 

.84 

1.07 

25 

.0 

0 

11 

2 

1 

BUSHNELL  2  E 

90. 4M 

62, OM 

76. 2M 

.9 

96 

19 

46 

13+ 

0 

21 

0 

0 

0 

5.07 

1.20 

-  .0 

0 

8 

CAMP  BLANDING 

88,3 

64,4 

76.4 

95 

25 

50 

12 

16 

0 

0 

0 

5.20 

1.97 

26 

.0 

0 

9 

4 

3 

CEDAR  KEY 

84.9 

70,0 

77.5 

1.3 

90'  29  + 

53 

13 

0 

2 

0 

0 

0 

.20 

2.09 

.20 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

CLEARWATER 

85.1 

69.0 

77.1 

-  .6 

92!  24  + 

56 

14 

0 

5 

0 

0 

0 

1  .04 

- 

1.53 

.86 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

CLERMONT  6  S 

91.1 

65,5 

78  ,  ^ 

.6 

96 

23 

50 

13 

0 

24 

Q 

0 

0 

1.95 

- 

2.51 

.79 

21 

.0 

0 

7 

2 

0 

CRESCENT  CITY  2  SW 

89,6 

62.9 

76.3 

.  7 

97 

48 

15 

0 

14 

0 

0 

0 

i.l7 

1.53 

2.12 

30 

.0 

0 

13 

5 

2 

DAYTONA  BEACH 

86.2 

65.6 

75.9 

96 

i 

531  13 

0 

c 

3.26 

.85 

30 

.0 

0 

10 

2 

0 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

86.4 

63.3 

74.9 

1.2 

93 

48 

15 

8 

0 

4.39 

.76 

1  .68 

18 

.0 

0 

12 

2 

2 

OE  LAND 

87.8 

64.0 

75.9 

.3 

92 

5+ 

49 

13 

14 

0 

Q 

0 

4.63 

- 

.09 

.78 

29 

.0 

0 

12 

5 

0 

EUSTIS  2  S 

90.1 

65.4 

78.3 

1.3 

95 

10 

53 

0 

18 

0 

0 

0 

4.18 

.05 

.0 

0 

11 

FEDERAL  POINT 

89.4 

63.7 

76.6 

1.5 

95 

49 

ll 

0 

16 

0 

0 

3.25 

- 

1.07 

.68 

25 

.0 

0 

10 

3 

0 

GAINESVILLE  UNIV 

88.9 

64.1 

75,6 

.9 

97 

24 

51 

13 

16 

0 

0 

Q 

4.44 

1.29 

1.37 

24 

.0 

0 

9 

3 

2 

HIGH  SPRINGS 

89.9 

62.5 

76.2 

97 

23 

48 

12+ 

2 

19 

0 

0 

0 

2.37 

.83 

26 

.0 

0 

7 

3 

0 

INVERNESS 

89.3 

64.5 

76.9 

1.1 

94 

23 

51|  13  + 

16 

0 

0 

0 

7.27 

3.28 

1.35 

31 

.0 

0 

12 

6 

3 

KISSIMMEE 

90.2 

54.5 

77.4 

.8 

95 

48 

13 

0 

22 

0 

0 

0 

4.03 

- 

.47 

1.92 

18 

.0 

0 

9 

2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

88.5 

65,0 

76.8 

.2 

94 

22 

47 

13 

0 

16 

0 

0 

0 

2.30 

3.33 

.87 

.0 

0 

10 

2 

0 

88.8 

64.9 

76.9 

94 

11  + 

51 

13  + 

17 

0 

0 

0 

2.68 

.91 

1°. 
27 

.0 

0 

8 

2 

0 

LAKELAND  WB  CITY 

87.0 

67,3 

77.2 

.4 

91 

19+ 

59 

13 

0 

8 

0 

0 

0 

3.20 

1.65 

1.31 

30 

.0 

° 

11 

2 

1 

MOUNTAIN  LAKE 

91.5 

64.8 

78.2 

2.0 

97 

22 

49 

13 

0 

20 

0 

0 

4.80 

.00 

1.42 

20 

.0 

0 

3 

2 

NEW   SMYRNA  BEACH  *  N 

87,5 

64.5 

76.0 

2.0 

95 

7+ 

51 

14 

0 

11 

I 

0 

0 

3.64 

.01 

1.30 

22 

.0 

0 

• 

12 

3 

1 

OCALA 

89,6 

64.5 

77.1 

1.5 

95 

5 

52 

14  + 

0 

19 

0 

0 

0 

6.43 

2,41 

1  .99 

24 

0 

9 

4 

2 

OCALA  AIRPORT 

89,5 

60.8 

75.2 

95 

23 

44 

14 

2 

18 

0 

0 

0 

5.50 

1.10 

w 

.0 

0 

11 

4 

2 

ORLANDO  WATER  PLANT 

88.9 

67.0 

78.0 

94 

20+ 

54 

13 

17 

0 

0 

0 

2.23 

.47 

1 9+ 

.0 

0 

12 

0 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

77.4 

93 

19 

53 

13 

16 

0 

0 

0 

2.45 

.50 

.0 

0 

13 

1 

0 

PALATKA 

89.8 

65.8 

77.8 

2.1 

95 

5  + 

52 

14+ 

0 

15 

0 

0 

0 

5.30 

,83 

2.10 

19 

.0 

10 

PLANT  CITY 

88.8 

64.0 

76.4 

2.1 

93 

6 

46 

13 

0 

0 

0 

0 

7.17 

2,64 

2.63 

29 

I 

11 

RAIFORO  ST  PRISON 

88.6 

61.0 

74.8 

.4 

94 

5 

46 

14+ 

2 

17 

0 

0 

5.55 

1,59 

1.33 

26 

.0 

0 

9 

6 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

87.8 

64.4 

76.1 

2.1 

94 

5  + 

52 

13  + 

0 

1 1 

I 

0 

3.16 

_ 

,42 

.95 

21 

12 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

84.9 

64,6 

74.8 

93 

5+ 

53 

13 

0 

6, 

0 

0 

0 

3.80 

.  88 

19 

11 

SAINT  LEO 

89.8 

56,  1 

78.0 

1.8 

95 

19+ 

53 

13 

0 

20 

0 

0 

0 

3.04 

1,23 

1,51 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

ST  PETERSBURG 

86.4 

57,8 

-  .9 

90 

5  + 

56 

13 

0 

7 

0 

0 

0 

3.15 

,08 

1,77 

21 

.0 

0 

6 

2 

1 

SANFORD 

89.4 

63,4 

76.4 

.3 

95 

6 

49 

13 

21 

8, 

0 

0 

0 

3.11 

,89 

,81 

28 

T 

0 

11 

3 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

87.6 

66.2 

76,9 

.6 

93 

22  + 

54 

13+ 

0 

0 

0 

2.07 

,92 

1,07 

28 

.0 

0 

7 

2 

1 

TARPON  SPRINGS 

85.9 

57.5 

76.8 

•  8 

93 

24 

55 

13 

0 

6 

0 

0' 

0 

.64 

2,43 

,36 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

WINTER  HAVEN 

90. 4M 

67. OM 

78. 7M 

95 

5  + 

19 

0 

0 

0 

1,59 

,31 

31 

T 

0 

11 

0 

0 

D  1 V 1 S I  ON 

76.8 

3,89 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

90.5 

62.6 

76.6 

-  .2 

96 

19 

50 

13 

0 

22 

0 

0 

2,54 

1,81 

,75 

18 

.0 

0 

10 

2 

0 

AVON  PARK 

90.4 

65.8 

78.1 

1.1 

94 

5  + 

55 

13  + 

0 

i2 

0 

0 

0 

6,48 

,96 

2.00 

18 

.0 

0 

10 

4 

2 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

8S.9 

53.0 

74.6 

92 

11  + 

49 

1 

4 

0 

0 

0 

3.17 

.43 

1.44 

27 

.0 

0 

u 

2 

1 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

BIG  PINE   KEY  INN 

87.5 

72.7 

80.1 

91 

22  + 

65 

0 

8 

0 

0 

0 

1.39 

.58 

12+ 

.0 

0 

5 

2 

0 

See  Reierence  Note*  FoUowtng  Station  Index 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
MAY  1952 


Temperature  Precipitation 


Station 

<i 

Average 
Minimum 

Average 

Deparlure 
From  Normal 

X 

a 

o 

0 

a 

Degree  Days 

No.  oi  Day 

Total 

oi 

Grealest  Day 

a 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

2 

.50  or  More 

1.00 
1    or  Mote 

hi 

'  > 

hi 

•=1 

BRAOENTON 

88  •  6 

64,7 

76.8 

1.2 

94 

22 

50 

13 

0 

17 

0 

0 

0 

.62 

- 

2.44 

.32 

30 

.0 

0 

0 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

87. 5M 

69,5 

78. 5M 

60 

0 

10 

0 

0 

0 

2.50 

1.61 

30 

.0 

0 

4 

2 

1 

CLtWJolUN   U   b  tt**o 

87.1 

66,9 

77,0 

95 

21 

56 

1 

11 

0 

0 

0 

5.34 

1,35 

27 

•  0 

0 

13 

5 

1 

COCONUT  GROVE   7  S 

85.9 

69.6 

77,8 

.5 

90 

1 

58 

1 

1 

0 

0 

0 

2,03 

- 

4.65 

.87 

20 

,0 

0 

S 

2 

0 

DRY  TORTUGAS 

83.9 

73.9 

78,9 

89 

29 

70 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1,08 

.27 

16 

.0 

0 

' 

1 

0 

EVERGLADES 

88.9 

68,  3 

78.6 

1.4 

92 

24+ 

56 

14 

0 

19 

0 

0 

0 

3.10 

1.85 

1.05 

26 

:S 

Q 

9 

3 

FELLSMERE 

89.4 

65.4 

77.4 

2.0 

95 

11  + 

55 

13+ 

0 

IS 

0 

0 

0 

3.68 

.73 

1.27 

22 

0 

12 

2 

2 

87.5 

68,4 

76.0 

1.0 

93 

3 1 

58 

1  + 

0 

7 

0 

0 

0 

1.65 

- 

4.27 

.70 

,0 

0 

S 

I 

0 

FORT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

84.5 

72,5 

78.5 

90 

27 

61 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1.50 

,84 

27 

,0 

0 

3 

2 

0 

FORT  MYERS  WB  AP 

90.1 

65,6 

77.9 

.7 

95 

22 

55 

14 

0 

20 

0 

0 

0 

1,75 

- 

2.37 

.93 

28 

.0 

0 

7 

1 

0 

FORT  PIERCE 

84.3 

66,4 

75.4 

-  1,1 

90 

22 

55 

14 

1 

0 

0 

0 

n 

,  V 

g 

9 

HIALEAH 

35.5 

67,6 

76.6 

89 

5  + 

57 

1 

0 

0 

0 

0 

.42 

30 

.0 

0 

7 

0 

0 

89.5 

63,9 

76.7 

,4 

93 

21  + 

56 

1  5 

0 

19 

0 

0 

0 

3,31 

_ 

2.99 

1,65 

.0 

0 

7 

2 

1 

HYPOLUXO 

86.  3M 

68, 6M 

77,  5M 

,7 

89 

22  + 

56 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

4,10 

.88 

1,45 

12 

,0 

0 

4 

4 

2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

85.5 

75,5 

80,5 

2.0 

91 

28 

69 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

,34 

- 

3.20 

,31 

16 

,0 

0 

3 

0 

0 

KEY  WEST  WB  CITY 

86,9 

75.0 

81  ,0 

1.9 

91 

29 

70 

1  + 

0 

2 

0 

0 

0 

,  74 

2.80 

,36 

12 

,0 

0 

5 

0 

0 

LA  BELLE 

91,4 

63,9 

77,7 

1.3 

96 

5 

51 

14  + 

0 

20 

0 

0 

0 

8,69 

5.57 

3,50 

17 

,0 

0 

10 

3 

3 

91.1 

64.  5M 

77,  8M 

.6 

96 

10 

54 

1  3+ 

0 

21 

0 

0 

0 

8,24 

2,18 

2 1 

.  0 

0 

14 

4 

4 

LOXAHATCHEE 

88.9 

63.8 

76,4 

95 

22 

53 

14+ 

19 

0 

0 

0 

3.34 

1.08 

22 

,0 

0 

8 

3 

1 

MARATHON  VACA  KEY 

36.5 

73.0 

79.8 

95 

29 

67 

4  + 

6 

0 

0 

0 

•  64 

.44 

13 

.0 

I 

6 

° 

0 

MELBOURNE  WB  AP 

85,5 

66.8 

76.2 

2.1 

92 

6 

55 

13 

0 

7 

0 

0 

0 

3.12 

.  96 

•  60 

22 

.  0 

MERRITT  ISLAND 

87,0 

67,8 

77.4 

1.2 

94 

21 

57 

13+ 

0 

9 

0 

0 

0 

4,64 

.64 

1.50 

29 

.0 

0 

'I 

4 

2 

M  I  AM  1  Ot"l.n 

82.3 

74,8 

78.7 

,8 

87 

30+ 

66 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1.20 

.84 

31 

.0 

0 

7 

1 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT 

86.5 

71,3 

78.9 

90 

21 

61 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

.68 

.34 

29 

,0 

0 

5 

0 

0 

MIAMI   WB  CITY 

81.2 

73.2 

77,2 

,0 

86 

30 

63 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1.61 

- 

5.54 

.77 

12 

.0 

I 

7 

2 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

87.4 

65.5 

76  .  5 

,  6 

93 

21  + 

52 

1 

9 

0 

0 

0 

10.74 

21 

14 

NAPLES 

86.0 

67.6 

76.8 

90 

23  + 

56 

14 

0 

3 

0 

0 

0 

,90 

.42 

31 

,0 

0 

5 

0 

0 

84  .  5 

68.5 

76.5 

1,4 

90 

22 

58 

1  + 

1 

0 

0 

0 

3.09 

1.00 

1,29 

9 

POMPANO  BEACH 

86.7 

68.2 

77.5 

91 

21  + 

55 

1 

0 

6 

0 

0 

0 

3.18 

1.68 

11 

.0 

0 

7 

2 

PUNTA  GORDA 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

87.8 

63.9 

75.9 

92 

21 

53 

1 

0 

9 

0 

0 

0 

3.13 

I.IS 

12 

,0 

0 

7 

3 

1 

SARASOTA 

85. 4 

64.8 

75.1 

90 

22  + 

50 

13 

0 

2 

0 

0 

0 

•  15 

.09 

31 

,0 

0 

4 

0 

0 

STUART 

87.7 

70.0 

78.9 

1,6 

96 

8 

0 

12 

0 

0 

0 

2.30 

1.02 

.0 

0 

1 1 

1 

1 

TAMIAMI   TRAIL  40  MI  BEND 

89. 7M 

64.  7H 

77. 2M 

0 

0 

0 

7.60 

3.05 

10 

.0 

0 

9 

3 

TAVERN lER 

84,7 

74.8 

79,8 

,  3 

88 

22  + 

67 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

2.01 

2.19 

.59 

29 

.0 

0 

6 

\ 

0 

TtTIICUtI  1  F     9  W 

88.7 

64(4 

76.6 

1,1 

95 

10 

51 

13+ 

0 

15 

0 

0 

0 

4.02 

.85 

3.12 

1 1 

.0 

0 

S 

VERO  BEACH  CAA  AP 

86,3 

68.1 

77.2 

93 

21 

58 

1  + 

0 

6 

0 

0 

0 

2.76 

.95 

29 

.0 

0 

10 

2 

• 

WAUCHULA  2  NW 

89,3 

62.6 

76.0 

-  1,0 

95 

10 

48 

13 

0 

17 

0|  0 

0 

6.72 

2.25 

2.80 

23 

.0 

0 

11 

4 

WEST  PALM  BEACH 

83,3 

* 

69.8 

76.5 

,0 

89 

30+ 

60 

1 

0 

0 

o;  0 

0 

3,65 

1.14 

1.09 

31 

.0 

0 

7 

4 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

87,8 

69.1 

78.5 

1.0 

93 

21 

59 

1  + 

0 

13 

0 

0 

0 

3.26 

1.53 

1.05 

11 

.0 
.0 

0 

S 

4 

I 

DIVISION 

77,5 

3.16 

.0 

STATE 

76.4 

.6 

3.76 

.11 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES. 


t 


Sm  Itotoranc*  NoIm  Following  SUUon  Indax 

-  53  - 


DAILY  PRECIPITATION 


APALACHlCOLA  MB  CITV  R 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTOM 

BAY  LAKE 

BeCLE  GtAOe   EXP  STA 
BELLE  GLAOE  HRCN  GATE  * 
BIG  CYPRESS    INO  RES 
BIG  PINE  KEY  INN 
BLOUNTSTOWN  3  E 


ESE 


BONITA  SPRINGS 
BRAOENTON 

BROOKSVILLE  CHIN  HiLL 
BROOKSVILLE  NURSERY  1 
BROOKSVILLE  NURSERY  2 

BUSHNELL  2  E 
CAMP  BLANOING 
CANTONMENT 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 
CAPTIVA 

CARRABELLE 
CAHYVILLE 
CEOAR  KEY 
CHATTAHOOCHEE 
CHIPLEY   3  E 

CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEwrSTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 

COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITY  2  SW 
CRESTView  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
OANIA  S  H 

OAYTONA  BEACH 

OAYTONA  BEACH  MB  AP  H 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

DRY  rORTUGAS 

EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FFLLSMERE 
FERNANDINA  BEACH 

FORT  LAUDERDALE 

FORT  LAUDERDALE  BAHIA  MAP 

FORT  MYERS  HB  AP  R 

FORT  PIERCE 

GAINESVILLE  UNIV 

GLEN  SAINT  MARY 
HART  LAKE 
HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILL  lARO 


2.20 
2*»4 
9*48 
6*00 


4*07 
•  62 
3*20 
9*22 

»«07 
6.20 


Day  of  month 


4*39 
2.77 
4.63 


3(26 
3.68 
5*21 


1.75 

4*44 

6.25 
S.84 
•  60 

2.37 


HILLSBOROUGH  BVR   ST  PK 

6*85 

HOMESTEAD  EXP  STA 

3.31 

MYPOLUXO 

4.10 

I NVERNESS 

7.27 

ISLE WORTH 

6  i62 

JACKSONVILLE  WB  AP 

9.49 

JACK SON VI LLE  BEACH 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

R 

7^e3 

JASPER  10  E 

3.48 

KENDAL    2  E 

•  94 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

R 

•  34 

KEY  WEST  WB  CITY 

R 

•  74 

K ISSIMMEE 

4.03 

LA  BELLE 

8(69 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

2*30 

LAKE  CITY  2  E 

2*82 

LAKE  HIAWASSE 

2.68 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

3^20 

LAKE  PLACID  2  SW 

8.24 

LAKE  TRAFFORD 

2*20 

LONGBOAT  KEY 

.90 

LOXAHATCHFE 

3.34 

HADI SON 

2.57 

MARATHON  VACA  KEY 

•  64 

MARIAHNA   CAA  AP 

5.19 

MAR  1  ANNA    IND  SCHOOL 

2.29 

MAYO  5  NW 

1.55 

MELBOURNE  WB  AP 

R 

3.12 

MERRITT  ISLAND 

4.64 

MIAMI  BEACH 

1.20 

MIAMI    HB  AIRPORT 

R 

.» 

MIAMI    WB  CITY 

R 

U61 

MILTON  EXP  STATION 

3.31 

MONT ICELLO 

5.71 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

10.7* 

MOUNTAIN  LAKE 

4.80 

MT  PLEASANT 

'••18 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

U7> 

NAPLES 

•  90 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

3^8l 

HICEVILLE 

3.«9 

NITTAW  1  S 

OCALA 

6.43 

OCALA  AIRPORT 

OKEECHOBEE  9  W 

7.77 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  A 

3.09 

ORANGE  SPRINGS   1  E 

».87 

Om  ANDO  WATEP  PLANT 

2,2i 

ORLANDO  we  AIRPORT 

R 

PALATKA 

^•30 

PANAMA  CI TY 

2^17 

PENSACOLA  CAA  AP 

3  •as 

PfeNSACOLA  WB  CITY 

R 

2.47 

PETERS 

2^91 

PLANT  CITY 

7^17 

POMPANO  BEACH 

]^1S 

PORT  HAYACA  S  L  CAHAL 

3<** 

PUNT A  GOAD A 

OUINCY  EXP  STATION 

^•79 

RAIfORD  ST  PRISON 

itii 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

3^13 

SAINT  AUGUSTINE 

]^10 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

3^80 

SAINT  LEO 

3^0t 

SAINT  MARKS  6  SE 

itll 

ST  PETERSBURG 

3^13 

SANFORD 

3>11 

SARASOTA 

•  13 

SCCOTAN 

3iO« 

STUART 

;>30 

-I  1  

10 

11 

12 

13 

14  1  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•  03 

•  08 

T 

T 

•  28 

•  36 

•  11 

•  12 

•  11 

•06 

•  75 

•  50 

•  22 

•  08 

•  30 

T 

•  18 

•  22 

T 

2^00 

•  04 

1^05 

•  22 

•08 

•  07 

•  05 

•  97 

•  01 

•  13 

•  24 

•  56 

•  55 

•  60 

2^3« 

1^13 

1^40 

•  40 

•  05 

•  03 

■  66 

•  12 

•  05 

•  02 

2.95 

■  12 

•  4 

•  95 

•  39 

•  05 

•  01 

•  06 

•  06 

1  .44 

■  08 

•  1 1 

.07 

.58 

•  14 

.58 

•  06 

•  03 

•  42 

3^06 

T 

•  48 

•  14 

T 

T 

•  04 

.02 

.14 

T 

•  30 

•  10 

•  76 

•  44 

U45 

•  44 

•  98 

T 

•  32 

•  51 

•  16 

•  06 

.06 

•  18 

•  41 

•  05 

1^07 

•  21 

•  14 

.35 

•  38 

•  41 

1.43 

•  12 

•  48 

1.70 

•  00 

.61 

.45 

•  IB 

U13 

•  20 

•  43 

1.00 

•  18 

•  62 

•  08 

• 

• 

3^09 

.44 

1.20 

•  04 

•  22 

•  90 

•  34 

.04 

1  ^37 

1^97 

•  10 

•  08 

•  03 

1.37 

•  09 

•  06 

U61 

.74 

•  22 

1.43 

T 

•  34 

•  32 

T 

•  27 

.11 

!•  35 

•  73 

1  .40 

.35 

•  02 

•  92 

.24 

.20 

•  IS 

•  19 

.09 

•  19 

•  13 

•  12 

•  05 

.80 

•  13 

.13 

.09 

.20 

.03 

.02 

.13 

.24 

.07 

.02 

*04 

•  02 

•  17 

.85 

•  04 

•  22 

.05 

*42 

•  13 

'o3 

**5 

1*47 

•  75 

.02 

1.03 

*11 

•  54 

«03 

.67 

•  14 

.11 

•  05 

.92 

•  93 

1.35 

.17 

.07 

•  11 

.  11 

.05 

•  87 

•  64 

.22 

.02 

•  60 

•  82 

.16 

.54 

•  60 

.84 

•  53 

1.19 

•  63 

•  14 

.18 

•  31 

.60 

.  10 

•  08 

2.  12 

.02 

*69 

1.62 

*07 

.17 

•  53 

•  97 

T 

•  36 

T 

•  11 

T 

•  03 

•  01 

•  04 

•  01 

.46 

•  02 

•  52 

•  52 

•  50 

•  05 

•  10 

•  10 

•  66 

•  10 

•  35 

•  42 

.09 

•  08 

.  30 

•  31 

•  85 

•  01 

•  20 

^  *02 

•  22 

.19 

•  48 

.01 

•  05 

•  12 

T 

T 

1  ^20 

•  18 

T 

*03 

.77 

*  01 

*  28 

•  16 

•  00 

•  00 

•  01 

T 

.32 

•  71 

•  05 

.58 

•  55 

T 

.31 

T 

.20 

•  01 

•  78 

•  50 

•  25 

T 

.27 

■  80 

•  33 

•  15 

•  05 

• 

2^9e 

.06 

.25 

•  02 

•  27 

•  10 

•  05 

■  01 

•  05 

.63 

.01 

•  02 

.28 

•  14 

•  67 

.39 

•  14 

.13 

.09 

•  66 

•  08 

•  10 

•  51 

1.01 

•  14 

T 

T 

.03 

1.27 

.09 

•  01 

.  18 

.01 

•  23 

•  19 

.03 

•  32 

.04 

•  74 

•  01 

.04 

.06 

.52 

1.19 

•  02 

.22 

2.00 

.05 

•  70 

- 

•  35 

.15 

*35 

•  10 

•  50 

T 

•  84 

•  16 

.04 

.23 

''' 

•  02 

■  33 

•  15 

•  26 

•  35 

•  08 

.09 

•  04 

•  12 

•  06 

•  30 

T 

.20 

•  14 

1.37 

.62 

.35 

T 

•  01 

.01 

1.35 

•  07 

•  56 

•  27 

.97 

2.51 

•  97 

.60 

•  24 

•  70 

1  .32 

•  75 

.25 

.20 

1 .  67 

.03 

•  01 

•  05 

.  14 

•  03 

•  42 

.53 

.08 

•  22 

.83 

.02 

*01 

•  60 

•  34 

.27 

•  04 

•  67 

T 

1.24 

1.00 

.37 

T 

.07 

•  78 

.94 

•  39 

.00 

•  89 

.31 

2.52 

•  10 

1^61 

•  20 

.  15 

1  •  35 

1.45 

.59 

•  71 

•  80 

1  .20 

.10 

•  90 

.75 

.45 

•  35 

•  15 

■  OS 

1.  15 

•  02 

1^35 

.73 

•  37 

U37 

•  56 

•  15 

.79 

•  05 

•  49 

1.60 

•  50 

•  30 

T 

2.04 

•  47 

•  03 

T 

T 

1^20 

.02 

1  aBT 

•  02 

1.35 

2^16 

•  03 

1.60 

•  02 

.04 

2^05 

.53 

4^26 

•  02 

•  34 

•  09 

•  99 

•  72 

•  27 

•  16 

.21 

2*74 

•  75 

.24 

1^82 

T 

.70 

1.61 

•  02 

1^10 

•  05 

.09 

•  07 

.02 

•  59 

•  03 

•  08 

•  06 

T 

T 

■  02 

T 

•  31 

•  01 

T 

*  01 

•  30 

•  07 

•  21 

1  .92 

•  22 

1«32 

•  12 

•  17 

.05 

3^50 

3.45 

U16 

.12 

.02 

.02 

•  13 

.22 

•  02 

•  04 

•  16 

.60 

•  05 

•  31 

.05 

.03 

•  13 

•  87 

•  06 

•  50 

.13 

•  05 

•  16 

.15 

.05 

•  06 

T 

•  12 

•  27 

1  ^33 

T  .03 

T 

•  01 

•  12 

.73 

.37 

•  1 1 

•  25 

•  07 

1  •  3  1 

.04 

.21 

.01 

U90 

.15 

2.18 

1  .02 

.25 

•  02 

•  22 

1.64 

.02 

•  41 

•  19 

.02 

.50 

•  30 

1.40 

•  44 

.08 

.37 

•  01 

•  05 

■  85 

1.06 

*  16 

.98 

•  10 

.06 

.06 

•  41 

.24 

T 

*  12 

•  06 

.08 

*  86 

•  09 

•  69 

T 

.44 

•  08 

.04 

•  05 

T 

•  01 

•  25 

•  23 

1^28 

.67 

•  49 

.39 

.03 

T 

.11 

.02 

•  05 

1  •49 

U05 

.  16 

■  IB 

*  23 

•  OS 

•  11 

.91 

•  10 

•  09 

•  10 

•  10 

•  1 1 

.06 

•  03 

•  02 

•  42 

•  12 

.60 

•  56 

•  10 

•  51 

•  04 

•  60 

•  03 

.  1 1 

1.05 

.43 

•  1  1 

.01 

•  60 

1*50 

•  02 

.17 

T 

T 

.02 

•  10 

•  04 

•  01 

.84 

.04 

•  01 

T 

T 

T 

T 

''' 

T 

•  00 

T 

•  34 

T 

.20 

T 

.05 

•  05 

•  77 

.01 

1^39 

.45 

.  18 

•  12 

•  05 

•  40 

•  27 

.71 

.08 

1.65 

■  54 

•  40 

•  02 

U57 

•  07 

• 

,'i2 

•  17 

.33 

•  38 

2^20 

.12 

3.00 

.34 

•  02 

1^34 

U02 

•  01 

.41 

•  19 

U24 

1.42 

•  80 

■  09 

•  20 

•  37 

1»  50 

•  25 

•  15 

.35 

.50 

.60 

.  30 

•  5  3 

•  51 

•  02 

•  01 

1(20 

.35 

•  01 

.05 

.07 

.42 

•  08 

T 

•  03 

•  25 

.12 

.70 

1.30 

T 

.06 

•  43 

•  54 

.25 

.03 

.U5 

.60 

1«75 

1.60 

•  82 

•  75 

•  48 

•  22 

.99 

U4Z 

.45 

.08 

.22 

•  41 

1^10 

•  14 

•  42 

.15 

•  77 

.43 

•  54 

1.04 

.44 

.06 

1*00 

.07 

•  05 

.75 

2.44 

•  25 

1.35 

1.44 

•  07 

.35 

•  03 

•  23 

•  08 

.14 

.28 

•  41 

U15 

•  12 

.87 

•  10 

.83 

1*99 

•  3  1 

•  38 

•  01 

.07 

•  18 

.10 

.02 

.02 

.00 

•  50 

•  02 

•  15 

•  01 

•  06 

•  37 

•  11 

.06 

•  03 

.45 

.32 

T 

•  24 

•  14 

•  23 

2^10 

•  67 

•  IB 

.50 

.08 

.04 

• 

1.36 

l^OO 

.33 

■  32 

T 

•  41 

T 

T 

•  02 

•  20 

.08 

2.14 

•  46 

.04 

•  05 

•  44 

.42 

•  05 

.22 

1*34 

.28 

•  1 1 

•  15 

.01 

■  18 

•  02 

■  1 1 

.89 

1.21 

•  06 

.70 

•  03 

.70 

•  25 

•  53 

•  45 

.10 

•  10 

.17 

2^63 

1.03 

•  20 

1  •M 

•  05 

•  11 

.  10 

.  12 

.  70 

•  02 

•  10 

•  96 

•  43 

.49 

.11 

1^06 

T 

•  18 

•  14 

•  00 

•  17 

•  12 

1.00 

•  07 

•  01 

.30 

.58 

•  30 

T 

•  34 

•  63 

•  97 

.72 

U33 

•  12 

.84 

•  30 

•  15 

•  01 

•  83 

.06 

•  74 

•  02 

•  45 

•  05 

•  60 

•  30 

•  99 

•  02 

•  05 

.46 

•  02 

.05 

T 

.05 

•  05 

T 

•  88 

•  21 

•  21 

•  05 

.15 

•  87 

.02 

•  00 

.60 

T 

T 

•  40 

.25 

1*51 

•  88 

2*43 

•  10 

■  85 

•  18 

•  18 

1^40 

.20 

•  01 

U77 

•  22 

.90 

•  05 

.08 

■  08 

•  20 

.62 

■  58 

•  47 

•  03 

.02 

•  81 

•  10 

T 

.01 

•  03 

.02 

•  09 

•  76 

1.72 

•  34 

1.47 

•  75 

1.02 

.02 

•  01 

•  09 

.23 

•  06 

i  01 

.16 

.03 

•  37 

•  30 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 


Table  3— Conhnued 


Station 

0 

Day  of  month 

f2 

1   1  2  1  3 

4   ]   5   1  6 

7  1  8  1  9 

.0 

11 

12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26  1 

27 

26 

29  1 

30 

31 

TALLAHASSEE  HB  AP 
TAMIAMI   TRL  '*0  MI  BENO 
TAMPA  MB  AIRPORT  R 

TARPON  SPRINGS 
TAVERNIEH 

7*60 
2|0T 
.64 
2|01 

T 

T 

•  03 

T 
3. OS 

•  2t 

•  06 
.ii 

•  so 

•  09 

•  03 

.11 
•  30 

T 

U06 

•  01 

T 

i^«a 

•  20 

•  10 

•  12 

•  31 

T 

.77 
7 

•  32 

U03 

•  07 

•  03 

.76 

1.07 

.11 

•  20 
.39 

•  02 

.74 
.38 

.21 

TITUSVILCE   2  V 

VERO  BEACH  CAA  AP 

HAUCHULA  2  NW 

WEST  PALM  BEACH 

UEST  PALM  BEACH  HB  AP  R 

»>02 
6a72 
3i2« 

T 

•  01 

•  01 
T 

.81 
•  90 

3al2 

•  06 

•  02 

l.Oi 

T 

•  11 

T 

U13 

•  07 

•  0> 

•  It 

T 

.20 
.21 

.06 
.06 

•  33 

•  26 

T 

2.80 

.12 

•  0'. 

•  03 

•  03 

.01 
.92 
.33 
.01 

.33 

T 

.26 
•  93 

.60 
.90 

.31 
1.06 
.60 
.60 

.06 
.01 
1.09 
•  60 

WINTER  HAVEN 

•  10 

.09 

•  29 

•  11 

.13 

•  23 

.01 

.02 

.26 

.02 

•  31 
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DAILY  TEMPERATURES  Florida 


Day  Ol  Monlh  » 


Station 

"1 



2.3 

— ' 

6 

L' 

9 

10 

12 

13 

15 

If 

1 

17 

IS 

19 

20 

21 

22, 

"I 

24 



25 

 L 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

APALACHICOLA  HB  CI Tr 

r 

MAX 

79 

80 

8i 

79 

80 

83 

S3 

ll 

78 

76 

79 

78 

76 

78 

SI 

SI 

SO 

76 

 ~1 

79 

1  ' 

81 

84 

83 

84 

84 

85 

83 

82 

84 



85 

80.6 

62 

64 

70 

71 

70 

74 

73 

66 

70 

ARCAOU 

MAX 

0« 

86 

92 

93 

93 

91 

92 

94 

92 

82 

85 

87 

65 

87 

92 

93 

96 

94 

94 

95 

91 

91 

92 

94 

92 

90 

90 

91 

91 

90.5 

52 

60 

62 

^3 

.54 

62 

60 

60 

59 

64 

67 

62 

50 

54 

54 

66 

66 

69 

69 

7  i 

67 

67 

70 

67 

69 

67 

AVON  PARK 

MAX 

87 

90 

94 

92 

93 

91 

92 

94 

92 

87 

65 

84 

86 

92 

92 

90 

93 

93 

93 

93 

91 

92 

92 

92 

90 

93 

89 

85 

91 

90.4 

57 

66 

67 

65.8 

BARTOW 

MAX 

87 

94 

93 

92 

67 

92 

93 

93 

90 

86 

64 

84 

92 

89 

93 

96 

92 

92 

92 

93 

91 

92 

91 

93 

92 

91 

88 

81 

89 

90.3 

HIN 

52 

62 

67 

59 

62 

64 

66 

61 

67 

65 

69 

58 

49 

51 

53 

58 

69 

70 

69 

73 

70 

71 

69 

70 

70 

72 

67 

69 

68 

65 

68 

BELLE  GLADE   EXP  STA 

MAX 

79 

84 

83 

83 

84 

67 

86 

89 

91 

88 

92 

87 

72 

78 

80 

61 

S3 

87 

86 

89 

91 

92 

68 

87 

B9 

87 

69 

66 

87 

66 

66 

83.9 

M I N 

49 

57 

61 

61 

56 

61 

60 

64 

65 

64 

66 

68 

58 

52 

56 

65 

67 

68 

69 

70 

68 

69 

65 

66 

65 

67 

BIG  CYPRESS    INO  RES 

MAX 

MIN 

BIG   PINE   KEY  INN 

MAX 

85 

65 

85 

86 

87 

87 

88 

86 

89 

90 

90 

85 

81 

84 

66 

85 

88 

86 

89 

90 

90 

91 

89 

88 

89 

90 

88 

91 

90 

86 

87 

87t5 

MIN 

67 

67 

68 

70 

65 

73 

70 

72 

71 

72 

72 

73 

71 

71 

71 

74 

76 

76 

76 

77 

76 

77 

78 

76 

76 

75 

73 

72 

73 

72 

76 

72  •7 

BLOUNTSTOWN  2  E 

MAX 

88 

89 

84 

88 

92 

95 

94 

93 

90 

92 

92 

76 

78 

81 

86 

89 

87 

81 

87 

83 

79 

82 

90 

90 

89 

87 

85 

91 

86 

68 

84 

86*8 

MlN 

54 

59 

57 

59 

61 

67 

66 

65 

67 

70 

68 

44 

46 

49 

50 

54 

60 

68 

72 

69 

67 

65 

67 

68 

70 

68 

64 

68 

69 

65 

67 

62*7 

BRAOENTON 

MAX 

85 

82 

83 

90 

89 

87 

87 

89 

90 

90 

84 

83 

65 

87> 

92 

91 

90 

92 

92 

90 

94 

93 

93 

92 

91 

91 

92 

88 

90 

86 

88  .8 

MIN 

55 

56 

63 

56 

58 

62 

61 

63 

66 

65 

69 

63 

50 

54 

67 

60 

70 

69 

71 

72 

69 

70 

71 

68 

70 

70 

68 

69 

68 

70 

71 

64*  7 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

85 

89 

91 

88 

86 

86 

87 

89 

68 

76 

62 

82 

85 

88 

89 

88 

90 

86 

88 

87 

89 

89 

67 

85 

87 

90 

84 

82 

87 

66*5 

64 

65 

63 

65 

67 

66 

68 

61 

66 

69 

70 

7  2 

70 

72 

69 

70 

BUSHNELC   2  E 

MAX 

ee 

89 

89 

90 

95 

91 

93 

91 

91 

95 

92 

78 

65 

86 

66 

91 

93 

96 

94 

92 

91 

95 

93 

94 

89 

87 

92 

90 

65 

90 

90*4 

MiN 

50 

56 

60 

55 

59 

60 

60 

59 

64 

63 

67 

56 

46 

46 

46 

52 

66 

67 

69 

69 

71 

67 

69 

69 

68 

69 

69 

69 

70 

69 

62  aO 

CAMP  BLANDING 

MAX 

81 

88 

88 

89 

90 

91 

92 

92 

91 

91 

92 

60 

76 

80 

62 

85 

91 

92 

92 

90 

92 

89 

91 

92 

95 

86 

90 

86 

87 

85 

89 

88*3 

MIN 

61 

59 

65 

59 

66 

65 

66 

66 

66 

68 

72 

50 

56 

50 

58 

60 

60 

69 

66 

71 

72 

72 

70 

65 

73 

65 

65 

65 

66 

66 

65 

64e4 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MAX 

MIN 

CAPTIVA 

MAX 

87 

81 

85 

82 

84 

86 

85 

85 

87 

81 

64 

68 

67 

90 

91 

88 

89 

89 

69 

93 

92 

93 

90 

90 

89 

90 

87 

69 

86 

87*5 

MIN 

62 

60 

63 

67 

69 

65 

63 

65 

69 

74 

75 

69 

64 

61 

64 

66 

74 

73 

74 

77 

71 

74 

75 

74 

73 

71 

74 

71 

76 

71 

72 

69*5 

CARRABELLE 

MAX 

83 

82 

80 

S3 

69 

85 

85 

85 

86 

86 

81 

81 

83 

81 

81 

82 

84 

86 

83 

61 

83 

84 

86 

87 

87 

86 

89 

87 

86 

87 

86 

84*5 

MtN 

53 

54 

54 

61 

66 

66 

62 

62 

65 

72 

69 

47 

47 

49 

49 

51 

58 

72 

71 

67 

65 

65 

66 

72 

66 

70 

62 

69 

66 

67 

66 

62*3 

CEDAR  KEY 

MAX 

80 

82 

82 

81 

82 

84 

85 

85 

66 

86 

60 

77 

63 

66 

85 

85 

84 

85 

85 

86 

86 

87 

88 

88 

86 

89 

68 

90 

90 

89 

84*9 

MiN 

66 

66 

65 

66 

67 

66 

65 

66 

68 

66 

65 

71 

53 

64 

60 

67 

66 

73 

75 

76 

77 

73 

75 

74 

75 

76 

77 

76 

76 

79 

78 

70*0 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

87 

87 

87 

89 

92 

92 

91 

90 

90 

89 

85 

76 

7a 

63 

84 

85 

84 

87 

86 

81 

85 

86 

89 

89 

87 

63 

88 

67 

85 

85 

85 

86*2 

HIN 

53 

64 

61 

60 

61 

68 

69 

66 

69 

70 

62 

45 

47 

50 

5  5 

66 

60 

68 

66 

66 

67 

66 

65 

62 

70 

67 

62 

67 

68 

66 

67 

62*3 

CLEARWATER 

MAX 

81 

79 

84 

87 

84 

82 

63 

84 

63 

82 

76 

82 

85 

87 

82 

85 

87 

67 

88 

84 

90 

91 

92 

92 

86 

87 

92 

87 

82 

85 

85  •! 

MiN 

60 

63 

66 

66 

68 

70 

67 

70 

74 

68 

72 

64 

58 

56 

63 

60 

70 

72 

72 

73 

72 

78 

72 

71 

72 

76 

72 

70 

72 

77 

74 

69*0 

CLERMONT   6  S 

MAX 

89 

87 

91 

90 

94 

94 

95 

94 

92 

94 

92 

79 

86 

86 

87 

91 

91 

94 

94 

92 

93 

93 

96 

92 

92 

94 

92 

9* 

90 

82 

94 

91  •! 

MIN 

55 

59 

67 

63 

63 

63 

65 

62 

69 

66 

69 

58 

50 

53 

53 

54 

70 

68 

71 

72 

72 

72 

69 

71 

70 

75 

68 

71 

72 

69 

71 

65i5 

CLEWISTON  U   S  ENG 

MAX 

82 

82 

84 

82 

85 

88 

86 

90 

88 

66 

y2 

90 

76 

79 

61 

62 

87 

90 

90 

91 

95 

91 

89 

88 

90 

88 

90 

68 

87 

90 

89 

87  •! 

MIN 

56 

59 

66 

62 

62 

61 

62 

67 

65 

66 

67 

70 

62 

64 

59 

66 

79 

71 

71 

71 

?i 

70 

73 

69 

72 

68 

67 

68 

72 

68 

70 

66*9 

COCONUT   GROVE   7  S 

MAX 

90 

82 

83 

86 

84 

83 

66 

67 

87 

86 

86 

79 

60 

32 

63 

85 

86 

87 

86 

88 

68 

88 

86 

87 

68 

68 

88 

67 

88 

69 

85*9 

MlN 

58 

60 

59 

67 

61 

65 

62 

66 

67 

67 

71 

74 

68 

69 

70 

64 

76 

77 

78 

74 

76 

78 

78 

75 

76 

77 

7  1 

72 

7  1 

68 

72 

69*6 

COMPASS  LAKE 

MAX 

89 

86 

63 

91 

95 

95 

93 

89 

90 

87 

62 

77 

79 

85 

85 

86 

63 

88 

80 

79 

87 

90 

87 

90 

87 

63 

89 

66 

67 

83 

66 

86*4 

MIN 

50 

54 

53 

56 

58 

63 

64 

66 

67 

69 

63 

41 

42 

46 

49 

52 

50 

66 

70 

66 

65 

62 

65 

67 

70 

67 

61 

66 

66 

66 

69 

60  •3 

CRESCENT  CTY  2  SW 

MAX 

88 

86 

89 

90 

97 

95 

9b 

94 

95 

94 

89 

78 

86 

84 

64 

86 

93 

91 

90 

93 

92 

89 

93 

96 

89 

86 

86 

67 

87 

87 

88 

89*6 

MiN 

53 

62 

65 

58 

64 

67 

63 

63 

62 

66 

69 

53 

49 

51 

48 

57 

56 

65 

67 

71 

70 

70 

66 

67 

70 

66 

66 

66 

69 

64 

66 

62*9 

CRESTVIEW  CAA  AP 

MAX 

87 

84 

89 

93 

94 

94 

92 

91 

88 

97 

74 

78 

81 

85 

87 

84 

77 

87 

75 

81 

85 

67 

89 

89 

86 

66 

91 

87 

85 

65 

86 

86*0 

MIN 

54 

60 

57 

64 

62 

64 

69 

69 

67 

67 

53 

43 

50 

54 

56 

57 

63 

67 

65 

66 

65 

64 

68 

69 

70 

67 

65 

67 

67 

65 

67 

62*7 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

86 

87 

86 

88 

91 

90 

89 

86 

87 

88 

81 

77 

8, 
81 

84 

86 

89 

69 

90 

90 

89 

88 

91 

94 

93 

90 

86 

89 

91 

88 

89 

86 

87*8 

MIN 

52 

54 

56 

54 

61 

59 

59 

56 

62 

61 

59 

44 

45 

44 

48 

52 

57 

65 

66 

67 

68 

69 

65 

64 

67 

67 

62 

64 

67 

67 

67 

59*6 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

78 

84 

84 

80 

87 

92 

92 

94 

90 

90 

96 

92 

72 

76 

76 

81 

84 

86 

89 

89 

90 

92 

84 

87 

88 

86 

86 

62 

84 

66 

88 

86  a2 

MIN 

58 

61 

65 

63 

65 

66 

65 

66 

64 

68 

73 

58 

53 

54 

54 

59 

69 

68 

66 

72 

70 

70 

69 

73 

71 

70 

67 

67 

70 

70 

67 

65*6 

OAYTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 

83 

83 

83 

87 

93 

91 

93 

90 

89 

92 

92 

72 

79 

79 

61 

63 

88 

89 

88 

90 

91 

86 

88 

87 

88 

67 

84 

84 

65 

86 

87 

86*4 

MIN 

54 

58 

63 

60 

63 

66 

62 

64 

64 

66 

67 

52 

49 

49 

48 

52 

64 

67 

70 

72 

70 

70 

69 

71 

71 

68 

64 

68 

67 

68 

66 

63i3 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

90 

87 

90 

95 

95 

96 

93 

93 

92 

89 

82 

61 

82 

89 

89 

88 

81 

89 

81 

81 

86 

90 

93 

92 

91 

66 

91 

90 

ee 

87 

68 

88  •6 

HIN 

58 

62 

60 

64 

65 

66 

69 

69 

69 

70 

60 

45 

53 

57 

62 

59 

63 

66 

66 

65 

66 

64 

69 

71 

71 

69 

66 

66 

69 

70 

71 

64*6 

DE  LAND 

MAX 

SO 

86 

86 

88 

88 

92 

90 

92 

90 

91 

91 

90 

76 

82 

60 

64 

66 

92 

91 

91 

90 

92 

91 

90 

66 

88 

88 

88 

87 

89 

86 

87  •8 

HIN 

54 

58 

64 

60 

62 

64 

64 

65 

65 

65 

66 

57 

49 

50 

50 

64 

68 

67 

7  I 

72 

70 

72 

68 

70 

7  I 

69 

67 

67 

67 

69 

69 

64  aO 

DRY  T0RTU6AS 

HAX 

81 

80 

81 

60 

84 

83 

84 

84 

86 

87 

80 

77 

60 

61 

81 

84 

64 

84 

87 

68 

87 

86 

85 

65 

67 

87 

87 

89 

87 

65 

83*9 

HiN 

70 

72 

73 

73 

71 

72 

73 

74 

74 

75 

75 

72 

72 

72 

72 

72 

75 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

76 

76 

76 

75 

74 

73 

72 

74 

73*9 

EUSTIS  2  S 

HAX 

87 

89 

69 

69 

93 

92 

93 

93 

93 

96 

94 

78 

81 

82 

66 

87 

85 

93 

94 

94 

93 

93 

94 

94 

93 

91 

87 

68 

91 

89 

92 

90*1 

HIN 

57 

61 

66 

64 

66 

65 

67 

66 

66 

68 

70 

59 

53 

55 

56 

59 

7C 

68 

71 

71 

70 

71 

70 

72 

72 

71 

69 

71 

69 

72 

71 

66  14 

EVERGLADES 

MAX 

86 

86 

85 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

83 

83 

90 

88 

90 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

92 

92 

89 

90 

91 

69 

89 

85 

88  ^9 

MIN 

59 

62 

64 

67 

64 

67 

66 

67 

67 

70 

70 

71 

62 

56 

66 

64 

71 

7  1 

72 

73 

74 

72 

72 

70 

70 

70 

72 

71 

7  1 

72 

73 

68*3 

FEDERAL  POINT 

MAX 

89 

87 

90 

90 

95 

94 

94 

92 

93 

93 

87 

78 

81 

82 

87 

88 

96 

92 

94 

91 

89 

92 

95 

91 

91 

85 

65 

87 

88 

88 

89 

89  «  4 

HIN 

55 

57 

64 

62 

66 

69 

65 

65 

66 

66 

67 

57 

53 

51 

49 

53 

60 

65 

66 

70 

71 

72 

67 

66 

70 

67 

66 

67 

66 

67 

65 

63»7 

FELLSMERE 

HAX 

85 

87 

63 

69 

92 

93 

94 

93 

92 

93 

95 

91 

80 

81 

82 

86 

90 

90 

93 

95 

94 

90 

89 

89 

90 

92 

89 

87 

90 

85 

91 

89*4 

HIN 

56 

57 

64 

62 

61 

67 

67 

65 

65 

65 

67 

64 

^3 

55 

56 

56 

69 

67 

69 

73 

72 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

69 

65*4 

FERNANOINA  BEACH 

HAX 

87 

86 

88 

90 

96 

93 

97 

94 

94 

93 

80 

82 

85 

79 

86 

85 

87 

88 

89 

94 

88 

88 

88 

83 

82 

78 

61 

81 

83 

60 

81 

86*6 

HIN 

60 

64 

64 

64 

67 

68 

66 

69 

69 

68 

67 

52 

34 

56 

58 

62 

62 

70 

70 

73 

73 

73 

71 

74 

70 

66 

68 

69 

72 

63 

67 

66*2 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

85 

85 

88 

89 

89 

89 

88 

88 

88 

88 

89 

80 

79 

63 

85 

86 

87 

68 

S8 

85- 

90 

90 

90 

90 

89 

89 

90 

87 

88 

91 

93 

87  •i 

HtN 

58 

58 

60 

67 

60 

60 

60 

64 

66 

64 

67 

71 

67 

58 

69 

72 

75 

75 

76 

79 

74 

72 

77 

75 

75 

71 

69 

71 

71 

68 

71 

68*4 

PnoT   1  Atinpon^i  e   dauia  uad 

r\Jtfi     k.nUL/d  KL/AL  Ci    BAni*  MAK 

62 

83 

85 

89 

85 

85 

83 

62 

85 

84 

75 

75 

82 

86 

8  3 

86 

MIN 

61 

70 

68 

70 

67 

66 

67 

70 

71 

69 

69 

68 

65 

72 

75 

74 

77 

77 

78 

78 

79 

78 

78 

77 

77 

74 

78 

78 

71 

75 

72.5 

FORT   MYERS  MB  AP 

HAX 

87 

87 

87 

86 

93 

90 

90 

90 

90 

92 

90 

81 

85 

60 

88 

92 

92 

92 

94 

93 

93 

95 

94 

94 

92 

93 

93 

91 

88 

87 

87 

90  •! 

MIN 

56 

61 

65 

60 

63 

65 

62 

64 

66 

67 

69 

63 

56 

55 

58 

61 

70 

69 

71 

72 

72 

70 

71 

65 

69 

70 

68 

66 

69 

70 

71 

65*6 

FORT  PIERCE 

HAX 

79 

80 

81 

83 

62 

84 

89 

88 

89 

86 

87 

88 

73 

77 

79 

80 

82 

85 

89 

86 

88 

90 

87 

86 

86 

85 

67 

36 

«5 

86 

83 

84.3 

HIN 

56 

59 

65 

62 

61 

65 

64 

65 

65 

66 

69 

66 

57 

55 

62 

58 

70 

70 

70 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

70 

67 

74 

75 

68 

69 

66  •4 

B«*  r*fer«nce  DOt««  fellovtog  Station  Indam. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  0(  Month 


FLORIDA 
MAY  1952 


btalion 

1  1 

 , 

2 

3 

* 

t 

7 

-  " 

^1 

9 

10 





12 

13 

1 

14 

r " 

IR 

17 

1? 

!9 

20 

21 

22 

23 

Z". 

25 

S6 

27 

28 

25 

3D 

31 

OAINESV I LLE  UN I V 

MAX 

as 

89 

88 

88 

90 

94 

92 

91 

«1 

90 

81 

78 

81 

65 

87 

89 

92 

92 

92 

92 

89 

94 

97 

92 

86 

84 

91 

91 

85 

85 

88 

•  9 

MIN 

56 

39 

62 

59 

64 

63 

66 

7 1 

52 

51 

66 

67 

69 

69 

66 

64 

.1 

GLEN   SAINT  MARY 

88 

87 

87 

90 

92 

92 

92 

92 

91 

91 

89 

78 

79 

62 

83 

89 

89 

91 

91 

89 

88 

91 

94 

89 

91 

88 

89 

87 

86 

85 

89 

88  .4 

MIN 

61 

63 

65 

64 

65 

63 

63 

64 

63 

64 

63 

59 

•  3 

H 1 ALEAH 

se 

'  80 

81 

86 

89 

86 

86 

86 

B6 

86 

86 

87 

Tl 

80 

80 

eo 

85 

85 

87 

87 

88 

89 

89 

86 

86 

86 

87 

89 

88 

87 

88 

65 

•  5 

MIN 

S7 

59 

62 

63 

62 

6  1 

63 

70 

6/ 

89 

90 

89 

92 

94 

94 

92 

93 

91 

91 

87 

77 

01 

85 

a  J 

90 

93 

93 

93 

93 

90 

93 

97 

96 

86 

81 

90 

93 

88 

68 

89 

89 

.9 

MIN 

5  7 

66 

68 

66 

67 

67 

70 

67 

62 

.5 

M 1  m  I  ARD 

89 

88 

89 

90 

93 

91 

93 

91 

90 

91 

80 

75 

79 

bl 

85 

88 

91 

91 

91 

91 

88 

92 

92 

89 

89 

80 

86 

83 

87 

84 

83 

87 

•  4 

MIN 

65 

64 

63 

66 

64 

61 

•  8 

ho#*esteao  EXP  STA 

89 

86 

88 

92 

89 

90 

89 

B8 

90 

91 

90 

86 

80 

86 

86 

89 

90 

91 

92 

93 

93 

90 

90 

91 

92 

93 

90 

91 

93 

92 

89 

.5 

MIN 

63 

56 

70 

67 

62 

62 

60 

63 

.9 

M YPOCUKO 

85 

SA 

87 

87 

86 

87 

86 

85 

85 

85 

85 

78 

78 

87 

87 

85 

86 

87 

68 

87 

88 

89 

88 

09 

89 

89 

88 

88 

88 

89 

86 

.3 

MIN 

66*6 

I NVERNE  SS 

87 

86 

87 

89 

93 

91 

92 

89 

91 

93 

92 

80 

84 

85 

86 

89 

91 

89 

93 

91 

91 

92 

94 

92 

89 

91 

88 

90 

88 

86 

90 

89 

.3 

MIN 

68 

70 

72 

68 

64 

.5 

JACKSONVILLE   HB  A" 

ae 

89 

90 

91 

93 

93 

95 

93 

92 

92 

31 

77 

80 

81 

88 

89 

92 

92 

92 

92 

88 

92 

91 

90 

87 

83 

87 

86 

87 

82 

84 

88 

.3 

MIN 

58 

62 

65 

65 

•  1 

JACKSONVILLE  BEACH 

82 

79 

81 

88 

91 

95 

94 

90 

90 

91 

80 

75 

79 

76 

80 

81 

81 

82 

82 

92 

82 

84 

84 

83 

84 

78 

81 

87 

83 

81 

81 

S3 

.6 

MIN 

59 

66 

.0 

65 

66 

64 

.4 

JACKSON V  I LLE  WB  CITY 

MAX 

86 

87 

87 

89 

92 

92 

93 

91 

91 

91 

79 

77 

79 

80 

83 

86 

90 

88 

89 

91 

89 

92 

90 

87 

86 

81 

84 

84 

84 

82 

83 

86 

.5 

MIN 

67 

•  2 

JASPER   10  E 

89 

88 

85 

90 

92 

92 

90 

90 

90 

MIN 

66 

" 

61 

63 

65 

67 

65 

64 

64 

65 

62 

61 

66 

65 

65 

59 

•  8 

KEY  WEST   HB  AIRPORT 

MAX 

83 

8A 

8A 

83 

86 

83 

85 

86 

87 

88 

88 

81 

79 

81 

81 

81 

86 

86 

87 

87 

89 

88 

86 

85 

86 

89 

89 

91 

90 

86 

85 

85 

.5 

MIN 

69 

72 

73 

7^ 

72 

75 

75 

76 

76 

77 

7  7 

74 

72 

70 

70 

75 

.5 

KEY  WEST  WB  CITY 

83 

8A 

84 

86 

87 

87 

87 

88 

89 

88 

83 

80 

84 

85 

81 

88 

88 

89 

89 

89 

90 

88 

89 

89 

89 

89 

39 

91 

88 

88 

86 

.9 

MIN 

70 

72 

72 

75 

.0 

K I SS I MMEE 

88 

86 

89 

90 

94 

94 

95 

94 

95 

93 

94 

80 

87 

85 

85 

90 

91 

91 

92 

91 

94 

92 

92 

91 

91 

90 

90 

91 

88 

82 

90 

90 

.2 

MIN 

53 

57 

64 

61 

64 

65 

61 

68 

68 

58 

64 

•  5 

LA  8ELLE 

MAX 

B9 

as 

89 

94 

96 

92 

94 

94 

94 

95 

93 

83 

87 

88 

88 

94 

95 

92 

94 

93 

95 

92 

91 

92 

91 

92 

93 

89 

88 

88 

89 

91.4 

MIN 

63 

61 

63 

70 

68 

63 

.9 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

MAX 

83 

85 

87 

88 

93 

92 

91 

87 

90 

89 

80 

85 

84 

82 

89 

89 

90 

92 

91 

91 

94 

91 

91 

90 

91 

90 

93 

87 

82 

87 

88 

.5 

MIN 

69 

65 

.0 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

88 

88 

88 

91 

94 

93 

94 

92 

93 

92 

88 

79 

77 

83 

86 

89 

90 

93 

94 

89 

87 

94 

95 

92 

89 

84 

91 

90 

83 

85 

89 

89 

•  0 

HIN 

57 

55 

61 

•  2 

LAKE  HtAHASSE 

80 

86 

87 

87 

87 

92 

91 

93 

92 

92 

94 

94 

76 

83 

82 

85 

89 

88 

91 

92 

91 

92 

90 

93 

92 

93 

90 

89 

90 

86 

83 

88 

■  8 

HIN 

57 

64 

9 

LAKELAND  WB  CITY 

8A 

8A 

85 

86 

90 

90 

90 

89 

89 

90 

88 

76 

81 

81 

82 

37 

88 

89 

91 

89 

90 

91 

89 

89 

89 

91 

88 

89 

85 

79 

87 

87 

•  0 

MIN 

61 

65 

67 

■  3 

LAKE  PLACID   2  SW 

88 

89 

88 

91 

94 

93 

95 

93 

94 

96 

93 

88 

85 

85 

87 

92 

94 

91 

94 

94 

95 

93 

91 

93 

93 

89 

91 

91 

88 

86 

90 

91 

■  1 

MIN 

64 

>5 

LO  X AHA  TCHEE 

85 

85 

86 

86 

89 

91 

92 

93 

90 

90 

92 

91 

79 

79 

83 

84 

87 

90 

91 

92 

92 

95 

91 

89 

90 

90 

91 

90 

89 

91 

92 

88 

9 

MIN 

" 

56 

62 

60 

61 

60 

61 

63 

66 

69 

53 

63 

68 

63 

8 

MAD  I  SON 

90 

87 

88 

92 

95 

93 

94 

93 

91 

92 

78 

77 

79 

83 

87 

90 

91 

91 

91 

89- 

86 

93 

97 

95 

93 

81 

90 

90 

87 

88 

87 

89 

0 

MIN 

63 

5 

MARATHON  VACA  KEY 

83 

82 

85 

85 

87 

86 

87 

87 

86 

87 

86 

81 

78 

82 

84 

85 

88 

88 

88 

87 

89 

90 

90 

88 

90 

88 

90 

95 

90 

89 

86 

5 

MIN 

8| 

70 

73 

0 

MARIANNA  CAA  AP 

89 

85 

88 

90 

92 

92 

91 

91 

89 

73 

76 

79 

83 

86 

86 

76 

89 

80 

79 

85 

90 

89 

90 

86 

83 

89 

87 

87 

87 

87 

86 

0 

MIN 

67 

57 

6 1 

70 

6  7 

70 

69 

67 

63 

67 

63 

3 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

85 

87 

89 

90 

92 

94 

92 

91 

91 

89 

88 

77 

80 

84 

87 

87 

83 

90 

90 

81 

87 

90 

91 

90 

89 

85 

90 

90 

89 

87 

90 

87 

9 

MIN 

61 

3 

MAYO   5  NH 

88 

87 

86 

91 

93 

92 

90 

89 

89 

89 

81 

76 

80 

84 

85 

88 

88 

93 

91 

89 

88 

92 

95 

94 

93 

83 

89 

90 

84 

89 

89 

88 

2 

MIN 

63 

62 

5 

MELBOURNE  W6  AP 

80 

81 

86 

84 

88 

92 

91 

91 

86 

89 

91 

73 

77 

78 

80 

82 

86 

87 

88 

91 

91 

90 

87 

85 

86 

89 

86 

84 

84 

80 

88 

85 

5 

MIN 

66 

0 

MERRITT  ISLAND 

82 

85 

86 

88 

92 

92 

93 

93 

89 

89 

88 

60 

80 

79 

81 

83 

86 

88 

90 

90 

94 

90 

88 

87 

86 

91 

85 

85 

87 

81 

86 

87 

0 

HIN 

67 

8 

78 

79 

82 

82 

81 

81 

83 

83 

82 

83 

85 

82 

76 

78 

78 

80 

81 

83 

B3 

83 

85 

85 

83 

83 

84 

84 

85 

85 

35 

87 

87 

82 

5 

MIN 

70 

" 

74 

8 

MIAMI    WB  AIRPORT 

82 

82 

85 

88 

89 

87 

86 

86 

87 

88 

79 

81 

82 

82 

84 

86 

88 

88 

88 

90 

89 

88 

87 

89 

88 

89 

89 

86 

89 

89 

86 

5 

MIN 

11 

74 

7  7 

7  7 

7  7 

79 

77 

78 

78 

7  5 

7  7 

75 

7  3 

74 

7  3 

72 

76 

71. 

3 

MIAMI   MB  CITY 

78 

77 

82 

82 

83 

80 

81 

81 

81 

81 

82 

78 

75 

70 

7a 

81 

80 

80 

81 

81 

84 

82 

83 

83 

85 

83 

83 

83 

83 

86 

85 

81  • 

2 

MIN 

70 

73 

77 

77 

78 

79 

78 

7  7 

77 

77 

68 

76 

75 

7  3 

75 

73 

2 

88 

85 

89 

92 

94 

94 

91 

91 

89 

90 

80 

79 

82 

85 

85 

84 

78 

86 

81 

80 

84 

86 

89 

88 

87 

87 

89 

87 

84 

86 

87 

86. 

4 

MIN 

58 

56 

59 

59 

44 

65 

65 

67 

61 

6? 

68 

70 

63 

65 

68 

66 

66 

62  < 

5 

MOM  T I  CELLO 

89 

85 

87 

91 

94 

94 

93 

92 

92 

89 

76 

78 

80 

85 

86 

85 

85 

89 

87 

85 

84 

91 

93 

89 

88 

82 

86 

87 

86 

88 

85 

87. 

2 

MIN 

60 

65 

65 

65 

65 

64 

68 

""^ 

*^ 

48 

50 

61  ■ 

2 

MOORE  HAVEN  LOCK  y 

MAX 

83 

82 

85 

8> 

88 

89 

90 

89 

89 

89 

92 

88 

80 

78 

81 

82 

87 

88 

91 

90 

93 

93 

91 

88 

88 

88 

91 

90 

87 

87 

86 

87. 

MIN 

60 

62 

58 

7 1 

70 

73 

70 

69 

70 

70 

7  1 

7 1 

65  • 

6 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

as 

86 

86 

87 

92 

96 

86 

95 

95 

93 

89 

85 

86 

88 

91 

96 

92 

94 

95 

96 

95 

97 

94 

94 

96 

94 

92 

90 

89 

87 

89 

91  . 

6 

MIN 

58 

58 

60 

6 1 

52 

64. 

8 

MT  PLEASANT 

MAX 

89 

85 

88 

91 

95 

95 

93 

92 

92 

90 

81 

76 

78 

83 

86 

87 

80 

80 

85 

79 

84 

90 

90 

86 

78 

84 

88 

86 

86 

86 

86. 

1 

HIN 

55 

58 

55 

60 

62 

66 

67 

68 

67 

68 

65 

43 

47 

52 

53 

56 

60 

69 

72 

67 

67 

65 

68 

68 

70 

67 

65 

67 

68 

67 

62. 

7 

NAPLES 

MAX 

82 

83 

82 

81 

83 

84 

84 

83 

85 

86 

86 

82 

83 

85 

87 

88 

88 

86 

88 

89 

87 

88 

90 

90 

90 

89 

89 

89 

88 

87 

85 

86. 

0 

MIN 

60 

58 

67 

67 

65 

67 

65 

65 

67 

69 

71 

69 

62 

56 

58 

63 

71 

71 

72 

73 

75 

72 

72 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

72 

67. 

6 

NEH  SMYRNA  BEACH  A  N 

MAX 

84 

8A 

85 

90 

94 

93 

95 

91 

92 

95 

94 

75 

79 

81 

63 

84 

89 

91 

89 

91 

92 

89 

87 

87 

87 

88 

83 

84 

85 

86 

86 

87  . 

5 

MIN 

56 

59 

63 

61 

63 

65 

62 

65 

65 

66 

67 

58 

52 

51 

52 

55 

64 

67 

71 

72 

70 

68 

70 

71 

71 

69 

68 

70 

69 

70 

69 

64. 

6 

L 
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DAILY  TEMPERATURES  ^^or.da 

Table  5  ■  Continued  .  ..   ...   .  .  ^  

Day  Oi  Month  & 


Station 

1  2 

3 

4 

s 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

— ' 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1  ' 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

NICEVILLE 

MAX 

87 

85 

84 

81 

90 

90 

89 

86 

88 

87 

85 

7S 

74 

81 

80 

81 

80 

80 

82 

82 

60 

79 

S3 

86 

M 

86 

85 

86 

86 

e« 

86 

87 

83.8 

M  IN 

54 

54 

54 

60 

61 

56 

65 

68 

69 

71 

69 

40 

40 

48 

56 

49 

57 

67 

66 

67 

64 

60 

65 

70 

68 

66 

64 

66 

64 

66 

66 

60  •9 

OCALA 

MAX 

89 

89 

89 

91 

96 

92 

93 

91 

90 

91 

89 

78 

84 

85 

88 

91 

91 

90 

92 

91 

92 

92 

95 

92 

90 

87 

87 

92 

85 

87 

90 

89.6 

M  IN 

56 

61 

64 

62 

65 

67 

65 

64 

64 

67 

68 

64 

53 

52 

62 

67 

68 

71 

71 

7 1 

72 

68 

55 

58 

66 

67 

67 

66 

71 

67 

64.6 

OCALA  AIRPORT 

MAX 

90 

88 

89 

91 

95 

93 

93 

93 

93 

92 

88 

78 

82 

63 

88 

90 

92 

88 

90 

92 

91 

93 

96 

91 

89 

86 

87 

92 

86 

8* 

91 

89.6 

MIN 

50 

54 

61 

55 

59 

6  1 

57 

57 

60 

61 

67 

54 

46 

44 

46 

50 

62 

67 

68 

70 

70 

71 

66 

65 

68 

67 

66 

66 

65 

69 

65 

60.8 

OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 

60 

82 

83 

60 

84 

86 

84 

85 

84 

86 

86 

82 

74 

79 

80 

82. 

86 

85 

86 

68 

88 

90 

88 

69 

85 

86 

88 

89 

87 

86 

82 

64. 6 

MIN 

58 

66 

64 

66 

59 

58 

69 

62 

70 

78 

" 

70 

70 

76 

66 

70 

70 

73 

74 

68.5 

ORLANDO   WATER  PLANT 

82 

86 

87 

87 

89 

93 

92 

92 

91 

90 

92 

92 

77 

84 

82 

63 

89 

89 

93 

94 

94 

93 

91 

91 

90 

91 

90 

88 

S9 

90 

86 

88.9 

MIN 

58 

61 

67 

66 

67 

70 

68 

72 

69 

66 

69 

69 

70 

7 1 

71 

67  .0 

ORLANDO  WB  A  I RPORT 

MAX 

86 

86 

87 

88 

92 

90 

92 

91 

90 

92 

92 

76 

63 

80 

62 

68 

69 

92 

93 

92 

92 

91 

91 

90 

91 

■  9 

88 

68 

69 

64 

90 

88.5 

MIN 

56 

61 

70 

72 

70 

68 

70 

70 

66  .3 

P AL A  TK  a 

89 

89 

90 

95 

95 

94 

94 

93 

93 

88 

80 

83 

84 

88 

89 

94 

90 

93 

93 

90 

93 

93 

90 

90 

86 

87 

89 

S7 

88 

89 

89.8 

MIN 

57 

63 

66 

68 

7 1 

72 

73 

70 

68 

73 

69 

68 

70 

71 

70 

67 

66.8 

PANAMA  CITV 

66 

84 

85 

88 

88 

86 

85 

86 

86 

79 

78 

80 

83 

82 

83 

•  3 

84 

80 

78 

84 

86 

88 

87 

87 

86 

90 

88 

87 

86 

87 

84.6 

MIN 

59 

64 

55 

56 

69 

66 

68 

69 

56 

66 

70 

69 

70 

72 

68 

68 

66.5 

pensacola  caa  ap 

87 

82 

85 

97 

91 

92 

87 

92 

88 

69 

76 

81 

63 

81 

64 

85 

79 

85 

77 

79 

84 

84 

87 

86 

86 

64 

89 

67 

S3 

84 

86 

85.2 

MIN 

63 

65 

67 

^' 

66 

70 

68 

69 

70 

^' 

69 

69 

66 

70 

67.6 

PENSACOLA   WB  CITY 

MAX 

80 

78 

80 

84 

69 

82 

90 

83 

84 

77 

80 

77 

79 

79 

79 

76 

81 

77 

79 

60 

60 

83 

84 

84 

•  3 

86 

84 

81 

84 

84 

81.9 

MIN 

64 

67 

67 

59 

68 

73 

74 

58 

62 

59 

72 

72 

74 

68 

71 

69 

70 

71 

76 

75 

71 

70 

71 

69 

68 

70 

68.9 

PLANT  CITY 

86 

87 

87 

87 

92 

93 

92 

91 

90 

92 

89 

80 

64 

84 

85 

90 

88 

90 

92 

90 

92 

92 

92 

88 

91 

90 

89 

91 

88 

82 

88 

88. 8 

MIN 

53 

57 

60 

56 

59 

62 

64 

61 

67 

57 

70 

59 

46 

60 

58 

70 

70 

70 

72 

71 

71 

69 

68 

70 

70 

66 

6. 

69 

66 

69 

64.0 

POMPANO  BEACH 

82 

84 

85 

87 

87 

88 

88 

66 

88 

89 

90 

79 

80 

83 

82 

84 

86 

89 

89 

88 

91 

S3 

68 

87 

87 

91 

91 

88 

86 

90 

91 

86.7 

MIN 

55 

68 

62 

67 

63 

61 

62 

66 

66 

64 

66 

67 

64 

65 

65 

70 

74 

71 

75 

74 

75 

70 

69 

70 

71 

66 

69 

66.2 

PUNTA  60RDA 

MIN 

QUINCY   EXP  STATION 

85 

88 

84 

87 

91 

94 

93 

92 

90 

90 

90 

75 

77 

79 

85 

85 

65 

83 

69 

84 

80 

83 

91 

90 

88 

87 

85 

89 

86 

86 

66 

86.3 

MIN 

53 

56 

57 

62 

65 

66 

65 

65 

66 

66 

44 

45 

47 

48 

50 

67 

66 

67 

65 

63 

67 

66 

66 

66 

63 

65 

63 

56 

65 

60.9 

R A  I  FORD   ST  PR  I  SON 

MAX 

88 

90 

87 

90 

94 

93 

92 

91 

91 

91 

90 

80 

81 

83 

87 

89 

90 

90 

90 

91 

91 

92 

92 

91 

68 

86 

87 

88 

84 

85 

86 

88.6 

MIN 

52 

55 

59 

63 

64 

61 

63 

65 

65 

65 

*^ 

*' 

46 

46 

56 

64 

64 

56 

69 

66 

55 

66 

64 

64 

66 

6  5 

66 

66 

61.0 

Ro yal  palm  ranger  STA 

8<> 

85 

89 

89 

88 

89 

86 

86 

88 

89 

88 

80 

82 

83 

82 

85 

87 

86 

90 

90 

92 

90 

89 

89 

90 

91 

91 

90 

89 

91 

89 

87.8 

MIN 

53 

57 

58 

64 

64 

66 

»« 

65 

** 

52 

70 

70 

67 

^' 

70 

56 

63 

62 

66 

68 

62 

57 

66 

70 

63.9 

SAINT   AUGUST  I NE 

MAX 

86 

85 

87 

90 

94 

94 

93 

92 

91 

92 

86 

80 

82 

81 

83 

84 

67 

90 

92 

92 

86 

S8 

90 

88 

87 

86 

66 

86 

87 

89 

86 

87.8 

MIN 

56 

59 

60 

66 

69 

65 

65 

66 

66 

67 

64 

52 

62 

70 

69 

73 

69 

66 

69 

66 

64.4 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

MAX 

81 

81 

81 

86 

93 

93 

93 

91 

90 

87 

86 

75 

77 

79 

80 

80 

S3 

87 

85 

92 

85 

85 

85 

86 

86 

83 

83 

86 

84 

85 

86 

84.9 

MIN 

57 

61 

64 

66 

68 

65 

66 

64 

66 

66 

** 

70 

70 

69 

68 

68 

66 

69 

" 

69 

64 

64.6 

SAINT  L  EO 

87 

87 

88 

68 

93 

91 

91 

90 

90 

93 

90 

79 

84 

84 

86 

90 

90 

93 

95 

95 

94 

93 

94 

92 

93 

88 

91 

92 

88 

63 

91 

89.8 

MIN 

59 

62 

** 

70 

68 

53 

59 

70 

70 

^' 

70 

69 

70 

69 

69 

68 

7 1 

66.1 

SAINT  MARKS   6  SE 

MAX 

83 

84 

85 

85 

90 

90 

85 

85 

63 

87 

79 

74 

83 

83 

83 

83 

84 

85 

65 

85 

S5 

87 

90 

90 

89 

85 

93 

90 

89 

86 

89 

85.8 

MIN 

57 

56 

59 

60 

66 

66 

66 

67 

70 

67 

61 

** 

52 

64 

59 

61 

63 

70 

67 

67 

66 

69 

70 

68 

66 

67 

70 

68 

*' 

63.6 

ST  PETERSBURG 

83 

82 

83 

82 

90 

67 

85 

85 

87 

86 

S« 

84 

79 

65 

86 

90 

88 

85 

90 

88 

86 

69 

90 

90 

90 

88 

88 

90 

SS 

84 

86 

86.4 

MIN 

61 

63 

66 

59 

62 

68 

70 

70 

70 

72 

67.8 

5ANF0RD 

MAX 

80 

86 

87 

88 

90 

95 

93 

93 

91 

92 

93 

92 

77 

82 

85 

85 

89 

92 

92 

93 

93 

93 

92 

90 

92 

91 

90 

90 

90 

90 

85 

89.4 

MIN 

54 

61 

60 

60 

62 

67 

63 

64 

62 

64 

67 

68 

49 

50 

50 

53 

68 

65 

70 

70 

68 

70 

70 

66 

** 

*' 

69 

63.4 

SARASOTA 

MAX 

83 

81 

81 

80 

85 

65 

83 

83 

84 

86 

85 

84 

83 

86 

85 

88 

87 

86 

87 

87 

67 

90 

87 

90 

86 

86 

87 

88 

86 

36 

86 

86.4 

MIN 

S5 

59 

59 

69 

62 

63 

60 

68 

69 

69 

lO 

68 

70 

66 

67 

69 

68 

66 

69 

64.8 

SECOTAN 

87 

85 

85 

90 

93 

89 

89 

87 

8« 

60 

77 

80 

84 

83 

86 

86 

85 

85 

84 

84 

89 

92 

88 

88 

80 

88 

89 

84 

87 

88 

86.9 

MIN 

52 

53 

53 

58 

60 

61 

61 

60 

63 

64 

60 

44 

46 

49 

50 

64 

67 

70 

65 

56 

55 

65 

57 

61 

69 

66 

57 

64 

59.7 

STUART 

86 

84 

67 

86 

88 

95 

94 

96 

90 

90 

S3 

81 

76 

78 

81 

85 

89 

87 

92 

90 

94 

90 

90 

89 

89 

88 

89 

86 

90 

86 

90 

87.7 

MIN 

61 

65 

68 

67 

67 

68 

67 

70 

70 

59 

67 

69 

64 

62 

67 

65 

" 

72 

'* 

76 

79 

^' 

7 1 

70.0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

88 

85 

87 

91 

94 

92 

93 

91 

91 

91 

76 

77 

80 

66 

86 

87 

87 

66 

87 

81 

86 

90 

91 

87 

88 

S3 

88 

87 

S6 

85 

86 

86.8 

MIN 

56 

59 

61 

66 

67 

68 

66 

67 

69 

69 

** 

50 

60 

56 

59 

70 

70 

70 

58 

57 

70 

68 

68 

68 

66 

68 

70 

68 

66 

63.4 

T AM  I  AM  I    TRL   *0  Ml  BEND 

86 

87 

89 

90 

93 

92 

91 

88 

90 

87 

88 

64 

86 

88 

92 

93 

95 

92 

90 

90 

91 

90 

92 

93 

85 

91 

89.7 

MIN 

58 

56 

62 

66 

58 

59 

62 

66 

66 

68 

70 

65 

52 

69 

69 

69 

70 

65 

66 

67 

69 

68 

64.7 

TAMPA   WB  AIRPORT 

85 

82 

84 

86 

90 

90 

87 

87 

89 

88 

87 

78 

81 

83 

85 

89 

87 

88 

89 

89 

89 

93 

93 

92 

92 

92 

89 

92 

87 

82 

89 

87.6 

MIN 

56 

62 

65 

62 

61 

65 

65 

69 

70 

68 

64 

** 

** 

^' 

70 

73 

70 

68 

73 

66.2 

TARPON  SPRINGS 

80 

83 

81 

82 

87 

85 

84 

84 

85 

86 

87 

78 

82 

83 

86 

90 

84 

86 

86 

87 

86 

89 

90 

93 

90 

88 

90 

91 

87 

84 

87 

85.9 

MIN 

57 

62 

65 

66 

67 

66 

70 

73 

70 

72 

60 

55 

56 

60 

72 

T  AVERN I ER 

MAX 

81 

82 

83 

S3 

84 

84 

85 

86 

86 

86 

87 

80 

78 

60 

30 

61 

81 

85 

87 

87 

87 

88 

86 

86 

87 

88 

86 

68 

88 

86 

87 

84.7 

MIN 

68 

73 

68 

76 

76 

76 

78 

67 

79 

79 

78 

T 1 TUSV I LLE  2  W 

MAX 

85 

86 

88 

94 

94 

93 

93 

92 

96 

93 

82 

79 

60 

82 

85 

89 

89 

92 

90 

93 

92 

89 

90 

90 

92 

87 

88 

86 

86 

92 

88.7 

MIN 

53 

57 

11 

63 

61 

66 

66 

65 

66 

67 

69 

59 

*' 

51 

66 

58 

67 

" 

70 

70 

69 

70 

68 

66 

67 

57 

58 

64.4 

VERO  BEACH  CAA  AP 

80 

82 

85 

86 

88 

92 

92 

92 

S« 

89 

90 

74 

78 

80 

81 

83 

85 

66 

89 

90 

93 

89 

66 

86 

86 

89 

68 

66 

89 

86 

87 

86.3 

MIN 

58 

60 

70 

HAUCHUL*  2  NW 

MAX 

86 

86 

88 

89 

92 

91 

93 

91 

93 

96 

92 

83 

84 

83 

65 

92 

86 

89 

92 

92 

94 

92 

91 

90 

90 

91 

69 

89 

87 

82 

90 

89.3 

MIN 

52 

56 

61 

55 

56 

61 

61 

60 

62 

65 

65 

61 

48 

50 

50 

52 

69 

69 

69 

73 

70 

70 

66 

65 

58 

69 

65 

67 

66 

69 

67 

62.6 

NEST  PALM  BEACH 

MAX 

79 

80 

83 

83 

83 

85 

87 

83 

S3 

83 

84 

76 

77 

33 

79 

SI 

82 

83 

84 

84 

86 

86 

86 

64 

83 

•4 

87 

84 

84 

89 

89 

83.3 

MIN 

60 

65 

65 

67 

67 

64 

65 

69 

69 

6« 

69 

68 

63 

62 

70 

72 

74 

76 

76 

76 

74 

72 

76 

76 

74 

76 

70 

75 

71 

71 

65 

69.8 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

82 

85 

86 

87 

88 

91 

92 

90 

87 

90 

90 

78 

77 

S3 

82 

86 

88 

90 

91 

92 

93 

91 

88 

88 

88 

91 

89 

88 

89 

91 

91 

87.8 

MIN 

59 

62 

65 

65 

64 

63 

65 

70 

70 

66 

66 

70 

63 

69 

63 

64 

76 

75 

77 

76 

73 

73 

77 

76 

76 

72 

70 

73 

72 

68 

72 

69.1 

WINTER  HAVEN 

MAX 

85 

86 

87 

89 

89 

95 

94 

93 

92 

93 

94 

90 

80 

85 

86 

92 

86 

91 

93 

92 

9* 

96 

93 

92 

92 

92 

93 

93 

69 

84 

90.4 

MIN 

57 

62 

65 

65 

64 

66 

66 

65 

68 

68 

69 

61 

54 

59 

5B 

71 

70 

72 

72 

71 

72 

71 

71 

72 

73 

69 

69 

71 

71 

67 

67.0 

Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
MAY  1952 


Dtty  of  montli 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Pl 

BAy  LAKE 

EVAP 

.  30 

.24 

■ 

.  27 

.25 

.  28 

.  22 

.  19 

■  ^® 

.  22 

.  29 

.  30 

.22 

.  31 

.  27 

.  32 

.  29 

.  16 

.  20 

.  26 

.  25 

.  25 

.  25 

.  14 

.  24 

.  20 

.  22 

.  19 

.  21 

.  17 

■ 

B7.4B 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.25 

.23 

.18 

.20 

.29 

.25 

.21 

.25 

.27 

.19 

.25 

.31 

.28 

.24 

.32 

.25 

.21 

.19 

.  17 

.20 

.22 

.25 

.  14 

.22 

.27 

.  28 

.31 

.23 

.23 

.20 

.15 

7.24 

WIND 

112 

93 

79 

119 

96 

104 

127 

166 

181 

247 

205 

226 

179 

166 

147 

113 

132 

140 

178 

90 

123 

148 

145 

98 

140 

112 

120 

129 

B4334 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4(a) 

EVAP 

.30 

.21 

.18 

.  15 

.22 

.22 

.26 

.20 

.  18 

.14 

.16 

.03 

.33 

.22 

.26 

.21 

.21 

.  12 

.  14 

.24 

.12 

.18 

.15 

.12 

.23 

.25 

.15 

.  19 

.  19 

.14 

.08 

5.78 

CLEWISTON  U  S  ENGRS.  (a) 

EVAP 

.  29 

.  21 

.  19 

.  13 

.  32 

.20 

.23 

.24 

.22 

.04 

.  17 

.27 

.31 

.  24 

.30 

.23 

.  15 

.  13 

.  12 

.20 

.  25 

.39 

.  16 

.  15 

.  18 

.  38 

.23 

.13 

.28 

.  17 

.  12 

6.63 

MAX 

89 

86 

87 

91 

93 

90 

93 

94 

94 

96 

89 

83 

82 

66 

90 

89 

90 

92 

95 

98 

96 

95 

95 

97 

98 

97 

95 

95 

92 

90 

89 

UIN 

70 

73 

76 

74 

75 

76 

76 

79 

79 

77 

78 

74 

69 

70 

72 

74 

78 

79 

80 

81 

81 

81 

S3 

81 

82 

82 

79 

82 

81 

80 

80 

HIALEAR 

EVAP 

.22 

.19 

.  27 

.  25 

.07 

.  32 

.  23 

.  30 

.  21 

.  19 

.  16 

.  16 

.  12 

.  33 

.  30 

.  28 

.  27 

.  16 

.  18 

.  28 

.25 

.  12 

.  30 

.  30 

.  15 

.  12 

.  14 

.  06 

.  42 

.  19 

6 . 72 

WIND 

48 

38 

40 

26 

25 

41 

28 

30 

39 

37 

36 

58 

84 

68 

107 

77 

80 

73 

63 

79 

51 

33 

62 

63 

86 

108 

43 

29 

0 

32 

43 

1627 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

.26 

.26 

.24 

.26 

.30 

.24 

.29 

.28 

.29 

.25 

.21 

.33 

.27 

.27 

.31 

.22 

.35 

.17 

.21 

.28 

.30 

.  19 

.22 

.50 

.42 

.28 

.18 

.  14 

.16 

87.94 

WIND 

26 

26 

17 

21 

20 

20 

18 

23 

24 

24 

26 

53 

31 

31 

36 

24 

31 

20 

24 

25 

21 

14 

18 

24 

* 

46 

14 

22 

17 

18 

24 

738 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.  24 

" 

.  12 

.13 

.  23 

.  26 

.32 

.11 

.  16 

.19 

.14 

.17 

.29 

.  19 

.26 

.26 

.18 

.40 

.05 

.13 

.23 

.22 

.14 

.26 

.13 

.37 

.19 

.19 

.29 

.21 

.18 

B6.45 

liCX3RE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.29 

.40 

.  19 

.29 

.  21 

.  30 

.22 

.30 

.25 

.37 

.28 

.26 

.28 

.  26 

.  34 

.30 

.22 

.20 

.23 

.24 

.23 

.23 

.31 

.29 

.34 

.26 

.20 

.17 

88.26 

WIND 

78 

70 

38 

38 

34 

48 

32 

40 

45 

62 

63 

90 

110 

84 

88 

68 

53 

44 

43 

57 

53 

40 

40 

43 

52 

50 

41 

50 

54 

60 

60 

1728 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.  29 

.  25 

.26 

.  21 

.28 

.27 

.29 

.30 

.29 

.25 

.26 

.19 

.22 

.23 

.26 

.27 

.22 

.  19 

.  27 

.26 

.21 

.25 

.19 

.21 

.27 

.24 

.23 

.18 

.27 

.13 

.16 

7.40 

ORLANDO  HATER  PLANT 

EVAP 

.26 

.24 

.24 

.24 

.27 

.29 

.22 

.29 

.28 

.  16 

.26 

.30 

.26 

WIND 

42 

22 

20 

25 

25 

23 

25 

34 

41 

27 

44 

52 

41 

31 

44 

26 

25 

• 

35 

19 

24 

27 

19 

16 

35 

20 

36 

34 

14 

34 

860 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

EVAP 

.40 

.22 

.25 

.20 

.25 

.22 

.26 

.34 

.  31 

.24 

.32 

.19 

.34 

.  33 

.36 

.27 

.23 

.  17 

.17 

.24 

.22 

.27 

.26 

.25 

.24 

.27 

.29 

.35 

.18 

.23 

.09 

7.96 

TAMIAHI  TRL  40  HI  BD 

EVAP 

.23 

.19 

.22 

.59 

.  14 

.22 

.56 

.25 

* 

.52 

.25 

.30 

.34 

.  14 

.21 

.27 

.29 

.29 

.14 

.28 

* 

.10 

.34 

B6.74 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.29 

.24 

.  19 

.  27 

.29 

.27 

.35 

.30 

.38 

.21 

.28 

.23 

.35 

.37 

.40 

.26 

.22 

.23 

.20 

.20 

.25 

.30 

.21 

.28 

.32 

.30 

.17 

.21 

.37 

.35 

.07 

8.26 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)   Evaporation  measured  in  pan  36  !c  38  inches. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  59  - 


STATION  INDEX 


Station 

d 

•z: 

County 

B 

►3 

no 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

 1 

Refer 

to 
tables 

Index  1 

1 

Longiti 

1 

■J3 

i 
0 

d 

a 

H 

APAUCHICOLA  HB  CITT 

0211 

FRANKLIN 

5 

29  *4 

8*  5t 

13 

HID 

MID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  5 

0126 

OE  SOTO 

5 

27  11 

81  46 

65 

L     L.  SriKELEATHER 

2  3  5 

Avon  pamk 

OStfi HIGHLANDS 

27  36 

145 

6P 

6P 

WILLIAM  E.  GILLIARD 

2  3  5 

OATB 

POLK 

27  54 

61  50 

119 

5P 

5P 

CITT  OF  BARTOW 

2  3  5 

oazo 

HILLSBOROUGH 

28  04 

62  30 

91 

7A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

bellc  GLAOE  £<P  STA 

D6U 

PALM  BEACH 

26  39 

80  39 

16 

aA 

8A 

STATE  EXP  STAT  ION 

2  3  9  6 

BELLE  CODE  hKn  OATE  « 

PALM  BEACH 

; 

26  4? 

60  43 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  CrPBESS  INC.  RES. 

HENRY 

26  19 

17 

6P 

6P 

HOUSTON  L.  OLSON 

2  3  5  * 

BIG  PINE  KEr  INN 

07AT 

MONROE 

5 

2*  40 

61  22 

6 

6P 

WALTER  ZIEGNEft 

2  3  9 

BLOUNT&'OWN  2  E 

0804 

CALHOUN 

1 

30  26 

85  02 

51 

JOHN  PURIFOr 

2  3  9 

BONITA  SPOS  i  ESE 

oae? 

LEE 

5 

26  20 

61  49 

1? 

GLADYS  N.  COLLINS 

BRADENION 

09A0 

MANATEE 

5 

27  30 

6P 

6P 

HAS.   F.  H.  BRAYMER 

2  3  9 

4R00KSVlLLe  CHIN  HILL 

10«6 

HERNANDO 

5 

2B  37 

62  22 

275 

5P 

5P 

MISS  L.VON  BOROWSKY 

2  3  9 

BROOKSVILLE  NURSERY  NO t 

HERNANDO 

5 

28  30 

82  19 

200 

8A 

SOIL  CONS  SERVICE 

BROOKSVILLE  KURSERr  M02 

1056 

HERNANDO 

5 

26  38 

82  20 

200 

8A 

SOIL  CONS  SERVICE 

3 

tUimiLL  2  E 

llb3 

SUMTER 

9 

28  40 

82  06 

,^0 

A.  H.  NELSON 

2  3  5 

CAMP  BLANDINC 

121S 

CLAY 

s 

29  99 

8A 

8A 

COY  A,  STEPHENSON 

2  3  9 

CANTONMENT 

1249 

ESCAMBIA 

5 

30  36 

87  19 

145 

BA 

FLA. PULP  &  PAPER  CO 

CAPE  $ABLE  RANCER  &TA 

1305 

MONROE 

5 

25  11 

ao  54 

9P 

5P 

NAT lONAL  PARK  SERV, 

2  3  9 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

26  32 

62  11 

3 

9P 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

2  3  9 

CARIU8ELLE 

1396 

FRANKLIN 

5 

29  91 

64  40 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  9 

CARYVILLE 

138B 

WASHINGTON 

3 

30  46 

65 

7A 

LONNIE  M.  WHITAKER 

CECAR  KEr 

1*32 

LEVY 

9 

29  OB 

83  02 

15 

6P 

6P 

C.   C.  WHIDDON 

2  3  5 

CHATTAHOOCHE! 

1502 

GADSDEN 

1 

30  42 

64  52 

90 

7A 

MRS.W.MOBLET  OLIVER 

CMIPLEY  3  E 

I  5** 

WASHINGTON 

3 

30  47 

65  29 

130 

5P 

5P 

A.   W.  O'STEEN 

2  3  5 

CLEARVArEft 

1632 

PINELLAS 

5 

27  57 

62  48 

6P 

CITT  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

CLERMONT  6  S 

1641 

LAKE 

8 

26  27 

134 

SP 

6P 

EO  OLIVENfiAUH 

2  3  5 

CLEWISTON 

1649 

HENOHY 

26  45 

60  55 

18 

6P 

GERVIN  N.  PITZEN 

CLEWISTON  U  ^  ENGINEERS 

1654 

HENDRT 

26  45 

80  55 

20 

IDA 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

COCONUI  GROVE    7  S 

DADE 

2 

29  39 

60  17 

10 

SA 

dA 

8UREAU  PLANT  INO. 

2  9  9 

COMPASS  LAKE 

JACKSON 

5 

90  36 

85  24 

6P 

EARL  E.  THARP 

2  3  9 

CRESCENT  CITT  2  SW 

PUTHAH 

8 

29  25 

50 

6P 

6P 

W,    S.  NEWBOLO 

2  3  5 

CRESTVIEM  CAA  AP 

1966 

OKALOOSA 

5 

30  48 

86  34 

268 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9 

CROSS  CITT  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

5 

29  3B 

83  06 

42 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  3  9 

DAN I A  9  H 

21U 

BROWARD 

2 

26  04 

60  12 

eA 

FUA.    POWER  6  LIGHT 

DAVIONA  BEACH 

2150l VOLUSTA 

2 

«u 

81  02 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

2  3  9 

DATTONA  BEACH  W8  AP 

215B; VOLUSIA 

2 

29  11 

34 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

D£  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3 

30  43 

86  07 

268 

9P 

5P 

H.  C.  STOHRS 

2  3  9 

0£  LAND 

2229 

VOLUSIA 

29  01 

81  IB 

27 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  9 

DRV  TORTUGaS 

241B 

MONROE 

5 

24  36 

62  52 

3 

6P 

6P! JOHN  R.  OEWEESE 

2  3  9 

EUSTIS  2  S 

2B27 

LAKE 

8 

28  90 

81  41 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  9 

EVERGLADES 

2850  COLLIER 

5 

29  51 

3 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTNAM 

8 

29  44 

81  32 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  9 

FELlSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2  127  46 

60  39 

25 

5P 

5P 

FELLSHERE  FARM  CO 

2  3  9 

FERKANDIMA  BEACH 

NASSAU 

2 

30  40 

81  28 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  9 

eORI  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2 

26  10 

90  10 

6P 

F .   P.   HEDFORO.  JR. 

2  3  9 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

3186 

LEE 

5 

26  39 

^8 

HID 

MIO 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

FORT  PrEHCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  29 

80  19 

10 

6P 

CITY  OF  FT .  PIERCE 

2  3  5 

&4INESVILLE  UNIVERSITY 

3316, ALACHUA 

a 

29  39 

82  21 

165 

BA 

eA 

H.    E.  BRATLEY 

2  3  9 

GLEN  SAINT  MARY 

3*70 

BAKER 

9 

30  15 

82  10 

82 

4P 

6.S.T.M-  NURSERIES 

2  3  9 

HART  LAKE 

3040 

ORANGE 

26  22 

81  13 

9A 

WM.  MC  CUBB1N 

HIALEAH 

3909 

DADE 

2 

25  50 

8 

8A 

8A 

U.    S.  GEO.  SURVEY 

2  3  5  6 

HIGH  SPRINGS 

J956 

ALACHUA 

10 

29  50 

82  36 

5P 

5P 

GEO.    T.  ALEXANDER 

2  3  9 

MILLIARD 

3978 

NASSAU 

9 

30  41 

81  55 

82 

BRUNO  SCNROBBACH 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  BVR  ST  PK 

3966 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

82  1  4 

50 

BA 

STATE  PARK 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

DADE 

2 

25  30 

80  90 

SUB.    TROP.    EXP.  STA 

2  3  5 

HYPOLUXO 

4198 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

60  03 

12 

6P 

6P 

J.    L.  GARNETT 

2  3  9 

INVEANESS 

4289 

CITRUS 

» 

2B  50 

70 

5P 

SP 

C ITT  OF  INVERNESS 

2  3  5 

4332 

ORANGE 

B 

28  28 

81  33 

119 

6P 

CHASE  &  COMPANY 

JACKSONVILLE  WB  AP 

4356 

DUVAL 

B 

30  25 

61  39 

25 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

JACKSOt«VILLE  BEACH 

4366 

2 

30  17 

61  24 

10 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  9 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

4371 

DUVAL 

6 

30  20 

81  39 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

JASPER  10  E 

4393 

HAMILTON 

10 

30  31 

150 

6P 

6P 

FLA,  FOREST  SERVICE 

2  3  9 

KENDALL    2  E 

451S 

DADE 

2 

25  41 

80  17 

18 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEt  BEST  MB  AIRPORT 

4570 

MONROE 

5 

24  35 

81  42 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

45791  MONROE 

5 

24  33 

61  46 

5 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KISSI»»»EE 

4620 

OSCEOLA 

28  IS 

61  25 

69 

6P 

MRS,   MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

LA  8EULE 

466? 

HENDRT 

5 

26  46 

81  26 

13 

6P 

MBS.   ALICE  E.  HALL 

2  3  9 

LAKE  ALFRED  EUP  STATION 

POLK 

5 

?S  06 

81  43 

180 

5P 

MID 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  9 

LAKE  CITT  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  37 

205 

6P 

6P 

FOREST  &  PARK  SERV. 

2  3  9 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

e 

28  35 

81  26 

111 

9A 

9A 

BUREAU  OF  PLANT  IND 

2  3  5 

LAKELAND  MB  CITY 

4797 

POLK 

5 

28  02 

Bl  59 

219 

MID 

MID 

U.S.   WEATICR  BUREAU 

2  3  5 

LAKE  PLACID  2  SH 

46*5 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

Bl  23 

90 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  5  6 

LAKE  TRAFFORD 

4866! COLLI  Eft 

26  26 

81  2B 

27 

7A 

JAMES  H.  PEPPER 

LONGBOAT  KET 

512* 

SARASOTA 

5 

27  25 

B2  40 

G.  W.  HERRINGSHAW 

Station  . 

d 
2 

M 

■s 
.a 

County 

Drainage  +  1 

-€ 
J 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

TempJ 

1 
£ 

LOXAhATCHEE 

5182 

PALH  BEACH 

7 

— 

26  41 

80  16 

14 

7A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

t  

2  9  5  6 

MADISON 

5279 

MADISON 

10 

30  28 

83  2  9 

149 

7P 

T  .  C  ,  MERCHANT 

'   MARATHON  VACA  KEY 

5951 

MONROE 

BA 

1   MARIANNA  CAA  AP 

9367 

JACKSON 

1 

8i  il 

120 

HID 

CIVIL  AERO     ADM , 

'   HARIANNA    IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

1 

65  12 

120 

¥> 

4P 

FLA.    IND. S. FOR  BOYS 

HAYO  f  NW 

5539 

LA  FAVETTE 

5 

30  06 

83  I* 

6P 

6P 

ROBERT  L.  A)MIN 

2  3  5 

1  MELBOURNE  WB  AIRPORT 

561 2; BREVARD 

2 

80  38 

23 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

i  MERR ITT  1 SLANO 

5643 

BREVARD 

6P 

565e 

DADE 

2 

80  OB 

3 

5P 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

1   MIAMI  we  AIRPORT 

9663 

DADE 

2 

80  17 

8 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MIAMI  WB  CITY 

5668 

DADE 

2 

2  9  47 

60  11 

e 

HID 

HID 

U.S.  WEATHEfi  BUREAU 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

30  47 

9P 

AGR.   EXP.  STATION 

MONTICELLO 

5879 

JEFFERSON 

9 

63  92 

202 

MID 

5P 

A.  M.  PHILLIES 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

GLADES 

26  50 

Bl  05 

2? 

lOA 

lOA 

F.   A,  FLANDERS 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

27  96 

61  36 

160 

5P 

5P 

HOUNTAIN  LAKE  CORP. 

2  3  5 

MT  PLEASANT 

5990 

OADSDEN 

I 

30  AO 

84  42 

301 

6P 

6P 

A.   N.  HUBBARD 

2  3  5 

MTAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

5 

27  14 

8A 

STATE  PARK 

NAPLES 

6076 

COLLIER 

26  09 

61  47 

« 

5P 

5P  CITY  OF  MAPLES 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

I 

29  OS 

80  57 

ID 

6P 

6P 

A.    B.  NORDHAN 

2  3  5 

'  NKEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

5 

30  31 

86  29 

60 

BA 

EGLIN  FIELD 

2  3  5 

NITTAW  1  S 

6251 

OSCEOLA 

2 

27  56 

80  99 

60 

BP 

ANNIE  M.  STEVENS 

OCALA 

6414 

MARION 

5 

29  U 

5P 

5P 

STEPHEN  JtwEIT 

2  3  9 

OCALA  AIRPORT 

6419 

MARION 

9 

29  10 

82  09 

61 

8R 

6P 

AIRWAr  OBSERVER 

2  3  5 

OKEECHOBEE  9  W 

64B0 

OKEECHOBEE 

7 

27  14 

80  59 

90 

5P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

:   OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

6485 

OKEECHOBEE 

7 

27  12 

80  47 

34 

IDA 

IDA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9  6 

ORANGE  SPRINGS  1  E 

6620 

VOLUSIA 

8 

29  30 

81  55 

28 

9A 

J.  M.  ELTON 

1    ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

8 

26  33 

1 1 1 

BA 

ORLANDO  UTlLI  -CO*. 

2  3  9  6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

6 

28  33 

81  20 

111 

H^D 

HIDIU.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

6753 

PUTNAM 

8 

29  39 

81  37 

90 

6P 

2  3  5 

PANAMA  CITT 

6836 

BAY 

5 

30  10 

85  42 

21 

6P 

6P 

e!  s!  DAY 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5 

SO  2B 

87  12 

118 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADH. 

2  3  9 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

MID 

MtC 

U.S    WEATHER  BUREAU 

7033 

DADE 

2 

80  21 

\l 

BA 

Dl  GIORGIO  FRUIT 

7205 

HILLSBOROUGH  5 

62  08 

121 

SP 

9P 

0,  A,  STORMS 

.    POHPANO  BEACH 

BROWARD 

2 

26  14 

80  09 

22 

9P 

5P 

ST.    FARMERS'  MARKET 

2  3  5 

'    PORT  MATACA  5  L  CNL 

7293 

HARTIN 

26  59 

80  37 

23 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNT A  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  59 

5P 

E.   J.   HC  CANN 

2  3  5 

OUINCT  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

6 

84  39 

290 

\: 

\: 

STATE  EXP  STATION 

2  3  5 

'    RAIFORD  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

10 

30  OA 

82  12 

1» 

5P 

!P 

FLA.   STATE  PRISON 

2  3  5 

ROYAL ^ALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

2 

25  22 

80  36 

5P 

50 

NATIONAL  PARK  SERV 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

2 

29  94 

61  19 

10 

5. 

ARTHUR  L.  MARSH 

2  9  5 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

7820 

ST  JOHNS 

2 

29  90 

5p 

HID 

MRS.  T.B.  GILLESPIE 

2  3  5 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

5 

28  21 

62  16 

178 

GEORGE  E.  MONTPETIT 

SAINT  MARKS  6  SE 

7B67 

9 

30  05 

11 

FISH  &  WLCLIFE  SERV 

2  3  5 

ST  PETERSBURG 

7886 

PINELLAS 

9 

27  47 

82  98 

30 

H.    T.  OBEBLT 

2  3  5 

SANfORD 

SEMINOLE 

8 

28  46 

81  18 

25 

8A 

ELTON  J.HOUGHTON, JR 

2  3  9 

SARASOTA 

80211  SARASOTA 

9 

27  21 

62  32 

30 

5P 

5P 

CITY   OF  SARASOTA 

2  3  5 

SECOTAN 

6094 

TATLOR 

9 

30  12 

83  39 

45 

LEON  ROBERTS 

2  3  5 

STUART 

6620 

HARTIN 

2 

27  12 

80  15 

10 

6P 

6P 

CITY  OF  STUART 

2  3  5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8758 

LEON 

5 

30  26 

64  20 

66 

HID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TAMIAMI    THL    40  MI  BEND 

6760 

DAOE 

29  46 

60  50 

12 

»A 

U.   S.  GEO.  SURVEY 

2  3  5  6 

TAMPA  WB  AIRPORT 

6768 

HILLSBOROUGH 

27  9B 

62  32 

24 

HID 

.To 

U.S.   HEATHER  BUREAU 

2  3  5 

TARPON  SPRINGS 

BB24 

PINELLAS 

5 

28  06 

62  47 

6P 

6P 

DANIEL  i.  ENNETT 

2  3  5 

TAVERN  I ER 

6841 

HONROE 

2 

29  01 

60  30 

;? 

7P 

EUGENE  LOWE 

2  3  5 

TITUSVILLE   2  W 

8942 

BREVARD 

2 

28  39 

60  46 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3  5 

VERO  BEACH  CAA  AP 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

80  24 

20 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  5  6 

WAUCHULA   2  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27  95 

81  49 

120 

6P 

6P 

H.   L.  CARLTON 

2  3  5 

WEST  PALH  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

26  42 

80  02 

19 

6P 

6P 

PALM  BEACH  POST 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

952  5 

PALM  BEACH 

26  41 

80  06 

19 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

26  01 

81  ** 

175 

IDA 

lOA 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

FT  LAUDERDALE  BAHIA-HAR 

316S 

BROWARD 

2 

26  07 

80  0« 

7 

5P 

5P 

BAHIA-HAR  YACHT  MR6 

12  3  5 

t      l-APALACHICOLA;     2-ATLANTir;      3-CHOCTAWHATCHEF ;      4-EVERCLADE;      5-CULF;     «-OCHLOCK0NEE ,     7-OKEECHOBEE .      8-ST.    JOHNS;     9-ST.  MARY; 

REFERENCE  NOTES 

Tho  four  dlftlt  Idontlf Icitlon  numbers  In  the  Index  number  cnlunn  of  the  Station  Index  are  aRalgned  on  a  state  baKls.     There  Kill  be  no  dupllci 
Flfurcs  and  letters  lollowlnff  the  station  Dane,  such  &&  12  SSW,   Indlcnto  difitaRLO  In  tnlles  nnd  direction  from  the  post  offli:!.-. 
Observation  tlites  Riven  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  tine. 

Delayed  data  and  cnrreellonN  «tll  be  carried  only  In  the  June  and  December  tsauwB  of  this  bulletin. 
Heating  degree  daya  for  the  prDccdlng  12  montha  nil  be  carried  in  the  June  iuBue  ol   Ihls  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  tDlsalng  or  rectflved  too  late  to  b©  Included  In  l> 


bull 


laperi 


Is  measurud  in  the  utanda) 
ind  hall  vore  lnclud«d  In  snoafkU  totale  In  Table  2  beginning  with  July  1948. 
I  In  Table  3  are  for  non-recordtog  gages,  unless  otherwise  indicated. 
I  Tables  3,  5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  nt  tine  of  observotlon.     S^o  tl 
I  Tables  3.  6  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  S 


ale 


la 


•  Aaount  included  in  following  aeasureMent,   time  dlatrll 

//  Cage  Is  equlppfd  with  a  windshield. 

B  Adjusted   tr>  »   full  nonth. 

E  Rater  equivalent  of  Hnowfall  wholly  or  partly  cstlwated,  uslnn 

B  1   to  9  day*  of   record  missing;      see  Table  5   for  detailed  dally 

R  Dally  values  and  aonthly  total   trtm  rerordlng  gaga.     All  other 


nkn< 


lo  of  1  Incl 
d.  Degree  < 
in  Table  3  i 


nlue  for  m  full  i 


V  incl 
X  Ob«< 


al  fo: 


,  E.S.T. 


ollowing  day. 


[  Office.  Washli 
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R.  L.  Anderson,  Section  Director   -  Jacksonville 
WEATHER  SIMMARY 

This  month's  weather  was  extremely  hot  and  very  dry.  Temperatures  averaged  82.6° 
(2.6°  above  normal),  which  is  the  highest  average  temperature  for  June  since  statewide 
summarization  of  data  began  in  1891.  Temperature  extremes  ranged  from  58°  at  Milton 
Experiment  Station  the  3rd  to  105°  at  Monticello  the  27th  and  Quincy  the  28th.  Tem- 
peratures reached  90°  or  higher  every  day  in  the  month  at  several  stations  in  the 
northern  and  middle  divisions.  Most  stations  in  the  northern  division  recorded  temp- 
eratures of  100°  or  higher  at  some  time  during  the  month  and  100°  temperatures  were 
recorded  as  far  south  as  LaBelle  and  Stuart.  Precipitation  totals  averaged  3.26  in- 
ches (3.38  inches  below  normal)  to  place  this  as  the  third  driest  June  of  record. 
The  two  drier  ones  were  in  1931,  2.13  inches,  and  in  1898,  3.15  inches.  Precipi- 
tation was  well  below  normal  at  nearly  all  of  the  stations  and  amounted  to  less  than 
25  percent  of  normal  in  several  places.  The  death  of  two  persons  was  attributed  to 
the  weather,  both  being  caused  by  lightning.  Waterspouts  moved  ashore  into  St.  Peters- 
burg from  Tampa  Bay  the  13th  and  29th,  unroofing  one  house  as  the  major  property  damage 
in  each  case.     Hail  was  reported  the  9th,  12th,   13th,   17th,   20th,   27th,  28th  and  29th. 

Temperatures  were  about  normal  at  the  beginning  of  the  month  and  showed  a  slight  rising 
trend  through  the  6th.  During  this  period  afternoon  thunders howers  were  mostly  light 
but  gave  some  rain  to  most  areas.  Temperatures  continued  the  rising  trend  and  reached 
100°  or  higher  at  many  points  in  the  northern  division  during  the  second  week  of  the 
month.  Showers  were  scattered  and  mostly  light.  Thunderstorms  produced  hail  at  St. 
Augustine  the  9th,  Lake  Alfred  the  12th,  and  at  one  or  more  points  in  Baker,  Duval, 
and  Lafayette  Counties  the  13th.  The  third  week  brought  a  continuation  of  high  temp- 
eratures and  scattered  thunderstorms.  During  a  thunderstorm  in  Santa  Rosa  County  the 
17th,  one  man  was  killed  by  lightning,  crops  were  injured  by  hail,  and  high  wind  wrecked 
two  barns  and  damaged  the  roof  ol  a  home.  Light  hail  fell  at  Saint  Leo  the  20th.  The 
fourth  week  brought  the  month's  highest  temperature,  105°  at  Monticello  and  Quincy, 
while  thunderstorms  were  scattered  and  produced  heavy  rains  only  in  small  areas.  Many 
of  the  thunderstorms  on  the  27th  produced  hail  as  evidenced  by  reports  of  hail  at  one 
or  more  points  in  Duval,  Lake,  Alachua,  Nassau,  Liberty,  Calhoun,  Lafayette,  Gadsden 
and  Wakulla  Counties  on  this  date.  Hail  fell  again  the  28th  at  points  in  Nassau  and 
Lake  Counties.  Temperatures  were  down  slightly  the  29th  and  30th  and  thunderstorms  oc- 
curred at  scattered  places.  Hail  fell  in  Nassau  County  again  the  29th  and  on  the  same 
day  lightning  struck  a  small  boat  in  Tampa  Bay  killing  one  of  two  occupants  and  causing 
minor   injury  to  the  other. 

Citrus  fruit  harvesting  activities  declined  sharply  during  the  month  as  supplies  of 
fruit  diminished  but  by  the  end  of  June  about  78  million  boxes  of  oranges  had  been 
utilized  during  this  season  -  an  increase  of  about  12  million  boxes  over  last  year 
to  the  same  date.  About  60  percent  of  the  oranges  utilized  were  processed  in  both 
seasons  but  a  larger  percentage  was  used  for  frozen  concentrate  this  year.  Grape- 
fruit utilization  was  slightly  less  than  last  year  with  more  going  to  fresh  markets 
and  less  to  processing  plants.  Groves  suffered  from  dry  weather  in  some  areas  but 
trees  generally  held  and  sized  fruit  well.  The  hot  dry  weather  was  generally  unfavor- 
able to  the  optimum  development  of  most  crops  in  the  north  and  northwest  sections. 
Cotton  was  an  exception  and  made  good  progress.  Corn  suffered  from  the  heat  and  lack 
of  moisture,  and  yield  prospects  were  lowered  considerably  by  the  end  of  the  month. 
Harvesting  of  a  record  oat  crop  was  completed  under  favorable  weather  conditions.  The 
acreage  devoted  to  oats  was  much  larger  than  last  year  and  the  average  yield  per  acre 
this  year  was  30  bushels  compared  to  25  bushels  last  year.  Tobacco  suffered  con- 
siderable injury  from  hail  in  several  counties.  Pastures  were  in  very  good  condition 
early  in  the  month  but  heat  and  dry  weather  reduced  them  to  a  rather  poor  state  by 
the  month's  end.     -  J.T.B.B. 
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Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Stahon 

Prevailing 

percent  of 
time  trom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

& 

01-09 

.10-49  j 

66  -OS 

661-00  I 

2  00 
and  over 

Total 

1  of 
sunshine 

Average 
sky  cover 

APALACHICOLA  WB  CITY 

_ 

6 . 1 

47 

2 

5 

1 

0 

0 

10 

78 

3  .8 

DAYTCNA  BEACH  WB  AP 

25 

6 

2 

° 

0 

1 

0 

S  .0 

FORT  MYBKS  WB  AP 

76 

74 

5 

2 

6 

6 

2 

0 

21 

6  .3 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

18^ 

swt 

i  JT 

■7  J  + 

75t 

76t 

75t 

6 

0 

1 

0 

9 

78t 

5  .2t 

KEY  WEST  WB  CITY 

Ft 

27r 

8.9t 

76t 

76t 

77t 

76t 

7 

4 

1 

1 

0 

16 

68 

5  .5 

LAKELAND  WB  CITY 

4 

4 

1 

1 

0 

17 

6 . 0 

MELBOURNE  WB  AP 

2 

3 

1 

0 

0 

9 

MIAMI  WB  CITY 

SEt 

20t 

9.1 

44 

NE 

13 

74t 

75t 

76t 

75t 

6 

3 

3 

0 

0 

0 

12 

64 

5  .0 

MIAMI  BEACH 

7 

2 

0 

1 

0 

17 

- 

ORLANDO  WB  AP 

S 

12 

7.2 

40* 

SSE 

12 

73 

74 

75 

74 

9 

2 

3 

0 

1 

0 

15 

_ 

5  .7 

PENSACOLA  WB  CITY 

sswt 

21t 

6.8 

29 

SE 

27 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

8 

92 

3.7 

TALLAHASSEE  WB  AP 

NW 

9 

3.8 

74 

75 

76 

76 

4 

3 

5 

2 

0 

0 

14 

5.4 

TAMPA  WB  AP 

£ 

13 

6.2 

29 

S 

21 

73 

74 

75 

74 

9 

6 

2 

1 

1 

0 

19 

75 

5.9 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

SE 

14 

6.8 

34* 

NNW 

13 

75 

77 

78 

76 

8 

1 

1 

1 

0 

0 

11 

5.8 

tAirport  Data 

•This  datum  is  obtained  by 

cording  equipment   is  not  avail- 
able.    It   is  not  necessarily 
the  fastest  mile  occurring  dur- 
ing the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

0) 

-a  a 

« 
« 

« 

J3 
CP 

S 
s 

> 

■o  o 

< 

X 

< 

is 

1891 

80.5 

102 

62 

5.95 

12 

1892 

78.6 

100 

8.95 

16 

1893 

80.1 

104 

60 

7.66 

14 

1894 

78.0 

101 

56 

6.05 

14 

1895 

79.6 

99 

57 

4.32 

9 

1896 

79.9 

100 

54 

10.74 

14 

1897 

82.2 

102 

58 

4.99 

10 

1898 

81.0 

101 

54 

3.15 

7 

1899 

80.3 

104 

53 

5.54 

10 

1900 

79.5 

100 

58 

9.61 

14 

1901 

79.4 

103 

50 

9.82 

11 

1902 

80.7 

103 

53 

5.94 

8 

1903 

78.7 

99 

54 

6.71 

12 

1904 

79.2 

102 

52 

6.25 

13 

1905 

80.2 

101 

48 

4.92 

9 

1906 

80.6 

101 

60 

7.65 

12 

1907 

78.9 

101 

53 

6.06 

9 

1908 

79.3 

100 

56 

6.05 

13 

1909 

80.8 

102 

56 

6.42 

12 

1910 

78.5 

101 

55 

9.88 

15 

1911 

81.2 

104 

59 

4.62 

9 

1912 

78.9 

103 

57 

11 .77 

16 

1913 

78. 1 

103 

SO 

5.  30 

10 

1914 

82.0 

107 

58 

4.02 

9 

1915 

80.6 

105 

60 

5.07 

9 

Temperature 

Precipitation 

m  0 

Year 

« 

ID 

10  o 

-0  a 

« 

High) 

i 

a 

£ 
> 
< 

0  0 

d  ^ 
2q 

1916 

79.  I 

101 

55 

6.26 

14 

1917 

79.  1 

102 

52 

5.11 

10 

1918 

80.4 

106 

58 

5.11 

11 

1919 

78.9 

100 

56 

7.  14 

14 

1920 

78.7 

102 

55 

6.01 

11 

1921 

80.5 

102 

55 

3.51 

8 

1922 

80.0 

103 

60 

6.27 

13 

1923 

78.9 

98 

59 

8.94 

16 

1924 

81.5 

102 

61 

6.22 

13 

1925 

79.9 

100 

57 

5.99 

13 

1926 

79.  2 

98 

54 

7.81 

14 

1927 

81.7 

105 

57 

7.20 

13 

1928 

79.3 

101 

53 

6.75 

12 

1929 

78.8 

100 

56 

7.80 

15 

1930 

77.9 

107 

50 

10.  30 

15 

1931 

80. 1 

109 

48 

2.  13 

6 

1932 

80.0 

102 

59 

8.43 

16 

1933 

79. 1 

105 

49 

4.97 

10 

1934 

80. 1 

103 

59 

9.91 

14 

1935 

80. 1 

100 

57 

5.01 

11 

1936 

79.3 

102 

53 

7.  90 

12 

1937 

80.3 

100 

57 

5.70 

12 

1938 

78.7 

99 

56 

6.73 

13 

1939 

80.3 

100 

58 

9.  11 

14 

1940 

79.9 

102 

53 

6.89 

13 

Temperature 

Precipitation 

"  s 

Year 

« 

•a  a 

« 
> 
< 

o 

ja 

01 

•2 

t 

2 

Avera< 

No.  ol 

.01  ot  1 

1941 

80.4 

102 

57 

7.77 

15 

1942 

80. 1 

101 

56 

10.  30 

16 

1943 

81.1 

106 

60 

6.27 

12 

1944 

82. 1 

106 

58 

5.23 

10 

1945 

81.2 

105 

59 

7.74 

11 

1946 

79.  1 

99 

53 

6.77 

13 

1947 

79.7 

100 

54 

8.66 

14 

1948 

81.0 

102 

53 

3.81 

9 

1949 

79.8 

99 

55 

7.54 

1950 

81 .6 

105 

55 

3.7'1 

1951 

80.4 

100 

51 

4  .68 

1952 

82.6 

105 

58 

3.26 

Data  in  this  Table  tiave  been  weighted  for  size  of  the  area  in  each  subdivision. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

o 

s 

O 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Tolal 

•3 
.1 

Si 
H 

o  B 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Dale 

.01  or  Morel 

.50  or  More 

1.00 

or  More 

S  t 

e  ft 

o  ft 

hi 

Tolal 

e  a 

a  o 

iO 
<e  - 
2  o 

NORTHERN  r>  I  V  I  S  I  ON 

aoai  ft/'uii^m  k     uiD    ^  T  TV 
ArALAtn  1  t.ULf.     WD    t  I  1  T 

89  3 

76,4 

82,9 

3,1 

97 

12 

7C 

2  7 

c 

14 

0 

d.  0 

1.921  - 

3.68 

•  66 

17 

.0 

0 

t 

1 

0 

BLOUNTSTOWN  2  E 

94*5 

72,2 

83,4 

3,0 

103 

28 

67 

6 

27 

0 

0  0 

4.92!  - 

1.83 

1,97 

19 

T 

0 

11 

3 

2 

CARRABELLE 

94«2 

71,2 

82.7 

2,9 

1 0 : 

1 2 

64 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

.53 

4.52 

.ia 

16 

.0 

0 

5 

0 

0 

CHIPLEY  3  E 

94  ■  6 

71,3 

83,1 

3,2 

102 

27 

63 

3 

0 

29 

0 

1 ,  7E 

3.33 

,69 

22 

.0 

0 

9 

1 

0 

COMPASS  LAKE 

94.9 

69,0 

82,0 

2,0 

10: 

27 

62 

5 

0 

30 

0 

c 

2,35 

3,51 

,71 

20 

.0 

0 

6 

2 

» 

CRESTVIEW  CAA  AP 

95,2 

70,7 

83,0 

102 

14  + 

66 

4  + 

0 

30 

0 

0 

0 

3,41 

1,94 

17 

•  0 

0 

10 

2 

1 

CROSS  CITY  CAA  AP 

93.9 

70,2 

82  ,  1 

101 

26 

65 

2 

c 

29 

0 

0 

0 

4.46 

1.08 

1 5 

.  0 

0 

17 

3 

1 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

97,0 

72  . 6 

84 . 8 

4 . 9 

1 03 

15  + 

67 

1 

0 

30 

0 

°o 

1,59 

1.61 

8 

,0 

0 

8 

3 

FERNANDINA  BEACH 

91.9 

74^5 

83,2 

3,4 

100 

26  + 

67 

2 

0 

20 

0 

0 

.36 

5,18 

.26 

20 

.0 

0 

0 

0 

GLEN   SAINT  MARY 

94',4 

69,3 

81,9 

2,7 

100 

26 

62 

2 

0 

29 

0 

0 

0 

2.27 

3.89 

.96 

14 

T 

0 

5 

2 

0 

H I LL I ARD 

94.4 

70.9 

82,7 

3,5 

103 

27 

53 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

3.02 

_ 

2.84 

,82 

21 

T 

0 

11 

3 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

95.  1 

74,0 

84,6 

4,1 

101 

27 

67 

1  + 

0 

29 

0 

0 

0 

4.28 

1,06 

1.60 

13 

T 

0 

7 

3 

2 

JACKSONVILLE  BEACH 

72,8 

81,7 

98 

9  + 

66 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

.61 

.48 

16 

•  0 

Q 

3 

0 

0 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

R 

93.7 

75,2 

84  ,  5 

4,6 

101 

26 

6£ 

1 

c 

28 

0 

0 

2.69 

2,54 

1,25 

13 

.0 

0 

9 

1 

1 

JASPER   10  E 

96. 9M 

68, 4M 

82, 2M 

2,8 

1 04 

26 

63 

2 

0 

30 

0 

0 

0 

1.38 

- 

6,08 

,54 

15 

.0 

0 

4 

2 

0 

LAKE  CITY   ?  E 

93.9 

69.  7 

81  .8 

2.0 

100 

12  + 

61 

1 

0 

26 

0 

0 

5.35 

- 

1,59 

1,42 

15 

,0 

0 

17 

3 

2 

MAO  I  SON 

95, 8M 

71, 6M 

83,  7M 

3,4 

102 

27 

67 

2 

0 

30 

0 

0 

3.12 

3,38 

,75 

21 

,0 

0 

10 

I 

0 

MARIANNA   CAA  AP 

95.5 

72,4 

84,0 

67 

4  + 

0 

29 

0 

,58 

15 

,0 

0 

6 

0 

MARIANNA   INO  SCHOOL 

97. OM 

70, 5M 

83, BM 

4,0 

102 

15  + 

63 

7 

0 

30 

0 

Q 

Q 

1.62 

3,34 

,49 

28 

•  0 

0 

6 

0 

0 

MAYO   3  NW 

95,2 

71,6 

83,4 

1  02 

1 3 

64 

14 

0 

30 

0 

^ 

7.31 

2,41 

14 

T 

0 

14 

4 

2 

MILTON  EXP  STATION 

94  ■  9 

68,4 

81,7 

102 

27 

58 

3 

0 

30 

0 

0 

0 

2.25 

,99 

29 

,0 

9 

1 

0 

MONT ICELLO 

95,5 

70,5 

83,0 

3,6 

105 

27 

66 

8 

0 

29 

0 

0 

0 

1.83 

4.37 

,56 

21 

.0 

0 

5 

2 

0 

MT  PLEASANT 

94,6 

71,5 

83,1 

4,0 

101 

26 

66 

3 

0 

28 

° 

Q 

0 

2,36 

3,39 

.95 

7 

,0 

0 

4 

2 

0 

NICEVILLE 

92.9 

69,4 

81,2 

2,0 

102 

14  + 

61 

5 

25 

° 

0 

0 

3,30 

2,60 

1.30 

15 

,0 

0 

3 

3 

2 

PANAMA  CITY 

93.6 

75,5 

84,7 

4,2 

100 

27 

69 

5 

0 

30 

0 

0 

0 

,88 

3.59 

.70 

27 

,0 

0 

2 

1 

0 

PENSACOLA  CAA  AP 

94.  1 

75,0 

84.6 

101 

15+ 

68 

3 

0 

29 

0 

0 

0 

1,02 

.80 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

91.4 

76.1 

83,8 

4,5 

99 

1  3  + 

71 

1  + 

0 

22 

0 

0 

0 

.91 

3.77 

,45 

27 

.0 

0 

6 

0 

0 

OUINCY  EXP  STATION 

95.0 

70,6 

82  ,  8 

3,6 

105 

28 

65 

8 

29 

0 

3.83 

1,95 

1.97 

28 

T 

0 

7 

2 

2 

SAINT  MARKS  6  SE 

95.4 

72.5 

84,0 

4,5 

103 

27 

65 

28 

0 

30 

0 

Q 

0 

1.94 

4,76 

1.35 

28 

T 

0 

4 

1 

1 

SECOTAN 

94.0 

69,4 

81,7 

102 

27 

56 

2+ 

0 

29 

0 

6.51 

3.21 

14 

,0 

0 

9 

4 

2 

TALLAHASSEE  WB  AP 

94,7 

72,9 

83,8 

5,0 

103 

27 

68 

6+ 

0 

29 

0 

0 

0 

2.50 

3,51 

.70 

20 

,0 

0 

10 

2 

0 

DIVISION 

83,1 

2.73 

T 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

9  3.4M 

70  •  4M 

61  ■  9M 

1,5 

97 

12  + 

66 

0 

28 

0 

0 

0 

3.70 

4,53 

1.81 

27 

,0 

0 

11 

2 

1 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

9  0.7 

72,4 

61,6 

1,7 

96 

26 

6  5 

2  7 

Q 

23 

0 

0 

0 

6,24 

1,87 

2.31 

22 

•  0 

0 

1 5 

3 

3 

BUSHNELL  ?  E 

94 .  2M 

69 ,  8M 

82  ,  OM 

2,1 

97 

12  + 

6  5 

4+ 

0 

30 

0 

^ 

7,28 

,46 

3.09 

13 

!o 

Q 

1 1 

2 

CAMP  BLANDING 

94.7 

73,0 

83,9 

1 00 

27  + 

65 

1  + 

29 

0 

0 

3.73 

1  .40 

8 

,0 

0 

7 

2 

2 

CEDAR  KEY 

93,5 

77,9 

85,7 

4,8 

1 00 

26 

72 

4  + 

0 

29 

0 

0 

c. 

2.70 

1.94 

2,00 

13 

,0 

3 

1 

1 

CLEARWATER 

90.3 

74,6 

82,5 

1,2 

94 

21  + 

71 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

2,64 

2.94 

,70 

21 

,0 

0 

10 

3 

0 

CLERMONT  6  S 

95,8 

71,2 

83,  5 

2,2 

100 

12  + 

66 

0 

29 

0 

0 

0 

3,99 

2,97 

1,32 

13 

,0 

Q 

12 

3 

1 

CRESCENT  CITY  2  SW 

94,2 

71,0 

82,6 

2,6 

64 

1  3 

0 

26 

0 

° 

2,35 

- 

4,74 

,79 

23 

•  0 

7 

2 

0 

DAYTONA  BEACH 

90.4 

72,6 

81,5 

^  Q9 

1 2 

69 

3  + 

19 

0 

0 

0 

2,001 

1,87 

13 

,0 

0 

3 

1 

1 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

p 

91.5 

71,0 

81,3 

3,0 

98 

12  + 

56 

2+ 

0 

21 

0 

0 

Q 

1.35 

- 

4,32 

1,26 

13 

,0 

0 

3 

1 

1 

DE  LAND 

92,8 

71,7 

82,3 

2,6 

99 

13 

57 

3  + 

25 

0 

0 

0 

3.04 

4,66 

1.34 

1 

,0 

0 

8 

2 

1 

EUSTIS  2  S 

94,7 

72,9 

83,8 

2,8 

99 

12 

56 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

3.80 

2,33 

1,82 

27 

,0 

0 

8 

3 

1 

FEDERAL  POINT 

95,  5M 

71,9M 

83, 7M 

4,0 

101 

25  + 

65 

2 

0 

29 

0 

Q 

0 

1.47 

5,45 

.54 

25 

,0 

0 

5 

1 

0 

GAINESVILLE  UNIV 

95,1 

71,9 

83,5 

3.6 

104 

27 

68 

2+ 

28 

0 

Q 

0 

3,31 

3,53 

1.80 

27 

,0 

0 

8 

2 

1 

HIGH  SPRINGS 

96,1 

72,0 

R4  ,  1 

1  04 

26 

68 

1+ 

0 

30 

0 

0 

0 

3,05 

,94 

27 

T 

0 

10 

3 

0 

I NVERNESS 

93,6 

72,2 

82,9 

3,0 

98 

26 

68 

6+ 

0 

29 

0 

0 

0 

4,81 

2,10 

,84 

27 

.0 

0 

12 

5 

0 

KISSIMMEE 

94,1 

70,0 

82.  1 

1,7 

102 

12 

65 

1+ 

0 

29 

0 

0 

0 

3,08 

3,57 

1,03 

13 

,0 

0 

5 

3 

1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

93,1 

71,0 

82.  1 

1,5 

99 

26 

65 

.  4 

0 

28 

0 

0 

0 

8,57 

1,62 

2,95 

22 

T 

0 

10 

4 

2 

LAKE  HIAWASSE 

93,6 

7  1,5 

82  ,  6 

99 

26 

67 

1  + 

29 

0 

0 

0 

4,86 

1,15 

21 

,0 

0 

12 

4 

2 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

92,2 

72,8 

82.5 

2,5 

96 

25+ 

69 

1  + 

0 

26 

0 

0 

0 

3.37 

4,59 

1.62 

25 

,0 

0 

10 

2 

1 

MOUNTAIN  LAKE 

92,6 

71,2 

81,9 

1,6 

100 

12 

66 

5 

0 

28 

0 

0 

0 

5.92 

1,UU 

1,73 

12 

,0 

0 

12 

5 

1 

NFW   SMYRNA   BEACH   4  N 

91,7 

71,6 

81,7 

3,3 

99 

12 

67 

5 

0 

21 

0 

0 

2,53 

3,42 

,97 

1 

,0 

0 

6 

2 

0 

OCALA 

95,4 

71,9 

83,7 

3,8 

1 00 

12  + 

68 

2  + 

0 

29 

0 

0 

0 

5,77 

1,51 

2,49 

22 

,0 

0 

10 

3 

2 

OCALA  AIRPORT 

95,5 

70,3 

82,9 

102 

26 

65 

2 

0 

29 

0 

^ 

5,84 

3.03 

21 

,0 

0 

10 

4 

1 

ORLANDO  WATER  PLANT 

94,4 

72,9 

83,7 

1 00 

13 

68 

1 

29 

0 

2,72 

1.36 

25 

,0 

0 

S 

2 

1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

93,6 

72.  3 

83.0 

2,6 

99 

12 

67 

3 

0 

0 

2.32 

4,83 

1.16 

30 

,0 

0 

6 

1 

1 

PALATKA 

96,1 

73,9 

85,0 

4,6 

103 

27 

68 

2 

0 

ll 

0 

0 

0 

,29 

5,35 

,10 

13 

•  0 

0 

5 

0 

0 

PLANT  CITY 

93,0 

70,7 

81,9 

2,1 

97 

12  + 

56 

1  + 

0 

29 

0 

0 

0 

3.73 

3,86 

,62 

29 

,0 

0 

12 

3 

0 

RAIFORD  ST  PRISON 

95.2 

70,0 

82,6 

3,1 

101 

26  + 

64 

2 

0 

29 

0 

0 

0 

3.35 

3,06 

1,50 

!«♦ 

,0 

0 

6 

2 

2 

SAINT  AUGUSTINE 

94.0 

72,6 

83,3 

4,3 

100 

26  + 

6  5 

2 

0 

26 

0 

0 

.22 

6,49 

,18 

13 

0 

2 

0 

0 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

90.  3 

72.1 

81.2 

98 

11 

66 

2 

0 

15 

0 

° 

0 

.78 

.38 

13 

,0 

0 

3 

0 

0 

SAINT  LEO 

94.0 

72,2 

83,  1 

3,2 

98 

10+ 

69 

1  + 

0 

30 

Q 

0 

0 

7,47 

,77 

2,50 

20 

T 

0 

9 

4 

3 

ST  PETERSBURG 

91,8 

73,7 

82,8 

1,1 

95 

21  + 

58 

27 

0 

26 

0 

0 

3,22 

2,58 

1.25 

16 

,0 

Q 

9 

2 

2 

SANFORD 

93,4 

70,2 

81,8 

1,5 

1 00 

1  3 

55 

5+ 

25 

0 

0 

0 

6,38 

1,10 

2.28 

18 

.0 

0 

11 

5 

2 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

92.8 

73,4 

83  ,  1 

2,9 

98 

26 

69 

1  + 

0 

28 

0 

0 

0 

2,83 

4,42 

1.37 

13 

.0 

10 

' 

1 

TARPON  SPRINGS 

92.5 

73,7 

83.  1 

2,9 

95 

15  + 

69 

27 

0 

28 

0 

0 

3.54 

2,22 

2.12 

21 

•  0 

0 

7 

2 

1 

WINTER  HAVEN 

94,4 

72,6 

83,5 

99 

27 

69 

I-' 

28 

0 

: 

0 

3,58 

.99 

27 

.0 

0 

13 

3 

0 

DIVISION 

82,8 

3.68 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

94,9 

69,8 

82,4 

2,1 

99 

25+ 

64 

1  + 

0 

29 

0 

0 

0 

3,10 

3,70 

,65 

19 

.0 

0 

11 

2 

0 

AVON  PARK 

93,6 

72,1 

82,9 

2,6 

98 

26 

59 

5 

0 

28 

0 

0 

0 

7,38 

,76 

3.07 

24 

.0 

0 

11 

4 

2 

RELLE  GLAOE  EXP  STA 

91,4 

68,3 

79.9 

1.6 

97 

13  + 

62 

6 

24 

0 

0 

0 

7,58 

1.43 

2.53 

1 

.0 

0 

10 

4 

2 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

0 

.0 

0 

BIG   PINF   KEY  INN 

90,8 

75,9 

83,4 

94 

14  + 

72 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

3.01 

1.66 

22 

.0 

0 

6 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


FLORIDA 
JUNE  1952 


Temperature 


Precipitation 


Station 

Ss 
24 

Average 
Minimum 

Average 

Deparlure 
From  Normal 

Highest 

« 
Q 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Total 

.§ 
1^ 
|i 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

f -o 

e 

.01  or  More 

• 

1 
S 

0 

■ 

1.00 

or  More 

.ist 

Dale 

■g| 

°' 

o  * 

Total 

&  0 
>iO 
S  o 

92<6 

71,2 

61 

.  9 

2  + 

28 

0 

0 

0 

4.40 

2.50 

.0 

0 

14 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

89.9 

71,4 

60 

,7 

94 

13 

55 

3 

0 

19 

0 

0  0 

7.57 

2,44 

3 

.0 

0 

14 

3 

CAPTIVA 

91«7M 

75, 3M 

83 

,  5M 

70 

1 

0 

27 

0 

01  0 

2.41 

.84 

18 

.0 

14 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

91,5 

71,0 

81 

,3 

96 

27 

54 

11 

23 

0 

0 

0 

5.05 

2.85 

28 

.0 

7 

2 

COCONUT  GROVE  7  S 

90.0 

73,9 

8? 

.0 

1.6 

95 

14 

68 

4 

23 

0 

o;  0 

2.43 

- 

4.04 

1.11 

23 

.0 

0 

6 

2 

DRY  T0RTU6AS 

88.6 

7  7,0 

82 

,  8 

93 

27 

74 

4+ 

0 

14 

0 

Q 

0 

.98 

.81 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

EVERGLADES 

91.8 

73.0 

82 

.4 

1.6 

96 

21 

59 

4  + 

0 

28 

0 

ol  0 

7.17 

.22 

1.72 

1 1 

•  0 

22 

2 

FELLSHERE 

94.5 

70.9 

82 

,8 

3.3 

100 

12 

56 

5  + 

0 

28 

0 

0 

0 

1.79 

4.42 

.68 

21 

.0 

0 

5 

2 

0 

FORT  LAUDERDALE 

92.5 

72.4 

82 

.5 

2.5 

97 

12 

58 

5 

0 

27 

0 

0 

0 

.70 

7,33 

.30 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

86.6 

75.9 

82 

.3 

91 

13  + 

70 

21 

0 

1  1 

" 

0 

0 

.52 

.20 

22 

.0 

0 

5 

0 

0 

FORT  MYER^  WR  AP 

93,2 

71.7 

26 

0 

29 

0 

0 

0 

7.95 

•  95 

1.13 

1 7+ 

.0 

0 

16 

8 

2 

FORT  PIERCE 

89,2 

71.1 

80 

.2 

.3 

97 

12 

57 

5+ 

14 

0 

0 

0 

V  2.07 

7.65 

.0 

0 

4 

0 

HIALEAH 

89. 5M 

73.  IM 

81 

.  4M 

57 

4 

18 

0 

0     01  2.09 

.55 

16 

•  0 

0 

7 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

92.5 

69.  1 

80 

.8 

1.4 

98 

19 

61 

4 

0 

26 

0 

0 

0 

3.62 

- 

4,66 

1.92 

22 

.0 

Q 

6 

2 

HYPOLUXO 

90.2 

72.5 

81 

.4 

1.7 

95 

12 

69 

20+ 

0 

21 

° 

0 

.56 

_ 

6,78 

.25 

21 

.0 

4 

0 

89.7 

2.6 

15 

7  3 

22 

0 

19 

0 

0 

0  3.38 

,  86 

.98 

27 

.0 

0 

10 

4 

0 

KFY  WEST  wn  CITY 

R 

90,0 

77|a 

83 

!9 

2.0 

93 

25+ 

72 

7 

0 

22 

0 

0 

0 

3.58 

,55 

1.12 

27 

.0 

0 

13 

2 

1 

LA  BELLE 

93,0 

70.0 

81 

,5 

1.6 

100 

26 

66 

3+ 

0 

28 

0 

0 

0 

5.85 

- 

1,16 

2.05 

2 

.0 

0 

11 

5 

2 

LAKE  PLACID  7  SW 

95,0 

70.2 

82 

,6 

1.7 

100 

25 

65 

5 

0 

28 

0 

0 

0 

1.22 

■  30 

15 

,0 

10 

0 

LOXAHATCHEE 

92.0 

68.7 

80 

,4 

98 

27 

63 

6 

25 

0 

0 

0 

1.95 

.  39 

20 

•  0 

0 

13 

0 

0 

MARATHON  VACA  KEY 

90.3 

7  5.0 

15 

21 

0 

0 

0 

2.92 

1.55 

*  0 

0 

7 

1 

1 

MELBOURNE  WB  AP 

R 

89.9 

72.0 

81 

.0 

2.4 

97 

12 

68 

5+ 

0 

15 

0 

0 

1.64 

- 

3.76 

.78 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

HERRITT  ISLAND 

91.6 

73.4 

82 

.5 

2.9 

98 

1  2 

59 

5+ 

0 

23 

0 

0 

0 

3.07 

- 

3.13 

1.55 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

MIAMI  BEACH 

85.5 

78.4 

82 

.5 

2.0 

92 

13 

70 

4 

0 

2 

0 

0 

0 

1.81 

1.30 

22 

.0 

0 

10 

1 

1 

MIAMI    WB  AIRPORT 

R 

91.0 

74.8 

82 

.9 

95 

1? 

69 

4 

0 

" 

0 

0 

0 

2.05 

.95 

15 

.0 

0 

6 

2 

0 

MIAMI    WD    L  1  1  T 

86.2 

13 

1 

0 

0 

0 

.77 

6.40 

.29 

1  3 

•  0 

0 

6 

0 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

91,8 

71.0 

81 

1  4 

1.9 

97 

13 

67 

4  + 

25 

0 

0 

7.56 

- 

2.05 

3,73 

28 

.0 

0 

10 

2 

2 

NAPL  ES 

90.3 

72.6 

81 

93 

29 

69 

Q 

23 

0 

0 

0 

5.02 

0 

1 6 

4 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

88,9 

72,8 

60 

,9 

1.7 

97 

27 

68 

4* 

12 

0 

0 

0 

3.21 

- 

4.2  1 

1  ,49 

3 

.0 

0 

8 

3 

1 

PQMPANO  REACH 

91,3 

71.6 

81 

12  + 

24 

0 

0 

0 

.42 

20 

0 

2 

Q 

0 

PUNTA  GOROA 

94.  1 

68.8 

8! 

.5 

1.0 

98 

10  + 

65 

3  + 

0 

0 

0 

4.12 

- 

3.36 

1,25 

14 

.0 

0 

12 

3 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

91,9 

26 

25 

0 

0 

0 

2.75 

0 

5 

2 

2 

SARASOTA 

90.6 

70,9 

80 

,8 

95 

25  + 

66 

1 

0 

0 
0 

0 

4.73 

,91 

21 

.0 

0 

11 

4 

0 

STUART 

93. 6M 

76, IM 

84 

.4M 

3.3 

101 

12 

72 

6 

0 

25 

0 

0 

2.86 

1,02 

16 

.Q 

0 

6 

2 

1 

TAMIAMI   TRAIL  40  MI  BEND 

0 

0 

0 

8.70 

2,46 

14 

.0 

0 

12 

6 

3 

TAVERNIER 

86.6 

77,5 

63 

.1 

.4 

93 

13 

71 

13 

0 

15 

0 

0 

0 

1.75 

2.55 

,70 

1 

.0 

0 

a 

1 

0 

TITUSVILLE  2  W 

93.2 

70,5 

61 

.9 

2.2 

103 

12 

55 

4  + 

0 

25 

0 

0 

0 

3.37 

2.85 

2.00 

13 

.0 

0 

6 

2 

1 

VERO  BEACH  CAA  AP 

90,5 

73,0 

81 

,8 

99 

12 

59 

6 

0 

18 

0 

0 

0 

1.53 

.58 

18 

,0 

0 

6 

1 

0 

WAUCHULA  2  NW 

93  •  3M 

69. OM 

81 

,2M 

.7 

98 

25  + 

63 

4 

0 

0 

0 

0 

2,40 

5.34 

1.22 

9 

,0 

0 

9 

1 

1 

WEST  PALM  BEACH 

87,7 

74.2 

81 

,0 

1.4 

93 

12 

70 

1  + 

0 

0 

0 

0 

1,87 

6.12 

.85 

27 

,0 

0 

2 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

91,4 

73.3 

82 

.4 

2.6 

96 

12 

70 

4  + 

25 

0 

0 

0 

1.07 

6.92 

.85 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

82 

.0 

3.37 

.0 

STATE 

82 

.6 

2.6 

3.26 

3.38 

T 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  65  - 


DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 

Tabl«  3  -i^^  19^2 


Slalion 

0 

Day  oi  month 

Toi 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7 

9 

10 

1 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APALACHICOLA  NB  CITY 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BAY  LAKE 

R 

li«2 
3ilO 
7*38 
3>70 
9<19 

.38 

.09 

•  59 

.05 

•  03 

.07 

T 

•  72 

T 

•  01 

.08 

•  08 

.08 
.23 

•  22 

•  37 

.46 

•  02 

T 

.06 
■  06 
•  39 

•  56 

•  58 

•  47 

■  33 

•  09 

•  65 

•  09 

•  05 

2.00 
.04 

•  12 

•  03 
2.25 

•  24 

.37 

•  02 

•  02 
3.07 

T 

•  28 

T 

•  17 

•  12 

•  11 

.04 

•  21 

•  30 
.07 

1.81 

•  26 

•  12 
1.16 

■  16 
.95 

■  31 

.05 

BELLE  6LA0€   EXP  STA 
BELLE  6LAOE   MftCN  GATE 
BIG  CYPRESS   IND  RES 
BIG  PINE  KE"  INN 
BLOUNTSTOWN  2  E 

A 

7>>a 

3<01 
4i92 

2.63 
1.14 

.66 
1.13 

.20 

•  52 

.45 

.28 
■  15 

•  96 

•  33 

•  13 

T 

.02 

•  02 

•  07 
T 

•  34 

•  02 

1.97 

•  03 

•  03 

T 

•  03 
1.63 

•  01 

•  32 

.70 

•  06 
ItOO 

•  10 

2.30 
.92 

•  32 

■  48 

■  52 

.02 

BONITA  SPRINGS  2  ESE 
BRAOENTON 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BROOKSVILLE  NURSERY 
BROOKSVILLE  NURSERY 

1 
2 

S*38 
4(40 
6>24 
7f00 
7ill 

•  14 

T 

.64 

.13 

•  13 

•  45 

•  02 

2.06 
.37 

•  10 

•  17 

•  21 

.>7 

.06 

•  16 

•  15 

•  40 

•  43 

•  04 

T 

•  6« 

•  67 

•  96 

1.93 

ilio 

•  13 

2.08 

.74 

.04 
.02 

U06 
.72 

•  07 

•  22 

•  15 

•  08 

.16 
•  04 

.25 

•  02 

•  14 

.03 
2.31 

*»4 
1.38 

•  45 

•  33 
1.04 

U17 

•  06 

•  24 

•  03 

•  87 

•  11 

•  24 

•  42 

•  20 

•  74 
.34 

•  48 

•  27 
1^06 

7 

.11 

BUSHNELL  Z  E 
CAMP  BLANDING 
CANTONMENT 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

7.28 
3<73 

7.67 
2.41 

.85 

1.11 

2.44 

UIO 

•  34 

•  32 

•  02 

•  04 

1.40 
.06 

■  04 

3.09 
.12 

.12 

T 

.40 

•  03 

•  02 

•  12 

•  01 

•  84 

•  07 

•  32 

•  18 
.27 

•  02 

.29 
.33 

.03 

.35 
.26 

•  42 

•  23 

•  56 
1.02 

1.10 

•  14 

•  02 
.63 

.93 

.23 
•  12 

T 

•  06 

■  09 

.50 

7 

.50 
.53 

CARRABELLE 
CARYVILLE 
CEDAR  KEY 
CHATTAHOOCHEE 
CHIPLEY  3  e 

.53  T 
1.66 
2.70' 
3.36' 
1.78^ 

7 

•  35 

T 

■  01 

•  39 

•  37 

2.00 

•  40 

•  03 
T 

•  03 

•  47 

•  18 

T 

•  99 

•  15 

•  38 

•  31 

•  19 

•  10 

•  88 

•  02 

.03 

•  59 

T 

•  04 

•  30 

T 

•  06 

•  07 
.97 

•  48 

CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWI STOW 
CLEWISTOW  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE   7  S 

2.S4{  T 
3.99 

4.811  .02 
5.(>5<  1.30 
2.43 

.03 

•  63 

.26 

.08 
T 

.31 

•  06 

.29 

•  31 
.09 

•  77 
.48 
.42 

T 

«02 
•  04 

■  U 

.10 
1.32 

.03 

.10 
1*07 

T 

.25 
•  03 

•  06 

.  06 

.  03 

T 

•  11 

•  70 

.05 

T 

.  18 

•  23 

•  05 

Ull 

•  23 

•  02 

.73 
T 

•  16 
.12 
2.78 

.33 
2.85 

7 

.35 
.03 

.58 
.12 

.08 

COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITY  2  SW 
CRESTVIEW  CAA  AP 
CROSS  CITY  CAA  AP 
OANIA  5  W 

2.35 
2i35 
3.41 
4.46 
1.31 

.02 

.03 
■  09 

•  08 

.22 

•  25 

•  25 

7 

•  01 

T 

•  03 

.63 
.07 

T 

.03 

•  05 

1^06 

T 

•  13 

•  08 

•  23 

•  05 
1.94 

T 

.19 

.71 
.21 

•  33 

.01 

T 

•  48 
.26 

•  13 

•  28 

•  79 

•  07 

•  20 

•  66 

•  16 

•  06 

.01 

•  65 
.88 

•  46 

T 

•  46 

•  01 

.83 

7 

.05 

DAYTONA  BEACH 
OAYTONA  BEACH  WB  AP 
OE  FUNIAK  SPRINGS 
Oe  LAND 
DRY  T0RTUGA5 

R 

2.00 
1.35 
4. 88 
3.04 
.98 

.02 

1.34 
.15 

■  15 
.02 

T 
T 

T 

1.61 

T 

T 

•  02 

T 

1.87 
1.25 

•  19 

•  63 

■  03 
•  01 

T 

.02 

T 

1.10 

.11 

•  07 

•  01 

T 

.07 
.81 

T 
T 

.15 

T 

T 

•  30 

•  70 

.47 

1^06 

EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 
FERNANDINA  BEACH 

3.80 
7.17 
1.47 
1.79 
.38 

.01 

.02 

•  22 

.91 
.06 

1*«2 
•  OB 

T 

•  oa 

•  12 
.04 

.77 
•  09 

1^72 

.02 

.63 
.22 

•  40 

•  01 

.02 

•  42 

•  10 

•  06 

•  55 

•  13 

•  41 

T 

•  25 

.06 
.47 
•  68 
.06 

•  07 

•  42 

T 
T 

•  22 
T 

.02 

•  50 

•  64 

1.62 

•  15 

•  07 

•  01 

.04 

.37 

.05 
.18 

FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UNIV 

.70 
.52 
7.95 

V2  . 07 
3.31 

■  53 

■  71 

.02 
.58 

•  30 
■  15 

T 
T 

.73 

•  91 

T 

•  06 

T 

•  15 

•  02 

•  21 

.17 
•  29 

•  06 

T 

•  22 

•  09 

1*13 
•  02 

T 
T 

•  07 

T 

*14 
•  2B 

.36 

.20 
.76 

•  20 
.60 

•  23 

•  20 

1.13 

•  09 

•  37 

•  15 
1^80 

•  31 

T 

.05 

GLEN  SAINT  MARY 
HART  LAKE 
HI ALEAH 
HIGH  SPRINGS 
MILLIARD 

2*27 
2.69 
2.09 
3.05 
3.02 

■  01 
.10 

■  19 

.25 
■  42 

•  02 

•  01 

•  01 

T 

•  83 

.75 

•  21 
.16 

•  96 
.04 

.19 
•  58 

•  65 

•  64 

•  14 

•  20 

•  04 

.20 
•  40 
.12 

•  10 

•  05 

•  82 

•  21 

•  24 

.03 

•  45 
.10 

•  45 

•  94 

•  90 

•  56 

•  02 

.70 

•  81 

hillsborough  rvr  st  pk 
homestead  exp  sta 
hypoluxo 
inverness 

1 sleworth 

5.44 
3.8? 

.56 
4.81 
2.94 

•  18 
•  ■30 
.02 

.05 
.07 

•  67 

•  63 

.14 

•  38 

•  13 

•  05 

•  40 
1»68 

•  22 

•  23 

•  05 

•  04 

•  20 

•  44 

•  06 

.24 
.64 

•  25 

.03 
1*92 

.60 

.55 

.01 
.22 

T 

•  28 

•  61. 

1.26 
•  22 

.01 

•  24 

•  84 
.04 

.21 
•  04 

.17 
.05 

1.40 
•  55 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
JASPER  10  E 
KENDAL  2  E 

ft 

R 

4.2B 
■  61 
2.69 
1*38 
2.60 

•  03 

•  05 

T 

.19 

.03 

1  .60 
•  07 
1.26 

•  09 

.15 
•  06 

•  64 

•  09 

•  1% 

•  11 

•  83 

T 

•  48 

•  07 

1.46 

•  30 

•  02 

•  29 

•  01 
.06 

•  35 

.08 

•  68 
.12 

U21 

.02 

T 

•  57 

•  29 

•  02 

•  20 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMMEE 
LA  8ELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

R 
R 

3.38 
3*58 
3.08 
5.86 
8*57 

.52 
.38 

■  25 
•  24 

2^05 

7 

•  01 

•  04 

•  01 
■  05 

•  60 

7 

•  03 

•  44 

T 

•  33 

•  34 

•  02 

•  03 

•  6« 

.57 
.80 

•  44 

.13 

T 

1.03 
•  11 

.14 

.03 

«35 

T 

•  51 

T 

•  7<. 

•  25 

•  11 

•  26 

T 

■  02 

.02 
•  07 

2^39 

T 

•  12 

.71 
.06 

2.95 

T 

.92 
•  08 

T 
T 

T 

.27 

•  03 

•  32 

.96 
U12 

•  69 
1.19 

•  55 

7 

•  47 

LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 
LAKE  PI.ACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORD 

R 

5.35 
4.86 
3.37 
1.22 
2.30 

.05 

•  23 

•  33 

•  20 

■  10 

■  02 

7 

•  02 

•  40 

T 

.ao 

•  02 

•  70 
.46 

.03 

.30 

.45 

.04 

•  BB 

•  13 

•  02 

1.06 

U42 

•  20 

•  30 

•  05 

•  04 

T 

•  28 

•  03 

•  09 

T 

•  10 

1.22 

T 

•  15 

.02 

T 

.04 
1^15 
•  10 

.12 
.08 
.40 

•  23 

•  05 

•  60 

•  03 

•  07 

.52 
1.52 

•  04 

T 

.42 

•  13 

•  41 

•  25 
.10 

.03 

.10 

■  12 
.23 

7 

LONGBOAT  KEY 

LOXAHATCHEE 

MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
MAR  I  ANNA   CAA  AP 

1.57 
1.95 
3.12 
2*92 
1*08 

.30 

T 

.04 

•  08 

•  17 

•  34 

•  02 

T 

•  03 

•  72 

7 

*02 
•  17 

■  03 

.04 
.01 

.07 

•  12 

.03 
.24 
•  01 

T 

.22 
.01 

.02 
•  03 
.15 

■  66 

■  48 

•  22 

T 

•  03 

•  39 

•  74 

.75 

•  30 

T 

.02 
.13 
T 

•  25 

•  26 

T 

.29 
T 

•  34 
.03 

•  30 

•  31 

.06 

.09 

MARIANNA    TND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE  WB  AP 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI  BEACH 

R 

1.62 
7.31 
1.64 
3.07 
1.81 

•  69 

.25 

T 

•  01 

•  03 

7 

•  03 

•  06 

•  04 

•  33 
■  13 

7 

.03 

•  11 

•  02 

T 

T 

•  05 

•  2« 

•  S5 

T 

2.41 

.02 
•  IT 

T 

2^24 
•  02 

•  39 

•  32 

•  20 

•  12 

T 

•  26 

•  02 

•  78 

U35 

.33 
•  09 

•  11 

•  03 

T 

T 
T 

1.30 

•  37 

•  06 

•  01 

•  04 

•  30 

•  60 

•  19 

.49 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MIAMI   MB  CITY 

MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

R 
R 

2.05 
.77 
2.26 
1.83 
7.56 

r 

T 

.08 

7 
T 

7 

•  01 

•  06 

,09 

T 
T 

■  13 

■  14 

7 

.46 

•  09 

•  12 

•  29 

•  10 

•  33 

•  01 

•  05 

T 

•  17 

T 

•  11 

•  22 

•  09 

T 

•  46 

T 

•  03 

•  03 

2^12 

T 

•  12 

•  36 

.54 

•  27 

■  13 
.46 

T 
T 

•  27 

T 

•  05 

•  15 

•  32 
T 

•  52 

3.73 

.99 
.19 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MVAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  9EACH  i,  N 

5.92 
2.36 
7.42 
5.02 
2.53 

.97 

•  u 

•  29 

•  96 

•  16 

•  08 

•  03 

•  95 

1.  16 
.09 

1.27 

.09 

.30 
•  03 

•  01 

•  23 

1.73 
•  10 

•  6X 

•  73 
■  64 

.33 
.02 

•  05 
.25 

•  03 

•  OS 

i^e3 

•  22 

•  40 

•  77 

•  05 

•  68 

•  02 

•  20 

•  33 

1*31 

•  OS 

.56 

•  70 

•  39 

•  28 

•  09 

•  60 

•  26 

•  03 

•  03 

.87 

•  60 

•  07 

•  20 

.13 

.12 

.20 

NICEVILLE 
NITTAW  1  S 
OC*L* 

OCALA  A'RPORT 
OKEECHOBEE  9  W 

3.30 
3.64 
5.77 
5.84 
3.26 

•  58 

•  06 

•  64 

1^53 
•  59 

•  0<. 

•  13 
1.73 

•  04 

.81 

T 

•  13 

•  11 

U30 

•  10 

•  14 

•  88 

•  95 

•  43 

•  11 

.50 
.07 
T 

•  97 
3^03 

2.49 

.14 

•  67 

•  95 

T 

.04 
.12 
.05 

.31 

•  06 

•  71 

1.05 
■  01 

.08 

7 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  4 
ORANGE  SPRINGS   1  E 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PALATKA 

R 

3.21 
1.58 
2.72 
2.32 
.29 

.67 

.33 

7 

1<49 

•  02 

•  06 

T 

.02 

.03 
.12 

T 

T 

T 

•  IS 

•  49 

•  10 

•  19 

•  65 

•  08 

•  21 

•  10 

•  19 

•  04 

•  09 

T 

T 

•  03 

•  03 

T 

T 

•  07 

•  04 

•  08 

.04 

■  03 

•  25 

•  09 

•  12 
U35 

•  13 

•  35 

•  04 

.84 
.11 

.02 

1.16 

PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
PETERS 
PLANT  CITY 

R 

•  68 

1.02 

•  91 
3.79 
3^73 

.30 

T 

.45 

T 

It  70 
•  30 

■  04 

•  10 
T 

•  48 

T 
T 

•  18 

•  13 

•  43 

T 

•  02 

T 
T 
T 

T 

•  55 

•  45 

•  10 

•  04 

.03 

•  24 
.04 

•  13 

•  04 

•  09 

•  70 

•  80 

•  43 

.52 

.12 
.08 
1.11 

.62 

POMPANO  BEACH 

PORT  MAYACA   5  L  CANAL 

PUNTA  GOADA 

OUINCY  EXP  STATION 

RAIFORD  ST  PRISON 

•  42 

3^21 
4^12 
3^S3 
3^39 

.67 
.11 

.14 

U49 

•  02 

•  07 

•  30 

•  02 

.03 
.11 

.21 

T 

•  13 

1.25 
l.AO 

•  17 
1^24 

T 

•  34 

•  33 

•  06 

•  14 

•  91 
.06 
1^10 

•  02 

•  14 

•  12 

•  20 

•  55 

.84 
.15 
1.97 

.02 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

2^79 
.22 
.78 
7.47 
1.94 

1.39 

•  33 

•  21 

T 

T 

.03 

•  18 

•  38 

uei 

.08 

T 
T 

T 

•  18 

•  03 

•  04 

•  37 

•  08 

2^50 

•  24 

T 

1.60 

1.07 
•  06 

•  10 

•  02 

•  68 

1.36 

.32 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 

Table  3-Continued  JUNE  1952 


Station 

■3 

Day  of  month 

& 

1   I  2  1  3 

4   1   5   1  6 

7  1  8 

9 

10 

11  1 

12 

13  1  14  1 

15 

16 

17  1 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

ST  PETERSBURG 

SANFORO 

SARASOTA 

SECOTAN 

STUART 

3*22 
6*38 
4.73 
6.51 
2.86 

.62 

•  ee 

.32 

r 

T 

.07 

.05 

I 

•  70 

.49 

.02 
.55 

.03 

T  .15 
.03  .33 
.06 

3.21 

.26 
.38 

1.25 

•  52 
t  .02 

.40 

2.28 

T 

.22 

Ull 

.01 
.91 

.30 

•  04 

•  03 

.56 

•  80 

•  07 
.01 

.87 

.37 

1.02 
.63 
.15 

1.10 
•  45 

•  05 

•  2ti 

•  20 
.45 

TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMlAMl    TRL   '•0  Ml  BEND 
TAMPA  MB  AIRPORT  R 
TARPON  SPRINGS 
TAVcRNIFR 

2.30 
8.70 
2.83 

1.76 

1.2*.  .55 
T 

•70     .04  .08 

.25 

T 

.01 

.34 
•  04 

.19 

.03  T 

.Otl 

T 

T 

*  10 

•  22 

T 

1.06 

.01 
2.4B 

i  «  37 

.il 
.07 

.18 
.26 

T 

.47 

.07 

.02 

•  53 

.70 

T 

•  86 
.05 
2.12 
.45 

.12 
.70 
T 

.02 

.52 

T 
T 

T 

•  01 

T 

•  OU 

.  14 
.53 
.  38 
•  92 

.  16 

... 

•  02 

T 

.6  1 
•  11 

TITUSVILLt   i  W 

VERO  BEACM  CAA  AP 

WAUCHULA  ?  NW 

WtST  PALM  REACH 

WEST  PALM  BEACH  MB  AP  R 

3.37 
1.53 
2.40 
1.87 
1.07 

.50 

T  T 

.23 

r 

T  T 

.05 
1.22 

•  09 

2^00 
.25 

•  13 

T 

T 

T 

.31 
.36 
.07 
.03 

.58 
.  16 

•  21 

T 

.45 

.07 

•  66 
.19 

.11 
.05 

T 

•  30 

•  01 

•  12 

.07 

•  20 
.85 

•  85 

WINTER  HAVEN 

3.58 

.14 

.03 

T  .7<, 

.18 

•  11 

.32 

.02 

T 

.10 

.57 

.08 

.11 

•  IV 
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DAILY  TEMPERATURES  .  flor,oa 


StaHoD 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

t 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

22 

23 

24 
24 

25 

26 

27 
27 

28 

29 

30 

31 

AP*,.*CHICOLA  MB  CITY 

MAX 

86 

87 

86 

86 

88 

87 

89 

89 

93 

97 

94 

90 

87 

86 

88 

91 

90 

88 

90 

90 

90 

91 

95 

91 

88 

90 

92 

89 

•  3 

MIN 

72 

73 

74 

73 

75 

72 

73 

75 

77 

76 

76 

79 

80 

80 

76 

76 

76 

80 

80 

79 

81 

78 

78 

78 

77 

78 

70 

72 

81 

77 

76 

»4 

ARCADIA 

MAX 

93 

94 

96 

92 

93 

96 

97 

97 

98 

91 

98 

97 

95 

96 

94 

94 

93 

96 

96 

98 

99 

99 

86 

94 

94 

95 

94 

■  9 

MIN 

64 

69 

67 

64 

66 

67 

71 

71 

67 

65 

66 

70 

71 

70 

72 

tl 

69 

69 

72 

69 

69 

72 

75 

70 

72 

73 

72 

74 

80 

70 

69 

■  8 

AVON  PARK 

MAX 

93 

91 

92 

93 

94 

89 

95 

96 

97 

95 

94 

96 

91 

94 

95 

95 

96 

98 

85 

94 

94 

96 

93 

■  6 

MIN 

70 

72 

70 

70 

69 

70 

71 

73 

70 

71 

72 

74 

72 

72 

73 

73 

71 

74 

74 

73 

73 

74 

74 

71 

75 

74 

73 

70 

71 

73 

72 

■  1 

SARTOW 

MAX 

92 

91 

90 

94 

90 

93 

96 

96 

97 

85 

95 

95 

94 

92 

93 

94 

94 

94 

96 

97 

89 

96 

95 

96 

93 

■  4 

MIN 

67 

71 

69 

66 

68 

69 

69 

69 

71 

72 

70 

72 

70 

70 

73 

70 

72 

73 

71 

71 

71 

72 

73 

72 

72 

67 

70 

71 

70 

70 

BELLE  OLADE  EXP  STA 

MAX 

90 

89 

90 

90 

91 

90 

91 

92 

94 

97 

88 

94 

96 

9 1 

95 

95 

94 

88 

90 

94 

92 

97 

96 

82 

90 

92 

91 

i4 

MIN 

6e 

67 

67 

65 

65 

62 

67 

69 

71 

71 

70 

70 

73 

67 

68 

69 

69 

69 

69 

66 

69 

71 

67 

69 

68 

70 

71 

65 

69 

67 

68 

•  3 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

MAX 

MIN 

BIG  PINE   KEY  INN 

MAX 

88 

89 

89 

86 

87 

89 

90 

91 

91 

91 

93 

94 

94 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

92 

92 

92 

93 

92 

92 

92 

91 

90 

.8 

MIN 

75 

76 

72 

75 

75 

75 

73 

77 

79 

78 

78 

73 

74 

75 

76 

75 

77 

79 

79 

80 

77 

77 

73 

76 

78 

75 

74 

77 

75 

77 

75 

■  9 

BLOUNTSTOWN  2  E 

MAX 

94 

96 

94 

91 

93 

93 

94 

92 

94 

98 

101 

102 

99 

96 

95 

92 

89 

66 

9 1 

93 

94 

93 

95 

96 

99 

103 

94 

98 

94 

•  5 

MIN 

78 

70 

69 

69 

69 

67 

70 

69 

71 

70 

73 

71 

75 

74 

74 

73 

72 

75 

7b 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

75 

69 

72 

73 

72 

>2 

BRAOENTON 

MAX 

95 

95 

93 

88 

93 

90 

91 

93 

94 

93 

93 

92 

95 

96 

91 

93 

93 

92 

93 

93 

91 

93 

95 

94 

85 

94 

93 

93 

92 

.6 

MIN 

66 

70 

69 

67 

70 

69 

71 

69 

72 

72 

69 

72 

78 

71 

72 

71 

73 

73 

70 

71 

72 

73 

73 

73 

73 

70 

70 

72 

73 

71 

•  2 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

90 

90 

90 

88 

90 

87 

88 

90 

95 

93 

94 

90 

93 

92 

90 

68 

90 

91 

89 

93 

92 

90 

90 

92 

96 

86 

91 

93 

90 

90 

.7 

MIN 

70 

70 

68 

70 

70 

69 

71 

70 

74 

73 

74 

76 

70 

70 

73 

70 

73 

74 

'5 

74 

74 

71 

72 

75 

76 

76 

65 

78 

75 

75 

72 

.4 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

92 

92 

93 

93 

92 

94 

92 

93 

96 

96 

95 

97 

96 

96 

94 

94 

93 

93 

95 

96 

96 

96 

94 

95 

97 

90 

94 

95 

96 

94 

■  2 

MIN 

66 

70 

66 

65 

65 

68 

69 

68 

71 

70 

70 

73 

70 

67 

73 

70 

71 

72 

71 

70 

71 

71 

72 

73 

71 

68 

69 

72 

71 

69 

•  8 

CAMP  BLANOING 

MAX 

88 

91 

92 

92 

92 

93 

94 

91 

92 

95 

95 

96 

96 

97 

96 

96 

95 

93 

95 

94 

95 

95 

94 

95 

96 

99 

100 

100 

95 

97 

94 

■  7 

MIN 

65 

65 

70 

70 

70 

68 

71 

72 

72 

74 

74 

78 

79 

78 

80 

70 

71 

70 

76 

75 

75 

72 

70 

77 

78 

77 

67 

75 

75 

73 

0 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MAX 

87 

86 

87 

87 

86 

89 

89 

89 

90 

91 

9<» 

91 

91 

90 

91 

92 

91 

91 

89 

91 

90 

91 

91 

93 

93 

93 

9  1 

90 

69 

.9 

MIN 

75 

.1 

65 

66 

67 

69 

72 

71 

76 

76 

73 

72 

72 

72 

70 

73 

72 

72 

73 

70 

74 

73 

70 

74 

71 

70 

71 

70 

72 

71 

71 

4 

CAPTIVA 

MAX 

88 

89 

93 

92 

88 

91 

91 

92 

91 

91 

91 

92 

91 

9 1 

92 

90 

93 

91 

94 

93 

93 

92 

96 

91 

92 

94 

94 

91 

.7 

MIN 

70 

75 

74 

73 

76 

75 

77 

76 

77 

76 

80 

75 

78 

74 

75 

74 

73 

75 

77 

7^ 

76 

78 

75 

79 

74 

71 

76 

74 

75 

■  3 

CARRABELLE 

MAX 

90 

91 

90 

90 

91 

90 

90 

91 

93 

92 

100 

103 

101 

94 

95 

90 

92 

94 

96 

93 

93 

94 

94 

95 

97 

100 

100 

93 

9i 

100 

94 

2 

MIN 

68 

69 

68 

68 

68 

64 

68 

69 

72 

69 

72 

76 

77 

75 

73 

71 

71 

73 

74 

72 

71 

70 

72 

72 

76 

74 

77 

66 

72 

72 

71 

2 

CEDAR  KEY 

MAX 

90 

92 

91 

92 

69 

90 

95 

97 

99 

9G 

91 

90 

93 

91 

94 

90 

95 

92 

91 

93 

95 

99 

1 00 

97 

90 

97 

99 

93 

5 

MIN 

78 

76 

74 

72 

72 

72 

75 

79 

77 

79 

82 

81 

84 

73 

77 

75 

80 

82 

81 

80 

82 

80 

77 

78 

81 

82 

75 

75 

80 

78 

77 

9 

CHIPLEY   3  E 

MAX 

89 

91 

92 

93 

93 

91 

94 

92 

96 

96 

98 

99 

1 00 

99 

96 

96 

91 

92 

95 

96 

94 

96 

96 

96 

102 

94 

94 

96 

94 

8 

MIN 

67 

65 

63 

64 

68 

66 

6SJ 

'7 

69 

71 

74 

73 

73 

72 

72 

73 

72 

73 

75 

74 

73 

71 

73 

74 

7*. 

74 

75 

69 

74 

73 

71 

3 

CLEARWATER 

MAX 

87 

92 

92 

89 

84 

86 

86 

88 

91 

90 

91 

89 

88 

92 

91 

9  1 

90 

90 

92 

94 

90 

92 

92 

94 

94 

88 

91 

90 

92 

90 

3 

MIN 

75 

72 

74 

72 

71 

73 

74 

72 

76 

76 

76 

80 

76 

76 

76 

75 

77 

77 

77 

77 

75 

76 

76 

70 

78 

78 

68 

72 

72 

74 

74 

6 

CLERMONT  6  S 

MAX 

95 

93 

94 

93 

94 

97 

93 

96 

97 

98 

99 

100 

83 

96 

96 

98 

96 

96 

92 

95 

98 

96 

97 

100 

99 

93 

97 

98 

97 

95 

6 

MIN 

71 

71 

68 

66 

68 

70 

71 

69 

72 

70 

70 

73 

71 

69 

73 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

71 

73 

73 

71 

73 

71 

71 

72 

71 

2 

CLEWISTON   U   S  ENG 

MAX 

88 

92 

90 

88 

68 

89 

90 

91 

90 

91 

91 

92 

96 

89 

92 

92 

92 

95 

94 

94 

94 

92 

95 

93 

92 

95 

96 

88 

39 

92 

91 

6 

MIN 

71 

69 

72 

69 

72 

67 

71 

71 

69 

74 

64 

73 

76 

71 

72 

72 

71 

70 

71 

69 

73 

73 

70 

71 

70 

71 

75 

68 

72 

72 

71 

0 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

89 

87 

85 

88 

87 

87 

90 

90 

87 

90 

90 

91 

92 

96 

91 

91 

90 

91 

91 

92 

92 

91 

90 

90 

91 

90 

90 

91 

91 

90 

0 

MIN 

72 

72 

69 

68 

70 

76 

76 

73 

80 

80 

75 

71 

71 

72 

72 

12 

74 

76 

73 

74 

81 

77 

71 

81 

74 

71 

72 

72 

76 

75 

73 

9 

COMPASS  LAKE 

MAX 

90 

92 

93 

95 

93 

92 

93 

94 

93 

96 

96 

97 

98 

100 

98 

93 

94 

93 

90 

92 

93 

95 

97 

95 

97 

101 

103 

94 

96 

97 

94 

9 

MIN 

66 

66 

66 

63 

63 

62 

69 

64 

67 

66 

74 

72 

73 

71 

72 

73 

70 

70 

72 

70 

69 

68 

69 

70 

71 

73 

73 

67 

70 

72 

69 

0 

CRESCENT  CTY   2  SW 

MAX 

87 

88 

88 

90 

90 

92 

94 

94 

92 

96 

99 

103 

89 

90 

93 

92 

94 

96 

95 

96 

96 

97 

94 

97 

98 

100 

97 

95 

97 

97 

94 

2 

MIN 

69 

67 

67 

67 

69 

68 

69 

69 

72 

71 

71 

76 

73 

72 

64 

70 

72 

74 

74 

72 

73 

73 

72 

72 

74 

74 

72 

70 

72 

72 

71 

0 

CRESTVIEH  CAA  AP 

MAX 

91 

92 

93 

91 

93 

93 

94 

91 

96 

97 

99 

101 

97 

95 

93 

91 

93 

92 

94 

95 

98 

102 

95 

95 

96 

95 

2 

MIN 

67 

68 

68 

66 

68 

66 

69 

66 

69 

72 

73 

73 

74 

73 

71 

72 

70 

71 

75 

73 

73 

70 

72 

73 

73 

72 

70 

69 

73 

73 

70 

7 

CROSS   CITY   CAA  AP 

MAX 

95 

91 

90 

92 

90 

91 

92 

94 

93 

96 

100 

100 

96 

93 

93 

93 

94 

93 

94 

95 

lot 

95 

93 

95 

96 

93 

9 

MIN 

69 

65 

68 

67 

68 

69 

67 

67 

68 

72 

70 

76 

71 

70 

71 

70 

71 

72 

71 

71 

73 

72 

71 

73 

73 

74 

70 

67 

69 

72 

70 

2 

OAYTONA  BEACH 

MAX 

83 

83 

86 

86 

88 

91 

93 

91 

90 

95 

99 

98 

88 

88 

91 

95 

91 

90 

92 

90 

90 

91 

93 

95 

96 

90 

88 

90 

4 

MIN 

70 

70 

69 

69 

69 

70 

71 

72 

73 

73 

72 

76 

70 

71 

71 

73 

lb 

78 

75 

74 

74 

72 

73 

74 

73 

75 

76 

74 

74 

73 

72 

OAYTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 

85 

85 

85 

86 

88 

90 

92 

92 

91 

94 

97 

98 

87 

88 

88 

89 

9  I 

94 

93 

90 

91 

9 1 

93 

93 

95 

96 

98 

94 

93 

95 

91 

5 

MIN 

69 

66 

67 

67 

66 

68 

69 

71 

72 

72 

71 

75 

70 

69 

71 

71 

73 

73 

74 

73 

73 

73 

71 

72 

73 

74 

74 

70 

72 

72 

71 

0 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

94 

95 

96 

97 

96 

97 

97 

97 

93 

95 

98 

100 

101 

102 

103 

97 

93 

96 

94 

94 

95 

95 

95 

96 

96 

loo 

103 

97 

97 

98 

97 

0 

MIN 

67 

66 

69 

70 

69 

74 

71 

68 

70 

72 

74 

74 

76 

75 

73 

75 

72 

73 

75 

75 

74 

72 

74 

74 

75 

75 

77 

69 

74 

74 

72  . 

6 

DE  LAND 

MAX 

90 

85 

89 

88 

89 

9 1 

93 

91 

92 

92 

96 

97 

99 

86 

94 

93 

92 

95 

95 

94 

90 

94 

93 

95 

92 

96 

97 

97 

95 

94 

92 

b 

MIN 

68 

68 

67 

67 

67 

68 

70 

71 

73 

71 

72 

77 

73 

69 

73 

72 

73 

73 

74 

74 

72 

73 

71 

73 

71 

76 

74 

74 

74 

74 

71 

7 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

86 

85 

87 

87 

86 

87 

84 

85 

87 

88 

88 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

69 

90 

69 

90 

90 

90 

93 

92 

90 

9U 

88 

6 

MIN 

75 

75 

75 

74 

77 

76 

74 

76 

78 

78 

77 

76 

77 

78 

75 

76 

78 

78 

79 

78 

73 

80 

79 

80 

80 

79 

78 

78 

79 

76 

77 

0 

EUSTIS  2  S 

MAX 

92 

91 

93 

95 

95 

94 

96 

97 

96 

94 

95 

94 

97 

95 

98 

95 

97 

98 

94 

93 

96 

94 

94 

7 

MIN 

68 

71 

69 

69 

70 

71 

71 

71 

73 

73 

74 

77 

70 

71 

74 

73 

74 

74 

76 

73 

76 

75 

75 

75 

76 

75 

70 

72 

75 

75 

72 

9 

EVERGLADES 

MAX 

93 

93 

91 

91 

92 

90 

90 

91 

90 

91 

91 

91 

92 

91 

90 

92 

93 

95 

96 

9 1 

93 

93 

96 

92 

87 

92 

94 

94 

91 

8 

MIN 

74 

73 

70 

69 

70 

69 

71 

72 

74 

71 

72 

76 

77 

74 

73 

74 

74 

74 

72 

72 

74 

76 

74 

78 

75 

76 

71 

71 

74 

73 

73 

0 

FEDERAL  POINT 

MAX 

86 

90 

90 

92 

93 

96 

95 

95 

96 

98 

98 

92 

93 

95 

95 

97 

98 

97 

96 

96 

100 

101 

101 

98 

97 

97 

98 

95 

5 

MIN 

71 

65 

68 

67 

67 

68 

73 

74 

74 

74 

77 

74 

68 

70 

71 

73 

75 

74 

72 

73 

73 

72 

77 

72 

74 

70 

73 

75 

71 

9 

FELLSHERE 

MAX 

89 

89 

91 

90 

93 

96 

93 

93 

97 

96 

lOO 

98 

97 

94 

95 

97 

95 

94 

95 

93 

95 

99 

97 

97 

95 

95 

95 

96 

94, 

6 

MIN 

70 

69 

69 

70 

66 

66 

67 

70 

72 

75 

71 

7! 

69 

75 

71 

68 

72 

71 

73 

71 

73 

72 

72 

73 

74 

71 

71 

69 

71 

72 

70 

9 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 

82 

86 

84 

84 

87 

92 

93 

96 

97 

96 

91 

87 

87 

92 

90 

95 

98 

100 

100 

91 

97 

95 

91. 

9 

MIN 

68 

67 

72 

71 

72 

73 

73 

74 

74 

76 

77 

79 

77 

72 

74 

73 

73 

7I 

77 

76 

76 

75 

73 

75 

79 

79 

79 

72 

76 

78 

74 

5 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

90 

90 

89 

88 

89 

93 

92 

94 

94 

92 

93 

97 

96 

94 

92 

92 

92 

93 

94 

92 

91 

91 

92 

92 

95 

96 

95 

94 

93 

92. 

6 

MIN 

70 

70 

70 

70 

68 

72 

78 

74 

75 

78 

73 

72 

73 

71 

71 

70 

72 

72 

70 

69 

79 

75 

70 

71 

72 

70 

74 

76 

74 

72 

72 

4 

FT   LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

MAX 

87 

85 

85 

85 

86 

88 

87 

88 

88 

88 

89 

88 

91 

89 

89 

88 

88 

90 

91 

90 

89 

90 

90 

91 

90 

91 

88 

90 

91 

89 

88 

6 

MIN 

73 

74 

73 

73 

78 

78 

79 

73 

79 

80 

79 

76 

73 

78 

75 

76 

78 

78 

74 

76 

70 

76 

75 

78 

76 

76 

76 

74 

79 

76 

75. 

9 

FORT   MYERS  WB  AP 

MAX 

92 

92 

92 

92 

91 

93 

91 

90 

93 

96 

94 

94 

94 

94 

95 

95 

92 

93 

93 

96 

91 

93 

96 

95 

96 

97 

85 

94 

95 

94 

93 

2 

MIN 

71 

71 

68 

67 

69 

68 

69 

71 

72 

72 

71 

74 

74 

72 

71 

71 

73 

72 

73 

71 

74 

73 

74 

75 

72 

76 

71 

7U 

72 

74 

71 

7 

FORT  PIERCE 

MAX 

87 

87 

85 

86 

87 

87 

88 

88 

89 

90 

92 

97 

87 

87 

87 

89 

91 

87 

89 

90 

90 

92 

90 

91 

92 

91 

88 

91 

90 

91 

89 

2 

MIN 

69 

69 

76 

76 

67 

67 

67 

70 

7X 

74 

71 

72 

71 

69 

72 

72 

71 

70 

70 

70 

73 

75 

72 

72 

72 

71 

70 

71 

71 

72 

71. 

1 

8*«  r«<«r«iic«  nota*  follovlni  StKtlon  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  S  -  Conlinued  


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

1  

18 

■  19 

^ — ' 

21 

22 

T  1 
23  .  24 

T 

25 

r  26  j  27 

T  

28 

T  

]  29 

1  i  

1  30 1  31 

eAII4ESVILLE  UNIV 

MAX 

89 

90 

93 

94 

93 

93 

94 

91 

95 

95 

97 

98 

103 

98 

95 

l86 

94 

94 

1 

94 

93 

95 

! 

97 

99 

97 

100 

104 

1 

95  •! 

MIN 

69 

68 

70 

70 

69 

70 

70 

71 

70 

72 

72 

76 

77 

68 

75 

70 

72 

73 

73 

73 

74 

73 

72 

74 

75 

75 

74 

59 

72 

72 

71.9 

GLEN   SAINT  MAKV 

MAX 

69 

91 

91 

91 

92 

92 

94 

95 

95 

'  95 

96 

99 

98 

91 

95 

93 

94 

95 

94 

95 

93 

96 

100 

9b 

94.4 

MIN 

6* 

62 

69 

t>a 

65 

67 

67 

66 

69 

70 

71 

74 

i  73 

66 

68 

67 

70 

71 

73 

71 

69 

1  " 

71 

70 

74 

74 

72 

65 

70 

70 

69.3 

HIALEAH 

MAX 

S8 

87 

87 

88 

86 

87 

88 

67 

89 

89 

89 

90 

95 

92 

90 

90 

90 

89 

90 

1  90 

90 

91 

1 

92 

94 

89.6 

MIN 

72 

72 

69 

67 

69 

68 

73 

77 

70 

78 

73 

74 

?4 

72 

74 

73 

72 

71 

80 

75 

72 

77 

78 

72 

74 

70 

74 

78 

j  73.1 

»l6h  SPRINGS 

MAX 

91 

94 

94 

94 

94 

95 

95 

96 

96 

07 

99 

101 

102 

91 

96 

95 

94 

95 

95 

95 

94 

94 

96 

96 

100 

104 

101 

97 

96.1 

NIN 

66 

68 

71 

70 

75 

71 

70 

72 

69 

72 

72 

76 

76 

69 

72 

70 

72 

74 

74 

74 

74 

1 

72 

74 

75 

76 

71 

58 

71 

70 

1  72.0 

HILLIAlib 

MAX 

87 

91 

90 

1  91 

91 

01 

94 

96 

94 

96 

96 

96 

96 

92 

91 

92 

94 

94 

96 

96 

90 

94 

95 

97 

99 

100 

10  J 

9". 

97 

\  94.4 

MIN 

69 

64 

70 

1" 

68 

69 

70 

71 

70 

72 

76 

77 

73 

68 

68 

69 

70 

73 

73 

74 

72 

72 

70 

73 

75 

76 

75 

58 

71 

71 

(  70.9 

HOMESTEAC  EXP  ST» 

MAX 

86 

87 

90 

89 

89 

90 

00 

90 

91 

93 

93 

95 

95 

96 

94 

93 

98 

94 

95 

95 

92 

93 

90 

94 

92.5 

MIN 

70 

71 

68 

61 

67 

66 

70 

71 

73 

74 

70 

66 

62 

70 

69 

70 

70 

71 

69 

68 

75 

70 

70 

n 

71 

62 

69 

6V 

59 

70 

.  69.1 

HYPOLUXS 

MAX 

69 

91 

88 

88 

88 

89 

90 

91 

90 

90 

90 

96 

91 

92 

93 

90 

92 

80 

92 

92 

68 

90 

91 

92 

93 

83 

8b 

92 

9^ 

93 

90.2 

MIN 

71 

71 

76 

75 

71 

75 

73 

71 

77 

78 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

72 

70 

71 

69 

76 

78 

71 

76 

73 

73 

71 

59 

79 

71 

72.6 

INVERNESS 

MAX 

8« 

92 

92 

92 

93 

93 

93 

91 

95 

96 

96 

95 

93 

94 

94 

93 

92 

91 

94 

93 

93 

95 

95 

94 

94 

98 

96 

93 

94 

93 

93.6 

HIN 

69 

72 

69 

69 

74 

68 

72 

70 

72 

72 

74 

77 

73 

70 

68 

72 

7b 

73 

74 

73 

73 

72 

72 

74 

74 

75 

72 

71 

74 

73 

72.2 

JACKSONVILLE   KB  AP 

MAX 

86 

92 

90 

91 

93 

92 

96 

97 

96 

98 

98 

98 

96 

91 

94 

91 

93 

95 

97 

97 

95 

94 

95 

98 

99 

100 

lul 

97 

97 

95 

95.1 

MIN 

67 

67 

73 

71 

72 

72 

74 

75 

74 

76 

76 

76 

71 

71 

75 

74 

75 

76 

77 

77 

72 

72 

75 

78 

79 

77 

71 

77 

77 

74.0 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

87 

84 

81 

84 

85 

68 

90 

94 

98 

91 

98 

91 

89 

88 

95 

87 

87 

96 

93 

93 

66 

88 

87 

93 

96 

96 

96 

87 

95 

93 

90.5 

MIN 

69 

66 

70 

69 

70 

69 

71 

73 

73 

74 

73 

78 

73 

71 

71 

73 

74 

75 

75 

73 

74 

73 

78 

75 

70 

74 

75 

72.8 

JACKSONVILLE  KB  CITY 

MAX 

»i 

91 

87 

90 

91 

91 

93 

95 

96 

96 

97 

96 

92 

90 

02 

91 

92 

95 

95 

95 

90 

94 

93 

96 

99 

101 

100 

96 

96 

95 

93.7 

MIN 

68 

70 

74 

74 

74 

74 

76 

75 

74 

76 

76 

79 

70 

72 

76 

7b 

76 

77 

75 

77 

75 

74 

75 

77 

78 

79 

78 

79 

7U 

75.2 

JASPER   iO  E 

MAX 

90 

93 

92 

92 

94 

95 

95 

98 

97 

96 

100 

100 

98 

90 

92 

94 

93 

95 

95 

97 

93 

96 

99 

100 

104 

100 

98 

95.9 

MIN 

64 

63 

68 

70 

65 

65 

65 

68 

67 

68 

74 

73 

66 

67 

66 

56 

69 

72 

72 

69 

68 

68 

70 

73 

72 

70 

66 

66.4 

KEY  WEST  MB  AIRPORT 

MAX 

87 

63 

91 

87 

67 

87 

67 

88 

87 

89 

90 

91 

91 

90 

94 

92 

9 1 

9  1 

92 

90 

91 

91 

90 

89 

91 

93 

ay 

91 

90 

92 

89.7 

MIN 

75 

75 

75 

74 

77 

78 

75 

76 

80 

80 

80 

76 

74 

76 

80 

79 

80 

81 

61 

76 

79 

73 

ei 

80 

tiU 

80 

70 

80 

78 

8U 

77.6 

KEY  WEST  XB  CITY 

MAX 

87 

83 

87 

86 

89 

86 

67 

90 

90 

91 

91 

91 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

92 

91 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

90 

91 

90 

90 

90.0 

MIN 

77 

76 

74 

75 

77 

76 

72 

73 

81 

80 

80 

76 

76 

76 

78 

77 

78 

SO 

82 

81 

81 

78 

82 

81 

81 

79 

72 

79 

78 

78 

77.8 

KISSIHMEE 

MAX 

92 

90 

90 

91 

91 

94 

93 

92 

93 

96 

LOO 

L02 

85 

95 

94 

94 

95 

97 

99 

95 

93 

97 

93 

95 

97 

98 

90 

93 

95 

95 

94.1 

HIN 

65 

70 

65 

65 

66 

69 

70 

69 

71 

70 

70 

71 

69 

69 

72 

70 

73 

73 

73 

72 

71 

73 

70 

71 

71 

70 

71 

71 

70 

71 

70.0 

LA  BELLE 

MAX 

93 

92 

91 

89 

90 

92 

92 

90 

92 

93 

96 

98 

91 

95 

90 

94 

94 

93 

92 

95 

90 

94 

95 

95 

97 

100 

86 

93 

94 

94 

93.0 

MIN 

70 

68 

66 

66 

66 

68 

70 

71 

69 

74 

69 

72 

73 

69 

71 

70 

72 

71 

71 

70 

71 

70 

71 

72 

71 

71 

71 

67 

71 

70 

70.0 

LAKE  ALFRED  EAP  STA 

MAX 

92 

93 

92 

93 

90 

92 

93 

91 

92 

95 

96 

96 

84 

95 

94 

93 

93 

93 

93 

94 

93 

94 

94 

95 

94 

99 

85 

94 

96 

95 

93.1 

MIN 

66 

71 

68 

65 

70 

69 

72 

69 

72 

71 

71 

75 

70 

70 

72 

71 

73 

74 

73 

72 

73 

71 

71 

74 

73 

72 

68 

70 

72 

72 

71.0 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

89 

93 

93 

84 

82 

94 

92 

92 

96 

93 

96 

LOO 

99 

91 

92 

89 

93 

93 

95 

94 

94 

96 

95 

96 

98 

100 

97 

94 

98 

99 

93.9 

MIN 

61 

65 

68 

64 

63 

67 

69 

69 

64 

73 

72 

75 

75 

68 

69 

69 

72 

72 

73 

T 

72 

71 

71 

72 

73 

71 

72 

66 

70 

71 

69.7 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

91 

90 

90 

91 

92 

95 

93 

95 

95 

96 

96 

98 

82 

94 

92 

93 

96 

95 

95 

90 

92 

95 

95 

96 

99 

95 

96 

95 

95 

93.6 

HIN 

67 

71 

67 

67 

67 

69 

70 

70 

72 

71 

72 

75 

72 

69 

72 

71 

72 

74 

74 

75 

72 

72 

72 

73 

72 

74 

74 

73 

72 

73 

71.5 

LAKELAND  *B  CITY 

MAX 

91 

89 

88 

90 

91 

92 

92 

90 

90 

94 

95 

95 

85 

95 

92 

92 

94 

93 

93 

92 

93 

92 

93 

94 

96 

96 

87 

94 

94 

94 

92.2 

MIN 

69 

72 

71 

71 

72 

73 

72 

74 

73 

74 

72 

71 

72 

75 

74 

74 

74 

75 

75 

74 

74 

73 

74 

71 

72 

69 

71 

75 

76 

72.8 

LAKE  PLACID   2  SM 

MAX 

9* 

94 

91 

92 

92 

94 

94 

89 

96 

96 

98 

99 

93 

97 

95 

97 

94 

96 

92 

96 

93 

95 

97 

98 

98 

100 

87 

95 

98 

97 

95.0 

HIN 

71 

70 

69 

67 

66 

65 

69 

69 

'I 

73 

68 

72 

74 

66 

71 

71 

71 

72 

72 

68 

72 

72 

70 

73 

72 

73 

72 

66 

71 

69 

70.2 

LOXAHATCHEE 

MAX 

69 

90 

90 

69 

69 

90 

91 

93 

91 

93 

93 

94 

96 

89 

95 

92 

93 

94 

9 1 

94 

92 

91 

92 

92 

93 

97 

98 

83 

9  3 

94 

92.0 

MIN 

69 

68 

67 

66 

64 

63 

67 

70 

73 

73 

69 

71 

73 

68 

68 

67 

70 

69 

68 

66 

71 

71 

68 

70 

69 

69 

71 

56 

69 

68 

68.7 

MAOISON 

MAX 

95 

93 

94 

96 

93 

95 

97 

94 

96 

98 

.00 

101 

96 

94 

95 

92 

93 

94 

96 

94 

93 

95 

96 

97 

98 

102 

95 

96 

99 

95.8 

MIN 

67 

70 

70 

70 

66 

70 

70 

?t 

72 

73 

74 

72 

70 

71 

71 

72 

73 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

71 

69 

72 

'3 

71.6 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

86 

83 

63 

87 

89 

89 

89 

87 

92 

90 

91 

91 

91 

93 

94 

93 

89 

90 

90 

92 

92 

90 

91 

92 

93 

90 

93 

92 

93 

93 

90.3 

MIN 

76 

71 

70 

73 

75 

74 

73 

76 

78 

76 

76 

73 

74 

75 

75 

77 

77 

78 

78 

75 

73 

76 

75 

77 

77 

75 

75 

73 

76 

73 

75.0 

MAR  1 ANN A   CAA  AP 

HAX 

91 

91 

95 

94 

93 

96 

95 

92 

96 

97 

99 

100 

101 

.02 

93 

94 

92 

86 

92 

93 

96 

95 

97 

98 

100 

102 

95 

97 

98 

95.5 

HIN 

68 

68 

66 

67 

69 

ly 

72 

68 

70 

72 

76 

75 

75 

73 

73 

75 

73 

75 

76 

74 

74 

72 

74 

75 

75 

76 

72 

VO 

74 

75 

72.4 

MAR  1 ANNA    I  NO  SCHOOL 

MAX 

92 

93 

95 

97 

96 

94 

95 

95 

96 

96 

97 

98 

100  101 

02 

102 

99 

97 

97 

90 

97 

101 

100 

96 

98 

97.0 

MIN 

56 

65 

66 

64 

67 

65 

63 

66 

67 

69 

74 

74 

76 

74 

73 

70 

73 

74 

72 

72 

70 

75 

72 

73 

80 

71 

76 

73 

70.5 

MAYO   5  NW 

MAX 

90 

94 

90 

92 

92 

93 

92 

95 

93 

97 

96 

01 

102 

97 

93 

95 

9  1 

93 

96 

93 

93 

92 

96 

97 

97 

100 

100 

100 

96 

97 

95.2 

MIN 

69 

68 

70 

70 

69 

69 

70 

69 

71 

74 

74 

75 

77 

64 

73 

70 

70 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

75 

75 

69 

71 

69 

74 

71.6 

MELBOURNE  HB  AP 

MAX 

85 

85 

86 

88 

89 

91 

89 

92 

93 

97 

88 

88 

87 

88 

93 

93 

90 

91 

89 

69 

93 

93 

92 

93 

93 

90 

90 

91 

89.9 

HIN 

69 

72 

73 

69 

66 

68 

70 

71 

73 

74 

72 

73 

70 

72 

73 

72 

73 

73 

74 

72 

73 

74 

73 

75 

74 

73 

71 

70 

74 

72 

72.0 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

87 

98 

67 

90 

89 

90 

95 

96 

92 

91 

90 

91 

93 

95 

95 

95 

95 

91 

91 

94 

91.6 

MIN 

70 

73 

72 

70 

69 

71 

71 

73 

73 

74 

74 

77 

69 

73 

74 

74 

75 

74 

74 

74 

75 

76 

75 

76 

75 

75 

75 

71 

74 

75 

73.4 

MIAMI  BEACH 

MAX 

85 

86 

64 

85 

85 

85 

85 

66 

66 

89 

92 

84 

86 

87 

87 

68 

87 

88 

84 

87 

87 

87 

88 

88 

90 

66 

88 

8b 

86.5 

MIN 

76 

76 

75 

70 

79 

60 

79 

75 

61 

81 

81 

78 

79 

77 

78 

76 

81 

79 

79 

82 

81 

73 

IB 

77 

81 

78 

79 

80 

81 

83 

78  .4 

MIAMI    NB  AIRPORT 

MAX 

87 

89 

88 

88 

69 

89 

92 

93 

95 

94 

94 

90 

91 

91 

91 

92 

92 

91 

91 

91 

92 

93 

94 

90 

93 

92 

92 

91.0 

MIN 

7* 

74 

72 

69 

71 

72 

73 

74 

79 

80 

75 

75 

76 

74 

74 

74 

77 

76 

74 

74 

81 

73 

74 

79 

75 

74 

75 

73 

77 

75 

74.6 

MIAMI    NB  CITY 

MAX 

64 

85 

87 

86 

86 

88 

90 

87 

87 

86 

85 

87 

87 

86 

85 

85 

86 

87 

88 

89 

8' 

88 

88 

87 

86.2 

HIN 

7* 

74 

73 

71 

78 

79 

73 

77 

81 

80 

79 

77 

72 

75 

76 

76 

81 

77 

80 

81 

81 

71 

78 

78 

76 

76 

76 

78 

81 

77 

76  .9 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

90 

91 

92 

94 

94 

91 

93 

92 

92 

94 

95 

98 

100  101  100 

98 

91 

94 

96 

94 

93 

95 

94 

f  1 

96 

98 

102 

94 

93 

95 

94.9 

MIN 

67 

64 

58 

63 

63 

62 

62 

65 

67 

69 

70 

70 

71 

74 

67 

69 

70 

69 

74 

73 

70 

68 

69 

70  I 

70 

70 

76 

69 

72 

70 

68.4 

MONTICELLO 

MAX 

89 

92 

94 

95 

94 

94 

93 

94 

92 

95 

96 

99 

102 

94 

95 

93 

93 

94 

96 

96 

93 

92 

96 

97 

99 

102 

105 

93 

97 

100 

95.5 

MIN 

68 

69 

68 

66 

68 

68 

69 

66 

70 

72 

73 

74 

71 

69 

70 

70 

71 

71 

73 

72 

71 

70 

73 

72 

73 

75 

73 

67 

70 

70.5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

90 

90 

88 

68 

90 

91 

91 

90 

90 

91 

94 

97 

69 

90 

93 

94 

95 

95 

91 

94 

95 

93 

93 

94 

95 

95 

86 

91 

91 

91  .8 

MIN 

70 

68 

69 

67 

68 

67 

70 

71 

70 

74 

71 

73  1 

74 

74 

73 

72 

72 

70 

71 

69 

73 

72 

70 

72 

71 

73 

73 

68 

73 

72 

71.0 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

90 

91 

92 

95 

98  100 

84 

93 

92 

92 

95 

94 

95 

93 

90 

93 

93 

93 

95 

96 

87 

93 

94 

94 

92.6 

HIN 

69 

72 

70 

67 

66 

68 

72 

69 

72 

70 

71 

72 

70 

70 

70 

72 

72 

74 

75 

73 

72 

73 

72 

74 

71 

72 

71 

71.2 

MI  PLEASANT 

MAX 

66 

92 

93 

96 

95 

93  1 

93 

94 

93 

95 

95 

97 

98 

97 

96 

92 

93 

92 

89 

94 

92 

95 

97 

99 

99 

101 

93 

93 

95 

97 

94.6 

HIN 

67 

70 

66 

67 

69 

67 

67 

68 

70 

7i 

74 

74 

73 

72 

73 

74 

70 

75 

75 

73 

73 

7  0 

72 

74 

75 

75 

78 

58 

72 

74 

71.5 

NAPLES 

HAX 

87 

87 

88 

90 

68 

90 

89 

91 

90 

90 

89 

89 

91 

90 

90 

90 

91 

90 

91 

92 

92 

91 

92 

91 

91 

92 

90 

91 

93 

92 

90.3 

HIN 

73 

75 

74 

69 

69 

70 

72 

72 

70 

74 

72 

77 

76 

72 

72 

73 

74 

74 

74 

73 

7". 

73 

73 

72 

70 

72 

73 

71 

73 

73 

72.5 

NEH   SMYRNA  BEACH   4  N 

MAX 

85 

85 

86 

86 

88 

90 

91 

93 

92 

97 

96 

99 

87 

88 

88 

89 

92 

95 

95 

90 

91 

92 

93 

93 

96 

97 

98 

91 

94 

94 

91.7 

MIN 

70 

70 

68 

1 

66 

67 

68 

69 

7i 

72 

7i 

71 

76 

70 

70 

73 

74 

72 

73 

74 

73 

72 

73 

73 

71 

74 

74 

75 

71 

71 

73 

71.6 

Sae  r«ferai)C«  noteB  follovlDg  Station  Index. 
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3 

S9 

63 

94 
68 

93 
69 

86 

70 

91 
69 

89 
67 

90 

70 

94 

71 

93 
68 

91 

71 

90 
69 

88 
69 

94 

65 

93 
66 

91 
65 

90 
66 

88 
69 

86 
69 

92 
69 

92 
71 

93 
71 

89 
67 

92 
67 

94 

68 

89 
76 

93 

70 

90 
70 

90 
70 

94 

71 

85 

73 

88 

67 

86 

71 

89 

68 

85 
72 

88 

73 

95 

71 


DAILY  TEMPERATURES  flor.da 


Day  Oi  Month 

Averag* 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IP 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

90 

92 

88 

88 

92 

91 

90 

93 

97 

100 

102 

98 

99 

93 

91 

91 

90 

91 

90 

91 

91 

91 

93 

101 

102 

93 

^  1 

y2 

92*9 

62 

62 

61 

68 

66 

67 

68 

71 

74 

75 

75 

70 

71 

71 

71 

71 

74 

74 

70 

71 

72 

71 

7  1 

70 

69 

7  1 

71 

69.4 

94 

93 

95 

94 

91 

93 

95 

98 

100 

100 

96 

96 

95 

94 

95 

95 

95 

98 

97 

96 

95 

98 

100 

94 

95 

96 

96 

95*4 

69 

69 

70 

71 

72 

73 

72 

73 

76 

74 

66 

69 

7  0 

72 

74 

lu 

74 

74 

71 

71 

74 

75 

77 

72 

70 

74 

73 

71.9 

93 

93 

93 

94 

92 

95 

95 

98 

101 

96 

95 

97 

93 

96 

97 

95 

95 

98 

97 

96 

95 

99 

102 

94 

95 

^8 

46 

95.5 

66 

67 

68 

68 

69 

72 

70 

70 

75 

75 

66 

73 

69 

70 

72 

71 

72 

70 

69 

70 

72 

72 

77 

76 

67 

7  1 

71 

70.3 

85 

86 

85 

91 

88 

86 

88 

89 

90 

93 

86 

94 

94 

86 

88 

89 

66 

90 

86 

65 

90 

91 

90 

97 

88 

88 

92 

86.9 

68 

68 

68 

72 

72 

72 

76 

74 

74 

76 

70 

72 

71 

75 

74 

76 

75 

74 

74 

72 

75 

79 

76 

73 

70 

73 

72 

72.8 

91 

91 

92 

95 

91 

95 

94 

96 

98 

100 

85 

95 

93 

93 

96 

97 

96 

94 

93 

96 

97 

98 

97 

96 

93 

95 

98 

94.4 

69 

69 

70 

71 

73 

74 

73 

73 

77 

74 

69 

73 

74 

73 

74 

76 

76 

73 

74 

74 

75 

71 

75 

77 

72 

74 

75 

72.9 

89 

92 

93 

01 

93 

93 

94 

96 

99 

64 

94 

93 

93 

95 

95 

94 

92 

93 
93 

94 

96 

97 

95 

96 

96 

93.6 

68 

69 

69 

71 

72 

74 

73 

73 

76 

70 

70 

73 

72 

73 

75 

76 

75 

73 

73 

73 

75 

75 

74 

75 

70 

74 

74 

72.3 

92 

93 

93 

92 

95 

91 

99 

99 

101 

93 

95 

96 

95 

94 

96 

98 

96 

99 

97 

96 

101 

101 

101 

103 

100 

99 

99 

96.1 

70 

71 

72 

72 

73 

74 

74 

74 

77 

76 

69 

76 

72 

75 

75 

76 

75 

76 

77 

75 

75 

77 

76 

76 

73 

76 

75 

73.9 

92 

92 

91 

90 

91 

91 

93 

94 

96 

98 

99 

95 

90 

93 

94 

93 

94 

92 

92 

94 

94 

94 

97 

100 

93 

94 

94 

93.8 

70 

73 

69 

73 

71 

75 

75 

79 

76 

79 

76 

76 

76 

73 

77 

78 

80 

79 

75 

77 

79 

80 

60 

81 

70 

74 

77 

75.6 

92 

90 

89 

91 

91 

92 

92 

97 

99 

99 

99 

101 

99 

90 

95 

94 

93 

92 

92 

94 

93 

94 

97 

10  1 

93 

92 

94 

94.1 

70 

72 

71 

72 

73 

75 

76 

76 

77 

76 

79 

77 

78 

76 

74 

77 

78 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

74 

72 

79 

76 

75.0 

90 

86 

86 

89 

87 

87 

86 

94 

96 

99 

97 

96 

93 

9  1 

92 

90 

91 

89 

90 

90 

90 

92 

93 

99 

86 

90 

93 

91  .4 

71 

73 

73 

73 

74 

76 

77 

76 

76 

78 

79 

79 

60 

78 

75 

79 

79 

79 

79 

77 

79 

79 

79 

74 

71 

79 

75 

76.1 

90 

91 

93 

92 

90 

91 

95 

95 

97 

88 

94 

93 

93 

93 

94 

93 

95 

93 

94 

94 

94 

96 

97 

92 

93 

94 

95 

93.0 

66 

68 

71 

71 

63 

72 

72 

70 

71 

72 

70 

70 

71 

72 

73 

72 

73 

72 

72 

72 

74 

73 

71 

67 

69 

71 

72 

70.7 

86 

68 

89 

90 

86 

90 

91 

95 

93 

92 

90 

92 

93 

93 

92 

90 

90 

93 

92 

93 

94 

95 

89 

93 

92 

92 

91.3 

68 

68 

68 

72 

71 

73 

77 

71 

71 

73 

70 

71 

70 

70 

71 

69 

75 

75 

76 

71 

74 

70 

70 

73 

70 

71 

72 

71.6 

94 

91 

92 

93 

95 

96 

93 

95 

95 

93 

95 

93 

93 

94 

93 

94 

93 

94 

94 

97 

98 

98 

63 

93 

95 

97 

94.1 

65 

65 

66 

68 

69 

70 

70 

68 

70 

74 

68 

69 

69 

70 

69 

71 

69 

68 

69 

71 

70 

71 

71 

66 

65 

66 

69 

68.8 

93 

94 

94 

94 

94 

95 

93 

97 

99 

100 

103 

98 

96 

91 

92 

92 

90 

93 

94 

92 

97 

96 

98 

102 

105 

92 

95 

95.0 

66 

66 

66 

69 

65 

68 

69 

73 

73 

76 

71 

70 

70 

76 

73 

73 

72 

71 

69 

71 

72 

73 

75 

75 

66 

70 

75 

70.6 

91 

94 

95 

94 

94 

94 

95 

96 

99 

100 

98 

95 

93 

94 

95 

95 

95 

94 

94 

95 

97 

96 

101 

101 

95 

98 

96.2 

69 

67 

69 

68 

69 

67 

70 

71 

75 

74 

67 

73 

69 

71 

72 

72 

72 

70 

74 

71 

71 

73 

74 

71 

66 

70 

70 

70.0 

88 

89 

89 

90 

91 

91 

93 

93 

95 

95 

94 

94 

91 

93 

93 

91 

92 

92 

92 

93 

94 

96 

96 

91 

94 

93 

93 

91  .9 

63 

64 

66 

6& 

70 

72 

72 

70 

63 

63 

69 

66 

69 

70 

71 

70 

63 

73 

69 

68 

71 

71 

66 

69 

69 

70 

70 

68.4 

89 

90 

91 

93 

96 

94 

96 

99 

97 

96 

93 

90 

90 

91 

95 

96 

96 

92 

96 

93 

95 

99 

100 

100 

95 

96 

9y 

94.0 

69 

70 

69 

71 

73 

73 

72 

74 

77 

73 

72 

70 

71 

73 

74 

73 

75 

74 

75 

74 

74 

7t> 

77 

75 

71 

74 

75 

72.6 

86 

86 

88 

91 

93 

88 

94 

98 

95 

93 

86 

87 

87 

89 

96 

93 

91 

87 

68 

87 

91 

96 

97 

95 

67 

92 

92 

90.3 

69 

69 

69 

70 

72 

72 

72 

71 

78 

72 

70 

74 

71 

73 

74 

74 

73 

73 

74 

73 

73 

75 

76 

74 

69 

73 

73 

72.1 

93 

91 

93 

92 

92 

93 

96 

97 

97 

92 

95 

94 

95 

93 

95 

94 

95 

95 

94 

95 

94 

96 

98 

9 1 

93 

95 

94 

94.0 

69 

71 

70 

72 

70 

74 

73 

74 

74 

71 

70 

74 

72 

73 

74 

75 

70 

72 

72 

72 

75 

76 

75 

70 

70 

74 

74 

72.2 

91 

93 

9 1 

92 

93 

94 

95 

99 

100 

102 

96 

95 

93 

92 

95 

96 

96 

95 

95 

96 

98 

100 

102 

103 

90 

95 

96.4 

71 

73 

68 

70 

71 

72 

72 

72 

74 

76 

74 

72 

71 

72 

75 

75 

76 

73 

75 

74 

74 

75 

75 

76 

65 

72 

72 

72.5 

91 

88 

92 

89 

92 

92 

94 

93 

92 

91 

91 

93 

92 

9  1 

91 

91 

92 

95 

93 

91 

92 

93 

94 

87 

92 

95 

95 

91  .8 

70 

73 

72 

74 

72 

73 

74 

74 

74 

77 

74 

74 

75 

74 

76 

74 

74 

76 

75 

75 

76 

77 

76 

66 

71 

75 

75 

73.7 

88 

88 

91 

90 

91 

94 

9  5 

98 

100 

87 

93 

96 

93 

95 

91 

93 

94 

96 

97 

97 

95 

93  .4 

66 

65 

68 

70 

69 

70 

70 

70 

75 

73 

69 

70 

70 

72 

72 

74 

70 

72 

73 

70 

73 

65 

73 

69 

71 

72 

73 

70.2 

92 

87 

91 

87 

90 

92 

90 

89 

69 

90 

90 

90 

ey 

90 

90 

91 

92 

90 

90 

91 

95 

92 

90.6 

67 

69 

71 

70 

69 

72 

72 

70 

70 

75 

71 

71 

71 

73 

72 

72 

73 

72 

72 

73 

74 

74 

73 

70 

69 

70 

70 

70.9 

90 

90 

92 

92 

94 

93 

95 

98 

99 

101 

93 

94 

90 

89 

90 

94 

93 

93 

91 

93 

93 

96 

99 

102 

98 

94 

95 

94.0 

67 

67 

66 

66 

66 

68 

70 

7  1 

72 

74 

68 

69 

68 

71 

72 

72 

72 

72 

70 

71 

71 

71 

72 

66 

67 

69 

71 

69.4 

88 

89 

90 

92 

93 

96 

101 

95 

94 

95 

94 

95 

96 

95 

96 

91 

96 

94 

95 

96 

96 

92 

92 

95 

94 

93.6 

78 

72 

74 

74 

77 

75 

75 

74 

75 

76 

76 

74 

75 

75 

74 

77 

76 

75 

75 

75 

76 

73 

75 

75 

74 

75.1 

93 

94 

93 

95 

96 

93 

95 

96 

99 

101 

97 

97 

91 

90 

94 

90 

94 

93 

90 

94 

96 

98 

103 

94 

96 

98 

94.7 

70 

69 

68 

71 

68 

73 

74 

74 

76 

77 

73 

73 

73 

74 

74 

76 

74 

74 

74 

74 

7^ 

75 

77 

73 

71 

73 

75 

72.9 

90 

69 

91 

91 

88 

96 

90 

95 

93 

92 

90 

92 

94 

95 

92 

94 

90 

67 

66 

67 

73 

71 

71 

72 

71 

73 

71 

92 

90 

90 

89 

91 

91 

97 

95 

92 

96 

91 

92 

9  1 

93 

92 

95 

93 

93 

96 

69 

93 

92.8 

70 

74 

72 

73 

70 

75 

74 

74 

76 

72 

72 

74 

73 

76 

76 

75 

76 

74 

74 

75 

77 

76 

75 

69 

70 

7* 

75 

73.4 

91 

89 

90 

90 

91 

93 

93 

92 

93 

92 

94 

95 

93 

93 

94v 

95 

93 

90 

92 

93 

95 

92 

91 

93 

92.5 

70 

74 

72 

72 

72 

75 

74 

75 

80 

74 

74 

76 

73 

7i> 

75 

75 

7^ 

74 

74 

76 

76 

76 

76 

69 

70 

73 

74 

73.7 

86 

87 

87 

S6 

83 

84 

86 

89 

89 

93 

91 

90 

yo 

89 

89 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

91 

91 

90 

9i 

9  1 

91 

88.6 

76 

79 

78 

75 

77 

74 

80 

79 

75 

71 

78 

77 

78 

77 

75 

81 

6  1 

73 

80 

81 

62 

81 

77 

78 

79 

60 

80 

77.5 

68 

89 

92 

93 

92 

94 

96 

99 

102 

91 

92 

90 

91 

95 

96 

93 

94 

92 

96 

97 

95 

96 

96 

94 

94 

96 

93.2 

65 

65 

67 

67 

69 

70 

71 

72 

81 

69 

70 

71 

72 

72 

74 

73 

71 

71 

7  i 

71 

72 

71 

72 

73 

69 

72 

70 

70.5 

66 

67 

89 

92 

88 

91 

92 

95 

99 

67 

69 

89 

89 

94 

92 

89 

91 

90 

91 

90 

94 

93 

93 

90.5 

70 

70 

69 

70 

73 

73 

76 

72 

75 

73 

72 

74 

70 

74 

74 

74 

74 

75 

76 

75 

75 

76 

74 

73 

72 

74 

74 

73.0 

90 

90 

91 

91 

88 

92 

94 

^96 

97 

88 

95 

94 

94 

94 

94 

95 

94 

94 

96 

95 

96 

98 

98 

84 

95 

96 

93.3 

63 

66 

6  7 

69 

69 

70 

70 

68 

70 

72 

69 

71 

69 

70 

72 

7  1 

70 

68 

70 

70 

7  1 

69 

70 

69 

67 

66 

69.0 

85 

84 

85 

87 

86 

67 

86 

87 

93 

89 

88 

66 

87 

88 

89 

90 

88 

67 

88 

66 

88 

90 

90 

88 

88 

69 

88 

87.7 

75 

72 

73 

75 

71 

74 

76 

77 

74 

74 

73 

76 

76 

77 

75 

76 

75 

75 

70 

77 

78 

75 

76 

71 

73 

70 

76 

74.2 

88 

86 

90 

90 

90 

92 

92 

92 

96 

91 

92 

91 

92 

92 

94 

92 

92 

90 

93 

93 

94 

94 

95 

65 

92 

92 

92 

91.4 

70 

70 

70 

73 

72 

77 

77 

73 

73 

73 

72 

74 

73 

75 

73 

74 

72 

75 

77 

75 

75 

73 

74 

71 

71 

76 

74 

73.3 

93 

94 

93 

95 

94 

93 

94 

95 

97 

97 

88 

96 

95 

95 

95 

94 

95 

96 

93 

94 

95 

95 

98 

99 

67 

95 

96 

94.4 

69 

70 

71 

72 

71 

74 

72 

72 

74 

76 

71 

74 

74 

72 

73 

74 

73 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

69 

71 

73 

73 

72.6 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  oi  1951   -   1952  FLORIDA 


Siaoon 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

1 

j  January 

February 

March 

April 

May 

lune 

Total 

Long-term 

means 
July-June 

APALACHICOLA  WB  CITY 

0 

0 

0 

263 

1  217 

217 

189 

135 

55 

1 

0 

1081 

1214 

ARCADIA 

0 

0 

0 

0 

83 

37 

86 

90 

12 

20 

0 

0 

328 

AVON  PARK 

0 

0 

0 

0 

77 

78 

1  2 

12 

0 

0 

BARTOII 

0 

0 

0 

0 

110 

91 

105 

110 

28 

25 

0 

0 

429 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 

BIG  CYPRESS   IMO  RES 

0 

0 

0 

15 

BIG  PINE   KEY  INN 

0 

0 

0 

0 

5 

2 

8 

12 

0 

0 

0 

0 

27 

SRADENTON 

0 

0 

0 

0 

96 

49 

105 

105 

18 

19 

0 

0 

392 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

0 

0 

0 

1 

127 

74 

119 

123 

51 

38 

0 

0 

533 

BUSHNELL  2  E 

0 

0 

0 

3 

136 

85 

143 

145 

58 

48 

0 

0 

618 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

0 

0 

0 

0 

21 

12 

32 

50 

7 

3 

0 

0 

125 

CAPTIVA 

0 

0 

51 

12 

47 

58 

4 

3 

0 

0 

CARRA6CLLE 

0 

0 

0 

10 

254 

220 

225 

226 

1  54 

77 

1 

0 

1 167 

CEDAR  KEY 

0 

0 

0 

0 

135 

123 

145 

178 

68 

35 

0 

0 

684 

CHIPLEY  3  E 

0 

0 

0 

26 

319 

2  90 

193 

223 

150 

71 

6 

0 

1238 

CLEARWATER 

0 

0 

b 

0 

86 

44 

88 

86 

27 

16 

0 

0 

347 

CLERMOMT  6  S 

0 

0 

0 

0 

112 

69 

1 16 

116 

37 

22 

0 

0 

468 

COMPASS  LAKE 

0 

0 

0 

21 

313 

232 

198 

246 

164 

90 

10 

0 

1274 

CRESCENT  CITY  2  SW 

0 

0 

0 

1 

139 

109 

143 

146 

77 

48 

0 

0 

663 

CRESTVIEW  CAA  AP 

0 

0 

0 

26 

363 

298 

223 

256 

215 

81 

5 

0 

1457 

CROSS  CITY  CAA  AP 

0 

0 

0 

14 

238 

192 

213 

235 

106 

76 

7 

0 

1081 

OAYTONA   BEACH   NB  AP 

0 

0 

0 

2 

131 

66 

149 

172 

80 

58 

5 

0 

683 

627 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

0 

0 

0 

11 

300 

258 

193 

215 

147 

50 

2 

0 

1176 

DRY  TORTUGAS 

0 

0 

0 

Q 

2 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

6 

EUSTIS   2  S 

0 

0 

0 

0 

111 

60 

1  1  5 

106 

27 

24 

0 

0 

443 

EVERGLADES 

0 

0 

0 

0 

32 

11 

52 

60 

2 

0 

0 

161 

FEDERAL  POINT 

0 

3 

159 

118 

147 

155 

83 

43 

0 

0 

708 

FELLSMERE 

0 

0 

0 

0 

64 

29 

60 

78 

22 

16 

0 

0 

266 

FERNANDINA  BEACH 

0 

0 

0 

0 

186 

173 

167 

192 

1  10 

29 

0 

0 

867 

FORT  LAUDERDALE 

0 

0 

0 

0 

28 

11 

37 

48 

10 

8 

0 

0 

142 

FORT  MYERS  WB  AP 

0 

0 

0 

0 

67 

34 

71 

78 

11 

1 1 

0 

0 

272 

277 

GLEN   SAINT  MARY 

0 

0 

0 

11 

242 

200 

220 

236 

1  26 

74 

7 

0 

1116 

HIGH  SPRINGS 

0 

0 

0 

0 

203 

164 

179 

179 

61 

44 

2 

0 

862 

MILLIARD 

0 

0 

0 

13 

253 

226 

211 

234 

143 

76 

6 

0 

1161 

HOMESTEAD  EXP  STA 

0 

0 

0 

0 

25 

11 

31 

47 

12 

1 

0 

0 

127 

HYPOLUXO 

0 

0 

0 

0 

20 

9 

27 

40 

9 

e 

0 

0 

113 

INVERNESS 

0 

106 

71 

124 

129 

55 

30 

0 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

0 

0 

0 

7 

246 

199 

216 

225 

129 

56 

1 

0 

1078 

JACKSONVILLE  BEACH 

0 

0 

0 

6 

207 

161 

186 

198 

127 

70 

2 

0 

957 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

0 

0 

0 

8 

230 

169 

1 90 

183 

104 

41 

0 

0 

925 

1132 

JASPER   10  E 

0 

0 

6 

244 

131 

74 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

10 

1 

11 

9 

0 

0 

0 

0 

31 

KEY  WEST  WB  CITY 

0 

0 

0 

0 

7 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

17 

46 

KISSIMMEE 

0 

0 

0 

0 

106 

62 

118 

131 

33 

25 

0 

0 

476 

LA  BELLE 

0 

0 

0 

0 

69 

29 

74 

85 

23 

15 

0 

0 

295 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

0 

0 

0 

0 

107 

57 

109 

115 

24 

25 

0 

0 

437 

LAKE   CITY   2  E 

0 

0 

0 

10 

213 

190 

197 

214 

101 

59 

e 

0 

992 

LAKELAND  WB  CITY 

0 

0 

0 

1 

123 

72 

1  11 

112 

37 

26 

0 

0 

482 

LAKE  PLACIO  2  SW 

0 

0 

0 

0 

75 

34 

ei 

96 

11 

14 

0 

0 

311 

MADISON 

0 

0 

0 

a 

259 

215 

199 

211 

110 

59 

3 

0 

1064 

MARIANNA  CAA  AP 

0 

0 

0 

19 

346 

296 

2  34 

263 

191 

91 

4 

0 

1444 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

0 

0 

0 

24 

334 

269 

219 

264 

162 

99 

2 

0 

1373 

MAYO   5  NW 

f} 

0 

0 

15 

232 

197 

200 

215 

107 

56 

3 

0 

1026 

MELBOURNE  Wa  AP 

0 

0 

0 

0 

78 

39 

96 

108 

30 

27 

0 

0 

374 

405 

MERRITT  ISLAND 

0 

0 

0 

0 

75 

34 

78 

109 

66 

20 

0 

0 

372 

MIAMI  BEACH 

0 

0 

0 

0 

17 

1 

21 

16 

2 

0 

0 

0 

57 

MIAMI  HB  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

26 

13 

36 

24 

6 

3 

0 

0 

107 

MIAMI    WB  CITY 

0 

0 

0 

0 

32 

10 

43 

37 

10 

13 

0 

0 

145 

182 

MILTON  EXP  STATION 

0 

0 

0 

30 

338 

270 

189 

228 

206 

80 

3 

0 

1344 

HONTICELLO 

0 

0 

0 

14 

294 

256 

225 

249 

150 

77 

5 

0 

1270 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

0 

0 

0 

0 

62 

23 

MOUNTAIN  LAKE 

0 

0 

0 

0 

106 

47 

1  09 

1 16 

32 

29 

0 

0 

441 

MT  PLEASANT 

0 

0 

0 

17 

268 

227 

200 

217 

152 

76 

6 

0 

1163 

NAPLES 

0 

0 

0 

0 

42 

28 

68 

67 

6 

6 

0 

0 

217 

NEW   SMYRNA  BEACH  4  N 

0 

0 

0 

1 

110 

95 

120 

135 

54 

38 

0 

0 

613 

OCALA 

0 

0 

0 

2 

142 

111 

1  14 

129 

49 

32 

0 

0 

6  79 

OCALA  AIRPORT 

0 

0 

0 

7 

173 

120 

167 

171 

91 

60 

2 

0 

791 

OOLANDO  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

127 

78 

128 

1  34 

47 

31 

0 

0 

546 

449 

PALATKA 

0 

0 

0 

1 

14« 

99 

136 

131 

62 

39 

0 

0 

618 

PANAMA  CITY 

0 

0 

0 

7 

250 

206 

1  73 

199 

122 

54 

1 

0 

1012 

PENSACOLA   CAA  AP 

0 

0 

0 

14 

312 

2  92 

197 

205 

164 

54 

0 

0 

1198 

PEMSACOLA  WB  CITY 

0 

0 

0 

14 

315 

29S 

192 

204 

177 

58 

0 

0 

1210 

1457 

PLANT  CITY 

0 

0 

s 

1 

113 

91 

1  06 

96 

29 

34 

0 

0 

430 

PtmUnO  BEACH 

0 

0 

0 

0 

30 

,1 

43 

46 

12 

6 

0 

0 

142 

PUNTA  GORDA 

0 

0 

0 

0 

0 

23 

51 

60 

10 

2 

0 

186 

RAIFORO  ST  PRISON 

0 

0 

0 

0 

198 

161 

167 

192 

103 

60 

2 

0 

883 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

0 

0 

s 

0 

33 

9 

42 

62 

17 

9 

0 

0 

172 

SAINT  AUGl^TINE 

0 

0 

0 

3 

129 

99 

164 

177 

90 

39 

0 

0 

701 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

0 

s 

0 

2 

14S 

114 

179 

170 

97 

54 

0 

0 

756 

SAINT  LEO 

0 

0 

0 

S 

122 

74 

124 

111 

42 

29 

0 

0 

502 

SAINT  MARKS  «  SE 

0 

0 

B 

e 

244 

239 

270 

209 

136 

68 

5 

0 

1165 

ST  PETERSBURG 

0 

0 

0 

0 

84 

40 

84 

74 

21 

21 

0 

0 

324 

SARASOTA 

0 

0 

B 

0 

79 

29 

77 

66 

17 

23 

0 

0 

287 

SECOTAN 

0 

0 

a 

12 

236 

196 

195 

222 

121 

73 

6 

0 

1061 

STWART 

0 

0 

0 

0 

39 

16 

26 

37 

6 

6 

0 

0 

130 

TALLAHASSEE  WB  AP 

0 

0 

0 

e 

2  77 

229 

196 

233 

131 

66 

3 

0 

1138 

1469 

TAMPA   WB  AIRPORT 

0 

0 

103 

60 

106 

109 

33 

23 

0 

0 

434 

551 

TARPON  SPRINGS 

0 

0 

0 

0 

105 

97 

107 

97 

37 

19 

0 

0 

422 

TAVERMIER 

0 

0 

0 

• 

8 

0 

10 

9 

2 

0 

0 

0 

29 

TITUSVILLE  2  W 

0 

0 

• 

tl 

40 

95 

120 

33 

39 

0 

0 

VERO   BEACH  CAA  AP 

• 

« 

• 

to 

29 

71 

82 

21 

20 

0 

0 

2  79 

WAUCHULA   2  NW 

0 

0 

s 

0 

109 

47 

112 

122 

28 

30 

0 

0 

444 

WEST   PALM  BEACH 

0 

0 

0 

• 

31 

9 

38 

38 

7 

6 

0 

0 

129 

WEST  PALM  BEACH   WB  AP 

0 

0 

0 

0 

32 

20 

40 

47 

9 

8 

0 

0 

 I 

196 

158 

See  lefeience  notes  followinq  Station  Index. 
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TabU  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
JUNE  1952 


suBon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0  > 
H  " 

BAY  LAKE 

EVAP 

.  22 

.20 

.  34 

.29 

.27 

.  21 

.22 

.  13 

.20 

.23 

.25 

.30 

.25 

.11 

.26 

.22 

.21 

.13 

.16 

.22 

.20 

.31 

.24 

.21 

.  21 

.29 

.26 

.22 

.27 

.28 

6.91 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.22 

.  20 

.  28 

.  28 

.  25 

.  20 

.  17 

.  16 

.  22 

.  21 

.  30 

.  28 

.  16 

.  18 

.  30 

.  22 

.  15 

.  25 

.  24 

.  23 

.09 

.  14 

.23 

.  27 

.  28 

.  25 

.  16 

.  21 

.  24 

B6.59 

WIND 

77 

91 

166 

141 

108 

129 

119 

79 

119 

96 

110 

136 

156 

61 

57 

82 

118 

124 

91 

94 

90 

104 

93 

76 

85 

77 

100 

89 

107 

67 

3042 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4  (a) 

EVAP 

.  10 

.  18 

.  21 

.  27 

.  21- 

.  20 

.  20 

.  10 

.  24 

.  15 

.  15 

.  24 

.  23 

.  20 

.  IB 

.  21 

.  19 

.  17 

.  27 

.  21 

.  17 

.  1 3 

.  10 

.  11 

.  19 

.  26 

.  00 

.  00 

.  15 

.  15 

5.  17 

CLEKISTON  U  S  ENGRS.  (a) 

EVAP 

.  14 

.  16 

.  27 

.  33 

.  30 

.  17 

.  13 

.  31 

.  21 

.  05 

.  23 

.  25 

.  29 

.  13 

.  15 

.  23 

.  30 

.  19 

.  24 

.  18 

.  21 

.  16 

.23 

.  16 

.  26 

.  31 

.  26 

.  04 

.  12 

.  22 

6 . 23 

MAX 

95 

96 

96 

98 

98 

98 

96 

93 

95 

98 

101 

102 

92 

99 

100 

98 

96 

99 

98 

98 

93 

94 

100 

98 

102 

103 

90 

92 

99 

99 

97.2 

HIN 

81 

81 

82 

82 

82 

82 

84 

82 

82 

83 

84 

85 

84 

81 

84 

85 

84 

84 

84 

82 

85 

84 

82 

85 

84 

86 

79 

78 

82 

84 

82.9 

IIIALEAH 

EVAP 

.12 

.02 

.09 

.20 

.31 

.21 

.34 

.19 

.09 

.22 

.24 

.21 

.29 

. 

• 

.80 

.23 

.26 

.28 

.23 

.  34 

.31 

.  13 

.  11 

.  17 

.11 

.38 

.13 

.29 

.27 

6.57 

WIND 

36 

25 

26 

18 

113 

44 

51 

40 

44 

73 

40 

29 

45 

115 

35 

44 

29 

21 

80 

53 

80 

5 

41 

23 

59 

10 

11 

45 

1235 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

.  24 

.  30 

.  32 

.  21 

.  28 

.  29 

.  22 

.  19 

.  18 

.  27 

.  31 

.  24 

.  21 

.  17 

.  27 

.  29 

.  21 

.  16 

.  13 

.  25 

.  22 

.  23 

.  26 

.  31 

.  32 

.  29 

.  15 

.  16 

.25 

.  32 

7.25 

WIND 

6 

21 

26 

17 

22 

20 

13 

17 

18 

17 

16 

16 

27 

12 

16 

16 

12 

10 

7 

16 

21 

16 

16 

17 

15 

18 

9 

9 

13 

17 

476 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.03 

.29 

.18 

.24 

.25 

.26 

.26 

.  18 

.  11 

.21 

.16 

.19 

.27 

.  16 

.22 

.21 

.18 

.29 

.12 

.  15 

.24 

.  17 

.20 

.22 

.21 

.27 

.13 

.20 

.15 

.23 

5.98 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.  20 

.  23 

.  16 

.  19 

B7 .47 

WIND 

55 

35 

72 

78 

50 

50 

45 

50 

45 

40 

38 

52 

44 

54 

62 

25 

50 

65 

50 

40 

40 

40 

35 

35 

35 

43 

38 

49 

40 

43 

1398 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.  17 

.23 

.  12 

.21 

.23 

.21 

.27 

.22 

.15 

.24 

.28 

.29 

.28 

.21 

.19 

.  17 

.27 

.28 

.28 

.25 

.22 

.26 

.29 

.28 

.31 

.26 

.27 

.25 

.29 

.26 

7.24 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

EVAP 

.17 

.23 

.12 

.21 

.23 

.21 

.27 

.22 

.15 

.24 

.28 

.29 

.28 

.21 

.19 

.  17 

.27 

.28 

.28 

.25 

.22 

.26 

.29 

.28 

.31 

.26 

.27 

.25 

.29 

.26 

7.24 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BD 

EVAP 

.21 

.  11 

.19 

.37 

.  11 

.40 

.  13 

1.14 

.19 

.37 

.51 

.24 

.66 

.14 

.34 

.08 

B6.49 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.  16 

.25 

.35 

.30 

.34 

.32 

.33 

.  30 

.19 

.28 

.  33 

.  11 

.26 

.30 

.27 

.26 

.25 

.  16 

.39 

.25 

.22 

.22 

.28 

.30 

.31 

.27 

.22 

.35 

B8. 11 

MAX  and  MIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

(a)   Evaporation  measured  In  pan  36  x  38  inches. 


See  reference  notes   following  Station  Index. 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Temperature  Precipitation 


No.  of  Days 

Sdow.  Sleet.  Hail 

No.  ol  Days 

Sution 

Average 
Maximum 

o  § 

•  i 

Days 

Ma». 

Min. 

Dop&rlure 
From  Normal 

1  Day 

■S-o 
a  q 

u  '  £ 

O  1  o 

£  B 

II 

o 

< 

Departu 
From  N< 

Highest 

Dale 

Lowes! 

a 

1 

a 

3 

Greatesi 

Date 

Total 

Max.  De 
on  Grou 

a 

.01  or  1 

.50  or  1 

1.00 
1     or  More 

MAY  1952 

 1 

1 

! 

CAPE  SABLS  RANGER  STA 

86.7 

66.5 

76  .6 

27 

55 

13 

0 

3.31 

1.59 

28 

.0 


0 

4  i  3 

i 

1 

DAILY  PRECIPITATION 

Table  3 


Station 

Day  of  month 

Tola. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOVEMBER  1951 
CLEIflSTON 

MAY  1952 
CAPE  SABLE  RANGER  STA 

.03 

T 

.86 

.03 

T 

.67 

.54 

T 

.06 

.07 
1.59 

.80 

T 

1.34 

3.31 

DAILY  TEMPERATURES 

Tables 


Station 

Day  of  month 

0 

c 

i 
i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAY  1952 

 1 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

UAX 
UIN 

83 
58 

82 
61 

86 
61 

87 
68 

86 
60 

85 
65 

86 
63 

85 
64 

86 
61 

88 
68 

88 
75 

84 

66 

82 
55 

83 
57 

84 
57 

84 
66 

86 
72 

88 

72 

88 
74 

89 
77 

89 
73 

89 
71 

87 
71 

87 
67 

87 
65 

89 
69 

91 
71 

89 
67 

89 
68 

90 
68 

90 
73 

86.7 
66.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

;  Index  No. 

County 

0 

3 

a 

Latitude 

Longitude 

Elevabon 

Obser- 
vation 
time 

Observe! 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip 

APALACMICOL*  we  CITT 

FRANKLIN 

5 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

0228 

27  11 

Bl  *6 

65 

6P 

L.   L.  STIKELEATHER 

HIGHLANDS 

27  36 

81  30 

1*5 

6P 

6P 

CITY   OF    AVON  PARR 

0*7$ 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

6Ar  LAKE 

HI  LLSBOROUGH 

U.   S.  GEO,  SURVEY 

3  6 

BELLE  GLAOE  EUP  STA 

PALM  BEACH 

^ 

16 

8A 

STATE  EXP  STAT  ION 

2  3  5  6 

BELLE  GUADE  MSN  GATE  *• 

0616 

26  *2 

80  *3 

31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  CyPBESS  INO.  BE5. 

26  19 

60  59 

17 

6P 

60, HOUSTON  L,  OLSON 

BIG  PINE  K£r  INN 

07*7 

6P 

WALTER  ZIEGNER 

BLOUNTSTOWN  2  E 

OSO* 

7A 

JOHN  PURIFQY 

3 

086  7 

26  20 

81  *5 

10 

09*0 

27  30 

62  3* 

17 

6P 

6P 

MRS.   F     H.  BRAYHER 

62  22 

275 

5P 

MISS  L.VON  BOROWSKY 

200 

SOIL  CONS  SERVICE 

6H001SVILLE  NURSEOt  NOi 

1056 

HERNANDO 

5 

26  36 

82  20 

200 

eA 

SOIL  CONS  SERVICE 

3 

116? 

SUMTER 

28  *0 

82  06 

75 

6P 

6P 

A,    H.  NELSON 

wie 

CLAY 

29  59 

81  59 

190 

8A 

COY  A.  STEPHENSON 

1299 

ESCAMBIA 

87  19 

1*5 

6A 

FLA . PULP  t  PAPER  CO 

130S 

MONROE 

25  11 

80  5* 

SP 

5P 

NATIONAL  PARK  SERV. 

2  3  5 

CAPIIVA 

1310 

LEE 

5 

5P 

ALLEN  T .  WEEKS 

2  3  5 

1356 

FRANKLIN 

29  51 

8*  *0 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SHITH 

1388 

MASHINOTON 

30  *6 

65  *9 

65 

LONNIE    H.  WHITAKEH 

1*32 

LEVY 

29  OB 

63  02 

IS 

6P 

6P 

C.   C.  WHJODON 

1S02 

GADSDEN 

30  *2 

HRS.W.MOBLEY  OLIVER 

CMIPLET    3  E 

15** 

WASHINGTON 

3 

30  *7 

5P 

A.   W.  O'STEEN 

2  3  5 

16)2| PINELLAS 

27  57 

82  *8 

3* 

6P 

6P 

CITY  OF  Clearwater 

16*1 

LAKE 

2e  27 

81  *6 

13* 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

16*9 

HENDRY 

26  *5 

80  55 

18 

GEBVIN  N,    PI  IZEN 

HENDRY 

26  45 

80  55 

20 

lOA 

1  OA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COCONUT  GROVE  7  S 

1716 

DADE 

2 

25  39 

eA 

BUREAU  PLANT  IND. 

2   3  5 

1775 

JACKSON 

5 

30  36 

85  2* 

213 

6P 

6P 

EARL  £.  THARP 

1978 

PUTNAM 

a 

29  25 

61  31 

50 

6P 

W.  S.  newbold 

1986 

OKALOOSA 

5 

30  *B 

86  3* 

268 

M]D 

MID 

C  IVIL  AERO.  AON. 

2011 

DIXIE 

5 

29  38 

83  06 

*2 

MID 

CIVIL  AERO,  ADH. 

DANIA  i  H 

211* 

BROWARD 

2 

26  0* 

80  12 

BA 

FLA.    POWER  £.  LIGHT 

5  * 

2150 

VOLUSIA 

2 

29  13 

81  02 

* 

9A 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

2156 

VOLUSIA 

2 

29  11 

81  03 

3* 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2220 

WALTON 

3 

30  *3 

86  07 

266 

5P 

5P 

M,   C.  STORKS 

2229 

VOLUSIA 

29  01 

61  18 

27 

9A 

9A  CHAMBER  OF  C0*f4ERCE 

oby  roftiuGAS 

2*19 

MONROE 

5; 2*  38 

82  52 

3 

6P 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  5 

EU5IIS  2  S 

2827 

LAKE 

6 

26  50 

81  *1 

85 

6P 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

euepglaoes 

2B50 

COLLIER 

5 

25  51 

81  23 

3 

6P 

MANHATTAN  HERC.CORP 

FEDERAL  POINT 

2915 . PUTNAM 

8 

29  ** 

at  32 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

FELLSHERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  *6 

80  35 

25 

SCGAR  PftCD.  ASSN. 

FERNANOINA  BEACH 

29** 

NASSAU 

2 

30  *0 

81  ^' 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2 

26  10 

80  10 

10 

6P 

6P 

F,  P.  HEDFORD,  JR. 

FORT  MTER5  MB  AIRPORT 

3166 

LEE 

5 

26  35 

81  52 

a 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

FORT  PIERCE 

3207 

SI  LUCIE 

2 

27  25 

80  19 

10 

6P 

5P 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

GA I NESV I L  LE  UN  I  VERS  1 Ty 

3316 

ALACHUA 

8 

29  39 

S2  21 

165 

8A 

H.    E.  BRAILEY 

GLEN  SAINT  MARY 

3*70 

BAKER 

9 

30  15 

G.S.T.H,  NURSERIES 

2  3  5 

38*0 : ORANGE 

28  22 

81  13 

70 

9A 

WM.   HC  CUBS  IN 

3909 

DADE 

2 

25  50 

90  17 

6 

8A 

8A 

U.    S.   GEO.  SURVEY 

3956 

ALACHUA 

10 

29  50 

5P 

GEO.    T .  ALEXANDER 

3978 

NASSAU 

9 

30  *1 

BRUNO  SCHROBBACH 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  9K 

3966 

HILLSBOROUGH 

5 

26  09 

50 

6A 

STATE  PARK 

3 

*09I 

DADE 

2 

25  30 

li 

SUBTROPICAL   ExP  STA 

*198 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

80  03 

12 

6P 

6P 

J.    L.   GARNET T 

*269 

CI IRUS 

28  50 

82  20 

70 

5P 

C ITY  OF  INVERNESS 

15LEW0RTH 

*332 

DRANGE 

B 

28  28 

81  33 

115 

6P 

CHASE  C  COMPANY 

JACRSONVILLE  MB  AP 

*356 

B 

30  25 

81  39 

25 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

JACKSONVILLE  BEACH 

*366 

DUVAL 

2 

30  17 

81  2* 

10 

FIRE  DEPARTMENT 

*37i 

DUVAL 

8 

30  20 

81  39 

16 

MID 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

*393 

30  31 

82  *7 

150 

6P 

6P 

FLA.    FOREST  SERVICE 

*518 

3ADE 

2 

25  *l 

eo  17 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEST  W6  AIRPORT 

*570 

MONROE 

5 

2*  35 

81  *2 

MID 

HID 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KEY  WEST  WB  CITY 

»575 

MONROE 

5 

2*  33 

61  *a 

S 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  S 

KISSIMHEE 

*62C 

OSCEOLA 

28  IB 

61  25 

69 

6P 

MRS.   MABEL  L  LAKE 

2  3  5 

LA  BELLE 

*662 

HENDRY 

5 

26  *6 

61  26 

13 

6P 

bP 

MRS .   ALICE   £ .  HALL 

2  3  5 

LAKE  ALFRED  EXP  STatJ&n 

*-07 

POLK 

5 

Ob 

81  *3 

180 

6P 

HID 

CITRUS  ExP  STATION 

2  3  5 

LAKE  CITY  2  E 

*73l 

COLUMBIA 

30  12 

82  37 

205 

6P 

6P 

FOREST  6  PARK  SERV. 

2  3  5 

LAKE  HIAWASSE 

*771 

ORANGE 

G 

28  35 

61  28 

9A 

9A 

BUREAU  OF  PLANT  INO 

2  3  5 

LAKELAND  MB  CITY 

*797 

POLK 

5 

26  02 

61  59 

215 

MID 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

LAKE  PLAC ID  1  SW 

*8*5' HIGHLANDS 

27  17 

61  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  jr. 

2   3   5  6 

LAKE  TRAFfORO 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

JAMES  M,  PEPPER 

LONGBOAT  KEY 

512* 

SARASOTA 

5 

27  25 

82  *0 

6P 

G.   W.  HERRINGSHAW 

Station 

Index  No.  1 

County 

'  Drainage  t  \ 

O 

Longitude 

0 
> 

s 

Q 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Reter 

to 
tables 

0. 

§ 

Precp. 

LOXAHATCHEE 

5182 

PALM  BEACH 

26  *1 

1* 

— 

U.  5.  GEO.  SURVEY 

2  3  5  6 

HAD  1  SON 

5275|MADISaN 

10 

83  25 

i: 

7P 

T .    C  .  MERCHANT 

MARATHON  VACA  KEY 

5351 

MONROE 

5 

81  06 

eA 

U.S. PUB . HEALTH  SERV 

JACKSON 

120 

MID 

C IVIL  AERO ,  ADH. 

2  3  5 

,    HAB 1  ANNA    I ND  SCHOOL 

53^2 

JACKSON 

»  *6 

120 

FLA,    IND. S. FOR  BOYS 

2  3  5 

l«AVO    •>  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

3C  06 

- 

BP 

ROBERT  L.  ANNIN 

2   3  5 

HELBOURNE  WB  AIRPORT 

5612 

BREVARD 

2 

60  38 

23 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

HEBBITI  ISLAND 

56*3 .BREVARD 

26  21 

80  *2 

25 

WH.    F .   LA  ROCHE 

2  3  5 

5656 

DADE 

2  5  *7 

3 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

MIAMI   WB  AIRPORT 

5663 

DADE 

29  49 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

'    MIAMI    WB  CITY 

5666 

DADE 

2 

80  11 

HID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MILTON  EXP  STATIC** 

5793 

SANTA  ROSA 

5 

30  *T 

87  09 

5P 

AGR .    EXP.  STATION 

MONT IC  ELLO 

58^9 

A .   M .    PH ILL  IPS 

5895 

GLADES 

HOUNTAIN  LAKE 

6973 

POLK 

2  7  56 

It  0 

MOUNTAIN   LAKE  CORP. 

2  3  5 

59go'GADSDEN 

1 

8*  *2 

6P 

6P 

6065  SARASOTA 

82  19 

607e'COLLlER 

5 

5P 

6210 

VOLUSIA 

NICEVILLE 

62*0 

OKALOOSA 

30  31 

60 

EGLIN  FIELD 

2  3  5 

62  51 

OSCEOLA 

2 

80  59 

BP 

ANNIE  M,  STEVENS 

6*1* 

MARION 

5 

82  OB 

5P 

STEPHEN  JEWETI 

6*19; MARION 

6*60 

OKEECHOBEE 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

.    OKEECHOBEE  HflCN  GT  6 

6*65 

OKEECHOBEE 

27  12 

3* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

!    ORANGE   SPRINGS  1  E 

VOLUSIA 

6 

61  55 

9A 

6633 

ORANGE 

8 

81  21 

eA 

ORLANDO  W6  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

6753 

PUTNAM 

PANAHA  CITY 

BAY 

30  10 

21 

6P 

E.  S,  DAY 

2  3  5 

PEN SAC OLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5 

67  12 

MID 

HID 

CIVIL   AEBO.  ADM. 

1    PENSACOLA  WB  CITY 

ESCAMerA 

5 

67  13 

MID 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

DADE 

25  36 

Plant  c I ty 

HILLSBOROUGH 

5P 

POMPANO  BEACH 

725* 

BROWARD 

26  1* 

22 

5P 

ST,    FARMERS'  MARKET 

2  3  5 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

7293 

MARTIN 

7 

80  37 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNTA  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

82  0* 

5P 

OUINCY  EXP  STATION 

7*2* 

GADSDEN 

1 

RAIFOPD  STATE  PRISON 

T*I.C 

UNION 

10 

133 

FLA.    STATE  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

DAOE 

25  22 

10 

NATIONAL   PARK  SERV. 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

2 

61  19 

5P 

5P 

7820. ST  JOHNS 

81  16 

MID 

MRS.    T.B.  GILLESPIE 

7851 

PASCO 

5 

82  16 

7867 

WAKULLA 

5 

8*  ID 

ST  PETERSBURG 

7666 

PINELLAS 

5 

27  *7 

62  38 

30 

H.    T.  OBERLY 

2  3  5 

7977 

SEMINOLE 

8 

81  18 

25 

8A 

6A 

8021 

SARASOTA 

5 

62  32 

5P 

5P 

809* 

TAYLOR 

5 

83  39 

6P 

6P 

fLA.    i^ORtST  SE"^VICt 

862  0 

MART  IN 

2 

80  15 

6P 

6P 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8756 

LEON 

6 

30  26 

6*  20 

66 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

TAMIAMI    TRL    *0  Ml  BEND 

DADE 

25  *6 

60  50 

j2 

9A 

9A 

U.   S.  GEO.  SURVEY 

2  3  5  6 

TAMPA  MB  AIRPORT 

8788 

HILLSBOROUGH 

5 

27  58 

62  32 

2* 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

Z  3  5 

TARPON  SPRINGS 

8821. 

PINELLAS 

5 

28  08 

82  *7 

20 

6P 

6P 

DANIEL   Z.  ENNETI 

2  3  5 

TAVERNIER 

86*1 

MONROE 

2 

25  0] 

80  30 

5 

EUGENE  LOWE 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

BREVARD 

2 

28  35 

BO  *B 

1* 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3  5 

VERO  BEACH  CAA  AP 

921* 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

80  2* 

20 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  6 

WAUCMULA  2  NW 

HARDEE 

5 

27  33 

81  49 

6P 

M.   L.  CARLTON 

2   3  5 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

26  *2 

15 

6P 

PALM  BEACH  POST 

2  3  5 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  *1 

BO  06 

15 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

26  01 

61  ** 

175 

IDA 

lOA 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

FT  LAUDERDALE  BAHIA-MAR 

3168 

BROWARD 

2 

26  07 

80  06 

5P 

5P 

BAHIA-MAR  YACHT  HBB 

R     2  3  5 

-APALACHICOLA  ;      2.ATI,ANTir;      3-CHOCTAWtrATCHEE  , 


6-OCHI.OCKONEE  ;     T-OKEECHOBEE  ; 
REFERENCE  NOTES 


.-ST.    .lOHNS;      9-ST.    MARY;  10-SUWANEE 


The  four  iliKll  I  den  1 1  r  Icat  i 


SlAtlons  Appear  Inn  ; 


3.  S  and  ' 


Index  number  column  of  the 
e.  such  as  12  SSff,  Indlcat 
ion  Index  are  in  local  standard  time 
le  carried  only  in  the  Junt  .irid  Decern 
np  12  months  will  be  carried  in 
t  for  which  data  arc  not  listed 
bullet  II 


the 


Standard 
n  Table  : 


snoMf a  I  1  totD 1 

lecordlng  KARes ,  unles; 

or  t  he  hour  s  endl  n|c 

6  and  the  Stktlon  Inde: 


eRlnnlnK  ■! 
wise  indlca 


iber  issues  ol  thr 

June    i.';suc  of  thli 

he  tables,  arc  el 

temperature  ; 
u  type  pan  of  4 

th  July  19-18. 


bulletin, 
bullelln. 
ncr  missing  ■ 


Degree  days  i 


No  record    In  Tables  3. 
And  aUo  on  a  later  dn' 
Amount  Included  in  followinR  neasurement.    time  dlst 
Cane  Is  equipped  with  a  windshield. 
Adjusted  to  a  full  month, 

■ater  equivalent  of  miowtall   wholly  or   partly  eBtira 
1  to  B  d.-iyn  of  record  mlHsintc.     see  Table  S  for  det 
Dally  vnlues  and  monthly  total  from  recordlnn  (tagc. 
Trace,  an  amount  too  umall   to  meanure. 
Ineludcti  total  for  prevlou<i  month 

time   iK   1:30  a.m..    E.S.T.    of    thf  tolln. 

15  centt 


In  Tables  2  and  S  : 
I  unknown. 


Degree  day  i 


reprusent  the  value  for  i 


the  Treasurer  i 


W  R.P.C.,  Chattanooga,  Tenn. 
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CHATTANOOGA:  1952 


FLORIDA   -  JULY  1952 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 

This  was  the  warmest  and  the  driest  July  since  1942.  Temperatures  averaged  82,3° 
(1.0°  above  normal)  and  ranged  from  59°  at  Lake  City  2  E  the  4th  to  105°  at  DeFuniak 
Springs  the  24th.  Precipitation  averaged  5.38  inches  (2.08  inches  below  normal) 
with  the  greatest  deficiency  occurring  over  the  northwest  portion.  Many  stations 
in  the  southern  division  recorded  above  normal  rainfall.  A  windstorm  in  Madison 
County  on  the  5th  blew  down  five  tobacco  barns  that  were  filled  with  shade  tobacco 
and  damaged  several  other  barns.  Lightning  caused  the  death  of  one  man  and  injured 
two  others  near  Madison  the  24th.  Hail  fell  in  Madison  County  the  24th  and  in 
Santa  Rosa  County  the  25th  but  damage  was  of  a  minor  nature  in  both  instances. 

July  1st  brought  the  first  break  in  the  siege  of  hot  weather  that  marked  the  month 
of  June.  Fresh  northeasterly  winds  prevailed  over  the  northeast  portion  of  the 
State  the  first  four  days  of  the  month  holding  maximum  temperatures  near  90°.  Con- 
siderable cloudiness  and  shower  activity  over  the  Peninsula  during  the  first  week 
of  the  month  provided  relief  from  the  drought  and  heat  of  June  in  that  area  but  dry 
weather  continued  through  the  northwest  section.  During  the  second  week  shower 
activity  spread  through  most  of  the  State  but  highly  localized  thunders ho we rs  left 
some  communities  quite  dry.  Temperatures  the  second  week  were  normal  to  slightly 
above.  The  third  week  brought  irregular  precipitation  from  local  thundershowers 
and  a  rising  trend  in  temperatures.  The  weather  was  hot  the  22nd  through  the  26th 
and  more  than  half  of  the  stations  recorded  the  highest  temperature  of  the  month 
during  this  period.  Thundershowers  were  widely  scattered*  during  this  hot  period 
but  became  more  frequent  near  the  end  of  the  month.  Temperatures  were  on  a  slow 
downward  trend  the  last  few  days  of  the  month  and  were  about  normal  as  the  month 
ended . 

The  deficiency  in  rainfall  was  of  more  importance  than  the  statistics  for  this 
month  indicate  due  to  the  drought  conditions  existing  at  the  end  of  June.  Most 
crops  were  adversely  affected.  One  exception  was  cotton  which  thrived  under  the 
dry  and  hot  weather  conditions.  Tung  groves  withstood  the  heat  and  drought  and  a 
heavy  crop  of  nuts  developed  satisfactorily.  Field  corn  and  tobacco  suffered  con- 
siderable injury.  Peanuts  and  soybeans  made  fair  to  good  progress.  Pastures  were 
poor  in  many  areas  and  fair  to  good  in  the  more  moist  sections.  Peppers,  tomatoes, 
okra  and  peas  were  supplied  to  local  markets.  Watermelons  continued  to  move  from 
northern  counties  on  a  small  scale  until  about  the  middle  of  the  month.  Prepara- 
tions for  early  fall  crops  were  begun  in  the  southern  districts  including  the  plant- 
ing of  a  few  seed  beds.  Citrus  suffered  from  dry  weather  in  scattered  localities 
and  considerable  irrigation  was  used.     -  J.T.B.B. 
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SUPPLEMENTAL   DATA  FLORIDA 

JULY  1952 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  vrith  precipitation 

1 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 

EST  1 

1:30  p 

EST  j 

7:30  p 
EST 

Trace 

60-10 

10-49 

SO- 99 

661-00  I 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8.1 

30 

NW 

21 

~ 

3 

4 

7 

0 

2 

0 

16 

70 

4.2 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

E 

22 

8.5 

25* 

NE 

3 

92 

88 

65 

80 

5 

6 

4 

0 

0 

0 

15 

- 

5.9 

FOKT  MYERS  WB  AP 

E 

26 

6.4 

45* 

S 

31 

74 

69 

47 

63 

4 

3 

9 

1 

2 

0 

19 

- 

6.4 

JACKSOKVILLE  WB  CITY 

SWT 

14t 

9. at 

42t 

NWt 

24t 

84t 

81t 

54t 

69t 

4 

4 

6 

0 

0 

1 

15 

73t 

5.9t 

KEY  WEST  WB  CITY 

ISEt 

36t 

10. 3t 

27 

E 

16 

78t 

76t 

67t 

73t 

3 

5 

5 

3 

2 

0 

18 

67 

6.0 

LAKa-AND  WB  CITY 

1 

7 

4 

2 

1 

3 

18 

- 

6.4 

MELBOURNE  WB  AP 

65 

3 

5 

^ 

1 

0 

1 

15 

MIAMI   WB  CITY 

SEt 

18t 

11.1 

46 

S£ 

13 

81t 

80t 

60t 

72t 

7 

6 

5 

0 

1 

0 

19 

59 

5.6 

MIAMI  BEACH 

3 

9 

3 

1 

1 

0 

17 

ORLAfOX)  WB  AP 

NE 

12 

8.1 

30» 

S 

17 

91 

87 

59 

77 

3 

5 

4 

4 

0 

0 

16 

6.4 

PENSACOLA  WB  CITY 

ESEt 

9t 

8. It 

26 

SE 

15 

3 

7 

3 

2 

1 

0 

16 

78 

5.8 

TALLAHASSEE  WB  AP 

E 

11 

5.0 

89 

89 

57 

74 

4 

3 

7 

2 

0 

1 

17 

6.0 

TAMPA  WB  AP 

E 

25 

6.8 

34 

S 

1 

89 

86 

57 

77 

4 

4 

4 

4 

3 

1 

20 

62 

6.4 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

ESE 

22 

8.1 

26* 

s 

4 

89 

86 

65 

77 

7 

3 

5 

3 

2 

0 

20 

6.4 

tAlrport  Data 

*Tbis  datum  Is  obtained  by 
visual  observation  since  re- 
cording equipment  is  not  avail- 

the  fastest  mile  occurring  dur- 
ing the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

days 
more 

a- 

Averf 

High< 

s 

i 

2 

Aveu 

"o  S 

io 

1891 

81.2 

103 

60 

6.49 

14 

1892 

81.2 

100 

65 

4.84 

10 

1893 

82.6 

101 

63 

5. 10 

11 

1894 

80.2 

95 

64 

8.29 

19 

1895 

81.0 

100 

61 

7.38 

15 

1896 

81.4 

103 

57 

8.11 

14 

1897 

82.1 

102 

60 

7.07 

12 

1898 

81.6 

102 

59 

8.86 

15 

1899 

80.9 

102 

61 

9.09 

14 

1900 

81.7 

101 

62 

7.41 

14 

1901 

81.7 

107 

64 

6.34 

13 

1902 

82.3 

105 

56 

5.17 

11 

1903 

81.2 

105 

60 

6.52 

13 

1904 

80.3 

101 

57 

6.20 

13 

1905 

81.5 

102 

61 

7.86 

15 

1906 

81.0 

99 

60 

9.56 

17 

1907 

81.3 

102 

58 

7.69 

15 

1908 

81.2 

103 

60 

6.60 

14 

1909 

80.9 

102 

60 

11,13 

15 

1910 

80.4 

102 

60 

7.62 

15 

1911 

80.5 

101 

56 

6.18 

14 

1912 

81.7 

104 

63 

5.69 

12 

1913 

81.7 

104 

61 

5.43 

12 

1914 

81.6 

102 

58 

5.95 

14 

1915 

82.2 

102 

60 

7.18 

15 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

e 

M 

£ 

Lowest 

Average 

No.  of  di 
.01  or  mc 

1916 

81.0 

100 

61 

8 

33 

15 

1917 

81.1 

99 

62 

6 

56 

14 

1918 

80. 1 

101 

57 

5 

49 

12 

1919 

80.8 

100 

61 

8 

82 

17 

1920 

80.8 

99 

59 

7 

11 

15 

1921 

80.5 

101 

63 

8 

42 

17 

1922 

80.7 

101 

57 

6 

69 

15 

1923 

80.3 

100 

60 

7 

01 

17 

1924 

81.3 

101 

59 

9 

65 

17 

1925 

81.5 

100 

62 

7 

10 

14 

1926 

80.7 

99 

59 

9 

35 

16 

1927 

81.9 

102 

61 

6 

99 

15 

1928 

81.4 

101 

62 

7 

41 

15 

1929 

80.1 

101 

63 

8 

20 

16 

1930 

82.4 

108 

63 

4 

52 

10 

1931 

82.8 

106 

60 

5 

93 

13 

1932 

83.6 

106 

64 

3 

71 

9 

1933 

81. 1 

105 

61 

10 

07 

16 

1934 

81.6 

99 

61 

7 

32 

16 

1935 

80.6 

101 

58 

9 

18 

18 

1936 

81.8 

103 

61 

6 

48 

12 

1937 

81.1 

100 

60 

6 

87 

13 

1938 

80.2 

101 

60 

8 

42 

17 

1939 

81.3 

100 

61 

7 

57 

15 

1940 

81.4 

103 

57 

8 

36 

16 

Temperature 

Precipitation 

5.2 

Year 

0 

ffi 

■Si 

Avera< 

Highe 

s 

« 
> 
< 

No.  of 
.01  or 

1941 

81.3 

101 

63 

10.06 

19 

1942 

83.2 

105 

59 

4.87 

11 

1943 

81.6 

103 

61 

8.10 

17 

1944 

81.0 

101 

60 

9.31 

16 

1945 

81. 1 

102 

62 

10.14 

18 

1946 

81.2 

99 

62 

9.07 

16 

1947 

79.8 

98 

51 

8.03 

13 

1948 

81.4 

99 

62 

10.76 

18 

1949 

81.6 

101 

63 

7.86 

1950 

80.3 

99 

59 

7.91 

1951 

81.7 

102 

58 

7.  33 

1952 

82.3 

105 

59 

5.38 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  folloving  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
JULY  1952 


Temperature 


Precipitation 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

S 

Dale 

1 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

1 

Doparltue 
From  Nonnal 

Grealest  Day 

• 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

D 

1 
0 

1 
S 

Si 

0 

1.00 

or  More 

NORTHERN  DIVISION 

— 

APALACHICOLA   WB  CITY 

R 

88  •  ^ 

75.5 

82.0 

•  ^ 

95 

1 

71 

4  + 

0 

0 

0 

4. 89 

2  .  85 

1.7b 

21 

.0 

13 

2 

2 

BLOUNTSTOWN  2  E 

94  ■  1 

71.8 

83,0 

1,5 

100 

2 

67 

4  + 

29 

0 

0 

0 

2.85 

4.57 

.71 

11 

•  0 

0 

1  3 

1 

0 

CARRABELLE 

93*2 

72  .4 

82.8 

1  .4 

101 

1 

67 

5  + 

0 

28 

0 

0 

0 

2.44 

4.40 

•  46 

1 

•  0 

0 

12 

0 

0 

CHIPLEY  3  E 

95  #0 

71.4 

83.2 

2.2 

2  3 

6  + 

0 

29 

0 

0 

0 

2.54 

30 

9 

2 

COMPASS  LAKE 

94.  1 

70.7 

82.4 

1  ,4 

2'. 

65 

6 

0 

30 

° 

0 

2.67 

- 

4.09 

•  99 

•  0 

0 

7 

2 

0 

CRESTVIEW  CAA  AP 

67 

7+ 

0 

0 

0 

CROSS  CITY   CAA  AP 

93«8 

82  ,  J 

97 

67 

22 

3  0 

0 

0 

2.72 

1 

* 

1 5 

1 

OE   FUNIAK  SPRINGS 

30 

0 

0 

0 

3.18 

^'^ 

1 4 

1 

FERN AND  I NA  BEACH 

90*0 

754 

82  *  7 

13 

1  m 

7? 

16 

0 

0 

0 

2.22 

3  54 

*67 

2 

GLEN   SAINT  MARY 

93.0 

69,4 

81.2 

.2 

98 

24  + 

65 

5 

0 

2  7 

0 

0 

0 

7.70 

.27 

2^10 

.0 

0 

12 

4 

3 

H I LL I ARO 

74*^ 

99 

66 

22 

0 

^ 

0  1  10.45 

7 

T 

1^ 

* 

JACKSONV I LLE   WB  AP 

83.5 

* 

100 

24 

70 

24 

0 

3.85 

2*86 
• 

1  *oo 

* 

24 

1 1 

2 

JACK SON V 1 LLE  BEACH 

88.7 

98 

7 1 

1  1  + 

10 

0 

0 

0 

4.54 

T*  1 

*o 

2 

JACKSONV ILLE   WB  CITY 

91*1 

75*4 

83  *  3 

1*2 

24 

20 

0 

21 

0 

0 

0 

4.56 

2.15 

2.61 

*0 

1 1 

1 

7 
1 

JASPER   10  E 

90. 4M 

68.  IM 

79,  3M 

-  l,t> 

nn 

1 

4 

0 

° 

° 

7.3b 

1.09 

2  .00 

.0 

0 

13 

3 

3 
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17  1 

18 

19 

1 

20 

1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

i 

27 

28 

1 

29 

1 

30 

31 

APALACHICOLA  KB  CITY 

R 

^•09 

.30 

T 

.07 

•  12 

•  43 

T 

1.17 

•  09 

•  03 

1^78 

•  19 

T 

•  37 

•  26 

*01 

.11 

A0CAOI* 

12*76 

•  58 

.40 

•  17 

2^12 

.62 

•  22 

•  65 

•  03 

•  09 

•  11 

•  36 

1,37 

[•29 

•  60 

•  12 

*32 

AVON  PARK 

7.23 

2.70 

•  72 

•  39 

.37 

.  19 

.56 

.16 

.07 

■  33 

•  10 

•  18 

•  10 

•  55 

•  61 

•  03 

.03 

RARTOW 

•  69 

.29 

•  76 

U54 

•  63 

•  40 

.17 

•  20 

.40 

.19 

•  07 

•  09 

•  19 

•  63 

1*22 

*44 

•  19 

.04 

BAY  LAKE 

8«»6 

•  06 

•  36 

•  23 

1*78 

1.00 

1.15 

.03 

T 

1.09 

•  13 

.94 

*17 

1^06 

.94 

BELLE   6i,AO£  EXP  STA 

7«2* 

•  43 

1^19 

•  38 

•  15 

•  48 

•  01 

.05 

•  01 

.  70 

.09 

■  21 

.17 

2^75 

•  04 

•22 

.10 

•  30 

BELLE  GLAOE  HRCN  GATE 

7(78 

i>eo 

•  40 

.90 

•  12 

.06 

.07 

•  14 

•  05 

2^41 

1  .78 

•  05 

BIG  Cl'PRESS    I  NO  RES 

•  07 

*36 

•  17 

•  85 

•  30 

.66 

1.91 

BIG  PINE  KEY  INN 

•  25 

•  84 

.10 

•  03 

•  70 

.96 

•  09 

2*90 

•  11 

.10 

BLOUNTSTOWN  2  E 

2,Bb 

•  32 

•  48 

•  05 

•  10 

.36 

•  71 

T 

.06 

•  02 

•  30 

.14 

•  06 

•  Ip 

•  11 

BON  I TA  SPR 1 NGS  2  CSE 

12*03 

•  16 

•  97 

.64 

1.12 

1*45 

1.46 

•  29 

.69 

.75 

•  15 

.60 

Ull 

•  62 

•  47 

•  57 

.90 

•  02 

U69 

•  23 

.64 

•  17 

!ll 

*09 

•  06 

BROOKSVILLE  CHIN  HiLL 

7.70 

•  14 

•  69 

•  45 

•  40 

•  10 

•  38 

•  13 

.22 

.06 

.61 

■  03 

.01 

*06 

•  60 

•  54 

•  09 

1^89 

•  90 

•  33 

.10 

•  02 

•  54 

.30 

.13 

.09 

•  07 

.05 

.22 

.08 

.76 

.22 

.12 

*33 

1*75 

•  75 

•  21 

U70 

2^66 

2^00 

BROOKSVILLE  NURSERY 

2 

It. S3 

•  06 

•  90 

.33 

.07 

.93 

•  46 

.06 

.07 

■  63 

.34 

.05 

*31 

•  91 

U24 

•  12 

2*45 

1^06 

1^54 

BUSHNELL   ?  E 

7.16 

•  28 

•  53 

•  15 

.11 

.72 

•  13 

•  07 

.69 

.92 

.41 

1^29 

*33 

•  42 

*82 

•  51 

CAMP  BLAND I NG 

4.39 

•  27 

•  23 

•  24 

.07 

•  16 

1.63 

•  43 

•  03 

1.13 

•  20 

CANTONMENT 

1.62 

10  *5 

•  60 

U74 

•  16 

•  02 

•  02 

T 

.44 

.17 

1.14 

3.00 

.26 

T 

•  16 

•  29 

.14 

•  43 

•  02 

CAPTIVA 

4.69 

•  07 

1  •42 

•  64 

•  09 

•  42 

T 

•  41 

.29 

T 

•  24 

.29 

*14 

•  21 

*47 

CARRABELLE 

2.44 

•  48 

•  06 

T 

•  30 

•  22 

.09 

•  23 

.02 

.03 

.49 

.28 

.05 

•  23 

CARYV I LLE 

>.27 

•  10 

1.64 

.56 

•  06 

•  49 

•  10 

•  91 

W69 

C  E  DA  R  KEY 

•  10 

T 

•  05 

T 

•  10 

.27 

.26 

1^36 

•  03 

.02 

CHlPLEY  3  E 

2.S4 

.18 

.10 

.21 

.06 

•  70 

•  25 

•  19 

•  64 

.09 

CLEARWATER 

12*66 

.60 

•  24 

•  31 

•  03 

U15 

2^72 

1*32 

.24 

.66 

•  02 

.04 

•  40 

•  03 

.20 

2.05 

•  06 

•  96 

•  21 

1.16 

CLERMONT  6  S 

3.60 

•  97 

•  06 

.27 

.01 

•  36 

•  04 

CLEWI STON 

6.12 

.02 

.43 

.04 

2.60 

.79 

.10 

.06 

.  02 

T 

T 

.03 

.22 

.04 

.02 

.24 

.05 

.56 

.68 

CLEW I STON  U  S  ENG 

.10 

•  42 

•  IB 

1*23 

1*09 

•  43 

•  04 

•  01 

•  16 

.08 

•  03 

•  02 

•  23 

•  04 

•  45 

COCONUT  GROVE  7  S 

6*34 

1*20 

2.16 

•  26 

•  02 

.13 

.17 

•  12 

.19 

•  12 

1.67 

.22 

•  02 

.10 

COMPASS  LAKE 

2.67 

•  99 

•  14 

.33 

.11 

.39 

.58 

.17 

4.60 

.25 

•  06 

T 

•  54 

•  09 

•  16 

.06 

1.90 

•  08 

.38 

•  91 

1  .03 

•  34 

T 

T 

.03 

.03 

•  16 

•  06 

CROSS  CITY  CAA  AP 

272 

•  69 

•  10 

•  09 

•  01 

•  16 

.10 

T 

T 

T 

T 

•  21 

T 

.13 

T 

T 

•  19 

•  22 

.08 

T 

.49 

•  23 

.06 

DAN I  A   S  W 

4.32 

1  .34 

1  .  01 

1.15 

.09 

.13 

.18 

.40 

.03 

.  03 

OAYTONA  BEACH 

.89 

•  17 

•  03 

•  03 

•  06 

.21 

.02 

•  02 

.35 

DAYTONA  reach  WB  AP 

R 

1.29 

•  14 

•  41 

•  03 

•  02 

•  01 

''" 

T 

.01 

•  14 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

3.18 

•  35 

.36 

.03 

•  16 

.04 

.02 

•  28 

•  08 

•  22 

•  03 

1^95 

T 

•  01 

T 

T 

.09 

DE  LAND 

•  33 

•  63 

•  11 

•  07 

•  39 

.02 

•  47 

.18 

•  24 

•  04 

•  11 

•  07 

.14 

•  10 

OHV  TORTUGAS 

S.36 

•  03 

•  54 

•  03 

•  31 

.05 

.06 

•  69 

•  44 

1.06 

*27 

1.40 

•  01 

.02 

T 

•  03 

.24 

•  17 

.01 

EUSTIS  2  S 

6.92 

•  26 

•  07 

•  70 

•  80 

•  96 

.10 

.35 

•  61 

.42 

.02 

•  15 

*32 

.80 

UOO 

.36 

EVERGLADES 

9*13 

•  02 

1*19 

•  66 

1 

•  45 

•  01 

•  61 

.22 

.32 

•  70 

.41 

.01 

*64 

*06 

•  01 

1.80 

.20 

•  21 

•  19 

.03 

FEDERAL  POINT 

4.14 

•  36 

•  30 

3^24 

•  22 

FELLSMERE 

•  05 

•  24 

•  01 

.57 

•  50 

1.20 

3^60 

.02 

.06 

T 

•  04 

•  13 

T 

1^31 

•  20 

T 

•  62 

•  91 

T 

.05 

.06 

FERNANOINA  BEACH 

2.22 

•  02 

•  67 

•  62 

.11 

T 

.40 

.06 

.04 

T 

•  15 

.19 

FORT  LAUDERDALE 

3*10 

U05 

•  10 

.45 

•  15 

.35 

.30 

.20 

•  30 

•  20 

FT  LAUDERDALE  RAMIA  MAR 

4.67 

•  57 

.96 

•  02 

•  46 

•  05 

.24 

.05 

FORT  MYERS  WB  Ap 

R 

5.74 

•  15 

•  06 

•  39 

.25 

.10 

•  61 

T 

.09 

.03 

.17 

.40 

T 

T 

T 

1.96 

•  16 

•  18 

.11 

1.28 

FORT  PIERCE 

1*70 

.01 

2^77 

T 

.60 

•  83 

T 

.08 

• 

.43 

•  18 

•  19 

•  09 

•  06 

GAINESVILLE  JNIV 

3.83 

•  02 

•  12 

.22 

.97 

•  12 

.02 

.34 

.10 

*87 

•  06 

•  23 

•  36 

•  03 

•  26 

.11 

GLEN  SAINT  MARY 

7,70 

•  12 

•  10 

•  41 

1.78 

.35 

•  03 

.06 

.90 

•  40 

2.10 

1.66 

.19 

HART  LAKE 

4.76 

1  ^36 

•  38 

2.05 

•  06 

•  63 

.18 

HIALEAH 

8.88 

2.30 

3*80 

•  08 

.01 

•  19 

.32 

.37 

.36 

•  10 

•  52 

.48 

.21 

•  10 

•  08 

HIGH  SPRINGS 

•  20 

•  32 

.40 

.56 

•  90 

•  39 

•  02 

•  12 

.08 

HILL] ARO 

10*46 

.42 

•  39 

•  35 

•  03 

.36 

2.45 

T 

1.74 

.72 

.44 

T 

•  02 

U08 

•  16 

1.42 

.52 

•  34 

T 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

4*38 

•  89 

•  11 

.60 

•  18 

•  14 

•  04 

•  69 

1*29 

•  48 

HOMESTEAD  EXP  STA 

10.35 

4^11 

•  07 

•  15 

.  10 

■  06 

.76 

•  48 

1  •39 

•  10 

•  20 

.17 

•  34 

•  14 

•  30 

HVPOLUKO 

2.97 

1^51 

.26 

.22 

•  21 

•  15 

•  36 

•  24 

INVERNESS 

•  21 

•  03 

•  09 

T 

.03 

T 

T 

•  06 

•  40 

•  07 

•  35 

•  20 

T 

.22 

T 

T 

.95 

] SLEWORTH 

3*82 

•  U 

•  29 

•  05 

•  94 

1.03 

•  12 

.76 

.12 

T 

•  49 

.09 

•  27 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

3.es 

•  25 

•  31 

•  25 

T 

•  03 

•  13 

.44 

.20 

T 

.21 

.08 

•  95 

1*00 

T 

JACKSONVILLE  BEACH 

4.54 

•  28 

•  41 

•  14 

1^11 

.02 

•  01 

2^31 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

R 

4.56 

•  15 

•  46 

•  21 

•  03 

•  03 

•  08 

.22 

T 

T 

•  03 

.10 

T 

2^61 

T 

•  44 

jA<;PER  10  E 

•  03 

1^75 

•  33 

•  41 

.11 

•22 

•  25 

•  17 

•  29 

1^15 

•  20 

2.00 

•  45 

KENDAL   2  Ei.£ 

2.97 

•  40 

•  75 

•  15 

.03 

T 

.23 

•  21 

T 

*21 

•  60 

.05 

.06 

T 

•  04 

•  02 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

R 

6.93 

•  10 

•  14 

•  71 

U06 

•  02 

T 

T 

T 

] 

T 

2.35 

•  71 

.03 

•  07 

*69 

•  93 

T 

.11 

.09 

T 

T 

KEY  WEST  we  CITY 

R 

6.99 

•  12 

•  04 

•  41 

1  •82 

T 

•  56 

.02 

•  24 

*8B 

•  91 

T 

•  01 

.27 

•  02 

•  11 

KIS5IMMEE 

7.50 

3.60 

•  07 

.62 

•  35 

•  05 

I20 

U21 

•  25 

•  19 

•  45 

•  12 

•  23 

LA  BELLE 

•  56 

•  43 

•  91 

•  55 

•  96 

2^02 

.01 

.17 

.01 

•  31 

.06 

•  11 

•  35 

.10 

.30 

•  09 

•  48 

.90 

•  01 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

6*31 

1^02 

•  62 

•  05 

•  02 

•  35 

.03 

1.14 

•  03 

•  67 

•  19 

U14 

•  15 

.90 

LAKE  CITY  2  E 

4*65 

•  04 

•  10 

•  52 

•  05 

•  68 

.40 

.  19 

■  02 

.14 

•  37 

•  39 

•  91 

•  90 

.12 

.12 

.90 

LAKE  HIAWASSE 

4.31 

•  12 

•  01 

* 

!•  13 

.02 

1.34 

.06 

.13 

.36 

•  19 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

11.27 

2*03 

•  32 

T 

•  57 

2^44 

.05 

.32 

.03 

■  26 

.07 

•  08 

•  06 

•  01 

.01 

2*39 

1^97 

•  10 

•  98 

LAKE  PLACID  2  SW 

2^37 

•  60 

•  07 

•  20 

•  61 

•  47 

.02 

.18 

.03 

.73 

.03 

•  03 

•  36 

•  02 

.04 

.02 

1.76 

.02 

•  93 

•  02 

LAKE  TRAFFORD 

7*53 

•  10 

• 

2^32 

•  20 

•  30 

•  13 

.10 

.  10 

• 

.46 

■  10 

1.00 

•  10 

•  20 

1.20 

•  90 

•  20 

.10 

LONGBOAT  KEY 

9.67 

1^33 

•  04 

•  06 

4.61 

.30 

.63 

1.24 

.52 

.41 

•  39 

•  01 

T 

•  11 

LOXAHATCHEE 

6.85 

U35 

•  07 

•  29 

1  •96 

•  29 

•  96 

.20 

•  03 

.45 

•  04 

•  86 

•  16 

.65 

•  35 

•  08 

MADISON 

9.15 

•  01 

4^18 

•  01 

•  44 

.02 

.01 

.02 

•  20 

2*27 

T 

•  35 

•  53 

.03 

.34 

■  03 

•  69 

MARATHON  VACA  KEY 

.78 

•  29 

•  42 

1^12 

*07 

.10 

.37 

1.66 

.04 

.0? 

I  •72 

1*93 

•  02 

*19 

T 

•  16 

T 

HARIANNA  CAA  AP 

4.99 

.37 

•  88 

2.11 

T 

.02 

T 

T 

.03 

1*04 

.54 

T 

T 

MAR  1 ANNA    IND  SCHOOL 

3.56 

U50 

.25 

.27 

•  04 

■  03 

1*49 

MAYO  i  NW 

5.45 

U25 

•  02 

•  41 

.02 

•  10 

•  40 

T 

•  04 

T 

•  16 

1*69 

T 

.14 

T 

.45 

•  49 

MELBOURNE  Wfl  AP 

R 

3*94 

•  09 

T 

2*16 

•  36 

•  14 

T 

•  01 

.13 

•  13 

•  13 

•  04 

•  07 

•  04 

T 

MERRITT  ISLAND 

MIAMI  BEACH 

3*30 

•  01 

1*95 

•  60 

•  04 

•  04 

T 

.13 

•  09 

.  16 

.04 

•  01 

.04 

.39 

T 

.01 

T 

MIAMI    we  AIRPORT 

R 

7.14 

•  74 

4*51 

•  34 

•  08 

.01 

T 

T 

•  07 

•  21 

.99 

.07 

T 

.16 

•  31 

•  04 

T 

.02 

T 

.01 

T 

MIAMI    HB  C ITY 

R 

3*21 

•  09 

1.90 

•  16 

T 

T 

.06 

.  10 

•  38 

.01 

.04 

•  13 

T 

.26 

T 

T 

•09 

MlLTON  EXP  STATION 

3*45 

.01 

.34 

•  29 

•  02 

.20 

.01 

.02 

.04 

.02 

•  20 

1.46 

•  37 

•  20 

MONTICELLO 

•  11 

T 

T 

T 

T 

.30 

•  07 

.12 

T 

.06 

.22 

•  24 

T 

•  10 

.24 

1  .00 

1^47 

•  29 

•  11 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

7^05 

•  05 

•  30 

•  14 

•  23 

3*79 

•  68 

.16 

.60 

.09 

T 

.13 

T 

.22 

•  44 

•  02 

MOUNTAIN  LAKE 

6.80 

T 

•  36 

•  24 

•  43 

1.35 

.23 

•  04 

•  98 

.03 

.93 

•  41 

•  04 

.04 

.39 

1.53 

•  64 

mt  pleasant 

)»10 

•  15 

.44 

.10 

•  12 

•  96 

.55 

•  10 

.36 

.48 

*24 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

3*84 

.12 

1^06 

*36 

•  06 

•  09 

.11 

•  14 

•  37 

.36 

•  17 

•  10 

.60 

*29 

.02 

NAPLES 

5 .90 

.41 

.02 

.09 

.36 

.29 

.10 

.  72 

.  05 

.20 

.02 

.  1  1 

.96 

.12 

.  24 

.  12 

.  06 

.27 

.  26 

1.14 

.26 

.  10 

NEW  SMYRNA  BEACH  *,  N 

1*64 

•  07 

•  09 

•  58 

.91 

T 

.02 

•  22 

•  39 

T 

NICCVILLE 

2*72 

.40 

1*69 

• 

•  63 

T 

NITTAW   1  S 

11*93 

•  50 

.27 

1.33 

1.90 

1  .96 

1.75 

1.40 

T 

T 

T 

OCALA 

9*38 

*66 

•  19 

1.45 

•  32 

•  26 

•  03 

.11 

•  41 

2  34 

•  35 

U23 

*20 

1.73 

OCALA  AIRPORT 

5*37 

•  47 

•  18 

•  30 

•  13 

•  33 

.16 

•  11 

.30 

T 

•  27 

•  02 

1I97 

•  26 

•  39 

•  46 

OKEECMOREE  9  W 

T.oe 

•  26 

•  96 

•  10 

•  23 

•  47 

2^00 

.30 

•  87 

.41 

.16 

•  42 

.09 

.61 

OKEECHOREE  HRCN  GATC  6 

ORANGE   SPRINGS  1  E 

5.08 

•  14 

•  19 

•  19 

•  20 

.06 

•  16 

•  36 

•  20 

•  24 

2^42 

•  11 

•  04 

•  45 

.30 

ORLANDO  WATER  PLANT 

»*S6 

■  04 

•  02 

•  37 

T 

•  69 

.29 

•  02 

•  02 

1.65 

T 

•  18 

.70 

•  37 

''' 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

.05 

.29 

.60 

T 

•  01 

.29 

T 

•  92 

>  30 

•  90 

•  20 

T 

•  06 

•  4< 

I50 

•  06 

.02 

PALATKA 

.03 

.14 

2.10 

■ 

■ 

.  35 

■  °^ 

PANAMA  CITY 

2*64 

•  27 

•  17 

•  37 

•  20 

.06 

•  54 

.23 

•  27 

T 

.09 

.06 

*42 

PENSACOLA  CAA  AP 

3*00 

•  77 

•  07 

.47 

•  23 

T 

T 

•  01 

T 

•  66 

•  03 

•  02 

•  0] 

•  92 

•  02 

■  07 

•  06 

PENSACOLA  we  CITY 

R 

)«49 

•  31 

•  01 

.96 

T 

•  03 

T 

.03 

•  67 

•  03 

•  24 

PETERS 

1.42 

•  69 

.08 

.30 

•  07 

*?* 

• 

• 

PLANT  CITY 

5«5« 

•  45 

1  ^99 

•  10 

•  64 

•  31 

•  20 

.28 

•  45 

•  62 

•  15 

•  0 

•  03 

•  21 

* 

• 

• 

POMPANO  BEACH 

4*41 

•  40 

U30 

•  95 

•  30 

•  37 

.17 

•  22 

•  52 

.03 

.10 

•  09 

PORT  MAYACA   S  L  CANAL 

6*09 

UOO 

.23 

•  04 

.23 

•  06 

■  45 

*02 

•  60 

•  26 

PUNTA  GORDA 

7*76 

•  04 

•  22 

U05 

•  19 

•  32 

1^01 

•  13 

.73 

■  37 

•  09 

•  37 

.09 

1.09 

2.06 

OUINCY  EXP  STATION 

2*52 

.43 

•  98 

•  01 

•  16 

.04 

•  24 

T 

.01 

•  08 

.07 

•  02 

T 

•  46 

T 

•  18 

RAIFORO  ST  PRISON 

4*86 

T 

T 

•  49 

T 

2.12 

•  08 

.05 

1  •98 

■  30 

•  20 

.06 

irOYAL  PALM  RANGER  STA 

7*32 

•  22 

*37 

2.20 

•  90 

1*10 

•  64 

1.20 

SAINT  AUGUSTINE 

5.07 

.65 

T 

•  43 

•  05 

•  90 

.25 

.04 

U72 

•  08 

•  75 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

2.65 

T 

•  21 

•  17 

•  13 

.01 

.09 

•  64 

.05 

U20 

SAINT  LEO 

3.91 

1.16 

.18 

T 

•  50 

•  14 

T 

T 

•  36 

T 

T 

T 

•  07 

T 

T 

T 

•  97 

•  06 

.08 

.15 

•  14 

.30 

SAINT  MARKS  6  SE 

2*32 

•  52 

•  93 

.82 

.19 

•  10 

.20 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Day  of  month 


oiauon 

O 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

^  ! 

g 

7  1 

g  1 

g 

10  1 
10  1 

11 

12 

13 

1 

14  1 
14  1 

15 

16  1 

17  I 

18 

19 

20  1  21 

22 

23  j  24 

25 

26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

ST  PETERSBURG 

7*69 

•  11 

•  89 

1.00 

1.35 

•  10 

•  65 

•  25 

.05 

•  25 

.05 

.45 

•  50 

•  05 

•  67 

•  78 

•  39 

•  09 

•  10 

SANFORD 

»*49 

•  14 

.72 

.83 

•  76 

•  40 

.04 

•  21 

•  02 

.86 

T 

•  34 

T 

•  16 

•  05 

T 

•  67 

SARASOTA 

• 

•  21 

.21 

.02 

•  30 

•  03 

•  58 

•  37 

.03 

•  50 

•  28 

•  52 

SECOTAM 

• 

*65 
* 

i  14 

T 

■  90 

.20 

.90 

•  45 

•  70 

'to 
1*26 

•  65 

STUART 

TALLAHASSEE  WB  AP 

5.57 

.30 

T 

•  13 

T 

.33 

... 

T 

T 

.07 

.74 

•  0<>. 

.20 

•  01 

•  48 

.21 

•  63 

2*01 

TAMIAMt    TRL  MO  Ml  BEND 

TAMP*  HB  AIRPORT  R 

10.70 

1.15 

».17 

1.36 

.89 

.3. 

.06 

•  98 

.10 

r 

*  35 

T 

T 

•  95 

•  03 

.08 

.27 

•  OS 

2*  15 

TARPON  SPRINGS 

.03 

•  21 

.03 

.14 

.05 

.04 

.81 

T 

•  OV 

T 

•  05  T 

.30 

•  05 

:ll 

•  62 

•  02 

TAVERN lER 

5««6 

.40 

•  46 

.12 

.12 

•  18 

.14 

.25 

1*30 

.03 

•  12 

1.20 

•  04 

•  10 

TITUSVILLE   2  V 

5.eo 

•  21 

1.50 

•  07 

UOO 

•  60 

.66 

•  66 

•  35 

.40 

•  17 

•  11 

.05 

VERO  8EACN  CAA  AP 

3*92 

T 

•  U 

•  04 

.27 

•  46 

*38 

•  04 

.., 

.34 

T 

•  50 

.01 

T  T 

•  61 

HAUCHULA  2  NM 

6.44 

.09 

.58 

.71 

.02 

•  67 

•  32 

.66 

•  40 

.03 

•  07 

.02 

•  33 

•  20 

•  25 

.30 

.25 

•  27 

•  09 

•  16 

WEST  PALM  BEACH 

6«2« 

•  08 

U4l 

2^60 

•  34 

•  08 

.06 

•  60 

•  26 

.40 

.15 

•  05 

.17 

•  04 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

5.87 

.96 

•  22 

1.36 

T 

.50 

1.16 

*  15 

T 

T 

•  70 

.05 

•  26 

•  10 

T 

T 

T 

•  04 

•  26 

•  05 

WINTER  HAVEN 

7.15 

1.15 

.90 

.00 

.18 

•  18 

■  06 

.75 

T 

.77 

•  03 

•  35 

•  63 

•  07 

•  20 

.75 

•  13 

I 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JULY  1952 


Day  Oi  Month 


Stalion 

^  r 

J 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1 

29 

30 

31 

< 

APALACHICOLA  KB  CITY 

MAX 

91 

87 

87 

87 

85 

87 

86 

88 

68 

87 

86 

87 

85 

87 

67 

86 

67 

89 

91 

92 

90 

91 

90 

90 

69 

88 

90 

89 

87 

87 

88*4 

MIN 

76 

71 

73 

78 

7Q 

6 1 

78 

76 

79 

78 

81 

ARCADIA 

MAX 

9i 

93 

89 

89 

90 

92 

95 

92 

93 

87 

88 

92 

90 

90 

92 

93 

93 

96 

94 

97 

94 

96 

94 

85 

95 

9«t 

93 

94 

92.5 

MIN 

70 

" 

70 

69 

68 

69 

75 

T\ 

73 

70 

AVON  PARK 

MAX 

97 

89 

89 

92 

89 

91 

90 

96 

93 

94 

93 

87 

90 

90 

89 

93 

93 

93 

93 

95 

95 

97 

95 

92 

93 

93 

93 

90 

93 

92  •4 

HIN 

70 

71 

75 

75 

7  0 

73 

73 

72 

7^ 

74 

BARTON 

MAX 

99 

91 

90 

92 

90 

90 

93 

95 

94 

94 

91 

94 

91 

92 

89 

93 

94 

94 

93 

96 

92 

96 

97 

96 

94 

94 

93 

94 

93 

93«1 

73 

70 

70 

67 

69 

73 

73 

70 

73 

72 

72 

73 

73 

72 

7  1 

72 

7  3 

72 

71 

72 

68 

70 

70 

71  •  5 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 

MAX 

93 

91 

90 

86 

88 

88 

90 

91 

92 

85 

90 

90 

88 

89 

90 

86 

90 

92 

91 

92 

93 

95 

93 

92 

94 

90 

86 

By 

yo 

90  •  1 

MIN 

68 

68 

68 

68 

71 

73 

7 1 

69 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

MAX 

89 

92 

86 

91 

95 

95 

95 

95 

96 

92 

95 

92 

90 

90 

92 

91 

93 

MIN 

73 

73 

69 

BIS  PINE  KEY  INN 

MAX 

93 

91 

87 

85 

91 

91 

90 

91 

91 

91 

92 

90 

87 

90 

69 

99 

83 

88 

90 

91 

91 

91 

91 

92 

89 

91 

92 

92 

yl 

yu 

92 

90.1 

72 

77 

78 

79 

74 

76 

74 

BLOUNTSTOWN  2  E 

MAX 

99 

100 

91 

94 

94 

96 

94 

90 

88 

69 

93 

92 

92 

90 

92 

93 

95 

95 

97 

92 

96 

99 

98 

99 

93 

96 

97 

97 

90 

94  •  1 

72 

73 

67 

68 

70 

67 

68 

70 

69 

7  1 

71 

69 

73 

74 

75 

73 

72 

73 

75 

69 

73 

76 

71 

74 

72 

73 

73 

73 

7  1 

71*8 

BRADENTON 

MAX 

93 

91 

90 

86 

82 

90 

92 

93 

92 

93 

92 

89 

65 

92 

93 

92 

94 

93 

93 

92 

91 

92 

93 

94 

95 

93 

91 

91 

91 

93 

91  .4 

73 

69 

71 

71 

73 

7  1 

75 

74 

73 

7 1 

70 

72 

73 

73 

72 

7  0 

69 

7  1 

71  •9 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

9". 

86 

88 

85 

86 

85 

89 

86 

90 

88 

86 

84 

87 

91 

90 

89 

92 

91 

87 

66 

88 

90 

91 

92 

92 

89 

86 

89 

91 

89 

BO  •  7 

73 

73 

72 

72 

71 

70 

70 

71 

74 

72 

73 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

66 

71 

74 

74 

75 

76 

72 

70 

70 

70 

70 

71 

72  #2 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

95 

88 

90 

86 

92 

87 

92 

92 

93 

94 

94 

90 

85 

89 

94 

92 

95 

94 

92 

93 

94 

94 

95 

95 

97 

97 

93 

94 

95 

93 

92 

72 

74 

73 

72 

70 

69 

68 

69 

71 

69 

70 

77 

73 

77 

72 

73 

7  1 

70 

69 

73 

72 

71 

72 

72 

70 

7  1 

71 

67 

68 

69 

71.2 

CAMP  BLANDIN<i 

MAX 

96 

90 

93 

89 

88 

93 

90 

91 

93 

94 

92 

93 

90 

90 

91 

94 

95 

94 

96 

95 

90 

97 

96 

96 

96 

99 

95 

97 

97 

97 

90 

93  •  7 

MIN 

74 

73 

72 

69 

70 

71 

69 

72 

73 

75 

74 

74 

72 

72 

71 

72 

71 

72 

71 

70 

73 

71 

75 

76 

70 

70 

70 

73 

74 

74 

73 

72.  1 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MAX 

90 

89 

88 

89 

88 

90 

89 

90 

69 

91 

87 

85 

87 

89 

87 

88 

91 

90 

90 

91 

90 

93 

91 

89 

90 

ay 

69 

By 

90 

89  •  3 

73 

70 

71 

70 

69 

72 

72 

71 

74 

73 

71 

70 

72 

71 

70 

74 

76 

7  3 

74 

72 

72 

73 

7  3 

7  i 

73 

72  •  1 

CAPTIVA 

MAX 

93 

92 

95 

88 

88 

91 

90 

92 

94 

94 

93 

86 

90 

93 

91 

94 

93 

90 

92 

92 

91 

91 

92 

93 

92 

92 

93 

93 

95 

92  aO 

MIN 

72 

76 

74 

72 

75 

74 

73 

76 

77 

77 

76 

78 

74 

74 

76 

78 

7  5 

74 

76 

75 

77 

75*5 

CARRABELLE 

MAX 

101 

93 

93 

92 

93 

89 

86 

94 

91 

89 

94 

92 

90 

92 

93 

90 

96 

99 

90 

97 

96 

95 

94 

91 

9b 

9b 

93 

90 

93.2 

72 

68 

67 

70 

67 

68 

70 

69 

69 

7 1 

70 

75 

81 

73 

75 

CEDAR  KEY 

MAX 

96 

92 

94 

94 

90 

84 

85 

93 

92 

94 

92 

92 

95 

95 

93 

91 

94 

95 

95 

94 

93 

93 

92 

91 

90 

91 

92  .2 

MIN 

75 

75 

75 

72 

73 

72 

72 

74 

72 

72 

72 

73 

73 

74 

73 

76 

76 

75 

77 

74 

60 

82 

75 

74 

73 

79 

74 

75 

76 

74  •7 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

97 

90 

93 

94 

95 

98 

96 

86 

88 

94 

94 

95 

94 

97 

96 

98 

96 

96 

95 

94 

97 

100 

101 

92 

96 

97 

98 

91 

90 

95<0 

73 

73 

73 

66 

66 

67 

69 

68 

72 

67 

70 

70 

69 

70 

73 

70 

CLEARWATER 

MAX 

92 

91 

92 

88 

66 

88 

88 

91 

92 

94 

89 

85 

94 

91 

93 

95 

92 

90 

69 

89 

90 

90 

92 

96 

93 

90 

89 

88 

92 

90.5 

MIN 

70 

73 

74 

73 

74 

71 

72 

72 

75 

76 

76 

72 

72 

74 

76 

79 

76 

76 

7  7 

72 

75 

76 

72 

78 

74*5 

CLERMONT  6  S 

MAX 

97 

92 

90 

88 

92 

91 

93 

96 

95 

91 

86 

88 

92 

92 

92 

94 

93 

94 

97 

97 

98 

99 

97 

98 

95 

97 

96 

95 

96 

93  .8 

72 

73 

72 

74 

72 

69 

68 

70 

72 

72 

70 

74 

75 

75 

74 

71 

74 

CLEWISTOX  U  S  ENG 

MAX 

92 

93 

88 

86 

89 

88 

as 

91 

91 

89 

90 

88 

88 

91 

91 

88 

91 

91 

93 

93 

93 

96 

93 

94 

93 

91 

89 

92 

90 

90*6 

7 1 

73 

69 

68 

69 

71 

71 

71 

72 

71 

72 

73 

77 

72 

72 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

71  •  9 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

91 

92 

92 

85 

88 

89 

90 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

88 

88 

89 

69 

64 

86 

69 

86 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

89.3 

7 1 

72 

7  3 

70 

7 1 

7  5 

75 

80 

80 

76 

79 

76 

76 

77 

77 

72 

75 

COMPASS  LAKE 

MAX 

98 

90 

94 

93 

95 

96 

95 

90 

89 

94 

91 

91 

90 

91 

93 

94 

97 

97 

93 

95 

96 

102 

100 

95 

96 

97 

96 

90 

91 

94*  1 

MIN 

74 

74 

74 

70 

67 

65 

67 

67 

66 

67 

68 

72 

70 

73 

74 

74 

73 

74 

7 1 

7 1 

70 

66 

72 

76 

70 

72 

7  1 

7  1 

7  \ 

69 

69 

70  •  7 

CRESCENT  CTY  2  SN 

MAX 

SB 

89 

86 

86 

89 

88 

92 

96 

95 

91 

89 

87 

67 

66 

89 

68 

90 

94 

91 

96 

96 

98 

99 

96 

93 

92 

93 

96 

95 

95 

91  .9 

72 

73 

73 

73 

73 

68 

70 

72 

73 

72 

70 

70 

73 

74 

75 

CRESTVIEN  CAA  AP 

MAX 

99 

91 

93 

93 

96 

99 

92 

84 

90 

91 

92 

90 

89 

90 

93 

94 

96 

95 

MIN 

73 

73 

72 

68 

69 

71 

67 

67 

70 

71 

70 

71 

71 

71 

71 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

97 

92 

91 

92 

91 

90 

92 

93 

95 

95 

95 

95 

96 

96 

95 

96 

97 

66 

95 

96 

96 

96 

94 

96 

90 

94 

94 

94 

94 

93*8 

MIN 

71 

74 

73 

70 

69 

70 

68 

68 

68 

69 

69 

71 

72 

73 

72 

70  •  7 

DATTOMA  BEACH 

MAX 

92 

85 

86 

85 

86 

89 

86 

88 

91 

92 

89 

90 

88 

86 

88 

89 

69 

89 

89 

92 

93 

96 

95 

97 

97 

92 

93 

89 

89 

91 

90 

90*0 

MIN 

74 

75 

76 

76 

72 

70 

72 

71 

74 

72 

71 

78 

78 

74 

80 

79 

6  1 

7  3 

72 

74 

74 

74 

75 

7  5 

7  7 

75 

74 

7  2 

7 1 

73 

74  .6 

DAYTONA   BEACH   MB  AP 

MAX 

86 

88 

87 

85 

90 

88 

87 

91 

91 

89 

86 

89 

09 

90 

90 

90 

93 

93 

96 

96 

97 

99 

96 

93 

90 

90 

92 

93 

92 

90  •  9 

MIN 

72 

73 

73 

74 

72 

68 

72 

70 

73 

72 

71 

76 

78 

74 

76 

74 

78 

72 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

72 

70 

69 

70 

72  •  5 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

101 

92 

96 

98 

98 

100 

98 

86 

92 

97 

96 

94 

94 

98 

100 

96 

97 

100 

91 

95 

102 

105 

105 

92 

98 

101 

99 

93 

91 

96*5 

MIN 

75 

73 

73 

70 

70 

71 

72 

68 

71 

70 

70 

77 

69 

71 

73 

73 

73 

74 

73 

73 

74 

7 1 

74 

73 

73 

70 

74 

77 

75 

74 

73 

72  •5 

DE  LAND 

MAX 

96 

91 

90 

87 

87 

91 

90 

93 

94 

93 

95 

86 

90 

90 

90 

91 

91 

92 

90 

95 

95 

97 

97 

98 

94 

91 

92 

95 

93 

92*2 

MIN 

74 

75 

73 

72 

73 

69 

71 

70 

73 

71 

7  1 

75 

75 

74 

75 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

90 

91 

88 

85 

89 

89 

89 

91 

89 

86 

85 

86 

86 

86 

85 

87 

88 

87 

68 

89 

90 

90 

90 

89 

89 

88 

89 

90 

89 

68  •3 

MIN 

78 

81 

78 

75 

80 

76 

76 

79 

81 

80 

75 

73 

75 

76 

73 

79 

81 

8 1 

79 

81 

76 

79 

80 

7  7 

77 

79 

BO 

80 

76  •  1 

EUSTIS  2  S 

MAX 

93 

88 

88 

84 

92 

90 

93 

95 

94 

94 

91 

84 

90 

91 

91 

90 

93 

94 

90 

93 

96 

97 

98 

97 

96 

90 

91 

96 

96 

95 

92  •4 

MIN 

76 

75 

73 

74 

73 

71 

70 

72 

74 

74 

72 

75 

75 

72 

75 

74 

76 

76 

75 

74 

7  I 

7  1 

73 

73  •6 

EVERGLADES 

MAX 

96 

90 

86 

88 

90 

92 

89 

92 

90 

91 

93 

86 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

92 

93 

92 

93 

93 

94 

66 

92 

90 

89 

91  •3 

HIN 

74 

70 

73 

73 

72 

73 

72 

74 

75 

73 

74 

73 

74 

73 

75 

75 

7  2 

75 

76 

77 

73 

72 

7 1 

7  3 

74 

72 

72 

73  #5 

FEDERAL  POINT 

MAX 

97 

99 

94 

99 

99 

99 

MIN 

68 

FELL SHE RE 

MAX 

95 

94 

86 

92 

89 

86 

89 

91 

88 

89 

91 

86 

90 

91 

91 

90 

93 

95 

94 

99 

97 

97 

97 

93 

95 

92 

66 

92 

89 

9  1 

91*5 

MIN 

73 

72 

69 

73 

70 

68 

70 

69 

72 

73 

72 

74 

71 

74 

74 

7  3 

74 

70 

73 

7  3 

7  I 

7  1 

72 

72*2 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

90 

85 

86 

85 

86 

85 

83 

94 

92 

87 

87 

86 

66 

87 

68 

69 

89 

95 

92 

96 

95 

96 

101 

95 

90 

90 

92 

95 

93 

90 

90«0 

MIN 

77 

74 

72 

76 

76 

74 

75 

75 

75 

74 

74 

72 

78 

74 

77 

74 

76 

75 

7  5 

76 

73 

75*4 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

96 

96 

86 

89 

90 

92 

90 

91 

92 

92 

94 

92 

68 

90 

69 

90 

91 

91 

91 

94 

94 

94 

92 

92 

93 

92 

92 

92 

92 

91 

93 

91  •& 

MIN 

71 

71 

72 

70 

71 

74 

72 

75 

74 

73 

77 

78 

76 

73 

79 

75 

75 

80 

79 

71 

70 

73 

71 

71 

72 

74 

74 

75 

74 

73 

73 

73»7 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

91 

91 

85 

85 

89 

87 

90 

89 

66 

87 

88 

88 

88 

90 

89 

89 

89 

91 

90 

69 

MIN 

75 

76 

72 

73 

72 

73 

73 

73 

74 

77 

74 

78 

75 

74 

78 

76 

76 

75 

79 

76 

75 

79 

79 

77 

79 

78 

78 

79 

79 

79 

80 

76.1 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

93 

92 

90 

89 

89 

91 

93 

93 

94 

94 

91 

92 

89 

86 

92 

92 

91 

93 

93 

93 

95 

95 

95 

94 

96 

94 

92 

92 

92 

92 

93 

92.3 

MIN 

74 

72 

73 

72 

72 

72 

71 

73 

75 

76 

73 

75 

74 

72 

74 

75 

75 

75 

74 

74 

73 

75 

74 

75 

69 

72 

74 

73 

71 

71 

67 

73.0 

FORT  PIERCE 

MAX 

91 

88 

86 

85 

88 

87 

88 

88 

90 

90 

89 

89 

88 

88 

88 

88 

65 

66 

68 

90 

91 

91 

90 

93 

89 

89 

89 

90 

89 

90 

88*8 

MIN 

71 

72 

69 

70 

71 

7  1 

72 

71 

72 

72 

70 

77 

72 

78 

78 

75 

74 

79 

74 

73 

73 

71 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

70 

70 

72*  7 

S*e  reler«nc«  not««  follovlnii  Slat  Ion  Ind«z, 

-  84  - 


DAILY  TEMPERATURES  „:b°?'?t 


Table  5  Continued 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2  1  3 

4  1 

i  1 

7  j   8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

1  L 

15 

16 

 L 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1  L 

30 

J 

31 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 

97 

96 

91 

91 

93 

- 

93 

89 

91 

93 

93 

95 

91 

95 

93 

95 

94 

96 

93 

96 

95 

94 

96 

95 

97 

98 

100 

97 

93 

97 

99 

94 

94 

■  5 

72 

70 

72 

70 

73 

72 

74 

73 

74 

74 

75 

73 

72 

73 

71 

72 

70 

74 

76 

70 

70 

71 

72 

71 

70 

71 

72 

.0 

GLEN   SAINT  MARY 

MAX 

98 

89 

88 

90 

92 

88 

89 

93 

92 

91 

94 

91 

91 

91 

92 

92 

93 

94 

94 

90 

97 

94 

96 

98 

98 

96 

94 

95 

96 

95 

94 

93 

■  0 

71 

67 

67 

65 

67 

69 

69 

66 

70 

71 

70 

71 

70 

69 

70 

69 

69 

68 

69 

74 

67 

68 

68 

71 

70 

72 

71 

69 

HIALEAH 

MAX 

90 

93 

92 

85 

87 

88 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

88 

87 

88 

38 

89 

84 

87 

88 

90 

93 

91 

90 

89 

91 

89 

89 

86 

90 

89 

89 

•  1 

71 

7  3 

7  1 

70 

71 

73 

74 

73 

74 

74 

76 

72 

75 

74 

78 

77 

72 

74 

78 

72 

72 

75 

72 

73 

73 

73 

73 

75 

73 

72 

73 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

96 

92 

91 

94 

92 

90 

92 

94 

94 

93 

92 

94 

95 

94 

93 

97 

97 

96 

94 

94 

98 

97 

99 

98 

98 

98 

96 

98 

98 

96 

95 

95 

0 

MIN 

7* 

73 

69 

73 

69 

7  1 

7  1 

72 

73 

72 

74 

74 

75 

73 

75 

75 

76 

" 

72 

74 

74 

71 

74 

77 

69 

69 

70 

70 

72 

72 

77 

HILLIARO 

MAX 

87 

85 

85 

87 

91 

93 

86 

92 

92 

92 

94 

88 

88 

86 

90 

91 

90 

92 

93 

85 

99 

94 

98 

99 

98 

94 

92 

94 

96 

96 

93 

91 

6 

MIN 

74 

7  1 

7  I 

66 

68 

70 

70 

69 

71 

71 

67 

68 

71 

71 

69 

70 

71 

70 

72 

75 

72 

70 

74 

76 

68 

68 

71 

72 

73 

74 

71 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

95 

94 

88 

90 

92 

92 

89 

92 

92 

93 

93 

93 

90 

90 

91 

90 

85 

90 

91 

93 

95 

93 

93 

93 

95 

91 

93 

90 

93 

93 

94 

91 

8 

63 

69 

70 

68 

71 

72 

72 

71 

79 

71 

70 

75 

73 

73 

74 

75 

70 

75 

72 

70 

68 

69 

68 

67 

70 

72 

72 

73 

70 

70 

70 

HYPOLUXO 

MAX 

94 

90 

89 

89 

90 

92 

90 

90 

90 

90 

93 

93 

89 

90 

90 

91 

91 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

91 

93 

93 

92 

92 

91 

91 

91 

0 

72 

72 

70 

69 

70 

74 

72 

74 

76 

74 

80 

80 

76 

74 

80 

76 

76 

80 

78 

70 

70 

71 

70 

70 

73 

73 

80 

80 

76 

74 

74 

INVERNESS 

MAX 

95 

88 

91 

91 

93 

89 

91 

92 

93 

93 

95 

94 

90 

90 

92 

93 

92 

94 

95 

93 

92 

94 

94 

95 

96 

96 

93 

92 

92 

94 

92 

92 

7 

MIN 

74 

75 

74 

74 

73 

71 

70 

72 

72 

72 

71 

73 

72 

73 

74 

75 

76 

74 

72 

71 

76 

74 

73 

75 

75 

74 

73 

74 

70 

70 

72 

JACKSONVILLE  VB  AP 

MAX 

89 

86 

88 

89 

87 

91 

85 

93 

94 

93 

94 

92 

92 

91 

91 

93 

92 

94 

93 

87 

99 

95 

99 

100 

98 

93 

93 

96 

97 

97 

95 

92 

8 

75 

74 
* 

71 

74 

74 

72 

76 

75 

72 

70 

76 

74 

76 

75 

75 

75 

75 

74 

75 

73 

76 

73 

72 

73 

73 

76 

75 

76 

73 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

85 

S3 

85 

85 

87 

86 

84 

86 

93 

91 

87 

87 

87 

87 

88 

89 

ee 

89 

92 

87 

93 

90 

95 

98 

89 

90 

88 

89 

93 

91 

87 

88 

7 

75 

75 

78 

75 

72 

73 

72 

72 

71 

74 

80 

78 

79 

79 

80 

80 

73 

72 

75 

72 

76 

77 

72 

73 

74 

73 

73 

73 

71 

JACKSONVILLE  MB  CITY 

MAX 

87 

84 

85 

85 

90 

91 

85 

92 

93 

92 

93 

88 

87 

89 

89 

90 

91 

92 

92 

86 

97 

96 

96 

98 

97 

93 

90 

94 

95 

94 

93 

91 

>1 

MIN 

75 

74 

75 

73 

75 

75 

73 

74 

77 

77 

74 

73 

77 

76 

78 

78 

78 

78 

75 

7? 

76 

74 

77 

76 

74 

74 

74 

76 

76 

77 

76 

JASPER   10  e 

MAX 

100 

86 

88 

88 

95 

94 

82 

85 

92 

85 

90 

90 

84 

80 

90 

88 

84 

84 

90 

94 

98 

98 

95 

95 

95 

96 

95 

90 

90 

i4 

MIN 

72 

68 

69 

62 

63 

66 

67 

68 

67 

65 

66 

69 

76 

75 

72 

72 

66 

68 

66 

68 

70 

68 

65 

68 

67 

69 

69 

66 

ICEY  WEST  KB  AIRPORT 

MAX 

91 

91 

85 

85 

90 

93 

91 

91 

90 

91 

91 

89 

85 

87 

88 

88 

81 

88 

89 

90 

92 

90 

90 

93 

90 

89 

90 

91 

91 

92 

90 

89 

4 

79 

8 1 

7  3 

70 

77 

78 

79 

81 

81 

81 

82 

76 

72 

72 

78 

72 

69 

71 

80 

79 

79 

79 

80 

79 

79 

80 

77 

76 

80 

81 

80 

KEY  WEST  MB  CITY 

MAX 

90 

88 

83 

85 

90 

91 

89 

91 

90 

90 

91 

92 

85 

88 

88 

89 

80 

88 

90 

90 

89 

89 

90 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

88 

9 

MIN 

77 

78 

76 

73 

78 

79 

78 

81 

80 

81 

82 

79 

75 

74 

78 

73 

73 

72 

80 

79 

78 

79 

79 

78 

77 

77 

78 

79 

80 

80 

79 

KISSIMMEE 

MAX 

93 

91 

90 

90 

92 

90 

92 

91 

95 

93 

94 

92 

85 

89 

91 

92 

90 

92 

93 

93 

95 

95 

96 

98 

97 

95 

92 

93 

96 

94 

94 

92 

7 

71 

69 

70 

72 

70 

70 

69 

69 

72 

72 

70 

73 

71 

73 

72 

74 

73 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

72 

73 

72 

71 

72 

68 

69 

70 

LA  BELLE 

MAX 

92 

92 

89 

87 

91 

91 

91 

92 

94 

94 

91 

90 

88 

88 

91 

91 

89 

92 

94 

96 

98 

96 

95 

95 

98 

94 

94 

95 

97 

92 

92 

92 

6 

MIN 

70 

70 

71 

70 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

73 

71 

69 

70 

71 

71 

72 

73 

70 

71 

70 

70 

68 

70 

70 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

95 

89 

90 

90 

90 

90 

91 

92 

94 

94 

92 

92 

85 

89 

91 

91 

88 

93 

94 

94 

91 

93 

95 

94 

99 

95 

93 

94 

93 

91 

93 

92 

1 

72 

72 

70 

72 

72 

70 

69 

70 

73 

70 

71 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

72 

79 

72 

73 

71 

73 

74 

73 

71 

73 

69 

69 

71 

72 

0 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

92 

89 

89 

91 

93 

89 

89 

94 

92 

92 

94 

92 

90 

91 

92 

93 

92 

95 

93 

90 

97 

93 

98 

99 

98 

95 

94 

96 

97 

94 

93 

93 

1 

MIN 

72 

71 

72 

59 

68 

69 

67 

67 

66 

61 

69 

69 

71 

72 

71 

72 

72 

71 

70 

72 

71 

68 

72 

64 

67 

67 

69 

70 

70 

70 

70 

1 

LAKE  HIAHASSE 

MAX 

95 

94 

91 

90 

86 

92 

89 

92 

93 

92 

92 

93 

90 

85 

89 

91 

91 

90 

92 

91 

92 

95 

96 

97 

99 

96 

93 

92 

92 

94 

93 

92 

2 

73 

72 

72 

71 

69 

69 

70 

72 

70 

70 

70 

74 

73 

72 

74 

74 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

74 

75 

74 

75 

72 

70 

70 

72 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

95 

88 

88 

87 

87 

94 

93 

92 

91 

94 

91 

89 

82 

87 

91 

91 

87 

91 

91 

91 

89 

93 

92 

94 

95 

94 

91 

91 

92 

92 

92 

90 

8 

70 

74 

70 

70 

70 

72 

73 

72 

75 

73 

74 

75 

75 

73 

74 

75 

73 

74 

75 

75 

74 

75 

75 

73 

71 

68 

72 

68 

LAKE   PLACID   2  SH 

MAX 

96 

94 

89 

90 

91 

90 

90 

93 

95 

96 

93 

93 

90 

88 

93 

92 

91 

93 

95 

94 

97 

98 

97 

97 

98 

95 

94 

94 

93 

91 

95 

4 

70 

73 

71 

70 

69 

n 

72 

70 

75 

72 

71 

73 

74 

71 

73 

74 

70 

69 

70 

69 

72 

75 

69 

73 

71 

70 

69 

70 

V 

LOXAHATCHEE 

MAX 

94 

95 

89 

89 

89 

89 

90 

90 

92 

93 

92 

93 

88 

89 

91 

91 

91 

91 

92 

94 

95 

95 

95 

93 

92 

92 

92 

88 

89 

91 

91 

6 

68 

69 

68 

70 

73 

69 

72 

70 

70 

70 

74 

74 

72 

75 

73 

76 

73 

70 

68 

69 

72 

71 

69 

72 

70 

71 

71 

70 

75 

71 

71 

1 

MAO  I  SON 

MAX 

94 

92 

94 

94 

96 

89 

90 

93 

92 

92 

93 

94 

92 

92 

93 

95 

96 

94 

94 

88 

100 

94 

97 

98 

97 

92 

94 

95 

96 

91 

93 

93 

7 

73 

65 

65 

66 

67 

70 

71 

71 

69 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

72 

75 

70 

70 

74 

69 

70 

68 

71 

72 

72 

73 

72 

70 

5 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

89 

92 

89 

90 

90 

92 

92 

90 

91 

92 

91 

91 

92 

88 

87 

89 

89 

88 

89 

92 

91 

89 

91 

92 

92 

92 

91 

92 

94 

89 

91 

90 

5 

74 

72 

78 

76 

76 

78 

73 

72 

69 

74 

74 

68 

69 

76 

76 

75 

74 

74 

74 

75 

73 

76 

76 

74 

72 

76 

74 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

100 

92 

93 

9* 

95 

95 

92 

92 

91 

87 

88 

93 

92 

91 

92 

95 

95 

95 

96 

97 

97 

95 

98 

99 

97 

93 

95 

95 

96 

92 

90 

93 

9 

76 

73 

75 

69 

69 

69 

68 

68 

72 

71 

71 

70 

72 

73 

74 

73 

72 

73 

75 

71 

71 

75 

75 

72 

74 

74 

75 

74 

73 

72 

3 

MAR  1  ANNA    I  NO  SCHOOL 

MAX 

97 

90 

92 

93 

94 

93 

94 

94 

93 

88 

89 

92 

92 

90 

93 

96 

97 

97 

99 

99 

97 

95 

98 

100 

99 

95 

98 

97 

98 

92 

91 

94 

b 

74 

82 

74 

72 

67 

70 

68 

70 

70 

68 

69 

72 

72 

72 

71 

71 

73 

69 

69 

73 

75 

71 

70 

71 

72 

72 

70 

70 

71 

5 

MAYO   i  NW 

MAX 

94 

90 

90 

92 

94 

89 

91 

92 

91 

94 

95 

92 

92 

93 

93 

97 

95 

93 

91 

87 

98 

94 

97 

98 

99 

94 

93 

94 

96 

91 

90 

93 

2 

73 

68 

68 

69 

70 

72 

70 

71 

73 

73 

73 

69 

70 

69 

70 

73 

75 

64 

74 

75 

70 

68 

71 

71 

74 

73 

71 

71 

MELBOURNE  HB  AP 

MAX 

90 

88 

87 

87 

91 

88 

85 

86 

93 

92 

89 

89 

86 

88 

89 

89 

88 

89 

89 

92 

93 

97 

94 

91 

90 

89 

88 

90 

90 

89 

90 

89 

5 

MIN 

74 

74 

72 

71 

74 

72 

77 

79 

76 

72 

79 

74 

80 

74 

71 

72 

72 

75 

74 

75 

73 

75 

73 

71 

71 

73 

73 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

92 

90 

90 

89 

89 

89 

88 

89 

94 

94 

91 

91 

89 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

92 

99 

98 

98 

93 

93 

92 

92 

96 

93 

94 

92 

0 

76 

74 

73 

71 

76 

73 

78 

78 

78 

77 

76 

77 

80 

7  5 

74 

75 

75 

77 

72 

77 

74 

81 

76 

72 

72 

73 

75 

1 

MIAMI  BEACH 

MAX 

88 

88 

85 

84 

86 

87 

86 

87 

87 

87 

88 

87 

85 

85 

85 

85 

85 

86 

87 

87 

87 

88 

87 

87 

87 

87 

87 

86 

87 

87 

87 

86 

5 

80 

73 

74 

80 

7  7 

81 

77 

80 

83 

77 

74 

79 

80 

75 

81 

81 

81 

79 

79 

81 

80 

81 

79 

76 

74 

80 

79 

78 

78 

4 

MIAMI    HB  AIRPORT 

MAX 

96 

90 

85 

89 

90 

91 

89 

92 

91 

91 

92 

91 

90 

89 

89 

90 

85 

90 

91 

92 

92 

93 

92 

91 

94 

92 

92 

87 

91 

91 

92 

90 

6 

74 

73 

72 

75 

74 

78 

78 

75 

79 

79 

76 

79 

80 

79 

74 

81 

81 

75 

74 

77 

75 

77 

76 

74 

76 

78 

75 

6 

76 

76 

2 

MIAMI    HB  CITY 

MAX 

89 

88 

82 

83 

86 

86 

85 

88 

86 

85 

87 

86 

86 

86 

86 

87 

86 

87 

86 

86 

88 

86 

86 

85 

89 

87 

87 

85 

86 

86 

87 

86 

2 

MIN 

75 

73 

73 

75 

76 

80 

77 

72 

79 

79 

79 

73 

81 

80 

80 

75 

78 

77 

77 

79 

76 

72 

75 

78 

74 

79 

76 

7 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

97 

96 

94 

95 

96 

97 

96 

93 

90 

85 

91 

93 

94 

90 

90 

90 

93 

93 

96 

95 

91 

94 

99 

104 

103 

90 

9b 

95 

93 

91 

88 

93 

6 

MIN 

70 

65 

61 

68 

66 

68 

68 

79 

70 

71 

72 

71 

68 

69 

73 

70 

70 

74 

70 

69 

69 

72 

70 

72 

71 

69 

6 

MOWTICELLO 

MAX 

96 

92 

94 

93 

95 

93 

94 

96 

98 

94 

94 

94 

92 

96 

94 

95 

93 

93 

95 

94 

102 

99 

102 

102 

96 

95 

94 

96 

96 

93 

90 

95 

2 

MIN 

73 

70 

66 

66 

67 

70 

70 

68 

70 

71 

72 

71 

71 

70 

70 

75 

72 

69 

74 

70 

69 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

8 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

91 

90 

91 

87 

89 

89 

89 

90 

90 

94 

92 

89 

89 

87 

87 

89 

91 

89 

90 

97 

92 

95 

95 

94 

93 

94 

92 

92 

91 

91 

90 

90 

8 

73 

70 

70 

73 

72 

73 

77 

77 

72 

74 

75 

74 

73 

74 

70 

71 

73 

73 

71 

73 

73 

79 

71 

73 

71 

71 

72 

6 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

93 

89 

90 

90 

89 

89 

91 

90 

94 

94 

92 

92 

90 

88 

91 

89 

87 

91 

92 

92 

92 

95 

96 

96 

96 

91 

90 

91 

93 

90 

91 

91 

MIN 

72 

72 

71 

73 

72 

72 

68 

71 

73 

75 

72 

75 

73 

73 

74 

75 

73 

72 

74 

73 

72 

73 

72 

72 

73 

71 

72 

72 

67 

70 

72 

72 

2 

MT  PLEASANT 

MAX 

96 

89 

92 

92 

95 

92 

94 

95 

92 

89 

86 

94 

90 

91 

93 

92 

92 

95 

95 

97 

97 

95 

99 

99 

94 

94 

95 

97 

96 

92 

92 

93 

6 

!  MIN 

75 

72 

73 

67 

65 

68 

65 

67 

72 

69 

71 

71 

71 

71 

73 

73 

73 

72 

72 

73 

73 

68 

75 

73 

73 

73 

73 

72 

73 

70 

71 

71 

2 

NAPLES 

MAX 

89 

90 

88 

88 

89 

88 

90 

90 

91 

91 

92 

92 

91 

84 

91 

92 

01 

92 

93 

92 

91 

90 

91 

90 

90 

90 

89 

88 

91 

90 

90 

90 

1 

MIN 

75 

75 

74 

73 

73 

73 

73 

74 

75 

75 

75 

75 

72 

73 

75 

76 

72 

76 

75 

72 

77 

75 

75 

75 

76 

72 

73 

73 

71 

71 

73 

73 

9 

NEH   SMYRNA  BEACH   4  N 

MAX 

90 

90 

89 

35 

90 

88 

87 

89 

91 

90 

92 

91 

84 

96 

91 

92 

91 

90 

91 

93 

95 

98 

98 

101 

94 

93 

91 

93 

94 

93 

93 

91 

7 

MIN 

73 

75 

73 

73 

72 

7  1 

69 

73 

72 

72 

71 

73 

75 

73 

73 

75 

75 

77 

72 

74 

73 

73 

73 

76 

76 

74 

74 

72 

72 

69 

73 

73. 

1 

S«e  r«fer*ac«  DOt«8  following  StatloD  loOmK. 


-   85  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Stallon 

Day  Oi  Month 

a- 
o 
« 
> 
< 

3 

1 

1 

g 

10 

10  1 

12 

13 

j 

15 



16  j 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

1 

28  1 

1 

29 

1 

30| 

1 

31 

4 

NlCEylLLE 

MAX 

9S 

9« 

92 

93 

94 

94 

98 

90 

90 

90 

84 

69 

90 

93 

91 

90 

9 1 

91 

92 

93 

95 

90 

94 

99 

99 

97 

95 

93 

94 

93 

95 

93. 

0 

MIN 

73 

74 

73 

71 

67 

69 

72 

65 

64 

64 

69 

70 

70 

73 

71 

72 

73 

72 

73 

73 

74 

72 

73 

73 

73 

72 

7  1 

70 

72 

71 

71 

71  . 

0 

OC«LA 

MAX 

95 

87 

91 

91 

91 

88 

92 

94 

94 

94 

95 

94 

91 

90 

93 

94 

92 

95 

95 

90 

97 

96 

95 

97 

97 

95 

95 

94 

95 

96 

96 

93> 

5 

MIN 

72 

73 

72 

71 

73 

68 

69 

70 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

70 

71 

68 

73 

73 

75 

73 

70 

70 

71 

69 

69 

70 

71  •4 

OC«L*  AIRPORT 

MAX 

96 

88 

90 

90 

91 

88 

91 

92 

95 

95 

95 

94 

91 

92 

95 

93 

90 

95 

94 

88 

97 

95 

96 

97 

99 

94 

95 

95 

96 

96 

95 

93< 

6 

MIN 

68 

73 

70 

69 

69 

68 

69 

70 

69 

66 

68 

71 

71 

67 

70 

70 

59 

59 

67 

73 

73 

71 

73 

70 

70 

69 

70 

67 

69 

69 

69. 

7 

OKEECHOBEE  HRCN  6»TE  6 

MAX 

MIN 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 

95 

95 

91 

94 

88 

91 

69 

92 

95 

93 

94 

93 

89 

83 

89 

91 

91 

91 

93 

91 

92 

97 

95 

97 

98 

96 

96 

93 

92 

95 

95 

92. 

7 

MIN 

75 

75 

73 

73 

72 

70 

70 

71 

74 

73 

70 

75 

72 

74 

74 

74 

75 

72 

73 

75 

76 

75 

75 

76 

75 

76 

74 

74 

70 

71 

73 

73. 

4 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

95 

91 

90 

88 

91 

89 

92 

94 

93 

92 

92 

89 

83 

89 

91 

90 

90 

92 

91 

92 

94 

94 

96 

97 

94 

94 

93 

92 

94 

92 

93 

91 

8 

MIN 

75 

74 

72 

73 

72 

70 

70 

72 

75 

69 

71 

75 

72 

74 

74 

73 

75 

75 

73 

74 

75 

75 

74 

75 

75 

75 

73 

73 

70 

72 

73 

73. 

2 

PALATK* 

MAX 

B9 

87 

89 

91 

94 

92 

92 

95 

97 

99 

95 

92 

92 

93 

93 

94 

94 

96 

92 

90 

99 

98 

100 

ICl 

99 

95 

93 

97 

96 

96 

95 

94 

4 

MIN 

75 

76 

76 

73 

75 

72 

72 

74 

75 

73 

73 

74 

76 

75 

76 

76 

76 

76 

72 

70 

76 

73 

75 

76 

72 

74 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

1 

PANAMA  CITT 

MAX 

96 

93 

95 

93 

93 

94 

92 

92 

92 

91 

92 

94 

93 

90 

91 

93 

93 

93 

93 

94 

93 

93 

93 

95 

96 

89 

96 

94 

94 

92 

91 

93 

0 

HIN 

75 

74 

74 

70 

72 

74 

71 

68 

77 

73 

73 

73 

71 

72 

74 

75 

75 

74 

75 

79 

73 

72 

81 

82 

81 

75 

75 

75 

79 

7H 

74 

74 

7 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

98 

93 

91 

90 

95 

96 

90 

89 

90 

85 

89 

91 

92 

92 

88 

90 

90 

91 

93 

93 

89 

91 

98 

102 

98 

92 

94 

96 

94 

93 

91 

92 

4 

MIN 

76 

79 

76 

76 

73 

74 

71 

72 

74 

74 

73 

74 

74 

76 

73 

79 

80 

76 

76 

74 

77 

71 

75 

78 

78 

73 

75 

77 

77 

77 

77 

75 

3 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

95 

88 

89 

88 

90 

94 

87 

88 

88 

84 

86 

89 

87 

87 

86 

87 

87 

87 

89 

91 

90 

91 

99 

101 

94 

90 

90 

91 

92 

90 

90 

89 

8 

MIN 

77 

79 

76 

76 

74 

75 

71 

72 

75 

75 

74 

75 

75 

75 

74 

80 

81 

76 

77 

75 

75 

71 

76 

78 

79 

74 

75 

78 

80 

79 

78 

76 

0 

PLANT  CITY 

MAX 

95 

89 

91 

90 

88 

91 

92 

92 

94 

92 

93 

92 

92 

87 

92 

92 

89 

93 

93 

93 

92 

94 

94 

96 

96 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

92 

4 

HIN 

73 

72 

73 

73 

71 

71 

70 

71 

72 

72 

70 

74 

73 

73 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

72 

73 

70 

72 

72 

73 

71 

59 

69 

61 

62 

71 

4 

POMPANO  BEACH 

MAX 

93 

91 

86 

90 

99 

93 

93 

92 

91 

90 

90 

90 

91 

93 

94 

93 

93 

93 

93 

92 

91 

91 

91 

92 

91 

9 

MIN 

70 

71 

72 

69 

67 

75 

72 

77 

75 

70 

70 

70 

77 

72 

73 

69 

70 

70 

73 

70 

71 

74 

72 

73 

74 

72 

71 

71 

71 

8 

PUNTA  eOROA 

MAX 

96 

94 

92 

90 

90 

90 

90 

93 

94 

95 

95 

94 

90 

84 

94 

94 

90 

94 

97 

95 

94 

94 

96 

96 

97 

97 

96 

103 

95 

95 

96 

93 

9 

HIN 

71 

67 

69 

69 

68 

66 

65 

67 

69 

69 

68 

70 

68 

67 

67 

70 

70 

70 

70 

59 

68 

59 

69 

59 

71 

68 

70 

69 

57 

65 

65 

68 

4 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 

97 

90 

90 

92 

93 

91 

94 

93 

93 

92 

88 

92 

93 

89 

91 

96 

92 

93 

96 

97 

101 

98 

102 

98 

95 

95 

100 

100 

96 

92 

93 

94 

3 

MIN 

75 

69 

71 

65 

66 

67 

65 

67 

69 

68 

70 

70 

69 

70 

72 

72 

71 

70 

70 

72 

74 

68 

73 

75 

72 

71 

70 

70 

71 

70 

68 

70 

0 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 

90 

90 

87 

89 

92 

92 

90 

93 

92 

91 

94 

89 

90 

92 

92 

92 

93 

95 

94 

93 

96 

96 

97 

98 

98 

98 

92 

95 

96 

94 

94 

93 

1 

MIN 

70 

73 

72 

67 

69 

69 

67 

67 

69 

69 

77 

74 

69 

69 

69 

73 

72 

72 

69 

70 

72 

69 

72 

75 

58 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

70 

6 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

91 

88 

92 

89 

91 

92 

90 

91 

92 

91 

92 

91 

89 

36 

89 

87 

88 

90 

91 

91 

92 

92 

94 

92 

90 

91 

90 

5 

MIN 

68 

73 

72 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

73 

72 

71 

73 

71 

71 

69 

71 

70 

70 

69 

69 

71 

71 

71 

70 

5 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

91 

89 

89 

89 

88 

89 

88 

92 

94 

93 

89 

89 

88 

89 

90 

90 

90 

»o 

89 

86 

95 

96 

95 

98 

95 

93 

90 

91 

92 

93 

91 

91 

1 

MIN 

7'f 

74 

74 

73 

73 

70 

72 

72 

73 

71 

72 

73 

73 

75 

77 

77 

78 

78 

76 

71 

73 

71 

75 

76 

72 

73 

75 

73 

72 

72 

72 

73 

5 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

MAX 

85 

85 

84 

86 

85 

86 

87 

88 

92 

94 

87 

88 

88 

88 

88 

89 

88 

89 

89 

86 

94 

95 

92 

98 

89 

88 

89 

88 

88 

88 

88 

88 

■  7 

MIN 

73 

74 

75 

76 

73 

69 

73 

72 

73 

72 

71 

73 

76 

76 

79 

79 

80 

79 

72 

70 

74 

72 

73 

75 

71 

70 

73 

72 

71 

70 

70 

73 

•  4 

SAINT  LEO 

MAX 

97 

89 

90 

88 

90 

87 

92 

93 

94 

93 

95 

91 

87 

88 

93 

92 

90 

94 

93 

91 

93 

92 

93 

95 

98 

96 

94 

92 

96 

94 

94 

92 

.4 

MIN 

70 

74 

72 

73 

71 

71 

70 

71 

72 

74 

72 

73 

74 

74 

73 

74 

74 

73 

73 

71 

74 

75 

73 

74 

75 

73 

72 

73 

70 

70 

71 

72 

•  5 

SAINT  MARKS   6  SE 

MAX 

98 

94 

93 

95 

95 

92 

93 

93 

94 

92 

93 

92 

95 

93 

90 

92 

93 

92 

94 

92 

94 

95 

96 

100 

99 

100 

102 

98 

96 

95 

95 

94 

.7 

MIN 

75 

70 

72 

67 

70 

66 

68 

57 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

74 

73 

74 

74 

74 

73 

74 

75 

75 

76 

74 

68 

73 

73 

72 

73 

72 

71 

■  8 

ST  PETERSBURG 

MAX 

91 

92 

92 

92 

83 

89 

89 

91 

91 

91 

93 

95 

89 

86 

94 

92 

92 

94 

93 

92 

93 

89 

89 

91 

92 

96 

95 

92 

91 

92 

91 

91 

•  4 

HIN 

76 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

75 

76 

75 

74 

74 

73 

73 

74 

74 

75 

75 

75 

74 

73 

75 

75 

76 

79 

73 

75 

73 

74 

73 

74 

■  4 

SANFORO 

MAX 

95 

93 

90 

88 

84 

91 

89 

91 

94 

93 

93 

93 

91 

82 

88 

90 

91 

90 

90 

91 

92 

96 

96 

97 

98 

94 

95 

92 

93 

96 

94 

95 

>0 

MIN 

72 

74 

72 

72 

71 

68 

70 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

72 

71 

73 

72 

70 

72 

71 

72 

71 

75 

71 

74 

73 

71 

67 

68 

72 

71 

■  5 

SARASOTA 

MAX 

93 

92 

92 

88 

86 

90 

90 

90 

91 

92 

92 

93 

89 

86 

92 

92 

92 

95 

93 

93 

90 

90 

89 

89 

91 

93 

93 

90 

90 

93 

92 

91 

■  0 

MIN 

70 

71 

73 

72 

72 

70 

71 

71 

71 

74 

71 

72 

70 

70 

72 

73 

74 

72 

73 

73 

72 

72 

71 

71 

73 

71 

72 

71 

70 

69 

72 

71 

i6 

SECOTAN 

MAX 

95 

91 

92 

91 

93 

88 

92 

90 

89 

91 

88 

95 

94 

87 

94 

94 

93 

92 

92 

92 

96 

94 

90 

93 

95 

93 

94 

94 

92 

90 

89 

92 

■  U 

MIN 

73 

71 

72 

65 

66 

67 

66 

67 

68 

68 

68 

68 

70 

71 

70 

70 

68 

69 

69 

70 

72 

71 

71 

71 

68 

57 

58 

69 

70 

70 

58 

69 

•  0 

STUART 

MAX 

MIN 

TALLAHASSEE  We  AP 

MAX 

97 

91 

93 

92 

93 

91 

91 

93 

95 

90 

89 

90 

91 

90 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

95 

95 

98 

98 

97 

94 

95 

97 

95 

90 

90 

93 

•  0 

MIN 

7  3 

74 

70 

71 

69 

69 

69 

73 

72 

73 

72 

73 

73 

74 

74 

74 

73 

74 

76 

74 

70 

74 

73 

72 

72 

73 

72 

72 

73 

71 

72 

•  5 

TAMIAMI    TRL  <>0  MI  BEND 

MAX 

MIN 

TAMPA  we  AIRPORT 

MAX 

93 

88 

91 

88 

85 

88 

91 

92 

93 

91 

93 

92 

87 

85 

91 

91 

90 

93 

91 

92 

89 

92 

93 

93 

95 

94 

92 

92 

91 

93 

91 

91 

■  0 

HIN 

74 

73 

74 

73 

73 

72 

71 

73 

74 

75 

71 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

74 

72 

77 

75 

75 

76 

73 

73 

73 

71 

72 

70 

73 

>6 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

95 

93 

93 

88 

87 

86 

88 

89 

91 

92 

94 

96 

91 

87 

95 

95 

95 

95 

93 

92 

93 

91 

92 

92 

94 

96 

92 

92 

91 

91 

93 

92 

.0 

HIN 

73 

74 

74 

74 

72 

72 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

80 

76 

74 

75 

76 

73 

75 

72 

71 

74 

74 

■  1 

TAVERNIER 

MAX 

91 

90 

88 

86 

89 

90 

89 

89 

90 

90 

90 

89 

87 

85 

88 

86 

87 

87 

88 

88 

89 

89 

89 

90 

90 

91 

89 

90 

90 

89 

90 

88 

•  8 

HIN 

79 

78 

72 

74 

76 

79 

76 

82 

82 

81 

80 

77 

78 

77 

78 

76 

73 

78 

81 

81 

79 

78 

78 

78 

80 

79 

77 

79 

81 

78 

81 

78 

•  3 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

93 

90 

90 

89 

89 

88 

90 

91 

94 

93 

92 

91 

86 

91 

91 

92 

91 

92 

92 

92 

95 

98 

98 

99 

93 

89 

91 

94 

92 

94 

92 

■  0 

MIN 

74 

71 

71 

72 

71 

68 

70 

68 

74 

73 

70 

76 

74 

75 

73 

75 

68 

77 

71 

72 

72 

72 

72 

74 

73 

74 

72 

68 

68 

70 

71 

•  9 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

94 

90 

87 

87 

90 

89 

87 

89 

89 

90 

88 

90 

88 

88 

89 

90 

87 

89 

90 

88 

91 

95 

90 

91 

92 

90 

92 

91 

87 

89 

90 

89 

•  6 

MIN 

75 

75 

72 

74 

73 

72 

71 

71 

74 

74 

72 

80 

77 

80 

78 

79 

75 

81 

7  5 

73 

73 

73 

75 

76 

76 

75 

75 

75 

73 

73 

73 

74 

•  8 

WAUCHULA   2  NW 

MAX 

97 

90 

88 

90 

90 

91 

92 

90 

93 

94 

92 

85 

90 

91 

90 

92 

94 

92 

93 

97 

97 

98 

97 

94 

90 

94 

92 

91 

93 

92 

.3 

MIN 

68 

70 

72 

72 

70 

69 

67 

68 

72 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

70 

69 

68 

70 

67 

69 

70 

59 

70 

71 

58 

69 

59 

69 

•  9 

WEST   PALM  BEACH 

MAX 

89 

88 

85 

85 

86 

89 

87 

88 

88 

88 

88 

88 

85 

87 

86 

87 

88 

89 

88 

88 

92 

89 

88 

90 

89 

90 

88 

88 

89 

88 

88 

87 

•  9 

MIN 

74 

75 

72 

72 

70 

77 

74 

73 

81 

77 

78 

ei 

74 

69 

73 

76 

60 

80 

80 

79 

75 

75 

76 

75 

77 

77 

81 

81 

79 

74 

77 

76 

■  2 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

94 

89 

88 

91 

91 

92 

89 

92 

93 

93 

92 

91 

89 

90 

92 

93 

89 

92 

90 

92 

93 

95 

94 

94 

93 

93 

93 

93 

89 

90 

92 

91 

•  6 

HIN 

73 

74 

71 

69 

72 

73 

72 

76 

76 

75 

81 

79 

74 

78 

79 

74 

79 

80 

78 

73 

73 

75 

74 

75 

75 

75 

77 

75 

75 

74 

76 

75 

•  2 

WINTER  HAVEN 

HAX 

96 

95 

92 

90 

92 

90 

91 

93 

92 

95 

95 

94 

92 

92 

88 

93 

92 

87 

93 

94 

93 

93 

95 

96 

97 

97 

94 

93 

95 

95 

92 

93 

■  1 

HIN 

74 

72 

72 

74 

72 

72 

69 

71 

75 

74 

72 

75 

75 

73 

74 

75 

75 

73 

79 

74 

74 

73 

74 

74 

76 

74 

74 

73 

70 

70 

73 

73 

i4 

S««  r«tor*DC»  oot««  fol loving  Stttlon  Indsx, 
-  86  - 


Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
JULY  1932 


Day  of  month 


Station 

1 

9 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 
av« 

BAY  LAKE 

EVAP 

.  12 

.  25 

.  20 

.  28 

.  16 

.  20 

.  16 

.21 

.  19 

.21 

.  19 

.  24 

.  27 

.  14 

.11 

.  19 

.21 

.  23 

.  23 

.25 

.  22 

.  19 

.  20 

.  18 

.27 

.23 

.24 

.24 

.19 

.  30 

.26 

6.56 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.27 

.  18 

.27 

.22 

.  23 

.  10 

.27 

.09 

.23 

.  18 

.  16 

.  14 

.28 

.12 

.  18 

.27 

.24 

- 

.27 

.28 

.23 

.  22 

.22 

.24 

.30 

.21 

.28 

.24 

.11 

.11 

.  14 

86.49 

WIND 

67 

110 

123 

141 

136 

117 

68 

104 

70 

92 

* 

* 

166 

204 

215 

222 

156 

216 

106 

105 

98 

85 

92 

102 

96 

112 

106 

79 

66 

89 

100 

3443 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4(a) 

EVAP 

.25 

.22 

.15 

.05 

.20 

.  36 

.24 

.06 

.24 

.  13 

.  11 

.03 

.17 

.03 

.13 

.  18 

.13 

.00 

.14 

.17 

.21 

.25 

.  17 

.11 

.20 

.  17 

.24 

.28 

.08 

.06 

.  10 

4.86 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.  22 

.  16 

.  14 

.  14 

.  13 

.  13 

.  12 

.  13 

.  10 

.  10 

.  19 

.  11 

.  29 

.  16 

.  10 

.07 

.  37 

.03 

.  19 

.20 

.  23 

.  25 

.  23 

.  24 

.  20 

.  15 

.  28 

.  21 

.  18 

.  08 

.  31 

5.44 

MAX 

94 

94 

94 

91 

92 

91 

92 

95 

97 

98 

92 

97 

89 

89 

94 

96 

90 

97 

101 

101 

100 

101 

102 

102 

102 

101 

96 

93 

92 

94 

94 

95. 5 

85 

84 

82 

82 

81 

81 

80 

81 

83 

84 

84 

83 

83 

80 

81 

82 

83 

81 

84 

84 

83 

85 

85 

85 

85 

85 

86 

84 

84 

81 

82 

83.0 

HIALEAH 

EVAP 

.24 

.21 

.40 

.05 

.20 

.16 

.11 

.20 

.  19 

.23 

.50 

.31 

.23 

.  14 

.  13 

.35 

.21 

.30 

.29 

.  12 

.20 

.  18 

.  18 

.20 

.38 

.28 

.  18 

.  14 

.07 

.13 

B6.73 

36 

30 

5 

13 

30 

41 

29 

24 

47 

42 

44 

85 

117 

121 

106 

99 

94 

67 

93 

44 

25 

25 

21 

31 

17 

26 

30 

35 

17 

14 

8 

LAKE  PLACID  2  SW 

.25 

.28 

.30 

.20 

.20 

.  14 

.  10 

.21 

.11 

.  32 

.  22 

.  24 

.20 

.  14 

.20 

.21 

.23 

.23 

.26 

.34 

.  16 

.28 

.22 

.22 

.23 

.23 

.26 

.21 

.21 

.  12 

.19 

WIND 

2 

14 

12 

5 

25 

10 

7 

11 

14 

11 

17 

37 

17 

33 

32 

29 

28 

28 

14 

9 

13 

12 

10 

9 

9 

12 

10 

10 

1 1 

\  1 

14 

*476 

LOXAHATCHEE 

.  29 

.  18 

.  22 

.  14 

.  15 

.  10 

.  34 

.  32 

.09 

.  21 

.  22 

.  38 

.  13 

.  26 

.  15 

.  28 

.  24 

.  24 

.21 

.  22 

.  16 

.  15 

.  21 

.  15 

.  21 

.  22 

.  11 

.08 

.  15 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.  18 

.  17 

.  15 

.  18 

.  16 

.  18 

.20 

.  12 

.  17 

.  15 

.24 

.22 

.  14 

.  14 

.  15 

.  18 

.  14 

.11 

.30 

.20 

.20 

.22 

.20 

.15 

.20 

.  15 

.25 

.20 

.18 

.12 

BS.S3 

WIND 

36 

40 

58 

48 

60 

50 

40 

25 

35 

40 

40 

70 

123 

79 

68 

60 

70 

70 

62 

28 

45 

35 

35 

40 

36 

52 

36 

29 

40 

35 

35 

1522 

ORLANDO  HATER  PLANT 

EVAP 

.  19 

.  21 

.26 

.82 

.  17 

.21 

.20 

.26 

.  18 

.20 

.42 

.23 

.20 

.27 

.  23 

.26 

.28 

.34 

.20 

.20 

.22 

.21 

86.61 

WIND 

18 

34 

67 

13 

11 

22 

17 

79 

34 

25 

32 

55 

22 

34 

26 

32 

13 

34 

16 

16 

11 

B  789 

PORT  MAYACA  3L  CANAL 

EVAP 

.22 

.  15 

.23 

.22 

.29 

.21 

.24 

.25 

.  17 

.  13 

.  17 

.  10 

.  17 

.28 

.25 

.23 

.13 

.23 

.23 

.27 

.25 

.29 

.36 

.30 

.23 

.26 

.26 

.  19 

.07 

.15 

B6.75 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.  30 

.20 

.  25 

.29 

.  17 

.26 

.26 

.20 

.20 

.  10 

.21 

.29 

.44 

.37 

.28 

.24 

.33 

.23 

.32 

.30 

.13 

.28 

.23 

.24 

.22 

.20 

.23 

.31 

.27 

.21 

.21 

7.77 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)  Evaporation  measured  in  pan  36  x  38  inches. 


See  reference  notes  following  Station  Index 


STATION  INDEX 


Station 

6 

Ccmnty 

0 

Q 

Utitude 

Longitude 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

1  Index  ] 

Temp. 

Ok 

8 

£ 

APAUCNlCOtA  «S  CUT 

FRAMKLIN 

9 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ARC ADIA 

0228 

27  11 

81  4« 

65 

6P 

6P 

L.  L.  STIKELEATHER 

2 

3  5 

AVON  PAKK 

0)M 

HIGHLANDS 

27  36 

81  30 

149 

6P 

2 

CITT  OF  BARTOW 

1  4 

Mr  LAKE 

HILLSBOROUGH 

U.   S.  GEO.  SURVEt 

BELLE  GLAOC  £«P  STA 

PALM  BEACH 

8A 

STATE  EXP  STATION 

8ELLE  GLAOE  MRN  GATE  4 

0616 

PALM  BEACH 

26  42 

60  43 

31 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5  6 

BIO  trPBESS  IND.  «ES. 

0739 

26  19 

BO  99 

17 

6P 

HOUSTON  L.  OLSON 

BIG  PINE  KET  INN 

MONROE 

61  22 

WAl  T£R  1 1 EGNER 

3  9 

BLOUNTSrOHN  2  E 

CALHOUN 

JOHN  PURIFOt 

BONITA  SPOS  2  ESE 

08ST 

26  20 

Bl  45 

10 

6P 

GLADTS  N.  COLLINS 

09AO 

27  30 

82  34 

17 

6P 

2 

26  37 

62  22 

275 

2 

3  5 

26  36 

62  19 

200 

brooksville  nursert  no; 

1  Oib 

HERNANDO 

28  36 

62  20 

200 

SOIL  CONS  SERVICE 

I  163 

26  40 

62  06 

79 

6P 

6P 

2 

3  3 

1216 

29  59 

61  99 

190 

8A 

2 

1299 

30  36 

67  19 

145 

\  * 

1  309 

29  11 

60  94 

5P 

2 

CAPI IVA 

1310 

LEE 

; 

26  32 

62  11 

3 

5P 

ALLEN  T .  WEEKS 

2 

c arrabellE 

139« 

29  91 

84  40 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SHITH 

2 

3  9 

C AHTV  I  llE 

1368 

WASHINGTON 

30  46 

85  49 

65 

LONNIE  H.  WHITAKER 

63  02 

6P 

1  S02 

30  42 

64  92 

9C 

CKIPLEY  S  E 

MASHING TON 

3 

A.   W.  O'STEEN 

1632 

P  inellas 

27  57 

62  48 

34 

6P 

6P 

2 

3  9 

CLERIiONT  b  a 

28  27 

61  46 

134 

6P 

2 

'  * 

CLEHl SION 

26  45 

60  59 

16 

CLEMISTON  U  S  ENGINEERS 

165* 

26  45 

60  99 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2 

COCONUT  GROVE    T  S 

DADE 

2 

25  39 

60  1  7 

10 

8A 

BUREAU  PLANT  IND. 

2 

COMPASS  LAKE 

1T7J 

30  36 

69  24 

213 

6P 

6P 

EARL  E .  THARP 

2 

3  9 

1978 

61  31 

50 

2 

CRESTVIEH  CAA  AP 

1966 

OKALOOSA 

30  46 

66  34 

266 

Min 

CIVIL  AERO.  AON, 

2 

\  1 

CROSS  citt  caa  airport 

2011 

29  38 

63  06 

42 

HID 

CIViL  AERO,  ADH. 

2 

DANIA   i  H 

211* 

BROWARD 

2 

26  04 

60  12 

FLA,    POWER    t,  LIGHT 

2150 

VOLUSIA 

29  13 

61  02 

4 

9A 

9A 

NEWS-JOuRNAL  CORP. 

2 

3  5 

2156 

VOLUSIA 

29  11 

81  03 

34 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

2220 

WALTON 

30  43 

86  07 

266 

5P 

2 

3  5 

2229 

VOLUSIA 

29  01 

81  IS 

27 

9A 

CHAHflER  OF  COWtERCE 

2 

DRY  TORIUGaS 

2*18 

MONROE 

5 

24  36 

82  92 

3 

6P 

JOHN  R,  OEWEESE 

2 

2827 

LAKE 

28  90 

61  41 

89 

BP 

6P 

2 

3  5 

2830 

COLL lER 

2915 

PUTNAM 

29  44 

81  32 

9 

6P 

2 

1  * 

2936 

INDIAN  RIVER 

27  46 

SO  39 

25 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2 

FERNANDINA  BEACH 

29aa|nassau 

2 

30  40 

61  27 

22 

5P 

9P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2 

316) 

BROWARD 

26  10 

80  10 

10 

6P 

6P 

2 

3  9 

3186 

LEE 

3207 

ST  LUCIE 

27  29 

80  19 

10 

6P 

2 

I  I 

3316 

alachua 

29  39 

82  21 

169 

8A 

H.   E.  BRaTlET 

2 

GLEN  SAINT  MARY 

BAKER 

9 

30  15 

G.S.T.H.  NURSERIES 

36faO  ORANGE 

28  22 

81  13 

70 

9A 

WM.  HC  CUBBIN 

3909 

DADE 

29  90 

80  17 

8 

6A 

U .  S .  GEO .  SURVET 

2 

3  9  6 

3956 

ALACHUA 

29  90 

GEO.   T.  ALEXANDER 

3978 

NASSAU 

30  41 

82 

HILLSBOROUGH  RVR  SI  PK 

3966 

HILLSBOROUGH 

5 

26  09 

90 

6A 

STATE  PARK 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

4091 

DADE 

25  30 

80  30 

4P 

2 

HtPOLUXO 

A198 

PALM  BEACH 

26  33 

60  03 

12 

6P 

6P 

J.   L,   GARNET T 

2 

1 1 

INVERNESS 

'•269 

CITRUS 

C ITT  OF  INVERNESS 

1 SLEWOHTh 

4332 

ORANGE 

26  28 

81  33 

119 

6P 

CHASE  &  COMPANY 

JACKSONVILLE  HB  AP 

4356; DUVAL 

6 

30  25 

61  39 

25 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 ! DUVAL 

30  17 

61  24 

10 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

2 

JACKSONVILLE  WB  CITT 

4371 

DUVAL 

30  20 

81  39 

18 

HID 

HID 

US     WEATHER  BUREAU 

2 

JASPER  10  E 

4)9)iKAHlLI0N 

30  31 

82  47 

150 

6P 

FLA.    FOREST  SERVICE 

2 

KENDALL  2  C 

4516 

DADE 

29  41 

80  17 

16 

DADE  CO.  NURSERIES 

KET  WEST  MB  AIRPORT 

4570 

MONROE 

5 

24  39 

81  42 

MID 

MID 

U.S.   WEAT4P  BUREAU 

2 

KET  MEST  HB  CITT 

4575 

MONROE 

9 

24  33 

61  48 

5 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

KISSIMMEE 

4620 

OSCEOLA 

26  18 

81  29 

69 

6P 

6P 

MPS    HABEL  L.  LAKE 

2 

LA  BELLE 

4662 

HENDRT 

5 

26  46 

81  26 

13 

6P 

6P,NRS.  ALICE  E.  HALL 

2 

LAKE  ALFRED  EKP  STATION 

4707 

POLK 

6 

26  06 

81  43 

180 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2 

LAKE  CITT  ;  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

205 

5P 

SP 

CHARLES  0  LOCRHOOD 

2 

LAKE  HIAMASSE 

4771 

ORANGE 

6 

28  39 

81  28 

111 

9A 

SUReAU  OF  PLANT  IND 

2 

LAKELAND  MB  CITT 

4797 

POLK 

5 

28  02 

81  99 

219 

HJD 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

LAKE  PLAC ID  2  SM 

4645 

HIGHLANDS 

27  IT 

61  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DAHLET,  JR. 

2 

3  9  6 

LAKE  TRAFFORD 

4666 

COLLIER 

4 

26  26 

Bl  29 

27 

7A 

JAMES  H.  PEPPER 

LONGBOAT  KET 

512* 

1 

SARASOTA 

5 

27  25 

62  40 

6P 

G.  W.  HERRINGSHAW 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t  1 

• 

1 
J 

Longihide 

1 
9 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 
tables 

TempJ 

LOXAHATCHEE 

PALM  BEACH 

26  41 

14 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

2  9  5  6 

9275 

10 

30  2  8 

83  25 

145 

7P 

7P 

T  .   C  .  MERCHANT 

2  3  5 

MARATHON  VACA  KET 

9351 

5 

24  43 

61  06 

64 

U.S. PUB .HEALTH  SE  Rv 

2  3  5 

HARIANNA  CAA  AP 

1 

30  50 

120 

HID 

C IVIL  AERO .  ADH. 

2  3  9 

HARIANNA    IND  SCHOOL 

JACKSON 

30  46 

120 

FLA.    IND. S. FOR  BOTS 

2  3  9 

NATO  5  NW 

LA  FATETTE 

5  . 30  06 

- 

ROBERT  L.  AfMIN 

2  3  i 

HELBOURNE  WB  AIRPORT 

5612 

BREVARD 

2<2B  06 

80  38 

23 

HID 

HIC 

U.S    WEATHER  BUREAU 

2  9  9 

HERRI TT  ISLAND 

5643 

BREVARD 

2 

28  21 

60  42 

25 

6P 

6P 

MM,    F.    LA  ROCHE 

2  9  9 

HIAMI  BEACH 

DADE 

2 

25  47 

3 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

HIAHI  WB  AIRPORT 

DADE 

2 

29  49 

B 

U.S.  WEATHER  Bureau 

2  3  5 

HIAHI  WB  CITT 

9668 

2 

29  47 

BO  n 

6 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

HILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

5 

30  47 

87  09 

5P 

AGR.    EXP.  STATION 

2  3  5 

HONT  K  ELLO 

JEFFERSON 

5  30  32 

5P 

A .   M.    PHlLL IPS 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

26  90 

F  .   A  .  FLANDERS 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

27  96 

lt>0 

HOUNTAIN  LAKE  CORP 

2   3  3 

HT  PLEASANT 

9990 

GADSDEN 

1 

30  40 

64  42 

6P 

6P 

A .   N .  HUBBARD 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6069 

SARASOTA 

5 

27  14 

62  19 

6A 

6078 

5 

26  09 

61  47 

9P 

5P 

CITT  OF  NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

621  0 

VOLUS I A 

29  09 

10 

6P 

A .    B .  NORDHAN 

2)5 

NICEVILLE 

62  40 

OKALOOSA 

9 

30  31 

60 

el 

EGLIN  FIELD 

2    3  5 

6291 

2 

27  96 

60  59 

6P 

ANNIE  M.  STEVENS 

6414 

5 

29  11 

82  06 

5P 

5P 

STEPHEN  jEWETT 

OCA LA  AIRPORT 

5 

29  10 

A 1 RWAT  OBSERVER 

OKEECHOBEE  9  W 

Okeechobee 

7 

27  U 

u .  s .  GEO .  Survey 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

OKEECHOBEE 

7 

27  12 

34 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

ORANGE  SPR INGS  1  E 

6620 

VOLUSIA 

8 

29  30 

81  55 

9A 

ORLANDO  WATER  PLANT 

ORANGE 

6 

28  33 

61  21 

BA 

84 

ORLANDO  UTILI.COIW. 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6636 

6  28  33 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

8 

29  39 

90 

2  3  5 

PANAMA  CITY 

BAY 

5 

30  10 

21 

E  .  S .  DAY 

2  3  5 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAHBIA 

67  12 

116 

MID 

CIVlL  AERO.  ADH. 

PENSACOLA  WB  CITT 

7002 

ESCAMBIA 

I 

30  2! 

67  13 

13 

MIO 

MIO 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

2 

29  36 

16 

DI  GIORGIO  FROl I 

PLANT  C ITT 

HILLSBOROUGH 

5 

28  01 

121 

2   3  9 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

2 

26  14 

22 

SI.    FARMERS'  MARKET 

2  3  5 

PORT  MATACA  S  L  CNL 

7293 

MART  IN 

26  59 

60  37 

25 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

PUNT A  GOROA 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  59 

62  04 

5P 

5P 

QUINCY  EXP  STATION 

6 

30  35 

N.FLA.    enP.  STATION 

2  3  9 

RAIFORD  STATE  PRISON 

10 

30  04 

FLA,   STATE  PRISON 

2  3  5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 
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2125  22 

80  35 

10 

9P 

5P 

NATIONAL  PARK  SEBV . 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE 
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29  54 

61  19 

9P 

9P 
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7620 
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2 

29  50 

61  16 

MID 
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28  21 
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7P 
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7886 

PINELLAS 

9 
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62  38 

30 

H.    T.  OBERLY 

2  3  5 
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6 

28  46 

61  16 

8A 

6A 
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8021 

5 

27  21 
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9P 

5P 

CITY  OF  Sarasota 
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5 

30  12 
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6P 
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6620 

2 

27  12 

60  15 

6P 
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8756 
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5 

30  26 
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66 
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U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

TAMIAMI    TRL    40  MI  BEND 

6760 

29  46 

BO  50 

12 

9A 
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NATIONAL  PARK  SERV 

2  3  5  6 

TAMPA  WB  AIRPORT 

HILLSBOROUGH 

9 

2  7  98 

82  32 

2* 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

TARPON  SPRINGS 

6824 

PINELLAS 

5 

28  08 

62  47 

20 

6P 

6P 

DANIEL  Z.  ENNETT 

2  3  9 

TAvERNIER 

6841 

MONROE 

2 

25  01 

60  30 

5 

7P 

CAPT    EUGENE  LOWE 

2  3  9 

TITUSVILLE  2  W 

6942 

BREVARD 

2 

28  35 

80  46 

^* 

6P 

6P 

FRANK   B.  ROOF 

2  3  9 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

60  24 

20 

MID 
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2  3  5  6 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27  33 

61  49 

120 

6P 

6P 

H.    L.  CARLTON 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  42 

60  02 

19 

6P 

6P 

PALM  BEACH  POST 

2  3  9 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9925 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

60  0« 

19 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

26  01 

61  44 

179 

lOA 

lOA 

US, CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

NEW  STAT  IONS 

FT  LAUDERDALE  6AHIA-MAR 

BROWARD 

2 

26  07 

80  06 

9P 

5P 

BAHIA-HAR  vACHT  HRB 

«     2  3  9 
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Statl 


The  four  dlKlt  tdenl If Icnllan  nunbers  In  the  Index  number  colu>i 
rigurea  and  letters  following  the  station  nane ,  such  as  12  SSW.   indlcato  distance  in  ml 
ObHOrvatlon  tlaos  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  tine. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Docenbtr  issues  of  th 
Heating  degree  days  for  the  preceding  12  nonths  will  be  carried  In  the  June  issue  of  th 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  e 


111  be  no  dupl i 


imbe  rs  within  a  state. 


f rom  the  pos t  office 


ther  nlsalng  < 


Degree  days  are 


Slffct  and  hall  were  included  In  snowfall  totals  In  Table  2  beginning  with  July  I94R. 
AnouniB  In  Table  3  arc  for  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 
Data  in  Tables  3,   9  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  tine  of  observatlnn.     Soe  th 
the  Station   Index.      No   record    In  Tablen  2  and  S 
■  distribution  unknown 


No  record  in  Tables  3, 
And  alHo  fn  a  later  date  or  dates. 
Anount  Included  in  following  neasurewei 
Cage  la  equipped  with  a  windshield, 
Adjuxted  to  a  full  month. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  ostluatod,  using  i 
1  to  9  dayn  of  record  alnslog;     see  Table  5  for  detailed  dally  ; 
Dally  valurn  and  monthly  total   from  recording  gago. 
Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
Includes  total   for  prevloua  month. 

time  is  1:30  a.m..  E.S.T.  of  the  following  day. 
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R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 

Temperatures  averaged  81.9°  (0.5°  above  normal)  and  ranged  from  102°  at  DeFuniak 
Springs  the  18th  to  60°  at  Marianna  Industrial  School  and  Milton  Experiment  Station 
on  the  27th.  Precipitation  averaged  7.50  inches  (0.41  inch  above  normal)  and 
totals  ranged  from  1.06  inches  at  Dry  Tortugas  to  20.05  inches  at  Carrabelle. 
Rainfall  distribution  was  somewhat  irregular  but  totals  were  well  below  normal 
at  most  stations  in  west  coast  counties  from  Levy  County  southward.  Rainfall 
totals  were  predominantly  above  normal  along  the  east  coast,  and  over  the  north- 
west portion  from  Wakulla  and  Gadsden  Counties  to  Okaloosa  County. 

Lightning  caused  the  death  of  one  person  and  set  fire  to  a  tobacco  barn.  A  tornado 
occurred  in  Palm  Beach  County  and  hail  fell  at  Glen  St.  Mary  and  Palatka.  The 
center  of  a  small  hurricane  moving  towards  the  north  passed  east  of  Fernandina 
Beach   early  in  the  afternoon  of  the  30th. 

Thunderstorms  were  fairly  numerous  the  early  part  of  the  month  and  along  with 
the  attendant  cloudiness  provided  one  of  the  two  cool  periods  during  the  month. 
Nearly  half  of  the  stations  in  the  middle  and  southern  divisions  recorded  the 
lowest  temperature  of  the  month  during  the  first  five  days.  Lightning  on  the 
1st  near  Madison  set  fire  to  a  tobacco  barn  filled  with  bright  tobacco  destroy- 
ing the  barn  and  contents.  The  frequency  of  thunderstorms  was  somewhat  less 
from  the  6th  through  the  12th  but  teii5)eratures  continued  near  normal.  Hail  fell 
on  the  8th  at  Glen  St.  Mary  and  Palatka  but  was  light  in  both  places.  Lightning 
struck  near  two  children  in  the  Tampa  area  on  the  12th  killing  one  child  and 
temporarily  stunning  the  other.  Following  the  12th,  temperatures  displayed  a 
rising  trend  that  produced  a  hot  period  around  the  middle  of  the  month  that  was 
quite  noticeable  through  the  northern  and  middle  divisions  but  not  very  well 
defined  in  the  south.  A  small  tornado  about  10  miles  northwest  of  the  West  Palm 
Beach  Airport  on  the  afternoon  of  the  16th  destroyed  a  four  room  house  and  killed 
two  cows.  The  mid-month  hot  period  with  rather  widely  scattered  thunders ho we rs 
held  on  through  the  23rd.  Fresh  northeasterly  winds  brought  cooler  weather  to 
the  extreme  north  portion  the  24th  that  spread  southward  through  the  middle  portion 
by  the  27th.  Many  stations  in  the  northern  half  of  the  State  recorded  the  lowest 
temperature  for  the  month  on  the  27th  or  28th.  Moderate  to  heavy  rains  fell  in 
most  of  the  northern  division  during  the  24th-2  5th  period.  The  last  few  days 
were  characterized  by  warm  weather  with  widely  scattered  showers  except  along 
the  extreme  upper  east  coast.  A  small  hurricane  approaching  the  upper  east  coast 
section  from  the  southeast  turned  northward  in  the  vicinity  of  Latitude  30°  North, 
on  the  morning  of  the  30th  and  its  center  passed  about  60  miles  east  of  Fernandina 
Beach  during  the  afternoon.  This  storm  brought  moderate  to  heavy  rain  to  the 
coastal  area  from  St.  Augustine  to  Fernandina  Beach  but  caused  only  fresh  winds. 

This  month's  weather  was  generally  favorable  to  late  maturing  crops  but  the  dam- 
aging effect  of  dry  weather  earlier  in  the  summer  was  still  reflected  in  the 
State's  crop  prospects.  Cotton  picking  and  ginning  progressed  rapidly  and  yields 
of  lint  per  acre  appeared  to  be  somewhat  less  than  last  year.  Marketing  of  flue- 
cured  tobacco  was  mostly  completed  by  the  middle  of  the  month  while  processing 
of  shade  tobacco  in  Madison  and  Gadsden  Counties  continued.  The  citrus  crop  made 
good  progress  through  the  month  with  adequate  rainfall  in  most  areas.  Land  and 
seed  bed  preparation  for  fall  and  winter  truck  crops  progressed  well.  Eggplant, 
pepper  and  tomato  seed  beds  were  planted  and  some  transplanting  of  these  crops 
was   accomplished  the   latter  part   of  the  month  in  the  Fort  Myers-LaBelle  area. 
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*  This  datum  is  obtained 
by  visual  observation 
since  recording  equip- 
ment is  not  available. 
It  is  not  necessarily 
the  fastest  Bile  occur- 
ring during  the  period. 
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57 

4.39 

11 

1922 

80. 1 

99 

59 
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8.77 
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99 

58 
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1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1951 
1952 


83.3 
81.7 
82.0 
81.6 
81.5 

81.4 
81 .  3 


102 
102 
102 
100 


99 
105 
100 


58 
59 


62 
60 


5. 16 
5.44 
7.  10 
7.76 
8.39 


6.77 
7.05 
7.72 
11.05 
6.32 

5.50 
7.50 


Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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JACK SONV I LLE  WB  AP 

R 

73,6 

82.5 

,  2 

97 

13  + 

69 

27+ 

0 

2'i 

0 

0 

0 

10.51 

4.7  0 

3.10 

25 

•  0 

0 

18 

5 

4 

JACKSONVILLE  BEACH 

86*  8 

72.9 

79.  9 

93 

13  + 

69 

2+ 

0 

6 

0 

0 

0 

8.99 

3.97 

30 

.0 

0 

12 

2 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

R 

90«  1 

74,5 

82  .  3 

,6 

96 

18 

70 

27 

0 

23 

0 

0 

° 

9.81 

4.00 

3  .06 

15 

*0 

0 

16 

4 

3 

JASPER   10  E 

9.10 

2.19 

2.00 

29 

.0 

0 

14 

7 

3 

91 

69.5 

80,  5 

,5 

98 

18 

64 

28 

0 

20 

0 

0 

0 

5.20 

- 

1.11 

1.10 

15 

.0 

0 

1 9 

4 

1 

LIVE  OAK   1  SE 

Q 

Q 

0 

MADISON 

90. ^M 

71, 2M 

80.  8M 

•  6 

98 

1 8 

65 

26+ 

0 

19 

0 

0 

0 

5.07 

3.50 

0 

4 

MARIANNA   CAA  AP 

90.0 

72,0 

81.0 

98 

1 7 

62 

27 

0 

19 

0 

0 

0 

• 

2.26 

29 

!o 

0 

14 

3 

MAR  I  ANNA    I ND  SCHOOL 

91.2 

69.9 

80.6 

•  4 

99 

18 

60 

27 

0 

• 

5.63 

2.65 

.0 

° 

12 

7 

6 

u  A  vrt    &  MU 
M  A  T  U    5    IN  W 

90.^ 

71,2 

80.8 

97 

18 

65 

27 

0 

20 

0 

0 

0 

7.96 

1.43 

20 

.0 

0 

2 

MILTON   EXP  STATION 

91,0 

70*2 

80.6 

98 

18 

60 

27 

20 

0 

5.61 

1.87 

1 

.0 

10 

5 

MONTICELLO 

89.  9 

69.5 

79,7 

,7 

97 

18  + 

63 

27  + 

0 

20 

0 

0 

° 

7.01 

1.07 

1  .60 

0 

17 

5 

2 

MT  PLEASANT 

89.9 

71,3 

80,6 

,  g 

97 

18 

6  3 

27 

0 

21 

0 

0 

0 

13.57 

2.83 

29 

.0 

14 

10 

^ 

N I CE V I LLE 

90.8 

70*4 

80  ,6 

,  2 

97 

18+ 

64 

29 

23 

0 

0 

0 

10.09 

3.39 

.0 

Q 

10 

PANAMA  CITY 

90.0 

73.6 

81.6 

•  2 

96 

18 

65 

27 

0 

19 

0 

0 

0 

15.63 

7.31 

4.50 

29 

.0 

0 

13 

9 

5 

PENSACOLA  CAA  AP 

91,2 

74*  7 

83  .  0 

97 

17  + 

69 

27  + 

Q 

21 

0 

0 

0 

4.88 

1.41 

24 

0 

3 

2 

PENSACOLA   WB  CITY 

R 

89.6 

75.5 

82,6 

1.7 

95 

17 

69 

30 

0 

18 

0 

0 

0 

6.69 

1.33 

2.18 

24 

.  0 

0 

13 

4 

2 

QUINCY  EXP  STATION 

90.4 

70,0 

80  ,  2 

,  1 

97 

17  + 

62 

27 

0 

21 

0 

0 

0 

6.59 

.47 

2,00 

.0 

0 

20 

3 

1 

SAINT  MARKS   6  SE 

91.0 

71.3 

81*2 

,  3 

96 

4  + 

62 

27 

0 

22 

0 

0 

0 

15.57 

7.83 

6.71 

7 

.  0 

0 

16 

7 

3 

SECOTAN 

89.5 

69,8 

79,7 

94 

13+ 

65 

27+ 

0 

17 

0 

0 

0 

5.40 

1.04 

24 

.0 

0 

10 

6 

1 

TALLAHASSEE  WB  AP 

89.0 

71,7 

80.4 

.0 

96 

18 

63 

27 

0 

16 

0 

0 

0 

6.32 

.32 

1  .24 

29 

•  0 

•  u 

0 

16 

5 

1 

DIVISION 

80  ,9 

9.51 

T 

M  1  XjSjx^Z.    U  I  V  I  D  1  UFN 

92.A 

71,4 

81.9 

•  0 

97 

13 

69 

1  + 

0 

26 

0 

0 

0 

7.58 

- 

.47 

•  93 

8 

.  0 

0 

2  5 

7 

0 

BROOKSVlLLE  CHIN  HILL 

87.7 

72,7 

80.2 

•  6 

93 

29 

66 

1  + 

0 

7 

0 

0 

0 

6.15 

2.29 

•  86 

4 

•  0 

0 

26 

4 

0 

BUSHNELL  2  E 

92.1 

70,  8 

81.5 

,  5 

97 

18 

65 

27 

25 

0 

0 

0 

4.87 

1.72 

•  89 

16 

.0 

0 

18 

4 

0 

CAMP  BLANDING 

9?  «  1 

71,3 

81,7 

98 

14  + 

65 

28 

24 

0 

0 

0 

3.88 

1,56 

21 

.  0 

0 

1  3 

2 

1 

CEDAR  KEY 

89.1 

76,0 

82,6 

.  5 

95 

14 

70 

25 

0 

1  7 

0 

0 

0 

5.55 

2.43 

2,35 

28 

•  0 

0 

4 

3 

2 

CLEARWATER 

89.  1 

75,2 

82,2 

•  4 

94 

14 

70 

27+ 

0 

0 

0 

0 

3.41 

6.56 

.56 

•  0 

0 

14 

1 

0 

CLERMONT   6  S 

92.6 

72.5 

82  .6 

•  0 

97 

1  + 

69 

3+ 

0 

27 

0 

0 

0 

7.19 

.31 

1.35 

zl 

.  0 

0 

5 

3 

CRESCENT  CITY  2  SW 

91,8 

71,4 

81  ,6 

,  0 

98 

14 

66 

3+ 

0 

2^. 

0 

0 

9.74 

3.18 

3.03 

£.•9 

.  0 

0 

14 

5 

4 

DAYTONA  BEACH 

88.2 

73,2 

80,7 

97 

24 

69 

3 

10 

0 

0 

0 

5.29 

1.38 

.  0 

0 

\  3 

2 

DAYTONA  BEACH   WB  AP 

R 

90.0 

71.7 

80,9 

•  7 

95 

17  + 

68 

3 

0 

20 

Q 

0|  9.02 

3  86 

3.82 

2 

•  0 

0 

14 

4 

2 

nc   1  Aijr\ 
Ut  LAMU 

91,4 

72,2 

81*8 

,2 

95 

19  + 

66 

3 

25 

0 

0 

01  5.56 

- 

1.58 

1.22 

16 

.  0 

0 

20 

4 

1 

93  •  3 

73*7 

83.5 

1,0 

98 

13  + 

71 

3+ 

0 

28 

0 

0 

0 

2.43 

^*49 

.34 

31 

.  0 

0 

13 

0 

0 

FEDERAL  POINT 

Q  7  .  f^M 

71  ,4M 

87  .  1  M 

.  4 

Q9 

67 

28 

0 

25 

0 

0 

0 

6.78 

1,59 

2 

•  0 

0 

1  ^ 

2 

GAINESVILLE  UNIV 

92  .4 

71.4 

81.9 

,  3 

99 

19 

68 

2  7  + 

29 

° 

0 

3.99 

2.51 

1,02 

29 

•  0 

0 

1 5 

3 

1 

H I GH   SPR I NGS 

92.1 

70,9 

81.5 

96 

18+ 

66 

28 

0 

22 

I 

7.54 

1,50 

2 

.0 

0 

21 

6 

2 

I NVERNESS 

91,1 

72,6 

81,9 

,  7 

96 

23 

69 

1  + 

0 

21 

0 

0 

0 

7.06 

.71 

2,60 

24 

*0 

0 

18 

4 

2 

K I SS I MMEE 

93.3 

71,0 

82*2 

,  1 

97 

14  + 

64 

0 

30 

0 

Q 

0 

5.40 

- 

1.66 

1.57 

17 

•  0 

0 

1 3 

4 

1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

91.9 

72,0 

82  .0 

.  3 

95 

12  + 

69 

1  + 

0 

25 

0 

10.25 

2.22 

2  .45 

3 

•  0 

0 

15 

8 

2 

LAKE  HIAWASSE 

92,7 

71,8 

82  ,  3 

97 

18+ 

66 

3 

26 

0 

0 

I 

4.11 

1  .69 

19 

.  0 

0 

12 

2 

2 

LAKELAND   WB  CITY 

R 

90,8 

73,6 

82,2 

.2 

95 

13  + 

71 

1  + 

0 

22 

0 

0 

0 

7.05 

.73 

2.70 

3 

.0 

0 

IB 

6 

1 

MOUNTAIN  LAKE 

91.7 

71,9 

81.8 

,3 

95 

13+ 

69 

3 

0 

29 

0 

0 

0 

13.40 

4.60 

1.94 

2 

•  0 

0 

20 

11 

5 

NEW   SMYRNA  BEACH  N 

90,6 

71,9 

81,3 

1.2 

95 

23+ 

69 

2  + 

0 

23 

0 

0 

5.99 

.34 

2.02 

24 

0 

1  ^ 

3 

2 

OCALA 

92,4 

71.1 

81,8 

•  6 

98 

1 8 

67 

27+ 

0 

26 

0 

0 

0 

6.48 

1.55 

1.75 

24 

.  0 

0 

16 

1 

OCALA  AIRPORT 

93,1 

69.5 

81,3 

100 

1 8 

65 

27 

0 

28 

0 

0 

0 

5.06 

1.49 

2^ 

*  0 

0 

1  ^ 

2 

2 

ORL  ANDO  WATER  PLANT 

93.0 

72,9 

83,0 

97 

66 

2 

27 

Q 

0 

9.62 

2.13 

•  0 

0 

17 

5 

4 

ORLANDO   WB  AIRPORT 

R 

92,  1 

72.9 

82,5 

.4 

96 

12  + 

69 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

6.51 

.35 

1.60 

22 

.  0 

0 

19 

3 

PAL ATKA 

93,2 

73,6 

83,4 

1*3 

99 

13 

70 

7+ 

0 

27 

0 

0 

0 

5.84 

.78 

2.06 

24 

T 

0 

15 

3 

i 

PLANT  CITY 

92,9 

72,3 

82,6 

,2 

96 

13  + 

69 

27 

0 

30 

0 

0 

0 

6.40 

1.85 

1.64 

1 

•  0 

0 

17 

4 

RAIFORD   ST  PRISON 

91,8 

70.9 

81,4 

•  0 

98 

4  + 

66 

20+ 

0 

24 

0 

0 

0 

7.24 

.67 

2.04 

5 

•  0 

0 

12 

5 

SAINT  AUGUSTINE 

90, 3M 

72,  3M 

81  ,3M 

,7 

98 

23 

67 

25 

0 

20 

0 

0 

4.07 

1.00 

2.14 

30 

T 

0 

9 

3 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

87.5 

72,1 

79.8 

95 

23 

67 

7 

0 

7 

0 

0 

0 

5.60 

1.72 

24 

.0 

0 

12 

3 

3 

SAINT  LEO 

91,6 

72,6 

82,1 

*9 

95 

13  + 

69 

1  + 

0 

2'> 

0 

0 

0 

5.63 

3.14 

1.35 

18 

.0 

0 

13 

5 

1 

ST  PETERSBURG 

89.6 

74*8 

82,2 

1.0 

94 

13 

70 

27 

0 

21 

0 

0 

0 

9.36 

.10 

1.35 

19 

.0 

0 

15 

8 

5 

SANFORD 

93.4 

71.4 

82*4 

.2 

97 

15+ 

69 

20 

29 

0 

0 

0 

5.92 

1.18 

1.47 

10 

.0 

16 

1 

TAMPA   WR  AIRPORT 

R 

90.7 

74,4 

82.6 

1.1 

95 

13  + 

71 

2  + 

0 

23 

° 

0 

0 

2.35 

5.83 

.58 

5 

•  0 

" 

12 

\ 

0 

TARPON  SPRINGS 

90.2 

74,6 

82,4 

.6 

94 

15 

68 

27 

0 

22 

0 

0 

0 

4.62 

4.54 

1.24 

2 

•  0 

0 

13 

4 

1 

WINTER  HAVEN 

92.6 

72.6 

82.6 

96 

15 

70 

3  + 

28 

0 

0 

0 

13.28 

2.60 

3 

.0 

0 

20 

9 

6 

DIVISION 

81,9 

6.49 

T 

Sm  Rei«tenc«  Notes  Following  Station  Indax 

-  92  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


FLORIDA 
AUGUST  1952 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

_ 
e 

w 
X 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Daye 

No.  of  Day 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  HiU 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Max.  Depth 
on  Ground 

o 

.01  or  More  1 

s 

1 

8 

o 

1.00 

or  More 

g< 

SOUTHERN  DIVISION 

h- 

A  or'  Ant  A 

<33.7M 

71. IM 

82. 4M 

.5 

98 

24 

67 

27  + 

0 

30 

0 

0 

0 

10.01 

1.50 

2.02 

28 

0 

1  7 

AVON  Park 

92.6 

72.6 

82.6 

.6 

96 

13 

70 

3+ 

0 

29 

0 

0 

0 

8.46 

.63 

1.17 

30 

.0 

0 

19 

7 

3 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

90.9 

70.0 

80,5 

.0 

94 

15 

67 

4  + 

25 

0 

0 

0 

6.44 

1.62 

.77 

17 

.0 

0 

17 

6 

0 

BIG  CYPRESS   I  NO  RES 

92e9M 

74.  2M 

83  ,  6M 

0 

0 

0 

0 

7,70 

.0 

0 

11 

BIG  PINE  KEY  INN 

92«5 

75.8 

84,2 

95 

9+ 

72 

11  + 

0 

30 

0 

0 

0 

2.64 

.81 

12 

.0 

0 

6 

3 

0 

BRADENTON 

90.9 

72.3 

81.6 

.4 

93 

7+ 

69 

?  + 

0 

29 

0 

0 

0 

7.09 

_ 

2.49 

1.42 

13 

.  0 

0 

1 1 

A 

4 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

92. <• 

73.0 

82,7 

97 

23 

70 

9+ 

0 

30 

0 

0 

0 

5.22 

1.67 

13 

,0 

0 

13 

3 

1 

CAPTIVA 

92, i 

75.9 

84,2 

98 

16 

71 

17 

0 

31 

° 

0 

0 

4.72 

1.95 

5 

,0 

0 

15 

2 

1 

tCLEWISTON  U  S  ENG 

90.8 

72.9 

81  .9 

94 

19 

70 

1  + 

c 

28 

0 

0 

0 

9 . 42 

1  .  93 

6 

.  0 

0 

20 

2 

COCONUT  GROVE  7  S 

91.0 

73,1 

82.1 

•  2 

94 

30 

68 

1  1 

29 

0 

0 

0 

4.13 

2.28 

1.72 

17 

.0 

0 

15 

2 

1 

DRY  TORTUGAS 

91.1 

79,5 

85,3 

94 

15 

76 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

1.06 

,61 

14 

.  0 

0 

9 

^ 

0 

EVERGLADES 

92.5 

74.4 

83.5 

.7 

95 

11  + 

72 

1  + 

0 

29 

0 

0 

0 

2.97 

- 

5.83 

.0 

0 

14 

0 

FELLSMERE 

92,6 

72.7 

82.7 

1.2 

97 

14 

70 

2  + 

0 

30 

0 

0 

0 

10.09 

2.45 

2.45 

16 

.0 

0 

19 

6 

3 

FORT  LAUDERDALE 

92.3 

72,3 

82.3 

.2 

97 

19 

70 

5+ 

0 

29 

0 

0 

4.55 

2.20 

10 

.0 

0 

12 

9 

7 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

88.8 

75,3 

82.1 

91 

19+ 

70 

5 

0 

14 

0 

0 

°o 

9.31 

2.30 

2 

.0 

0 

12 

9 

2 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

92.2 

73.4 

82.8 

1.1 

95 

14  + 

67 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

8.39 

.43 

1.75 

1 

.0 

0 

20 

7 

2 

FORT  PIERCE 

89.6 

71.7 

80.  7 

-  1.3 

94 

23 

70 

2  + 

18 

0 

0 

7.58 

2.42 

2.36 

25 

,0 

0 

14 

I 

2 

90.9 

72.5 

81.7 

95 

21 

68 

23 

26 

0 

0 

6.69 

1.32 

21 

,0 

0 

13 

6 

3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

93  .  3 

70.3 

81  .8 

.9 

97 

20 

67 

1 1 

0 

31 

0 

0 

0 

11.41 

3.11 

2.40 

3 

,0 

0 

20 

2 

HYPOLUXO 

91.6 

72.7 

82.2 

,4 

95 

12 

69 

10+ 

0 

28 

0 

0 

0 

7.35 

1.45 

1  .60 

26 

,0 

0 

11 

5 

2 

91.7 

77.9 

84.8 

1,8 

94 

10+ 

68 

1  1 

0 

29 

0 

0 

0 

5.20 

.69 

2.09 

10 

.  0 

0 

11 

3 

2 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

90.7 

78.2 

84.5 

1.0 

94 

31 

75 

4  + 

0 

26 

0 

0 

0 

2.49 

- 

2.02 

.54 

4 

.0 

0 

18 

1 

0 

93.5 

71.2 

82.4 

.  7 

97 

14 

67 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

11,30 

2,96 

3.05 

2 

.0 

° 

19 

7 

4 

LAKE  PL AC  ID  2  SW 

9^.  CM 

71.2M 

82  ,  6M 

.  0 

97 

14  + 

68 

9 

0 

31 

0 

0 

0 

8,17 

2  .90 

3 

•  0 

° 

22 

4 

2 

LOXAHATCHEE 

91.5 

71,3 

81,4 

95 

16+ 

68 

4 

27 

0 

0 

0 

12,36 

2  •  88 

5 

.0 

0 

19 

7 

4 

MARATHON   VACA  KEY 

92.9 

75,5 

84,2 

98 

22 

70 

4  + 

30 

0 

0 

0 

1.97 

1  .45 

3 

.0 

0 

6 

1 

MELBOURNE  WB   AP  R 

90.2 

72.7 

81,5 

.4 

96 

14 

70 

2  + 

0 

18 

0 

0 

0 

4.15 

- 

1,67 

1.28 

16 

.0 

0 

10 

4 

2 

MERRITT  ISLAND 

92.  IM 

74. OM 

83  .  IM 

1.5 

98 

23 

71 

3+ 

0 

26 

0 

0 

0 

5.75 

.32 

1.53 

15 

,0 

0 

13 

4 

3 

HTAMi  BEACH 

88.4 

78.2 

83.3 

•"^ 

90 

8+ 

72 

4 

0 

8 

0 

0 

0 

2.85 

1.06 

4 

,0 

° 

12 

I 

} 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

91.5 

75.0 

83.3 

95 

19+ 

72 

5 

0 

28 

0 

0 

0 

4.93 

1  .02 

4 

,0 

0 

15 

3 

1 

MIAMI    WB   CITY  R 

87.6 

76,1 

81,9 

-  .2 

91 

29 

70 

3 

0 

2 

0 

0 

0 

4,22 

1.66 

1.59 

3 

0 

14 

3 

1 

tMOORE  HAVEN  LOCK  1 

91  .  5 

73.9 

82.7 

1  .3 

95 

12  + 

69 

4 

27 

0 

0 

° 

8.09 

- 

.31 

1.93 

4 

0 

3 

NAPLES 

91.3 

74,8 

83,1 

94 

28 

72 

2+ 

0 

30 

0 

0 

0 

1  ,46 

.35 

15 

,0 

0 

0 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

POMPANO  REACH 

91.8 

71,4 

81,6 

95 

23 

68 

19 

27 

0 

0 

0 

12,36 

2.42 

16 

,0 

0 

14 

7 

7 

PUNTA  GORDA 

94.9 

67,5 

81.2 

-  .8 

99 

14 

65 

2  + 

0 

31 

0 

0 

3.55 

4.50 

.92 

28 

.0 

0 

19 

2 

0 

ROYAL   Palm  RANGER  STA 

90.8 

70,6 

80.7 

93 

13  + 

69 

2  + 

0 

26 

0 

I 

0 

11.67 

2.10 

3 

.0 

0 

17 

10 

5 

SARASOTA 

91.0 

72,5 

81  .8 

94 

21 

69 

2+ 

0 

28 

0 

0 

0 

1,92 

28 

.0 

0 

6 

2 

1 

STUART 

93.9 

75.4 

84,7 

2.2 

99 

6 

71 

10+ 

° 

31 

0 

0 

0 

6,39 

1.20 

16 

•  0 

0 

13 

2 

SUNN  I  LAND 

TAMIAMI    T RA IL   ^0  MI  BEND 

91. 3M 

74,  4M 

82. 9M 

95 

21  + 

71 

3+ 

27 

0 

0 

0 

6,30 

1.61 

3 

.0 

0 

14 

5 

1 

TAVERN  I ER 

91.2 

78.7 

85.0 

1.2 

96 

29 

76 

4+ 

0 

28 

0 

0 

0 

1,42 

3.85 

.40 

26 

.0 

0 

e 

0 

TITUSVILLE  2  W 

91.8 

71.5 

81.7 

.1 

96 

10 

65 

26 

0 

25 

0 

0 

8,37 

1.83 

1.98 

19 

.  0 

0 

12 

3 

VERO  BEACH  CAA  AP 

90.5 

74.2 

82,4 

95 

23 

72 

2+ 

0 

20 

0 

0 

0 

7,34 

1.81 

25 

.0 

11 

3 

WAUCHULA  2  NW 

92.2 

70,3 

81,3 

-  ,8 

97 

14 

68 

2+ 

0 

27 

° 

0 

0 

6,29 

1.99 

1.71 

25 

.0 

I 

14 

5 

2 

WEST  PALM  BEACH 

89.3 

75.0 

82.2 

•  4 

93 

19 

69 

24+ 

0 

14 

0 

0 

0 

7,14 

.80 

1.79 

10 

0 

13 

6 

3 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

92.9 

74.3 

83.6 

1,1 

97 

15+ 

70 

24 

0 

29 

0 

0 

0 

6.34 

.00 

1.55 

16 

:l 

0 

14 

5 

2 

DIVISION 

82.7 

6.54 

T 

STATE 

81.9 

.5 

 1 

_4 

7.50 

.41 

 i 

T 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


Station 

Tol 

Z 

4 

5 

D 

/ 

9 

lu 

12 

13 

14 

lb 

16  1 

17 
17  1 

18 

19  j 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  j 

27 

28 

29 

30 

31 

APALACHICOLA  MB  CITV 

1.44 

.07 

*  1 1 

2^81 

1  .46 

.  76 

•  52 

.05 

ARCADIA 

10.01 

•  02 

.10 

1*01 

.90 

.61 

1.00 

•  03 

,42 

1,34 

•  62 

.24 

•  11 

.09 

,40 

2.02 

1  .05 

AVON  PARK 

8.46 

.31 

.84 

•  19 

.58 

.32 

7.  %e 

.62 

.37 

.62 

.13 

.16 

.43 

.93 

•  59 

.50 

•  25 

•  02 

,  36 

.66 

.10 

.13 

.02 

■  51 

BAY^LAKe 

8.36 

1.21 

•  04 

•  52 

T 

•  04 

.03 

•  10 

.04 

1.40 

.19 

.17 

•  05 

.04 

•  70 

•  26 

•  44 

•  53 

.94 

BELLF  TiLAOE  EXP  !^TA 

6(44 

.57 

.67 

.69 

.48 

•  22 

•  1 1 

•  76 

•  05 

•  77 

•  40 

•  10 

.06 

.53 

•  34 

*  32 

■  05 

BELLE  GLAOe  MRCN  GATE 

6.61 

.45 

•  58 

*64 

•  10 

.50 

.50 

filG  CYPRESS    INO  CES 

7.70 

4.47 

.  50 

•  10 

«05 

•  40 

55 

07 

•  30 

1*16 

BIG  PI NE  KEY    I NN 

2.64 

.27 

BLOUNTSTOWN  2  £ 

11*74 

.02 

.45 

.67 

.11 

•  V6 

.30 

.11 

T 

1.32 

•  02 

•  02 

1.63 

•  29 

T 

•  47 

•  92 

1.08 

T 

•  34 

.20 

use 

•  03 

f)ON|TA  SPRINGS  ?  E^E 

8*64 

1.31 

•  48 

1  .20 

.69 

.03 

''o 

•  10 

.40 

«  12 

1  .50 

•  1 1 

■  29 

1.63 

RRAOENTON 

7.09 

1.35 

.10 

.10 

flROOKSVlLLE  CHIN  HiLL 

6.19 

.50 

.04 

.06 

•  86 

•  40 

•  06 

•  08 

.  04 

.85 

.  26 

•  23 

*  30 

•  49 

•  27 

*01 

•  07 

•  10 

•  02 

•  62 

.10 

•  25 

•  04 

•  02 

BROOKSvl LLE  NURSERY 

1 

4.01 

.  19 

.17 

•  09 

•  21 

•  02 

.17 

.  14 

''' 

•  08 

•  1  3 

*  1  7 

*  14 

*36 

■  02 

SROOKSV ILLE  NURSERY 

2 

7.77 

.20 

.06 

•  03 

1.52 

.54 

,03 

•  06 

•  05 

.41 

•  01 

.11 

1.43 

•  03 

.50 

•  38 

«0E 

•  09 

1.08 

•  2* 

.64 

.02 

■  25 

PUSMNELL  ?  E 

4.87 

.09 

.20 

.22 

.06 

.86 

•  12 

.15 

•  09 

•  22 

•  69 

•  53 

•  12 

•  3? 

■  02 

.06 

•  12 

•  18 

.62 

CAMP  BLANDING 

3.88 

.10 

•  10 

.16 

.  12 

•  10 

•  45 

•  14 

1.56 

.58 

*  14 

■  12 

■  06 

.21 

CANTONMENT 

RECORD  MISSING 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

5.22 

.35 

•  07 

•  52 

•  17 

•  64 

1.67 

.14 

•  1  5 

'* 

.19 

CAPTI VA 

4.72 

.08 

.32 

1.95 

•  02 

T 

.96 

•  ?5 

•  1? 

.02 

•  10 

.36 

.35 

■  02 

•  05 

•  02 

.08 

CARRABELLE 

20*05 

.90 

.36 

.08 

3.60 

.40 

.03 

''' 

1.66 

,60 

1.15 

'W 

•  40 

'on 

.61 

.34 

4.12 

•  12 

CARYV ILLE 

8.39 

.20 

1.60 

CEDAR  KEY 

5.55 

2.00 

.40 

CHATTAHOOCHEE 

9.77 

.28 

.68 

(12 

•  99 

,35 

''' 

.90 

■  52 

1.25 

•  62 

•  4l 

1.24 

CHIPLEY  3  E 

8(09 

.31 

.79 

,33 

.41 

•  36 

.19 

1.01 

•  94 

.29 

•  29 

3.15 

clearmater 

3.41 

.28 

.58 

.13 

.08 

.05 

T 

.11 

.22 

•  ?2 

•  43 

■  42 

•  21 

•  15 

•  20 

.  33 

CLERMONT  6  S 

7.19 

.03 

,08 

.11 

.07 

1  ,  35 

•  47 

•  09 

.95 

1  •  27 

1.31 

•  08 

•  30 

•  28 

.  10 

CLEHISTON 

.03 

.  52 

1.20 

T 

2  .30 

.51 

.  81 

.  16 

.33 

2  ,  26 

CLEHISTON  U  S  ENG 

9*  42 

.92 

.07 

.21 

.35 

I  .93 

.26 

.  37 

.35 

.  76 

.  02 

.  11 

1  .60 

.  07 

.  14 

.  10 

.63 

.13 

.53 

.20 

COCONUT  GROVE  ^  S 

4.13 

.19 

T 

•  38 

.40 

.06 

.06 

.03 

T 

1(72 

•  0] 

.06 

•  01 

.09 

.18 

.13 

•  16 

•  63 

COMPASS  LAKE 

6.85 

•  58 

.45 

•  71 

.  32 

.35 

.21 

.95 

•  43 

2.85 

CRE<;ceNT  CITY  ?  sw 

9.74 

T 

T 

1  ^72 

CRESTVIEW  CAA  AP 

RECORD  MISSING 

CROSS  CITY  CAA  AP 

8*80 

1.35 

.46 

T 

,04 

.18 

.  15 

.  20 

.01 

•  01 

•  02 

.21 

''' 

•  83 

.17 

•  55 

.74 

■  27 

2.37 

OANIA   S  W 

9*33 

.32 

1.58 

1.07 

.01 

.33 

U85 

.04 

.22 

.01 

•  24 

•  05 

.01 

2.00 

.66 

•  92 

OAYTONA  BEACH 

5.29 

• 

•  20 

.  18 

•  53 

■  14 

•  56 

.22 

•  31 

1.32 

•  38 

•  01 

•  03 

.03 

OAYTONA  BEACH  WR  AP 

R 

9.02 

.05 

T 

•  22 

.11 

(  78 

•  21 

•  22 

•  02 

•  10 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

12.47 

1.61 

1  .08 

•  68 

.89 

.04 

.71 

.  42 

•  01 

1.92 

•  08 

^03 

•  05 

.  69 

(01 

.  02 

4*06 

T 

DE  LAND 

5.56 

.11 

.69 

.51 

•  10 

.48 

.  06 

•  21 

.31 

.  06 

.48 

1  ^22 

•  26 

•  09 

•  02 

•  10 

■  59 

.20 

•  01 

.03 

''' 

DRY  TORTUGAS 

1*06 

.03 

.03 

.01 

•  11 

,61 

.12 

.03 

T 

•  06 

•  06 

eusTis  ?  S 

2.43 

.20 

•  18 

.  05 

•  03 

■  20 

.25 

.13 

•  26 

■  22 

•  16 

•  34 

EVERCLADES 

2.97 

,21 

.06 

.28 

.01 

•  01 

•  59 

.51 

,04 

.40 

•  01 

• 

.71 

.03 

FEDERAL  POINT 

6.  78 

•  14 

•  83 

•  02 

.16 

.41 

.40 

.63 

•  17 

.28 

•  14 

FELLSMERE 

10(09 

T 

,50 

.34 

.18 

,39 

.04 

T 

•  16 

•  47 

T 

T 

.02 

.75 

2^45 

•  42 

1.05 

•  03 

''' 

.04 

•  59 

2.02 

T 

•  16 

.07 

•  41 

FERNANOlNA  BEACH 

10.98 

T 

,24 

.10 

.20 

.21 

T 

i.56 

.53 

•  01 

•  01 

.92 

.45 

•  02 

.03 

•  50 

6.16 

.02 

FORT  LAUDERDALE 

11. 50 

1  .00 

1.50 

2.20 

.  30 

1  •JO 

1^00 

1  .40 

I  •OO 

.20 

•  50 

.20 

LAHDFROALF  BAHIA  MAR 

9.31 

.  52 

•j' an 

.87 

.  14 

T 

.83 

"'' 

•  17 

•  74 

1^55 

.95 

•  65 

•  09 

FORT  MYERS  WR  AP 

e.  39 

1.75 

07 

*56 

.45 

T 

1.26 

•  75 

FORT  PIERCE 

7.58 

.01 

.80 

,02 

•  01 

.64 

•  69 

2.04 

.52 

.02 

•  40 

.02 

■  04 

GAINESVILLE  UNJV 

3.99 

.43 

.22 

.01 

,07 

.24 

.09 

.63 

T 

■  26 

•  03 

•  06 

•  56 

T 

.19 

■  15 

•  03 

1.02 

r>LFN  SAINT  MflRV 

3.42 

.82 

•  62 

•  12 

•  47 

•  52 

.22 

•  20 

•  45 

HART  LAKE 

7,94 

2.  08 

•  97 

1  •ftB 

•  39 

•  40 

•  1 1 

.15 

■  26 

•  23 

•  53 

.31 

•  73 

HI ALEAH 

6*69 

1*27 

1,20 

•  65 

■  46 

•  54 

•  05 

1^32 

.07 

■  10 

HIGH  SPRINGS 

7.54 

.06 

liso 

.01 

•  45 

*  36 

.70 

*05 

•  98 

*  I  2 

1*12 

.10 

HILL  I ARO 

7.50 

.07 

.03 

T 

T 

.80 

,20 

T 

.05 

.05 

.03 

.15 

.18 

•  32 

1.77 

•  01 

T 

.18 

.56 

T 

1.62 

U46 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

3.50 

.98 

.  15 

.13 

.10 

•  11 

.07 

.03 

.77 

•  87 

•  02 

.27 

HOMESTEAD  EKP  STA 

11.41 

.22 

2.40 

.43 

•  58 

•  61 

,31 

•  45 

.  32 

•  91 

•  21 

(36 

(07 

•  41 

•  86 

(81 

•  45 

•  40 

.43 

•  10 

1^06 

HYPOLUKO 

7.35 

.63 

.67 

,92 

•  46 

.  37 

,40 

•  27 

•  25 

■  25 

1.51 

1^60 

INVERNESS 

7.06 

1.08 

.  10 

.05 

(13 

T 

T 

T 

.06 

•  06 

•  18 

.64 

.03 

•  05 

(09 

.73 

2*60 

•  28 

•  03 

■  24 

•  22 

ISLEWQRTH 

3.11 

.05 

.15 

,20 

.02 

.05 

(37 

•  03 

.52 

.57 

•  07 

•  61 

•  10 

.25 

■  12 

JACKSONVILLE   WR  AP 

a 

10.51 

,34 

T 

,02 

.80 

.09 

.03 

.07 

•  13 

,01 

1.47 

•  21 

''' 

.04 

.12 

•  34 

3.10 

•  05 

.40 

1(40 

T 

1.69 

JACKSONVILLE  BEACH 

8.99 

.04 

.28 

•  54 

•  09 

.70 

2^69 

.13 

.10 

■  16 

3.07 

.06 

JACKSONVILLE  WR  CITY 

R 

9.81 

.27 

•  02 

.54 

.  10 

.  32 

,01 

.03 

(20 

(  06 

.15 

2^96 

•  02 

•  01 

2^01 

JASPER   10  E 

9.10 

.20 

.65 

.40 

.15 

.60 

1 .  60 

•  25 

1  (10 

•  10 

(10 

(35 

.65 

.75 

2.00 

KENDALL  2  ESE 

6.20 

.01 

.52 

.77 

.12 

.01 

•  01 

•  24 

U35 

•  03 

(06 

.04 

•  16 

•  06 

(04 

.20 

•  60 

•  69 

•  01 

•  10 

•  40 

.56 

KEY  WEST  WR  AIRPORT 

R 

5.20 

T 

.01 

T 

.16 

,07 

2.09 

1^14 

.  05 

,  ly 

.  75 

•  30 

■  47 

T 

•  06 

T 

KEY  WEST  WB  CITY 

a 

2.49 

.06 

.01 

•  01 

.  54 

.10 

•  07 

•  26 

.  19 

.03 

,04 

.20 

.27 

•  07 

•  35 

(12 

•  04 

.03 

•  06 

K I SSIMMEE 

•  62 

.  89 

,12 

•  23 

•  05 

1.57 

(20 

.12 

.22 

•  54 

•  35 

■  16 

•  33 

LA  BELLE 

11.30 

3.05 

.94 

1.71 

■  22 

•  32 

.26 

.15 

.17 

.05 

.52 

1<01 

•  05 

.01 

.70 

.02 

1  .67 

•  36 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

10.25 

.75 

2.45 

(07 

.68 

.03 

.22 

•  12 

.50 

2.10 

•  08 

.42 

■  68 

•  42 

•  85 

■  66 

LAKE  CITY  2  E 

5.20 

.31 

•  08 

•  03 

•  50 

•  02 

.  20 

.  18 

1.10 

•  20 

•  79 

T 

(13 

•  50 

.08 

T 

■  30 

,18 

•  07 

.06 

.42 

(03 

LAKE  HIAWASSE 

4.11 

.21 

•  33 

•  02 

•  12 

•  01 

1*69 

•  03 

•  01 

1.11 

.  16 

•  15 

,27 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

.  16 

2.70 

•  25 

•  06 

*  40 

•  13 

•  57 

•  01 

.14 

.60 

T 

T 

■  62 

T 

LAKE  PLACID  2  SW 

8.17 

1.60 

.35 

2.90 

•  03 

•  25 

•  05 

•  82 

.05 

.04 

.07 

•  02 

•  26 

•  07 

•  15 

■  58 

•  09 

T 

.17 

.18 

■  05 

•  03 

•  37 

.04 

LAKE  TRAFFORO 

5.88 

.10 

1^90 

.16 

.10 

•  05 

•  22 

1 150 

•  04 

.09 

•  28 

.75 

•  04 

.25 

LIVE  OAK   1  SE 

.17 

.37 

•  73 

.05 

LONGROAT  KEY 

?.34 

.10 

.1? 

.14 

>  15 

•  05 

T 

T 

•  09 

T 

•  01 

1*03 

•  05 

•  50 

•  10 

T 

LnxAHATCHFF 

12.36 

.46 

.06 

2>S8 

1  .30 

•  18 

U  13 

■  38 

.40 

•  40 

•  63 

•  81 

1^00 

•  33 

•  31 

.28 

■  05 

.46 

•  12 

MAD 1  SON 

12.06 

.46 

.83 

.59 

.55 

•  2u 

•  16 

T 

1.07 

.01 

.24 

T 

•  38 

.43 

3.50 

•  07 

T 

2.35 

■  01 

1.21 

MARATHON  VACA  KEY 

1.97 

1  .45 

.24 

T 

.11 

T 

T 

T 

.07 

•  05 

T 

■  05 

MAR  1  ANNA    CAA  AP 

B.8I 

.55 

,02 

.01 

•  82 

U05 

•  35 

,02 

.57 

.02 

.33 

•  73 

1.  59 

T 

T 

.49 

2.26 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

1  i;56 

1.75 

.07 

.22 

1.17 

•  1  7 

1*  14 

2.  30 

•  14 

•  50 

.31 

1^14 

2*65 

MAYO   *,  NW 

7  .96 

1.38 

.75 

.04 

.  38 

.12 

.67 

•  13 

T 

.  02 

.43 

•  07 

•  36 

T 

•  86 

1(43 

T 

T 

(16 

.39 

■  01 

.25 

•  49 

•  02 

MELBOURNE   we  AP 

R 

4.15 

•  12 

.51 

.34 

.05 

•  10 

1  .26 

T 

T 

U04 

.03 

T 

•  02 

MERRITT  ISLAND 

5.75 

.11 

1.23 

•  87 

1.53 

•  07 

•  22 

•  04 

26 

MIAMI  BEACH 

2.85 

.05 

.02 

1.06 

.91 

•  01 

.05 

T 

T 

.12 

T 

T 

•  10 

T 

.09 

T 

•  01 

.38 

•  09 

MIAMI    wR  AIRPORT 

R 

4,93 

*37 

.04 

.23 

1.02 

T 

"I" 

*  16 

.  07 

.66 

•  03 

T 

.95 

.31 

.  17 

.01 

T 

.08 

T 

•  42 

.41 

MIAMI    Wfl  CITY 

R 

*08 

.42 

1.59 

*  7  1 

•  10 

.08 

.6? 

.01 

T 

.14 

T 

.04 

.15 

.02 

T 

•  23 

.01 

MILTON  EKP  STATION 

5.61 

1*87 

.04 

.82 

1  .25 

•  01 

.52 

MONTICELLO 

7.01 

1.10 

.71 

•  33 

.66 

•  20 

•  45 

.  52 

,21 

T 

.01 

.09 

•  25 

.15 

•  05 

T 

.19 

■  24 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

8.  09 

1  .06 

.53 

1  . 93 

.62 

.  76 

.  03 

.19 

.11 

.06 

.30 

1  .06 

.07 

.02 

.24 

.01 

.68 

.22 

MOUNTAIN  LAKE 

13.40 

.40 

1.94 

.20 

•  88 

•  23 

•  61 

•  26 

1.67 

•  U2 

.13 

1.62 

•  05 

.90 

.58 

.12 

■  63 

1.10 

•  30 

•  53 

1.03 

MT  PLEASANT 

1.46 

•  18 

•  90 

•  50 

U52 

.10 

■  WO 

1.53 

.05 

•  52 

.68 

2.35 

2^83 

•  05 

M/AKKA  RFVER  ST  PARK 

7.39 

.13 

.52 

.53 

1  ^56 

1.40 

(01 

•  16 

.02 

.09 

.35 

•  10 

•  23 

•  55 

.45 

•  65 

•  08 

.56 

NAPLES 

1.46 

.23 

.05 

•  13 

•  02 

•  06 

.05 

.15 

.05 

.02 

.35 

25 

•  02 

01 

.04 

NEW  SMYRNA  BEACM  *  N 

5.99 

.17 

.02 

•  39 

•  13 

1  .54 

.33 

.05 

.09 

T 

•  93 

2.02 

T 

■  08 

•  09 

.13 

NICEVILLE 

10.09 

1.05 

,25 

* 

• 

2,45 

• 

7.93 

1.91 

• 

1.50 

NITTAW   1  S 

7*02 

.10 

.11 

.20 

.40 

*  37 

.03 

1«37 

,  36 

•  98 

(49 

•  10 

T 

1  .87 

.19 

•  45 

T 

T 

OCAL* 

6(48 

.14 

.80 

.81 

•  1  2 

•  16 

•  06 

•  06 

•  26 

,38 

•  48 

•  35 

U75 

.03 

(  14 

.78 

•  14 

OCALA  AIRPORT 

^.06 

•  49 

.15 

•  11 

,05 

T 

.47 

T 

.  12 

OKEECHOBEE  «  W 

9.84 

.31 

2.63 

2.21 

1  ^75 

.34 

.  16 

.50 

.04 

•  12 

•  16 

.27 

.12 

•  03 

■  04 

1.16 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

RECORD  MISSING 

ORANGE  SPRINGS    1  E 

3(54 

,21 

1.52 

.24 

.  12 

•  12 

•  11 

.06 

•  78 

.76 

•  12 

•  08 

ORLANOO  WATER  PLANT 

9(62 

•  29 

2.13 

1  .93 

•  12 

.03 

.33 

(09 

•  06 

T 

•  34 

.07 

.09 

2(01 

1.24 

•  14 

.02 

.65 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

6.51 

•  92 

.4? 

,48 

T 

•  17 

•  08 

.01 

01 

01 

1  60 

13 

03 

PALATK A 

5.84 

•  23 

1.  IV 

.42 

•  11 

•  06 

.01 

.  16 

.50 

.15 

.38 

2.06 

•  07 

■  02 

.06 

.40 

PANAMA  CITY 

15.63 

2.12 

T 

T 

1  .46 

2.00 

.65 

1  .45 

.  20 

•  97 

•  12 

•  38 

.01 

•  67 

.60 

4.50 

PENSACOLA  CAA  AP 

4.88 

.02 

.07 

1  ,34 

.58 

•  33 

.  19 

.03 

.23 

•  17 

(04 

(15 

•  11 

.11 

1.41 

.10 

PENSACOLA  wB  CITY 

R 

6,69 

•  03 

T 

•  07 

.82 

,27 

•  22 

T 

T 

T 

.oo 

.79 

.01 

■  03 

.23 

1.58 

2.18 

■  38 

PETERS 

5,48 

T 

.48 

,12 

.  10 

T 

T 

•  16 

.25 

■  01 

.10 

T 

•  55 

,50 

.12 

.04 

(34 

2.71 

PLANT  CITY 

6.40 

1.64 

.04 

.17 

,01 

.10 

1.06 

.  16 

,U3 

.94 

.07 

.02 

.22 

■  31 

•  01 

■  40 

.65 

.35 

POMPANO  BEACH 

12.36 

1.45 

1.60 

.10 

.05 

.03 

•  36 

.04 

2^42 

•  36 

1(20 

1(30 

1  •88 

U30 

.27 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

5.52 

.19 

1.19 

•  95 

•  04 

.57 

•  61 

•  04 

1(02 

,  36 

•  55 

PUNTA  GOROA 

3.55 

.  12 

.05 

.03 

.06 

•  06 

•  05 

.  18 

•  04 

.01 

•  18 

•  02 

.05 

.23 

.18 

.24 

•  30 

•  11 

■  92 

•  72 

OUINCY  EKP  STATION 

6.59 

7.00 

.25 

,58 

•  19 

.37 

.  14 

.12 

.72 

•  01 

•  08 

T 

.08 

.09 

T 

•  24 

•  34 

•  02 

T 

T 

•  48 

•  01 

T 

•  13 

■  48 

•  26 

RAirORO  ST  PRISON 

7*74 

1  .49 

.40 

2.04 

T 

.05 

T 

T 

.62 

•  13 

•  40 

.35 

1.10 

•  01 

■  10 

•  55 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

11.67 

,72 

2*10 

,58 

.12 

.06 

U44 

1.06 

1*20 

,72 

.06 

•  38 

•  61 

.15 

.18 

1.41 

.51 

.85 

SAINT  AUGUSTINE 

4*07 

.27 

.07 

.59 

.03 

T 

T 

.11 

.60 

•  14 

2.14 

.12 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

5.60 

.07 

.05 

.  13 

•  03 

.32 

.05 

•  07 

•  05 

1.72 

1.20 

1*63 

.26 

SAINT  LEO 

5.63 

.24 

T 

.  17 

.20 

•  12 

T 

.60 

T 

T 

.47 

T 

•  08 

U35 

•  81 

(55 

•  65 

T 

•  24 

.15 

S*«  H*f*ronc«  NoIm  Following  Station  Ind«x 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued  auoust  1952 


Station 

Total 

Day  of  month 

'  1 

2 

3 

5  1 

_ 

_  1 

10 

11 

lO  1 

IJ  14 

15 

-  1 

Id 

 L_ 

_  1 
17 



IB 

_ 

19 

 1_ 

Zu 

 L 

21 

22 

1 

23 

 L 

24 

1 

25 

 — 1— 

1  nr. 
26  27 

 1  

1 

28 

1 

29 

 L 

30 

31 

SAINT  MARKS  6 

15 

i57 

.27 

.02 

T 

.56 

6.71 

1.31 

.13 

.35 

.56 

.08 

•  04 

T 

07 

•  49 

06 

99 

47 

2^66 

ST  PpTEflSBURG 

9 

36 

•  23 

.08 

.05 

.95 

•  55 

.  10 

T 

1.25 

1.15 

^40 

•  15 

T 

1.35 

■  50 

1.05 

1*25 

•  30 

S4NF0R0 

5 

92 

.18 

.04 

.26 

•  31 

.50 

1.47 

■  02 

T 

T  T 

T 

•  57 

•  09 

.03 

■  08 

.51 

T 

T 

•  83 

•  42 

.32 

•  29 

SARASOTA 

.19 

■  39 

•  50 

•  10 

T 

U92 

SECOT AN 

40 

T 

.66 

•  13 

•  81 

.67 

•  35 

•  54 

T 

T 

•  52 

•  21 

T 

1.04 

•  47 

STUART 

6 

39 

1.05 

•  02 

•  02 

.71 

.45 

.51 

.22 

1  •  20 

.26 

•  03 

.88 

•  90 

.12 

SUNNILAND 

RECORD  MISSING 

TALLAMASStE   WB  AP 

6 

32 

•  69 

.07 

.76 

.68 

•  37 

•  22 

•  02 

.02 

.64 

•  35 

.08 

iOl 

.18 

.32 

•  08 

■  52 

.07 

1.24 

TAMIAMI   THL  fcO  MI  RENO 

.67  1 

.61 

.97 

.13 

.22 

.11 

.05 

.63 

.14 

.28 

.48 

.66 

•  17 

.16 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

2 

35 

.06 

.05 

T 

.58 

T 

T 

T 

T 

•  22 

T 

•  26 

T 

.04 

' 

.26 

T 

•  20 

•  34 

.01 

■  10 

•  23 

TARPON  SPRlNfiS 

4 

62 

.60 

.24 

.06 

T 

.12 

.93 

T 

•  15 

.70 

.03 

.34 

T 

T 

•  11 

■  09 

■  16 

•  09 

TAvERNIER 

1 

'•2 

.12 

.10 

.32 

•  15 

.05 

.19 

.09 

.40 

TITUSVILLP   ?  W 

B 

3T 

.30 

.85 

.16 

•  77 

1.35 

•  92 

1*98 

•  13 

•  20 

1.03 

.49 

•  19 

VFRn  OFACH  CflA  AP 

7 

34 

.64 

.38 

.99 

•  02 

1.79 

•  15 

•  20 

1.10 

•  25 

U81 

T 

■  01 

T 

WAUCHULA   ?  NW 

6 

29 

.65 

1 

.6? 

.13 

.26 

.  12 

.  T4 

.01 

.56 

•  09 

.06 

.17 

1.71 

■  06 

•  09 

WEST  PA(.M  HEACM 

7 

1* 

.65 

.09 

.41 

.05 

1.79 

T 

.21 

I. 10 

•  19 

.55 

1.15 

.10 

.70 

.15 

T 

WEST  PALM  BEACH  MB  AP  R 

6 

34 

.02 

.01 

.15 

.29 

T 

T 

•  48 

.02 

T 

1.55 

•  74 

U33 

.75 

.81 

.15 

.02 

T 

•  02 
1.06 

MINTER  HAVEN 

13 

28 

.19 

.23  2 

.60 

.06 

.60 

.39 

•  01 

•  18 

.36 

•  11 

T 

.56 

.03 

1.03 

2.33 

.17 

1.10 

.15 

.75 

•  35 

Sm  R«ler*nce  NotM  Following  Suilon  Index 

-   95  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
AUGUST  1952 


Day  Oi  Month 


Slation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 

81 

85 

88 

88 

88 

85 

82 

85 

87 

86 

87 

88 

88 

90 

89 

65 

91 

89 

88 

84 

88 

88 

90 

83 

83 

84 

84 

61 

82 

88 

88 

86  •2 

MIN 

73 

7  3 

76 

75 

72 

73 

75 

76 

79 

79 

78 

76 

7  1 

74 

75 

75 

75 

76 

76 

73 

73 

73 

69 

75 

74 

74 

76 

74>8 

ARCADIA 

MAX 

90 

94 

92 

89 

94 

93 

94 

94 

92 

94 

93 

95 

97 

93 

91 

92 

93 

92 

91 

92 

93 

95 

95 

98 

95 

97 

96 

96 

96 

95 

93.7 

MIN 

71 

72 

72 

70 

72 

70 

69 

71 

73 

72 

73 

78 

72 

71 

73 

72 

70 

70 

71 

70 

70 

70  1 

71 

70 

67 

69 

67 

68 

71.1 

AVON  PARK 

MAX 

93 

90 

93 

93 

91 

93 

94 

93 

94 

92 

93 

95 

96 

94 

92 

91 

94 

93 

92 

93 

94 

95 

95 

1 

89 

90 

89 

91 

91 

93 

90 

92.6 

MIN 

72 

71 

70 

70 

72 

70 

71 

72 

73 

74 

74 

72 

76 

72 

72 

72 

74 

74 

72 

72 

74 

76 

74 

75 

71 

73 

71 

73 

73 

73 

74 

72.6 

BARTOW 

MAX 

90 

89 

92 

93 

90 

92 

93 

93 

93 

96 

92 

94 

97 

96 

94 

92 

94 

93 

85 

94 

93 

96 

94 

91 

88 

93 

89 

93 

93 

69 

94 

92.4 

MIN 

69 

70 

69 

71 

70 

70 

70 

72 

72 

7 1 

74 

71 

72 

7 1 

70 

70 

74 

72 

72 

70 

7 1 

72 

71 

7  1 

73 

74 

71  .4 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

92 

89 

90 

89 

87 

91 

92 

91 

90 

92 

93 

93 

90 

92 

94 

92 

91 

90 

91 

92 

91 

92 

92 

90 

93 

92 

88 

89 

87 

90 

93 

90.9 

MIN 

69 

70 

70 

67 

67 

70 

70 

69 

68 

69 

69 

70 

72 

59 

71 

68 

69 

59 

71 

71 

70 

69 

71 

69 

71 

71 

74 

70 

73 

72 

70.0 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

MAX 

89 

93 

91 

87 

91 

92 

93 

88 

95 

95 

97 

88 

95 

96 

96 

93 

94 

93 

93 

95 

95 

95 

93 

92.9 

MIN 

74 

76 

^' 

74.2 

BIG  PINE   KEY  INN 

MAX 

92 

93 

90 

88 

92 

92 

93 

93 

95 

95 

92 

91 

92 

92 

91 

93 

91 

91 

93 

91 

93 

93 

93 

94 

94 

91 

92 

94 

95 

95 

95 

92.5 

MIN 

80 

78 

80 

74 

74 

78 

79 

73 

76 

78 

79 

74 

78 

81 

75 

75 

78 

75.6 

BLOUNTSTOWN  2  E 

MAX 

93 

86 

93 

96 

96 

97 

89 

79 

85 

92 

92 

94 

91 

92 

94 

90 

91 

97 

91 

90 

89 

90 

93 

93 

81 

86 

88 

88 

82 

64 

90 

90.1 

MIN 

74 

70 

68 

64 

65 

69 

69 

71.5 

BRADENTON 

MAX 

90 

87 

90 

90 

90 

91 

93 

92 

93 

91 

90 

92 

93 

93 

90 

90 

90 

91 

90 

91 

91 

93 

92 

92 

90 

90 

90 

90 

92 

89 

91 

90.9 

MIN 

70 

69 

69 

73 

72 

74 

73 

73 

74 

72 

76 

74 

73 

73 

72 

70 

70 

72 

73 

73 

72.3 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

ee 

80 

86 

84 

86 

89 

90 

88 

88 

89 

85 

88 

92 

88 

88 

86 

88 

92 

85 

86 

89 

91 

91 

86 

85 

88 

88 

85 

93 

86 

90 

87.7 

MIN 

68 

59 

72 

74 

74 

75 

72 

72 

75 

75 

75 

72 

71 

66 

71 

7 1 

72 

75 

72.7 

BUSHNELL   2  E 

MAX 

92 

83 

92 

94 

93 

95 

95 

94 

92 

90 

91 

96 

96 

95 

92 

89 

93 

97 

90 

90 

93 

95 

95 

38 

88 

89 

94 

90 

96 

86 

91 

92.1 

MIN 

67 

69 

68 

70 

59 

73 

72 

74 

7 1 

69 

58 

72 

72 

73 

72 

70 

65 

71 

71 

72 

73 

70  .8 

CAMP  BLANDING 

MAX 

95 

94 

85 

91 

95 

94 

93 

92 

94 

95 

94 

95 

96 

98 

97 

92 

92 

96 

98 

95 

95 

93 

94 

95 

81 

80 

S3 

87 

88 

93 

84 

92.1 

74 

70 

68 

58 

^' 

67 

69 

68 

65 

70 

'* 

71.3 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MAX 

90 

92 

95 

86 

90 

90 

90 

91 

95 

95 

92 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

94 

94 

96 

95 

94 

97 

93 

93 

93 

90 

91 

92 

91 

93 

92.4 

72 

74 

74 

75 

74 

73 

73 

^* 

^* 

73.0 

CAPTIVA 

MAX 

94 

92 

92 

90 

90 

93 

93 

91 

92 

92 

92 

94 

93 

92 

92 

98 

91 

90 

91 

92 

94 

93 

93 

92 

92 

94 

94 

93 

92 

92 

93 

92.5 

MIN 

76 

78 

" 

7 1 

76 

75 

76 

73 

79 

79 

77 

74 

77 

76 

81 

79 

75.9 

CARRABELLE 

MAX 

83 

87 

92 

93 

92 

87 

84 

87 

88 

92 

88 

91 

93 

96 

92 

88 

94 

90 

90 

88 

87 

90 

92 

91 

87 

89 

90 

85 

66 

94 

91 

89.6 

MIN 

70 

70 

72 

74 

70 

71 

70 

7 1 

70 

73 

72 

70 

69 

64 

71.7 

CEDAR  KEY 

MAX 

90 

82 

88 

88 

85 

67 

88 

87 

85 

90 

89 

90 

92 

95 

87 

90 

90 

92 

88 

85 

91 

90 

87 

85 

93 

92 

90 

91 

9; 

90 

92 

89.1 

MIN 

74 

74 

78 

72 

74 

79 

78 

79 

76 

82 

81 

79 

80 

78 

76 

76 

80 

79 

70 

75 

76.0 

CHIPLEY   3  E 

MAX 

82 

91 

94 

96 

95 

90 

79 

89 

92 

92 

92 

93 

96 

94 

94 

93 

95 

98 

90 

90 

92 

93 

95 

85 

86 

87 

85 

85 

86 

68 

91 

90  .6 

MIN 

79 

59 

72 

72 

76 

74 

70 

73 

69 

55 

61 

65 

69 

70 

68 

71.5 

CLEARWATER 

MAX 

88 

79 

86 

89 

85 

92 

91 

90 

91 

90 

88 

89 

90 

94 

93 

88 

89 

89 

86 

88 

90 

92 

90 

90 

8; 

9i 

90 

3S 

89 

89 

68 

89.1 

MIN 

76 

80 

78 

70 

75 

74 

CLERMONT  6  S 

MAX 

97 

88 

95 

82 

92 

93 

96 

94 

94 

90 

92 

97 

96 

95 

92 

94 

95 

95 

90 

90 

94 

96 

95 

91 

89 

90 

94 

93 

93 

88 

92 

92.6 

MIN 

70 

69 

69 

74 

72 

7C 

^' 

^' 

73 

73 

74 

72.5 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

92 

90 

90 

90 

91 

93 

90 

90 

89 

91 

90 

91 

90 

92 

93 

91 

90 

91 

94 

91 

91 

90 

90 

93 

92 

90 

87 

89 

90  93 

92 

90.8 

MIN 

70 

70 

^' 

74 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

^' 

76 

76 

73 

75 

72.9 

COCONUT  GROVE   7  S 

MAX 

91 

90 

90 

90 

85 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

93 

92 

92 

93 

90 

91 

91 

92 

92 

92 

93 

93 

91 

92 

69 

90 

94 

91 

91.0 

MIN 

70 

70 

73 

72 

73 

71 

71 

73 

74 

74 

73 

71 

72 

72 

76 

74 

74 

74 

73 . 1 

COMPASS  LAKE 

MAX 

85 

92 

96 

97 

97 

90 

78 

89 

90 

90 

93 

92 

93 

95 

93 

93 

97 

99 

90 

87 

91 

94 

95 

84 

67 

88 

87 

64 

87 

90 

93 

90.8 

MIN 

69 

69 

69 

70 

59 

69 

70 

68 

55 

69 

70 

70 

65 

70.3 

CRESCENT  CTY  2  SW 

MAX 

92 

90 

89 

92 

93 

92 

93 

94 

92 

92 

93 

91 

97 

98 

93 

93 

95 

97 

93 

92 

92 

96 

95 

87 

84 

86 

89 

67 

91 

85 

92 

91  .8 

75 

72 

69 

69 

70 

74 

69 

70 

72 

70 

76 

75 

75 

71.4 

CRESTVIEW  CAA  AP 

MAX 

MIN 

CROSS  CITY   CAA  AP 

MAX 

85 

85 

91 

95 

90 

85 

92 

88 

91 

89 

92 

90 

93 

94 

91 

90 

94 

98 

90 

90 

91 

92 

92 

87 

88 

90 

90 

85 

93 

89 

90 

90.3 

MIN 

70 

72 

72 

69 

6^ 

70 

70 

7] 

73 

72 

70 

70 

67 

66 

72 

70 

73 

71.0 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

89 

88 

86 

85 

86 

89 

88 

89 

90 

89 

91 

88 

88 

90 

90 

89 

90 

91 

91 

90 

85 

87 

90 

97 

84 

83 

84 

64 

87  88 

88 

86.2 

MIN 

69 

73 

73 

7C 

76 

74 

76 

77 

76 

74 

73.2 

DAVTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 

90 

90 

86 

88 

90 

91 

91 

91 

91 

92 

92 

91 

92 

92 

92 

91 

95 

93 

92 

89 

89 

91 

95 

85 

85 

86 

85 

86 

86 

87 

93 

90.0 

MIN 

69 

69 

72 

72 

74 

7] 

7( 

70 

7: 

72 

70 

7] 

7: 

70 

72 

75 

76 

75 

71.7 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

90 

93 

97 

100 

98 

91 

84 

92 

91 

92 

95 

95 

98 

97 

95 

94 

100 

102 

94 

88 

91 

95 

97 

85 

87 

91 

69 

85 

81 

89  94 

92.6 

MIN 

71 

69 

74 

75 

-71 

71 

71 

73 

73 

7] 

73 

74 

73 

70 

67 

52 

56 

67 

67 

65 

71.4 

OE  LAND 

MAX 

94 

91 

90 

91 

92 

91 

93 

94 

94 

92 

91 

91 

94 

94 

94 

92 

93 

92 

95 

92 

91 

91 

9! 

95 

85 

85 

86 

88 

89     90  86 

91.4 

MIN 

70 

70 

58 

70 

72 

7j 

70 

72 

70 

71 

7; 

74 

71 

7( 

59 

75 

76  75 

72.2 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

90 

91 

91 

90 

90 

91 

91 

91 

90 

91 

91 

91 

90 

91 

94 

92 

91 

91 

92 

90 

90 

91 

92 

93 

92 

90 

91 

9( 

93 

92 

92 

91.1 

MIN 

79 

80 

80 

81 

80 

78 

79 

78 

87 

79 

8< 

80 

79 

81 

81 

81 

82 

82 

79 

76 

81 

76  81 

79.5 

EUSTIS  2  S 

MAX 

93 

90 

92 

96 

94 

96 

97 

95 

96 

90 

96 

97 

98 

97 

94 

94 

94 

94 

90 

91 

93 

96 

96 

90  '  85 

87 

92 

92 

93 

68  95 

93.3 

MIN 

74 

74 

7 1 

72 

74 

74 

73 

73 

74 

'* 

74 

76 

" 

75 

76 

75 

73 

72 

72 

71 

74     75  75 

73.7 

EVERGLADES 

MAX 

92 

92 

92 

89 

89 

90 

93 

93 

93 

94 

95 

92 

93 

94 

92 

92 

93 

92  !  92 

93 

95 

94 

94 

93 

91 

93 

92 

92 

92 

93 

92.5 

MIN 

74 

75 

75 

75 

76 

7  5 

75 

77 

76 

75 

V. 

72 

72 

76  75 

75 

74.4 

FEDERAL  POINT 

MAX 

98 

91 

93 

93 

96 

97 

97 

94 

93 

93 

97 

99 

98 

93 

91 

97 

97 

95 

92 

93 

97 

97 

83 

82 

67  88 

88 

92 

82 

91 

92.8 

MIN 

69 

69 

70 

7 1 

70 

58 

69 

70 

71 

74 

74 

" 

7] 

74 

75 

71 

68 

69 

72 

72 

70 

71 

72 

72 

67 

74  76 

74 

71.4 

FELLSMERE 

MAX 

92 

91 

90 

90 

92 

94 

95 

94 

95 

96 

93 

94 

96 

97 

93 

93 

93 

94 

92 

93 

93 

91 

96 

93 

90     87  90 

90 

90     90  95 

92.6 

HIN 

70 

70 

72 

73 

72 

72 

73 

72 

73 

72 

72 

73 

72 

72 

74 

74  75 

76 

73 

71 

72 

73 

74     74  74 

72  .  7 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 

87 

83 

85 

86 

88 

88 

87 

87 

89 

92 

92 

90 

92 

94 

90 

91 

94 

91 

86 

88 

86 

86 

93 

78 

83 

85  84 

85 

67     83  94 

68.0 

MIN 

7 1 

72 

74 

74 

71 

76 

74 

77 

75 

76 

72 

72 

74 

77 

73 

74 

77 

73 

68 

75     75  75 

73.7 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

92 

90 

90 

87 

90 

91 

91 

92 

93 

93 

91 

92 

92 

93 

93 

95 

94 

96 

97 

93 

93 

91 

93 

95 

93  86 

90 

92 

95 

94  91 

92.3 

MIN 

72 

71 

72 

71 

70 

75 

75 

73 

70 

70 

7.0 

71 

75 

74 

72 

71 

70 

73 

70 

70 

74 

72 

73 

72 

70  71 

71 

80     74     75  74 

72.3 

FT   LAUDERDALE   BAHtA  MAR 

MAX 

89 

88 

84 

84 

89 

88 

90 

90 

89 

90 

89 

88 

90 

90 

90 

90 

89  88 

91 

88 

90 

90     89  91 

90     85  88 

86 

90     69  90 

86.6 

MIN 

80 

73 

71 

73 

70 

79 

80 

78 

75 

75 

72 

75 

79 

78 

77 

77 

76 

74 

75 

72 

76 

74 

72 

75 

73     72  72 

80 

77     77  76 

75.3 

FORT  MYERS   WB  AP 

MAX 

91 

92 

89 

89 

91 

93 

92 

93 

93 

91 

93 

93 

94 

95 

91 

92 

92 

89 

91 

93 

93 

94 

92 

93 

94     90  92 

• 

92 

95     92  95 

92.2 

MIN 

67 

71 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

76 

74 

75 

76 

75 

73 

73 

73 

74 

72 

74 

73 

75 

75 

77 

75 

72 

70 

73 

74     75  75 

73.4 

FORT  PIERCE 

MAX 

90 

89 

91 

88 

89 

89 

89 

90 

90 

90 

89 

90 

91 

93 

91 

92 

9C 

90 

89     87  88 

90 

94 

91 

90     85  86 

86 

90     69  91 

89.6 

MIN 

71 

70 

71 

'I 

71 

71 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

73 

73 

71 

70 

70 

70 

71 

71 

74 

73 

71 

73 

1    70     73  73 

76     73     75  74 

71.7 

Om»  r«f*r«iie*  not**  following  StaClOD  liuUz. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


FLORIDA 
AUGUST  1952 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avel 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 

92 

87 

84 

95 

95 

92 

93 

94 

92 

94 

90 

92 

94 

96 

96 

93 

90 

95 

99 

90 

92 

92 

92 

95 

90 

91 

92 

94 

90 

95 

90 

92.4 

MIN 

69 

70 

69 

71 

73 

71 

70 

70 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

75 

72 

71 

71 

69 

70 

70 

73 

74 

74 

69 

59 

58 

68 

72 

74 

73 

71.4 

GLEN   SAINT  M«RY 

MAX 

92 

88 

91 

94 

94 

89 

93 

92 

92 

92 

94 

95 

95 

96 

93 

91 

94 

98 

96 

92 

91 

94 

94 

88 

82 

86 

89 

88 

90 

83 

93 

91.5 

MIN 

68 

69 

66 

67 

68 

70 

67 

69 

68 

69 

72 

72 

72 

71 

72 

72 

69 

70 

67 

66 

66 

70 

73 

71 

66 

68 

68 

53 

72 

72 

72 

69.2 

HIALEAH 

MAX 

90 

89 

89 

90 

85 

89 

90 

90 

90 

92 

94 

90 

90 

90 

92 

91 

91 

92 

92 

94 

95 

90 

90 

92 

94 

93 

90 

89 

90 

93 

91 

90.9 

MIN 

72 

71 

74 

71 

70 

73 

74 

74 

72 

72 

70 

72 

75 

76 

73 

73 

72 

73 

72 

72 

72 

74 

68 

73 

72 

72 

72 

75 

74 

74 

73 

72.5 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

69 

85 

93 

95 

92 

92 

94 

92 

95 

94 

93 

93 

97 

96 

94 

68 

94 

98 

98 

89 

91 

94 

93 

84 

87 

89 

89 

66 

94 

94 

91 

92.1 

MIN 

69 

70 

69 

70 

72 

73 

69 

70 

71 

70 

74 

73 

74 

73 

72 

72 

71 

69 

70 

71 

73 

74 

68 

67 

68 

67 

66 

71 

74 

76 

70.9 

HILLIARD 

MAX 

90 

87 

91 

92 

92 

91 

90 

93 

94 

93 

95 

95 

93 

93 

91 

93 

93 

95 

93 

93 

92 

93 

96 

76. 

86 

85 

86 

67 

90 

80 

91 

90.5 

70 

69 

67 

68 

69 

70 

69 

66 

70 

73 

73 

73 

73 

71 

72 

70 

74 

71 

71 

68 

68 

70 

74 

70 

66 

55 

66 

52 

71 

75 

74 

70.0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

92 

90 

91 

92 

92 

92 

93 

92 

92 

93 

93 

92 

94 

94 

96 

90 

93 

95 

96 

97 

95 

93 

96 

95 

93 

93 

92 

93 

95 

95 

92 

93.3 

MIN 

70 

70 

69 

70 

68 

71 

72 

70 

70 

68 

67 

71 

72 

72 

70 

70 

70 

71 

68 

69 

71 

71 

71 

70 

69 

70 

72 

72 

73 

71 

71 

70  .  3 

HVPOLUXO 

MAX 

92 

91 

88 

86 

90 

91 

90 

91 

92 

94 

91 

93 

92 

92 

93 

92 

92 

91 

94 

93 

91 

92 

94 

92 

93 

91 

88 

91 

92 

94 

92 

91  .5 

74 

73 

70 

70 

71 

77 

79 

73 

71 

69 

69 

70 

72 

79 

75 

75 

71 

70 

70 

71 

71 

74 

73 

72 

71 

71 

71 

73 

60 

76 

75 

72.7 

INVERNESS 

MAX. 

88 

82 

89 

91 

90 

93 

92 

94 

94 

92 

89 

94 

93 

89 

92 

92 

92 

94 

92 

89 

91 

94 

96 

91 

87 

89 

92 

88 

93 

89 

92 

91.1 

69 

71 

69 

72 

74 

73 

71 

71 

71 

74 

75 

73 

75 

73 

74 

74 

76 

75 

72 

71 

70 

73 

74 

73 

73 

72 

71 

73 

73 

73 

74 

72  46 

JACKSONVILLE   WR  AP 

MAX 

93 

88 

90 

92 

94 

94 

95 

96 

94 

91 

96 

96 

97 

94 

91 

94 

95 

96 

90 

93 

92 

96 

97 

77 

S3 

85 

87 

87 

90 

76 

93 

91  .4 

MIN 

71 

71 

70 

75 

75 

75 

73 

71 

74 

76 

75 

76 

76 

76 

75 

75 

76 

75 

75 

71 

71 

74 

76 

71 

70 

74 

69 

59 

75 

76 

75 

73«6 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

87 

84 

86 

86 

86 

88 

86 

86 

85 

91 

90 

89 

93 

88 

84 

89 

91 

89 

88 

87 

87 

89 

93 

81 

80 

82 

83 

85 

88 

62 

90 

86.6 

M  N 

71 

69 

70 

72 

73 

71 

70 

70 

71 

74 

74 

73 

74 

75 

73 

72 

74 

79 

75 

71 

70 

73 

76 

73 

71 

73 

74 

59 

79 

76 

75 

72  §9 

JACKSONVILLE   WB  CITY 

MAX 

91 

87 

89 

92 

92 

91 

93 

92 

92 

92 

92 

95 

95 

95 

91 

92 

93 

96 

92 

92 

92 

94 

95 

76 

80 

83 

83 

87 

90 

79 

90 

90.1 

MIN 

71 

73 

74 

76 

76 

75 

75 

72 

76 

77 

74 

76 

79 

77 

74 

75 

76 

76 

74 

74 

72 

76 

75 

71 

70 

76 

70 

71 

77 

76 

76 

JASPER   10  E 

MAX 

MIN 

KEY  HEST   MB  AIRPORT 

MAX 

90 

93 

90 

85 

92 

91 

92 

92 

92 

94 

92 

89 

90 

92 

93 

91 

91 

92 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

91 

90 

92 

94 

92 

93 

91  .7 

MIN 

80 

79 

80 

74 

77 

61 

76 

79 

79 

69 

68 

77 

77 

81 

76 

74 

78 

80 

80 

79 

75 

80 

60 

62 

79 

75 

79 

60 

61 

61 

79 

77  #9 

KEY  WEST   WB  CITY 

MAX 

90 

91 

88 

84 

90 

91 

90 

91 

91 

92 

91 

89 

91 

91 

91 

92 

89 

91 

91 

91 

93 

93 

91 

90 

91 

90 

89 

91 

92 

92 

94 

90.7 

MIN 

81 

79 

79 

75 

77 

81 

76 

76 

76 

75 

75 

79 

80 

78 

79 

76 

76 

60 

78 

76 

62 

78 

78 

76 

81 

78 

79 

78 

79 

79 

80 

76  .2 

KISSIMMEE 

MAX 

93 

91 

92 

91 

90 

94 

94 

93 

95 

94 

93 

96 

96 

97 

95 

96 

95 

95 

92 

95 

95 

95 

97 

93 

90 

88 

93 

91 

91 

90 

93 

93*3 

MIN 

73 

69 

68 

64 

72 

70 

70 

70 

71 

72 

73 

71 

70 

74 

72 

71 

72 

73 

71 

69 

69 

73 

72 

73 

71 

71 

67 

71 

71 

73 

74 

71  •O 

LA  BELLE 

MAX 

93 

94 

92 

91 

90 

94 

93 

94 

94 

94 

96 

94 

94 

97 

93 

94 

96 

90 

95 

95 

95 

95 

94 

94 

93 

91 

92 

92 

96 

90 

96 

93.5 

MIN 

72 

67 

69 

70 

71 

70 

71 

72 

71 

72 

71 

71 

72 

74 

71 

72 

71 

72 

72 

71 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

66 

71 

71 

72 

71 

71  tZ 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

91 

88 

92 

92 

89 

91 

94 

94 

93 

93 

92 

95 

95 

94 

91 

91 

95 

93 

89 

92 

93 

95 

94 

91 

88 

88 

91 

92 

92 

87 

93 

91  .9 

MIN 

69 

70 

69 

73 

71 

70 

70 

70 

71 

72 

71 

76 

74 

73 

72 

60 

75 

72 

72 

71 

69 

73 

74 

75 

72 

70 

59 

71 

71 

73 

75 

72»0 

LAKE   CITY   7  E 

MAX 

88 

87 

92 

93 

93 

88 

93 

89 

93 

69 

92 

95 

97 

96 

96 

91 

92 

98 

94 

90 

94 

93 

94 

81 

69 

87 

89 

89 

91 

87 

93 

91.<^ 

MIN 

68 

68 

67 

69 

70 

71 

67 

68 

68 

71 

73 

71 

73 

72 

71 

72 

70 

70 

67 

69 

68 

70 

72 

71 

65 

56 

65 

64 

73 

73 

72 

69  •  5 

LAKE  HIAMASSE 

MAX 

95 

94 

88 

92 

92 

90 

96 

96 

94 

94 

94 

91 

96 

94 

96 

94 

94 

97 

95 

91 

91 

93 

97 

96 

89 

87 

88 

91 

91 

91 

88 

92.7 

MIN 

69 

70 

68 

70 

72 

71 

71 

71 

72 

73 

75 

71 

71 

73 

73 

72 

73 

72 

71 

69 

70 

73 

74 

72 

74 

72 

71 

73 

72 

75 

74 

71.8 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

90 

89 

92 

91 

88 

91 

92 

92 

91 

89 

91 

94 

95 

96 

91 

90 

91 

91 

89 

91 

92 

95 

93 

91 

88 

86 

88 

69 

91 

86 

92 

90.8 

MIN 

71 

73 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

76 

75 

75 

75 

77 

75 

75 

75 

71 

72 

73 

73 

77 

76 

76 

73 

72 

71 

73 

74 

74 

75 

73  .6 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

96 

92 

94 

90 

91 

95 

95 

96 

95 

94 

95 

96 

97 

92 

93 

95 

92 

94 

94 

95 

96 

97 

91 

93 

90 

93 

96 

95 

92 

97 

94.0 

MIN 

69 

69 

72 

70 

77 

74 

70 

68 

72 

72 

70 

70 

73 

71 

70 

72 

72 

70 

69 

69 

72 

71 

73 

71 

72 

70 

71 

71 

75 

72 

71.2 

LIVE  OAK   1  SE 

MAX 

92 

94 

94 

87 

86 

89 

88 

66 

92 

90 

92 

MIN 

74 

74 

70 

67 

67 

67 

64 

72 

73 

71 

72 

LOXAHATCHEE 

MAX 

92 

91 

91 

87 

88 

92 

92 

92 

93 

91 

92 

91 

90 

91 

94 

95 

95 

93 

93 

91 

93 

90 

92 

94 

92 

93 

88 

91 

67 

90 

91 

91 

MIN 

71 

71 

70 

68 

69 

69 

74 

70 

70 

70 

69 

70 

72 

74 

71 

71 

71 

74 

71 

73 

73 

71 

72 

71 

69 

71 

72 

74 

72 

75 

72 

71.3 

MADISON 

MAX 

88 

86 

92 

94 

94 

90 

88 

88 

93 

92 

95 

95 

94 

91 

94 

92 

98 

92 

91 

92 

95 

96 

76 

67 

88 

89 

87 

63 

69 

82 

90.4 

MIN 

70 

70 

70 

73 

74 

72 

72 

71 

73 

73 

74 

75 

74 

73 

72 

74 

72 

69 

72 

70 

73 

71 

71 

65 

65 

65 

66 

73 

72 

72 

71.2 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

92 

93 

93 

90 

88 

90 

92 

91 

92 

93 

94 

93 

93 

93 

95 

92 

92 

94 

94 

96 

97 

98 

91 

92 

93 

94 

92 

94 

92 

94 

93 

92.9 

MIN 

75 

74 

71 

70 

73 

76 

75 

74 

75 

74 

73 

73 

77 

76 

76 

70 

79 

77 

78 

79 

76 

75 

76 

76 

79 

74 

76 

79 

75 

75 

78 

76.6 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

MAX 

82 

89 

94 

96 

95 

87 

80 

87 

93 

90 

92 

93 

95 

95 

89 

93 

96 

96 

91 

92 

90 

92 

97 

76 

87 

87 

87 

83 

62 

90 

92 

90.0 

MIN 

72 

70 

71 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

74 

75 

75 

76 

74 

74 

73 

76 

75 

71 

72 

72 

74 

74 

71 

66 

66 

62 

66 

68 

73 

70 

72.0 

MAR  I  ANNA    I  NO  SCHOOL 

MAX 

85 

90 

94 

97 

95 

89 

80 

90 

92 

92 

91 

94 

96 

95 

92 

94 

98 

99 

92 

90 

92 

94 

93 

91 

S6 

88 

87 

65 

84 

90 

91 

91.2 

MIN 

69 

68 

69 

71 

71 

72 

70 

71 

71 

74 

73 

74 

72 

72 

72 

71 

74 

73 

68 

70 

70 

72 

72 

64 

69 

54 

50 

65 

68 

71 

58 

59.9 

MAYO   5  NW 

MAX 

87 

84 

91 

92 

92 

88 

90 

88 

92 

90 

93 

92 

96 

96 

90 

88 

93 

97 

92 

86 

92 

96 

96 

80 

85 

88 

87 

85 

92 

92 

91 

90.4 

MIN 

69 

70 

69 

71 

73 

73 

71 

71 

71 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

73 

71 

67 

70 

71 

73 

74 

73 

68 

68 

55 

66 

72 

72 

74 

71.2 

MELBOURNE  HB  AP 

MAX 

90 

89 

87 

88 

89 

89 

90 

91 

91 

92 

90 

91 

95 

96 

90 

92 

90 

90 

89 

89 

88 

90 

96 

92 

89 

86 

87 

88 

89 

90 

94 

90.2 

MIN 

73 

70 

71 

71 

71 

73 

72 

73 

73 

73 

71 

73 

75 

73 

72 

71 

72 

71 

71 

72 

74 

76 

75 

72 

75 

70 

75 

75 

75 

74 

72.7 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

93 

92 

87 

91 

90 

92 

96 

95 

95 

91 

93 

95 

96 

95 

91 

92 

93 

91 

92 

90 

94 

98 

93 

88 

88 

89 

69 

90 

90 

95 

92.1 

MIN 

74 

72 

71 

76 

73 

73 

74 

75 

72 

75 

71 

76 

78 

72 

73 

74 

75 

73 

72 

73 

75 

77 

76 

73 

75 

72 

73 

75 

77 

76 

74.0 

MIAMI  BEACH 

MAX 

87 

86 

87 

85 

86 

87 

87 

90 

88 

90 

88 

88 

88 

88 

88 

89 

89 

89 

89 

69 

90 

90 

89 

90 

88 

90 

90 

88 

90 

86 

88 

68.4 

MIN 

78 

77 

74 

72 

75 

81 

81 

78 

79 

79 

77 

78 

83 

82 

79 

81 

79 

76 

78 

77 

79 

81 

61 

79 

76 

75 

75 

75 

79 

77 

SO 

78.2 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

91 

89 

89 

84 

91 

92 

91 

92 

92 

93 

93 

91 

93 

94 

92 

90 

90 

91 

95 

95 

92 

90 

92 

92 

91 

90 

92 

92 

95 

92 

92 

91  .6 

75 

73 

74 

73 

72 

77 

77 

75 

76 

74 

73 

75 

79 

78 

75 

76 

74 

74 

74 

74 

77 

76 

76 

75 

74 

74 

74 

77 

75 

75 

75.0 

MIAMI    WB  CITY 

MAX 

88 

85 

85 

83 

86 

87 

86 

89 

88 

89 

89 

88 

88 

88 

88 

87 

87 

69 

89 

68 

86 

89 

90 

89 

89 

86 

86 

86 

91 

88 

87 

87.6 

MIN 

78 

74 

70 

72 

79 

81 

SO 

76 

77 

75 

74 

76 

82 

81 

77 

75 

76 

76 

74 

74 

77 

78 

77 

76 

72 

73 

73 

80 

76 

71 

79 

76  . 1 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

85 

92 

96 

96 

94 

89 

82 

90 

88 

91 

91 

94 

95 

95 

96 

94 

97 

98 

93 

90 

90 

93 

95 

86 

86 

88 

86 

87 

83 

88 

93 

91.0 

MIN 

73 

69 

71 

72 

72 

69 

71 

69 

70 

70 

72 

74 

73 

71 

75 

74 

74 

74 

71 

70 

70 

72 

73 

72 

70 

68 

60 

53 

69 

63 

63 

70.2 

MONTICELLO 

MAX 

88 

86 

90 

93 

90 

82 

89 

86 

90 

93 

93 

96 

94 

95 

90 

93 

90 

97 

94 

92 

92 

96 

97 

77 

86 

85 

87 

82 

81 

93 

91 

89.9 

MIN 

69 

69 

69 

70 

71 

71 

69 

69 

70 

71 

72 

72 

73 

72 

70 

69 

72 

71 

69 

69 

68 

69 

71 

69 

67 

66 

63 

63 

70 

70 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

90 

90 

92 

90 

91 

91 

91 

89 

90 

93 

92 

95 

91 

92 

94 

93 

92 

92 

91 

93 

92 

91 

93 

95 

92 

91 

89 

89 

89 

93 

90 

91.5 

73 

76 

71 

69 

70 

70 

71 

72 

73 

74 

74 

73 

73 

74 

73 

73 

74 

72 

74 

75 

75 

74 

74 

74 

72 

71 

74 

74 

86 

87 

73.9 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

91 

90 

91 

91 

90 

93 

94 

93 

93 

92 

93 

92 

95 

96 

91 

92 

93 

93 

90 

92 

93 

94 

92 

91 

88 

87 

90 

90 

90 

90 

94 

91.7 

MIN 

71 

70 

69 

72 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

72 

70 

70 

72 

73 

72 

72 

70 

70 

74 

74 

75 

72 

72 

70 

73 

73 

74 

74 

71.9 

MT  PLEASANT 

MAX 

82 

91 

92 

94 

96 

87 

80 

88 

91 

92 

92 

92 

91 

95 

91 

93 

96 

97 

91 

90 

91 

95 

95 

60 

84 

85 

86 

83 

85 

90 

93 

89.9 

MIN 

70 

71 

70 

72 

72 

73 

71 

70 

71 

73 

74 

73 

74 

74 

72 

71 

75 

73 

71 

70 

72 

72 

73 

72 

66 

72 

63 

66 

71 

72 

70 

71.3 

NAPLES 

MAX 

90 

90 

90 

88 

92 

93 

92 

90 

91 

91 

92 

90 

92 

93 

91 

90 

90 

91 

91 

91 

93 

92 

92 

92 

92 

92 

91 

94 

91 

91 

93 

91  .3 

MIN 

73 

72 

72 

74 

74 

74 

73 

75 

75 

75 

76 

74 

75 

•'7 

74 

76 

75 

75 

76 

74 

75 

76 

77 

77 

77 

73 

73 

75 

75 

75 

76 

74.8 

B««  r«f«r«DC«  aot«a 
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DAILY  TEMPERATURES 

Tabl*  5  •  Conlinued     ^    


Day  Ol  Month 


StoUon 

'  i 

^  1 

3 

4  1 

li  1 
'  1 

7 

Q 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW   SMYRNA  BEACH  «>N 

MAX 

92 

90 

69 

91 

93 

90 

90 

92 

92 

91 

90 

69 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

92 

69 

89 

92 

95 

91 

85 

86 

68 

90 

90 

66 

95 

90. 

6 

MIN 

71 

69 

69 

71 

71 

71 

70 

73 

71 

71 

70 

71 

70 

72 

73 

73 

73 

72 

71 

70 

73 

73 

73 

73 

70 

74 

72 

72 

75 

77 

76 

71. 

9 

NICEVILLE 

MAX 

92 

82 

92 

93 

94 

92 

91 

90 

90 

91 

92 

92 

91 

93 

93 

93 

92 

97 

97 

93 

69 

90 

91 

91 

92 

85 

69 

89 

86 

85 

87 

90. 

6 

MIN 

71 

70 

71 

71 

73 

72 

71 

71 

71 

74 

75 

74 

73 

72 

73 

72 

71 

74 

69 

69 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

65 

65 

64 

65 

65 

70. 

4 

OCALA 

MAX 

90 

85 

92 

93 

94 

93 

95 

95 

93 

89 

92 

94 

97 

95 

93 

91 

93 

98 

91 

91 

94 

96 

95 

92 

66 

90 

66 

69 

94 

90 

93 

92. 

4 

MIN 

68 

69 

68 

70 

72 

71 

70 

71 

72 

72 

74 

72 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

68 

69 

66 

71 

73 

72 

70 

70 

67 

67 

72 

73 

7* 

71. 

1 

OCALA  AIRPORT 

MAX 

95 

84 

92 

95 

93 

94 

93 

93 

93 

91 

92 

96 

97 

96 

95 

94 

96 

100 

93 

91 

93 

96 

96 

92 

66 

90 

91 

87 

94 

91 

93 

93. 

1 

MIN 

67 

69 

67 

69 

72 

67 

68 

69 

71 

70 

73 

70 

71 

72 

72 

70 

70 

70 

67 

67 

67 

69 

70 

70 

70 

70 

65 

66 

72 

73 

73 

69. 

5 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

MIN 

ORLANDO   WATER  PLANT 

MAX 

97 

94 

88 

91 

94 

93 

96 

94 

94 

95 

92 

94 

96 

96 

97 

96 

93 

95 

94 

92 

93 

93 

95 

95 

90 

87 

67 

92 

91 

92 

86 

93. 

0 

MIN 

71 

68 

70 

72 

73 

72 

72 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

76 

75 

74 

74 

74 

72 

71 

72 

75 

72 

74 

72 

74 

70 

73 

73 

76 

75 

72. 

9 

ORLANDO   WB  AIRPORT 

MAX 

93 

88 

91 

93 

91 

92 

94 

93 

94 

92 

92 

96 

96 

94 

94 

93 

94 

93 

90 

91 

92 

94 

95 

90 

87 

88 

90 

91 

91 

88 

94 

92. 

1 

MIN 

69 

72 

70 

71 

72 

73 

72 

74 

73 

74 

75 

72 

73 

77 

75 

74 

74 

73 

73 

70 

71 

74 

73 

73 

72 

72 

70 

73 

74 

76 

75 

72. 

9 

PALATKA 

MAX 

9<F 

90 

92 

96 

92 

94 

96 

94 

92 

94 

92 

95 

99 

98 

94 

92 

96 

97 

94 

95 

93 

97 

97 

90 

84 

69 

90 

69 

94 

86 

92 

93  I 

2 

MIN 

73 

72 

71 

74 

75 

73 

70 

71 

73 

74 

75 

75 

76 

76 

76 

74 

75 

76 

72 

70 

71 

73 

76 

71 

72 

74 

73 

72 

77 

76 

75 

73. 

6 

PANAMA  CITY 

MAX 

86 

92 

94 

95 

93 

91 

81 

90 

92 

87 

91 

88 

92 

93 

91 

90 

95 

96 

91 

85 

68 

93 

95 

86 

86 

90 

69 

64 

87 

89 

90 

90 

0 

MIN 

72 

71 

75 

75 

75 

75 

73 

72 

77 

74 

74 

78 

78 

78 

74 

75 

72 

73 

72 

73 

75 

78 

78 

75 

72 

70 

65 

71 

71 

70 

71 

73 

6 

PENSACOLA   CAA  AP 

MAX 

87 

95 

95 

96 

96 

91 

83 

90 

90 

90 

91 

92 

95 

95 

93 

93 

97 

97 

90 

69 

89 

93 

94 

86 

86 

69 

86 

86 

67 

91 

91 

91 

2 

MIN 

73 

75 

78 

77 

74 

73 

73 

75 

76 

76 

78 

78 

76 

76 

79 

80 

78 

77 

75 

74 

76 

75 

76 

72 

72 

72 

69 

72 

71 

69 

72 

74 

7 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

85 

89 

91 

92 

91 

88 

83 

90 

90 

92 

90 

94 

92 

94 

94 

91 

95 

93 

90 

90 

89 

92 

90 

67 

85 

66 

88 

85 

85 

89 

68 

69 

6 

MIN 

76 

75 

78 

79 

75 

74 

74 

76 

77 

76 

78 

79 

77 

77 

81 

80 

78 

78 

75 

76 

77 

76 

77 

72 

72 

74 

70 

72 

71 

69 

73 

75 

5 

PLANT  CITY 

MAX 

94 

94 

93 

94 

91 

93 

95 

95 

95 

91 

92 

95 

96 

95 

92 

92 

92 

93 

90 

92 

94 

96 

95 

95 

89 

90 

90 

90 

93 

91 

9* 

92 

9 

MIN 

70 

70 

71 

74 

73 

73 

71 

71 

70 

75 

73 

72 

72 

75 

74 

72 

73 

74 

72 

71 

70 

73 

72 

75 

72 

71 

69 

73 

73 

73 

75 

72 

>3 

POMPANO  BEACH 

MAX 

91 

91 

89 

86 

90 

91 

91 

91 

93 

92 

91 

91 

93 

93 

93 

93 

92 

91 

94 

93 

92 

92 

95 

94 

93 

89 

89 

92 

93 

93 

94 

91 

8 

MIN 

72 

70 

71 

69 

71 

74 

73 

72 

71 

70 

70 

71 

74 

73 

71 

71 

70 

72 

68 

70 

72 

69 

72 

70 

69 

71 

73 

73 

74 

73 

74 

71 

>4 

PUNTA  GORDA 

MAX 

98 

92 

93 

92 

92 

94 

95 

95 

96 

95 

98 

98 

97 

99 

94 

95 

95 

94 

95 

95 

98 

95 

96 

96 

94 

93 

95 

93 

95 

91 

95 

94 

9 

MIN 

66 

65 

65 

68 

67 

67 

66 

69 

68 

68 

69 

68 

70 

69 

68 

69 

67 

70 

65 

68 

68 

69 

68 

69 

66 

67 

65 

65 

66 

69 

66 

67 

5 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

89 

91 

93 

94 

93 

84 

84 

87 

90 

92 

93 

93 

93 

93 

92 

94 

97 

97 

91 

90 

91 

94 

95 

82 

64 

86 

67 

85 

84 

90 

91 

90 

■  4 

MIN 

71 

70 

69 

71 

70 

72 

71 

69 

70 

71 

73 

72 

73 

73 

71 

70 

73 

71 

70 

69 

70 

70 

73 

72 

68 

64 

62 

63 

70 

70 

70 

70 

■  0 

RAIFORD   ST  PRISON 

MAX 

92 

87 

90 

98 

94 

94 

93 

92 

92 

91 

93 

96 

96 

93 

94 

94 

94 

98 

97 

93 

92 

94 

93 

69 

61 

65 

87 

68 

90 

64 

93 

91 

•  6 

MIN 

70 

69 

68 

70 

69 

70 

69 

69 

71 

72 

73 

73 

73 

74 

73 

71 

74 

72 

74 

66 

69 

70 

74 

72 

67 

69 

69 

66 

74 

74 

74 

70 

■  9 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

91 

90 

88 

86 

91 

91 

91 

91 

92 

88 

90 

90 

93 

92 

90 

90 

92 

92 

91 

92 

92 

93 

93 

93 

92 

91 

69 

92 

91 

89 

90 

90 

.6 

MIN 

70 

69 

69 

70 

69 

71 

72 

71 

70 

70 

72 

73 

70 

74 

72 

71 

70 

69 

70 

69 

72 

71 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

70 

70 

70 

70 

•  6 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

91 

90 

87 

90 

91 

92 

91 

90 

91 

90 

91 

91 

94 

95 

88 

93 

94 

96 

91 

88 

86 

98 

86 

82 

88 

66 

89 

91 

85 

92 

90 

•  3 

MIN 

7<. 

71 

69 

74 

74 

71 

69 

73 

71 

72 

74 

72 

73 

75 

73 

72 

73 

74 

72 

69 

70 

75 

71 

67 

75 

73 

71 

76 

72 

74 

72 

•  3 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

MAX 

86 

85 

86 

86 

86 

85 

87 

86 

86 

92 

88 

88 

87 

89 

85 

90 

90 

90 

87 

87 

68 

89 

95 

85 

66 

86 

65 

86 

90 

63 

92 

87 

.5 

MIN 

69 

69 

68 

74 

78 

70 

67 

71 

70 

72 

72 

72 

72 

74 

72 

70 

73 

74 

70 

70 

70 

71 

74 

70 

75 

76 

74 

76 

77 

72 

74 

72 

•  1 

SAINT  LEO 

MAX 

91 

85 

93 

91 

90 

92 

94 

94 

92 

89 

89 

94 

95 

94 

93 

91 

93 

94 

89 

90 

92 

95 

93 

93 

88 

88 

91 

91 

94 

89 

94 

91 

.6 

MIN 

69 

70 

69 

72 

72 

72 

70 

72 

74 

74 

74 

74 

74 

76 

75 

75 

75 

71 

72 

72 

71 

75 

75 

76 

72 

71 

69 

72 

72 

73 

75 

72 

.6 

SAINT  MARKS   6  SE 

MAX 

92 

93 

94 

96 

92 

89 

88 

87 

90 

91 

93 

94 

94 

95 

96 

92 

92 

93 

91 

91 

90 

91 

90 

69 

68 

87 

67 

88 

66 

90 

91 

91 

.0 

MIN 

72 

73 

70 

74 

75 

71 

70 

70 

73 

73 

74 

74 

78 

75 

73 

73 

71 

73 

70 

70 

71 

72 

71 

70 

68 

66 

62 

68 

67 

70 

72 

71 

•  3 

ST  PETERSBURG 

MAX 

91 

83 

89 

90 

88 

90 

91 

90 

90 

90 

87 

91 

94 

92 

90 

87 

69 

91 

84 

88 

90 

91 

92 

91 

67 

91 

90 

91 

92 

86 

90 

89 

.6 

MIN 

73 

74 

73 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

75 

76 

76 

77 

75 

74 

76 

75 

74 

73 

74 

76 

77 

74 

72 

70 

75 

76 

75 

77 

.8 

SANFORO 

MAX 

9** 

92 

93 

94 

94 

96 

93 

95 

95 

95 

90 

94 

95 

95 

97 

95 

94 

95 

97 

93 

95 

94 

95 

96 

90 

86 

92 

90 

91 

91 

89 

93.4 

MIN 

73 

70 

72 

72 

71 

70 

71 

73 

70 

72 

72 

70 

72 

71 

71 

72 

71 

71 

71 

69 

70 

71 

72 

70 

70 

72 

71 

70 

73 

75 

74 

71 

■  4 

SARASOTA 

MAX 

91 

88 

90 

90 

89 

90 

91 

92 

91 

90 

90 

90 

93 

92 

91 

92 

92 

90 

91 

90 

94 

93 

92 

92 

90 

92 

66 

92 

93 

90 

91 

91 

iO 

MIN 

70 

69 

69 

73 

72 

71 

71 

71 

72 

75 

74 

73 

74 

74 

73 

74 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

72 

72 

69 

72 

72 

74 

77 

72 

.5 

SECOTAN 

MAX 

89 

88 

92 

92 

90 

85 

88 

86 

88 

85 

88 

93 

94 

94 

90 

90 

90 

94 

90 

90 

90 

92 

93 

84 

66 

69 

66 

84 

89 

92 

92 

89 

.5 

MIN 

68 

67 

68 

70 

74 

71 

70 

70 

71 

72 

71 

71 

71 

72 

71 

70 

70 

70 

68 

69 

72 

70 

72 

71 

68 

67 

65 

65 

71 

69 

71 

69 

.8 

STUART 

MAX 

92 

90 

92 

94 

94 

99 

98 

96 

97 

96 

97 

94 

93 

96 

95 

92 

93 

92 

92 

94 

92 

94 

91 

97 

93 

92 

94 

92 

92 

93 

94 

93 

.9 

MIN 

75 

72 

72 

73 

76 

76 

76 

75 

72 

71 

85 

77 

77 

74 

74 

71 

73 

73 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

75 

72 

80 

77 

77 

77 

75.4 

SUNN  I  LAND 

MAX 

MIN 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

88 

89 

91 

94 

91 

83 

87 

86 

90 

89 

92 

92 

91 

91 

87 

92 

92 

96 

90 

89 

89 

93 

93 

79 

85 

87 

66 

82 

84 

90 

91 

89 

■  0 

MIN 

71 

71 

72 

74 

74 

74 

72 

71 

71 

72 

73 

73 

75 

73 

72 

73 

74 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

71 

70 

68 

63 

67 

71 

71 

72 

71 

.7 

TAMIAM!    TRL   40  MI  BEND 

MAX 

91 

90 

87 

85 

81 

87 

92 

91 

93 

93 

90 

93 

92 

94 

93 

92 

93 

94 

95 

94 

94 

93 

90 

91 

92 

95 

91 

91 

.3 

MIN 

74 

75 

71 

72 

73 

75 

75 

75 

74 

74 

75 

71 

73 

71 

76 

76 

76 

75 

75 

77 

75 

75 

74 

74 

77 

76 

76 

74 

•  4 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

90 

83 

88 

91 

87 

92 

92 

91 

92 

93 

90 

93 

95 

95 

91 

90 

92 

92 

85 

68 

93 

94 

94 

92 

88 

90 

89 

90 

93 

89 

90 

90 

,7 

MIN 

72 

71 

72 

75 

74 

74 

74 

74 

75 

77 

76 

75 

76 

77 

75 

76 

75 

75 

74 

74 

72 

75 

77 

75 

1  74 

73 

71 

74 

73 

76 

77 

74 

•  4 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

90 

80 

87 

90 

87 

92 

91 

89 

91 

89 

89 

90 

93 

93 

94 

89 

91 

90 

90 

90 

92 

92 

92 

92 

91 

90 

92 

69 

92 

69 

91 

90 

.2 

MIN 

71 

72 

71 

75 

75 

74 

74 

73 

75 

77 

76 

73 

76 

76 

76 

75 

76 

78 

76 

74 

73 

75 

76 

80 

75 

72 

68 

73 

74 

77 

78 

74 

.6 

TAVERNIER 

MAX 

91 

90 

89 

85 

89 

90 

90 

90 

91 

92 

90 

91 

91 

92 

91 

91 

92 

93 

91 

95 

92 

92 

92 

92 

94 

90 

90 

!  92 

96 

92 

92 

91 

.2 

MIN 

79 

79 

78 

76 

76 

80 

79 

77 

76 

76 

76 

77 

78 

82 

81 

82 

78 

79 

77 

78 

80 

79 

62 

62 

81 

77 

78 

81 

78 

78 

81 

78 

.7 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

90 

91 

88 

91 

92 

93 

93 

95 

93 

96 

92 

93 

95 

95 

91 

94 

93 

93 

93 

91 

91 

94 

95 

93 

66 

87 

87 

1  ^1 

69  68 

94 

91 

.8 

MIN 

75 

68 

68 

70 

70 

70 

71 

73 

71 

71 

70 

69 

74 

75 

71 

72 

71 

73 

70 

69 

71 

72 

75 

73 

72 

65 

69 

74 

74 

75 

74 

71 

.5 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

90 

93 

90 

84 

87 

89 

89 

89 

92 

93 

91 

93 

92 

93 

42 

94 

92 

90 

68 

89  68 

91 

95 

94 

90 

87 

90 

86 

89 

91 

93 

90 

.5 

MIN 

74 

72 

73 

72 

73 

73 

75 

74 

75 

74 

73 

73 

75 

76 

74 

73 

74 

72 

1  74 

73 

75 

75 

75 

75 

74 

77 

73 

77 

75 

77 

75 

74 

.2 

WAUCMULA   2  NW 

88 

90 

90 

92 

89 

92 

93 

92 

93 

91 

92 

94 

95 

97 

94 

9? 

9] 

93 

91 

92 

94 

95 

96 

93 

89 

67 

90 

91 

94 

92 

95 

92 

.2 

MIN 

70 

68 

68 

70 

71 

70 

69 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

72 

71 

69 

70 

72 

70 

66 

70 

71 

70 

72 

73 

69 

69 

71 

71 

72 

72 

70 

.3 

WEST   PALM  BEACH 

MAX 

88 

88 

87 

85 

88 

88 

88 

89 

88 

90 

88 

90 

90 

91 

90 

91 

88 

91 

93 

88 

89 

69 

90 

92 

91 

87 

88 

88 

91 

92 

91 

89 

.3 

MIN 

78 

72 

73 

72 

74 

79 

81 

79 

76 

71 

72 

75 

80 

78 

77 

71 

72 

72 

72 

74 

77 

78 

77 

69 

69 

73 

74 

81 

77 

76 

77 

75 

.0 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

92 

92 

89 

91 

92 

93 

93 

94 

93 

94 

92 

92 

94 

95 

97 

97 

94 

93 

94 

93 

92 

92 

95 

95 

94  68 

91 

93 

93 

92 

92 

92 

•  9 

MIN 

75 

75 

73 

71 

72 

77 

78 

75 

74 

73 

72 

74 

75 

77 

75 

71 

73 

71 

73 

73 

76 

76 

76 

70 

73 

73 

74 

76 

76 

77 

78 

74 

.3 

WINTER  HAVEN 

MAX 

93 

93 

92 

93 

95 

91 

92 

94 

93 

93 

93 

94 

95 

95 

96 

92 

91 

95 

95 

90 

93 

95 

95 

94 

90 

90 

89 

89 

91 

92 

89 

92 

.6 

MIN 

71 

71 

70 

72 

72 

71 

70 

71 

72 

73 

74 

73 

71 

76 

74 

'  73 

73 

74 

71 

71 

71 

76 

75 

75 

74 

71 

72 

72 

73 

75 

74 

72 

.6 

S«*  ref«r«ac«  DOt*a  following  Stktlen  Ind«z. 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
AUGUST  1952 


Day  of  month 


otanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  m 

■g  0  > 
H  • 

BAY  LAKE 

EVAP 

.22 

.06 

.  17 

.  19 

.  13 

.23 

.21 

.  13 

.20 

.  16 

.  10 

.22 

.22 

.  15 

.  10 

.11 

.  13 

.  19 

.05 

.  17 

.  17 

.  22 

.  24 

.  11 

.  20 

.  27 

.  21 

.  13 

.  23 

.  12 

B5.  21 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.  15 

.  16 

.  18 

.  18 

.  11 

.  18 

.  26 

.  23 

.  14 

.  25 

.  27 

.  22 

.  1 3 

.  17 

.  24 

.  22 

.  19 

.  22 

.  15 

.27 

.  27 

.  23 

.  22 

.11 

.  23 

.  20 

.26 

.  16 

.07 

.  23 

.21 

6.11 

WIND 

84 

54 

77 

110 

103 

64 

72 

108 

69 

67 

70 

81 

86 

79 

104 

105 

83 

85 

78 

109 

93 

208 

118 

142 

82 

B2890 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4  (a) 

EVAP 

.  09 

.  03 

.  18 

.  12 

.03 

.  07 

.  05 

.  03 

.  08 

.  14 

.  18 

.  29 

.  06 

.  09 

.  22 

.  14 

.  13 

.  22 

.  29 

.  20 

.  18 

.  17 

.30 

.07 

.12 

.  12 

.  20 

.  22 

.  08 

.  16 

.  17 

4  .43 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

.03 

.02 

.  22 

.09 

.  13 

.  11 

.  13 

.20 

.02 

.20 

.  IS 

.21 

.20 

.  12 

.  17 

.  10 

.25 

.27 

.  11 

.  10 

.  10 

.22 

.  18 

.  15 

.  19 

.09 

.24 

.22 

.05 

.  17 

.  16 

4.63 

MAX 

91 

93 

90 

89 

93 

98 

95 

91 

98 

98 

100 

97 

96 

102 

99 

95 

97 

95 

97 

99 

98 

97 

96 

93 

94 

94 

96 

93 

98 

96 

96 

95.6 

HIN 

82 

82 

82 

79 

79 

82 

83 

81 

82 

85 

84 

84 

84 

85 

86 

84 

82 

84 

83 

84 

86 

86 

84 

83 

82 

83 

81 

85 

83 

85 

85 

83.2 

HIALEAH 

EVAP 

.23 

.43 

.13 

.26 

.45 

.  14 

.26 

.64 

.  19 

.16 

.10 

.38 

.09 

.02 

.69 

.  15 

.07 

.14 

.43 

.22 

.  16 

.24 

.15 

.00 

.32 

.22 

.  14 

.23 

.  31 

.  15 

B7.23 

WIND 

29 

4 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

.  34 

.  15 

.  16 

.00 

.28 

.  14 

.31 

.20 

.14 

.25 

.27 

.  18 

.14 

.18 

.16 

.17 

.23 

.21 

.23 

.24 

.16 

.15 

.20 

.22 

.16 

.21 

.20 

.23 

86. 10 

WIND 

13 

8 

20 

1 

2 

2 

2 

* 

18 

31 

3 

15 

20 

11 

8 

7 

9 

10 

7 

7 

4 

17 

11 

7 

14 

36 

28 

18 

12 

29 

10 

380 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.21 

.  17 

.  10 

.06 

- 

.  18 

.22 

.22 

.21 

.15 

.18 

.25 

- 

.20 

.21 

• 

* 

.56 

.28 

- 

.11 

.14 

.  17 

.16 

.  19 

.16 

.22 

.22 

.  11 

.15 

.12 

B5.48 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.  16 

.06 

.23 

.  13 

.12 

.36 

.13 

.19 

.  17 

.21 

.24 

.20 

.42 

.27 

.18 

.  17 

.30 

.  19 

.  14 

.35 

.25 

.26 

.21 

.15 

.24 

.27 

.26 

.  13 

.21 

.20 

B6.62 

WIND 

50 

51 

34 

37 

25 

53 

30 

30 

25 

15 

25 

15 

25 

25 

23 

27 

20 

40 

30 

30 

30 

33 

33 

36 

33 

47 

108 

46 

34 

63 

47 

1120 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.23 

.  28 

.47 

.22 

.18 

.27 

.23 

.  15 

.37 

.  15 

.23 

.21 

.20 

.17 

.46 

.  14 

.  10 

.22 

.23 

.09 

• 

.40 

.  12 

.30 

.27 

.  19 

.23 

.  12 

6.23 

WIND 

13 

17 

37 

14 

13 

13 

14 

16 

36 

15 

12 

IS 

17 

13 

45 

15 

16 

22 

15 

13 

49 

44 

66 

40 

25 

42 

25 

665 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

EVAP 

.  10 

.20 

.  16 

.29 

.24 

.09 

.30 

.07 

.  19 

.24 

.  36 

.  16 

.29 

.  21 

.29 

.26 

.26 

.  15 

.  18 

.  18 

.33 

.22 

.32 

.23 

.26 

.09 

.22 

.20 

.  12 

.  10 

.  35 

6.66 

TAMIAMI  TRL  40  III  BD 

EVAP 

.20 

.06 

.09 

.15 

.  16 

.48 

.  11 

.  11 

.  16 

.16 

.  12 

.21 

.40 

.  18 

.14 

.15 

.11 

.26 

.13 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.23 

.26 

.35 

.27 

.20 

.20 

.28 

.35 

.26 

.25 

.25 

.18 

.  36 

.28 

.27 

.06 

.11 

.  31 

.24 

.21 

.21 

.24 

.17 

.21 

.42 

.21 

.20 

.  17 

B7.47 

MAX  and  HIN  In  Table  6  refer  to  sxtrenes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)  Evaporation  measured  In  pan  36  x  38  inches. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 


Station 

County 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

cx 
S 

Ptecdp 

AP*L*CHIC<K*  Vt  CITY 

0211 

B*  S« 

19 

HID 

HID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

ARCADIA 

022B 

Bl  44 

49 

»R 

L.  L.  STIKELEATHCR 

Avon  park 

OS«f 

CHARLES  ft.  MOW?E 

047* 

I 

CITT  OF  BARTOW 

•AT  LAKC 

0920 

HILLSBOROUGH 

26  0* 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

9  4 

•ELLE  GLAOE  itP  STA 

0«11 

PALM  BEACH 

BO  39 

14 

BA 

BA 

STATE  EIP  STATION 

•ELLC  &LADE  MRN  GATE  « 

04U 

PALM  BEACH 

60  43 

31 

lOA 

CORPS  OF  04GIHEERS 

ttO  CffiHtii   tND.  RES. 

07>« 

HENRY 

HOUSTON  L.  OLlON 

OT*T 

MONROE 

HALTER  2 1 EGNER 

•LOUNTSrowN  I  E 

090*, 

CALHOUN 

1 

30  24 

JOHN  PURIFOT 

2  9  9 

lONiTA  >pG>  2  ESE 

oaer 

LEE 

61  49 

10 

4P 

GLAvTS  N.  COLLINS 

0«AO 

MANATEE 

82  94 

t0A6 

HERNANDO 

82  22 

279 

9P 

IffOOKSVILLE  NURSERT  NO  1 

lOSl 

HERNANDO 

5 

28  38 

200 

6A 

SOIL  CONS  SERVICE 

SROOKSVILLE  NURSCRT  N02 

1 054  HERNANDO 

5 

26  96 

62  20 

200 

6A 

SOIL  CONS  SERVICE 

1149 

SUMTER 

62  04 

79 

4P 

1210 

CLAY 

61  99 

190 

8A 

12*9 

ESCAMBIA 

87  19 

149 

8A 

CARE  SAtLE  RANbEft  STA 

IIOS 

MONROE 

5 

29  11 

60  94 

9P 

NATioNAL  PARK  SERV. 

2  9  9 

CARTIVA 

1310 

LEE 

5 

24  32 

82  11 

3 

SP 

9P 

ALLEN  T .  WEEKS 

2  9  9 

1394 

FRANKLIN 

64  40 

30 

4P 

1906 

HASHIMCTCN 

LONNIE  H.  WHITAKER 

1A)2 

LEVY 

19 

CHATIAHOOCHEE 

1S02 

GADSDEN 

30  42 

90 

7A 

HRS.W.MOBLET  OLIVER 

CMIPLET  S  E 

MASHINGTON 

3 

30  47 

9P 

»P 

A.  W.  O'STEEN 

2  3  9 

1632 

PINELLAS 

82  48 

34 

4R 

CLERMONT  •  S 

1441 

LAKE 

4P 

1444 

HENDRY 

6P 

CLEWISTON  U  S  ENGINEERS 

1454 

HENDRY 

7 

24  49 

20 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9  • 

COCONUT  GROVE  T  S 

1716 

2 

29  39 

60  17 

10 

eA 

BUREAU  PLANT  INO. 

2  9  9 

COMPASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

213 

•P 

CRESCENT  CITT  2  SN 

1*78 

PUTNAM 

81  91 

90 

4P 

H.  S.  MEWBOLD 

CRESTVIEH  CAA  *P 

1984 

OKALOOSA 

84  94 

248 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

CROSS  CITT  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

5 

29  38 

S3  04 

42 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9 

DANIA  i  H 

2114 

BROWARD 

2 

24  04 

80  12 

8A 

FLA.   POWER  4  LIGHT 

3 

DATTONA  REACH 

2150 

VOLUSIA 

81  02 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

OATTOMA   BEACH  Ht  AP 

2158 

VOLUSIA 

81  03 

34 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2220 

WALTON 

84  07 

248 

SP 

M.  C.  STORRS 

DE  LAW 

222« 

VOLUSIA 

8 

29  01 

81  18 

27 

9A 

CHAMBER  OF  COtWERCE 

2  9  9 

ORT  T0RTU6AS 

2418 

MONROE 

5 

24  38 

82  52 

3 

4R 

4P 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  9 

282  7 

LAKE 

81  41 

69 

4P 

HOWARD  J.  DICK 

2650 

COLLIER 

81  23 

3 

4P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2915 

PUTNAM 

81  32 

9 

4P  1  BRUCE  GRAT 

FELL5HERE 

INDIAN  RIVER 

2 

2  7  44 

80  39 

29 

Sugar  prod.  ASSN. 

2  3  9 

FERNANDIMA  BEACH 

2944 

NASSAU 

2 

30  40 

Bl  27 

22 

iP 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  9  9 

3143 

BROWARD 

80  10 

10 

6P 

F.  P.  MEDFORD,  JR. 

3184 

LEE 

81  92 

8 

MID 
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HARIAMNA    IND  SCHOOL 

JACKSON 

120 

4P 
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HID 
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4P 

RICHARD  E.  DEWET 
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B 
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2  3  5 
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9P 
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GLADES 

22 
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5P 

MOUNTAIN  LAKC  CORP. 
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4P 

4P 
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4045 
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27  14 
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5P 
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421  0 
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29  05 

10 
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2  9  9 
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42  4  0 

OKALOOSA 

40 

6A 
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2  9  9 

6251 

2 

27  94 

80  99 
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5» 

STEPHEN  JEWETT 

BP 
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1    OKEECHOBEE  9  H 
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5P 
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BA 
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PLANT  CITY 
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9P 

D.  A.  STORMS 

2  3  9 
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22 

9P 
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2  9  9 

7293 

7 

24  59 

80  37 
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5P 

9R 

E.   J.   HC  CANN 
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GADSDEH 

5P 

N.FLA.    EXP.  STATION 
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UNION 

139 

9P 
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2  3  5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

DADE 

10 

9P 

NATIONAL  PARK  SERV. 
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2 

29  94 

81  19 

10 

9P 

9P 

ARTHUR  L.  MARSH 

7820 

2 

29  SO 

61  14 
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MtS.  T.B.  GILLESPIE 

7891 

9 

28  21 

82  16 
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SAINT  MARKS  4  SE 

HAKULLA 

17 

4P 

4P 

FISH  4  WLDLIFE  SERV 

2  3  5 

ST  PETERSBURG 

7884 

PINELLAS 

5 

27  *7 

82  38 

5P 

8A 

CITY  OF  ST   PET 'BURG 

2  9  9 

7977 

8 

26  48 

61  18 

8A 

8A 
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8021 

9 

27  21 

82  32 

5P 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

6094 

9 

90  12 

89  39 

4P 
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FLA.  FOREST  SERVICE 

STUART 

6420 
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27  12 

80  19 
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2  3  9 
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BA 

BA 
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FLORIDA  -  SEPTEMBER  1952 
R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 


No  severe  storms  affected  the  State 
this  month.     Temperatures  averaged 
79.5°    (0.1°  above  normal)  and  ranged 
from  98°  at  Federal  Point,  Arcadia 
and  Punta  Gorda  to  55°  at  Hilton  Ex- 
periment Station.     Average  tempera- 
tures were  below  normal  at  most  sta- 
tions in  the  northern  division,  gener- 
ally near  normal  through  the  middle 
division,  and  mostly  above  normal  in 
the  south.     Precipitation  averaged 
6.42  inches   (0.39  inch  below  normal) 
with  station  totals  ranging  from 
16.38  inches  at  Daytona  Beach  to  1.96 
inches  at  Winter  Haven.     Rainfall  was 
above  normal  in  three  areas:  (1) 
Escambia  and  Santa  Rosa  Counties,  (2) 
along  the  Gulf  coast  in  the  Ft.  Myers- 
Everglades  area,  and  (3)   along  the 
Atlantic  coast  from  Melbourne  to 
Fernandina  Beach.     In  other  areas  pre- 
cipitation was  generally  below  normal 
but  totals  exceeded  the  normal  value 
at  scattered  stations  due  largely  to 
locally  heavy  rains  from  thunderstorms. 

The  weather  was  quite  warm  at  the  be- 
ginning of  the  month  and  many  stations 
in  the  northern  and  middle  divisions 
recorded  the  highest  temperature  for 
the  month  on  the  1st  or  2nd.  After 
the  3rd  temperatures  exhibited  a  slight 
downward  trend  and  about  half  thfe  sta- 
tions recorded  the  minimum  temperature 
for  the  month  during  the  6th-12th 
period.     Temperatures  rose  a  little 
after  the  12th  and  were  generally  near 
or  a  little  above  normal  for  the  re- 
mainder of  the  month.  Scattered 
stations  experienced  low  maximum  tem- 
peratures on  a  few  days  due  to  cloudi- 
ness and  rain.     Precipitation  was 
largely  of  the  shower  type  with  fairly 
even  distribution  over  the  State 
through  the  month  except  for  heavy 
rains  in  the  north  portion  from  the 
19th  to  21st  and  locally  heavy  rains 
on  other  dates.     Rainfall  for  one  day 
amounted  to  three  inches  or  more  at 


Monticello  the  4th,  West  Palm  Beach 
Airport  the  8th,  Hypoluxo  the  10th, 
Ft.  Myers  the  11th,  Pensacola  Airport 
the  13th,  Apalachicola,  Carrabelle, 
Cross  City  Airport  and  Fernandina  Beach 
the  21st,  Loxahatchee  the  23rd,  Daytona 
Beach  and  Lake  Alfred  the  24th,  Titus- 
ville  and  Wauchula  the  27th,  and  Merritt 
Island  the  29th. 

Weather  conditions  were  generally  favor- 
able to  agricultural  interests  except 
for  locally  heavy  rains  that  delayed 
work  and  damaged  truck  crops  in  some 
fields.     The  fall  snap  bean  crop  was 
well  advanced  due  to  plantings  in  late 
August  and  early  September  and  made 
good  progress  except  in  area  of  locally 
heavy  rains.     Winter  cabbage  growers 
attempted  to  plant  a  larger  acreage 
than  usu^l  for  early  harvest  but  ex- 
perienced considerable  difficulty  due 
to  disease,  both  in  the  field  and  in 
the  seed  beds.     Transplanting  of  celery 
made  very  good  progress.     Sweet  corn 
was  planted  in  Palm  Beach  County  early 
in  the  month  and  got  off  to  a  good 
start.     The  cucumber  crop  was  in  good 
condition  and  there  was  light  harvest- 
ing from  early  plantings.  Prospects 
for  fall  crops  of  eggplant  and  pepper 
were  bright.     Planting  of  winter  potatoes 
was  delayed  in  some  areas  because  of 
heavy  rains  which  also  caused  some  injury 
to  tomatoes.     Moisture  supplies  were 
generally  adequate  for  citrus  and  trees 
put  on  good  growth  while  sizing  fruit 
well.     Grapefruit  began  moving  to  market 
after  the  middle  of  the  month  and  a  few 
oranges  moved  before  the  month  closed. 
The  major  portions  of  the  cotton  and 
field  corn  crops  had  been  harvested  by 
the  end  of  the  month  and  peanut  harvest- 
ing was  well  underway.     Pecans  started 
falling  and  soybeans  reached  maturity. 
Pasture  conditions  were  generally  good. 
Considerable  acreage  of  oats,  lupine 
and  rye  was  planted  in  northern  counties 
the  latter  part  of  the  month.  -  J.T.B.B. 
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53 

9 

53 

16 

1903 

78. 1 

103 

43 

7 

37 

9 

1904 

79.4 

102 

50 

4 

44 

9 

1905 

80.6 

103 

58 

7 

67 

12 

1906 

80.8 

100 

60 

5 

30 

10 

1907 

80.1 

102 

56 

8 

39 

15 

1908 

78.5 

98 

46 

9 

36 

14 

1909 

78.6 

98 

42 

4 

10 

9 

1910 

79.3 

100 

48 

3 

07 

13 

1911 

81.2 

100 

58 

3 

90 

9 

1912 

80.5 

103 

64 

9 

85 

15 

1913 

77.9 

98 

41 

5 

93 

11 

1914 

77.8 

100 

50 

7 

32 

13 

1915 

80.9 

101 

58 

4 

98 

10 

Temperature 

Precipitation 

Year 

« 

0> 

«  o 

-0  a 

o 

9 

ja 

t 

"o  g 

Av 

s 

> 
< 

Zq 

1916 

78.4 

97 

46 

4.87 

11 

1917 

78.3 

101 

49 

7.57 

15 

1918 

77.5 

98 

44 

6.34 

11 

1919 

79.4 

99 

50 

4.74 

11 

1920 

79.8 

101 

48 

8.02 

14 

1921 

81.6 

103 

56 

2.11 

7 

1922 

78.4 

101 

49 

7.45 

15 

1923 

79.6 

98 

57 

4.51 

12 

1924 

78.6 

102 

43 

8.64 

14 

1925 

82.7 

107 

62 

2.41 

7 

1926 

80.8 

98 

61 

7.94 

1927 

79.4 

102 

49 

3.89 

10 

1928 

78.8 

99 

48 

11.48 

16 

1929 

78.9 

97 

49 

10.71 

18 

1930 

80.6 

101 

59 

8.68 

17 

1931 

80.3 

102 

47 

4  .74 

12 

1932 

79.2 

99 

55 

6.41 

12 

1933 

81.7 

103 

47 

7.11 

8 

1934 

79.5 

98 

53 

4.20 

11 

1935 

78.6 

99 

48 

9. 18 

17 

1936 

80.5 

98 

56 

4.47 

12 

1937 

78.4 

101 

51 

7. 15 

12 

1938 

78.7 

100 

40 

5.83 

12 

1939 

80.3 

101 

57 

5.66 

11 

1940 

77.2 

99 

42 

6.56 

12 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

-s 

1 

^  a 

« 

e 
> 
< 

o 

M 

tJi 

X 

Aveii 

o  o 

is 

1941 

80.4 

101 

56 

6.21 

13 

1942 

79.9 

103 

45 

6.72 

12 

194  3 

78.9 

98 

50 

6.42 

12 

1944 

81.1 

102 

58 

6.  09 

11 

1945 

80.8 

98 

59 

8.37 

14 

1946 

79. 1 

98 

56 

6.94 

16 

1947 

79.2 

99 

42 

10.40 

13 

1948 

78.9 

99 

54 

9.86 

1949 

79.8 

98 

46 

7.60 

1950 

78.9 

97 

56 

8.02 

1951 

81.1 

100 

60 

7.18 

1952 

79.5 

98 

55 

6.42 

All 

Years 

79.4 

6.81 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CUMATOLOGICAL  DATA  p.or.da 

SEPTEMBER  1952 


TABLE  2 


Slalion 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxtmum 

Average 

e 

< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

» 

i 

a 

No.  of  Days 

J" 
1 

s 
6 

Snow.  Sleet  Hail 

No.  of  Day« 

?. 

a 

a 
Gi 
Q 

Max. 

Mln. 

0 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Data 

.01  or  More 

.50  or  More  1 

I.OO 

1    Of  More  | 

il 

NORTHERN  OIVISinN 

APALACHICOLA  WR  CITY 

R 

8?  •  7 

72.0 

77 

75*6 

1.1 

88 

2 

0 

6,32 

1.77 

3.04 

21 

.  0 

0 

8 

3 

3 

BLnUNTSTOWN  2  E 

66.4 

2.9 

92 

1 

59 

10 

3 

4,71 

1,47 

1.33 

22 

.0 

0 

H 

3 

2 

CARRARELLE 

R  7  «  0 

68.7 

77,9 

1.0 

92 

J 

64 

10+ 

0 

6 

0 

0 

0 

11,85 

4.08 

4.45 

21 

.0 

0 

12 

CHIPLEY  3  E 

6  5 1 1 

75.6 

9 1 

■ 

56 

28 

0 

3 

0 

0 

0 

4,53 

1.90 

2 1 

•  0 

0 

6 

2 

2 

COMPASS  LAKE 

s^.q 

66.9 

76  .9 

_ 

2.0 

90 

60 

26+ 

" 

^ 

^ 

5,91 

.07 

2.00 

21 

•  0 

0 

6 

2 

CRO'^S  CITY  CAA  AP 

87  «  2 

68.6 

77,9 

94 

1 

63 

15  + 

Q 

10 

7,53 

4.32 

21 

•  0 

0 

11 

* 

1 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

86  •  2 

66.6 

76,4 

1.6 

95 

58 

4+ 

0 

7 

0 

0 

0 

4,10 

1.84 

1.11 

19 

.0 

0 

11 

3 

1 

FERNANOINA  REACH 

83*5 

72.4 

78,0 

1.2 

89 

68 

26 

0 

° 

0 

0 

0 

13,50 

6.61 

3.74 

22 

•  0 

0 

17 

8 

5 

GLEN  SAINT  MARY 

86.3 

67.4 

77,0 

_ 

1.2 

94 

63 

^* 

Q 

1  1 

6,20 

1.05 

1.72 

19 

«0 

0 

10 

6 

2 

HILLIARO 

85,0 

76,5 

'  *  1 

95 

63 

. 

° 

5,74 

1.54 

21 

•  0 

0 

2 

JACKSONVILLE  WR  AP 

R 

Tn*T 
77*9 

• 

67 

6  + 

6,46 

*B7 
.67 

1.36 

4 

•  0 

17 

5 

2 

JACKSONVILLE  BEACH 

83*7 

78lo 

an 

67 

11  + 

0 

1 

0 

0 

0 

9,53 

1.83 

11 

♦  0 

1 7 

' 

JACK<;ONVILLE  WR  CITY 

R 

83  <) 

71*5 

77,7 

94 

67 

1  1 

0 

6 

0 

0 

0 

7.53 

18 

1.74 

1 1 

•  0 

0 

16 

3 

JASPER   10  E 

85,3 

66.4 

75,9 

_ 

2.6 

94 

20 

60 

2  7 

0 

6 

0 

0 

0 

3.44 

_ 

.97 

1  .00 

9+ 

•  0 

0 

8 

3 

2 

LAKE  CITY  2  E 

87,1 

77 

1.5 

7 

Q 

3.35 

1.47 

1.07 

21 

•  0 

0 

10 

3 

1 

LIVE  OAK   1  SE 

86.5 

68.2 

77*4 

94 

63 

27 

10 

Q 

Q 

2.71 

1.07 

22 

•  0 

0 

11 

2 

1 

MADISON 

86.2 

68.0 

77.1 

1.7 

93 

^* 

62 

27 

0 

11 

0 

0 

0 

5.20 

.18 

2.11 

22 

•  0 

0 

2 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

85.3 

66.8 

76.1 

92 

: 

57 

27 

0 

4 

0 

0 

0 

3.6  7 

1.02 

21 

•  0 

0 

10 

1 

MARIANNA    INO  SCHOOL 

85.7 

65.  1 

75.4 

2.7 

92 

56 

" 

3.35 

2.16 

1.30 

22 

•  0 

0 

8 

2 

1 

MAYO  b  NW 

86.0 

68.6 

77  .  3 

94 

1 

63 

27 

0 

10 

0 

0 

0 

4.64 

2.00 

22 

•  0 

0 

9 

4 

1 

MILIUIN    CAK  hlAtlUN 

84.5 

6  5.1 

74  .  8 

92 

1 

53 

2 

0 

0 

0 

6.00 

2.00 

13 

•  0 

0 

12 

7 

4 

MONTICELLO 

75.7 

7 

?^ 

60 

27 

0 

8 

0 

0 

0 

•  0 

^? 

^ 

MT  PLEASANT 

8  5.2 

76.3 

92 

60 

27 

0 

4 

0 

0 

0 

3.83 

1.79 

2.56 

22 

I 

6 

I 

1 

NTCEVILLE 

85.9 

65*7 
* 

75.8 

1  '9 
* 

91 

4 

0 

0 

0 

3.65 

2.63 

1.10 

13 

*o 

0 

5 

1 

PANAMA  CITY 

87.2 

69.2 

78.2 

- 

.9 

93 

62 

10+ 

0 

7 

Q 

0 

Q 

4.66 

- 

2.30 

1.50 

19 

.0 

0 

10 

1 

PENSACOLA  CAA  AP 

8  5.2 

77.5 

90 

1  + 

62 

4+ 

0 

2 

0 

0 

0 

7.96 

3.93 

13 

.  0 

0 

10 

\ 

PFNSACOLA  WR  CITY 

R 

^»*^ 

70.2 

77  . 1 

.  9 

88 

1  + 

61 

4 

0 

5.62 

1.29 

2,62 

13 

.  0 

0 

11 

5 

I 

OUINCY  EXP  STATION 

76.2 

1.3 

92 

1 8 

61 

10+ 

0 

3 

0 

0 

0 

5,76 

•  68 

2.69 

22 

.  0 

0 

10 

3 

2 

SAINT   MARKS  ft  SE 

87  4 
* 

67*6 
* 

77.5 

*' 

ftl 

24 

0 

0 

0 

0 

6,34 

,90 

2.21 

1 9 

.  0 

0 

7 

* 

SECOTAN 

85.9 

67.3 

76.6 

92 

/ 

6 1 

0 
6 

° 

0 

0 

4,44 

1  •  26 

22 

.0 

0 

7 

3 

TALLAHASSEE  WB  AP 

85.2 

69.1 

77.2 

.  8 

92 

63 

° 

4.77 

,71 

2.35 

19 

.0 

0 

10 

2 

DIVISION 

76.8 

5,96 

.  0 

MIDDLE  DIVISION 

RARTOW 

81.4 

1.2 

97 

1  + 

1 6 

0 

° 

2.96 

^*e? 

.50 

20 

,0 

0 

15 

\ 

0 

RROOKSVILLE  CHIN  HILL 

87.1 

70.5 

78.8 

.  9 

96 

1 

66 

5.70 

,51 

1.36 

3 

,  0 

0 

17 

3 

RUSHNELL   2  E 

80.3 

1.2 

13 

65 

6+ 

0 

17 

0 

0 

0 

10.27 

3,89 

1.31 

5 

,  0 

17 

* 

CAMP  RLANOING 

86*1 

69*1 

77.6 

95 

2+ 

65 

6 

11 

0 

0 

0 

6.46 

2.58 

22 

0 

1 3 

CEDAR  KEY 

84.8 

71.9 

78.4 

2.0 

95 

4 

70 

^ 

6.20 

,49 

1.25 

3 

,0 

0 

7 

6 

3 

CLEARWATER 

7^*7 

BO  7 

13 

70 

1  5+ 

Q 

3.19 

t*  56 

.72 

14 

n 

I 

J  J 

0 

CLERMONT  6  S 

on*  A 

81.5 

*  7 
• 

96 

2 

66 

1  5+ 

Q 

Q 

Q 

Q 

4.67 

.63 

26 

*ft 
*« 

J* 

CRESCENT  CITY  2  SW 

7*o 

■7rt* 
74* 

79. IM 

.  2 

94 

2  + 

65 

7 

0 

0 

0 

0 

7.29 

1  *  Q 
1,49 

1  •  70 

28 

,  0 

0 

1 5 

DAYTONA  REACH 

86*4 

80.3 

68 

11 

6 

0 

0 

0 

16,38 

6.50 

24 

OAYTONA  REACH  WB  AP 

R 

86.  I 

72.5 

79.3 

.4 

92 

68 

6+ 

5.4S 

3  •  37 

8 

.0 

0 

16 

5 

3 

DE  LAND 

87.6 

72.0 

79.8 

^  3 

93 

3 

67 

9,03 

2,35 

2.77 

6 

,  0 

0 

19 

2 

EU5TIS  2  S 

72.2 

80.9 

1  + 

68 

1 1 

0 

14 

5.75 

.00 

1.93 

16 

° 

1  ^ 

1 

FEDERAL  POINT 

87*7M 

79. 2M 

on 

20 

66 

17 

0 

10 

0 

0 

0 

^  *QC 

'n 

Q 

2 

GAINESVILLE  UNIV 

88.5 

69.9 

79.2 

96 

^* 

65 

10 

12 

0 

0 

0 

4.66 

.85 

1  8+ 

*o 

15 

HIGH  SPRINGS 

88.5 

68.9 

78.7 

95 

1 

64 

10 

14 

0 

6.20 

1.80 

4 

,0 

0 

13 

5 

INVERNESS 

71.6 

80  8 

^  *4 

1 

4.64 

1,15 

1.74 

28 

,  0 

Q 

1 6 

2 

K I SS IMMEE 

90.6 

70.6 

80  .  6 

• 

05 

1  + 

66 

1  5+ 

Q 

21 

0 

0 

Q 

5.89 

,36 

2.00 

20 

1 0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

80.8 

• 

65 

15 

0 

22 

0 

0 

0 

I*Bt 

1,10 

1  *flft 

9^ 

*n 

LAKE  HIAWASSE 

90.3 

71.4 

80,9 

95 

66 

15 

17 

0 

0 

0 

4.85 

1  .88 

*Q 

J  7 

LAKELANO  WR  CITY 

R 

88.2 

72.2 

80,2 

_ 

,1 

93 

1  + 

69 

3  + 

g 

0 

Q 

Q 

5.47 

_ 

,97 

1.32 

3 

,0 

0 

17 

5 

2 

MOUNTAIN  LAKE 

81,0 

19 

67 

1 6+ 

1  6 

Q 

Q 

2,19 

.62 

1 

NEW  SMYRNA  REACH  U  N 

S8.1 

71,9 

80.0 

1,2 

93 

22 

66 

6+ 

10 

6,32 

,13 

1.18 

24 

•  0 

0 

14 

2 

OCALA 

89.0 

69,4 

79.2 

.3 

97 

J 

65 

6 

0 

14 

0 

0 

0 

t*  ^« 

1,69 

1.35 

,0 

0 

11 

: 

1 

OCALA  AIRPORT 

89.1 

68,5 

78.8 

97 

1 

63 

15  + 

0 

13 

0 

0 

0 

3,49 

.97 

,0 

0 

8 

0 

ORLANDO  WATER  PLANT 

90,0 

71,9 

81.0 

95 

3  + 

67 

1 1 

6,74 

2  .75 

,0 

0 

IB 

4 

1 

ORLANDO   WR  AIRPORT 

R 

89,1 

71,9 

80.5 

.6 

94 

1  + 

66 

11  + 

0 

13 

0 

0 

0 

4,94 

1.76 

.91 

5 

,0 

0 

15 

5 

0 

PALATK  A 

88,1 

72,0 

80  .  1 

.1 

95 

1  + 

12 

0 

0 

0 

6,19 

,06 

1.61 

,0 

0 

13 

2 

PLANT  CITY 

91.1 

71.5 

81.3 

1.7 

95 

1  + 

67 

16 

n 

26 

0 

0 

0 

5,65 

,29 

1  .69 

3 

,0 

0 

21 

4 

2 

RAIFORD  ST  PRISON 

87,3 

58.5 

77.9 

.9 

94 

2  + 

65 

10+ 

0 

13 

0 

0 

I 

6.20 

1,14 

1.26 

22 

,0 

0 

13 

6 

2 

SAINT  AUGUSTINE 

85.7 

72.2 

79.0 

.3 

93 

2 

5 

0 

12,60 

6.54 

2.98 

24 

,0 

0 

16 

6 

5 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

84,8 

73.6 

79.2 

91 

1 

68 

1  1  + 

0 

1 

0 

0 

0 

8,80 

2.56 

24 

.0 

0 

14 

5 

2 

SAINT  LFO 

89,7 

71,5 

80.4 

.9 

95 

20 

68 

15 

0 

16 

0 

0 

0 

2,59 

4.02 

.58 

22 

.0 

0 

14 

1 

0 

ST  PETERSBURG 

88,8 

72,9 

80.9 

.9 

93 

1 

69 

11 

0 

13 

0 

0 

0 

10,26 

2.54 

1.S5 

12 

,0 

0 

14 

9 

4 

SANFORD 

89,  1 

70.9 

80. 0 

.3 

94 

2  + 

66 

15  + 

17 

0 

0 

0 

4,85 

1,14 

1.27 

22 

.0 

i  " 

19 

TAMPA  WR  AIRPORT 

R 

88,5 

72.7 

80.6 

.7 

93 

1  + 

56 

11 

0 

10 

0 

0 

0 

5,26 

1,16 

1.54 

4 

.0 

I  ° 

13 

!  \ 

1^ 

TARPON  SPRINGS 

90,3 

72,4 

81.4 

1,0 

95 

13+ 

69 

15 

0 

19 

0 

0 

0 

2,16 

4,75 

.87 

28 

.0 

i  0 

7 

1 

0 

WINTER  HAVEN 

91,0 

72,9 

82.0 

95 

1  + 

70 

15+ 

23 

0 

0 

0 

1,96 

.50 

24+ 

.0 

1  0 

1 

14 

2 

0 

DIVISION 

80. 0 

6,26 

.0 

i 

I 

1 

Sm  Ratoranc*  Note*  Following  Statton  Ind*x 
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TABLE  2  •  CONTINUED 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1952 


SUUon 

Temperature 

Precipitation 

Maxim  ujn 

Average 

< 

.  g 

|| 
aC 

J 

J3 

s 

• 

a 

Lowell 

5 
Q 

Degree  Days 

No.  o(  Days 

Tolal 

Departure 
Trora  Normal 

>. 
a 
1 
S 
o 

Dale 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

« 
Q 

• 

s 

S 
o 

s 

s  * 

kJ 

°l 

0 

° 

« 

ol 
0 

cm  iTHF  DM  mulct  nM 

ARCADIA 

68.7 

80.0 

-  .5 

98 

2 

64 

11 

0 

21 

0 

0 

0 

8.14 

1  .43 

2.52 

30 

.0 

0 

1 4 

AVON  PARK 

90.9 

72,6 

81.8 

1,3 

95 

1  + 

68 

11 

0 

20 

0 

0 

0 

5.42 

- 

1.25 

1.07 

25 

.0 

0 

15 

6 

1 

RPLLE  GLAOE  EXP  STA 

B9.0 

70.3 

79.7 

92 

68 

3* 

12 

0 

0 

0 

9.73 

2.32 

23 

.0 

0 

16 

7 

4 

Bla  CYPRESS   INO  RES 

0 

0 

0 

8.01 

.95 

28 

•  0 

0 

22 

8 

0 

BIG  PINE  KE^  INN 

90. 5M 

75, 6M 

83  .  IM 

72 

I  0 

0 

22 

Q 

Q 

4.41 

.51 

9 

.0 

0 

19 

1 

0 

BRADENTON 

89. S 

71,9 

80,7 

.7 

95 

19 

66 

1  1 

0 

18 

0 

0 

0 

6.37 

1.27 

1.85 

12 

.0 

0 

1  3 

2 

2 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

90.6 

72.8 

Bl  .7 

95 

4 

70 

14  + 

0 

22 

0 

0 

0 

3.13 

1.05 

20 

.0 

0 

6 

4 

1 

CAPTIVA 

90.6M 

75. 3M 

83. OM 

96 

1 

71 

12 

0 

19 

0 

0 

0 

5.30 

1.70 

12 

.0 

0 

17 

4 

1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

89.3 

73,9 

81  .6 

94 

23 

71 

11  + 

14 

0 

0 

0 

9,43 

2.43 

28 

.0 

0 

15 

4 

4 

COCONUT  GROVE  7  S 

88.6 

74.1 

81.4 

.6 

92 

30 

69 

19 

9 

0 

° 

0 

7.66 

•  14 

1.45 

9 

•  0 

0 

IS 

6 

3 

DRY  TORTUGAS 

88.8 

75,8 

82.3 

96 

26 

71 

10 

0 

11 

0 

0 

0 

6.62 

2.08 

10 

.0 

0 

19 

3 

1 

EVERGLADES 

90.3 

74,2 

82.3 

.2 

95 

4 

71 

11 

0 

22 

0 

0 

0 

15.28 

6.73 

2.42 

5 

•  0 

0 

IS 

12 

6 

FELLSMERE 

90.1 

72,1 

81. 1 

1,1 

96 

194- 

68 

11  + 

0 

18 

0 

0 

0 

5.98 

2.26 

1,1a 

28 

,0 

0 

15 

4 

2 

FORT  LAUDERDALE 

89.5 

74,1 

81  .8 

,7 

95 

29 

69 

8 

0 

17 

0 

0 

0 

3.80 

4.47 

1.30 

30 

.0 

0 

10 

3 

1 

r  T    L AUUt  KuALt    n An  1  A  RAK 

87,5 

75,9 

81  .7 

90 

1  + 

72 

8+ 

0 

Q 

o 

Q 

7.25 

1.37 

7 

.0 

0 

13 

7 

2 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

90.5 

73.0 

81.8 

1.3 

95 

1  + 

66 

16 

Q 

20 

0 

0 

0 

12.35 

4,90 

3.96 

11 

.0 

0 

21 

5 

3 

FORT  PIERCE 

87.5 

73,4 

80.5 

-  ,2 

90 

1  + 

68 

1  1 

3 

0 

0 

0 

5.48 

- 

1.77 

1.93 

27 

•  0 

0 

16 

3 

1 

HIALEAH 

88.9 

73.3 

81.1 

70 

1  + 

10 

0 

0 

0 

6.19 

18 

.0 

0 

13 

3 

2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

91.1 

71.2 

81.2 

1,1 

94 

30 

68 

17 

0 

26 

0 

I 

0 

5.37 

- 

3.17 

2.65 

20 

•  0 

0 

11 

1 

Hi  K\jL.LFaU 

89.5 

74,6 

82.1 

1.2 

94 

5 

68 

12 

0 

13 

Q 

0 

9.45 

1.03 

4.43 

10 

.0 

0 

14 

» 

2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

R 

88.5 

76.  3 

82.4 

.5 

92 

1 

7  J 

9 

10 

0 

0 

0 

9*67 

2.97 

1.96 

9 

.0 

0 

1 B 

R 

3 

KEY  WEST  WR  CITY 

R 

88.8 

77.6 

83.2 

1,0 

92 

1  + 

73 

11 

0 

13 

0 

0 

0 

4.06 

- 

2.64 

1.17 

2 

.0 

0 

17 

2 

1 

LA  BELLE 

91.6 

71.0 

81.3 

,  7 

95 

25 

68 

11  + 

0 

26 

0 

0 

0 

9.77 

2.76 

2.54 

25 

.0 

0 

17 

6 

4 

LAKE  PLACID  2  SW 

92.0 

71.3 

81.7 

.6 

95 

2  + 

65 

11 

0 

27 

0 

0 

0 

3.63 

.98 

11 

.0 

0 

19 

2 

0 

89.9 

71.0 

80.  5 

93 

20 

67 

16 

19 

0 

0 

0 

10.53 

3.12 

23 

•  0 

0 

18 

6 

3 

MARATHON  VACA  KEY 

90.5 

74.4 

82.5 

93 

4 

70 

10+ 

23 

0 

0 

0 

2.77 

.78 

25 

•  0 

0 

15 

2 

0 

MELBOURNE  WR  AP 

R 

87.6 

72,7 

80.2 

.3 

94 

19 

67 

11 

0 

5 

0 

0 

0 

10.40 

2e40 

2.24 

29 

.0 

0 

13 

7 

5 

MERRITT  ISLAND 

88.1 

73.3 

80,7 

.  6 

93 

19 

67 

10 

0 

9 

0 

0 

0 

13.07 

5»77 

3.75 

29 

.0 

0 

17 

7 

4 

MIAMI  BEACH 

86.0 

78,1 

82.1 

,7 

91 

29 

70 

18 

0 

2 

0 

0 

0 

4,50 

1.54 

18 

.0 

0 

14 

2 

2 

89.9 

75,8 

82,9 

93 

3+ 

71 

18 

0 

17 

0 

0 

0 

4,48 

1.90 

18 

.0 

0 

19 

4 

1 

MIAMI   WB  CITY 

R 

86.2 

76,2 

81,2 

.3 

90 

26+ 

•j\ 

11 

0 

2 

0 

0 

0 

4,88 

3.77 

1.61 

18 

.0 

0 

13 

3 

1 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

89.6 

73,1 

81,4 

1.1 

93 

20 

70 

4+ 

17 

0 

0 

0 

6.35 

- 

.43 

2.46 

9 

.0 

0 

19 

4 

2 

NAPLES 

90.3 

74,0 

82.2 

94 

4  + 

70 

17 

0 

20 

0 

0 

0 

8.37 

1.82 

20 

•  0 

0 

15 

5 

4 

(OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

88.9 

74.  6 

81.8 

1.5 

94 

5 

72 

9+ 

12 

0 

0 

0 

5.15 

1  .  16 

1  .46 

8 

.  0 

0 

11 

3 

2 

POMPANO  BEACH 

89.7 

73,1 

81.4 

92 

1  + 

67 

11 

0 

19 

0 

0 

0 

7.68 

2.10 

11 

.0 

0 

19 

6 

3 

PUNTA  60RDA 

94.4 

69,9 

82.2 

1.6 

98 

4+ 

65 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

2.94 

5.28 

1.20 

11 

.0 

0 

12 

2 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

90.0 

70,9 

80.5 

93 

26 

68 

1  7 

0 

20 

0 

0 

0 

5.48 

1.07 

26 

•  0 

0 

14 

4 

2 

SARASOTA 

90.7 

70.9 

80.8 

67 

11 

0 

26 

0 

0 

0 

7.51 

2.59 

12 

.0 

0 

13 

6 

1 

STUART 

89. 5M 

74,  2M 

81  .9M 

,4 

93 

1  + 

70 

11 

0 

0 

0 

0 

5.10 

2.00 

9 

•  0 

0 

10 

4 

2 

fituuTi  Akin 
SUNN  I  LAND 

TAHIAMI   TRAIL  ^0  MI  BEND 

94 

2  + 

0 

0 

7.45 

2.80 

5 

•  0 

0 

10 

9 

3 

T  A  U  C  Oki  ICO 

I  A  V  t       1 1 K 

89.7 

78,3 

84  .0 

1,6 

92 

\  4- 

73 

1 0+ 

0 

16 

0 

0 

0 

2.54 

5.13 

1.14 

20 

.0 

0 

8 

2 

1 

TITUSVILLE  7  H 

88.7 

71,6 

80.2 

.2 

96 

30 

67 

11  + 

0 

12 

0 

0 

0 

12.80 

5.93 

3.30 

27 

.0 

0 

15 

6 

4 

88.2 

74,4 

81.3 

90 

1  + 

69 

1 1 

0 

7 

0 

0 

0 

4.15 

1.46 

27 

.0 

0 

14 

4 

WAUCHULA  2  NW 

90.2 

70,1 

80.2 

**  .5 

95 

2 

65 

11  + 

0 

21 

0 

0 

0 

7.43 

.01 

3.10 

27 

•  0 

0 

20 

2 

WPCT    DAI  U  BCA/*M 

87.5 

75.8 

81.7 

.9 

91 

1  + 

67 

28 

0 

3 

0 

I 

2.90 

6.07 

.60 

11 

.0 

0 

15 

3 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

89.7 

75.0 

82.4 

1.5 

93 

1  + 

70 

12 

0 

19 

0 

0 

10.77 

1.80 

5.70 

8 

.0 

0 

19 

4 

3 

DIVISION 

81.6 

6.99 

.0 

STATE 

79.5 

.1 

6.42 

.39 

.0 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


APALACHICOLA  HR  CITV 

ARCADIA 

AVON  PARK 

SARTOH 

BAV  LAKE 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 
BELLE  GLADE  HRCN  GATE 
BIG  CYPRF<;S    rND  RE5; 
BIG  PINE  KEV  IMN 
8L0UNTST0WN  2  6 

nONITA  SPRINGS  2  ESE 
BRAOENTON 

BROOKSVILLE  CHIN  HiLL 
BROOKSVlLLE  NURSERV 
BROOKSVILLE  NURSERY 


CARRABELLE 
CARWILLE 
CEOAR  KEY 
CHATTAHOOCHEE 
CHIPLEY  3  E 

CLEABMATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEHtSTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 


OAYTONA  BEACH 

DAVTONA  REACH  HR  *P  R 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

DRV  TORTUGAS 

EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 
PERNANDINA  REACH 

FORT  LAUOEROALE 
FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 
FORT  MYERS  WB  AP  fi 
FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UNIV 

GLEN  SAINT  MARY 
HART  LAKE 
HIALEAH 

HIGH  SPRINGS 
HILLIARO 

HILLSROROUGH  RVR  ST  PK 

HOMESTEAD  EKP  STA 

HYPOLUXO 

INVERNESS 

ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  XB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY  R 
JASPER  10  E 
KENDAL  2  E 

KEY  WEST  WB  AIRPORT  fl 
KEY  WEST  WB  CITY  R 
KISSIMMEE 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EKP  STA 

LAKE  CITY  ?  E 

LAKE  HIAHASSE 

LAKELAND  W8  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SH 

LAKE  TRAFFORD 

LIVE  OAK    1  SE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAMATCHEE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 

MARIANNA  CAA  AP 
MAR  I  ANNA    INO  SCHOOL 
MAYO  9  NW 

MELBOURNE  WB  AP  R 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 
MIAMI    WB  CITV  R 
MILTON  6IP  STATION 
MONTICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMVRMA  BEACH  4  N 

NICEVILLE 

NITTAW  1  5 

OCALA 

OCALA  AIRPORT 

OKEECHOBEE  9  W 
OKEECMOREf  HRCN  GATE  ft 
ORANGE  SPRINGS   1  E 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  Wfl  AIRPORT  R 

PALATRA 
PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  MB  CITV  R 
PETERS 

PLANT  CITY 

POMPANO  REACH 

PORT  MAVACA  S  L  CANAL 

PUNT  A  r.OR0A 

OUINCV  E«P  STATION 

RAIFORO  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 


9.A2 
2.9fl 

ft.sa 

9,73 
ft*62 
8.01 


4  I  5  I  6 

•  01   U14  T 
T 

.04  .10 
1.34  1*07 


.U  .16 


1.16    1.00  1.00 


11.85 
3.91 
6.20 


4.67 
10.69 
9.43 
7*66 


*13  1.08 
1.31 


1.16  2.26 
T  1.00 


T  2.23 
•44  1*7» 
.28  1.49 


T  1.16 
•06  .09 


1*20  2.63 


3.07 
T 

.33  .67 


RECORD  MISSING 


i.eo  .?s 


.11    1.00  1.57 


6«4e 

9.53 
7.53 


.10  .07 
*72  .46 


3.83 
6.91 
8.37 


1.46  .25 


.13     .0)  .41 


5.4( 

I7.nc 

8^8C 


.06     •I)  .40 


10     11     12     13     14  15 


1.70 
1.54 


2.08  .48 


.56   1.11  1*67 


.01 
1.40 


.75  2*10 
1.20 


.40  .10 
.51  T 


1.69 
.72  .08 


2.00   1.41  1.02 


U35 
1.07 


22     23  24 


.0?     .Ad  U02 


I»38  .90 


1.05 

•  81 

.50  4«45 

•  50 

.44  .52 
•36  1.90 

•55  .3? 

T 

•  02 


•  01 
T 

1*11 
.07 

•  09 

•  44 

•  60 


U*6 
2.65 


1.54 
1.90 
1.61 


1.64  1.82 


.57 

1.18 

2.69 

1*26 

U36 
•  96 
.58 


25    26  27 


.07  .05 
.05  1.18 


.26  .29 
•11  1^20 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 

Table  3-Continued  SEPTEMBER  1952 


Station 

Total 

Day  oi  month 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5 

6 

7   1   8   I  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  17 

 1  

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAINT  MAPrS  6  SE 

6 

34 

.10 

T 

02 

ST  PETERSBURG 

10 

26 

1  48 

'23 

T 

.25 

•  40 

!e5 

.05 

*55 

1  45 

'55 

20 

•  30 

•  50 

.50 

SANFORD 

4 

85 

.21 

T 

.70 

•  13 

*  33 

• 

* 

■ 

* 

•  08 

* 

* 

• 

SARASOTA 

7 

51 

.10 

.30 

35 

*90 

*  74 

■  01 

*  59 

02 

*30 

•  50 

*  50 

.23 

*97 

SECOTAN 

44 

T 

.40 

•  35 

•  42 

.68 

•  92 

1.26 

.21 

STUART 

5 

10 

.  12 

?*00 

.  02 

.08 

1.35 

.03 

•  55 

03 

* 

90 

* 

SUNNI LAND 

RECORD  MISSING 

TALLAHASSEE  WB  AP 

77 

•  12 

•  u 

.04 

T 

T 

.  46 

T 

T 

2.35 

.39 

1*04 

•  06 

.03 

T 

.17 

TAMIAMI    TRL  *0  MI  8EN0 

7 

45 

2.60 

•  15 

•  06 

.  70 

.31 

•  15 

•  32 

.22 

.59 

1.15 

TAMPA   WR   AIRPORT  R 

5 

26 

.01 

1*54 

T 

•  04 

■  2  1 

.02 

•  1* 

•  33 

.08 

1.29 

.01 

•  29 

T 

T 

.25 

T 

TARPON  SPR INGS 

? 

16 

T 

T 

.33 

T 

T 

.24 

T 

T 

T 

.05 

T 

.42 

T 

•  16 

T 

•  09 

T 

T 

.87 

TAVERNIER 

2 

54 

.40 

.06 

.2? 

.12 

.03 

.06 

.51 

1.14 

TITUSVILLE   2  W 

12 

80 

.92 

.15 

.  12 

.  16 

•  44 

.04 

•  65 

.23 

•  07 

.16 

•  15 

•  14 

3.30 

3.15 

2.10 

VERO  REACH  CAA  AP 

4 

15 

.17 

.53 

.01 

.57 

.  12 

.01 

•  03 

•  64 

.02 

.02 

•  03 

.10 

T 

WAUCHULA    ?  NH 

7 

43 

.29 

.06 

.24 

.02 

.17 

•  43 

.02 

•  32 

•  31 

•  95 

.01 

.03 

.11 

•  14 

•  41 

•  16 

3.10 

.21 

•  31 

.12 

WEST  PALM  BEACH 

2 

90 

.17 

.02 

.55 

.03 

•  60 

.05 

.15 

•  06 

•  18 

■  06 

.OS 

.02 

•  55 

T 

.30 

T 

.08 

WEST  PALM  REACH  WR  AP  R 

10 

77 

T 

.56 

.30 

5.70 

.  10 

.  15 

.15 

•  83 

.22 

T 

•  26 

T 

•  05 

•  03 

.03 

1.0; 

.31 

.01 

WINTER  HAVEN 

1 

96 

•  04 

.10 

.  18 

.02 

.07 

.02 

•  11 

•  03 

•  50 

.10 

.03 

.50 

.11 

.15 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1952 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

AP»L*CMICOL»   KB  CITY 

MAX 

87 

88 

86 

85 

81 

81 

82 

84 

84 

83 

80 

79 

82 

82 

84 

85 

84 

86 

85 

87 

79 

82 

82 

77 

-79 

82 

80 

81 

81 

82 

MIN 

79 

76 

73 

69 

73 

70 

71 

72 

72 

68 

69 

70 

72 

77 

74 

72 

72 

78 

77 

77 

73 

72 

70 

70 

69 

69 

68 

68 

69 

70 

ARCADIA 

MAX 

97 

98 

96 

96 

92 

89 

90 

93 

89 

89 

90 

85 

92 

89 

90 

91 

90 

88 

93 

89 

91 

93 

91 

92 

92 

89 

90 

90 

92 

89 

MIN 

67 

67 

68 

68 

69 

70 

71 

73 

70 

68 

64 

68 

67 

70 

67 

66 

67 

69 

70 

68 

69 

71 

68 

69 

71 

69 

70 

68 

69 

69 

AVON  PARK 

MAX 

95 

94 

95 

94 

93 

93 

92 

90 

88 

88 

89 

88 

93 

89 

90 

90 

91 

89 

94 

93 

89 

92 

92 

91 

90 

88 

87 

90 

91 

89 

MIN 

75 

75 

74 

74 

74 

72 

74 

74 

73 

71 

68 

71 

73 

73 

72 

69 

70 

73 

73 

72 

73 

73 

72 

73 

74 

72 

73 

72 

72 

73 

RARTOW 

MAX 

97 

97 

95 

93 

92 

92 

93 

91 

91 

91 

90 

87 

92 

90 

92 

92 

93 

92 

94 

95 

89 

94 

91 

91 

92 

87 

90 

92 

93 

90 

MIN 

73 

73 

72 

71 

71 

69 

72 

73 

71 

71 

69 

70 

68 

72 

68 

69 

70 

70 

74 

70 

74 

71 

72 

RELLE  GLADE  EXP  5TA 

MAX 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

89 

91 

85 

88 

88 

85 

85 

90 

88 

89 

88 

91 

83 

92 

90 

89 

91 

89 

89 

88 

88 

87 

88 

89 

MIN 

70 

70 

68 

68 

70 

73 

72 

72 

72 

69 

68 

72 

73 

71 

68 

68 

70 

69 

69 

69 

72 

69 

69 

70 

71 

71 

72 

71 

70 

72 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

MAX 

94 

93 

91 

92 

86 

90 

91 

83 

88 

93 

89 

92 

93 

93 

93 

89 

88 

90 

90 

92 

MIN 

72 

74 

75 

72 

72 

72 

73 

71 

74 

75 

74 

72 

74 

75 

75 

74 

75 

76 

BIG  PINE   KEY  INN 

MAX 

94 

93 

92 

93 

87 

86 

90 

86 

88 

87 

90 

90 

90 

89 

91 

91 

91 

91 

89 

89 

92 

92 

92 

91 

92 

92 

91 

93 

93 

MIN 

79 

73 

79 

78 

75 

78 

74 

73 

72 

74 

76 

80 

77 

79 

76 

7fi 

75 

73 

74 

75 

77 

75 

74 

74 

BL0UNT5T0WN  2  E 

MAX 

92 

89 

90 

83 

88 

92 

80 

87 

90 

86 

87 

81 

84 

82 

82 

83 

83 

39 

86 

83 

87 

81 

83 

85 

76 

81 

84 

85 

85 

86 

MIN 

71 

71 

70 

61 

65 

66 

65 

65 

69 

59 

62 

66 

71 

70 

72 

69 

65 

67 

71 

71 

72 

70 

65 

65 

66 

63 

60 

61 

63 

61 

BRADENTON 

MAX 

92 

92 

91 

91 

90 

91 

88 

91 

89 

90 

89 

86 

93 

90 

90 

88 

90 

90 

95 

90 

87 

90 

87 

86 

87 

85 

88 

90 

90 

89 

MIN 

73 

73 

75 

71 

73 

7  3 

74 

75 

73 

70 

66 

70 

71 

73 

70 

68 

69 

70 

70 

76 

73 

73 

74 

72 

72 

71 

72 

72 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

96 

89 

92 

91 

85 

85 

88 

86 

86 

86 

82 

85 

92 

91 

90 

85 

91 

91 

89 

91 

81 

88 

82 

84 

88 

78 

83 

87 

86 

86 

MIN 

74 

74 

72 

75 

72 

66 

70 

73 

70 

68 

68 

70 

69 

72 

67 

70 

68 

70 

70 

69 

73 

72 

71 

72 

73 

71 

69 

69 

69 

70 

BUSHNELL   2  E 

MAX 

94 

93 

94 

92 

90 

90 

92 

89 

88 

87 

87 

87 

96 

93 

93 

90 

94 

95 

94 

95 

85 

92 

87 

85 

91 

80 

87 

88 

88 

89 

MIN 

71 

73 

71 

73 

71 

65 

70 

72 

70 

68 

68 

70 

71 

72 

65 

67 

65 

68 

70 

82 

72 

71 

72 

72 

7  1 

71 

69 

69 

69 

71 

CAMP  BLANDING 

MAX 

91 

95 

94 

92 

90 

86 

84 

84 

86 

79 

81 

81 

84 

90 

90 

90 

89 

91 

92 

85 

95 

80 

87 

81 

79 

80 

81 

82 

82 

82 

MIN 

71 

7  7 

7  1 

71 

70 

65 

66 

70 

70 

66 

66 

68 

73 

70 

66 

69 

69 

70 

71 

70 

71 

70 

67 

68 

68 

68 

66 

69 

70 

68 

CAPE   SABLE  RANGER  5TA 

MAX 

91 

91 

94 

95 

92 

90 

91 

89 

89 

88 

89 

90 

92 

90 

89 

89 

89 

90 

90 

94 

90 

90 

90 

91 

89 

90 

90 

93 

94 

90 

MIN 

74 

74 

74 

72 

73 

73 

71 

73 

72 

71 

77 

75 

73 

70 

70 

70 

72 

77 

77 

70 

72 

73 

74 

72 

72 

72 

74 

72 

73 

73 

CAPTIVA 

MAX 

96 

94 

93 

94 

94 

88 

88 

91 

93 

94 

89 

84 

93 

93 

92 

90 

91 

90 

86 

89 

92 

92 

90 

87 

89 

89 

88 

89 

MIN 

78 

76 

77 

76 

77 

74 

77 

76 

76 

74 

73 

71 

73 

76 

74 

72 

76 

75 

76 

76 

75 

76 

77 

76 

76 

74 

74 

75 

CARRABELLE 

MAX 

92 

90 

91 

90 

84 

85 

85 

90 

86 

88 

85 

85 

88 

86 

87 

88 

88 

89 

87 

90 

84 

85 

85 

80 

84 

87 

86 

67 

88 

89 

MIN 

71 

71 

70 

65 

70 

67 

67 

69 

71 

64 

66 

69 

71 

72 

74 

70 

65 

70 

74 

72 

71 

71 

67 

69 

67 

66 

64 

66 

66 

66 

CEDAR  KEY 

MAX 

8S 

85 

92 

95 

84 

80 

88 

90 

85 

85 

78 

82 

80 

84 

88 

87 

87 

86 

84 

80 

80 

81 

82 

80 

87 

81 

81 

87 

88 

89 

MIN 

74 

7  1 

76 

76 

70 

7  1 

72 

76 

72 

70 

71 

73 

71 

72 

73 

72 

72 

71 

70 

71 

70 

71 

72 

70 

72 

70 

70 

7  1 

74 

74 

CMIPLEY   5  E 

MAX 

91 

89 

80 

85 

83 

80 

85 

88 

87 

85 

84 

87 

86 

89 

90 

90 

89 

88 

81 

85 

80 

83 

83 

80 

82 

82 

86 

85 

84 

86 

MIN 

71 

72 

69 

61 

69 

65 

65 

65 

69 

60 

64 

67 

75 

72 

74 

65 

70 

66 

6e 

69 

69 

69 

67 

62 

63 

63 

60 

56 

60 

59 

CLEARKATER 

MAX 

91 

88 

90 

91 

92 

91 

88 

91 

92 

88 

86 

82 

93 

91 

89 

88 

89 

89 

89 

89 

87 

85 

85 

88 

86 

83 

84 

89 

88 

89 

MIN 

76 

77 

76 

74 

74 

72 

73 

75 

74 

71 

72 

71 

73 

74 

70 

73 

74 

73 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

70 

71 

72 

72 

CLERMONT  6  S 

MAX 

95 

96 

95 

95 

90 

91 

93 

89 

90 

89 

89 

86 

95 

93 

93 

92 

93 

94 

90 

95 

84 

89 

90 

90 

93 

80 

87 

90 

89 

90 

MIN 

73 

74 

74 

74 

73 

71 

70 

74 

73 

72 

69 

71 

75 

73 

68 

69 

68 

71 

72 

72 

75 

72 

73 

74 

72 

73 

72 

73 

73 

73 

CLEKISTON  U   5  ENG 

MAX 

91 

90 

92 

91 

90 

90 

89 

90 

90 

87 

86 

88 

88 

90 

88 

89 

88 

88 

88 

93 

90 

92 

94 

88 

88 

89 

89 

86 

88 

90 

MIN 

74 

75 

72 

74 

78 

73 

78 

74 

73 

75 

71 

73 

77 

78 

73 

73 

71 

72 

71 

72 

76 

74 

71 

73 

73 

75 

75 

72 

73 

77 

COCONUT  GROVE   7  S 

MAX 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

88 

88 

87 

86 

88 

85 

89 

89 

87 

87 

87 

89 

88 

89 

85 

89 

89 

89 

88 

89 

91 

90 

91 

92 

MIN 

76 

81 

79 

74 

77 

75 

76 

77 

73 

70 

71 

71 

81 

73 

77 

70 

73 

74 

69 

73 

76 

80 

72 

73 

73 

71 

73 

72 

72 

72 

COMPASS  LAKE 

MAX 

90 

89 

80 

86 

81 

79 

85 

89 

85 

85 

83 

86 

86 

87 

88 

89 

90 

87 

82 

86 

84 

83 

83 

78 

81 

82 

85 

88 

85 

85 

MIN 

67 

69 

69 

61 

71 

67 

68 

68 

69 

63 

65 

68 

70 

69 

70 

67 

64 

65 

71 

72 

72 

69 

68 

63 

68 

60 

60 

61 

67 

65 

CRESCENT  CTY  2  SW 

MAX 

92 

94 

94 

92 

80 

88 

90 

85 

87 

87 

90 

91 

88 

94 

85 

88 

85 

87 

91 

78 

86 

82 

87 

87 

MIN 

72 

7  1 

71 

72 

72 

71 

65 

71 

67 

70 

68 

68 

72 

69 

73 

72 

70 

72 

72 

72 

69 

70 

69 

71 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

94 

89 

93 

89 

87 

86 

88 

91 

85 

87 

75 

85 

93 

91 

92 

92 

91 

91 

87 

92 

79 

84 

83 

80 

82 

86 

8ft 

89 

86 

87 

MIN 

69 

69 

69 

71 

70 

68 

69 

73 

69 

66 

67 

70 

73 

70 

63 

67 

63 

67 

72 

69 

71 

71 

68 

67 

70 

68 

66 

69 

69 

65 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

96 

88 

91 

87 

86 

82 

85 

84 

85 

84 

81 

85 

84 

86 

86 

86 

86 

88 

90 

91 

90 

88 

93 

87 

83 

85 

81 

87 

82 

84 

MIN 

75 

76 

73 

75 

75 

70 

75 

75 

77 

72 

68 

72 

77 

78 

72 

74 

7 1 

73 

73 

72 

77 

76 

73 

73 

73 

75 

74 

76 

75 

78 

OAYTONA   REACH  WR  AP 

MAX 

89 

92 

90 

87 

79 

86 

85 

85 

85 

82 

86 

85 

87 

87 

87 

86 

88 

89 

90 

91 

87 

90 

87 

84 

86 

81 

83 

81 

85 

84 

M I N 

74 

73 

73 

73 

72 

68 

75 

72 

76 

69 

68 

71 

77 

76 

71 

70 

68 

69 

72 

70 

75 

73 

72 

72 

74 

73 

75 

75 

76 

74 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

95 

87 

83 

89 

85 

83 

88 

90 

87 

90 

82 

90 

83 

92 

88 

92 

90 

84 

80 

81 

80 

86 

85 

81 

80 

86 

88 

86 

88 

88 

MIN 

72 

73 

68 

58 

69 

65 

65 

65 

67 

61 

64 

68 

71 

72 

72 

67 

67 

70 

71 

71 

71 

69 

69 

61 

63 

62 

58 

61 

65 

63 

DE  LAND 

MAX 

92 

92 

93 

90 

88 

84 

88 

89 

87 

86 

83 

86 

85 

90 

88 

88 

87 

89 

92 

90 

92 

88 

89 

85 

84 

87 

83 

84 

84 

86 

MIN 

73 

72 

74 

72 

73 

67 

72 

72 

71 

71 

69 

72 

75 

74 

69 

72 

70 

71 

72 

71 

75 

73 

72 

73 

72 

74 

71 

71 

73 

73 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

91 

91 

90 

90 

90 

89 

84 

89 

85 

85 

84 

88 

89 

88 

88 

89 

88 

88 

91 

87 

87 

89 

90 

92 

89 

96 

90 

90 

88 

89 

MIN 

81 

75 

74 

74 

73 

77 

76 

77 

72 

71 

74 

72 

75 

74 

74 

76 

78 

78 

73 

73 

75 

79 

79 

79 

84 

78 

78 

74 

75 

75 

EUSTIS  2  S 

MAX 

96 

91 

95 

91 

87 

89 

90 

88 

87 

85 

86 

88 

93 

90 

91 

89 

95 

96 

93 

96 

88 

92 

86 

85 

90 

81 

85 

87 

86 

88 

MIN 

74 

75 

75 

75 

73 

69 

72 

73 

73 

71 

68 

71 

76 

73 

69 

71 

69 

73 

70 

70 

75 

73 

72 

73 

74 

73 

70 

72 

72 

EVERGLADES 

MAS 

94 

94 

94 

99 

90 

89 

89 

86 

90 

90 

83 

88 

93 

90 

91 

92 

90 

89 

94 

87 

90 

90 

91 

90 

91 

90 

88 

90 

90 

91 

MIN 

76 

75 

75 

75 

74 

73 

75 

76 

75 

72 

71 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

72 

73 

73 

75 

75 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

FEDERAL  POINT 

MAX 

97 

95 

93 

91 

80 

88 

88 

88 

83 

83 

86 

87 

91 

90 

89 

95 

96 

89 

98 

82 

91 

81 

83 

84 

77 

84 

82 

87 

84 

MIN 

71 

72 

72 

73 

72 

68 

71 

70 

70 

69 

68 

71 

72 

73 

67 

66 

68 

71 

69 

74 

72 

72 

72 

73 

71 

71 

70 

71 

72 

FELLSMFRE 

MAX 

92 

91 

92 

91 

91 

90 

92 

90 

87 

86 

89 

86 

90 

88 

89 

90 

91 

88 

96 

96 

92 

92 

93 

90 

89 

89 

88 

88 

90 

88 

MIN 

74 

73 

73 

71 

74 

73 

74 

74 

72 

72 

68 

73 

74 

74 

69 

70 

68 

71 

71 

71 

70 

72 

71 

73 

73 

74 

74 

72 

71 

73 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

89 

89 

88 

85 

83 

83 

84 

85 

80 

82 

83 

82 

86 

87 

85 

86 

87 

SA 

85 

88 

83 

82 

81 

77 

76 

76 

81 

84 

80 

81 

MIN 

73 

76 

73 

75 

72 

71 

72 

76 

71 

70 

69 

73 

77 

77 

73 

74 

72 

71 

73 

72 

73 

72 

71 

72 

72 

68 

69 

73 

72 

71 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

91 

91 

91 

91 

92 

88 

90 

84 

86 

90 

83 

89 

90 

89 

88 

89 

91 

89 

90 

90 

89 

89 

90 

88 

91 

85 

90 

92 

95 

94 

MIN 

76 

80 

75 

78 

80 

76 

74 

69 

74 

71 

70 

75 

81 

74 

74 

70 

74 

71 

74 

76 

78 

72 

72 

72 

71 

73 

74 

74 

73 

FT  LAUDERDALE   RAHIA  MAR 

MAX 

90 

90 

88 

90 

90 

85 

89 

86 

83 

86 

82 

86 

88 

87 

87 

88 

88 

86 

89 

86 

89 

89 

89 

87 

89 

89 

86 

89 

86 

87 

MIN 

SO 

81 

81 

81 

82 

78 

82 

72 

74 

73 

72 

76 

79 

73 

72 

79 

76 

72 

72 

74 

74 

79 

75 

75 

75 

74 

74 

73 

74 

74 

FORT  MYERS  KB  AP 

MAX 

95 

95 

93 

93 

95 

87 

91 

88 

88 

90 

87 

85 

92 

92 

90 

92 

91 

88 

93 

89 

88 

90 

91 

92 

92 

88 

90 

89 

91 

90 

MIN 

75 

74 

74 

73 

72 

74 

74 

74 

73 

72 

70 

71 

74 

74 

72 

68 

73 

73 

73 

73 

74 

75 

74 

74 

74 

74 

73 

72 

72 

73 

FORT  PIERCE 

MAX 

90 

89 

88 

89 

89 

87 

90 

84 

85 

85 

86 

87 

88 

87 

87 

87 

87 

87 

89 

88 

87 

88 

88 

88 

88 

89 

85 

86 

90 

87 

MIN 

74 

71 

73 

80 

81 

79 

75 

73 

73 

71 

68 

69 

77 

77 

78 

73 

70 

70 

71 

74 

72 

73 

71 

72 

73 

74 

73 

75 

70 

73 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1952 


Day  Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

13 

14 

15 

IG 

17  1 

18 

22 

23 

1 

I 

GAINESVILLE  UN  I  V 

MAX 

93 

95 

96 

95 

91 

87 

89 

89 

90 

83 

85 

76 

88 

96 

95 

93 

92 

87 

86 

63 

84 

66 

82 

88 

87 

86 

MIN 

73 

73 

72 

72 

71 

66 

69 

69 

71 

65 

68 

69 

74 

73 

69 

71 

68 

70 

70 

69 

73 

72 

69 

68 

70 

70 

57 

59 

69 

69 

GLEN   SAINT  MARY 

MAX 

92 

97 

90 

84 

85 

84 

81 

62 

91 

90 

9 1 

90 

9 1 

91 

91 

89 

88 

61 

76 

78 

61 

84 

62 

66 

85 

MIN 

69 

71 

68 

71 

72 

69 

63 

65 

70 

65 

66 

68 

74 

69 

64 

68 

65 

68 

58 

67 

66 

67 

67 

67 

68 

68 

65 

53 

53 

67 

HtALEAH 

MAX 

97 

90 

90 

90 

89 

83 

89 

89 

85 

86 

86 

90 

88 

89 

92 

89 

90 

93 

93 

MIN 

70 

74 

72 

73 

74 

74 

76 

72 

70 

75 

71 

79 

73 

71 

70 

72 

73 

70 

73 

76 

76 

76 

73 

73 

72 

74 

73 

75 

75 

73 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

91 

91 

85 

MIN 

71 

71 

70 

71 

72 

66 

67 

72 

70 

64 

66 

70 

74 

71 

65 

69 

65 

67 

70 

58 

72 

74 

69 

68 

69 

69 

55 

68 

69 

65 

HILLIARD 

MAX 

84 

MIN 

70 

72 

70 

70 

70 

65 

65 

72 

70 

65 

66 

70 

71 

71 

64 

68 

68 

58 

71 

57 

70 

71 

65 

56 

67 

67 

63 

64 

68 

65 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

90 

91 

90 

91 

MIN 

72 

72 

70 

70 

71 

74 

73 

74 

72 

68 

71 

76 

75 

73 

70 

68 

67 

72 

71 

72 

73 

71 

70 

71 

70 

69 

71 

70 

70 

70 

HYPOLUXO 

MAX 

91 

90 

9 1 

MIN 

80 

81 

76 

80 

74 

77 

75 

73 

75 

70 

72 

68 

76 

78 

74 

77 

75 

70 

71 

73 

78 

79 

72 

76 

75 

72 

72 

73 

73 

74 

INVERNESS 

MAX 

93 

87 

MIN 

72 

74 

74 

74 

72 

68 

71 

74 

72 

69 

70 

72 

71 

72 

70 

71 

72 

71 

72 

70 

75 

73 

72 

71 

73 

72 

70 

70 

71 

71 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

90 

86 

86 

81 

83 

86 

68 

88 

88 

MIN 

74 

75 

73 

73 

68 

67 

69 

74 

71 

67 

67 

72 

74 

73 

69 

71 

73 

73 

73 

7? 

71 

71 

69 

71 

69 

66 

67 

69 

71 

68 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

90 

89 

95 

85 

82 

84 

80 

80 

85 

82 

86 

87 

85 

MIN 

73 

73 

73 

72 

72 

71 

77 

71 

72 

74 

67 

67 

78 

77 

72 

73 

68 

71 

72 

70 

74 

72 

73 

73 

74 

69 

71 

71 

74 

73 

JACKSONVILLE   WB  CITY 

MAX 

94 

9  3 

90 

85 

82 

83 

83 

78 

8  1 

79 

85 

87 

87 

89 

79 

MIN 

76 

75 

74 

71 

69 

68 

70 

73 

71 

68 

67 

72 

75 

75 

71 

72 

74 

74 

74 

74 

73 

71 

69 

71 

70 

66 

69 

69 

72 

69 

JASPER    10  E 

MAX 

88 

86 

91 

90 

85 

85 

88 

86 

64 

80 

90 

90 

90 

MIN 

66 

67 

71 

68 

75 

62 

71 

67 

65 

64 

67 

66 

71 

69 

65 

65 

66 

65 

67 

64 

56 

66 

67 

65 

67 

66 

60 

54 

56 

64 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

MAX 

90 

67 

67 

MIN 

81 

72 

77 

79 

77 

73 

73 

78 

71 

74 

74 

74 

76 

76 

78 

76 

77 

80 

73 

76 

75 

79 

79 

74 

76 

74 

76 

78 

78 

78 

KEY  WEST   WB  CITY 

MAX 

89 

92 

MIN 

81 

77 

79 

79 

78 

78 

78 

80 

75 

75 

73 

74 

79 

80 

79 

78 

76 

78 

77 

78 

77 

79 

78 

78 

77 

76 

61 

77 

77 

76 

KISSIMMEE 

MAX 

90 

88 

92 

90 

90 

MIN 

72 

73 

73 

71 

70 

67 

70 

73 

70 

69 

67 

71 

74 

72 

66 

66 

66 

70 

73 

69 

72 

71 

71 

72 

73 

72 

71 

72 

72 

71 

LA  BELLE 

MAX 

93 

93 

90 

93 

90 

88 

91 

88 

86 

91 

91 

9  1 

MIN 

73 

74 

71 

70 

72 

72 

72 

73 

72 

70 

68 

71 

72 

71 

69 

68 

69 

69 

70 

71 

71 

72 

70 

72 

72 

71 

73 

71 

70 

71 

LAKE  ALFRED  E«P  STA 

MAX 

9S 

94 

93 

93 

93 

93 

93 

91 

88 

90 

69 

86 

92 

89 

91 

91 

9 1 

91 

93 

MIN 

73 

75 

74 

72 

72 

71 

69 

73 

70 

70 

68 

71 

72 

72 

65 

66 

68 

71 

72 

70 

73 

73 

70 

69 

72 

72 

71 

70 

71 

71 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

93 

92 

90 

85 

88 

87 

89 

83 

88 

64 

84 

90 

91 

91 

MIN 

69 

70 

68 

70 

70 

65 

66 

70 

69 

63 

65 

65 

72 

70 

63 

68 

64 

70 

57 

65 

70 

71 

65 

65 

66 

66 

53 

56 

61 

66 

LAKE  HIAWAS5E 

MAX 

94 

95 

94 

93 

91 

91 

91 

92 

89 

88 

67 

89 

69 

93 

90 

91 

89 

91 

93 

91 

86 

MIN 

72 

74 

74 

73 

73 

68 

72 

73 

72 

72 

68 

71 

73 

71 

66 

67 

67 

71 

72 

69 

73 

69 

72 

73 

73 

74 

72 

72 

72 

73 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

93 

93 

91 

91 

89 

87 

89 

87 

66 

86 

86 

64 

90 

67 

86 

89 

90 

MIN 

76 

\76 

69 

71 

74 

71 

73 

73 

72 

71 

70 

69 

71 

74 

71 

70 

70 

73 

72 

73 

74 

73 

73 

73 

74 

72 

71 

72 

73 

72 

LAKE   PLACID   2  SW 

MAX 

95 

94 

95 

95 

93 

91 

90 

91 

67 

93 

90 

91 

92 

93 

69 

90 

91 

92 

91 

MIN 

72 

72 

72 

70 

72 

73 

73 

73 

73 

71 

65 

71 

71 

73 

70 

70 

68 

70 

72 

71 

73 

72 

70 

71 

72 

72 

73 

71 

70 

72 

LIVE  OAK    1  SE 

MAX 

92 

93 

94 

92 

88 

86 

85 

90 

85 

8  7 

84 

84 

86 

92 

92 

78 

MIN 

72 

70 

68 

70 

71 

65 

65 

66 

70 

65 

68 

70 

72 

67 

65 

69 

66 

67 

72 

70 

74 

72 

65 

57 

68 

68 

63 

68 

65 

65 

L0XAHATCH6E 

MAX 

91 

89 

90 

90 

87 

93 

91 

92 

90 

89 

89 

92 

69 

90 

91 

90 

MIN 

72 

72 

72 

68 

71 

72 

72 

73 

72 

70 

66 

72 

74 

71 

69 

67 

69 

71 

70 

71 

74 

71 

71 

70 

70 

71 

72 

73 

71 

72 

MADISON 

MAX 

93 

93 

91 

86 

85 

8  5 

87 

90 

84 

87 

8  1 

83 

93 

90 

92 

MIN 

72 

72 

70 

67 

71 

64 

66 

70 

68 

64 

68 

70 

71 

70 

68 

72 

68 

67 

70 

71 

72 

71 

55 

64 

67 

66 

62 

63 

66 

65 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 

93 

9 1 

95 

93 

94 

94 

89 

87 

89 

65 

88 

89 

90 

91 

90 

90 

91 

MIN 

79 

78 

72 

76 

76 

76 

71 

72 

73 

70 

76 

73 

77 

74 

74 

71 

77 

76 

74 

73 

72 

76 

75 

74 

70 

75 

77 

75 

76 

74 

MARIANNA   CAA  AP 

MAX 

92 

87 

80 

85 

80 

82 

87 

90 

86 

66 

80 

65 

67 

88 

87 

63 

67 

MIN 

72 

73 

65 

61 

70 

66 

66 

66 

66 

61 

65 

70 

71 

71 

71 

68 

67 

67 

73 

71 

70 

70 

67 

63 

66 

63 

57 

59 

65 

61 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

92 

88 

80 

85 

82 

81 

89 

89 

67 

87 

63 

82 

66 

69 

86 

MIN 

69 

70 

68 

59 

69 

64 

63 

64 

68 

58 

66 

70 

70 

70 

70 

66 

63 

65 

70 

69 

69 

6G 

54 

60 

66 

61 

56 

58 

60 

60 

MAYO   5  NW 

MAX 

94 

92 

92 

89 

86 

85 

85 

90 

65 

66 

81 

61 

90 

90 

89 

83 

MIN 

71 

71 

69 

69 

72 

66 

67 

72 

70 

64 

67 

69 

73 

72 

65 

71 

68 

67 

72 

70 

72 

71 

66 

68 

68 

68 

63 

56 

66 

56 

MELBOURNE  WB  AP 

MAX 

91 

91 

89 

88 

89 

87 

89 

84 

86 

66 

86 

86 

86 

86 

86 

MIN 

75 

73 

73 

73 

73 

75 

72 

72 

72 

69 

67 

71 

80 

78 

71 

71 

69 

72 

Tl 

73 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

70 

72 

74 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

91 

92 

91 

90 

90 

89 

92 

86 

88 

88 

85 

85 

88 

82 

87 

87 

61 

86 

MIN 

76 

75 

74 

73 

74 

71 

75 

77 

76 

67 

69 

72 

79 

75 

71 

72 

72 

75 

73 

73 

74 

73 

73 

71 

74 

75 

72 

73 

71 

74 

MIAMI  BEACH 

MAX 

88 

88 

88 

88 

87 

85 

84 

84 

84 

66 

84 

65 

84 

85 

86 

85 

88 

85 

86 

90 

88 

MIN 

82 

83 

83 

81 

80 

78 

77 

78 

75 

75 

73 

82 

81 

80 

80 

79 

75 

70 

7Q 

74 

80 

79 

77 

80 

79 

77 

77 

76 

77 

77 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

9? 

92 

93 

93 

93 

9  1 

90 

83 

88 

69 

84 

88 

91 

89 

89 

90 

90 

89 

90 

89 

89 

94 

9 1 

93 

93 

93 

MIN 

79 

81 

78 

76 

76 

76 

76 

78 

73 

72 

73 

81 

80 

75 

74 

73 

75 

71 

74 

74 

80 

77 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

77 

76 

MIAMI    WP  CITY 

MAX 

88 

88 

87 

89 

88 

87 

87 

82 

83 

86 

83 

86 

87 

85 

84 

84 

86 

90 

88 

89 

90 

89 

MIN 

82 

82 

81 

81 

74 

78 

72 

77 

72 

72 

71 

82 

80 

77 

79 

7C1 

75 

69 

75 

74 

81 

76 

75 

79 

76 

76 

73 

72 

75 

73 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

92 

86 

83 

87 

83 

83 

87 

89 

86 

66 

83 

90 

77 

87 

87 

83 

78 

86 

MIN 

76 

70 

69 

55 

67 

64 

61 

6? 

67 

58 

62 

68 

68 

69 

71 

69 

64 

69 

69 

69 

68 

67 

65 

63 

66 

53 

57 

55 

52 

58 

MONT  I  CELLO 

MAX 

91 

93 

89 

87 

83 

84 

85 

89 

82 

85 

82 

63 

89 

90 

90 

82 

66 

MIN 

68 

69 

67 

64 

67 

63 

66 

68 

64 

62 

66 

68 

70 

68 

67 

69 

65 

64 

7C 

69 

59 

67 

64 

64 

65 

64 

60 

63 

55 

64 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

92 

92 

92 

90 

91 

90 

90 

91 

88 

87 

86 

67 

87 

91 

86 

BG 

90 

MIN 

76 

74 

72 

70 

71 

77 

76 

74 

73 

71 

73 

73 

78 

76 

74 

71 

72 

71 

7C 

71 

76 

73 

71 

72 

73 

73 

74 

75 

71 

73 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

92 

92 

89 

91 

90 

91 

66 

89 

88 

91 

88 

91 

88 

69 

91 

90 

91 

95 

92 

90 

93 

68 

89 

92 

67 

65 

66 

69 

88 

MIN 

73 

74 

74 

73 

73 

70 

72 

75 

72 

71 

69 

73 

73 

73 

69 

67 

67 

72 

72 

72 

75 

73 

70 

72 

74 

74 

72 

72 

71 

72 

MT  PLEASANT 

MAX 

90 

92 

88 

85 

80 

83 

86 

87 

83 

85- 

84 

84 

85 

90 

69 

69 

91 

88 

82 

89 

60 

60 

82 

76 

82 

S3 

85 

86 

85 

87 

MIN 

70 

72 

70 

63 

72 

65 

67 

67 

69 

64 

66 

69 

70 

71 

71 

70 

64 

65 

70 

70 

70 

69 

65 

66 

66 

62 

60 

64 

64 

67 

NAPLES 

MAX 

93 

93 

93 

94 

94 

89 

90 

90 

69 

90 

91 

90 

93 

93 

90 

90 

89 

90 

92 

89 

90 

90 

89 

90 

91 

87 

86 

88 

87 

89 

MIN 

75 

75 

75 

74 

75 

76 

73 

75 

75 

72 

72 

72 

73 

75 

72 

72 

70 

74 

73 

72 

75 

75 

76 

74 

75 

1 

75 

74 

75 

75 

74 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1952 


Station 

Day  Of  Month 

Average  | 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  j 

27 

28 

29  1  30 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

MAX 

91 

0? 

92 

91 

85 

86 

89 

87 

86 

85 

86 

84 

90 

90 

69 

68 

89 

90 

92 

90 

89 

93 

88 

85 

67 

68 

84 

82 

65 

87 

68 

1 

MIN 

74 

73 

71 

73 

73 

66 

71 

73 

74 

72 

68 

70 

72 

70 

69 

71 

71 

72 

70 

7  1 

70 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

73 

71 

9 

NICEVILUE 

MAX 

91 

89 

86 

83 

90 

85 

85 

86 

89 

89 

68 

90 

88 

84 

66 

87 

87 

88 

93 

82 

61 

80 

85 

65 

82 

62 

84 

87 

85 

90 

85 

9 

MIN 

70 

72 

69 

59 

63 

67 

66 

66 

66 

6 1 

6  1 

65 

73 

65 

63 

63 

71 

7] 

71 

67 

68 

64 

67 

62 

66 

59 

65 

7 

OCALA 

MAX 

97 

92 

95 

91 

83 

90 

89 

89 

66 

65 

82 

86 

94 

92 

93 

91 

94 

95 

90 

96 

86 

89 

65 

86 

90 

61 

82 

86 

89 

67 

89 

0 

MIN 

72 

7 1 

7 1 

70 

65 

68 

69 

66 

69 

69 

71 

73 

70 

66 

69 

70 

69 

68 

69  14 

OCALA  AIRPORT 

MAX 

97 

92 

95 

93 

86 

69 

89 

90 

82 

66 

62 

86 

95 

93 

93 

89 

93 

94 

90 

95 

85 

89 

64 

85 

90 

80 

86 

86 

89 

67 

89 

1 

MIN 

70 

74 

69 

72 

70 

64 

67 

70 

69 

67 

6  7 

67 

66 

63 

65 

67 

65 

73 

71 

69 

70 

71 

71 

68 

69 

66 

68 

5 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

91 

90 

92 

93 

94 

93 

92 

89 

86 

87 

87 

84 

88 

92 

89 

90 

86 

38 

84 

91 

89 

86 

89 

68 

90 

88 

90 

89 

86 

88 

9 

MIN 

78 

76 

73 

74 

76 

76 

76 

74 

72 

72 

72 

76 

74 

76 

73 

73 

72 

76 

75 

76 

76 

73 

76 

74 

73 

74 

74 

6 

ORLANOn   WATER  PLANT 

MAX 

94 

94 

95 

92 

90 

89 

90 

90 

88 

88 

87 

90 

68 

90 

91 

92 

89 

92 

94 

95 

91 

87 

92 

92 

67 

89 

66 

86 

86 

87 

90 

0 

MIN 

74 

74 

73 

74 

74 

69 

73 

72 

74 

71 

67 

72 

73 

70 

70 

69 

69 

71 

73 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

74 

72 

72 

72 

72 

Tl 

9 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

94 

94 

93 

89 

88 

90 

90 

88 

89 

86 

89 

87 

92 

89 

90 

87 

91 

91 

93 

91 

87 

91 

91 

86 

86 

86 

85 

85 

67 

67 

89 

I 

MIN 

74 

73 

74 

74 

72 

69 

73 

73 

71 

71 

68 

72 

75 

68 

69 

69 

71 

72 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

72 

73 

73 

72 

71 

9 

PALATKA 

MAX 

95 

95 

93 

92 

81 

88 

89 

87 

83 

85 

86 

86 

92 

91 

91 

89 

92 

93 

68 

95 

67 

91 

80 

85 

90 

61 

82 

82 

88 

86 

88 

1 

MIN 

74 

75 

73 

74 

73 

67 

73 

73 

72 

69 

69 

72 

75 

75 

69 

72 

69 

72 

72 

72 

73 

74 

72 

71 

74 

72 

70 

71 

72 

71 

72 

•  0 

PANAMA  CITY 

MA'X 

93 

92 

92 

88 

84 

82 

85 

91 

88 

88 

86 

88 

85 

90 

91 

92 

89 

88 

83 

87 

82 

85 

86 

82 

84 

84 

86 

68 

67 

87 

67 

2 

MIN 

76 

76 

72 

64 

73 

67 

69 

69 

70 

62 

66 

69 

72 

72 

69 

69 

72 

73 

73 

72 

70 

66 

66 

69 

66 

62 

65 

67 

65 

69 

2 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

90 

85 

85 

69 

83 

83 

86 

90 

86 

89 

86 

87 

78 

86 

87 

86 

85 

60 

83 

84 

82 

87 

84 

83 

81 

65 

86 

85 

86 

86 

65 

2 

MIN 

77 

74 

69 

62 

71 

69 

68 

70 

72 

66 

69 

7 1 

72 

74 

71 

69 

74 

72 

72 

72 

69 

70 

66 

70 

6  7 

62 

64 
64 

69 

66 

69 

7 

PENSACOLA  NB  CITY 

MAX 

88 

85 

83 

66 

83 

81 

65 

86 

67 

87 

84 

84 

80 

84 

66 

64 

86 

81 

84 

83 

81 

86 

84 

82 

80 

64 

85 

82 

85 

83 

64 

0 

MIN 

77 

75 

70 

61 

71 

70 

69 

71 

72 

67 

70 

71 

72 

73 

74 

72 

70 

74 

74 

72 

72 

70 

70 

69 

70 

67 

62 

70 

67 

70 

■  2 

PLANT  CITY 

MAX 

95 

95 

94 

94 

91 

89 

90 

90 

90 

87 

90 

91 

93 

90 

91 

92 

91 

91 

91 

93 

90 

91 

69 

91 

93 

92 

87 

91 

90 

90 

91 

I 

MIN 

74 

75 

74 

70 

72 

70 

73 

74 

72 

71 

69 

71 

69 

72 

68 

67 

66 

72 

72 

71 

75 

71 

71 

73 

74 

73 

70 

70 

72 

71 

71 

•  5 

POMPANO  BEACH 

MAX 

92 

91 

91 

91 

91 

90 

91 

89 

67 

87 

64 

69 

89 

89 

86 

69 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

86 

69 

92 

90 

90 

92 

90 

89 

.7 

MIN 

79 

74 

73 

73 

76 

74 

74 

75 

71 

70 

67 

71 

79 

7^ 

76 

69 

73 

70 

72 

73 

77 

77 

72 

73 

72 

72 

71 

71 

73 

73 

•  1 

PUNTA  GORDA 

MAX 

97 

97 

97 

98 

98 

97 

94 

95 

91 

95 

91 

92 

95 

94 

94 

92 

93 

92 

93 

95 

97 

93 

94 

95 

95 

92 

94 

95 

92 

95 

94.4 

MIN 

69 

68 

66 

66 

67 

67 

65 

69 

67 

68 

70 

66 

68 

70 

70 

71 

68 

71 

73 

72 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

72 

71 

71 

71 

69 

i9 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

90 

90 

87 

87 

84 

82 

88 

89 

85 

87 

85 

83 

89 

88 

88 

86 

89 

92 

85 

88 

66 

84 

84 

80 

82 

65 

85 

64 

86 

87 

86 

>2 

MIN 

68 

69 

69 

62 

69 

64 

66 

66 

67 

6 1 

70 

63 

65 

73 

70 

69 

70 

64 

63 

66 

i2 

RAtFORD  ST  PRISON 

MAX 

93 

94 

93 

92 

83 

86 

85 

89 

90 

83 

83 

64 

89 

89 

91 

91 

92 

92 

90 

94 

93 

91 

81 

79 

79 

79 

83 

84 

64 

63 

87 

.3 

MIN 

74 

70 

70 

72 

72 

66 

67 

71 

70 

66 

66 

69 

73 

7 1 

66 

69 

66 

70 

69 

67 

67 

66 

68 

67 

69 

66 

66 

67 

69 

67 

68 

1 5 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

92 

92 

92 

92 

91 

88 

89 

89 

85 

91 

85 

90 

91 

90 

89 

90 

91 

88 

91 

87 

90 

90 

89 

89 

90 

93 

92 

92 

91 

91 

90 

>0 

MIN 

70 

71 

70 

71 

71 

73 

73 

72 

72 

69 

7  1 

75 

74 

7 1 

69 

69 

68 

71 

71 

70 

70 

71 

70 

71 

7  1 

70 

70 

71 

70 

71 

70 

■  9 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

90 

93 

87 

88 

83 

86 

86 

88 

62 

82 

84 

84 

86 

90 

88 

88 

89 

90 

88 

91 

84 

89 

81 

80 

, 

77 

63 

63 

66 

84 

>7 

MIN 

72 

74 

72 

73 

73 

69 

75 

73 

75 

69 

67 

72 

76 

76 

70 

74 

68 

70 

72 

70 

73 

73 

71 

72 

72 

71 

74 

73 

76 

72 
72 

■  2 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

MAX 

91 

89 

87 

89 

80 

85 

65 

85 

81 

81 

82 

83 

67 

66 

87 

86 

87 

86 

89 

88 

83 

88 

79 

83 

85 

78 

63 

81 

66 

85 

84 

•  8 

MIN 

73 

74 

72 

73 

73 

74 

77 

73 

75 

71 

68 

73 

78 

78 

78 

77 

68 

70 

72 

71 

73 

74 

72 

73 

74 

73 

74 

76 

75 

75 

73 

■  6 

SAINT  LEO 

MAX 

93 

93 

94 

90 

90 

86 

90 

88 

90 

88 

86 

84 

94 

90 

91 

90 

91 

90 

91 

95 

85 

89 

84 

66 

91 

82 

66 

89 

88 

88 

69 

•  2 

MIN 

73 

74 

73 

73 

72 

69 

71 

74 

72 

70 

70 

71 

69 

73 

68 

70 

69 

7  1 

72 

71 

75 

72 

72 

72 

73 

73 

70 

70 

72 

71 

71 

•  5 

SAINT  MARKS   6  SE 

MAX 

90 

94 

93 

88 

88 

87 

66 

92 

88 

87 

85 

84 

90 

89 

88 

86 

86 

87 

88 

88 

84 

84 

67 

63 

84 

84 

65 

86 

86 

90 

87 

■  4 

MIN 

72 

71 

70 

66 

69 

65 

67 

69 

66 

64 

66 

66 

70 

70 

70 

67 

73 

72 

70 

70 

72 

66 

61 

66 

66 

64 

64 

62 

65 

67 

•  6 

ST  PETERSBURG 

MAX 

93 

92 

92 

92 

90 

90 

68 

92 

91 

89 

86 

82 

91 

90 

90 

87 

89 

90 

89 

90 

84 

89 

63 

89 

88 

84 

66 

89 

89 

88 

68 

•  8 

MIN 

76 

77 

75 

72 

73 

7  1 

74 

75 

74 

71 

69 

70 

73 

74 

72 

73 

73 

73 

71 

74 

74 

75 

73 

72 

73 

73 

72 

71 

72 

72 

72 

•  9 

SANFORD 

MAX 

93 

94 

94 

93 

90 

86 

90 

91 

66 

88 

85 

86 

89 

91 

91 

91 

93 

91 

92 

90 

94 

82 

94 

90 

88 

88 

81 

83 

87 

89 

>1 

MIN 

72 

7  2 

73 

72 

72 

70 

7  1 

68 

66 

70 

70 

70 

70 

70 

72 

73 

73 

73 

70 

.9 

SARASOTA 

MAX 

95 

93 

93 

92 

94 

92 

91 

93 

91 

90 

90 

85 

90 

91 

92 

90 

90 

90 

91 

92 

89 

90 

90 

90 

88 

67 

90 

92 

90 

90 

90 

.7 

MIN 

72 

73 

73 

71 

71 

72 

73 

74 

72 

70 

67 

69 

69 

66 

68 

68 

68 

69 

70 

71 

73 

72 

72 

72 

73 

71 

71 

71 

71 

72 

70 

>9 

SeCOTAN 

MAX 

92 

92 

88 

86 

85 

83 

64 

90 

86 

85 

63 

82 

92 

90 

89 

91 

90 

69 

84 

97 

80 

80 

84 

77 

80 

84 

85 

83 

84 

86 

85 

•  9 

MIN 

69 

68 

66 

67 

70 

66 

67 

69 

70 

62 

69 

69 

70 

71 

66 

66 

68 

71 

69 

71 

66 

66 

67 

66 

61 

64 

66 

66 

67 

■  3 

STUART 

MAX 

93 

93 

90 

91 

90 

90 

91 

87 

82 

89 

90 

87 

83 

89 

90 

91 

86 

88 

90 

90 

69 

92 

93 

90 

89 

91 

90 

89 

>5 

MIN 

76 

77 

77 

76 

76 

72 

74 

72 

75 

70 

74 

72 

74 

79 

73 

73 

73 

74 

71 

73 

75 

76 

75 

73 

74 

73 

75 

74 

■  2 

SUNN I LAND 

MAX 

MIN 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

92 

91 

86 

87 

63 

83 

85 

89 

85 

85 

79 

83 

89 

90 

88 

89 

90 

90 

83 

87 

82 

61 

83 

73 

82 

63 

64 

85 

06 

85 

65 

•  2 

MIN 

70 

71 

71 

67 

70 

68 

70 

71 

70 

66 

69 

70 

70 

72 

72 

70 

66 

68 

73 

71 

71 

71 

66 

67 

67 

67 

63 

67 

68 

68 

69 

1 

TAMIAMI   TRL  <.0  MI  BEND 

MAX 

93 

94 

94 

93 

94 

92 

88 

91 

80 

89 

91 

92 

86 

91 

85 

92 

92 

91 

90 

93 

MIN 

77 

78 

76 

76 

74 

76 

76 

74 

72 

73 

74 

76 

73 

75 

73 

76 

76 

75 

76 

76 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

93 

90 

92 

90 

88 

88 

89 

91 

91 

88 

86 

83 

93 

90 

90 

88 

89 

69 

87 

92 

83 

88 

86 

88 

88 

81 

67 

89 

88 

89 

68 

.5 

MIN 

75 

76 

76 

74 

74 

7  1 

74 

75 

73 

71 

68 

72 

73 

69 

70 

69 

72 

74 

71 

74 

73 

73 

74 

74 

75 

71 

72 

73 

73 

72 

.7 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

93 

92 

93 

93 

92 

89 

89 

93 

93 

92 

85 

82 

95 

94 

93 

89 

93 

92 

92 

95 

66 

89 

84 

86 

88 

85 

90 

91 

90 

91 

90 

3 

MIN 

74 

76 

74 

72 

73 

70 

73 

75 

72 

71 

7  0 

71 

73 

71 

71 

72 

75 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

74 

70 

71 

72 

71 

72 

•  4 

TAVERNIER 

MAX 

92 

91 

91 

9? 

92 

90 

91 

91 

87 

87 

87 

86 

90 

88 

88 

89 

90 

90 

89 

87 

89 

89 

89 

88 

69 

92 

92 

91 

91 

92 

89 

7 

MIN 

81 

82 

60 

82 

82 

76 

78 

82 

75 

73 

78 

78 

79 

79 

75 

78 

78 

81 

79 

79 

77 

77 

78 

76 

77 

77 

78 

3 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

94 

91 

94 

91 

85 

87 

89 

87 

87 

65 

79 

85 

89 

88 

87 

69 

90 

91 

93 

91 

69 

93 

90 

88 

87 

90 

84 

65 

66 

96 

88 

7 

MIN 

73 

72 

70 

72 

72 

68 

73 

74 

76 

70 

6  7 

7 1 

76 

70 

67 

70 

70 

70 

74 

72 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

74 

71 

6 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

90 

90 

90 

89 

89 

89 

90 

66 

86 

87 

65 

86 

89 

88 

88 

88 

86 

68 

90 

90 

89 

69 

88 

88 

88 

90 

86 

67 

86 

86 

86 

2 

MIN 

75 

74 

75 

72 

77 

77 

74 

76 

74 

73 

69 

73 

79 

73 

70 

73 

73 

77 

75 

74 

73 

73 

75 

74 

4 

WAUCHULA   2  NW 

MAX 

94 

9! 

92 

91 

92 

89 

91 

90 

86 

88 

90 

85 

91 

88 

90 

90 

91 

90 

92 

92 

88 

93 

90 

91 

91 

88 

bI 

90 

90 

66 

90 

2 

MIN 

72 

70 

72 

70 

70 

70 

72 

73 

71 

70 

65 

70 

70 

71 

67 

65 

67 

6Q 

70 

69 

70 

71 

69 

72 

73 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

1 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 

91 

89 

88 

88 

88 

86 

91 

88 

85 

88 

84 

87 

88 

86 

87 

86 

88 

83 

88 

87 

87 

66 

88 

67 

66 

88 

87 

87 

90 

88 

87 

5 

MIN 

77 

82 

79 

80 

60 

76 

70 

72 

73 

74 

72 

74 

79 

75 

78 

79 

76 

71 

75 

76 

79 

79 

76 

80 

77 

74 

76 

67 

74 

76 

76 

8 

WEST   PALM  REACH  WB  AP 

MAX 

93 

92 

93 

92 

93 

88 

91 

85 

87 

88 

66 

89 

90 

88 

89 

69 

90 

84 

91 

90 

90 

91 

91 

90 

90 

89 

90 

90 

92 

90 

89 

7 

MIN 

81 

81 

75 

76 

77 

72 

76 

72 

73 

73 

71 

70 

80 

79 

77 

73 

74 

71 

74 

76 

SO 

76 

73 

76 

76 

74 

74 

76 

74 

75 

75 

0 

WINTER  HAVEN 

MAX 

95 

95 

95 

93 

94 

91 

90 

92 

91 

69 

66 

90 

86 

92 

89 

91 

92 

9? 

91 

91 

93 

89 

93 

91 

91 

02 

86 

87 

90 

90 

91 

0 

MIN 

74 

75 

76 

74 

74 

71 

 1 

74 

75 

72 

72 

71 

72 

72 

74 

70 

70 

71 

73 

72 

7? 

76 

73 

72 

73 

75 

74 

73 

72 

73 

73 

9 

S««  r«f«r*DC*  oot«a  follovlng  Station  Index. 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1952 


Day  of  month 


Samoa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s  S 

^  0  S 

BAY  LAKH 

EVAP 

.00 

.22 

.24 

.21 

.24 

.23 

.12 

.16 

.20 

.27 

.21 

.  19 

.06 

.20 

.  14 

.  13 

.  14 

- 

- 

.17 

.18 

.09 

.  14 

.  15 

.  13 

.20 

.07 

.08 

.12 

.  16 

84.77 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.  11 

.09 

.  26 

.  25 

.20 

.  18 

.21 

.  17 

.08 

.21 

.23 

.  10 

.  12 

.24 

.24 

.  22 

.  14 

.08 

.20 

.15 

.  15 

.  15 

.  18 

.  17 

.  28 

.  17 

.  14 

.  20 

B5.  27 

WIND 

106 

112 

129 

116 

137 

83 

178 

143 

147 

123 

176 

98 

73 

128 

125 

141 

111 

133 

87 

98 

88 

116 

104 

95 

B35S9 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4  (a) 

EVAP 

.  12 

.  10 

.  16 

.  17 

.  14 

.07 

.  15 

.00 

.05 

.22 

.  19 

.  10 

.04 

.  16 

.  12 

.  14 

.05 

.07 

.  11 

.  13 

.  10 

.07 

.  15 

.  12 

.06 

.  11 

.09 

.00 

.04 

.08 

3.11 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

.  15 

.  15 

.29 

.  31 

.  18 

.04 

.  20 

.22 

.05 

.21 

.  24 

.  13 

.05 

.  13 

.32 

.21 

.  19 

.24 

.06 

.11 

.  10 

.  14 

.  16 

.  16 

.12 

.  12 

.  18 

.  10 

.  15 

.  12 

4.83 

UAX 

96 

99 

99 

98 

96 

95 

94 

91 

93 

94 

92 

87 

96 

92 

94 

94 

96 

87 

93 

89 

91 

95 

94 

94 

96 

94 

94 

96 

95 

96 

94.0 

HIN 

85 

85 

85 

84 

85 

83 

83 

83 

80 

80 

80 

82 

81 

82 

80 

81 

82 

78 

77 

81 

82 

81 

82 

82 

81 

82 

82 

80 

81 

82 

81.7 

BIALEAH 

EVAP 

.21 

.26 

.  32 

.11 

.  33 

.20 

.06 

.05 

.  14 

.25 

.02 

.21 

.27 

.  19 

.10 

.  11 

.  15 

.26 

- 

.  10 

.13 

.30 

.  10 

.  13 

.  17 

.  28 

.26 

.03 

.  33 

.  22 

B5.47 

WIND 

21 

34 

29 

23 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

.  15 

.  20 

.  25 

.25 

.  17 

.25 

.20 

.  12 

.23 

.22 

.23 

.09 

.  19 

.  14 

.22 

.20 

.24 

.  14 

.18 

.21 

.  13 

.16 

.  19 

.20 

.  16 

.  17 

.  17 

.  14 

.  15 

.17 

5.52 

WIND 

8 

9 

13 

16 

19 

35 

21 

12 

35 

32 

15 

18 

23 

12 

13 

8 

8 

10 

12 

10 

10 

10 

9 

11 

12 

12 

20 

38 

15 

33 

499 

LOXABATCHKE 

EVAP 

.05 

.33 

.21 

.21 

.  17 

.00 

.08 

.  17 

.19 

.07 

.09 

.  18 

.31 

.06 

.  18 

.  14 

.07 

.25 

.04 

.  15 

.  16 

.  13 

.  13 

.  12 

.  14 

.  15 

B4.36 

HOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.  21 

.  19 

.  21 

.22 

.29 

.  35 

.  19 

.24 

.  26 

.26 

.27 

.23 

.  15 

.20 

.  31 

.  28 

.24 

.  11 

.  12 

.27 

.  10 

.  14 

.  18 

.  19 

.  18 

.26 

.  14 

.23 

.  23 

.  18 

6.43 

WIND 

30 

40 

40 

70 

65 

105 

30 

90 

50 

97 

70 

73 

100 

100 

80 

60 

30 

40 

53 

47 

32 

41 

47 

30 

45 

40 

65 

100 

67 

48 

1785 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.  16 

.  12 

.  25 

.  19 

.  17 

.  33 

.  16 

.  26 

.  23 

.  14 

.  23 

.  21 

.  22 

.  24 

.  13 

.  19 

.  14 

.  24 

• 

.  23 

.  27 

.  17 

.03 

.  17 

.08 

.21 

.00 

B4.77 

WIND 

14 

14 

21 

9 

30 

40 

68 

52 

70 

65 

15 

30 

45 

56 

31 

16 

9 

13 

17 

23 

25 

33 

25 

33 

44 

95 

44 

937 

PORT  MATACA  S  L  CNL 

EVAP 

.15 

.26 

.  16 

.  14 

.  10 

.20 

.  10 

.  18 

.  15 

.22 

.20 

.07 

.17 

.25 

.10 

.20 

.16 

.19 

.  11 

.26 

.  15 

TAHIAMI  TRL  40  HI  BD 

EVAP 

.13 

.37 

.  12 

.  10 

.06 

.  12 

.  14 

.06 

.  18 

.06 

.15 

.17 

.16 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.18 

.  19 

.27 

.05 

.44 

.34 

.26 

.24 

.23 

.  27 

.25 

.  18 

.  18 

.39 

.24 

.25 

.20 

.23 

.  16 

.20 

.26 

.16 

.20 

.16 

.  17 

.17 

.17 

.22 

.  22 

B6.73 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.23 

.24 

.10 

.24 

.26 

.16 

.15 

.15 

.08 

.25 

.22 

.09 

.26 

.26 

.26 

.04 

.05 

.21 

.21 

.13 

.13 

.12 

.15 

.30 

B5.36 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)   Evaporation  measured  in  pan  36  x  38  inches. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  ill  - 


STATION  INDEX 


StAtiOD 

4 

2 

M 

• 

3 

■g 

1 

% 

Longitude 

> 

Ob 
til 

1 

5 
1 

Obeerver 

Refar 

to 
tables 

APALACMICOLA  KB  CUT 

FRANKLIN 

84  59 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

Avon  park 

H  ICHLAWS 

aAOTOH 

MTB 

POLK 

3 

27  5* 

U3 

5P 

3P 

CITY  Of  BARTOW 

2  3  3 

BAT  LAKE 

0»20 

HILLSBOROUGH 

- 

2S  04 

31 

7A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

BELLE  GLADE  £«P  SIA 

PALM  BEACH 

80  39 

8CLLE  OLAOC  HRN  OATE  4 

PALM  BEACH 

•IG  CYPRESS  INC.  RES. 

BIG  PINE  KEY  INN 

0747 

MONROE 

5 

24  40 

6 

6P 

6P 

WALTER  2IEGNER 

2  3  5 

BLCUSTSTOMN  2  E 

OB  04 

CALHOUN 

1 

30  26 

51 

7A 

7A 

JO*i  PURIFOY 

2  3  5 

BONITA  SPCS  2  ESE 

81  45 

BRADENTON 

MANATEE 

SROOkSVILLE  chin  HlLL 

HERNANDO 

82  22 

BROOKSvILLE  NURSERY  NO  1 

HERNANDO 

5 

26  36 

82  19 

200 

8A 

SOIL  CONS  SERVICE 

BROOksville  nursery  no  2 

1056 

HERNANDO 

5 

28  38 

200 

8A 

SOIL  CONS  SERVICE 

BUSHNELL  2  E 

62  06 

C*MP  BLANC  I NO 

CANTONHENT 

CAPE  SABLC  RANGER  STA 

1305 

MONROE 

S 

25  11 

5P 

5P 

NATIONAL   PARK  SERV. 

2  3  5 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

5 

26  32 

3 

5P 

5P 

ALLEN  T .  WEEKS 

2  3  5 

CARRABELLE 

1356 

FRANKLIN 

5 

29  51 

64  40 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  5 

CARYVILLE 

1366 

WASHINGTON 

3 

30  46 

65 

7A 

LONNIE  H.  WHITAKER 

3 

6P 

CHATTAHOOCHEE 

1S02 

GADSDEN 

1 

30  42 

90 

7A 

MRS.W.M08LEY  OLIVER 

^  3  ' 

CHIPLEY  3  C 

13*4 

WASHINGTON 

3 

30  47 

130 

5P 

5P 

A.  W.  O'STEEN 

2  3  5 

Clearwater 

82  48 

CITY  OF  CLEARWATER 

CLERMONT  t  S 

ED  OLIVENBAI^ 

GERVIN  H,  PITZEN 

clewiston  u  s  engineers 

1634 

HENDRY 

26  45 

20 

lOA 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

COCONUT  grove  7  S 

1716 

DADE 

2 

25  39 

10 

8A 

8A 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

COHPAS&  LAKE 

83  24 

CRESCENT  CITY  2  Sw 

w .  S  ,  NtWBOLO 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

3 

29  38 

42 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

OANIA  i  W 

2114 

BROWARD 

2 

26  04 

80  12 

7 

8A 

FLA.   POWER  &  LIGHT 

DAYTONA  BEACH 

VOL US  I A 

81  02 

NEWS— JOURNAL  CORP. 

DAYTONA  BEACH  W8  AP 

DE  FONIAK  SPRINGS 

H.  C.  STORRS 

OE  LAND 

2229 

VOLUSIA 

8 

29  01 

27 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

ORY  TORTUGAS 

2418 

MONROE 

5 

24  36 

6P 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  3 

HOWARD  J.  DICK 

EVERGLADES 

81  23 

FEDERAL  POINT 

FELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

25 

4P 

4P 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

FERNANOINA  BEACH 

294* 

NASSAU 

2 

30  40 

22 

SP 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

rORT  LAUOEROALE 

80  10 

F.  P,  MEDFORO,  JR. 

FT  LAUDERDALE  BAHIA— MAR 

FORT  MYERS  W6  AIRPORT 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

10 

MID 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

3316 

ALACHUA 

8 

29  39 

165 

8A 

BA 

H.  E.  BRATLEY 

2  3  5 

GLEN  SAjNT  MARY 

82  10 

O.S . T .M.  NURSE R I ES 

HART  LAKE 

ORANGE 

u.  s .  GEO.  Survey 

U .  S .  GEO.  SURVEY 

HIGH  SPRINGS 

3936 

ALACHUA 

10 

29  50 

73 

5P 

5P 

GEO.   T .  ALEXANDER 

2  3  3 

HlLLlARO 

397B 

NASSAU 

9 

30  41 

62 

7P 

7P 

BRUNO  SCHROGBACh 

2  3  5 

HI LLSbOHOLKjH  RVR  ST  "It 

H I LLS  BOROUGH 

62  14 

60  30 

SUBTROPICAL  E*P  STA 

60  03 

INVERNESS 

4289 

CITRUS 

5 

26  50 

62  20 

70 

5P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

ISLEWOt*TH 

4332 

ORANGE 

8 

28  28 

61  33 

115 

6P 

CHASE   0  COMPANY 

3 

JaCkSONvjL'.E  WB  AP 

U.S.  WEATHER  Bureau 

81  24 

JACKSONVILLE  W8  CITY 

81  39 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JASPER  10  E 

-.394 

HAMILTON 

10 

30  31 

82  47 

150 

6P 

FU.  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

KENDALL  2  E 

4518 

DADE 

2 

25  41 

80  17 

18 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEST  we  AIRPORT 

4570 

MONROE 

5 

24  35 

81  42 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KEY  MESI  MB  CITY 

4575 

MONROE 

5 

24  33 

81  48 

5 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KlSSIWcE 

4620 

OSCEOLA 

28  IB 

81  25 

69 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

LA  BELLE 

HENDRY 

5 

26  46 

6i  26 

13 

6P 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

2  3  5 

LAKE  ALFRED  E«P  STAI IDN 

4707 

"OLK 

5 

28  06 

81  43 

160 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

205 

5P 

5P 

CHARLES  O.LOCKWOOO 

2  3  3 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

B 

28  32 

81  28 

115 

9A 

9A 

SUBTROP  FRT  FLD  STA 

2  3  5 

LAKELAND  WB  CIIY 

4797 

POLK 

5 

28  02 

81  59 

215 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3 

LAKE  PLACID  2  SW 

4643 

Hl^^HLANDS 

27  17 

61  23 

6P 

6P 

COLE  OANLEV,  JR. 

2  3  5  6 

LAKE  TRAFFORD 

4B66 

COLLIER 

26  26 

BI  29 

27 

7A 

JAMES  M.  PEPPER 

Station 

1  Index  No.  | 

County 

Drainage!  1 

Utitude 

Longitude 

a 

J 

s 

ObMZ- 

vation 
time 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

Piedp. 

LivE  OAK  1  SE 

5099 

SUWANN  E  E 

10 

30  IT 

82  36 

BA 

8A 

SUWANNEE  VLY  EXP  ST 

LONGBOAT  KEY 

27  25 

82  40 

LOXAHATCHEE 

PALM  BEACH 

u.  5.  GEO.  Survey 

MAD  J  SOI 

MADISON 

145 

T.  C.  MERCHANT 

2)3 

MARATHON  VACA  KEY 

MONROE 

U.S. PUB. HEALTH  SERV 

2  3  5 

MAR [ANNA  CAA  AP 

5367 

30  50 

63  U 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

4P 

FLA.  IND. S. FOR  BOyS 

MAYO  5  NW 

6P 

RObERT  L.  ANNIN 

MELBOURNE  WB  AIRPORT 

BREVARD 

23 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3 

MERRITT  ISLAND 

BREVARD 

23 

6P 

RICHARD  E.  DEWEY 

2  3  5 

5658 

25  47 

60  08 

3P 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MIAMI  we  C ITY 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MILTON  EKP  STATION 

SANTA  ROSA 

217 

AGfi.    EXP.  STATION 

2  3  5 

MONT  ICELLO 

JEFFERSON 

202 

A.  M.  PHILLIPS 

2  3  9 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

26  50 

61  05 

lOA 

lOA 

5P 

SP 

GADSDEN 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

SARASOTA 

20 

STATE  PARK 

3 

NAPLES 

6076 

COLLIER 

26  09 

A 

5P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  9 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUS lA 

29  05 

80  57 

6P 

6P 

A.  B.  NORDMAN 

OKALOOSA 

EGL IN  f lELO 

81  00 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

OCALA 

MARION 

86 

STEPHEN  JEWETT 

2  9  9 

OCALA  AlRPOfiT 

MARION 

81 

AIRWAY  OBSERVER 

2  9  9 

Okeechobee  9  w 

6460 

OKEECHOBEE 

27  14 

60  59 

5P 

u.  s.  GEO.  Survey 

0KEECH08EE  HRCN  GT  6 

OKEECHOBEE 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE   SPRINGS   1  E 

ORLANDO  WATER  PLANT 

ORANGE 

111 

ORLANDO  UTlLI.COM-4. 

2  3  5  6 

ORLANDO  W8  AIRPORT 

ORANGE 

81  20 

111 

MID 

mTd 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

6753 

6 

29  39 

81  37 

6P 

6P 

PANAMA  CITY 

6P 

6P 

PENSACOLA  CAA  AP 

MIO 

MID 

PENSACOLA  we  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

30  25 

13 

HID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

PETERS 

7033 

DADE 

2 

25  36 

60  21 

16 

8A 

01  GIORGIO  FRUIT 

3 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

26  01 

82  08 

5P 

5P 

pompano  beach 

BROWARD 

2 

26  14 

60  09 

5P 

5P 

PORT  P4AVACA  S  L  CNL 

CORPS  Or  ENGINEERS 

PUNTA  GORDA 

CHARLOTTE 

6 

E.  J.  MC  CA»m 

2  3  5 

OUINCY  EAP  STATION 

GADSDEN 

2  50 

5P 

5P 

N.FLA.   EXP,  STATION 

2  3  5 

RA I  FORD  STAT  E  PR  I SON 

7440 

10 

30  04 

62  12 

5P 

5P 

FLA,  STATE  PRISON 

5P 

5P 

SAINT  AUGUSTINE 

5P 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

7820 

ST  JOHNS 

2 

29  50 

81  16 

10 

7P 

MIO 

MPS.  T.B.  GILLESPIE 

2  3  9 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

5 

28  21 

82  16 

176 

7P 

GEORGE  E.  MONTPETiT 

2  9  9 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

5 

30  05 

64  10 

4P 

4P 

FISH  t  WLDLIFE  SERV 

ST  PETERSeUfW 

7866 

5 

27  47 

62  38 

5P 

SA 

CITY  OF  ST  PET ' BURO 

7977 

SEM INOLE 

8 

28  46 

81  16 

8A 

8A 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

5 

27  21 

82  32 

30 

SP 

5P 

CITY  Of'sARASOTa' 

2  3  5 

SECOTAN 

TAYLOR 

5 

30  12 

83  39 

45 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  9 

6620 

2 

27  12 

80  15 

6P 

6P 

SUNN  I LAND 

6671 

COLLIER 

26  16 

81  21 

13 

5P 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  3  5  6 

TALLAHASSEE  WB  AP 

6T5B 

LEON 

5 

30  26 

84  20 

66 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

8780 

DADE 

25  46 

60  50 

12 

9A 

9A 

NATIONAL  PARK  SERV 

2  3  5  6 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8768 

HILLSBOROUGH 

5 

27  56 

62  32 

24 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

TARPON  SPRINGS 

6624 

PINELLAS 

5 

28  08 

82  47 

20 

6P 

6P 

DANIEL  Z.  ENNETT 

2  3  5 

TAvERNIER 

6841 

MONROE 

2 

25  01 

60  30 

5 

7P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

9942 

BREVARD 

2 

28  35 

60  46 

14 

6P 

6P 

FRANK  e.  ROOF 

2  3  9 

VERO  BEACH  CAA  AP 

«14 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

60  24 

20 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9  6 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27  33 

61  49 

120 

6P 

6P 

H.   L.  CARLTON 

2  9  9 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  42 

80  02 

15 

6P 

6P 

PALM  eEACH  POST 

2  3  9 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

28  01 

61  44 

175 

lOA 

lOA 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  9  5 

I     l-APALACHICOLA;     2-ATLAimC:     3-CHOCTAiaATCaEE;  9-GOLF;     B-OCHLOCXONSSi     7-OKSBCBOBEE;     8-ST.  JOBNS;     B-ST.  MART;     lO-3D«iUr]f EE 

REFEBEMCB  ROTES 

Tb*  four  diftt  Ideot  if  Icatlon  nuKbers  la  tb«  tadox  ouabor  coIukd  of  the  Station  Index  ar*  aMlcned  ob  ■  state  basis.     Tber*  vlll  be  bo  duplication  of  nuabers  wlthlo  a  state, 
rifures  and  letter*  lollovUiK  the  atatlon  aamn ,  such  as  12  SSI,  ladlcate  dlataoce  Id  ailss  and  direction  froa  the  pest  office. 
Observation  tlaas  given  In  the  Station  Indea  are  Id  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  «U1  be  carried  0DI7  lo  the  Juae  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletlD. 
Heating  degree  dajm  for  the  preceding  12  aoDtha  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

St  at  iona  appearing  in  the  I ndea ,  but   for  etal cb  data  are  aot  1 1st  ed  in  th^  tables,  are  either  Hissing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue . 

tlnlesa  otbarviae  Indicated,  dlaenalonal  units  used  In  ttala  bulletin  are:  teaperature  In  *F.,  precipitation  aod  evaporation  in  Inches,  asd  «lod  aoveaent  in  slles.  Degree  daya  are  based  on  a  dailji 
average  of  65*  r.     tvaporat  ion  la  aMsured  in  tbe  atandard  Veather  Bureau  trpc  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  ahowD  by  footnote  followlDg  Table  6. 

Bleat  aDd  hall  vara  lacludad  in  anoafall  totala  lo  Table  2  baglnnlng  with  July  IMS. 

ABOUDta  In  Table  3  are  for  Don-recording  gagas,  ualasa  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,  B  and  6  are  for  tbe  24  hours  ending  at  t  iae  of  observation.     Sea  tba  Station  IndeK  for  obaervat ion  tlae. 

-  No  record  in  Tables  3,  6  and  tbe  fltatlon  lades.     No  record  in  Tables  2  ami  S  is  Indicated  by  no  entry. 

*  And  alacj  on  •  later  date  or  dates. 

■  Aaount   included  in  following  acsauresAt  ,  tlae  dlatribution  unknovn. 

//  Gage  ia  equipped  with  m  viadahleld. 

B  Adjusted  to  a    full  Month. 

I  later  equlvaltmt  of  aoovrall  vbolly  or  partly  eatlaated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  loches  of  &«■  snowfall. 

I  On*  or  Boro  a*jm  of  record  aiaaiog;  a««  Table  S  for  detailed  dally  record.     Dagrea  day  data,  if  carried  for  tbls  station,*  bava  baan  adjusted  to  rapreaant  tba  value  for  a  full  aontb. 

R  Daily  values  and  aoatbly  total  froa  recording  gage. 

V     lac  ludas  total  for  previous  aontb . 

I     Obaanratloa  tta*  la  1:30  a.a.  ,  E.S.T.  of  tb*  following  day. 

BubacrlptloD  Price:  15  csDts  per  copy,  aonthly  and  aoDuali  (1.80  par  yanr.  (Taarly  aubscrlptlon  Ineludaa  tha  Aaaual  Suvary.)  Checks  and  money  orders  ahould  be  aade  payable  to  tbe  Treaaurer  of 
United  Btatea.    Raattaoces  aod  correapondanc*  regarding  aubacriptlons  abould  be  seat  to  tbe  Superintendent  of  Doctaents,  Goveroaent  Printing  Office,  ■ashington  29.  D.  C. 

V.B.P.C. ,  Chattanooga,  Tana.    11/10/52    935 
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See  note  concerning,  "Hourly 
Precipitation  Data"  on  page 
120  of  this  issue. 
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FLORIDA  -  OCTOBER  1952 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 


Rain  and  wind  vied  for  top  billing 
in  this  month's  weather.     Rain  at- 
tracted attention  by  its  absence  in 
the  northwest  section  and  its  over 
abundance  in  the  south.     Wind  made 
its  bid  in  a  northeast  storm  the 
20th-22nd  that  was  felt  along  the 
upper  east  coast  and  throughout  the 
Peninsula.     Winds  of  between  50  and 
60  MPH  were  reported  from  points  on 
the  Atlantic  and  Gulf  Coasts.  Fish- 
ing boats  and  barges  appeared  to  be 
the  worst  sufferers  but  heavy  seas 
and  high  tides  pounded  sea-walls 
along  the  east  coast  beaches.  Tem- 
peratures averaged  71.8°  F  (1.1° 
below  normal)  and  ranged  from  95° 
on  the  5th  at  Cedar  Key  and  Inver- 
ness to  27°  on  the  30th  at  Chipley, 
Live  Oak,  Mayo  and  Niceville.  Av- 
erage temperatures  were  2  to  5° 
below  normal  at  most  stations  in 
the  northern  division,  1  to  2°  be- 
low generally  in  the  middle  division, 
and  near  normal  at  most  stations  in 
the  south.     Precipitation  averaged 
6.59  inches  (2.34  inches  above 
normal)  on  a  state-wide  basis  but 
station  totals  ranged  from  zero  at 
Milton  Experiment  Station  and  Pen- 
sacola  Airport  to  21.08  inches  at 
Miami  WB  Airport.     (See  map  page 
115,  for  rainfall  distribution). 

Temperatures  were  high  the  first 
three  days  and  many  stations  record- 
ed the  maximum  temperature  for  the 
month  during  this  period.  Cooler 
weather  reached  the  north  portion 
the  3rd  and  lingered  until  the  5th 
while  warm  weather  continued  over 
the  Peninsula.     The  6th  brought  warm 
weather  to  the  entire  State  but  by 
the  7th  cooler  weather  again  covered 
the  northern  portion  and  spread 
southward  carrying  a  touch  of  autumn 
as  far  south  as  Ft.  Myers  and  Mel- 
bourne by  the  9th.     Cool  weather  per- 
sisted through  the  12th  in  the  north 
while  mild  temperatures  continued  in 
the  south.     Warm  weather  covered  the 
State  from  the  13th  through  the  20th 
and  several  stations  on  the  Peninsula 
recorded  the  maximum  temperature  for 
the  month  in  this  period.     The  strong- 
est northeast  storm  experienced  in 
several  years  reached  the  upper  east 
coast  section  late  on  the  20th  and 
spread  southward  on  northeast  winds 
that  exceeded  50  MPH  at  times  on  the 


Atlantic  and  Gulf  Coasts.     The  strong 
northeast  winds  persisted  through  the 
22nd  and  brought  rather  cool  weather 
to  the  north  portion.     By  the  23rd, 
temperatures  were  moderate  to  mild 
in  all  sections  and  continued  so 
through  the  28th.     A  sharp  cold  snap 
the  29th-30th  brought  the  lowest 
temperature  for  the  month  to  all  sta- 
tions, and  the  extreme  of  27°  for  the 
State  was  the  lowest  October  tempera- 
ture recorded  since  the  record  low  of 
25°  occurred  in  1917.  50-degree 
readings  were  recorded  as  far  south 
as  Ft.  Myers,  LaBelle  and  Melbourne. 
Temperatures  became  mild  again  the 
31st. 

Precipitation  was  an  almost  daily  oc- 
currence and  often  heavy  along  the 
lower  east  coast  while  there  were 
measurable  amounts  on  twenty  or  more 
days  at  many  stations  in  the  southern 
division.     Showers  were  rather  fre- 
quent and  at  times  heavy  through 
most  of  the  middle  division.     In  the 
northern  division,  showers  were  in- 
frequent and  mostly  light  east  of 
Jefferson  County  while  west  of  Jef- 
ferson County  showers  that  produced 
appreciable  precipitation  were  rare. 

The  high  frequency  of  showers  and  the 
rainfall  totals  were  detrimental  to 
fall  crops  in  the  south  and  to  some 
extent  in  the  central  districts. 
Rainy  weather  seriously  interferred 
with  cultivation,  spraying  and  dust- 
ing while  excess  water  flooded  many 
fields.     Snap  beans,  cucumbers  and 
tomatoes  were  among  the  most  adverse- 
ly affected  crops  but  celery,  cabbage, 
squash,  eggplant,  and  peppers  also  had 
prospective  yields  materially  reduced. 
Citrus  suffered  little  if  any  injury 
from  the  weather  this  month  and  gener- 
ous moisture  supplies  were  favorable 
for  the  developing  fruit  crop.  Fruit 
harvesting  was  somewhat  slower  than 
usual  but  the  cold  snap  near  the  end 
of  the  month  hastened  coloring  and 
maturity  of  fruit.     Weather  conditions 
favored  corn  harvesting,  peanut  thresh- 
ing and  hay  making  in  the  north  but 
this  same  dry  weather  caused  delay  in 
planting  oats,  fall  pastures  and  cover 
crops.     Pastures  were  poor  in  the 
north  due  to  lack  of  rain  and  in  the 
south  due  to  flooding,  but  were  gen- 
erally good  elsewhere.     -  J.T.B.B. 
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Wind  direction 

Wind  ipeed 
m.  p.  h. 

Relali 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

e 

e 

< 

Fasteit 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

.01-09 

10-49 

66-09 

100-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  n 

APALACHICOLA  »B  CITY 

_ 

8.4 

29 

HE 

21 

- 

- 

- 

- 

2 

4 

1 

0 

0 

0 

7 

66 

3.6 

DAYTOHA  BEACH  WB  AP 

NNE 

17 

10.2 

43» 

NNE 

21 

89 

90 

73 

82 

6 

4 

7 

3 

1 

0 

21 

_ 

8.1 

FORT  HYERS  WB  AP 

ENE 

25 

9.1 

31« 

NE 

21 

93 

92 

68 

84 

S 

3 

6 

6 

0 

1 

21 

8.3 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

19t 

10. 4t 

56t 

Nt 

20t 

87t 

86t 

59t 

78t 

3 

2 

2 

3 

1 

0 

11 

49t 

6.6t 

KFY  WEST  WB  CITY 

KNEt 

17t 

8.3 

22 

M 

21 

85T 

86t 

75t 

81t 

2 

10 

6 

2 

3 

0 

23 

49 

6.4 

LAKELAND  WB  CITY 

10 

2 

4 

0 

4 

0 

20 

7.6 

MELBOUHfrc  WB  AP 

- 

72 

S 

9 

4 

3 

2 

2 

25 

MIAMI  WB  CITY 

Nt 

26t 

11.1 

60 

NE 

21 

90t 

911 

72t 

85t 

4 

7 

9 

3 

3 

1 

27 

33 

8.1 

MIAUI  BEACH 

4 

10 

7 

2 

1 

4 

28 

ORLANDO  WB  AP 

N 

34 

9.6 

27» 

NNE 

21 

89 

91 

66 

83 

5 

4 

8 

2 

0 

0 

19 

7.9 

PENSACOLA  WB  CITY 

NllWt 

23t 

7.7 

23 

E 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

90 

2.7 

TALLAHASSEE  WB  AP 

NNX 

16 

5.3 

75 

77 

44 

65 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

7 

3.9 

TAMPA  WB  AP 

NN£ 

29 

10.9 

42* 

NNE 

21 

87 

88 

65 

81 

9 

1 

6 

2 

3 

0 

21 

40 

7.4 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

NE 

18 

7.8 

34» 

NE 

21 

93 

86 

73 

85 

4 

3 

10 

6 

2 

I 

26 

8.7 

tAlrport  Data 

*Ttiis  datum  Is  obtained  by 
visual  observation  since  re- 
cording equipment  is  not 
available.     It  is  not  neces- 
sarily the  fastest  mile  oc- 
curring during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Tear 

« 

o 

days 
more 

rag 

1 

M 

1 

rag 

■q  0 

Ave 

CP 

a 

a 

Ave 

ZP 

1891 

69.3 

91 

32 

4.32 

8 

1892 

71.2 

91 

36 

3.94 

8 

1893 

72.6 

95 

41 

4.37 

7 

1894 

72.6 

92 

40 

3.80 

8 

1895 

71.4 

92 

44 

3.25 

8 

1896 

71.9 

94 

40 

3.23 

6 

1897 

72.6 

95 

40 

4.39 

7 

1898 

71.9 

96 

30 

6.29 

10 

1899 

73.4 

94 

49 

6.24 

10 

1900 

75.9 

95 

49 

5.61 

10 

1901 

72.4 

94 

39 

1.85 

4 

1902 

74.4 

96 

33 

5.  56 

10 

1903 

71.0 

97 

29 

1.90 

4 

1904 

73.3 

100 

30 

4.69 

8 

1905 

73.4 

96 

35 

2.90 

7 

1906 

71.6 

95 

30 

3.11 

6 

1907 

71 .5 

97 

32 

1.56 

4 

1908 

70.1 

93 

33 

3.43 

6 

1909 

71.6 

96 

34 

2.03 

3 

1910 

73. 1 

95 

27 

8.96 

11 

1911 

76.7 

99 

40 

5.25 

9 

1912 

75.0 

95 

39 

4.17 

8 

1913 

69.9 

98 

31 

2.91 

5 

1914 

72.8 

94 

30 

3.99 

10 

1915 

75.2 

96 

40 

7.48 

13 

Temperature 

Precipitation 

Temperatiire 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  ol  days 
.01  or  more 

Year 

e 

g 

e 

> 
< 

-E 
e 

J3 
0> 

a 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  ox  mote 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

73.2 
70.6 
76  .5 
78.8 
71.0 

95 
94 

96 
98 
92 

34 

25 
53 
58 
32 

4.09 
2.60 
5.83 
2.46 
1.81 

10 
6 

12 
7 
5 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

77.7 
73.0 
70.0 
71.1 
73.2 

98 
96 
94 
96 
95 

41 

29 
29 
35 
37 

5.52 
1.23 
2.  49 
5.  77 
3.76 

9 
4 

5 
6 
8 

1921 
1922 
1923 
1924 
192S 

72.2 
74  .0 
71.5 
71.1 
74.9 

96 
96 
98 
94 
99 

36 
38 
32 
37 
37 

8.57 
8.04 
3.54 
10.12 
3.53 

11 
14 

8 
12 

7 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

74. 1 
74.7 
71.4 
76.8 
75. 1 

95 
92 
96 
94 

95 

43 
49 
35 
43 
40 

2.74 

6.86 
4.  92 
3.71 
7.  06 

6 
11 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

73.5 
73.4 
74.7 
71.3 
70.5 

98 
98 
94 
94 
94 

32 
34 

39 
35 
35 

2.65 
3.65 
3. 16 
4.03 
2.56 

6 
8 
8 
7 
7 

1951 
1952 

75.3 
71.8 

98 

95 

38 
27 

4.73 

6.59 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

74.2 
73.  1 
74.3 
74.9 
74.1 

95 
94 
96 
97 
95 

35 
37 
37 
35 
39 

2.24 
4.35 
4.54 
3.80 
2.32 

7 
7 
10 
8 
8 

All 
Years 

72.9 

4.25 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

75.4 
71.2 
70.6 
74.5 
70.8 

99 
97 
93 
95 
-Si. 

38 
29 
31 
33 
34 

5.50 
4.90 
4.66 
2.91 
0.80 

10 
11 
7 
7 
2 

erages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


FLORIDA 
OCTOBER  1952 


Temperature 


SUtlOD 

Average 
Maxtmum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Hlgheel 

1 

Lowesl 

Dale 

No.  ot  Days 

3 

Deparlure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet,  Hall 

No.  ol  Days 

>' 
a 

Max. 

Mln. 

a 

1 

Max,  Depth 
on  Grotmd 

e 

Q 

1      .01  or  More 

.SO  or  More 

1.00 
1    or  More 

Degree 

S  * 

°  S 

hi 

St 

=  5 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA   WR  CITY 

R 

75.0 

58.9 

67,0 

I 

3,6 

85 

2 

41 

30 

55 

0 

0 

0 

0 

.38 

2.81 

1 

.17 

19 

0 

RLOUNTSTOWN  ?  E 

77,6 

50,4 

64.0 

5.5 

91 

3 

28 

30 

1 

0 

2 

0 

1.49 

_ 

1.33 

1.03 

7 

.0 

0 

5 

1 

1 

CA  RR ARELL  E 

80*6 

55,5 

68.  I 

2.9 

89 

32 

30 

45 

0 

0 

1 

0 

- 

3.16 

.08 

.0 

0 

5 

0 

0 

CHIPLEY  3  E 

78.5 

49,4 

54.0 

5.0 

90 

2 

27 

30 

103 

1 

0 

1 

0 

.51 

- 

2.17 

.28 

73 

.0 

0 

4 

0 

0 

COMPASS  LAKE 

77,  1 

51.6 

64.4 

_ 

5.1 

90 

2 

31 

30 

98 

I 

0 

1 

0 

.66 

- 

2,18 

.66 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

CROSS  CITY  CAA  AP 

79,5 

57.1 

68.3 

89 

2 

30 

30 

51 

0 

0 

1 

0 

7.45 

3.30 

8 

.  0 

0 

8 

3 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

78,7 

51.5 

65.1 

4.0 

94 

2 

34 

29 

85 

4 

0 

0 

0 

2.19 

_ 

1.43 

2.10 

6 

•  0 

0 

4 

1 

1 

FERNANOINA  BEACH 

76,0 

62.6 

69.3 

_ 

2.6 

85 

43 

29 

33 

0 

0 

0 

0 

2.68 

- 

1.33 

1.00 

.0 

0 

10 

2 

1 

GLEN  SAINT  MARY 

80.0 

54.9 

67.5 

_ 

2.5 

89 

1  + 

30 

30 

55 

0 

0 

1 

0 

2.11 

_ 

.79 

1.03 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

H I LL I ARD 

77,8 

56.0 

66.9 

_ 

2.9 

89 

2 

32 

30 

62 

0 

0 

1 

0 

1.36 

_ 

1,84 

.66 

8 

.0 

0 

6 

2 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

76.8 

59.7 

68.3 

1.8 

89 

2 

41 

29+ 

48 

0 

0 

0 

0 

3.42 

1  ,04 

.96 

19 

-.0 

0 

0 

JACKSONVILLE  BEACH 

76.  1 

63.  5 

69.8 

83 

1  + 

43 

29+ 

29 

0 

0 

0 

0 

6.41 

2.51 

21 

0 

14 

5 

2 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

p 

75.4 

61.2 

68.3 

2.8 

88 

2 

42 

29 

49 

0 

0 

0 

0 

3.58 

_ 

,88 

1.11 

.0 

0 

8 

4 

1 

JASPER   10  E 

78.7 

54.0 

66.4 

2.7 

88 

1  + 

29 

30 

72 

0 

0 

1 

0 

2.37 

- 

,09 

2.00 

8 

.0 

0 

4 

1 

1 

LAKE  CITY  2  E 

79.8 

56.1 

68.0 

_ 

2.2 

89 

1  + 

33 

30 

48 

0 

0 

0 

0 

2.19 

.54 

.95 

8 

.0 

0 

9 

1 

0 

LIVE  OAK   1  SE 

79.5 

54.6 

67.1 

90 

2  + 

27 

30 

2 

0 

1 

0 

2.29 

.98 

9 

.  0 

0 

5 

2 

0 

MADISON 

79.1 

55,5 

67,3 

- 

3.0 

90 

1  + 

31 

30 

58 

2 

0 

1 

0 

1.10 

- 

1.40 

.81 

8 

.0 

0 

7 

1 

0 

MARIANNA   CAA  AP 

77.* 

50,6 

54.0 

90 

2 

28 

30 

107 

1 

0 

2 

0 

.35 

.0 

0 

4 

0 

0 

MARIANNA    INO  SCHOOL 

78,5 

50.3 

64,4 

- 

4.6 

89 

2 

30 

30 

96 

0 

0 

1 

0 

.55 

- 

2.29 

.42 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

MAYO   5  NW 

2 

0 

0 

0 

2.30 

1.46 

8 

.0 

7 

1 

1 

MILTON  EXP  STATION 

76,6 

47.7 

62,2 

90 

1 

28 

30 

137 

1 

0 

1 

0 

.00 

♦  0 

0 

0 

0 

0 

MONT  I CELLO 

78.1 

52.9 

65,5 

4.1 

90 

2 

28 

30 

81 

1 

0 

0 

.50 

_ 

2.62 

.42 

8 

,0 

0 

3 

0 

0 

MT  PLEASANT 

78,4 

53.3 

65.9 

_ 

2.4 

92 

2 

32 

30 

71 

1 

- 

.33 

2.13 

0 

2 

1 

1 

N ICEVI LLE 

78.7 

47.5 

63.1 

_ 

6,3 

91 

3 

27 

30 

3 

0 

1 

0 

.65 

- 

3.09 

.65 

7 

,0 

0 

1 

1 

0 

PANAMA  CITY 

78.0 

55.2 

66.5 

_ 

4,0 

90 

35 

30 

65 

1 

0 

0 

0 

_ 

3.80 

.20 

■  0 

0 

2 

0 

0 

PFNSACOLA  CAA  AP 

76.9 

53.8 

55.4 

90 

2 

38 

29 

81 

1 

0 

0 

0 

.00 

0 

0 

0 

0 

PENSACOLA  WB  CITY 

75.5 

55,2 

65.4 

4.5 

90 

2 

40 

29+ 

81 

1 

0 

0 

0 

T 

_ 

4.20 

T 

6 

,0 

0 

0 

0 

0 

OUINCY  EXP  STATION 

79.2 

52,8 

66.0 

_ 

3.4 

90 

30 

30 

70 

1 

0 

1 

0 

2.47 

.25 

14 

•  0 

0 

6 

0 

0 

SAINT  MARKS  6  SE 

80.  3 

56,2 

68.3 

_ 

.4 

90 

1  + 

30 

30 

53 

2 

0 

1 

0 

.32 

_ 

3.57 

.32 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

SECOTAN 

79.6 

54,4 

67.0 

89 

1  + 

33 

29 

59 

0 

0 

0 

0 

.77 

.50 

7 

,0 

0 

2 

1 

0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

78.2 

56.1 

67.2 

.5 

88 

2 

33 

30 

62 

0 

0 

0 

0 

.14 

2.65 

.12 

8 

0 

3 

0 

0 

DI V I S  I  ON 

66.4 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

82.9 

65.4 

74.2 

•  1 

92 

3+ 

44 

29 

9 

5 

0 

0 

0 

8.98 

5.35 

2.80 

20 

.0 

15 

5 

2 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

78.4 

62.5 

70.5 

I 

3.2 

87 

2  + 

41 

30 

24 

0 

0 

0 

0 

7.50 

4.17 

5.13 

21 

.0 

0 

11 

!  3 

1 

BUSHNELL  ?  E 

79, 9M 

6  2.4M 

71  ,2M 

_ 

1.0 

90 

2 

41 

30 

22 

1 

0 

0 

0 

3.21 

2,63 

.0 

0 

12 

CAMP  BLANDING 

77,6 

58.5 

68.1 

90 

2  + 

37 

30 

2 

0 

0 

4.11 

1.34 

20 

.0 

0 

10 

'  3 

2 

CEDAR  KEY 

78.9 

59,3 

69,  1 

4.6 

95 

5 

43 

30 

43 

3 

0 

0 

0 

6.30 

3.75 

6.00 

8 

.0 

0 

2 

i  1 

1 

CLEARWATER 

79,6 

65,6 

72,6 

3.0 

87 

2  + 

45 

30 

10 

0 

0 

0 

0 

6.42 

3.15 

1.31 

20 

0 

11 

'  5 

5 

CLERMONT  6  S 

81,5 

65,4 

73,5 

1.6 

92 

2  + 

47 

29+ 

12 

5 

0 

0 

0 

5.02 

2.81 

1.23 

20 

.0 

0 

13 

4 

3 

CRESCENT  CITY  2  SW 

80,2 

62.4 

71,3 

_ 

1.5 

89 

41 

29+ 

23 

0 

0 

0 

0 

.33 

1,09 

15 

.0 

0 

11 

1 

DAYTONA  BEACH 

80,0 

68.3 

74,2 

91 

16 

46 

29 

1 

0 

0 

0 

7.45 

2.76 

16 

.0 

0 

16 

1  *  |3 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

79,3 

66.5 

72,9 

•  4 

89 

15 

45 

30 

17 

0 

0 

0 

0 

5.41 

.34 

1.16 

19 

•  0 

0 

15  1  4 

1 

OE  LAND 

79,7 

66.0 

72,9 

88 

16 

44 

30 

0 

0 

0 

0 

5.94 

2.26 

2.27 

16 

0 

12 

!  5 

2 

EUSTIS  2  S 

80.7 

65,2 

73,0 

,6 

91 

5 

45 

30 

15 

2 

0 

0 

0 

5.96 

2.42 

4.10 

7 

.0 

0 

7 

1  2 

1 

FEDERAL  POINT 

78.7 

63,8 

71  ,3 

_ 

1  ,4 

90 

1 5 

46 

29 

22 

1 

0 

0 

0 

4.08 

2.89 

.0 

i  0 

14 

1  5 

3 

GAINESVILLE  UNIV 

80,4 

60,2 

70,3 

1.7 

92 

7 

40 

29+ 

4 

0 

0 

0 

4.73 

1.89 

2.20 

7 

.0 

i  0 

9 

!  3 

1 

HIGH  SPRINGS 

81,1 

57,7 

69.4 

90 

1  + 

33 

30 

29 

2 

0 

0 

0 

4.22 

1.57 

7 

.0 

0 

8 

4 

2 

INVERNESS 

82.3 

63,5 

72.9 

.5 

89 

2+ 

44 

30+ 

12 

1 

0 

0 

0 

4.18 

1.45 

2.13 

21 

0 

9 

1 

K I SS I MMEE 

81  .4 

65,1 

73.3 

1.2 

91 

3  + 

44 

29 

12 

3 

0 

0 

0 

5.25 

1.24 

1.47 

20 

.0 

i  0 

13 

i 

1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

82.3 

64,9 

73  .6 

_ 

1.4 

93 

45 

30 

1 1 

4 

0 

0 

0 

5.35 

3.38 

1 7 

.0 

1  0 

10 

3 

LAKE  HIAWASSE 

80.7 

64,5 

72.6 

91 

15 

42 

29 

2 

0 

0 

0 

3.99 

1.93 

18 

.0 

0 

11 

1 

LAKELAND  WR  CITY 

R 

78.6 

65,6 

72.1 

_ 

2.9 

89 

14 

46 

30 

17 

0 

0 

0 

6.72 

4.10 

1  .54 

17 

.0 

0 

10 

4 

4 

MOUNTAIN  LAKE 

81,2 

66.2 

73.7 

•  8 

91 

15 

46 

30 

8 

2 

0 

0 

0 

9.28 

5.28 

3.60 

20 

13 

6 

2 

NEW  SMYRNA  BEACH  N 

80.8 

67.2 

74.0 

.3 

89 

15 

46 

30 

7 

0 

0 

0 

0 

7.06 

.87 

2.30 

20 

.0 

0 

15 

3 

2 

OCALA 

80,6 

60.2 

70.4 

- 

1.5 

93 

37 

30 

31 

2 

0 

0 

0 

7.14 

4.19 

3.12 

16 

.0 

0 

12 

4 

2 

OCALA  AIRPORT 

90,4 

59.7 

70.1 

92 

15 

33 

30 

35 

3 

0 

0 

0 

5.91 

2.08 

21 

.0 

I 

11 

3 

3 

ORLANDO  WATER  PLANT 

81.2 

65.4 

73.3 

93 

15 

46 

29+ 

3 

0 

0 

0 

3.71 

1  .32 

20 

.0 

16 

1 

ORLANDO  W8  AIRPORT 

R 

80. 7 

65.8 

73.3 

.8 

92 

14 

47 

29+ 

14 

2 

1  ° 

0 

0 

3.69 

.92 

.97 

19 

0 

14 

0 

P4LATKA 

80.3 

63.2 

71.8 

1.1 

90 

2 

44 

30 

22 

1 

0 

0 

4.75 

.98 

1.83 

21 

.0 

1  0 

12 

!i 

PLANT  CITY 

81.7 

64.6 

73.2 

.4 

91 

1 4 

44 

30 

7 

3 

0 

0 

0 

3.69 

2.13 

.0 

0 

17 

4  12 

RAIFORO  ST  PRISON 

79.9 

57.7 

68.8 

2.2 

90 

2 

33 

30 

40 

1 

0 

0 

0 

2.86 

.04 

1.11 

7 

.  0 

'  0 

i 

6 

i' 

\\ 

SAINT  AUGUSTINE 

78. 5M 

64.  4M 

71.  5M 

1.0 

87 

15 

44 

29+ 

19 

0 

0 

0 

0 

9,62 

4.58 

3.10 

19 

,0 

I  0 

11 

1 

SAINT  AUGUSTINE  REACH 

77.9 

65.6 

71,8 

85 

1  + 

44 

29+ 

17 

0 

0 

0 

0 

8,29 

2.18 

19 

.0 

0 

12  !  6 

SAINT  LEO 

80.3 

64.1 

72.2 

1.3 

90 

3  + 

43 

30 

19 

2 

0 

0 

0 

4.04 

.44 

1.21 

20 

.0 

0 

9  \  3 

ST  PETERSBURG 

79.1 

65.5 

72,3 

4,4 

88 

3 

48 

30 

11 

0 

0 

0 

0 

14.12 

10.89 

2.90 

20 

.0 

0 

10 

7 

15 

SANFORO 

81.2 

65.5 

73.4 

1.1 

90 

7  + 

47 

29 

4 

0 

0 

0 

8.67 

4.01 

2.77 

7 

.0 

0 

15 

6 

!3 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

79.5 

65.3 

72,4 

1.9 

89 

3 

47 

30 

14 

0 

° 

0 

0 

7.36 

4.27 

1.71 

15 

.0 

i  0 

12 

;  5 

3 

TARPON  SPRINGS 

81.! 

65,2 

73.2 

1.0 

89 

2* 

43 

30 

11 

0 

0 

0 

0 

6,13 

2.93 

2.27 

21 

.0 

; 

7 

6 

2 

WINTER  HAVEN 

81,9 

67,0 

74.5 

92 

16 

49 

30 

4 

0 

0 

0 

9.43 

2.60 

20 

.0 

14 

1* 

3 

DIVISION 

72.1 

1 

6.53 

1 

1  '° 

1 
i 

Precipitation 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTIIWED 


FLORIDA 
OCTOBER  1952 


Temperature 


Precipitation 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

0) 

e 
> 
< 

Departure 
From  Normal 

1 
X 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

-3 
e  g 

1  i 

a 
1 
• 

t5 

Snow.  SleeL  HaU 

No.  oi  Days 

Ma>. 

Min. 

a 



Max.  Depth 
on  Greiud 

Date 

£ 
1 

R 

S 

i 

« 
0 

0  S 

_  0 

g  1 

t, 

hi 

g  » 

550UTHERN  DtVISION 

ARCADIA 

8?«6 

64  .  5 

73,6 

-  1.5 

92 

1 5 

45 

30 

5 

2 

13.98 

10.19 

3.08 

20 

.  0 

0 

1 8 

7 

5 

AVflN  PARK 

8?a'» 

67.  1 

74.8 

.6 

92 

14  + 

49 

30 

2 

2 

0 

0 

0 

6.80 

2.76 

2.15 

20 

.0 

0 

16 

* 

2 

BFLLE  GLAOE  EXP  STA 

e3»o 

68.5 

75.8 

.  7 

89 

1  + 

53 

30 

0 

0 

0 

0 

12.98 

8.14 

3.54 

1  4 

.  0 

0 

19 

7 

6 

|RI6  CYPRESS   INO  RES 

8.63 

2  .75 

16 

0 

19 

4 

2 

BIG  PINE  KEY  INN 

85.? 

72.9 

79,1 

1  + 

63 

30 

0 

^ 

0 

0 

0 

11.12 

4  .40 

;S 

0 

21 

7 

1 

BRADENTON 

80.5 

65.8 

73,2 

-  1.3 

88 

3+ 

47 

30 

7 

0 

0 

0 

12,03 

8.64 

5,40 

8 

« 0 

0 

12 

5 

2 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

86.6 

70.3 

78,5 

93 

1 

56 

30 

0 

7 

0 

0 

0 

10,77 

1.92 

8 

•  0 

0 

2  1 

9 

4 

CAPT IVA 

82  .  9M 

1  5 

54 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

5,97 

•  0 

0 

1  8 

5 

2 

CLEWISTDN  U  S  ENG 

71  *0M 

76  ,  9M 

89 

6  0 

30 

0 

0 

0 

8,59 

1  *fi3 

n 

0 

2  3 

6 

3 

COCONUT  GROVE  7  S 

84.7 

71.2 

78,0 

.9 

90 

9 

58 

30 

^ 

11,74 

5  nt 

28 

0 

24 

8 

5 

DRY  TORTUGAS 

77,9 

91 

*^ 

2 

0 

0 

0 

13,10 

3,40 

7 

„ 

0 

19 

9 

4 

EVERGLADES 

R4* 

70*6M 
• 

77, 6M 

90 

4 

1 

8  •  94 

3,24 

3.35 

8 

*n 

0 

14 

8 

2 

FFLLSMERE 

76,0 

.6 

ft 

5 1 

3  0 

2 

3 

0 

0 

0 

8,43 

2  .93 

\^ 

.0 

0 

25 

5 

1 

FORT  LAUDERDALE 

84*5 

70  5 

T7*? 

.4 

on 

17+ 

5  7 

30 

0 

2 

0 

0 

13,65 

7*44 
2,44 

1.70 

23 

0 

28 

9 

7 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

87.3 

71,8 

• 

87 

8+ 

58 

30 

0 

0 

15.78 

3.52 

24 

.0 

0 

20 

9 

4 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

75.4 

92 

5  0 

3  0 

5 

8.34 

3,86 

2,6? 

15 

•  0 

0 

16 

* 

FORT  PIERCE 

82*2 

69*0 

75.6 

1.2 

88 

5  3 

3  0 

3 

^ 

13.50 

6,60 

2,78 

20 

.  0 

0 

24 

6 

6 

H I ALEAH 

84.5 

71.2 

77.9 

93 

4 

0 

0 

0 

^9*68 

2  5 

9 

6 

HOMESTEAD  EXP  STA 

85.8 

69.8 

77.8 

1,0 

92 

58 

30 

7 

0 

0 

0 

—  ,09 

1,72 

*0 

20 

2 

HYPOLUXO 

84.8 

71, OM 

77  .9M 

,2 

90 

15 

55 

30 

0 

^ 

^ 

9.66 

,08 

1  ,52 

.0 

0 

21 

8 

2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

R 

83.9 

72.9 

78.4 

-          ,  Q 

91 

2  ■ 

3  0 

2 

0 

Q 

-  1,22 

.71 

4 

0 

21 

* 

n 

KEY  WEST  WB  CITY 

R 

83.5 

74,3 

78.9 

,2 

92 

2 

66 

3  0 

2 

Q 

Q 

7*39 

1.39 

1,55 

12 

*ft 

2 1 

3 

LA  BELLE 

84.5 

6  7,8 

76  .  2 

92 

14  + 

49 

0 

0 

0 

1  3*46 

9.67 

*n 

IT 

LAKE  PLACID  ?  SW 

83.8 

67,2 

75.5 

,  3 

93 

1  5 

47 

30 

0 

0 

0 

7*65 

2*17 

20 

*Q 

2 1 

LOXAHATCHEE 

84.2 

69,3 

76,8 

91 

1 

55 

30+ 

12.07 

2,82 

25 

.0 

0 

2^ 

8 

3 

MARATHON  VACA  KEY 

85.4 

69,8 

77,6 

91 

\  + 

^ft 

1,78 

5 

il 

MELBOURNE   WB  AP 

R 

80.5 

74,7 

- 

87 

^1 

Q 

4.48 

2,06 

19 

*ft 

0 

2  0 

J 

MERRITT  ISLAND 

81.2 

69*0 

75,1 

-  '4 

89 

1  4 

0 

0 

0 

0 

2.80 

*n 

° 

20 

6 

2 

MIAMI  BEACH 

82.9 

73*4 

78,2 

87 

60 

30 

0 

0 

0 

18.02 

'  0 

0 

24 

MIAMI   W8  AIRPORT 

R 

84.? 

72,1 

78,2 

90 

8 

59 

30 

0 

° 

^ 

21.08 

7*88 
,88 

.0 

0 

26 

6 

5 

MIAMI    WB    C I TY 

R 

81.5 

71,9 

76.7 

85 

0 

0 

0 

17.81 

10.07 

6,94 

27 

0 

«^ 

Q 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

82.1 

69,7 

75.9 

89 

1  + 

54 

30 

0 

0 

0 

11,11 

7.21 

1,85 

21 

•  0 

0 

23 

9 

3 

NAPLES 

83.7 

70,3 

77.0 

91 

15 

53 

30 

0 

2 

0 

0 

0 

8,22 

2,05 

.0 

0 

1 A 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

80.0 

68,7 

-  1,3 

1  + 

52 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

10,31 

5.81 

1  7 

6 

3 

POMPANO  BEACH 

85.1 

69. 3M 

77  .  2M 

90 

8+ 

56 

30 

0 

0 

0 

° 

10,46 

1  ,48 

24 

.0 

0 

27 

8 

* 

PUNTA  GORDA 

84, 3M 

66.7 

75. 5M 

-  ,6 

92 

15 

49 

30 

2 

3 

0 

0 

0 

11,60 

7.63 

2,70 

1 

0 

1 6 

3 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

85.5 

69.1 

77.3 

90 

1  + 

58 

30 

0 

2 

0 

0 

0 

8.66 

2,58 

7 

.0 

0 

18 

6 

3 

SARASOTA 

82.0 

55.7 

73.9 

2  + 

45 

30 

7 

0 

0 

0 

0 

12.50 

.0 

0 

17 

6 

3 

STUART 

84.  7M 

71. IM 

77. 9M 

93 

2 

55 

30 

0 

4 

0 

0 

0 

17.36 

3.57 

21 

.0 

0 

21 

8 

5 

SUNN  I LAND 

TAMIAMI   TRAIL  40  MI  BEND 

85. 8M 

72. 8M 

79. 3M 

92 

1  + 

? 

0 

0 

0 

8.80 

2.45 

16 

.0 

0 

16 

5 

2 

TAVERNIER 

84.8 

73,8 

79.3 

,3 

90 

14 

63 

30 

0 

0 

0 

0 

14,86 

6.84 

3.44 

24 

.0 

0 

18 

8 

4 

TITUSVILLF  ?  W 

82.0 

67,5 

74.8 

,4 

91 

15 

47 

30 

7 

1 

0  1  0 

0 

10.02 

4.39 

2.03 

20 

•  0 

0 

15 

« 

4 

VFRO  BEACH  CAA  AP 

81.8 

70.2 

76.0 

90 

16 

53 

29+ 

1 

0 

0 

0 

11.89 

2.40 

17 

.0 

0 

23 

2 

WAUCHULA  2  NW 

81. 6M 

65. 6M 

73. 6M 

-  1,6 

90 

14 

45 

29+ 

11 

1 

0 

0 

0 

9.67 

5.99 

4.06 

20 

.0 

0 

15 

3 

WEST  PALM  BEACH 

84.0 

74.2 

79.1 

1,6 

93 

16 

62 

30 

3 

0 

0 

0 

6,65 

-  3.37 

2.84 

7 

.0 

0 

23 

4 

1 

WEST  PALM  REACH  WB  AP 

R 

84.3 

71.5 

77.9 

,4 

91 

15 

58 

30 

0 

2 

0 

0 

0 

13,09 

3.07 

3.88 

6 

.0 

0 

22 

9 

3 

DIVISION 

76.7 

11.33 

,0 

STATE 

71.8 

-  1.1 

6.59 

2,34 

,0 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


»PAL*CHlCOL*  W8  CITY 

«RCAOIA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BAY  LAIE 

BELLE  GLADE   EXP  ST* 
BELLE  GLADE  HRCN  GATE 
RIG  rypflESS    IND  RES 
BIG  PINE  KEY  INN 
BLOUNTSTOWN  ?  E 


E5E 


eONlTA  SPRINGS 
BRADENTON 

BROOHSVILLE  CHIN  HILL 
BROOKSVILLE  NURSERY  1 
BROOKSVILLE  NURSERY  ? 

8USHNELL  2  6 

CAMP  BLANDING 

CAPr    SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRARELLE 

CARYVILLE 
CEDAR  HEY 
CHATTAHOOCHEE 
CHIPLEY  3  E 
CLEARNATER 

CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CnCONUT  GROVE  7  S 
COMPASS  LAKE 

CRESCENT  CITY  2  SW 

CROSS  CITY  CAA  AP 

DAN  I  A  5  H 

DAYTONA  BFACH 

OAYTONA  BEACH  NB  AP  R 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

OE  LANO 

DRY  T0RTU6AS 

EUSTIS  2  S 

EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 

FELLSMERE 

FERNANDINA  BEACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  8AHIA  HAR 

FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UNIV 
GLEN  SAINT  MARY 
HART  LAKE 

HIALFAH 
HIGH  SPRINGS 
HILL  I APn 

HILLSflOROuGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  E»P  STA 

HYPOLUHO 
INVERNESS 
ISLEWORTM 

JACKSONVILLE  AP  R 

JACKSONVILLE  BEACH 

JACKSONVILLE  WB  CITY  R 
JASPER   1 0  E 
KENDAL    7  e 

KEY  WEST  MB  AIRPORT  R 
KEY  WEST  WB  CITY  R 

K ISSIMMEE 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  FIP  STA 
LAtCE  CITY  ?  E 
LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 
LAKE  PLACID  ?  5W 
LAKE  TRAFFORO 
LIVE  OAK    1  SE 
LONGBOAT  KEY 

LOXAHATCHEE 
MADISON 

MARATHON   VACA  KEY 
MAR  I  ANNA   CAA  AP 
MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 

MAYO  5  N« 

MELBOURNE  WB  AP  R 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI  REACH 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

MIAMI   WR  CITY  n 

MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

NT  PLEASANT 

MYAKKA    RIVER    ST  PARK 

NAPLFS 

NEW  SMYRNA  REACM  (,  N 
NICEVILLE 

NITTAW   J  S 
OCALA 

OCALA  AIRPORT 
OKEECHOHEE  9  W 
OKEECHOREE  HRCN  GATE  6 

ORANGE  SPRINGS   1  E 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WR    AIRPORT  K 
PALATkA 
PANAMA  CITY 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY  ( 
PFTFRS 
PLANT  CITY 
POMP*NO  REACH 

PORT  MAVACA  S  L  CANAL 
PUNTA  GORDA 
OUINCY  EXP  STATION 
RAIFORD  ST  PRISON 
ROYAL  P*L«  RANr,ER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

SJIINT  MURKS  ft  SF 

ST  PFTFRSBURG 


8.63 
11.12 


6.39 

10.77 
5.07 


6.  A7 

6.02 
9.9A 
8.59 
11  .7* 
•  66 

«.Ae 

7.  A9 
16.26 

7.49 
5.A1 

2.19 
6.4A 
13.10 
5*96 
8.94 

8«AA 
8*43 
2*68 
13«6% 
1^.78 


3.99 

6.72 
.7,65 
8*04 
?.?9 
20.76 

12.07 


•  9% 

2*30 
11.31 
9.39 

18.92 
21.08 

17.81 


9.91 
12.23 
10.31 

4.9« 

3.71 
3.69 
4.75 


10.11 
6.66 
10»4« 


9.62 
8.29 
4.04 
.32 
14.12 


.41   1.87  .10 


2.63  .55 
1.04  .16 
1.9? 
.13  1.40 


1.04  1.02 


1.49  3.30 


2.10 
.24  .07 


1.57  1.20 


.61    1*01  .30 


.06  1.60  1.97 


.24     .97  2.69 


.18  .41 
1.78  T 


1.87 
•10  .10 


1.18  1.94 


1.42     .27  .37 
.06  .03 
.40     .30  .10 


.85  .01 
.46  1.37 
.28     .18  1.05 


2.10  .85  .02 
.11  .04 

1.11  .67 
2.58  .08  .67 


,01  1.07  ,85 

r  .06  .01 

.01  *02  .03 

.10  .10  .30 


.09  .02  1.60 
•19     .45  .15 


.21      .70  .04 


.37  .04 
.66 

.0?  .06  .02 
.31    3.54  1.05 


16     17  18 


.70  .40  1.55 
.07  .60  1.74 
.11    1.80  .40 


.93  ,17 

.01  .47  1,0? 

,14  .0?  I,ft3 

T  ,1? 


T  .61  7,03 

,10  ,02 

,05   1,20  ,80 


.59  ,7ft 
2,38  1,17 
.70  ,01 


.ft4  .05 
,43 

.07  1 


.17  ,01 

,A7  3.08  1.31 

■10  7.15  .64 

,15  7,80  ,70 

•09  1.87  .94 

1.30  .35  1.01 

1,33  ,H0  1.04 

.46  .Ob  .03 

.27  ,96 


1.38  •  2,00 

,55  3.1fi  ,15 

.18  .7?  S.13 

,03  .8?  ?.00 

,03  .72  4.00 

•  1.21  ,85 


1  ,05   1,31    1 ,07 


,33  1,23 
,0'  1,10 
,30  ,60 


,03 
.27 
,70 


2.0^  1.63  7.01 
.55  ,90  7,75 
,47  ,00 


1.56  2.73 
,11  1.00 

7.30  2,28 


1,55 
3,1?      ,05  ,05 
.06 

,30  ,41  3,9? 
.42      .06  1,70 

.19 


22    23    24    25    26    27    28    29  30 


.07    1.00  2.74 


.02     .21  T 


.10  1.02 
.46 
.  30 
1.83 


.11  ,16 
.20 

.80 


.27  2.00 
,13 
.10  1,48 


,07  1,69 

.70  1.00 

.20  .32  5,32 

.05  .48  7.88 

.17  .50  6,04 


,05      ,0?  ,20 


T        1,47  T 


.01      .03  .14 


1,04     .78  1.04 


.05     .09  1.03 


3,10  ,14  1.51 
?,18  .?4  1.51 
,82  1,21 


NotM  FoUowlag  SUUcm  IndM 
_  119  - 


DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 

Tobl«  3-Continuad  OCTOBER  1952 


Station 

;  Tola: 

Day  of  month 

1   1   2  {  3 

* 

1 

5 

6 

7 

8 

 L 

9 

10 

n 

..J 

12 

13 

I 

M 

1 

15 

16 

17 

1 

18 

19 

20 

 ^ 

21 

22 

 L 

23 

i 

24 

25 

1 

26 



27 

28    29  30 

31 

^ANFORO 

6«6T 

T 

2.77 

1*24 

•  02 

.02 

.05 

.05 

T 

.30 

.63 

1  .59 

.55 

.14 

.77 

T 

.04 

.01 

T 

SARASOTA 

12*50 

•  70 

.35 

.50 

1*00 

3.40 

•  40 

•  10 

.40 

.61 

.36 

.47 

3.53 

•  le 

*?0 

•  20 

.60 

•  50 

.27 

17*36 

•05  .15 

.16 

2*25 

.25 

.60 

•  11 

.40 

.36 

.  10 

.32 

.41 

1.80 

1.62 

3.57 

•  35 

•  99 

2.89 

.60 

.34 

•  02 

5  UNN 1 L  A  NO 

RECORO 

HISSING 

TALLAMASSEf  WB  AP 

•  U 

T 

.12 

•  01 

.01 

T 

T 

TAMIAHI   TRL  AO  HI  B6ND 

8400 

•  61 

•  26 

.09 

•  29 

..47 

2.00 

•  08 

.10 

.46 

2.45 

.50 

.78 

.36 

,72 

.11 

.02 

TAMPA  MR  AIRPORT  R 

7*36 

T 

T 

.63 

.31 

1.04 

T 

T 

T 

•  42 

T 

1.71 

.37 

.14 

1.70 

.54 

.31 

.01 

T 

.  18 

TARPON  SPRINGS 

6*13 

T 

T 

T 

•  56 

•  B3 

T 

T 

T 

.57 

.03 

1.72 

.68 

7.27 

TAVERN lER 

lA*a6 

3 

•  20 

.30 

.09 

•  36 

.55 

.31 

•  14 

1.  18 

.31 

.62 

.25 

.71 

.36 

3.4*. 

2,05 

.11 

.20 

TITUSVILLe  2  w 

10.02 

*10 

.08 

.32 

.13 

.10 

1.50 

.10 

1.57 

.45 

7.03 

1  .47 

.39 

.?Q 

.70 

.84 

VERO  REACH  CAA  AP 

ll*«o 

•  0^ 

•  66 

•  05 

.U 

•  01 

.67 

•  25 

•  03 

.11 

.20 

.66 

•  26 

2.40 

.30 

.43 

.86 

.21 

.14 

.46 

1,26 

.18 

.46 

WAUCHULA  ?  NW 

9*67 

.20 

.07 

.22 

.29 

.01 

.12 

.14 

1^14 

1  .«3 

.^1 

.36 

4,06 

.89 

.04 

,  19 

WEST  PALM  B6ACM 

6.65 

.06 

•  59 

.50 

.?9 

.02 

2*64 

•  80 

•  08 

.02 

.01 

.22 

.05 

.02 

.03 

.36 

.03 

.07 

.06 

.07 

.70 

,03 

.21 

,07 

WEST  PALM  REACH  MB  AP  R 

13.09 

.10 

T 

*93 

.93 

3.86 

•  02 

1.27 

.06 

T 

.55 

.  19 

.28 

•  02 

•  42 

.10 

)  .07 

.37 

.63 

•  66 

.17 

.20 

,42 

.32 

.50 

T 

T 

WINTER  HAVEN 

9.43 

T 

•  15 

•  46 

.32 

•  34 

•  13 

T 

.05 

.04 

.13 

1.72 

.32 

2.60 

2.30 

.28 

.57 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  mouth 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

BAY  LAKE 

EVAP 

.34 

.08 

.16 

.20 

.19 

.12 

.  16 

.03 

.09 

.06 

.08 

.  11 

.05 

.  13 

.  10 

.  10 

.07 

.05 

.01 

.05 

.16 

.12 

.10 

.  16 

.16 

.18 

.10 

.10 

.20 

.15 

.12 

3.73 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.  18 

.  11 

.08 

.17 

.05 

.09 

.  12 

.  11 

.11 

.06 

.  14 

.07 

.08 

.  19 

.  13 

.  17 

.15 

.12 

.09 

.09 

.  13 

.03 

.12 

.00 

.  12 

.  22 

.17 

.  12 

B3.56 

»IND 

99 

89 

119 

137 

76 

88 

54 

128 

68 

104 

159 

124 

108 

72 

122 

60 

133 

306 

201 

207 

210 

251 

159 

146 

219 

209 

B4350 

BELLE  GLADE  IIHN  GATE  4(a) 

EVAP 

.13 

.07 

.07 

.  16 

.  14 

.18 

.06 

.02 

.05 

.00 

.11 

.04 

.04 

.01 

.08 

.02 

.08 

.01 

.06 

.05 

.00 

.  11 

.04 

.06 

.00 

.15 

.00 

.10 

.20 

.28 

.  10 

2.42 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

.22 

.  12 

.07 

.  15 

.16 

.  12 

.04 

.02 

.08 

.12 

.25 

.14 

.08 

.06 

.06 

.07 

.06 

.05 

.06 

.08 

.00 

.00 

.  10 

.12 

.  15 

.  15 

.03 

.  13 

.20 

.24 

.05 

3.  IS 

MAX 

93 

86 

92 

83 

86 

86 

86 

85 

81 

80 

82 

81 

89 

87 

87 

90 

85 

83 

88 

84 

77 

82 

84 

80 

83 

81 

79 

85 

76 

75 

80 

83.7 

HIN 

82 

82 

80 

79 

78 

78 

77 

79 

78 

76 

74 

75 

76 

78 

80 

78 

78 

77 

78 

77 

72 

71 

76 

75 

74 

74 

75 

74 

66 

63 

68 

75.7 

HIALEAH 

EVAP 

.43 

.04 

.09 

.26 

.23 

.  13 

.14 

.07 

.08 

.27 

.26 

.24 

.  10 

.  13 

.23 

.09 

.  16 

B3.66 

WIND 

23 

24 

21 

44 

27 

10 

43 

13 

36 

22 

31 

38 

26 

42 

5 

31 

12 

24 

16 

26 

69 

124 

53 

28 

41 

77 

55 

38 

22 

51 

98 

1170 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

.15 

.09 

.  17 

.  14 

.  12 

.08 

.09 

.  10 

.  10 

.  10 

.09 

.04 

.  11 

.12 

.  17 

.  14 

.  11 

.08 

.08 

.20 

.  16 

.09 

.06 

.  15 

.16 

.09 

.07 

.  13 

.23 

.15 

.11 

3.68 

WIND 

19 

10 

16 

29 

19 

5 

4 

13 

10 

9 

22 

29 

19 

10 

7 

5 

20 

36 

10 

21 

62 

65 

40 

47 

57 

69 

26 

28 

45 

47 

27 

826 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.19 

.12 

.  11 

.13 

.06 

.05 

.10 

.09 

.05 

.12 

.28 

.  11 

.  12 

.04 

.  13 

.08 

.04 

.  14 

.11 

.16 

.07 

82.85 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.20 

.  14 

.07 

.18 

.  11 

.11 

.21 

.10 

.17 

.12 

.12 

.08 

.11 

.  13 

.  17 

.  16 

.15 

.15 

.10 

.21 

.13 

.18 

.10 

.10 

.04 

.20 

.04 

.09 

.19 

.20 

.18 

4.24 

WIND 

47 

48 

40 

80 

68 

22 

44 

29 

67 

30 

60 

77 

70 

53 

30 

30 

38; 

102 

62 

40 

116 

197 

96 

91 

223 

145 

125 

112 

55 

138 

90 

2425 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.11 

.14 

.18 

.  17 

.31 

.17 

.09 

.08 

.07 

.07 

* 

.11 

.  10 

.13 

.  10 

.09 

.03 

.06 

.05 

.09 

.06 

.  15 

.19 

.25 

.13 

.20 

.  16 

.11 

3.40 

WIND 

47 

29 

20 

41 

87 

17 

5 

14 

15 

20 

* 

93 

36 

21 

18 

28 

40 

89 

89 

54 

41 

62 

68 

* 

117 

56 

54 

65 

42 

1268 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

EVAP 

.  13 

.  10 

.22 

.14 

.  12 

.10 

.  10 

.20 

.16 

.  12 

.08 

.02 

.  12 

.08 

.  16 

.15 

.11 

.12 

.08 

.13 

.  11 

.05 

.11 

.08 

.08 

.02 

.  12 

.27 

.27 

.21 

83.64 

TAMIAMI  TRL  40  HI  BD 

EVAP 

.  25 

.08 

.  19 

.07 

.12 

.06 

.12 

.09 

.09 

.  15 

.  19 

.37 

.10 

.56 

.13 

.06 

.26 

.  11 

.24 

.21 

B4.65 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.27 

.30 

.14 

.18 

.  18 

.  15 

.  15 

.05 

.  18 

.  10 

.  14 

.08 

.04 

.09 

.10 

.  13 

.06 

.18 

.10 

.21 

.10 

.18 

.21 

.20 

.20 

B4.61 

MAX  and  HIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

(a)   Evaporation  measured  in  pan  36  x  38  Inches. 


Hourly  precipitation  data  were  published  in  Climatological  Data  through  September  1951,  at  which  time  it  was  necessary 
to  discontinue  publication  of  hourly  amounts,  because  of  withdrawal  of  fiscal  support. 

Recent  developments  make  possible  the  resumption  of  publication  of  these  data  in  a  new  bulletin  entitled  "Hourly 
Precipitation  Data".     There  will  be  one  bulletin  for  each  of  the  42  climatological  sections  in  the  United  States  and 
one  for  Alaska.      (Climatological  sections  correspond  to  States  except  that  the  six  New  England  States  comprise  a  single 
section  and  Maryland  and  Delaware  comprise  another.) 

"Hourly  Precipitation  Data"  will  be  issued  monthly,  with  an  annual  summary  issue.     The  first  month  to  be  published  will 
be  October  1951,  and  publications  thereafter  will  be  as  rapid  and  as  regular  as  fund.s  permit.     The  price  will  be  10 
cents  per  copy;  $1.00  per  year  (including  the  annual).     Checks  and  money  orders  for  subscriptions  should  be  made  payable 
to  the  "Treasurer  of  the  United  States".     Remittances  and  correspondence  should  be  sent  to  the  Superintendent  of 
Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  1952 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

24 

APAL«CHICOL«  WR  CITY 

MAX 

SO 

85 

82 

77 

79 

80 

79 

69 

72 

71 

7  1 

75 

74 

74 

82 

82 

79 

81 

71 

78 

66 

65 

70 

77 

79 

75 

60 

79 

61 

62 

69 

75 

0 

MIN 

71 

69 

64 

61 

64 

69 

64 

59 

55 

53 

55 

53 

59 

63 

71 

6B 

66 

66 

68 

64 

51 

5  1 

54 

53 

55 

55 

58 

53 

58 

9 

ARCAO I  A 

MAX 

S5 

86 

88 

B4 

85 

80 

82 

78 

78 

75 

76 

80 

87 

90 

92 

85 

82 

81 

84 

84 

73 

80 

82 

69 

84 

63 

64 

85 

82 

75 

60 

82 

6 

MIN 

70 

67 

68 

67 

65 

67 

66 

69 

68 

66 

64 

65 

63 

67 

67 

68 

68 

68 

69 

52 

64 

5 

AVON  PARK 

MAX 

87 

87 

88 

86 

86 

87 

86 

83 

79 

77 

76 

73 

85 

92 

92 

86 

83 

80 

85 

80 

74 

79 

61 

61 

83 

78 

62 

83 

78 

76 

81 

82 

4 

MIN 

72 

72 

7  1 

69 

71 

69 

7 1 

70 

68 

67 

71 

71 

69 

7  1 

67 

1 

BARTOW 

MAX 

88 

91 

92 

88 

86 

92 

67 

79 

78 

76 

78 

74 

89 

91 

92 

86 

84 

87 

84 

76 

74 

79 

61 

no 

63 

77 

80 

62 

76 

76 

80 

82 

9 

MIN 

71 

70 

68 

66 

68 

69 

72 

70 

70 

67 

66 

66 

64 

70 

69 

70 

70 

66 

70 

66 

62 

58 

66 

65 

66 

63 

67 

62 

65.4 

BELLE  fiLAOE   EXP  STA 

MAX 

89 

89 

84 

B6 

61 

83 

87 

84 

87 

82 

60 

84 

82 

87 

88 

89 

65 

86 

88 

65 

74 

81 

61 

76 

84 

76 

80 

78 

71 

77 

83 

0 

MIN 

71 

7  1 

70 

70 

71 

67 

70 

71 

71 

69 

69 

71 

70 

70 

71 

68 

72 

72 

70 

71 

68 

66 

70 

70 

69 

69 

71 

66 

56 

53 

59 

68 

5 

BIG  CYPRESS    INO  RES 

MAX 

BS 

85 

91 

89 

65 

90 

68 

82 

79 

79 

76 

74 

77 

81 

82 

MIN 

7* 

72 

72 

74 

75 

73 

75 

73 

73 

71 

72 

65 

70 

71 

70 

67 

69 

70 

63 

BIG  PINE   KEY  INN 

MAX 

91 

91 

87 

82 

90 

90 

68 

90 

89 

81 

80 

8  1 

8  1 

91 

90 

89 

88 

88 

89 

88 

85 

79 

80 

79 

85 

85 

83 

78 

78 

83 

85 

2 

MIN 

73 

74 

73 

74 

71 

74 

72 

76 

73 

73 

74 

74 

74 

76 

78 

73 

72 

75 

73 

73 

73 

73 

73 

71 

73 

74 

72 

74 

70 

63 

70 

72 

9 

BL0UNT5T0WN  2  E 

MAX 

87 

87 

91 

80 

83 

88 

89 

60 

66 

71 

69 

75 

77 

79 

84 

85 

83 

85 

81 

70 

78 

62 

64 

68 

79 

60 

80 

80 

76 

60 

68 

77 

6 

MIN 

60 

60 

58 

49 

51 

60 

55 

55 

53 

44 

47 

49 

49 

51 

59 

66 

61 

62 

61 

54 

45 

45 

50 

45 

44 

42 

47 

3  7 

50 

4 

BRADENTON 

MAX 

83 

85 

88 

88 

85 

86 

84 

75 

77 

77 

75 

75 

83 

85 

88 

84 

80 

75 

79 

76 

75 

79 

83 

80 

81 

62 

81 

78 

73 

74 

80 

80 

5 

MIN 

72 

71 

70 

67 

67 

70 

71 

70 

70 

67 

67 

66 

65 

70 

70 

69 

70 

70 

71 

70 

59 

56 

65 

63 

67 

63 

67 

65 

50 

4  7 

53 

65 

8 

RROOK5VILLE  CHIN  MILL 

MAX 

81 

87 

87 

86 

86 

85 

81 

75 

74 

73 

73 

70 

84 

85 

85 

85 

76 

78 

75 

73 

71 

74 

76 

79 

80 

76 

76 

78 

71 

71 

76 

78 

4 

MIN 

69 

69 

69 

62 

64 

68 

68 

69 

66 

60 

60 

63 

64 

68 

69 

69 

70 

67 

69 

66 

51 

50 

63 

60 

61 

60 

64 

60 

43 

4  1 

53 

62 

5 

BUSHNELL   2  E 

MAX 

84 

90 

87 

85 

80 

88 

64 

77 

76 

73 

74 

70 

86 

86 

67 

85 

79 

80 

76 

71 

76 

78 

81 

81 

60 

79 

62 

69 

73 

77 

79 

9 

MIN 

68 

68 

65 

62 

65 

67 

67 

69 

69 

61 

60 

60 

64 

69 

68 

68 

70 

68 

69 

51 

51 

65 

61 

61 

6  1 

66 

60 

45 

4  1 

5  3 

62 

4 

CAMP  SLANDING 

MAX 

86 

90 

90 

80 

82 

82 

87 

63 

78 

75 

73 

74 

74 

77 

84 

88 

83 

80 

76 

79 

76 

50 

68 

75 

78 

79 

78 

78 

80 

55 

68 

77 

6 

MIN 

6'> 

64 

65 

58 

61 

65 

68 

67 

67 

53 

54 

57 

62 

64 

68 

70 

71 

71 

66 

65 

46 

42 

49 

51 

53 

54 

64 

54 

39 

37 

43 

58 

5 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MAX 

93 

9  1 

89 

84 

91 

90 

90 

91 

89 

84 

80 

85 

85 

90 

88 

88 

87 

87 

89 

89 

84 

86 

87 

82 

85 

65 

83 

85 

85 

79 

83 

86 

6 

MIN 

77 

71 

71 

71 

71 

71 

73 

70 

70 

70 

69 

72 

71 

71 

73 

70 

70 

70 

71 

72 

69 

69 

71 

71 

72 

69 

71 

71 

70 

56 

65 

70 

3 

CAPT I VA 

MAX 

83 

83 

87 

88 

85 

88 

86 

83 

80 

76 

79 

76 

83 

74 

89 

85 

85 

61 

86 

87 

80 

82 

79 

83 

83 

85 

80 

79 

76 

81 

82 

9 

MIN 

75 

75 

75 

73 

74 

73 

73 

73 

73 

70 

70 

69 

69 

78 

73 

70 

74 

73 

73 

73 

68 

63 

70 

69 

71 

69 

71 

69 

57 

54 

62 

70 

2 

CARRARELLE 

MAX 

86 

89 

85 

83 

85 

86 

85 

79 

77 

76 

7  5 

79 

81 

84 

85 

63 

86 

66 

80 

8? 

74 

67 

75 

62 

83 

82 

82 

66 

7? 

68 

77 

80 

6 

MIN 

6<> 

64 

61 

55 

59 

66 

62 

63 

64 

52 

50 

51 

53 

61 

68 

68 

65 

64 

65 

59 

48 

48 

52 

47 

46 

45 

57 

47 

36 

32 

47 

55 

5 

CEDAR  KEY 

MAX 

82 

90 

86 

90 

95 

85 

80 

82 

73 

72 

76 

76 

84 

84 

83 

60 

74 

71 

80 

75 

56 

72 

72 

79 

82 

82 

76 

84 

75 

72 

77 

78 

9 

MIN 

70 

72 

73 

65 

66 

66 

64 

66 

59 

62 

64 

58 

65 

64 

63 

62 

59 

56 

64 

44 

47 

46 

49 

52 

60 

59 

63 

60 

44 

43 

45 

59 

3 

CHIPLEY   3  E 

MAX 

89 

90 

88 

81 

66 

86 

78 

77 

67 

67 

70 

77 

79 

61 

85 

85 

85 

84 

80 

78 

75 

66 

70 

79 

81 

79 

80 

78 

66 

67 

77 

78 

5 

MIN 

60 

58 

56 

47 

52 

57 

52 

53 

51 

43 

42 

48 

47 

54 

66 

62 

57 

58 

56 

48 

43 

49 

48 

45 

43 

42 

50 

45 

35 

27 

36 

49 

4 

CLEARWATER 

MAX 

83 

87 

87 

87 

86 

84 

80 

75 

76 

76 

75 

74 

80 

85 

65 

85 

80 

79 

76 

77 

75 

74 

77 

81 

78 

61 

80 

78 

74 

73 

80 

79 

6 

MIN 

73 

72 

72 

67 

66 

71 

72 

71 

70 

67 

64 

66 

64 

71 

72 

70 

70 

69 

68 

69 

58 

54 

64 

63 

65 

63 

66 

65 

46 

46 

56 

65 

6 

CLERMONT   6  S 

MAX 

86 

92 

92 

85 

89 

90 

84 

78 

76 

75 

75 

72 

90 

90 

69 

86 

79 

80 

79 

75 

71 

80 

80 

62 

62 

60 

79 

a? 

71 

75 

81 

81 

5 

MIN 

T2 

70 

67 

66 

70 

69 

69 

70 

7 1 

66 

66 

67 

65 

70 

68 

69 

70 

69 

71 

70 

55 

55 

65 

64 

66 

64 

66 

63 

47 

47 

57 

65 

4 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

88 

87 

83 

66 

83 

65 

84 

85 

85 

60 

80 

77 

79 

84 

87 

89 

66 

65 

86 

88 

89 

77 

79 

79 

76 

81 

77 

79 

79 

79 

82 

8 

MIN 

74 

74 

73 

73 

75 

70 

71 

72 

7 1 

70 

7  2 

7 1 

71 

73 

73 

70 

74 

70 

73 

73 

72 

67 

71 

73 

71 

71 

71 

70 

6 1 

60 

71 

0 

COCONUT   GROVE    7  S 

MAX 

89 

89 

87 

65 

84 

86 

88 

85 

90 

66 

84 

85 

82 

66 

88 

88 

86 

85 

87 

88 

88 

84 

79 

82 

76 

85 

84 

80 

63 

76 

77 

84 

7 

MIN 

72 

7  1 

72 

73 

73 

7  1 

72 

74 

73 

71 

70 

73 

74 

74 

75 

70 

72 

74 

71 

74 

76 

72 

73 

70 

70 

7  1 

74 

70 

61 

58 

62 

71 

2 

COMPASS  LAKE 

MAX 

88 

90 

80 

82 

85 

85 

79 

72 

70 

70 

71 

76 

78 

85 

87 

84 

85 

83 

74 

76 

70 

65 

69 

77 

80 

78 

78 

72 

63 

6e 

72 

77 

1 

MIN 

59 

58 

58 

55 

55 

56 

52 

54 

51 

42 

47 

53 

59 

55 

66 

64 

61 

61 

60 

53 

45 

50 

48 

47 

44 

47 

53 

43 

37 

31 

36 

51 

6 

CRESCENT  CTY  2  SW 

MAX 

86 

87 

87 

82 

85 

89 

62 

79 

75 

75 

75 

70 

86 

87 

88 

87 

79 

8? 

78 

73 

70 

74 

80 

80 

63 

60 

61 

85 

7? 

72 

77 

80 

2 

MIN 

70 

67 

67 

64 

64 

70 

69 

71 

69 

58 

58 

54 

66 

67 

71 

67 

67 

68 

70 

69 

53 

53 

64 

59 

62 

62 

61 

57 

4  I 

41 

55 

62 

4 

CROSS  CITY   CAA  AP 

MAX 

87 

89 

84 

85 

67 

87 

83 

77 

75 

75 

78 

77 

81 

63 

8  7 

87 

79 

82 

78 

80 

64 

7? 

75 

82 

80 

82 

60 

79 

61 

71 

77 

79 

5 

MIN 

64 

63 

62 

61 

61 

65 

67 

68 

59 

55 

55 

57 

58 

64 

70 

66 

68 

67 

68 

59 

45 

48 

58 

53 

49 

49 

54 

44 

34 

30 

49 

57 

1 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

83 

85 

84 

81 

62 

85 

65 

81 

82 

78 

75 

74 

79 

63 

85 

91 

80 

78 

80 

70 

75 

76 

79 

76 

80 

80 

79 

77 

83 

67 

75 

80 

0 

MIN 

76 

70 

68 

74 

70 

71 

70 

71 

70 

65 

67 

67 

70 

76 

72 

68 

71 

72 

71 

71 

63 

64 

72 

71 

71 

71 

73 

63 

46 

47 

66 

68 

3 

DAYTONA  BEACH   WB  AP 

MAX 

85 

85 

Bl 

80 

65 

86 

84 

82 

78 

75 

74 

74 

61 

86 

89 

81 

79 

82 

78 

74 

71 

78 

79 

80 

81 

80 

76 

63 

62 

72 

78 

79 

3 

MIN 

71 

67 

66 

72 

67 

71 

69 

71 

68 

64 

66 

67 

71 

72 

70 

68 

69 

70 

70 

68 

62 

66 

69 

71 

69 

66 

68 

62 

46 

45 

59 

66 

5 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

92 

94 

82 

85 

90 

91 

77 

69 

66 

67 

67 

77 

81 

85 

63 

83 

86 

86 

80 

79 

69 

65 

75 

81 

84 

61 

82 

73 

64 

69 

78 

.7 

MIN 

62 

66 

56 

48 

55 

54 

50 

51 

49 

45 

45 

51 

51 

55 

64 

58 

58 

58 

58 

53 

44 

4B 

50 

50 

49 

50 

52 

53 

34 

35 

44 

51 

5 

DE  LAND 

MAX 

86 

86 

86 

85 

80 

86 

86 

83 

80 

77 

74 

78 

78 

83 

86 

88 

80 

80 

62 

60 

73 

68 

76 

79 

60 

60 

79 

77 

81 

61 

72 

79 

,7 

MIN 

71 

70 

70 

67 

70 

71 

68 

71 

71 

67 

67 

68 

67 

69 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

61 

58 

60 

69 

67 

62 

70 

68 

47 

44 

53 

66 

0 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

90 

89 

85 

64 

91 

86 

64 

83 

81 

60 

79 

60 

80 

87 

86 

85 

A4 

84 

84 

64 

81 

76 

81 

81 

80 

80 

83 

79 

77 

79 

79 

82 

>6 

MIN 

77 

78 

76 

70 

74 

76 

70 

72 

72 

75 

7  3 

72 

72 

77 

78 

74 

73 

73 

78 

74 

74 

72 

70 

69 

74 

75 

72 

70 

67 

67 

73 

73 

1 

EUSTIS  2  S 

MAX 

87 

89 

86 

62 

86 

91 

82 

81 

78 

74 

74 

72 

86 

90 

89 

85 

83 

62 

76 

74 

74 

73 

76 

61 

61 

78 

76 

62 

76 

73 

78 

80 

7 

MIN 

71 

70 

68 

67 

67 

71 

74 

69 

70 

66 

65 

66 

66 

70 

70 

66 

71 

70 

70 

69 

54 

49 

66 

64 

66 

63 

67 

63 

46 

45 

58 

65 

2 

EVERGLADES 

MAX 

87 

88 

88 

86 

87 

89 

85 

86 

82 

83 

80 

81 

61 

90 

89 

8ft 

88 

83 

88 

87 

81 

62 

84 

84 

76 

85 

78 

78 

83 

84 

5 

MIN 

75 

74 

lU 

75 

74 

73 

7  1 

74 

74 

71 

70 

70 

71 

73 

72 

72 

72 

73 

73 

72 

71 

61 

72 

69 

71 

70 

61 

55 

63 

70 

6 

FEDERAL  POINT 

MAX 

85 

88 

82 

82 

86 

65 

62 

80 

75 

74 

74 

71 

80 

86 

90 

83 

79 

79 

75 

76 

71 

67 

77 

78 

79 

79 

78 

83 

71 

70 

74 

78 

7 

MIN 

70 

69 

69 

64 

66 

70 

o9 

71 

69 

60 

60 

66 

67 

68 

70 

66 

69 

70 

70 

68 

51 

51 

65 

58 

65 

62 

66 

58 

46 

47 

57 

63 

8 

FELLSMERE 

MAX 

88 

86 

86 

B4 

86 

90 

64 

86 

66 

79 

79 

78 

81 

90 

90 

88 

86 

78 

87 

89 

79 

79 

60 

60 

82 

76 

83 

82 

80 

75 

80 

83 

1 

MIN 

73 

72 

72 

69 

70 

66 

71 

71 

72 

66 

70 

68 

70 

71 

74 

70 

72 

70 

72 

72 

67 

67 

71 

69 

70 

70 

70 

66 

53 

51 

62 

68 

8 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 

83 

85 

79 

81 

83 

83 

80 

76 

76 

74 

73 

73 

75 

81 

80 

80 

75 

78 

75 

75 

68 

65 

70 

73 

73 

74 

77 

80 

77 

64 

69 

76 

0 

MIN 

68 

67 

67 

74 

70 

67 

72 

70 

68 

71 

66 

65 

46 

51 

59 

53 

57 

61 

62 

55 

43 

47 

56 

62 

6 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

88 

89 

84 

81 

83 

86 

86 

89 

68 

87 

86 

83 

84 

88 

87 

8Q 

90 

87 

90 

89 

83 

80 

64 

78 

80 

85 

77 

83 

76 

77 

79 

84 

5 

MIN 

73 

70 

72 

75 

73 

70 

72 

74 

73 

70 

71 

73 

74 

73 

70 

70 

73 

72 

70 

70 

74 

65 

61 

57 

67 

70 

5 

PT     1   AlirttOrAAl    P     QAUTA  UAO 

ri     L»*ULJCKL>*L  C    OAniA  MAH 

84 

85 

82 

80 

86 

85 

84 

87 

84 

83 

62 

82 

81 

87 

86 

85 

83 

65 

67 

87 

BO 

79 

80 

73 

79 

82 

80 

60 

79 

75 

78 

82 

} 

MIN 

74 

73 

72 

73 

73 

72 

72 

74 

74 

71 

71 

74 

72 

76 

78 

72 

76 

76 

75 

71 

71 

69 

72 

69 

70 

71 

71 

70 

63 

56 

72 

71 

a 

FORT   MYERS  WB  AP 

MAX 

85 

84 

88 

85 

66 

88 

84 

84 

81 

78 

60 

77 

84 

91 

92 

RR 

86 

67 

86 

86 

75 

80 

82 

79 

84 

82 

64 

62 

69 

7* 

81 

82 

9 

MIN 

73 

73 

73 

70 

72 

69 

71 

71 

70 

69 

68 

67 

66 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

73 

6? 

62 

64 

66 

69 

65 

69 

62 

54 

50 

5« 

67 

8 

FORT  PIERCE 

MAX 

87 

82 

85 

65 

83 

85 

66 

88 

83 

81 

80 

83 

85 

88 

66 

85 

83 

85 

86 

81 

75 

80 

78 

78 

60 

79 

81 

80 

70 

79 

80 

82 

2 

MIN 

70 

71 

72 

" 

72 

69 

69 

69 

70 

68 

70 

72 

69 

72 

70 

6Q 

71 

72 

72 

71 

69 

71 

70 

69 

71 

74 

70 

61 

54 

53 

63 

69 

0 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 

88 

90 

90 

86 

86 

91 

92 

83 

73 

73 

74 

76 

8? 

67 

88 

87 

79 

80 

60 

82 

96 

75 

75 

82 

83 

62 

80 

8? 

60 

73 

80 

4 

MIN 

67 

68 

66 

62 

64 

68 

67 

70 

65 

54 

55 

59 

65 

65 

72 

69 

66 

66 

66 

63 

47 

43 

55 

55 

57 

57 

64 

53 

40 

40 

52 

60 

2 

•  aot«a  follorlBC  Station  Im 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  1952 


Station 

■  

Day  Oi  Month 

Average  | 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

13  1 

IS 

16 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28  j  29 

30 

31 

GLEN  SAINT  MARY 

MAX 

8« 

89 

87 

84 

87 

88 

63 

82 

77 

76 

76 

76 

78 

85 

85 

86 

8 1 

8 1 

80 

72 

60 

76 

80. 

0 

MIN 

59 

60 

60 

52 

56 

65 

66 

71 

62 

55 

51 

54 

50 

62 

69 

70 

64 

61 

60 

60 

40 

46 

56 

44 

45 

44 

62 

44 

37 

30 

45 

54 

9 

Ht  ALFAH 

MAX 

93 

89 

69 

84 

81 

84 
84 

77 

84 

84 

5 

MIN 

73 

71 

72 

72 

73 

70 

72 

74 

73 

70 

75 

73 

73 

72 

74 

70 

73 

73 

71 

72 

76 

71 

72 

72 

71 

71 

74 

71 

64 

58 

53 

71 

2 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

90 

90 

89 

61 

81 

78 

82 

81 

70 

79 

81 

1 

MIN 

63 

66 

64 

60 

59 

56 

66 

70 

65 

53 

53 

55 

62 

66 

70 

70 

68 

67 

52 

60 

42 

47 

59 

50 

50 

49 

57 

45 

44 

33 

49 

57 

7 

MILLIARD 

MAX 

74 

74 

75 

76 

63 

84 

60 

71 

77 

6 

MIN 

58 

60 

61 

54 

60 

63 

67 

56 

64 

52 

62 

54 

69 

64 

67 

69 

63 

64 

65 

51 

40 

45 

53 

44 

46 

47 

60 

59 

37 

32 

46 

56 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

92 

90 

86 

65 

81 

90 

83 

80 

66 

8 

MIN 

67 

70 

70 

71 

71 

68 

72 

71 

71 

70 

70 

73 

73 

70 

71 

67 

71 

72 

68 

73 

74 

72 

73 

72 

70 

71 

74 

72 

59 

58 

60 

59 

8 

HYPOLUXO 

MAX 

89 

88 

68 

84 

90 

61 

86 

76 

84 

8 

MIN 

73 

7<i 

71 

72 

75 

70 

73 

73 

71 

70 

75 

73 

74 

75 

75 

59 

59 

73 

75 

72 

59 

72 

71 

71 

72 

73 

59 

60 

56 

55 

71 

0 

INVERNESS 

MAX 

8A 

89 

85 

85 

76 

81 

83 

79 

82 

3 

MIN 

70 

70 

65 

63 

56 

70 

69 

71 

58 

60 

68 

64 

56 

69 

71 

72 

72 

70 

71 

69 

51 

61 

56 

61 

62 

61 

67 

59 

45 

44 

44 

63 

5 

JACKSONVILLE  KB  AP 

MAX 

8^ 

89 

76 

75 

62 

74 

77 

78 

81 

57 

76 

8 

MIN 

65 

65 

62 

60 

54 

57 

69 

72 

56 

55 

55 

68 

54 

67 

70 

70 

68 

67 

68 

62 

43 

49 

57 

53 

55 

56 

57 

53 

41 

41 

62 

59 

7 

JACKSnNVILLE  BEACH 

MAX 

83 

81 

70 

55 

76 

1 

MIN 

65 

68 

67 

71 

66 

73 

69 

69 

57 

57 

58 

67 

71 

73 

69 

71 

58 

73 

71 

68 

49 

55 

65 

55 

51 

62 

65 

65 

43 

4  3 

65 

53 

5 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

83 

76 

73 

74 

62 

55 

72 

74 

76 

81 

56 

75 

4 

MIN 

66 

67 

67 

62 

64 

68 

69 

73 

65 

57 

57 

50 

67 

67 

71 

70 

59 

59 

58 

62 

43 

49 

58 

56 

57 

60 

60 

55 

42 

43 

54 

61 

2 

JASPER    10  E 

MAX 

8 1 

80 

75 

76 

74 

79 

78 

60 

81 

62 

72 

53 

79 

78 

7 

MIN 

58 

61 

60 

52 

55 

61 

65 

69 

51 

51 

50 

54 

54 

50 

61 

58 

56 

56 

66 

61 

39 

43 

65 

43 

44 

44 

60 

42 

33 

29 

44 

54 

0 

KEY  WEST  HB   A IRPORT 

MAX 

90 

91 

81 

79 

79 

62 

76 

63 

9 

MIN 

78 

72 

73 

71 

73 

77 

72 

70 

71 

73 

74 

72 

75 

75 

77 

75 

73 

75 

72 

77 

74 

72 

74 

70 

73 

73 

73 

73 

67 

56 

69 

72 

9 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

91 

86 

85 

81 

80 

79 

60 

8 1 

8 1 

63 

79 

76 

77 

82 

83 

5 

MIN 

76 

74 

77 

72 

74 

75 

74 

75 

78 

76 

75 

72 

76 

77 

76 

76 

73 

75 

74 

77 

75 

74 

74 

72 

75 

75 

74 

73 

68 

56 

72 

74 

3 

KISSIMMEE 

MAX 

86 

88 

91 

80 

79 

82 

71 

81 

4 

MIN 

69 

68 

67 

65 

58 

66 

69 

72 

70 

66 

67 

55 

66 

70 

57 

58 

70 

69 

70 

68 

62 

56 

65 

64 

57 

63 

68 

65 

44 

46 

57 

66 

1 

LA  BELLE 

MAX 

89 

85 

63 

65 

73 

84 

6 

MIN 

71 

72 

72 

59 

70 

59 

70 

71 

71 

68 

59 

67 

58 

70 

71 

72 

72 

71 

72 

72 

58 

63 

69 

68 

70 

65 

69 

56 

51 

49 

58 

67 

8 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

MAX 

84 

86 

90 

88 

82 

60 

88 

71 

82 

3 

MIN 

70 

69 

67 

66 

57 

67 

70 

71 

70 

66 

66 

56 

64 

70 

66 

70 

75 

70 

70 

59 

61 

56 

56 

64 

66 

53 

67 

62 

47 

45 

53 

64 

9 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

99 

79 

83 

72 

70 

79 

8 

MIN 

62 

60 

62 

56 

58 

64 

57 

70 

63 

50 

50 

54 

64 

64 

68 

58 

56 

55 

70 

56 

39 

45 

55 

49 

53 

49 

60 

44 

38 

33 

46 

66 

1 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

78 

82 

80 

7 

MIN 

70 

69 

65 

56 

67 

66 

66 

70 

70 

67 

65 

67 

66 

70 

66 

59 

70 

59 

69 

69 

61 

56 

56 

60 

64 

63 

70 

52 

42 

46 

60 

64 

5 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

75 

72 

76 

80 

63 

78 

6 

MIN 

72 

71 

70 

67 

59 

70 

71 

70 

58 

67 

67 

65 

64 

71 

71 

71 

69 

70 

70 

70 

55 

58 

65 

54 

65 

63 

65 

63 

48 

45 

57 

66 

6 

LAKE  PLACIO  2  SW 

MAX 

87 

85 

75 

83 

6 

MIN 

72 

73 

70 

68 

70 

68 

59 

71 

70 

55 

59 

57 

68 

70 

70 

69 

70 

59 

71 

70 

68 

60 

68 

67 

58 

65 

68 

65 

51 

47 

57 

57 

2 

LIVE  OAK    1  SE 

MAX 

79 

82 

79 

5 

MIN 

58 

62 

62 

57 

50 

58 

56 

70 

60 

51 

51 

57 

64 

51 

57 

69 

58 

55 

52 

52 

41 

44 

49 

47 

45 

43 

60 

41 

36 

27 

42 

64 

6 

LOXAHATCHEE 

MAX 

83 

80 

84 

78 

84 

2 

MIN 

72 

72 

73 

69 

72 

57 

71 

71 

72 

58 

69 

70 

72 

71 

71 

66 

70 

74 

71 

72 

71 

66 

71 

72 

59 

70 

72 

70 

50 

66 

66 

69 

3 

MADISON 

MAX 

81 

82 

56 

79 

1 

MIN 

62 

64 

60 

55 

57 

54 

56 

66 

56 

49 

50 

54 

53 

62 

58 

69 

67 

54 

54 

51 

45 

47 

55 

48 

48 

47 

56 

49 

37 

31 

45 

56 

5 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

91 

90 

90 

85 

85 

65 

4 

MIN 

73 

73 

72 

59 

57 

74 

70 

72 

67 

70 

70 

59 

72 

71 

74 

71 

71 

70 

72 

71 

74 

70 

59 

66 

59 

70 

70 

70 

57 

50 

62 

69 

8 

MARIANNA   CAA  AP 

MAX 

89 

65 

72 

50 

77 

4 

MIN 

59 

61 

51 

47 

53 

56 

53 

56 

61 

46 

47 

50 

47 

55 

59 

63 

59 

61 

60 

51 

44 

60 

49 

46 

45 

42 

50 

47 

32 

28 

37 

50 

6 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

87 

79 

65 

67 

77 

65 

67 

78 

78 

■  5 

MIN 

59 

61 

55 

50 

53 

57 

51 

53 

50 

43 

44 

50 

49 

55 

56 

64 

59 

60 

59 

49 

42 

48 

47 

45 

42 

45 

52 

48 

34 

30 

37 

50 

3 

MAYO   5  NW 

MAX 

81 

82 

66 

79 

5 

MIN 

59 

62 

61 

57 

55 

52 

66 

56 

59 

62 

50 

54 

53 

62 

70 

58 

58 

65 

55 

51 

42 

47 

56 

45 

47 

43 

58 

41 

37 

27 

42 

55 

lO 

MELBOURNE  WB  AP 

MAX 

75 

81 

81 

55 

79 

80 

■  5 

MIN 

77 

72 

70 

69 

73 

59 

71 

71 

72 

56 

68 

68 

69 

72 

73 

71 

71 

73 

71 

71 

65 

65 

71 

73 

71 

58 

70 

64 

51 

50 

55 

58 

•  8 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

84 

68 

61 

.2 

MIN 

73 

72 

72 

71 

72 

70 

72 

73 

73 

69 

55 

68 

70 

73 

70 

72 

71 

71 

72 

70 

65 

66 

70 

71 

70 

71 

68 

57 

52 

51 

57 

69 

0 

MIAMI  BEACH 

MAX 

87 

82 

81 

76 

62 

82 

9 

MIN 

76 

74 

75 

75 

73 

74 

74 

75 

73 

73 

70 

75 

73 

78 

79 

74 

78 

74 

77 

75 

76 

74 

73 

71 

71 

73 

73 

56 

72 

50 

72 

73 

4 

MIAMI    WO  AIRPORT 

MAX 

84 

67 

76 

64 

76 

79 

84 

3 

MIN 

73 

72 

73 

73 

73 

72 

73 

75 

74 

72 

72 

74 

74 

74 

75 

72 

75 

74 

73 

74 

73 

73 

73 

72 

71 

72 

73 

71 

51 

59 

71 

72 

1 

MIAMI    WB  CITY 

MAX 

82 

81 

85 

86 

79 

74 

81 

5 

MIN 

7<. 

73 

73 

74 

71 

75 

73 

75 

73 

71 

71 

74 

73 

78 

73 

73 

76 

73 

75 

73 

70 

72 

72 

70 

70 

72 

73 

70 

59 

58 

59 

71 

9 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

80 

81 

81 

75 

63 

67 

76 

5 

MIN 

60 

60 

53 

46 

51 

56 

46 

49 

45 

40 

40 

42 

48 

48 

63 

55 

54 

54 

57 

52 

44 

40 

60 

46 

43 

42 

49 

45 

34 

28 

37 

47 

7 

MONTICELLO 

MAX 

80 

73 

81 

62 

50 

76 

1 

MIN 

58 

60 

57 

64 

58 

66 

63 

61 

60 

44 

47 

53 

49 

62 

57 

56 

64 

53 

63 

59 

44 

45 

53 

46 

44 

46 

49 

46 

31 

26 

46 

52 

9 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

83 

80 

62 

62 

1 

MIN 

73 

74 

73 

72 

73 

71 

70 

73 

71 

68 

59 

68 

70 

77 

74 

70 

74 

72 

72 

72 

70 

64 

70 

71 

71 

69 

70 

58 

57 

64 

60 

69 

7 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

86 

88 

87 

86 

83 

87 

85 

79 

78 

76 

74 

75 

84 

90 

91 

83 

81 

79 

63 

75 

72 

80 

80 

83 

78 

81 

81 

82 

75 

75 

80 

61 

2 

MIN 

71 

71 

68 

66 

59 

67 

72 

71 

70 

68 

67 

67 

65 

70 

70 

71 

71 

70 

71 

70 

64 

59 

55 

67 

63 

69 

59 

64 

47 

46 

54 

56 

2 

MT  PLEASANT 

MAX 

90 

92 

65 

63 

86 

67 

62 

72 

72 

59 

76 

64 

80 

82 

86 

82 

83 

61 

77 

73 

63 

72 

60 

81 

80 

76 

77 

59 

57 

78 

76 

4 

MIN 

61 

60 

57 

55 

58 

63 

» 

56 

53 

43 

47 

52 

49 

56 

59 

66 

63 

63 

11 

55 

44 

48 

51 

50 

48 

47 

55 

48 

37 

32 

44 

53 

NAPLES 

MAX 

85 

87 

86 

85 

84 

85 

65 

84 

84 

76 

62 

78 

63 

90 

91 

85 

86 

84 

86 

82 

62 

61 

83 

60 

84 

84 

84 

82 

78 

82 

83 

83 

7 

MIN 

7<. 

74 

74 

73 

74 

71 

71 

72 

73 

70 

70 

69 

70 

74 

74 

73 

75 

74 

73 

73 

70 

65 

71 

71 

72 

67 

70 

58 

56 

53 

52 

70 

3 

NEW   SMYRNA   BEACH   1.  N 

MAX 

87 

87 

83 

82 

87 

88 

84 

82 

78 

76 

72 

75 

84 

86 

69 

83 

80 

83 

76 

76 

73 

80 

60 

80 

80 

79 

76 

83 

79 

74 

80 

80 

8 

MIN 

72 

69 

66 

66 

71 

70 

68 

71 

68 

56 

68 

57 

70 

7  4 

72 

68 

70 

70 

70 

'j8 

54 

66 

69 

70 

66 

69 

63 

47 

45 

63 

67 

2 
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DAILY  TEMPERATURES 


ntintted 


Stortlon 

Day  Ol  Mondi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

NICEVILLE 

MAX 

90 

90 

91 

78 

81 

85 

85 

84 

68 

64 

70 

68 

76 

83 

83 

84 

flA 

85 

85 

85 

84 

68 

66 

75 

79 

80 

80 

82 

7? 

68 

65 

78 

MIN 

57 

56 

56 

50 

50 

50 

51 

48 

48 

38 

38 

47 

47 

48 

59 

52 

b6 

56 

37 

50 

50 

50 

5  1 

50 

47 

5 

OCALA 

MAX 

86 

90 

86 

87 

89 

88 

84 

79 

77 

75 

75 

71 

83 

89 

93 

87 

S3 

70 

78 

74 

70 

70 

76 

81 

82 

80 

80 

84 

76 

72 

76 

80 

^ 

MiN 

67 

66 

65 

64 

63 

66 

66 

69 

67 

56 

57 

59 

64 

65 

70 

66 

6  7 

67 

68 

60 

2 

OCALA  AIRPORT 

MAX 

87 

90 

86 

86 

90 

88 

85 

79 

78 

75 

74 

71 

83 

89 

92 

86 

78 

80 

78 

73 

66 

71 

77 

81 

8? 

81 

81 

85 

71 

72 

77 

80 

MlN 

67 

65 

61 

63 

59 

65 

67 

69 

66 

54 

5  5 

59 

65 

70 

67 

67 

68 

68 

66 

47 

49 

62 

55 

57 

56 

65 

5 1 

42 

33 

59 

7 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

98 

88 

84 

8» 

83 

80 

82 

78 

80 

76 

76 

77 

76 

82 

82 

82 

82 

83 

79 

87 

78 

72 

78 

80 

81 

81 

78 

82 

81 

70 

74 

80 

MIN 

75 

74 

74 

69 

70 

69 

70 

70 

71 

68 

68 

68 

66 

70 

72 

70 

72 

70 

71 

7] 

66 

63 

69 

71 

7  \ 

70 

71 

75 

68 

7 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 

87 

85 

88 

89 

84 

86 

90 

85 

81 

79 

76 

74 

74 

85 

93 

91 

85 

83 

81 

81 

73 

73 

77 

81 

82 

82 

77 

78 

81 

64 

73 

81 

2 

MIN 

71 

71 

69 

67 

69 

69 

69 

71 

71 

66 

67 

67 

67 

70 

70 

68 

7  1 

70 

70 

69 

63 

57 

59 

64 

67 

64 

68 

63 

46 

46 

48 

65 

4 

ORLANDO   MR  AIRPORT 

MAX 

86 

88 

88 

84 

87 

89 

85 

60 

77 

75 

73 

74 

85 

92 

91 

84 

82 

81 

81 

76 

72 

77 

80 

81 

82 

77 

78 

81 

64 

73 

79 

80 

7 

MIN 

71 

71 

68 

68 

69 

69 

69 

72 

69 

66 

67 

67 

67 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

67 

57 

59 

66 

65 

65 

64 

68 

63 

4  7 

47 

60 

65 

8 

PALATKA 

MAX 

69 

90 

83 

85 

88 

89 

83 

81 

76 

76 

75 

71 

82 

89 

68 

86 

80 

80 

77 

76 

72 

68 

76 

80 

81 

80 

80 

83 

75 

72 

77 

80 

3 

MIN 

70 

68 

67 

67 

65 

68 

70 

72 

65 

58 

60 

64 

67 

68 

72 

68 

68 

70 

71 

68 

48 

51 

64 

57 

63 

62 

66 

56 

45 

44 

56 

63 

2 

PANAMA  CITY 

MAX 

89 

89 

80 

62 

88 

90 

79 

75 

68 

70 

70 

76 

79 

87 

82 

84 

85 

84 

77 

77 

72 

64 

70 

79 

80 

80 

80 

76 

65 

64 

77 

78 

0 

MIN 

65 

65 

62 

56 

60 

65 

55 

56 

52 

48 

49 

50 

55 

60 

69 

66 

62 

63 

64 

58 

47 

51 

52 

50 

49 

5  1 

56 

55 

40 

35 

44 

55 

2 

PENSACOLA   CAA  flP 

MAX 

66 

90 

79 

82 

83 

86 

74 

68 

64 

71 

69 

77 

80 

83 

83 

83 

8A 

85 

82 

77 

64 

65 

73 

79 

82 

80 

83 

71 

61 

65 

74 

76 

9 

MIN 

6i 

65 

62 

58 

61 

59 

51 

50 

49 

47 

46 

53 

55 

55 

68 

57 

58 

59 

59 

52 

48 

52 

54 

58 

50 

51 

53 

48 

38 

39 

49 

53 

8 

PEN5AC0LA   we  CITY 

MAX 

84 

90 

79 

79 

80 

83 

73 

68 

65 

71 

70 

77 

77 

80 

83 

81 

8A 

80 

80 

76 

62 

64 

73 

79 

81 

76 

78 

72 

61 

62 

71 

75 

5 

MIN 

67 

68 

62 

58 

63 

59 

51 

49 

48 

50 

46 

55 

58 

58 

68 

57 

59 

60 

60 

54 

49 

52 

54 

60 

53 

55 

58 

48 

40 

40 

50 

55 

2 

PLANT  CITY 

MAX 

86 

88 

90 

88 

87 

88 

85 

79 

75 

80 

74 

74 

87 

91 

90 

85 

8? 

78 

79 

76 

73 

80 

80 

80 

80 

81 

79 

64 

80 

75 

60 

81 

7 

MIN 

71 

70 

67 

65 

67 

68 

69 

70 

69 

64 

65 

66 

63 

70 

71 

69 

71 

69 

70 

70 

56 

55 

66 

64 

64 

61 

67 

62 

45 

44 

54 

64 

6 

POMPANO  BEACH 

MAX 

88 

88 

85 

84 

85 

86 

85 

90 

88 

85 

87 

86 

85 

88 

90 

90 

86 

87 

88 

88 

85 

83 

83 

85 

83 

83 

79 

85 

72 

77 

8? 

85 

MIN 

73 

71 

72 

66 

68 

68 

72 

74 

71 

70 

67 

72 

71 

70 

69 

66 

73 

7 1 

68 

70 

74 

70 

69 

3 

PUNTA  GOROA 

MAX 

85 

86 

91 

88 

89 

66 

86 

83 

82 

77 

79 

81 

86 

91 

92 

86 

84 

82 

84 

87 

77 

84 

84 

80 

85 

87 

87 

76 

79 

84 

84 

3 

MIN 

73 

71 

71 

70 

69 

69 

69 

69 

70 

66 

68 

67 

66 

70 

71 

69 

7  1 

69 

69 

7 1 

64 

60 

68 

66 

66 

6  3 

67 

5  1 

57 

66 

7 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

87 

90 

87 

80 

85 

86 

83 

79 

73 

69 

75 

78 

79 

85 

85 

84 

85 

8? 

78 

78 

73 

64 

74 

80 

81 

80 

61 

79 

69 

67 

79 

79 

2 

MIN 

60 

60 

58 

52 

57 

59 

56 

61 

53 

43 

47 

52 

50 

59 

66 

66 

62 

64 

62 

56 

42 

48 

5 1 

46 

49 

54 

46 

45 

52 

8 

RAIFORD   ST  PRISON 

MAX 

67 

90 

89 

82 

84 

87 

83 

82 

75 

75 

75 

74 

77 

64 

87 

86 

83 

79 

78 

78 

73 

69 

75 

78 

79 

80 

79 

82 

80 

69 

77 

79 

y 

MIN 

64 

63 

65 

56 

60 

64 

67 

70 

65 

53 

54 

56 

63 

63 

69 

69 

66 

67 

68 

63 

41 

46 

56 

5  1 

51 

46 

63 

46 

39 

33 

47 

57 

7 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

90 

90 

87 

85 

89 

88 

85 

89 

88 

80 

85 

85 

87 

89 

88 

89 

87 

87 

88 

87 

82 

80 

82 

82 

85 

65 

82 

84 

80 

85 

83 

95 

5 

MIN 

70 

70 

71 

71 

70 

69 

70 

71 

71 

69 

69 

69 

70 

71 

70 

67 

70 

71 

68 

7? 

72 

70 

71 

71 

68 

72 

68 

70 

63 

56 

6  1 

69 

I 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

85 

96 

80 

83 

85 

84 

80 

82 

75 

75 

75 

79 

83 

87 

82 

79 

80 

75 

73 

73 

70 

75 

78 

79 

74 

82 

76 

70 

73 

78 

5 

MIN 

73 

68 

66 

71 

65 

73 

69 

72 

69 

58 

59 

72 

72 

72 

67 

67 

71 

69 

69 

53 

55 

66 

58 

64 

63 

66 

57 

44 

44 

55 

64 

4 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

MAX 

85 

85 

81 

82 

84 

85 

81 

60 

77 

72 

74 

73 

80 

83 

83 

80 

79 

79 

75 

74 

73 

75 

77 

77 

76 

79 

74 

82 

69 

69 

73 

77 

9 

MIN 

75 

70 

66 

72 

66 

76 

70 

72 

69 

59 

59 

66 

70 

73 

72 

66 

68 

71 

70 

69 

54 

58 

66 

67 

69 

66 

69 

58 

44 

44 

56 

65 

6 

SAINT  LEO 

MAX 

84 

89 

90 

86 

88 

89 

89 

77 

78 

76 

75 

70 

86 

90 

89 

85 

77 

78 

76 

75 

70 

77 

79 

80 

81 

79 

79 

82 

66 

72 

76 

80 

3 

MIN 

71 

70 

68 

64 

66 

68 

68 

70 

69 

64 

64 

65 

64 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

53 

53 

64 

61 

62 

62 

67 

62 

45 

43 

54 

64 

1 

SAINT  MARrS   6  SE 

MAX 

90 

89 

90 

88 

82 

82 

83 

78 

77 

73 

76 

77 

83 

85 

86 

85 

86 

85 

78 

82 

76 

70 

78 

76 

77 

78 

80 

82 

73 

66 

79 

80 

3 

MIN 

62 

62 

66 

61 

54 

57 

67 

66 

58 

46 

49 

54 

58 

66 

71 

72 

72 

63 

62 

58 

46 

47 

54 

46 

49 

55 

62 

48 

35 

30 

46 

56 

2 

ST  PETERSBURG 

MAX 

81 

86 

88 

87 

86 

86 

78 

75 

75 

75 

75 

73 

84 

87 

86 

92 

76 

76 

75 

75 

72 

78 

60 

80 

80 

61 

78 

77 

64 

75 

80 

79 

1 

MIN 

71 

72 

71 

66 

69 

7  1 

70 

70 

68 

65 

65 

66 

64 

69 

70 

72 

72 

68 

70 

69 

58 

56 

65 

64 

65 

64 

65 

63 

49 

48 

57 

65 

5 

SANFORD 

MAX 

88 

87 

87 

82 

89 

87 

90 

82 

82 

77 

73 

74 

79 

94 

90 

90 

90 

81 

83 

80 

75 

70 

77 

80 

81 

82 

77 

61 

82 

64 

72 

91 

2 

MIN 

72 

66 

70 

65 

70 

71 

68 

65 

70 

68 

6  7 

67 

67 

70 

71 

68 

70 

69 

67 

68 

61 

57 

60 

64 

67 

69 

67 

47 

48 

55 

65 

5 

SARASOTA 

MAX 

86 

89 

89 

89 

87 

87 

85 

80 

78 

75 

75 

75 

88 

99 

88 

88 

82 

82 

81 

80 

74 

79 

82 

76 

84 

83 

82 

82 

75 

76 

76 

82 

0 

MIN 

72 

7  I 

70 

66 

69 

70 

72 

71 

70 

68 

66 

67 

69 

70 

70 

68 

66 

70 

71 

70 

60 

56 

66 

64 

64 

62 

67 

64 

49 

45 

53 

65 

SECOTAN 

MAX 

89 

89 

82 

83 

88 

88 

85 

75 

75 

73 

78 

79 

80 

79 

83 

81 

84 

83 

76 

79 

68 

68 

79 

81 

81 

80 

80 

62 

72 

70 

79 

79 

ft 

MIN 

59 

61 

60 

54 

56 

62 

66 

68 

56 

48 

48 

55 

50 

61 

69 

67 

69 

64 

64 

59 

45 

46 

56 

43 

42 

53 

52 

40 

33 

38 

43 

54 

STUART 

MAX 

91 

93 

34 

83 

84 

84 

90 

87 

85 

84 

85 

90 

99 

98 

86 

84 

86 

84 

85 

84 

78 

77 

82 

81 

85 

85 

84 

78 

60 

94 

7 

MIN 

75 

75 

73 

73 

75 

75 

71 

75 

73 

72 

70 

72 

72 

75 

73 

73 

73 

73 

69 

71 

72 

70 

71 

71 

73 

65 

58 

55 

70 

7. 

1 

SUNN  I  LAND 

MAX 

MIN 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

86 

99 

80 

80 

85 

87 

83 

76 

73 

69 

74 

79 

60 

95 

95 

82 

95 

84 

72 

79 

64 

66 

73 

81 

81 

81 

81 

80 

59 

66 

78 

78 

2 

MIN 

63 

62 

62 

58 

60 

67 

61 

59 

53 

47 

5  1 

57 

53 

64 

7  1 

69 

67 

66 

65 

62 

48 

50 

58 

51 

49 

48 

54 

45 

37 

33 

46 

56 

1 

TAMIAMI    TRL   hO  MI  BEND 

MAX 

92 

92 

90 

87 

86 

90 

90 

86 

90 

81 

83 

84 

88 

90 

98 

89 

89 

88 

90 

86 

80 

80 

83 

83 

84 

82 

80 

84 

72 

85 

8 

MIN 

74 

75 

74 

73 

73 

73 

72 

74 

72 

72 

73 

73 

7  5 

73 

71 

76 

74 

75 

72 

73 

69 

73 

73 

70 

70 

73 

71 

71 

72 

8 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

82 

98 

89 

88 

85 

87 

79 

76 

76 

76 

75 

71 

85 

86 

86 

94 

76 

77 

77 

76 

70 

78 

80 

81 

82 

81 

78 

79 

65 

75 

78 

79 

5 

MIN 

72 

72 

69 

66 

66 

69 

72 

71 

67 

66 

65 

67 

65 

70 

71 

70 

69 

70 

70 

67 

56 

57 

65 

64 

64 

64 

66 

62 

48 

47 

56 

65 

3 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

S3 

89 

89 

89 

89 

87 

80 

76 

79 

77 

78 

73 

85 

88 

85 

85 

78 

78 

75 

79 

75 

77 

81 

84 

83 

84 

82 

79 

72 

75 

81 

81 

1 

MIN 

71 

7 1 

68 

65 

67 

69 

7  1 

72 

72 

64 

68 

65 

74 

72 

69 

71 

70 

71 

70 

55 

54 

64 

62 

65 

61 

66 

64 

48 

43 

55 

65 

2 

TAVERNIER 

MAX 

89 

88 

87 

83 

82 

88 

82 

88 

87 

81 

84 

60 

83 

90 

89 

88 

85 

87 

88 

84 

89 

79 

80 

88 

83 

84 

86 

87 

8? 

78 

8  1 

84 

9 

MIN 

76 

72 

74 

74 

74 

74 

74 

78 

73 

75 

74 

74 

75 

78 

78 

74 

75 

76 

76 

73 

76 

74 

73 

71 

70 

74 

74 

74 

69 

63 

73 

73 

8 

TITUSVILLE  ?  W 

MAX 

37 

87 

87 

85 

87 

87 

87 

84 

79 

78 

76 

77 

65 

88 

91 

94 

83 

8? 

83 

79 

73 

81 

81 

81 

81 

78 

80 

81 

76 

74 

79 

82 

0 

MIN 

73 

7 1 

67 

70 

70 

69 

68 

72 

71 

67 

58 

67 

69 

73 

71 

69 

69 

70 

70 

71 

64 

66 

69 

71 

73 

68 

70 

65 

46 

47 

66 

67 

5 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

86 

84 

85 

84 

83 

87 

85 

88 

83 

76 

80 

81 

82 

86 

84 

90 

81 

83 

87 

78 

75 

80 

80 

80 

81 

76 

82 

83 

69 

75 

80 

81 

6 

MIN 

74 

73 

73 

70 

72 

70 

73 

7 1 

72 

69 

7  1 

72 

72 

72 

73 

72 

72 

74 

74 

73 

69 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

64 

53 

53 

67 

70 

2 

MAUCHULA   2  NW 

MAX 

84 

87 

87 

86 

86 

86 

85 

79 

78 

75 

77 

88 

90 

83 

80 

79 

84 

80 

75 

79 

81 

81 

83 

79 

82 

84 

74 

74 

81 

81 

6 

MIN 

70 

70 

68 

65 

68 

68 

70 

70 

67 

67 

67 

65 

70 

71 

71 

70 

70 

64 

59 

66 

65 

68 

63 

68 

63 

45 

45 

57 

65 

6 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 

86 

85 

87 

83 

84 

85 

86 

86 

88 

74 

85 

82 

88 

89 

90 

93 

01 

84 

85 

85 

81 

80 

60 

83 

80 

81 

80 

80 

80 

75 

79 

84 

0 

MIN 

75 

75 

74 

72 

71 

72 

73 

76 

74 

69 

76 

72 

76 

76 

77 

78 

79 

76 

77 

79 

75 

74 

75 

74 

74 

76 

75 

75 

65 

62 

72 

74 

2 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

88 

87 

98 

83 

81 

88 

86 

88 

87 

83 

87 

83 

89 

89 

91 

90 

88 

96 

88 

86 

77 

82 

82 

78 

82 

78 

81 

84 

73 

78 

81 

84 

3 

MIN 

74 

75 

74 

71 

73 

70 

73 

72 

73 

70 

72 

74 

74 

75 

73 

71 

74 

74 

72 

7? 

69 

73 

73 

73 

71 

74 

72 

67 

60 

58 

71 

71 

5 

WINTER  HAVEN 

MAX 

90 

85 

90 

89 

86 

85 

89 

83 

79 

78 

77 

75 

80 

87 

91 

92 

84 

82 

81 

83 

75 

73 

79 

81 

81 

83 

78 

81 

62 

66 

74 

SI 

9 

MIN 

73 

72 

70 

68 

70 

69 

72 

72 

70 

68 

68 

67 

66 

71 

71 

71 

72 

69 

71 

70 

63 

58 

67 

66 

68 

65 

69 

65 

50 

49 

57 

67 

0 

See  page  120  lor  Table  6 
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STATION  INDEX 


,  Index  No. 

County 

1  Longitude 

s 
? 

9 

Ofaser- 
▼ation 
time 

ObservaT 

Refer 

to 
taoles 

iTemp.  1 

s 

& 

APALACHlCOUk  Kfl  CITY 

0211 

94  59 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

L.  L.  ST IKELEATHER 

AVON  RARK 

CHARLES  A.  HOW^E 

BARTOH 

POLK 

27  5* 

115 

CITY  OF  BARTOW 

2  3  5 

BAT  LA»€ 

HILLSBOROUGH 

29  OA 

51 

7A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

BELLE  CLADC  E*P  STA 

0611 

80  39 

SA 

9A 

STATE  EXP  STATION 

BtLLC  CLAOC  HAN  GATE  4 

CORPS  OF  ENGINEERS 

610  CTPRESS  |ND.  RES- 

HOUSTON  L.  OLSON 

BIO  PINE  KEY  INN 

MONROE 

S 

24  40 

6 

WALTER  ZIEGNER 

2  3  5 

6LCUNTST0WN  ;  E 

CALHOUN 

1 

30  26 

51 

7A 

JOHN  PURIFOV 

2  3  5 

BONIT*  iPGS  2  ESE 

MOT 

81  45 

6P 

GLADYS  N.  COLLINS 

BRACENTON 

6P 

MRS.   F,   H,  6RAVHER 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

1046 

92  22 

5P 

MISS  L . VON  BOROWSKY 

BROOKSVILLE  NuRSERr  NO  1 

lOSl 

HERNANDO 

5 

28  39 

92  19 

200 

SOIL  CONS  SERVICE 

brooksville  nursery  no; 

HERNANDO 

S 

29  39 

200 

9A 

SOIL  CONS  SERVICE 

1163 

82  06 

6P 

6P 

9A 

COV  A ,  STEPHENSON 

9A 

FLA. PULP  &  PAPER  CO 

CLOSED  3/52 

CAPE  SABLE  BANGER  STA 

MONROE 

5 

25  11 

4 

NATIONAL    PARK  SERV. 

2  3  5 

CAPTIVA 

LEE 

5 

26  32 

3 

5P 

ALLEN  I .  WEEKS 

2  3  5 

CARRA8ELLE 

13  S6 

FRANKLIN 

5 

29  51 

64  40 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  5 

CARVVILLE 

WASH  I NOT CM 

3 

30  46 

65 

LONNIE  H.  WHITAKER 

C.  C.  WHIODON 

2  3  3 

CHATTAHOOCHEE 

GADSDEN 

1 

30  42 

90 

MRS.W.MOBLCY  OLIVER 

3 

CHIPLEY  3  E 

WASHINGTON 

30  47 

130 

5P 

A.  W.  O'STEEN 

2  3  5 

1632 

62  49 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

CLE  RMOh  T  6  S 

CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENOlNEERS 

HENDRY 

T 

26  45 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

COCONUT  GROVE  7  S 

DADE 

2 

25  39 

10 

aA 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

95  24 

6P 

6P 

1976 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

DIXIE 

5 

29  38 

42 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

OANIA  5  W 

BROWARD 

2 

26  04 

7 

aA 

FLA.   POWER  6  LIGHT 

21S0 

91  02 

9A 

9A 

H.  C.  STORRS 

DE  LAND 

VOLUSIA 

B 

29  01 

27 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

DfiT  TORTUGAS 

MONROE 

5 

24  36 

3 

6P 

JOHN  R.  OEWEESE 

2  3  5 

81  41 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2950 

MANHATTAN  MERC. CORP 

BRUCE  GRAY 

FELLSMEPE 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

25 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

FERNANDINA  BEACH 

NASSAU 

2 

30  40 

22 

6P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

3163 

80  10 

6P 

6P 

BROWARD 

BAH  1  A— MAR  YACHT  HRB 

FORT  PIERCE 

ST  LUCIE 

Z 

27  25 

10 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

ALACHUA 

B 

^9  39 

165 

9A 

H.    E.  BRATLEY 

2  3  5 

GLEN  SAINT  MARY 

3470 

92  10 

4P 

4P 

G. S . T .M.  NURSER 1 ES 

HIGH  SPRINGS 

ALACHUA 

10 

29  50 

75 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

MILLIARD 

NASSAU 

30  41 

82 

7P 

BRUNO  SChROBBACH 

2  3  5 

39S6 

92  14 

9A 

A091 

90  30 

".196 

80  03 

6P 

INVERNESS 

4289 

CI  THUS 

5 

29  50 

92  20 

70 

5P 

ciTY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

ISLt^ORTM 

<.332 

ORANGE 

9 

2S  23 

91  33 

115 

6P 

CHASE    t  COMPANY 

A359 

91  39 

MIO 

MID 

A366 

91  24 

7° 

-371 

91  39 

MIO 

MID 

JASPER   10  E 

HAMILTON 

10 

30  31 

92  47 

150 

6P 

FLA,  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KENDALL  2  E 

".518 

DADE 

25  41 

90  17 

19 

OADE  CO,  NURSERIES 

KEY  WEST  MB  AIRPORT 

1.570 

MONROE 

24  35 

91  42 

MIO 

MID 

U.S,  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KEY  WEST  wa  CITY 

«.575 

MONROE 

i 

24  33 

91  49 

5 

HID 

MIO 

U.S.  WEATHER  Bureau 

2  3  5 

KISSIWEE 

A620 

OSCEOLA 

2B  IB 

91  25 

69 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

LA  BELLE 

A662 

HENDRY 

5 

26  46 

91  26 

13 

6P 

6P 

MRS.   ALICE  E,  HALL 

2  3  5 

LAKE  ALFRED  E«P  STATION 

4707 

POLK 

9 

29  06 

91  43 

180 

5P 

5» 

CITRUS  EXP  STAT|i3N 

2  3  3 

LAKE  CIIY  2  e 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

92  35 

205 

5P 

5P 

CHARLES  D.LOCKWOOO 

2  3  5 

LAKE  HIAMASSE 

4771 

ORANGE 

29  32 

61  29 

115 

9A 

9A 

SUBTROP  FRT  FLD  STA 

2  3  5 

LAKELAND  WB  CITY 

4797 

POLK 

5 

28  02 

81  59 

215 

MID 

MID 

U,S,  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

LAKE  PLACID  Z  SW 

48<^5 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

81  23 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  5  6 

LAKE  TRAFFORD 

4866 

COLLIER 

26  26 

Bl  29 

27 

JAMES  M.  PEPPER 

Station 

1  Index  No.  | 

County 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Ratei 

to 
tables 

d 

LIVE  OAK  1  SC 

5099 

30  17 

LONGBOAT  KCY 

5124 

27  25 

62  40 

LOXAHATCMEE 

5182 

26  41 

BO  16 

14 

MADISON 

52  75 

MADISON 

10 

30  28 

83  25 

145 

t!  C,  MERCHANT 

2  3  5 

MARATHON  VACA  KEV 

5351 

MONROE 

24  43 

61  06 

8A 

6A 

U.S. PUB. HEALTH  SERV 

2  3  5 

5367 

30  50 

B9  11 

120 

MID 

MID 

CIVIL  AERO,  AD**, 

MABIANNA    INO  SCHOOL 

5372 

30  46 

85  12 

120 

FLA.   |NO.S,FOR  BOYS 

5539 

30  06 

83  14 

ROtjERT  L.  ANNIN 

2  3  5 

MELBOURNE  WB  AIRPORT 

5612 

BREVARD 

28  06 

90  38 

U,S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

MERRITT  ISLAND 

5643 

BREVARD 

28  21 

90  42 

25 

6P 

6P 

RICHARD  E.  DEWEY 

2  3  5 

5659 

25  47 

BO  09 

3 

25  49 

90  17 

8 

8 

MILTON  EXP  STAT  ION 

5793 

SANTA  ROSA 

30  47 

87  09 

217 

AGR.    EXP,  STATION 

2  3  5 

MONI ICFLLO 

S979 

JEFFERSON 

30  32 

83  52 

202 

MID 

5P 

A.   M.  PHILLIPS 

2  3  9 

5995 

26  50 

81  05 

lOA 

lOA 

597  3 

27  56 

81  36 

160 

5990 

3D  40 

84  42 

301 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

27  14 

62  19 

20 

STATE  PARK 

3 

NAPLES 

607B 

COLLIER 

26  09 

81  47 

5P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

6240 

30  31 

96  29 

60 

62  51 

27  56 

ei  00 

60 

OCALA 

6414 

MARION 

29  11 

82  OS 

86 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

OCALA  AIRPORT 

6419 

MARION 

29  10 

B2  09 

81 

8P 

9P 

AIRWAY  OBSERVER 

,  ,  5 

6480 

OKEECHOBEE 

27  14 

80  59 

30 

OKEECHOBEE  HHCN  GT  6 

6485 

OKEECHOBEE 

27  12 

80  47 

34 

6620 

29  30 

Bl  55 

28 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

B 

28  33 

91  21 

111 

ORLANDO  UTILI.COMM. 

2  3    5  6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ORANGE 

6 

26  33 

61  20 

111 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

6836 

30  1  0 

65  42 

21 

30  29 

97  12 

116 

PEnSACOLA  WB  CITY 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

97  13 

13 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

PETERS 

7033 

DADE 

2 

25  36 

80  21 

16 

8A 

DI   GIORGIO  FRUIT 

3 

5P 

7254 

26  14 

80  09 

^22 

7293 

26  59 

80  37 

23 

PUNT A  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  55 

62  04 

6 

E.  J.  MC  CANN 

2  3  9 

OUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

6 

30  35 

94  35 

250 

5P 

5P 

N.FLA.    EXP.  STATION 

2  3  9 

RAjFORD  STATE  PRISON 

133 

5P 

5P 

7760 

25  22 

90  35 

10 

7812 

29  54 

91  19 

10 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

7820 

ST  JOHNS 

2 

29  50 

81  16 

10 

MIC 

MBS.  T.s!  GILLESPIE 

2  3  9 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

5 

28  21 

82  16 

178 

7P 

GEORGE   E.  MONTPETIT 

2  3  5 

7867 

30  05 

84  10 

17 

4P 

4P 

7896 

27  47 

92  39 

35 

7977 

29  48 

81  16 

25 

8A 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

5 

27  21 

92  32 

30 

5P 

5P 

CITY  OF  SABASOIA 

2  3  9 

SECOTAN 

8094 

TAYLOR 

5 

30  12 

93  39 

45 

6P 

6P 

fuA.    "^OREST  SERVICE 

2  3  5 

9620 

27  12 

60  IS 

10 

6P 

6P 

SUNN  1  LAND 

8671 

COLLIER 

26  16 

61  21 

13 

5P 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  3  5  6 

TALLAHASSEE  WB  AP 

9758 

LEON 

5 

30  26 

94  20 

68 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

TAMIAMI    TRL  40  MI  BEND 

9790 

DADE 

25  46 

90  50 

12 

9A 

9A 

NATIONAL  PARK  SERV 

2  3  9  6 

TAMPA  WB  AIRPORT 

9798 

HILLSBOROUGH 

5 

27  56 

82  32 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

TARPON  SPRINGS 

8824 

PINELLAS 

5 

28  08 

82  47 

20 

6P 

6P 

DANIEL  Z.  ENNETT 

2  3  5 

TAVERNIER 

8941 

MONROE 

2 

25  01 

80  30 

5 

7P 

7P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

2  3  9 

IITUSVILLE  2  W 

9942 

BREVARD 

2 

28  35 

80  46 

14 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3  9 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

90  24 

20 

MIO 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  6 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27  33 

91  49 

120 

6P 

6P 

H,  L,  CARLTON 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  42 

90  02 

15 

6P 

6P 

PALM  BEACH  POST 

2  3  9 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

IS 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

28  01 

81  44 

175 

lOA 

lOA 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

t     l-APALACHICOLA;     3-ATLAIfriC;     3-CaOCTA*HATCBEE;     4-EVERGLADE;     S-GULT,     B-OCHLOCEOKEE;     7-OEEBCHOBEE:     8-ST .  JOHNS;     B-ST.  HABY:  10-SUIAHNEE 

REPEIIE3CE  NOTES 

Tb«  four  digit  Idant  ir  IcAt  Ion  nuabers  la  the  index  number  coluan  of  tbe  Station  ladex  are  nBSlgned  oo  a  Btate  bAsla.     Tbere  vill  be  no  dkq»llc«tlOD  of  nuabers  •itbln  •  m\ 
riguren  and  Ivttora  follolng  the  station  naao.  such  as  12  SSW .  Indicate  distance  In  ■Ll«s  and  direction  tram  the  post  office. 
Observation  tlatts  given  In  thv  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  aitf  corrections  «U1  be  carried  onljr  In  the  June  and  Oecevber  Issues  of  this  bulletin. 
Beating  degree  dajs  for  the  preceding  12  aonths  will  b«  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

■tatlons  appearing  In  the  Indoa.  but   for  ehlch  data  are  not  listed  lo  the  tables,  are  either  ■Isalng  or  received  too  late  to  be  Included  In  tbla  Issue. 

I  bulletin  arc:     tcnporaturv  In  °F.,  precipitation  and  vvaporat  ion  lo  laches,  and  «lnd  movusent  In  alles.  Degn 


aieet  and  hall  vers  Included  Id  soDvfall  totals  In  Table  2  beginning  with  July  1948 
Aaonnts  Is  Table  3  are  for  aon-record lag  gages,  unless  otbereise  Indlc 
Data  in  Tables  3,  5  and  6  ar<r  for  the  24  hours  ending  at  tine  of  otaaer 

~  No  record  In  Tables  3,  6  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tab: 

•  And  also  oo  a  later  date  or  datee. 

•  Aaount   Included  la  following  ■««aurosmt  ,  time  dutrlbutlon  unkooi 
//  Cage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  i 

I  later  nquivalvnl  of 

M  One  or  more  dayw  of  record  slsalogi  s 

R  Oattr  values  and  aonthly  total   froa  n 

T  Ti-acc,  an  anunt  tuo  «h  1 1  to  sessure 

T  locludea  total    for  provli^ua  Month. 

I  Observation  time  Is  1:30  .  E.S.T. 


ithorwli 


tbe  Station  Index  for  < 
5  is  Indicated  by  no  ei 


fall  wholly  or  partly  estimated,  using  i 
rd  slsalogi  see  Table  S  tor  detailed  da 
total   from  recording  gage. 
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FLORIDA  -  NOVEMBER  1952 
R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 


Moderate  temperatures  along  with 
mostly  light  and  infrequent  rains 
were  predominating  features  of  the 
weather  this  month.  Temperatures 
averaged  65.2°    (0.2°   above  normal) 
and  ranged  from  90°  at  Ft.  Lauder- 
dale the  11th  to  27°  at  Milton 
Exp.  Station  and  Compass  Lake  the 
22nd  and  at  Niceville  the  24th. 
Temperature  averages  were  slightly 
below  normal  in  the  northern  divi- 
sion, near  normal  in  the  middle  and 
slightly  above  in  the  southern  di- 
vision.    Precipitation  averaged  1.12 
inches   (1.09  inches  below  normal) 
and  ranged  from  4.01  inches  at  the 
Marianna  Industrial  School  to  0.04 
inch  at  Hypoluxo.     Total  rainfall  was 
a  little  above  normal  in  Hillsborough, 
Manatee,  Polk,  Hardee,  DeSoto  and 
Jackson  Counties,  but  was  generally 
well  below  normal  elsewhere. 

Fair  weather  with  warm  afternoons  and 
cool  nights  prevailed  the  first  week 
with  temperatures  dropping  to  the 
freezing  point  at  scattered  places  in 
the  extreme  north  on  the  morning  of 
the  5th.     Many  stations  recorded  the 
highest  temperature  of  the  month 
during  the  first  three  days.  Several 
stations  in  the  northern  division 
recorded  the  lowest  temperature  of 
the  month  on  the  8th.     Showery  weather 
the  10th-12th  brought  light  to  locally 
moderate  rains  to  most  areas  north  of 
the  Bradenton-DeLand  line  but  other- 
wise the  second  week  was  marked  by 
dry  weather.     The  10th-12th  was  also 
a  very  warm  period  that  produced  the 
maximum  temperature  of  the  month  at 
many  stations.     A  thunderstorm  pro- 
duced light  hail  near  Fort  Myers  the 
14th  but  caused  no  damage.  The 
weather  was  fair  and  mild  the  15th 
through  the  18th.     Rainy  weather  in 
the  northwest  the  19th  moved  south- 
eastward through  the  State  by  the 
21st  giving  the  heaviest  rain  of  the 
month  at  most  stations.     Colder  weath- 
er followed  the  rains  and  most  sec- 
tions of  the  State  experienced  the 
coldest  weather  of  the  month  on  the 
22nd  with  temperatures  down  to  freez- 
ing at  inland  points  in  the  north 
and  near  40°   in  the  Everglades.  Tem- 


peratures returned  to  moderate  levels 
by  the  24th  and  underwent  only  minor 
fluctuations  the  remainder  of  the 
month.     Partly  cloudy  weather  charac- 
terized this  last  week  of  the  month 
along  with  a  few  light  rain  showers  in 
the  northwest  section  and  along  the 
lower  east  coast. 

Weather  conditions  during  the  first  half 
of  November  were  favorable  for  planting, 
cultivating  and  harvesting  truck  crops. 
Scattered  frost  occurred  in  the  north 
on  the  morning  of  the  8th  with  only 
negligible  damage  to  truck  crops.  Due 
to  very  light  rainfall,   irrigation  was 
used  in  some  instances,   especially  where 
crops  were  being  transplanted.  Crops 
seeded  or  transplanted  after  mid-October 
generally  made  good  to  excellent  pro- 
gress.    Older  crops  which  went  through 
the  heavy  rains  of  October  still  showed 
the  effects  of  the  excessive  rains. 
Some  recovery  was  made  but  in  most  in- 
stances yields  were  much  below  normal. 
Seeding  and  transplanting  of  winter 
vegetables  became  active  in  southern 
districts  by  middle  of  the  month  and 
transplanting  of  hardy  type  vegetables 
was  active  in  all  areas.     The  last  half 
of  the  month  brought  a  continuation  of 
generally  favorable  weather  for  truck 
crops.     Lack  of  rain  caused  growers  to 
resort  to  irrigation  in  many  areas. 
Harvesting  of  hardy  crops  such  as  cab- 
bage, celery,   lettuce,   escarole  and 
cauliflower  got  underway  late  in  the 
month.     Citrus  trees  and  fruit  came 
through  the  month  in  good  condition. 
Open  weather  favored  disking,  ferti- 
lizing and  spraying  while  cool  nights 
and  cold  snaps  brought  fruit  to  an 
advanced  state  of  coloring  and  matur- 
ity while  holding  trees  in  a  semi- 
dormant  state.     In  the  northern  coun- 
ties, dry  weather  interfered  with 
planting  of  oats,  rye  and  cover  crops 
until  the  rains  of  the  19th-20th  and 
frost  killed  such  summer  pastures  as 
escaped  the  dry  weather  causing 
rather  poor  pasture  conditions  in 
these  counties.     Pastures  on  the  Pen- 
insula were  fair  to  good.     Tung  nuts 
were  harvested  and  yields  were  re- 
ported as  fair  in  some  areas  and  very 
good  in  others.   -  J.T.B.B. 
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Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h- 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Faatest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

u 

.01-.09 

.10-.49  j 

j  66-09 

661-001 

200 
and  over 

3 
i2 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunnse  to  su 

APALACRICOLA  WB  CITY 

- 

- 

7.9 

28 

NW 

19 

- 

- 

. 

. 

0 

3 

2 

1 

0 

0 

6 

66 

4.0 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

NW 

13 

8.0 

26« 

WSW 

21 

93 

93 

64 

86 

3 

1 

1 

1 

1 

0 

7 

4.8 

FORT  MYERS  WB  AP 

ENE 

27 

7.3 

22» 

NW 

20 

92 

93 

53 

77 

1 

1 

3 

0 

0 

0 

5 

_ 

5.1 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

NEt 

lit 

8.5t 

30t 

NEt 

4t 

86t 

86t 

5lt 

77t 

4 

1 

0 

1 

0 

0 

6 

56t 

5.7t 

KEY  WEST  WB  CITY 

NEt 

22t 

8.5 

21 

W 

21 

82t 

83t 

68t 

77t 

1 

4 

2 

0 

0 

0 

7 

72 

3.8 

LAKELAND  WB  CITY 

- 

- 

6.6 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

0 

0 

1 

0 

4 

. 

4.9 

MELBOURNE  WB  AP 

59 

2 

2 

0 

1 

Q 

0 

5 

MIAMI   WB  CITY 

Nt 

23t 

12.4 

30 

NE 

1 

82t 

84t 

57t 

72t 

S 

2 

1 

0 

0 

0 

8 

64 

4.9 

MIAMI  BEACH 

4 

6 

2 

0 

0 

0 

12 

ORLANDO  WB  AP 

N 

18 

8.2 

28* 

W 

21 

92 

91 

54 

77 

4 

0 

0 

1 

0 

0 

5 

5.2 

PENSACOLA  WB  CITY 

NWt 

16t 

7.7 

24 

NW 

26 

3 

3 

4 

1 

0 

0 

11 

64 

5.2 

TALLAHASSEE  WB  AP 

NNW 

12 

5.5 

76 

79 

43 

65 

2 

3 

0 

2 

0 

0 

7 

5.0 

TAMPA  WB  AP 

NNE 

IS 

9.0 

30  • 

WNW 

21 

88 

89 

56 

74 

3 

1 

0 

0 

1 

0 

5 

59 

5.7 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

ENE 

19 

8.1 

25" 

SW 

20 

82 

83 

59 

76 

2 

4 

1 

0 

0 

0 

7 

5.7 

t  Airport  Data 
•  This  datum  is  obtained 
by  visual  observation 
since  recording  equip- 
ment  IS  not  available. 
It  is  not  necessarily 
the   fastest  mile  occur- 
ring during   the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

• 

Q 

days 
more 

XT 

s 

« 

NJ 

■o  0 

Avei 

X 

i 

3 

V 
> 
< 

ia 

1891 

63.5 

88 

27 

1 

98 

5 

1892 

82.6 

90 

31 

0 

76 

4 

1893 

64.8 

88 

30 

2 

84 

6 

1894 

64.2 

88 

29 

3 

02 

6 

1895 

64.8 

90 

30 

2 

76 

7 

1896 

69.8 

90 

34 

3 

67 

8 

1897 

66.5 

89 

36 

1 

82 

4 

1898 

65.5 

94 

30 

2 

28 

6 

1899 

65.9 

87 

34 

0 

78 

3 

1900 

64.9 

92 

27 

1 

27 

4 

1901 

59.3 

90 

21 

0 

88 

4 

1902 

68.6 

91 

28 

3 

15 

6 

1903 

62.6 

93 

17 

2 

82 

6 

1904 

62.2 

86 

27 

2 

99 

5 

1905 

66.1 

91 

31 

0 

90 

3 

1906 

66.4 

92 

25 

1 

18 

2 

1907 

64.9 

92 

26 

2 

40 

6 

1908 

65.6 

93 

25 

1 

90 

4 

1909 

66.5 

91 

27 

0 

90 

4 

1910 

61.2 

89 

27 

1 

90 

4 

1911 

65.9 

97 

20 

4 

14 

8 

1912 

62.6 

92 

25 

2 

90 

5 

1913 

65.5 

89 

25 

1 

02 

4 

1914 

63.9 

90 

19 

2 

99 

6 

1915 

66.9 

92 

24 

2 

57 

4 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

o 
Jl 

01 

X 

Lowest 

Average 

No.  ol  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

64.9 
60.3 
64.5 
68.6 
63.9 

89 
85 
90 
92 
89 

22 
23 
29 
34 
25 

3.66 
0.58 
3.46 
3.29 
4.06 

7 
3 
6 
7 
7 

1941 

1942 
1943 
1944 
1945 

65.6 
67.1 
63.1 
64.0 
64.8 

94 
92 
92 
91 
93 

20 
26 
21 
28 
22 

3.36 
0.72 
1 .85 
1.55 
1.09 

8 
5 
4 
4 
4 

1921 
1922 
1923 

67.8 
67.3 
61.8 

92 
92 
89 

29 
26 
27 

2.68 
1 .54 
0.85 

6 
5 
4 

1946 
1947 
1948 

71.1 
66.9 
71.2 

92 
91 
93 

33 
32 
32 

2,76 
5.84 
2.56 

8 

10 

1924 
1925 

64.7 
64.1 

88 
91 

23 
24 

0.54 
4.01 

3 
7 

1949 

1950 

62.2 
62.2 

90 
90 

26 
16 

1 .86 
0.90 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

62.5 
67.7 
63.7 
67.9 
63.5 

91 
90 
93 
92 
91 

24 
23 
23 
23 
21 

3.15 
1 .24 
0.70 
1.66 
3.68 

6 
5 
3 
6 
6 

1951 
1952 

63.3 
65.2 

92 
90 

23 
27 

4. 10 

1.11 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

68.1 
62.5 
63.2 
66.1 
65.8 

90 
89 
89 
91 
91 

30 
24 
25 
26 
21 

0.46 
4.52 
1 .55 
1 .59 
1.54 

4 
10 
4 
4 

5 

All 
Years 

65.0 

2.21 

1936 
1936 
1938 
1939 
1940 

63.7 
62.2 
67.0 
62.8 
64.9 

92 
89 
94 

90 
91 

18 
20 
15 
24 
15 

1.53 
4.34 

1.60 
1.36 
1.25 

5 
8 
7 
3 
4 

Averages  in  this  table  havtr  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TABLE  2 


SUUon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 

• 

< 

|i 

"St 

s 

• 

a 

Lowell 

a 

No.  oi  Daya 

s 

Departure 
From  Normal 

£ 
• 

0 

Snow.  Sleet  Hail 

No.  ol  Days 

s 

Q 

Mas. 

Mln. 

• 

Max.  D«pth 
on  Ground 

« 

Q 

•  ; 

1 

1 

Degree 

il 

hi 

3  ► 

hi 

1 

0 

°  1 

1.00 
1    or  More 

NORTHERN  D I  V  I S I ON 

APALACMICOLA   W8  CITY 

R 

67.3 

52.1 

-  1.6 

80 

10 

38 

167 

0 

0 

0 

1  .00 

2  •  07 

.58 

19 

.  0 

0 

6 

1 

0 

BLOUNTSTOWN  2  E 

T  1  •  ? 

42.0 

56*6 

-  2.7 

83 

11 

30 

8  + 

3 

2.09 

1  •07 

1^13 

20 

•  0 

0 

6 

I 

1 

CARRABELLE 

71  •  5 

46  .  2 

58,9 

-  2.3 

84 

3  + 

34 

23 

1  92 

0 

0 

0 

0 

1.30 

1*33 

.64 

20 

.  0 

0 

6 

1 

0 

CHIPLEV  3  E 

72 

43,2 

57,8 

2.0 

94 

2  + 

29 

5  + 

220 

0 

0 

4 

0 

2.87 

•  78 

2^47 

19 

.  0 

0 

5 

1 

1 

70.6 

43,4 

57,0 

-  2.4 

83 

3 

27 

22 

241 

0 

0 

4 

0 

2.26 

_ 

.71 

1.10 

19 

.0 

0 

3 

2 

1 

CROSS  CITY  CAA  AP 

73«8 

45.6 

83 

2 

30 

1  74 

0 

0 

1 

0 

.86 

•  45 

19 

•  0 

0 

3 

0 

0 

71.0 

46,3 

58*7 

-  .6 

85 

1  + 

3 1 

22 

207 

0 

0 

1 

0 

1.76 

1  •  82 

1.34 

19 

.0 

0 

5 

1 

1 

FERNANOINA  BEACH 

70«9 

53,6 

62.3 

-  .5 

81 

1  0 

39 

22 

112 

0 

0 

0 

0 

.65 

1  •  66 

.35 

20 

*  0 

0 

4 

0 

0 

GLEN   SAINT  MARY 

7A  ♦  I 

46,6 

60,4 

.7 

81 

1  + 

29 

8 

151 

0 

0 

2 

0 

.77 

.46 

20 

.  0 

0 

*  3 

0 

0 

H I LL I ARO 

72.3 

47.1 

59,7 

-  1,1 

81 

2  + 

32 

168 

0 

1 

0 

.  85 

_ 

.93 

.49 

1 1 

.0 

0 

2 

0 

0 

J AC K SON V I LLE  WB  AP 

7?.5 

5  0.0 

61  3 

•  8 

81 

10 

36 

1  39 

° 

0 

° 

.64 

1.34 

.58 

20 

*« 

0 

3 

1 

0 

J**  V,    T(  Jnl  V  ILUC  oc«v.n 

70.8 

54 .  1 

62  *  5 

81 

10 

4  1 

1 05 

.07 

.04 

18 

.  0 

0 

2 

0 

0 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

R 

71.7 

5  3.3 

62.5 

•  3 

79 

3  + 

4  1 

22 

116 

0 

0 

0 

0 

.62 

1.36 

•  61 

20 

•  0 

0 

2 

1 

0 

JASPER   10  E 

72.6 

59.0 

82 

1  0 

3  0 

8 

180 

0 

0 

2 

0 

1.90 

1.10 

1 1 

•  0 

0 

2 

2 

1 

73.8 

47.6 

60.7 

.9 

82 

2 

31 

5 

143 

0 

0 

2 

0 

1.15 

_ 

.57 

.86 

20 

•  0 

0 

3 

1 

0 

Live  oak  i  SE 

73.9 

84 

12 

0 

0 

1.04 

.70 

20 

•  0 

0 

2 

1 

0 

73.1 

48.2 

60  7 

.0 

84 

10 

34 

153 

^ 

1.02 

- 

1.33 

.64 

11 

•  0 

0 

4 

1 

0 

MARIANNA    CAA  AP 

69.5 

42,2 

55.9 

83 

3 

30 

8 

272 

0 

0 

2 

0 

3.67 

3.14 

19 

•  0 

0 

6 

1 

1 

MARIANNA    I  NO  SCHOOL 

71.5 

42,7 

57.1 

-  2.1 

84 

2  + 

31 

5  + 

236 

0 

0 

5 

0 

4.01 

1.15 

3  .40 

1  9 

0 

1 

MAYO    S  NW 

73.8 

45,8 

59.8 

82 

1 0 

28 

163 

0 

0 

1 

0 

1.24 

.85 

20 

•  0 

0 

2 

1 

0 

MILTON   EXP  STATION 

■??*  ^ 

56.8 

84 

15 

22 

0 

0 

4 

0 

1.74 

.89 

19 

.0 

7 

1 

° 

MONT  I  CELLO 

■7^*1 

58.2 

-  1.5 

85 

3 

0 

0 

1 

0 

.74 

1  .80 

.43 

19 

.0 

5 

0 

0 

MT  PLEASANT 

72.1 

45,8 

59.0 

.3 

85 

3 

3  3 

22 

1  Q 

194 

0 

0 

0 

0 

1.84 

1  .02 

11 

•  0 

0 

4 

2 

1 

NICFVILLE 

.88 

2  .  70 

.50 

20 

•  0 

0 

2 

1 

0 

PANAMA  CITY 

70.6 

48,9 

59.8 

-  .8 

83 

2 

37 

23 

173 

0 

0 

0 

0 

2.51 

_ 

.71 

1.65 

19 

.0 

0 

4 

2 

1 

PFNSACOLA  CAA  AP 

^Q*  7 

58.0 

83 

3 

22 

1,55 

.50 

19 

^ 

° 

PENSACOLA  we  CITY 

R 

67.1 

58.4 

-  1.8 

82 

3 

35 

21  + 

205 

0 

1,37 

2.33 

.51 

29 

*  rt 

0 

0 

QUINCY   EXP  STATION 

72.8 

45,2 

59.0 

-  .2 

85 

3 

3  1 

5 

188 

0 

0 

1 

0 

1,22 

1.82 

.49 

1 1 

*  n 

0 

5 

0 

SAINT  MARKS  6  SE 

71.9 

46.3 

59.  1 

-  .4 

84 

2 

35 

22 

183 

0 

0 

0 

0 

,98 

2.22 

.57 

20 

•  0 

0 

4 

1 

0 

SFCOTAN 

72.9 

43.6 

58.3 

83 

2  + 

28 

2  2 

204 

0 

0 

3 

0 

1,05 

.55 

20 

•  0 

0 

2 

2 

0 

7  1  .  A 

46.3 

58  9 
* 

1.1 

85 

10 

3  2 

195 

1.27 

1.50 

.60 

11 

•  0 

^ 

0 

DIVISION 

50.2 

1.45 

•  0 

M I OOL  E   D I  V  I S  I  ON 

BAR  TOW 

79.0 

54.5 

.3 

86 

2  + 

39 

34 

° 

° 

° 

2.45 

•  83 

2  .00 

20 

•  0 

3 

1 

flROOKSVlLLE  CHIN  HILL 

7it.3 

54  .  5 

64*4 

-  1.4 

82 

2  + 

4  0 

22 

70 

.80 

1*27 

.53 

20 

.  0 

0 

3 

1 

0 

eUSHNELL   2  E 

51.8 

64.3 

-  1.2 

87 

10 

34 

22 

78 

0 

0 

0 

0 

.46 

1  •'♦0 

•  30 

20 

.  0 

0 

3 

0 

0 

CAMP  BLANDING 

7^*0 

61.4 

81 

4 

36 

e 

0 

0 

0 

0 

1.05 

.87 

2 1 

0 

0 

CEDAR  KEY 

74,1 

54.1 

64  .  1 

.6 

85 

2 

44 

22 

71 

^ 

^ 

° 

1  .40 

.28 

•  80 

2 1 

•  0 

0 

3 

1 

0 

58  •  4 

67  .  1 

-      ,  8 

84 

2 

49 

22 

0 

1  ,70 

1  .05 

20 

1 

\ 

CLERMONT  6  S 

7  8.3 

55,1 

^9 

85 

2* 

39 

22 

4  3 

0 

0 

0 

0 

1  .08 

*  ^ 

1.07 

20 

*ft 

1 

CRESCENT  CITY  2  SW 

7  5.9 

52,1 

64,0 

.9 

85 

3  + 

3  7 

22 

79 

0 

0 

0 

0 

.38 

1.34 

.20 

1 1 

*n 

0 

0 

DAYTONA  BEACH 

66.1 

87 

1 1 

38 

22 

0 

0 

0 

0 

1  .  41 

♦  75 

8+ 

*o 

2 

DA YTONA   RpACH   WR  AP 

7<..0 

53,3 

63.7 

-  2,0 

85 

1 0 

38 

91 

1  ,96 

.51 

1.21 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

Dc  LAND 

64  8 

,2 

84 

11 

.96 

.76 

21 

2 

\ 

77*A 

54*6 

66*1 

.5 

88 

10 

.55 

1*^7 

.55 

20 

*n 

1: 

FEDERAL  POINT 

7^**  3 

5  3,1 

63.7 

*? 

1  0  + 

in 

8 

97 

0 

0 

0 

0 

*  =  ^ 

20 

'  n 

GAINESVILLE  UNIV 

76.2 

5  2,5 

64  .4 

1  •  1 

85 

36 

22 

0 

0 

0 

0 

,88 

•  52 

20 

*0 

0 

^ 

0 

76.1 

47,9 

6  2.0 

83 

3 

31 

110 

1,07 

•  76 

20 

•  0 

0 

3 

1 

0 

I NVERNESS 

79.2 

52,2 

7 

1,7 

85 

3  + 

^7 

22 

2q 

Q 

Q 

Q 

.40 

1.49 

.20 

10 

.  0 

0 

3 

0 

0 

5^*  7 

65*6 

-  1.4 

85 

9 

22 

1,36 

* 

1.36 

20 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

77'n 

65.8 

-  1.0 

86 

3 

22 

0 

0 

0 

0 

1.31 

1.26 

20 

*  0 

J 

LAKE  HIAWASSE 

77*2 

53*2 

65.2 

84 

1 1 

36 

22 

0 

0 

0 

0 

.74 

•  63 

2 1 

.  0 

\ 

LAKELAND   WB  CITY 

75.3 

58,0 

66  .  7 

.4 

83 

10 

47 

21  + 

37 

1.57 

- 

.27 

1  •  52 

20 

.0 

0 

2 

1 

1 

MOUNT A  IN  LAKE 

66.6 

.9 

86 

10 

77  + 

0 

Q 

3.22 

3^09 

20 

.  0 

if 

\ 

NEW   SMYRNA   BEACH   <*  N 

76.2 

55,2 

6  5.7 

-  .2 

96 

10 

35 

51 

.97 

- 

1.16 

•  62 

20 

0 

0 

OCAL  A 

76.9 

51,5 

64.2 

•  ' 

n't 

36 

22 

78 

0 

0 

0 

0 

• 

1.17 

.  0 

0 

2 

Q 

0 

OCALA  AIRPORT 

76.5 

47,3 

61,9 

30 

8 

126 

0 

0 

2 

0 

.  50 

•  40 

20 

0 

2 

0 

ORLANDO  WATER  PLANT 

77.1 

55.1 

66,  1 

94 

11  + 

38 

.69 

•  60 

2 1 

.0 

0 

2 

1 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

76.6 

54.6 

65,6 

.8 

84 

10  + 

39 

54 

0 

0 

0 

0 

.74 

•  93 

•  74 

20 

.  0 

0 

0 

P  AL  A  TK  A 

76,0 

53.4 

.3 

85 

10 

38 

73 

0 

0 

0 

0 

.37 

1.55 

•  35 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

PLANT  CITY 

78.'. 

54.2 

66,3 

.  3 

85 

2  + 

39 

22+ 

37 

0 

0 

0 

0 

1,89 

.39 

1^74 

20 

•  0 

0 

3 

1 

1 

RAIFORD  ST  PRISON 

76,1 

49.2 

62,7 

.9 

84 

3 

32 

8 

101 

0 

0 

1 

0 

,57 

1.06 

•  53 

20 

•  0 

0 

2 

1 

0 

SAINT  AUGUSTINE 

73, 7M 

52. 9M 

63, 3M 

.0 

83 

10 

39 

22 

92 

0 

0 

0 

0 

,40 

1.71 

•  31 

20 

•  0 

0 

2 

0 

0 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

71.7 

55.0 

63.4 

84 

10 

36 

22 

92 

0 

0 

0 

0 

,80 

.67 

20 

•  0 

0 

3 

1 

0 

SAINT  LEO 

76.4 

55.6 

66.0 

.1 

84 

10 

40 

22 

47 

0 

0 

0 

0 

.87 

1.21 

•  73 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

ST  PETERSBURG 

76.7 

58,3 

67.5 

-  1.6 

83 

2  + 

47 

22 

30 

0 

0 

0 

0 

1,92 

•  04 

1  ^82 

20 

•  0 

0 

2 

1 

1 

SANFORD 

76.5 

54,7 

65.6 

-  1.2 

85 

11 

34 

22 

0 

0 

0 

0 

,77 

1.00 

.64 

21 

•  0 

0 

4 

1 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

76.2 

55.8 

66.0 

-  ,9 

84 

2 

43 

22 

47 

0 

0 

0 

0 

1,73 

.01 

1  .67 

20 

.0 

0 

2 

1 

1 

TARPON  SPRINGS 

76. 7M 

56.  IM 

66. 4M 

.0 

85 

2 

45 

23 

40 

0 

0 

0 

0 

1,06 

•  94 

.47 

11 

.0 

0 

5 

0 

0 

WINTER  HAVEN 

77.9 

57,8 

67.9 

86 

11 

41 

22 

0 

0 

0 

0 

1,82 

1.25 

21 

•  0 

0 

2 

2 

1 

DIVISION 

65.1 

1,10 

.0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  C0N™UED  NOVEMBER  1952 


Temperature 

Precipitation 

SUUon 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

s 

Vk 

°'§ 

Highest 

One 

Lowest 

Date 

>. 
Q 

: 
& 

e 

a 

No.  of  Dayi 

Departure 
From  Norma] 

£ 

S 
(J 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  ol  Days 

Mai. 

Mln. 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

£ 
1 

o 
1 

•°l 

— 

.".2 

"« 

1 — 

5  5 

3 
1- 

■ 

g 

1.00 
1     or  More 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCAOI A 

79.3 

55.2 

67.3 

•  6 

86 

10 

41 

22 

29 

0 

0 

0 

0 

2.41 

1  .02 

1,54 

20 

•  0 

0 

3 

2 

1 

AVON  PARK 

79.7 

56.4 

58.  1 

-  ,4 

86 

10  + 

41 

22  + 

27 

0 

0 

0 

0 

1.60 

.04 

1  i54 

20 

•  0 

0 

4 

1 

1 

BELLE   GLAOE   EXP   ST A 

7Q  •  3 

58.3 

66  , 8 

.2 

86 

1 2 

40 

22 

0 

0 

0 

0 

.39 

2. 51 

.33 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

BIG  PINE  KEY  INN 

' 

68 

• 

'  • 

89 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.10 

.42 

20 

.0 

0 

5 

0 

0 

RRAOENTON 

77.0 

57.3 

67.2 

*  0 

83 

2  + 

42 

23 

3 1 

0 

0 

0 

0 

2.31 

.42 

1  ,  56 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

LArt    jABLt    KANUtK  biA 

82.3 

60.9 

71,6 

87 

29 

48 

22 

8 

0 

0 

0 

0 

.69 

.51 

1  5 

.0 

0 

4 

1 

0 

CAPT  I  V A 

7n* 

71 

85 

4 

0 

0 

0 

0 

.80 

.44 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

71  *R 

87 

11  + 

45 

22 

0 

0 

0 

0 

,32 

.21 

21 

•  0 

0 

3 

0 

0 

COCONUT  GROVE   7  S 

HO  0 
* 

3.6 

1,8 

.4 

86 

1 2 

4  1 

22 

0 

0 

0 

0 

,13 

2.11 

,07 

7 

•  0 

0 

5 

0 

DRY   TOR TUG AS 

78,3 

71,7 

75,0 

83 

10 

64 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

1.26 

•  51 

20 

•  0 

0 

7 

1 

0 

82.4 

62,0 

72.2 

,  0 

87 

3  + 

49 

22 

0 

0 

0 

0 

.77 

- 

.68 

.4  1 

20 

•  0 

0 

2 

0 

0 

FELL  SMERE 

77  '  \ 

-    .  1 

87 

1 0 

40 

22  + 

0 

0 

0 

0 

1.32 

1  •  04 

.90 

19 

•  0 

0 

8 

1 

0 

FORT  LAUDERDALE 

80.  a 

63,7 

• 

.4 

90 

1  1 

4  3 

22 

14 

1 

0 

0 

0 

.55 

3.43 

.35 

20 

•  0 

0 

2 

0 

0 

FT  LAUDERDALE  SAHIA  MAR 

78.6 

66,2 

72,4 

85 

1 1 

49 

22 

8 

0 

0 

0 

0 

1,83 

1  .51 

1  3 

•  0 

0 

5 

1 

1 

CnOT     MVCDC     UQ     AD  O 

79.9 

59.  1 

69,5 

.  0 

85 

2  + 

46 

23 

19 

0 

0 

0 

I 

,75 

_ 

.58 

.42 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

crtDT    a  I  co/'c 
r  OK  1    y 1 1 Ktt 

77,7 

59.7 

68.7 

-  1.5 

86 

10 

43 

22 

25 

0 

0 

0 

0 

.55 

- 

2,22 

.26 

19 

•  0 

0 

° 

0 

HI ALEAH 

79,9 

63,5 

71,7 

87 

1  2 

47 

22 

0 

0 

0 

0 

.51 

.27 

1 

.0 

0 

5 

0 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

81.8 

59,6 

70,7 

-  .3 

88 

3  + 

38 

22 

1  8 

0 

0 

0 

0 

.75 

2,37 

.50 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

HYPOLUXO 

61.2 

65,3 

73.3 

,  9 

89 

1 1 

39 

22 

15 

0 

0 

0 

0 

.04 

3.44 

.04 

70 

.0 

0 

1 

0 

0 

KEY  WEST   WH   AIRPORT  R 

79,  1 

69,  1 

74.1 

,  5 

85 

10  + 

59 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

,73 

1  .46 

.28 

20 

•  0 

0 

6 

0 

0 

KEY   WEST   WB  CITY  R 

79.8 

70.1 

75,0 

,  7 

85 

10 

51 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

,56 

- 

1.53 

.29 

20 

•  0 

0 

6 

0 

0 

LA  PELLE 

81,1 

56.6 

68,9 

,4 

87 

2  + 

40 

22 

24 

0 

0 

0 

0 

,45 

,01 

,22 

20 

•  0 

0 

3 

0 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

8  1  ,0M 

55. 9M 

68, 5M 

.3 

88 

1 0 

39 

22 

2  7 

0 

0 

0 

0 

.72 

,45 

20 

5 

0 

0 

LOXAHATCHEE 

80.6 

5  8.0 

59,3 

88 

1 2 

40 

22 

0 

0 

0 

0 

.54 

.31 

20 

•  0 

0 

3 

0 

0 

MARATHON   VACA  KEY 

81.8 

65.9 

73.9 

85 

5+ 

55 

22 

0 

0 

0 

0 

.52 

.31 

2  1 

•  0 

0 

5 

0 

0 

MELBOURNE  WB  AP  R 

76.0 

58.8 

67.4 

.  0 

86 

10 

42 

23 

3  7 

0 

0 

0 

0 

.70 

- 

1.31 

•  60 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

MERR I TT  ISLAND 

77  .OM 

59. OM 

68  ,  OM 

.6 

85 

1 0 

42 

23 

2  1 

0 

0 

0 

0 

.76 

1,41 

.65 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

MIAMI  BEACH 

77,9 

69.9 

73,9 

-  .1 

81 

3  + 

53 

22 

4 

0 

0 

0 

0 

.79 

.42 

1 

.0 

0 

8 

0 

0 

MIAMI    WB   AIRPORT  R 

80,6 

65.9 

73,3 

87 

1 1 

50 

22 

8 

0 

0 

0 

0 

.25 

.  1  5 

15 

.0 

0 

4 

0 

0 

76,9 

67.6 

72.3 

.2 

81 

11  + 

51 

22 

1  1 

0 

0 

0 

0 

.21 

3,05 

.14 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

WJUKC    H A VtN    LU^  K  1 

77,7 

62.5 

70.1 

1.2 

86 

1  1 

44 

22 

0 

0 

0 

0 

.19 

- 

1.30 

.  1  3 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

NAPLES 

85 

10  + 

50 

22  + 

1  0 

0 

0 

0 

0 

.80 

•  55 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

OK  EECHOBEE  HRCN  GATE  6 

77.3 

62.2 

69.8 

1.3 

65 

12 

46 

22 

.11 

_ 

1.41 

k05 

21 

2 

0 

0 

POMPANO  REACH 

81.7 

64.  1 

72.9 

88 

11 

43 

22 

13 

0 

0 

0 

0 

.60 

.20 

28 

.  0 

0 

5 

0 

0 

PUNTA  GOROA 

82.0 

58.5 

70.  3 

.  9 

89 

3 

47 

22  + 

1 4 

0 

0 

0 

0 

1 .  00 

.56 

1  .  00 

20 

.0 

0 

1 

1 

1 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

82.4 

61.7 

72.1 

86 

2  + 

45 

22+ 

1 1 

0 

0 

0 

0 

.  53 

.49 

1 5 

.0 

0 

2 

0 

0 

CAOACf^TA 
OH  Kfl  ol>  1  A 

79.8 

56.6 

58,2 

85 

1  + 

44 

23 

0 

0 

0 

0 

2,00 

1  .92 

20 

,  0 

0 

2 

1 

1 

S  TU  A  R  T 

SO.  IM 

64,  3M 

72, 2M 

-  .5 

88 

2  + 

48 

23 

12 

0 

0 

0 

0 

.58 

.29 

12 

.0 

0 

6 

0 

0 

t SUNN  I  LAND 

80.3 

62.2 

71 .3 

87 

10 

49 

22 

12 

Q 

0 

0 

0 

.  3  0 

.  30 

2  0 

.0 

0 

1 

0 

0 

TAMIAMI   TRAIL  40  MI  BEND 

81, 7M 

66. 3M 

74.  OM 

0 

0 

0 

0 

.40 

.20 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

TAVERN lER 

80.6 

59.3 

75.0 

1,2 

85 

10+ 

55 

22 

3 

0 

0 

0 

0 

.52 

1.92 

•  22 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

TITUSVILLE  2  W 

77.8 

56.1 

67.0 

,0 

87 

10 

36 

22 

42 

0 

0 

0 

0 

.83 

1.25 

.75 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

77,6 

61,1 

69.4 

86 

11 

45 

22 

23 

0 

0 

0 

0 

.39 

.21 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

WAUCHULA   7  NW 

78.8 

54,3 

56.6 

-   1  .6 

88 

11 

38 

22+ 

40 

0 

0 

0 

0 

3.02 

1.80 

2.79 

20 

.0 

0 

5 

1 

1 

WEST  PALM  BEACH 

78  .4M 

68,4 

73. AM 

1.1 

86 

11 

50 

22 

5 

0 

0 

0 

0 

.13 

3.33 

.12 

19 

.0 

I 

2 

0 

0 

WEST   PALM  BEACH   WB  AP  R 

80.2 

64,6 

72.4 

.9 

88 

11 

46 

22 

15 

0 

0 

0 

0 

,43 

3.03 

.20 

19 

,0 

5 

0 

0 

DIVISION 

71,0 

,80 

.0 

STATE 

65,2 

,2 

1.11 

1,10 

.0 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


19     20  21 


22    23  24 


25     26  27 


28     29  30 


APALACHlrniA    Wft  CIT*  P 

AVON  PARK 
RAATnW 
nAV  LAKE 

BPH-E  fiL*OE  FXP  ^TA 
neiLF  GLAOE  MRCN  r.ATF  * 
Rir.  (■vPRF<;<;  iw  Bf<. 
Rir.  PINF  PtFV  INN 
RLOUNTSrnwN  ?  E 


nfWIT*  SPRING*;  ?  Fse 
nPADENTON 
o(wyi«<;vrLLE  CHIN 
RPnOKSVltLE  NUR-^eRY 
ORtVlltSVILLE  NURSERY 


1*94 
1.94 

2*00 


ILL 


ph';mnfli-  '  P 

CAP-IP  RLANDINr, 

r APF  sa«>(.F  RftNr,FR  st* 

CAPT IVA 

CARBARFLLF 

CARWILLE 

CEDAR  KFY 

f  MATTAHITOCMEE 

CMIPLEY  3  E 

CLEARWATER 

CLERMONT  ft  S 

clfwiston 
clfwi<;ton  u  *;  eng 
coconut  grove  7  s 

fOMPA«;s  LAItF 

CRESCENT  CITY  ? 
rpn<;<;  city  caa  ap 

DAN  I A    S  W 

oaytona  rfach 

davtona  peach  wb  ap  r 

de  funiak  springs 

OE  LAND 
DRY  TORTUGAS 
FUSTIS  ?  S 
EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 

FFIL^MFPF 

FERNANDINA  PEACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  RAH|A  MAR 

FORT  MYERS  WR  AP  H 
FORT  PIERCE 
GAINFSVILLE  UNIV 
GLEN  SAINT  MARY 
HART  LAKF 

HI ALEAH 

HIGH  SPRINGFl 
HILL  1 ARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  Pit 
HOMESTEAD  EXP  STA 

HYPOLUXO 
INVERNFS*; 
ISLEWORTM 

jACtCSONVlLLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  REACH 

JACKSONVILLE  WR  CITY  R 
JASPFR  1 0  E 
KFNDAL   '  E 

KEY  WEST  Wfl  AIRPORT  R 
KEY  WEST  WB  CITY  fl 

K ISSIMMEE 
LA  BELLE 

LAKE  ALFPFD  EXP  <;TA 
LAKE  CITY   7  e 
LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 
LAKE  PLACID  ?  SW 
LAKE  TRAFFORD 
LIVE  OAK    1  SF 
lONGROAT  KEY 

LOXAMATCMEE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
MARIANNA   CAA  AP 
MAP  I  ANNA    I  NO  SCHOOL 


*46 
I  AO 


1.09 
1.07 


.59  l.?l 
1.34 


.01  .79 


1.76  .43 


T         T  T 


MFLBOURNE  WB  AP 
MFPOITT  i<;land 
MIAMI  BEACH 
MIAMI    wn  AIRPORT 

MIAMI    WB  CITY 

Mil  TOW  FXO  "STATION 

MONT ICELLO 

MOORF  HAVEN  LOCK  1 

MniiNTAiN  LAKF 

MT  plfa«;ant 

WYAKKA    RIVER    <;T  park 
NAPLF«; 

NEW  SMYRNA  REACH  4  N 
NICEVILLF 

NITTAM  1  S 
OCALA 

OCALA  AIRPORT 
OKEECHOREF  0  w 
DKEECHOBEF  MRCN  GATE  6 

ORANGE  SPRINGS  1  E 
ORIAMOO  WATFR  PLANT 
ORLANDO  Wfl  AIRPORT 
PALATK A 
PANAMA  CITY 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WR  CITY 
PETERS 
PLANT  CITY 
PnHPANO  REACH 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 
PUNT A  GOROA 
OUINCY  EXP  STATION 
BAIFORD  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 

1AINT  AlKVUSTINF  REACH 

«iAINT  LEO 

SAINT  MARKS  A  SE 

ST  PETFRSnURG 


1  .^^ 
U3T 
•  4Q 


•01      .08  .07 

.13  .0? 


.0* 
•  06 


Sm  R«Uf«ac«  NotM  FoUowlna  SIaUod  Iod«x 
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DAE,Y  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

1 

2  I  3 

4  1  5  1  6 

7  1  8  {  9 

10 

M 

12 

13     14  1  15 

16  1  17  1  18 

19 

20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  30 

31 

SANFORO 

SARASOTA 

SeCOTAN 

STUART 

<;UNNIL*NP 

•  7T 
?(00 
lf09 

•  50 

.30 

.03 
•  50 

•  oe 

.29 

.02 

•  02 

•  02 
1^92 

•  59 

•  It 

.)<! 

•  04 

•  09 

•  05 

•  06 

T 

T«LL*HA<;<;eE  WR  *P 
TAHTAMt   TRL   *0  MI  REND 
TAMPA  HR  AIRPORT  R 
TARPnN  SPRINGS 
TAV6RN1ER 

1  »27 
1.73 
.92 

•  08 

•  0? 

•  03 

•  60 

.05 

.Oi 

.22  .04 

•  !« 

T 

•  1> 
U67 

•  20 

•  21 

•  20 

•  06 

•  28 

•  oe 

T  .01 

TITUSVILLE   ?  W 
VFRn  BFACM  C«A  4P 

WFST  OALM  aF*CH 

WEST  PALM  PEACH  WR  AP  R 

.a3 

3.0? 

*n 

•  A3 

•  09 

T 

T 

.0? 

T 

.03 

T 
T 

.08 
.18 

•  12 

•  20 

.75 

•  21 
2.70 

.01 

•  06 

•  02 

.05 

T 

•  03 

WINTER  HAVEN 

1.8? 

.57 

1.25 

Hourly  precipitation  data  were  published  in  CI imatological  Data  through  September  1951,  at  which  time  it  was  necessary 
to  discontinue  publication  of  hourly  amounts,  because  of  withdrawal  of  fiscal  support. 

Recent  developments  make  possible  the  resumption  of  publication  of  these  data  in  a  new  bulletin  entitled  "Hourly 
Precipitation  Data".     There  will  be  one  bulletin  for  each  of  the  42  climatological  sections  in  the  United  States  and 
one  for  Alaska.      (Climatological  sections  correspond  to  States  except  that  the  six  New  England  States  comprise  a 
single  section  and  Maryland  and  Delaware  comprise  another.) 

"Hourly  Precipitation  Data"  will  be  issued  monthly,  with  an  annual  summary  issue.     The  first  month  to  be  published 
will  be  October  1951,   and  publications  thereafter  will  be  as  rapid  and  as  regular  as  funds  permit.     The  price  will  be 
10  cents  per  copy;   $1.00  per  year  (including  the  annual).     Checks  and  money  orders  for  subscriptions  should  be  made 
payable  to  the  "Treasurer  of  the  United  States" .     Remittances  and  correspondence  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


S—  R«fer«nc«  NolM  Following  Station  Indox 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  19i2 


laoim  s 

Day  Ol  Month 

o 

0 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  j  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS  j 

ISj 

19  1 

20 

21 

22 

1 

23  1 

24 

2S 

»i 

27 

28 

29 

30 

3. 

> 

< 

»PAL»CM1C0L*  WB  CITY 

MAX 
MIN 

72 
96 

73 
59 

77 
60 

68 

53 

67 
48 

69 

58 

70 
51 

66 
48 

71 

53 

80 
66 

72 
51 

61 
46 

64 
46 

70 
99 

70, 
56 

70 
57 

70 
58 

1 

71  1 
63 

70 

69 

99 
47 

59 
38 

63 
40 

69 
48 

66 

48 

67 

57 

70 
55 

63 
47 

61 

46 

61 
44 

58 

50 

67.3 
52.1 

ARCADIA 

MAX 

MIN 

83 
48 

84 

61 

83 

60 

80 
56 

81 

53 

80 

57 

80 
47 

84 

52 

80 

48 

86 
55 

89 
66 

74 

58 

78 

53 

83 
58 

S3 
99 

82 

58 

81 

59 

81 

62 

82 

63 

72 
65 

62 
49 

69 
41 

71 
43 

80 

55 

81 

50 

80 

51 

80 

56 

76 
55 

78 
52 

79 
55 

79.3 
65.2 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

82 
63 

83 

63 

82 

60 

83 
60 

80 
55 

80 

55 

76 

58 

80 
64 

85 

53 

86 
51 

86 
66 

80 
64 

82 
56 

83 
61 

84 

61 

79 

62 

81 
61 

82 
60 

77 
63 

74 

55 

53 
48 

71 
41 

78 
43 

80 
41 

80 
58 

Bl 
58 

80 
67 

73 

56 

SI 

53 

79 

56 

79.7 
56.4 

BARTOW 

MAX 

MIN 

83 
59 

86 

61 

83 
62 

79 
61 

75 
64 

77 

56 

73 
67 

76 

47 

81 

62 

86 

62 

89 

63 

80 

62 

81 

55 

82 
64 

84 

57 

77 
58 

82 
58 

82 
56 

80 

57 

75 
65 

68 
47 

68 
39 

73 
40 

75 
43 

78 

51 

82 
56 

85 

54 

75 
54 

78 
61 

79 
64 

79.0 
54.5 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

81 
62 

84 
66 

84 

66 

83 
62 

80 
60 

80 

59 

81 
64 

78 
55 

81 
58 

81 
62 

89 
63 

86 
67 

74 

63 

81 
60 

81 
61 

84 

60 

81 
59 

80 
66 

80 
59 

81 

65 

78 

52 

69 
40 

68 
43 

72 
51 

77 
56 

79 

55 

81 
66 

79 
60 

75 

65 

80 

55 

79.3 
58.3 

BIG  CVPRESS   INO  RES 

MAX 
MIN 

84 

53 

83 
64 

79 
61 

66 
57 

71 
47 

76 
50 

83 
58 

82 
52 

82 
57 

BIG  PINE  KEY  INN 

MAX 
MIN 

81 
72 

84 

72 

85 

72 

84 

70 

82 
69 

85 
69 

82 
69 

83 
71 

85 
73 

89 
72 

88 
67 

87 
69 

81 
69 

84 

68 

83 
73 

84 

72 

84 

72 

84 

71 

80 
69 

80 
67 

78 
66 

78 
59 

75 
65 

79 
64 

81 
67 

83 
68 

82 
64 

78 
65 

80 
69 

82 
69 

82.4 
68.4 

8L0UNTST0WN  2  E 

MAX 
MIN 

75 
4'> 

80 
47 

82 
48 

82 
48 

71 
31 

74 
34 

69 
37 

71 
30 

74 
34 

78 
54 

83 
64 

75 
39 

63 
34 

71 
35 

72 
47 

77 
44 

77 
48 

78 

52 

76 
56 

70 
43 

58 
34 

58 

30 

65 
33 

68 
36 

72 
37 

72 
65 

67 

42 

57 
40 

98 

40 

64 

45 

71.2 
42.0 

RRAOENTON 

MAX 
MIN 

82 
62 

83 
61 

83 
62 

79 
57 

76 

56 

78 

58 

74 
60 

78 

53 

80 

68 

80 
66 

83 
69 

77 
63 

74 

55 

82 
61 

80 
60 

80 
68 

80 

62 

79 

59 

78 
51 

72 
62 

54 

48 

65 
48 

71 
42 

75 
47 

79 

66 

79 

67 

75 
56 

70 
66 

78 
61 

76 
55 

77.0 
57.3 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

79 
58 

82 
59 

81 
62 

74 

57 

75 
47 

71 

65 

70 
52 

77 
46 

79 
54 

82 
63 

80 
67 

74 

66 

74 

50 

75 
59 

78 
50 

73 

58 

70 

58 

78 

57 

75 

60 

72 

56 

66 
44 

63 
40 

68 

46 

74 

47 

76 

55 

77 

58 

74 

62 

69 

49 

74 

47 

69 

55 

74.3 
54.9 

BUSHNELL   ?  E 

MAX 

MIN 

82 
56 

83 
60 

83 
63 

73 
55 

7B 
46 

74 

52 

73 
49 

76 

38 

62 
61 

87 
63 

82 
66 

73 
50 

78 
50 

77 
57 

80 
57 

74 
54 

80 
69 

80 
55 

79 

57 

70 

55 

58 
44 

66 
34 

73 
36 

77 
38 

77 

52 

80 

55 

77 
56 

78 
48 

77 
45 

71 
54 

76.7 
61.8 

CAMP   BLAND  I NG 

MAX 
MIN 

77 
53 

78 

56 

80 

56 

81 

55 

70 
41 

75 
44 

70 
44 

75 
36 

74 
46 

80 
60 

80 
63 

80 
47 

70 
44 

70 
46 

75 
65 

78 

53 

76 
56 

80 

52 

80 
64 

79 
56 

76 
41 

99 
39 

60 
40 

71 
41 

75 
43 

77 
53 

80 
54 

66 
45 

64 

42 

71 
45 

74.0 
48.7 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

83 
61 

82 
70 

84 

68 

83 
65 

82 
64 

82 
60 

83 

65 

83 
61 

83 
62 

84 

62 

86 
64 

84 
67 

84 

65 

84 
64 

86 
62 

84 

62 

84 

60 

81 
61 

82 
50 

82 
65 

71 

57 

71 
48 

76 
50 

83 
53 

84 

56 

84 

55 

84 

59 

80 
52 

87 
59 

84 
60 

82.3 
60.9 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

83 
66 

85 
68 

83 
68 

80 
66 

83 
62 

81 
65 

78 
65 

81 
69 

80 
66 

82 
69 

82 
70 

77 
67 

80 
64 

81 
67 

84 
66 

82 
67 

83 
66 

82 
66 

79 
64 

74 
54 

56 

55 

55 

79 
64 

81 
51 

81 
62 

78 
58 

11 

80 
58 

78 
59 

79.9 
63.3 

CARRABcLLE 

MAX 
MIN 

79 
51 

81 
53 

84 

50 

71 
50 

69 
36 

72 
48 

73 
42 

72 
35 

76 
40 

84 
62 

72 
61 

62 
36 

67 
38 

74 
49 

77 
49 

75 

50 

76 
52 

74 

57 

72 
67 

70 
46 

69 
36 

65 
36 

57 
34 

69 

36 

73 
49 

73 
59 

67 
46 

63 
41 

67 

39 

62 
49 

71.9 
45.2 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

S« 

63 

85 
55 

83 

58 

80 
56 

73 
48 

71 
54 

72 
49 

70 
49 

70 
68 

78 
55 

80 
60 

70 
61 

77 
55 

72 
64 

72 
60 

75 
60 

74 
64 

76 
55 

75 
60 

70 
61 

64 
47 

69 
44 

69 
47 

75 
49 

76 
49 

74 
50 

76 

62 

66 
47 

72 
45 

75 
46 

74.1 
54.1 

CHIPLEY    3  E 

MAX 
MIN 

81 
<.9 

84 
48 

84 
46 

81 
47 

77 
29 

72 

53 

72 

37 

73 
29 

81 

36 

80 
64 

73 
64 

75 
35 

72 
32 

72 
42 

79 
45 

78 
45 

80 
46 

78 
64 

74 

57 

66 
40 

55 
34 

66 

33 

70 
32 

79 
37 

75 
49 

72 

53 

55 
41 

57 

38 

99 
43 

57 
45 

72.4 
43.2 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

82 
64 

84 

62 

79 
62 

78 
52 

76 
55 

74 
60 

72 
58 

78 
53 

79 
60 

82 
66 

76 
61 

72 
60 

73 
54 

78 
62 

76 
63 

77 

58 

80 
61 

79 
69 

77 
64 

73 
60 

65 

52 

67 

50 

70 
50 

79 
49 

77 

58 

78 

62 

71 

63 

78 

64 

77 

51 

72 

68 

79.8 
58.4 

CLERMONT   6  S 

MAX 
MIN 

84 

67 

85 
61 

85 
64 

77 

58 

81 

51 

73 

53 

76 

62 

81 
43 

82 
54 

85 
64 

82 
67 

74 

59 

82 
54 

81 
58 

84 

58 

76 
60 

83 
58 

82 
68 

80 
60 

72 
56 

60 
47 

68 

39 

74 

41 

78 
46 

80 

56 

81 
56 

SO 

56 

71 
51 

79 
51 

74 

55 

78.3 
56.1 

CLEWISTON  U   S  ENG 

MAX 
MIN 

78 
71 

80 
70 

81 
70 

81 
66 

79 
66 

79 

59 

82 
66 

76 
64 

78 

67 

84 

66 

87 
66 

87 
69 

73 
66 

78 
67 

79 
55 

81 

68 

80 
69 

80 
68 

80 

67 

84 

65 

76 

56 

65 
45 

68 

53 

70 
68 

76 
65 

80 
60 

79 
60 

78 
63 

73 
61 

78 
56 

78.3 
53.6 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

MIN 

81 
72 

82 
74 

82 
69 

84 

67 

82 
65 

80 

68 

81 

66 

80 
59 

80 
65 

81 
73 

83 
64 

86 
68 

83 
67 

78 
63 

81 
66 

84 
62 

82 
72 

80 
72 

88 

72 

82 

72 

82 

53 

69 
41 

70 
45 

74 

56 

78 
63 

79 
59 

SO 
58 

76 
62 

79 
60 

79 
64 

80.0 
63.6 

COMPASS  LAKE 

MAX 

MIN 

80 
44 

82 
47 

83 
47 

78 
48 

76 

29 

70 

52 

70 
42 

72 
41 

82 
45 

80 
61 

73 
54 

65 
41 

70 
32 

72 
42 

75 
44 

71 
43 

76 
44 

75 

63 

70 
56 

65 
40 

55 
33 

66 

27 

69 

31 

73 
34 

73 
50 

68 

53 

54 

42 

67 
39 

60 
44 

56 
43 

70.6 
43.4 

CRESCENT  CTY  ?  SW 

MAX 

MIN 

80 
56 

83 
60 

85 
63 

73 
67 

74 
50 

76 

61 

74 
44 

75 
39 

79 
51 

83 
61 

83 
66 

71 

52 

76 
62 

74 

57 

85 
66 

76 
56 

79 

58 

78 
56 

76 
58 

73 
54 

60 
42 

70 

37 

73 
39 

74 
41 

74 

52 

80 
64 

73 

57 

70 
46 

75 
46 

74 

52 

75.9 
52.1 

CROSS   CITY  CAA  AP 

MAX 
MIN 

81 

50 

83 
53 

81 
53 

72 
40 

77 
33 

69 

45 

70 

36 

76 

30 

81 
45 

79 
60 

80 
57 

66 
43 

76 
44 

76 
57 

79 
48 

73 
48 

79 
52 

81 
50 

75 
60 

67 
42 

59 
33 

63 

33 

72 
35 

75 
36 

79 
51 

76 
53 

66 

60 

56 
40 

74 

38 

66 

55 

73.8 
45.6 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

78 
63 

82 
65 

76 
67 

76 
68 

71 
64 

72 

67 

74 

53 

67 
47 

76 
55 

78 
63 

87 
67 

83 
55 

71 
55 

77 
58 

76 
69 

80 
60 

76 
63 

78 
68 

79 
68 

77 
57 

70 
46 

59 

38 

67 
44 

69 
48 

75 
57 

76 
60 

79 
60 

75 
49 

69 

55 

73 
94 

74.8 
57.4 

DAYTONA   REACH   WB  AP 

MAX 
MIN 

79 
59 

78 
60 

78 
61 

72 
64 

73 
61 

74 

63 

67 
43 

74 
43 

78 
52 

86 
64 

S3 
63 

67 
54 

76 
53 

75 
54 

SO 
55 

75 
56 

78 
61 

79 
51 

77 
53 

71 
49 

98 
42 

66 

38 

70 
42 

79 
43 

76 

60 

78 

67 

76 

68 

63 
48 

73 
49 

67 
64 

74.0 
53.3 

OE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

85 
50 

85 
52 

85 
54 

75 
46 

72 
40 

72 

55 

74 

44 

75 

39 

81 
46 

75 
63 

68 

53 

67 
37 

72 
39 

74 
46 

80 
46 

80 
51 

80 
60 

78 

68 

70 
57 

58 
39 

50 
34 

56 

31 

70 

39 

79 
42 

74 

52 

70 
51 

53 
42 

35 

54 

43 

94 
44 

71.0 
46.3 

DE  LAND 

MAX 
MIN 

76 
59 

79 
59 

80 
60 

80 

58 

72 
49 

75 
51 

75 
49 

71 
41 

75 
50 

SO 
71 

84 

70 

S3 
96 

68 

52 

77 
94 

77 
55 

80 
58 

76 

60 

79 

55 

79 

58 

76 
68 

79 
44 

68 
34 

69 

39 

72 
42 

76 

52 

76 

55 

79 

57 

79 
49 

66 
48 

74 
54 

75.9 
53.6 

DRY  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

79 

75 

80 
75 

79 

75 

79 
74 

78 
73 

81 
74 

78 
70 

79 
73 

80 
75 

83 
76 

82 
76 

79 

73 

77 
72 

81 
73 

82 
72 

80 
72 

79 
74 

80 
74 

81 
74 

77 
59 

73 
65 

72 
64 

70 
56 

78 
67 

78 
67 

79 
73 

77 
71 

75 
68 

76 
69 

77 
71 

78.3 
71.7 

EUSTIS  2  S 

MAX 
MIN 

81 

59 

81 
66 

82 
65 

79 

68 

79 
51 

75 
65 

72 
54 

78 
45 

83 
54 

88 

66 

85 
46 

76 

66 

80 
54 

79 
69 

80 
58 

77 
60 

81 
60 

81 

69 

80 
62 

75 
51 

50 
47 

65 
44 

73 
43 

76 
47 

78 
57 

81 
57 

77 
58 

76 
49 

78 
50 

73 
49 

77.6 
54.6 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

85 
64 

85 
64 

87 
65 

82 
65 

82 
64 

83 
64 

S3 
63 

84 
64 

85 
61 

86 
59 

85 
67 

76 
66 

82 
66 

81 
66 

87 
67 

86 

66 

85 

66 

84 

62 

89 
59 

79 
55 

78 
51 

71 
49 

73 
52 

79 
94 

86 
50 

83 
61 

82 
62 

83 
60 

63 
61 

83 
50 

82.4 
62.0 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

78 
59 

81 
60 

78 

63 

»9 

58 

79 
51 

75 
52 

67 
91 

75 
40 

79 
52 

83 
61 

80 
64 

68 
91 

76 
94 

76 
99 

79 
55 

76 
58 

79 
60 

79 
54 

79 
57 

70 
63 

58 
44 

68 
41 

68 
42 

79 
42 

76 

52 

83 

53 

71 
57 

69 
49 

72 
50 

68 

52 

74.3 
93.1 

FELLSMERE 

MAX 
HIN 

83 

63 

82 
62 

82 
64 

80 
61 

78 

57 

78 

55 

76 

97 

78 

57 

82 
54 

87 
63 

89 
69 

80 
63 

SO 
98 

82 
97 

S3 
60 

79 
63 

SO 
50 

81 
60 

76 

60 

71 
67 

66 
49 

68 
40 

74 

40 

78 
94 

79 
57 

79 
61 

80 
56 

74 

96 

78 
59 

79 
56 

78.7 
97.7 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 
MIN 

7* 
62 

74 
59 

78 
58 

68 

57 

68 
42 

71 

53 

69 
46 

72 
42 

79 
64 

81 
63 

78 
64 

64 

50 

70 
51 

73 
99 

74 

98 

70 

55 

76 

59 

77 
62 

74 

61 

70 
68 

98 

42 

66 

39 

»7 
45 

71 
46 

72 

59 

76 

55 

69 

57 

62 
49 

68 
49 

61 

53 

70  •« 
53.6 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

SO 
72 

79 
70 

82 
69 

S3 

67 

80 

63 

85 

59 

81 

65 

80 

68 

S3 

73 

89 

70 

90 
66 

86 

69 

79 
66 

84 

64 

81 

65 

82 
65 

82 
63 

82 

72 

83 

71 

82 

69 

70 
93 

72 
43 

75 
46 

78 

98 

81 

71 

81 
50 

SO 

59 

78 
64 

79 
60 

S2 

60 

80.8 
63.7 

FT   LAUDERDALE   BAMIA  MAR 

MAX 
MIN 

80 
74 

81 

75 

81 

70 

SO 
69 

78 

65 

78 
64 

78 
64 

79 

63 

81 
63 

83 
63 

89 

70 

82 
69 

67 

83 
69 

80 
69 

79 
69 

79 
69 

78 
73 

80 
70 

78 

73 

79 

96 

67 
49 

74 

53 

79 

62 

78 
70 

79 
71 

79 
56 

79 
64 

77 
54 

75 
64 

78.6 
66.2 

FORT  MYERS   WB  AP 

MAX 
MIN 

84 
64 

89 

65 

83 
64 

SO 
62 

81 

59 

82 
60 

78 
58 

80 
54 

82 

62 

89 

67 

84 

67 

73 
64 

82 
62 

82 
64 

84 
63 

82 
63 

82 
62 

82 

60 

82 
61 

74 

59 

66 

90 

70 
48 

72 
46 

79 

50 

82 

67 

82 

58 

81 

56 

79 

j98 

80 
94 

82 
57 

79. • 
99.1 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

82 
72 

81 

72 

81 
68 

SO 
54 

77 
52 

81 

53 

75 
53 

78 
69 

79 
60 

86 

67 

89 
62 

7^ 
62 

79 
62 

7S 
59 

79 
62 

79 
63 

79 
70 

79 

71 

69 

56 

46 

43 

46 

55 

1  69 

60 

60 

73 
97 

78 
99 

79 

58 

i  77  .7 
99.7 

GAINESVILLE  UN IV 

MAX 
MIN 

81 
57 

84 

60 

85 
58 

S3 
5» 

73 
48 

75 
91 

72 
49 

72 
40 

79 
99 

81 
62 

80 
69 

78 
90 

71 
48 

78 
99 

78 
96 

79 
54 

78 
58 

82 

98 

81 

60 

76 
64 

79 
40 

95 

36 

66 
42 

72 
42 

I " 

1 

82 

57 

80 

58 

69 
46 

66 
46 

76 
53 

76.2 
52  .3 

B—  r«(«r«ac«  iw>t«a  follovlnt  Station  lDd*z. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1952 


Slotion 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

12 

13 

If 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29  1 

30  '  31 

GLEN  SAINT  MARY 

MAX 

80 

61 

81 

79 

75 

78 

MIN 

AS 

50 

52 

52 

32 

46 

36 

29 

44 

58 

64 

42 

38 

58 

51 

54 

51 

52 

56 

56 

37 

33 

36 

33 

52 

51 

56 

41 

38 

52 

HIALEAH 

MAX 

83 

64 

80 

85 

80 

83 

87 

62 

78 

8 1 

79 

MIN 

71 

73 

70 

66 

65 

62 

67 

61 

65 

69 

66 

61 

67 

59 

65 

62 

52 

70 

69 

69 

54 

47 

49 

59 

62 

59 

61 

59 

60 

63 

HJGH  SPRINGS 

MAX 

82 

75 

69 

71 

78 

80 

77 

78 

72 

78 

79 

80 

75 

51 

65 

67 

71 

MIN 

53 

51 

52 

52 

38 

47 

39 

31 

51 

59 

55 

45 

43 

56 

47 

49 

52 

54 

57 

55 

40 

36 

37 

36 

52 

55 

56 

45 

41 

53 

MILLIARD 

MAX 

65 

70 

68 

79 

61 

76 

66 

73 

76 

76 

70 

52 

69 

61 

MIN 

53 

A9 

55 

53 

33 

45 

36 

32 

44 

57 

64 

44 

40 

57 

51 

51 

51 

53 

56 

54 

37 

36 

38 

35 

51 

51 

64 

42 

39 

52 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

66 

88 

85 

80 

84 

MIN 

71 

71 

69 

64 

63 

54 

62 

60 

58 

63 

60 

64 

68 

63 

65 

60 

58 

65 

59 

63 

53 

38 

41 

I2 

54 

56 

54 

59 

60 

60 

HYPOLUXO 

MAX 

79 

81 

69 

MIN 

71 

74 

70 

67 

64 

60 

66 

60 

72 

74 

73 

72 

67 

71 

64 

70 

71 

71 

70 

69 

49 

39 

48 

60 

71 

67 

59 

53 

56 

59 

INVERNESS 

MAX 

79 

85 

78 

79 

82 

MIN 

58 

59 

63 

55 

50 

54 

48 

37 

51 

62 

66 

56 

51 

51 

56 

52 

55 

58 

56 

55 

45 

34 

38 

40 

51 

56 

58 

51 

48 

51 

JACKSONVILLE  KB  AP 

MAX 

79 

80 

72 

70 

74 

76 

81 

80 

66 

77 

MIN 

58 

58 

57 

44 

41 

53 

41 

36 

49 

64 

58 

48 

46 

57 

54 

55 

55 

57 

59 

47 

l\ 

40 

42 

41 

54 

54 

61 

46 

45 

47 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

73 

66 

70 

70 

65 

70 

81 

80 

65 

70 

73 

70 

70 

75 

69 

51 

62 

MIN 

63 

63 

59 

60 

47 

54 

46 

41 

53 

62 

65 

49 

51 

59 

55 

56 

59 

59 

62 

56 

44 

43 

48 

44 

56 

54 

57 

47 

68 

54 

JACKSONVILLE  KB  CITY 

MAX 

76 

76 

79 

64 

74 

72 

68 

73 

76 

76 

79 

65 

70 

73 

79 

71 

78 

70 

57 

62 

MIN 

62 

61 

57 

52 

45 

57 

48 

43 

55 

65 

60 

49 

49 

58 

55 

58 

58 

61 

55 

49 

43 

41 

47 

47 

57 

62 

61 

47 

46 

61 

JASPER  10  E 

MAX 

79 

80 

80 

74 

73 

70 

69 

74 

80 

82 

77 

69 

74 

74 

74 

78 

70 

64 

70 

65 

MIN 

49 

48 

52 

51 

34 

45 

35 

30 

41 

53 

63 

40 

40 

54 

51 

49 

49 

51 

55 

54 

36 

31 

35 

35 

50 

60 

54 

41 

37 

50 

KEY  MEST  MB  AIRPORT 

MAX 

81 

81 

81 

79 

80 

82 

77 

80 

82 

85 

85 

82 

79 

82 

80 

MIN 

72 

72 

73 

71 

69 

70 

70 

70 

72 

74 

73 

73 

71 

70 

70 

72 

71 

70 

70 

66 

64 

60 

59 

65 

67 

58 

58 

67 

57 

59 

KEY  WEST   HB  CITY 

MAX 

79 

82 

81 

83 

79 

83 

83 

65 

84 

81 

79 

84 

80 

61 

MIN 

73 

74 

74 

72 

71 

71 

71 

71 

73 

73 

71 

73 

72 

71 

58 

73 

73 

71 

71 

67 

56 

62 

51 

66 

68 

69 

69 

70 

68 

70 

KISSIMMEE 

MAX 

82 

82 

63 

77 

78 

75 

75 

85 

84 

83 

78 

79 

80 

83 

MIN 

60 

59 

62 

57 

51 

55 

53 

47 

52 

63 

63 

50 

52 

55 

54 

56 

58 

58 

58 

55 

47 

37 

38 

45 

53 

55 

55 

60 

49 

65 

LA  BELLE 

MAX 

8 1 

80 

81 

83 

87 

86 

76 

83 

80 

66 

MIN 

62 

64 

63 

58 

56 

57 

59 

51 

59 

63 

62 

65 

60 

60 

51 

61 

60 

56 

59 

58 

51 

40 

41 

I? 

55 

55 

53 

57 

62 

64 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

MAX 

82 

78 

80 

81 

MIN 

58 

60 

63 

56 

52 

54 

54 

48 

51 

64 

62 

51 

53 

56 

56 

58 

58 

57 

57 

54 

46 

37 

39 

44 

51 

55 

53 

52 

50 

53 

LAKE   CITY   2  E 

MAX 

82 

81 

78 

79 

80 

81 

7  7 

67 

75 

75 

76 

80 

74 

72 

65 

MIN 

51 

53 

53 

52 

31 

42 

42 

33 

50 

58 

63 

43 

43 

57 

55 

51 

52 

52 

58 

55 

33 

32 

37 

35 

53 

54 

55 

43 

40 

52 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

80 

81 

83 

63 

76 

78 

76 

77 

78 

83 

84 

82 

70 

80 

82 

77 

80 

81 

79 

68 

60 

67 

74 

76 

78 

79 

80 

70 

76 

MIN 

52 

52 

LAKELAND  KB  CITY 

MAX 

81 

76 

74 

73 

82 

67 

77 

78 

82 

66 

MIN 

62 

63 

64 

58 

55 

59 

55 

53 

59 

65 

65 

59 

55 

53 

62 

60 

61 

62 

63 

53 

47 

47 

50 

53 

58 

51 

60 

55 

52 

60 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

62 

76 

82 

83 

86 

87 

78 

83 

81 

86 

62 

83 

82 

MIN 

63 

62 

57 

56 

57 

57 

52 

58 

63 

62 

63 

55 

58 

57 

59 

66 

56 

57 

56 

51 

39 

42 

48 

56 

53 

56 

63 

53 

LIVE  OAK   1  5E 

MAX 
MIN 

82 

70 

75 

76 

82 

67 

75 

78 

78 

79 

60 

63 

78 

62 

LOXAHATCHEE 

MAX 

81 

82 

84 

84 

82 

82 

82 

84 

82 

87 

88 

76 

81 

83 

82 

81 

78 

65 

69 

75 

79 

81 

80 

82 

76 

80 

MIN 

66 

67 

66 

67 

62 

57 

55 

54 

56 

55 

62 

55 

66 

60 

61 

51 

59 

57 

57 

66 

56 

40 

41 

52 

55 

55 

55 

56 

57 

55 

MAO  I  SON 

MAX 

77 

63 

59 

MIN 

53 

52 

53 

50 

36 

50 

41 

38 

51 

60 

60 

42 

42 

57 

52 

48 

54 

55 

62 

45 

35 

34 

40 

41 

55 

59 

49 

42 

39 

51 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

81 

83 

84 

81 

84 

85 

85 

86 

81 

85 

80 

74 

72 

74 

8 1 

81 

81 

78 

79 

MIN 

69 

70 

68 

67 

66 

66 

66 

66 

69 

71 

67 

69 

68 

68 

66 

69 

69 

57 

69 

69 

62 

55 

68 

61 

53 

61 

66 

66 

63 

66 

MARIANNA   CAA  AP 

MAX 

81 

MIN 

*5 

47 

46 

37 

31 

49 

37 

30 

39 

62 

45 

38 

34 

45 

47 

43 

47 

55 

51 

42 

35 

34 

33 

37 

49 

46 

42 

39 

44 

38 

MAR  I  ANNA   I  NO  SCHOOL 

MAX 

70 

70 

79 

74 

55 

72 

70 

76 

71 

67 

69 

63 

62 

MIN 

A5 

48 

49 

46 

31 

51 

43 

32 

38 

59 

54 

38 

33 

47 

45 

44 

44 

53 

53 

40 

32 

31 

32 

36 

48 

51 

39 

37 

41 

41 

MAYO   5  NW 

MAX 

71 

81 

82 

77 

66 

67 

78 

65 

MIN 

*7 

49 

49 

52 

33 

46 

36 

28 

42 

57 

64 

42 

37 

57 

52 

46 

50 

48 

52 

52 

37 

36 

35 

35 

50 

55 

60 

44 

40 

53 

MELBOURNE  KB  AP 

MAX 

80 

80 

78 

76 

76 

7? 

76 

79 

86 

85 

70 

79 

80 

70 

77 

78 

77 

59 

76 

76 

MIN 

68 

68 

64 

59 

58 

59 

55 

55 

60 

67 

66 

59 

58 

58 

59 

62 

68 

69 

66 

52 

46 

43 

42 

54 

53 

62 

58 

65 

54 

57 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

85 

82 

78 

78 

79 

62 

78 

76 

78 

60 

70 

76 

77 

MIN 

61 

64 

65 

62 

58 

57 

59 

57 

59 

67 

66 

62 

59 

56 

60 

62 

62 

61 

69 

57 

49 

42 

52 

62 

58 

57 

55 

57 

57 

MIAMI  BEACH 

MAX 

78 

78 

77 

76 

78 

MIN 

71 

76 

73 

70 

67 

68 

70 

67 

75 

76 

72 

73 

CD 

73 

74 

75 

75 

73 

77 

72 

59 

53 

56 

69 

73 

72 

71 

66 

66 

68 

MIAMI    KB  AIRPORT 

MAX 

82 

83 

83 

67 

69 

75 

78 

80 

6 1 

79 

78 

79 

81 

MIN 

75 

72 

72 

70 

65 

63 

66 

63 

70 

73 

59 

71 

68 

67 

69 

65 

67 

72 

72 

61 

56 

50 

54 

60 

70 

62 

63 

66 

62 

64 

MIAMI    WB  CITY 

MAX 

78 

78 

79 

77 

7  5 

78 

MIN 

75 

72 

70 

68 

65 

68 

64 

64 

75 

75 

72 

70 

67 

72 

73 

73 

74 

73 

73 

61 

57 

61 

53 

61 

72 

70 

67 

53 

63 

57 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

73 

66 

65 

69 

76 

84 

70 

66 

72 

74 

70 

54 

55 

52 

50 

MIN 

*5 

47 

48 

46 

32 

44 

43 

37 

46 

64 

50 

37 

31 

40 

48 

51 

51 

56 

54 

39 

32 

27 

33 

37 

55 

49 

43 

35 

43 

42 

MONTICELLO 

MAX 

78 

64 

70 

76 

70 

63 

63 

69 

57 

MIN 

A8 

53 

48 

38 

31 

47 

41 

42 

45 

57 

49 

37 

38 

50 

45 

44 

54 

53 

58 

42 

35 

34 

35 

41 

53 

54 

48 

39 

39 

45 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

61 

79 

7  7 

80 

78 

8 1 

86 

83 

73 

78 

79 

80 

79 

81 

63 

70 

71 

76 

78 

79 

78 

73 

77 

MIN 

67 

69 

67 

61 

62 

60 

64 

59 

65 

61 

55 

66 

61 

67 

72 

64 

64 

69 

59 

66 

53 

44 

57 

56 

63 

63 

58 

61 

57 

66 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

86 

65 

79 

79 

80 

84 

76 

60 

68 

71 

77 

78 

79 

80 

75 

77 

77 

MIN 

62 

62 

64 

55 

53 

55 

54 

49 

54 

67 

62 

63 

53 

58 

57 

58 

60 

57 

62 

55 

47 

38 

38 

47 

57 

56 

55 

53 

51 

56 

MT  PLEASANT 

MAX 

82 

84 

65 

74 

75 

71 

71 

74 

78 

64 

77 

65 

71 

72 

76 

75 

78 

73 

74 

66 

55 

67 

70 

74 

72 

70 

65 

50 

55 

61 

MIN 

A9 

55 

47 

48 

34 

53 

45 

38 

45 

60 

59 

40 

38 

50 

46 

48 

53 

50 

58 

42 

34 

33 

34 

38 

52 

55 

43 

38 

38 

51 

NAPLES 

MAX 

8A 

81 

84 

82 

82 

83 

81 

81 

83 

85 

82 

82 

63 

82 

85 

82 

82 

87 

82 

75 

67 

70 

74 

78 

83 

83 

80 

76 

8? 

80 

MIN 

68 

68 

67 

63 

61 

60 

58 

58 

65 

67 

68 

68 

55 

66 

66 

65 

63 

61 

62 

60 

58 

50 

50 

53 

60 

65 

58 

62 

58 

59 

NEK  SMYRNA   BEACH   1,  N 

MAX 

80 

78 

79 

74 

75 

77 

71 

77 

81 

86 

85 

73 

78 

75 

82 

76 

80 

80 

77 

72 

69 

68 

70 

77 

77 

79 

75 

66 

76 

72 

MIN 

59 

63 

64 

58 

53 

53 

52 

42 

53 

62 

66 

56 

54 

55 

57 

56 

61 

62 

55 

62 

52 

35 

38 

44 

6? 

57 

59 

50 

50 

55 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  19S2 


Day  Ol  Month 


Slalion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U  j 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

•8 

19 

20  1  21 

22 

23  ! 

1 

24 

25 

I 

2G 

27 

28  1 

1 

29 

30 

31 

> 

NICEVILLE 

MAX 

MIN 

OCALA 

MAX 

60 

83 

69 

77 

60 

76 

74 

76 

83 

84 

89 

72 

80 

77 

62 

75 

81 

80 

76 

72 

56 

66 

74 

77 

76 

82 

76 

68 

77 

70 

76*9 

MIN 

34 

57 

60 

55 

46 

50 

45 

49 

51 

63 

64 

52 

47 

59 

56 

51 

67 

54 

57 

54 

42 

36 

38 

40 

52 

56 

58 

47 

44 

52 

91  .5 

OCALA  AIRPORT 

MAX 

83 

65 

72 

76 

77 

72 

78 

81 

84 

82 

71 

78 

78 

84 

76 

82 

82 

77 

67 

60 

68 

74 

77 

79 

82 

74 

67 

76 

70 

76a9 

MIN 

50 

54 

61 

56 

39 

45 

40 

30 

43 

62 

63 

61 

42 

94 

53 

50 

64 

49 

51 

49 

40 

32 

33 

33 

45 

49 

55 

48 

39 

50 

47.3 

oiteecHosEE  hrcn  gate  6 

MAX 

80 

83 

83 

82 

80 

80 

72 

78 

78 

60 

74 

69 

74 

62 

80 

83 

79 

80 

80 

78 

72 

62 

66 

72 

74 

76 

76 

78 

73 

78 

77.3 

MIN 

6e 

68 

66 

74 

60 

62 

60 

56 

63 

68 

72 

66 

60 

64 

65 

67 

67 

62 

66 

72 

56 

46 

47 

56 

61 

60 

62 

60 

56 

59 

62.2 

ORtANDO   WATER  PtANT 

MAX 

78 

60 

81 

82 

76 

79 

76 

74 

77 

60 

84 

64 

70 

79 

80 

84 

76 

81 

81 

79 

70 

60 

66 

72 

77 

79 

81 

78 

70 

76 

77.1 

MIN 

60 

62 

61 

60 

54 

54 

54 

49 

54 

66 

66 

97 

54 

96 

59 

61 

57 

57 

61 

63 

47 

38 

42 

44 

60 

57 

57 

51 

50 

53 

99.1 

ORLANDO  KB  AIRPORT 

MAX 

62 

81 

62 

76 

77 

75 

73 

79 

80 

64 

64 

70 

79 

79 

82 

76 

81 

80 

78 

71 

60 

66 

72 

77 

78 

79 

78 

69 

78 

73 

76.6 

MIN 

62 

62 

61 

56 

54 

56 

46 

46 

54 

66 

65 

57 

54 

96 

57 

62 

58 

56 

61 

49 

43 

39 

41 

47 

65 

67 

57 

51 

52 

57 

94.6 

PALATKA 

MAX 

82 

82 

84 

74 

77 

76 

72 

77 

81 

85 

62 

72 

78 

79 

82 

78 

80 

79 

78 

72 

59 

66 

71 

76 

76 

79 

72 

68 

76 

70 

76.0 

MIN 

57 

60 

63 

60 

47 

53 

47 

41 

52 

64 

66 

51 

52 

60 

58 

58 

61 

66 

60 

50 

44 

38 

42 

44 

53 

56 

60 

49 

46 

53 

93.4 

PANAMA  CITY 

MAX 

80 

83 

80 

72 

74 

69 

71 

72 

78 

80 

71 

63 

69 

70 

77 

77 

76 

77 

70 

69 

55 

60 

66 

71 

73 

70 

61 

58 

66 

60 

70.6 

MIN 

52 

55 

56 

50 

39 

58 

49 

42 

44 

65 

59 

43 

36 

60 

94 

52 

52 

60 

63 

45 

38 

40 

37 

43 

53 

56 

43 

41 

44 

47 

48.9 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

78 

78 

83 

70 

73 

74 

73 

71 

76 

71 

60 

66 

70 

73 

75 

75 

75 

72 

70 

67 

58 

64 

68 

71 

74 

66 

56 

97 

56 

50 

68.7 

MIN 

53 

54 

56 

47 

40 

51 

50 

45 

49 

60 

46 

38 

40 

47 

56 

58 

56 

61 

46 

40 

34 

32 

40 

41 

63 

46 

44 

38 

44 

42 

47.2 

PENSACOLA   KB  CITY 

MAX 

75 

75 

82 

70 

69 

72 

71 

69 

75 

71 

60 

66 

67 

70 

72 

71 

71 

73 

70 

57 

56 

61 

65 

68 

72 

68 

55 

97 

55 

50 

67.1 

MIN 

5* 

57 

57 

49 

45 

54 

52 

48 

52 

60 

46 

43 

43 

51 

58 

60 

61 

65 

47 

42 

35 

35 

44 

47 

65 

47 

46 

38 

46 

42 

49.7 

PLANT  CITY 

MAX 

82 

85 

83 

80 

79 

79 

75 

79 

61 

85 

83 

71 

80 

60 

65 

79 

81 

80 

79 

75 

62 

70 

72 

77 

77 

81 

79 

76 

78 

79 

76.4 

MIN 

60 

60 

62 

55 

52 

55 

55 

46 

54 

64 

65 

61 

50 

58 

58 

56 

58 

55 

58 

56 

46 

39 

39 

44 

53 

67 

55 

53 

49 

54 

94.2 

POHPANO  BEACH 

MAX 

63 

83 

85 

64 

85 

84 

84 

80 

85 

85 

86 

64 

81 

63 

83 

82 

82 

83 

83 

82 

72 

71 

75 

80 

81 

60 

61 

80 

80 

82 

81.7 

MIN 

72 

74 

67 

67 

63 

59 

66 

58 

73 

71 

65 

68 

66 

66 

66 

63 

71 

71 

68 

68 

54 

43 

48 

67 

69 

60 

66 

63 

59 

59 

64.1 

PUNTA  GOSDA 

MAX 

88 

86 

89 

86 

84 

79 

80 

61 

85 

85 

84 

77 

65 

62 

88 

86 

86 

84 

80 

72 

67 

72 

76 

81 

62 

89 

63 

80 

83 

79 

82.0 

MIN 

63 

64 

63 

61 

57 

56 

59 

54 

59 

60 

65 

63 

68 

62 

63 

63 

62 

59 

60 

59 

51 

47 

47 

52 

57 

59 

59 

59 

54 

69 

56.5 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

61 

84 

85 

81 

75 

70 

73 

74 

79 

84 

79 

65 

72 

73 

77 

76 

80 

78 

71 

66 

56 

67 

72 

75 

74 

70 

61 

60 

65 

62 

72.8 

MIN 

iB 

53 

46 

49 

31 

53 

46 

35 

42 

58 

59 

39 

36 

51 

45 

45 

50 

53 

58 

43 

34 

33 

35 

37 

48 

67 

44 

40 

40 

48 

46.2 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 

79 

82 

84 

63 

77 

76 

72 

78 

79 

82 

82 

69 

77 

76 

80 

79 

80 

79 

75 

74 

62 

70 

74 

74 

77 

79 

76 

69 

71 

72 

76.1 

MIN 

51 

53 

55 

54 

36 

48 

38 

32 

49 

56 

65 

44 

42 

58 

52 

55 

55 

50 

66 

55 

46 

38 

42 

47 

51 

53 

57 

45 

39 

53 

49.2 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

84 

86 

85 

86 

85 

83 

80 

62 

85 

83 

86 

86 

84 

65 

84 

86 

83 

82 

83 

82 

78 

77 

77 

77 

76 

81 

80 

80 

80 

63 

82.4 

MIN 

68 

68 

67 

65 

63 

58 

63 

60 

60 

64 

63 

66 

65 

65 

65 

70 

69 

69 

70 

69 

55 

45 

46 

46 

55 

61 

61 

59 

58 

59 

61.7 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

78 

77 

69 

71 

76 

66 

73 

79 

83 

81 

68 

74 

74 

77 

77 

79 

79 

77 

7? 

58 

65 

68 

75 

77 

79 

70 

65 

73.7 

MIN 

58 

61 

59 

43 

53 

47 

43 

52 

61 

65 

49 

63 

59 

56 

54 

56 

58 

60 

57 

43 

39 

43 

45 

53 

55 

58 

48 

92. 9 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

MAX 

76 

76 

73 

69 

71 

73 

66 

71 

75 

64 

82 

67 

72 

72 

74 

7? 

77 

77 

74 

70 

68 

66 

66 

73 

73 

74 

70 

61 

71 

67 

71.7 

MIN 

60 

64 

63 

63 

52 

54 

48 

45 

53 

62 

65 

50 

54 

60 

54 

55 

58 

64 

63 

57 

42 

36 

44 

45 

65 

56 

60 

48 

57 

53 

65.0 

SAINT  LEO 

MAX 

81 

82 

82 

75 

78 

74 

74 

78 

81 

84 

82 

70 

78 

80 

83 

75 

80 

79 

79 

70 

58 

66 

72 

75 

77 

61 

79 

68 

77 

75 

76  .4 

MIN 

60 

60 

63 

58 

50 

55 

55 

49 

56 

65 

68 

58 

62 

59 

58 

60 

58 

59 

61 

56 

47 

40 

44 

49 

55 

98 

60 

60 

49 

57 

55  .6 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

77 

84 

79 

71 

73 

73 

75 

71 

73 

79 

74 

67 

70 

72 

75 

7S 

77 

78 

75 

73 

59 

64 

67 

69 

70 

71 

66 

64 

67 

66 

71  .9 

MIN 

51 

52 

48 

49 

36 

49 

42 

39 

36 

60 

64 

39 

40 

44 

45 

49 

51 

52 

53 

49 

41 

35 

41 

47 

51 

52 

45 

39 

44 

45 

46.3 

ST  PETERSBURG 

MAX 

62 

83 

83 

76 

76 

75 

74 

79 

80 

61 

80 

78 

75 

78 

78 

78 

62 

80 

78 

75 

60 

66 

70 

76 

77 

79 

76 

71 

77 

76 

76.7 

MIN 

62 

63 

63 

61 

55 

58 

58 

53 

60 

67 

69 

60 

54 

63 

61 

60 

63 

60 

64 

60 

48 

47 

48 

48 

58 

60 

59 

55 

53 

58 

68.3 

SANFORO 

MAX 

76 

79 

82 

79 

72 

79 

76 

73 

79 

82 

85 

84 

70 

76 

79 

82 

79 

80 

61 

76 

70 

60 

67 

73 

76 

79 

81 

79 

69 

73 

76.6 

MIN 

60 

62 

56 

64 

53 

64 

45 

52 

64 

65 

58 

56 

55 

56 

59 

61 

56 

60 

67 

45 

34 

40 

44 

52 

57 

57 

60 

52 

53 

54.7 

SARASOTA 

MAX 

85 

85 

64 

81 

81 

81 

82 

61 

83 

84 

83 

77 

79 

83 

85 

8? 

64 

83 

79 

73 

68 

70 

72 

78 

81 

82 

79 

72 

80 

78 

79.8 

MIN 

61 

61 

62 

58 

54 

58 

59 

48 

57 

65 

69 

64 

53 

61 

60 

59 

60 

56 

59 

60 

47 

47 

44 

46 

54 

56 

56 

57 

50 

66 

56.6 

SECOTAN 

MAX 

81 

83 

83 

71 

75 

66 

72 

70 

80 

80 

79 

67 

73 

73 

76 

74 

80 

78 

72 

70 

58 

66 

73 

74 

78 

73 

66 

64 

70 

61 

72.9 

MIN 

47 

46 

49 

48 

32 

45 

35 

29 

34 

54 

64 

36 

36 

50 

46 

44 

49 

49 

4fl 

48 

34 

28 

34 

35 

48 

66 

51 

42 

36 

51 

43.6 

STUART 

MAX 

78 

86 

83 

85 

83 

76 

81 

75 

80 

86 

88 

76 

80 

82 

65 

78 

81 

62 

60 

78 

70 

71 

71 

79 

81 

84 

83 

76 

80 

80.1 

MIN 

72 

70 

72 

63 

61 

65 

70 

63 

58 

69 

66 

66 

64 

65 

66 

66 

71 

72 

70 

66 

54 

48 

50 

59 

68 

63 

66 

61 

59 

64.3 

SUNN  I LAND 

MAX 

64 

83 

82 

79 

82 

83 

78 

81 

63 

87 

86 

78 

62 

62 

84 

82 

83 

Bl 

83 

80 

69 

68 

72 

78 

60 

82 

80 

75 

81 

61 

80.  3 

MIN 

66 

69 

68 

64 

62 

61 

66 

58 

64 

66 

66 

68 

6S 

64 

64 

64 

63 

64 

62 

66 

57 

49 

50 

66 

62 

60 

58 

61 

56 

58 

62.2 

TALLAHASSEE  KB  AP 

MAX 

79 

82 

83 

71 

75 

70 

72 

74 

78 

89 

69 

64 

71 

74 

77 

75 

80 

77 

71 

60 

94 

65 

69 

74 

76 

69 

62 

60 

68 

58 

71.4 

MIN 

51 

54 

49 

43 

35 

46 

40 

36 

45 

59 

52 

42 

40 

52 

49 

47 

54 

57 

58 

44 

39 

32 

37 

39 

50 

55 

49 

44 

44 

46 

46.3 

TAMIAMI    TRL   ".O  MI  BEND 

MAX 

82 

83 

86 

84 

79 

62 

63 

86 

87 

80 

62 

84 

B5 

83 

81 

82 

82 

82 

79 

72 

78 

81 

82 

81 

76 

81 

61.7 

MIN 

66 

70 

64 

67 

70 

70 

72 

68 

69 

70 

69 

68 

72 

72 

68 

96 

53 

60 

63 

64 

65 

66 

62 

65 

66.3 

TAMPA   KB  AIRPORT 

MAX 

82 

64 

83 

76 

76 

73 

75 

79 

80 

80 

79 

67 

77 

79 

81 

78 

81 

81 

77 

70 

60 

65 

70 

76 

77 

76 

76 

70 

77 

77 

76.2 

MIN 

63 

63 

62 

59 

54 

58 

50 

48 

56 

65 

65 

67 

62 

61 

60 

59 

60 

57 

60 

63 

47 

43 

44 

46 

65 

58 

60 

54 

51 

55 

55.8 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

83 

65 

80 

80 

77 

75 

73 

80 

63 

82 

79 

69 

74 

79 

80 

63 

61 

78 

73 

61 

66 

71 

77 

60 

62 

73 

69 

78 

73 

76.7 

MIN 

61 

59 

60 

57 

52 

57 

58 

47 

57 

66 

68 

66 

52 

61 

58 

59 

58 

63 

60 

50 

46 

45 

47 

64 

59 

60 

54 

48 

55 

56.1 

TAVERWIER 

MAX 

84 

64 

82 

81 

82 

62 

61 

81 

82 

89 

84 

89 

78 

82 

82 

82 

81 

60 

84 

81 

79 

68 

74 

77 

76 

79 

ai 

80 

60 

60 

60.6 

MIN 

74 

74 

72 

72 

68 

74 

70 

69 

74 

76 

70 

70 

70 

73 

72 

71 

74 

74 

74 

68 

60 

65 

58 

63 

71 

67 

67 

64 

66 

69 

69.3 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

80 

80 

81 

77 

78 

76 

72 

78 

81 

87 

86 

SO 

80 

79 

83 

77 

81 

81 

80 

73 

60 

66 

71 

76 

79 

61 

79 

76 

76 

75 

77.6 

MIN 

64 

65 

65 

60 

54 

54 

54 

52 

54 

66 

66 

66 

56 

64 

65 

59 

68 

66 

63 

55 

47 

36 

37 

47 

59 

56 

56 

65 

52 

55 

56.1 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

B2 

83 

62 

79 

78 

79 

74 

76 

80 

85 

86 

74 

78 

80 

60 

76 

79 

79 

79 

73 

61 

66 

73 

77 

78 

80 

76 

72 

77 

78 

77.6 

MIN 

71 

67 

69 

62 

59 

59 

57 

55 

62 

68 

71 

62 

61 

59 

61 

65 

69 

71 

71 

57 

48 

45 

47 

56 

66 

61 

59 

57 

57 

56 

61.1 

DAUCHULA  2  NM 

MAX 

83 

84 

64 

79 

79 

60 

76 

80 

81 

87 

88 

60 

60 

81 

84 

79 

61 

81 

78 

71 

60 

69 

71 

77 

79 

60 

60 

74 

78 

80 

78.8 

MIN 

60 

61 

62 

53 

52 

53 

55 

54 

55 

64 

62 

63 

49 

58 

57 

69 

5S 

53 

59 

57 

47 

38 

38 

42 

63 

59 

54 

54 

50 

54 

54.3 

VEST  PALM  BEACH 

MAX 

80 

78 

82 

60 

78 

80 

78 

77 

78 

82 

86 

81 

78 

79 

80 

60 

79 

78 

76 

80 

70 

69 

76 

78 

78 

79 

75 

77 

78.4 

MIN 

76 

70 

76 

67 

63 

75 

71 

64 

73 

72 

70 

71 

72 

75 

69 

66 

74 

75 

75 

69 

59 

50 

53 

63 

72 

70 

67 

64 

67 

68 

66.4 

WEST  PALM  BEACH  KB  AP 

MAX 

83 

63 

82 

81 

80 

82 

80 

60 

82 

86 

88 

78 

81 

82 

84 

82 

62 

62 

80 

80 

69 

70 

74 

79 

81 

81 

61 

75 

79 

83 

80.2 

MIN 

73 

73 

69 

67 

65 

63 

62 

60 

73 

68 

69 

68 

67 

66 

66 

66 

71 

70 

70 

99 

53 

46 

51 

60 

70 

63 

62 

64 

62 

60 

64.6 

•INTER  HAVEN 

MAX 

80 

»1 

■  5 

83 

79 

80 

76 

76 

80 

81 

86 

84 

70 

81 

81 

81 

78 

61 

60 

78 

67 

61 

68 

73 

76 

80 

80 

60 

71 

79 

77.9 

MIN 

63 

63 

65 

59 

56 

57 

58 

53 

56 

60 

69 

63 

56 

61 

61 

62 

61 

60 

62 

66 

49 

41 

44 

51 

57 

60 

57 

54 

54 

58 

57.8 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
NOVEMBER  1952 


Day  of  mouth 


Aunon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BAY  LAKE 

EVAP 

.  10 

.  12 

.  14 

.  14 

.  13 

.11 

.04 

.  14 

.  11 

.  10 

.  11 

.  08 

.07 

.08 

.  06 

.  12 

.  11 

.  17 

.  12 

.  11 

.  05 

.07 

.  10 

.  10 

.  11 

.  14 

.08 

.  17 

.  18 

.09 

3.  25 

B£LL£  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.14 

.06 

.25 

.20 

.18 

.14 

.  11 

.  19 

.  14 

.13 

.16 

.17 

.08 

.10 

.  10 

.  16 

.  14 

.17 

.14 

.  11 

.08 

.  14 

.  11 

.  13 

.12 

.  14 

.  14 

.  12 

.  17 

.  12 

4.  14 

WIND 

199 

197 

225 

189 

156 

85 

173 

163 

174 

136 

131 

103 

115 

164 

175 

166 

154 

168 

97 

155 

179 

196 

132 

128 

230 

137 

114 

B4734 

BELLE  GLADE  HRN  GATE 

4(a) 

EVAP 

.08 

.  11 

.11 

.  14 

.17 

.  14 

.  12 

.  15 

.  18 

.09 

.09 

.11 

.10 

.08 

.03 

.11 

.11 

.  14 

.14 

.02 

.08 

.25 

.10 

.07 

.08 

.07 

.11 

.07 

.  12 

.  10 

3.27 

CLEWISTON  U  S  ENGRS 

(a) 

EVAP 

.06 

.12 

.22 

.21 

.  19 

.23 

.  12 

.  18 

.  13 

.  12 

.08 

.21 

.  16 

.08 

.08 

.14 

.  10 

.31 

.  10 

.09 

.  15 

.  19 

.11 

.08 

.07 

.08 

.  13 

.  11 

.13 

.07 

4.05 

MAX 

84 

86 

84 

82 

81 

80 

78 

82 

81 

86 

86 

79 

82 

81 

84 

83 

83 

60 

80 

76 

70 

70 

72 

76 

77 

80 

80 

76 

78 

79 

79.9 

UlN 

72 

73 

74 

72 

70 

70 

69 

67 

72 

73 

75 

73 

71 

73 

72 

74 

73 

70 

72 

68 

63 

59 

60 

64 

67 

68 

69 

68 

66 

68 

69.5 

hiaij:ah 

EVAP 

.  27 

.  15 

.08 

.  15 

.13 

.07 

.  34 

.  29 

.06 

.08 

.  19 

.  10 

.  01 

.  12 

.  13 

.06 

.  14 

.06 

.  12 

.  12 

.  16 

.  17 

.  15 

.06 

.08 

.11 

.  21 

.00 

.  16 

.  13 

3.90 

WIND 

97 

98 

10 

113 

57 

36 

40 

18 

49 

8 

53 

38 

27 

22 

22 

26 

66 

84 

57 

52 

53 

28 

17 

27 

77 

52 

25 

25 

45 

41 

1363 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

.  32 

.  18 

.  15 

.  14 

.  10 

.  IS 

.  15 

.  10 

.  13 

.  14 

.09 

.07 

.09 

.  11 

.  12 

.  12 

.  10 

.  14 

.04 

.  12 

.09 

.  11 

.  21 

.10 

.  10 

.16 

.11 

.  10 

3.54 

WIND 

67 

36 

24 

25 

18 

15 

26 

23 

34 

13 

18 

14 

15 

10 

20 

48 

8 

17 

16 

39 

16 

16 

51 

15 

11 

46 

40 

13 

694 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.09 

.08 

.09 

.07 

.22 

.07 

.15 

.06 

.12 

.06 

.07 

.12 

.05 

.07 

.  17 

.04 

.03 

.10 

.13 

• 

. 

.22 

.08 

• 

« 

.19 

.08 

,03 

.09 

.08 

2.56 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.  11 

.24 

.  19 

.20 

.19 

.  14 

.08 

.19 

.13 

.20 

.18 

.  19 

.09 

.  12 

.04 

.  16 

.23 

.24 

.  17 

.07 

.08 

.11 

.07 

.19 

.  14 

.  14 

.15 

.  15 

.  16 

.  10 

4.45 

WIND 

90 

120 

100 

100 

110 

40 

40 

100 

70 

63 

57 

70 

65 

55 

45 

55 

86 

124 

85 

60 

75 

40 

40 

43 

79 

68 

48 

72 

120 

40 

2160 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.  10 

.24 

• 

.26 

.12 

.05 

.13 

.24 

.21 

.03 

.07 

.  14 

.07 

.20 

.  14 

.12 

.05 

.08 

.13 

• 

.18 

.08 

.09 

• 

.  18 

.  14 

.10 

3. 15 

WIND 

34 

90 

87 

14 

18 

35 

25 

30 

70 

15 

27 

7 

56 

32 

21 

8 

26 

58 

35 

40 

25 

50 

56 

30 

889 

PORT  IfAYACA  S  L  CNL 

EVAP 

.  18 

.20 

.  10 

.  16 

.  14 

.  12 

.12 

.22 

.18 

.14 

.  13 

.23 

.  14 

.  15 

.08 

.20 

.15 

.22 

.13 

.16 

.16 

.10 

.  15 

.25 

.  15 

.  17 

.  18 

.  19 

.21 

.15 

4.86 

TAHIAMI  TRL  40  III  BD 

EVAP 

.15 

.15 

.85 

.05 

.22 

.14 

.14 

.26 

.08 

.  14 

.07 

.08 

.  17 

.17 

.18 

.  13 

.23 

.07 

.26 

.  13 

.14 

.12 

.  11 

.03 

.17 

.13 

4.37 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EV.U» 

.22 

.23 

.23 

.25 

.23 

.09 

.08 

.21 

.24 

.11 

.  17 

.  20 

.  10 

.  14 

.08 

.15 

.15 

.29 

.22 

.06 

.  17 

.  15 

.  12 

.03 

.18 

.21 

.15 

.09 

.06 

.26 

4.87 

SUNNILAND 

EVAP 

.  12 

.  19 

.  17 

.  14 

.  12 

.  11 

.  14 

.  14 

.  11 

.  14 

.  14 

.03 

.  10 

.08 

.11 

.15 

.12 

.16 

.04 

.  22 

.08 

.16 

.05 

.14 

.08 

.07 

.06 

.  15 

3.32 

WIND 

73 

113 

21 

134 

58 

« 

70 

99 

66 

108 

107 

8 

90 

86 

103 

55 

41 

78 

53 

71 

MAX  and  UIN  Id  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)  Evaporation  measured  In  pan  36  x  38  Inches. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  135  - 


STATION  INDEX 


otAuon 

,  Index  No. 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

□ 

a 

is 

APALACMKOL*  WB  CITY 

0211 

FRANKLIN 

5 

29  ** 

6*  59 

13 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

AACACIA 

02  29 

DE  SOTO 

6P 

6P 

L.  L.  STIKELEATHEH 

2  3  5 

AVCN  PARK 

03*9 

HIGHLANDS 

7 

CHARLES  A.  hOWZE 

2  3  5 

OA  76 

5P 

5P 

CITY  OF  EIARTOW 

BAT  LAKE 

0520 

HILLSBOROUGH 

- 

26  0* 

92  30 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

BCLLC  GLADC  EXP  STA 

0«11 

PALM  BEACH 

26  39 

SO  39 

16 

STATE  EXP  STATION 

2  3  5  6 

BELLE  OLAOC  HftN  GATE  4 

0616 

PALM  BEACH 

7 

1  OA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

BIG  CYPRESS  IND.  RES. 

0739 

HENRY 

* 

HOUSTON  L.  OLSON 

2  3  5 

BIG  PINE  KEV  inn 

07*7 

MONROE 

81  22 

6P 

6P 

WALTER  2IEGNCR 

8LCUKTST0WN  2  E 

OS  OA 

CALHOUN 

1 

30  26 

65  02 

51 

7A 

JOHN  PUHIFOV 

2  3  5 

OONITA  SPC5  ;  CSE 

0867 

LEE 

5 

26  20 

81  *5 

10 

GLADYS  N.  COLLINS 

3 

BRADENTON 

09*0 

MANATEE 

5 

MRS.    F.   H.  BRAYMEH 

2  3  5 

BHOOKSVILLE  CHIN  MILL 

10*6 

HERNANDO 

5 

28  37 

82  22 

275 

5P 

5P 

MISS  L.VON  B0R0W5KY 

2  3  5 

BROOkSvILLC  NURSERY  NO  1 

1051 

HERNANDO 

28  36 

82  19 

200 

SOIL  CONS  SERVICE 

BROOKSVILLE  NuRSESY  NO  2 

10S6 

HERNANDO 

5 

26  36 

82  20 

200 

8A 

SOIL  CONS  SERVICE 

3 

BUShNELL  2  E 

1163 

SUMTER 

5 

28  *0 

82  06 

75 

A,  M.  NELSON 

2  3  5 

CAMP  BLANC ING 

CLAY 

a 

8A 

8A 

COY  A.  STEPHENSON 

2  3  5 

CANTONMENT 

ESCAMBIA 

5 

8A 

FLA. PULP  t  PAPER  CO 

CLOSED  3-52 

CAPE  SABLE  ranger  STA 

MONROE 

NATIONAL  PARK  SERV. 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

5 

26  32 

82  11 

5P 

5P 

ALLEN  T .  WEEKS 

2  3  6 

CAftRASELLE 

1356 

FRANKL IN 

29  51 

8*  *0 

30 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  5 

CAHVVILLE 

13BS 

WASHINGTON 

3 

30  46 

85  *9 

LONNIE  H.  WMlTAKEH 

3 

CEDAR  KEY 

1*32 

LEVY 

5 

29  08 

C.   C.  WHIDDON 

2  3  * 

CHA T T AHCOC H E E 

1502 

GADSDEN 

MRS.W.MOBLEY  OLIVER 

CMIPLEY  3  E 

15** 

WASHINGTON 

3 

30  *7 

65  29 

130 

5P 

6P 

A.  W.  O'STEEN 

2  3  5 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

5 

27  57 

82  *8 

3* 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

CLERMONT  6  S 

16*1 

LAKE 

B 

6P 

6P 

eO  OLIVENBAUM 

2  3  5 

clewiston 

16*9 

HENDRY 

7 

26  *5 

80  55 

9P 

GERVIN  N.  PI72EN 

3 

ClEMISTON  U  S  ENGINEERS 

165* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COCONUT  OROVE  7  5 

1716 

DADE 

2 

25  39 

80  17 

10 

8A 

SA 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

COMPASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

5 

30  36 

as  2* 

213 

6P 

6P 

EARL  E.  THAHP 

2  3  5 

CRESCENT  CITY  2  SW 

PUTNAM 

8 

6P 

W.  S.  NEWBOLO 

2  3  5 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

DIXIE 

MID 

MID 

CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

DANIA  5  W 

211* 

BROWARD 

2 

6  * 

8  12 

6A 

FLA.  POWER  &  LIGHT 

3 

DAYTONA  BEACH 

2150 

VOLUS 1A 

2 

29  13 

81  02 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

2  3  5 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

VOLUSIA 

2 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

DE  rUNIAK  SPRINGS 

WALTON 

3 

H.  C.  STOHRS 

2  3  5 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

DRY  TOHTlXiAS 

2*16 

MONROE 

5 

2*  38 

92  52 

6P 

6P 

JOHN  fi.  OEWEESE 

2  3  5 

euSTIS  2  S 

2827 

LAKE 

a 

28  50 

81  *1 

85 

6P 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

EVERGLADES 

COLLIER 

5 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

FEDERAL  POINT 

PUTNAM 

8 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

FELLSMERt 

INDIAN  RIVER 

2 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

FERNANDINA  BEACH 

29** 

NASSAU 

2 

30  *0 

81  27 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2 

26  10 

80  10 

10 

F.  P.  MEDFORD,  JR. 

2  3  5 

FT  LAUOEROALf.  SAmIA-maR 

BROWARD 

2 

5P 

5P 

BAHIA-MAR  YACHT  HHB 

2  3  5 

FORT  HVER5  MB  AIRPORT 

LEE 

5 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

FORT  PIERCE 

ST  LUCIE 

2 

CITf  OF  FT.  PIERCE 

GAIVESVILLE  UNIVERSITY 

3316 

ALACHUA 

29  39 

82  21 

165 

8A 

aA 

M.  F.  BRATLEY 

2  3  5 

GLEN  SAINT  MARY 

3*70 

BAKER 

9 

30  15 

82  10 

82 

G.S.T.M.  NURSERIES 

2  3  5 

HART  LAKE 

ORANGE 

7 

U.  S,  GEO.  SURVEY 

3 

HIALEAH 

DADE 

2 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

2  3  5  6 

HIGH  SPRINGS 

ALACHUA 

5P 

GEO.  T .  ALEXANDER 

HILLIARO 

NASSAU 

9 

7P 

7P 

BRUNO  SCHROBBACH 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  °K 

3966 

HILUSBOHOUGH 

5 

26  09 

82  1* 

50 

8A 

STATE  PARK 

3 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

*091 

DADE 

2 

25  30 

90  30 

11 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  6 

HYPOLUXO 

*t98 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

80  03 

12 

6P 

6P 

J.   L.  GARNETT 

2  3  5 

INVERNESS 

*269 

C  ITRuS 

28  SO 

82  20 

70 

5P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLEWORTH 

*332 

ORANGE 

a 

23  26 

81  33 

115 

CKASE   t  COMPANY 

3 

JACKSONVILLE  WB  AP 

*35e 

DUVAL 

8 

30  25 

81  39 

25 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

JACKSONVILLE  BEACH 

*366 

DUVAL 

2 

30  17 

81  2* 

10 

7P 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

*371 

DUVAL 

8 

30  20 

81  39 

18 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

JASPER  :o  E 

HAMILTON 

10 

30  31 

82  *7 

150 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KENDALL  2  E 

*5ia 

DADE 

2 

25  *1 

SO  17 

18 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEST  wa  AIRPORT 

*570 

MONROE 

5 

2*  35 

81  *2 

7 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KEY  WEST  W9  CITY 

*575 

MONROE 

5 

2*  33 

81  *8 

5 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KlSSIMMiE 

*620 

OSCEOLA 

7 

28  IB 

81  25 

69 

6P 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

LA  BELLE 

*662 

HENDRY 

5 

26  *6 

81  26 

13 

6P 

6P 

MRS.  ALICE  E.  MALL 

2  3  5 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

*707 

POLK 

5 

26  06 

61  *3 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

LAKE  CIIY  ?  E 

*731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

62  35 

2  05 

5P 

SP 

CHARLES  D.LOCKWOOO 

2  3  5 

LAKE  HIAWASSE 

*T71 

ORANGE 

8 

26  32 

81  28 

115 

9A 

9A 

SUBTROP  FRT  FLD  STA 

2  3  5 

LAKELAND  WB  CIIY 

*797 

POLK 

5 

26  02 

61  59 

215 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

LAKE  PLACID  2  SW 

*a*5 

HIGHLANDS 

27  17 

Bl  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  S  6 

LAKE  THAFFORO 

*B66 

COLLIER 

26  26 

SI  29 

27 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

Outuon 

1  Index  No.  1 

^.iiOunty 

** 
& 

u 

« 

s 

Longitude 

1  Elevation 

Obeez- 
vation 
time 

LJbserver 

1  

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

O. 

n 

6 

LIVE  OAK  I  5E 

5099 

SUWANNEE 

30  17 

82  59 

96 

SA 

BA 

SUWANNEE  VLY  EXP  ST 

2  3  5 

LONGBOAT  KEY 

SARASOTA 

5 

27  25 

6P 

G.  W.  HERRINOSHAW 

3 

LOXAMATCHEE 

PALM  BEACH 

7 

26  *1 

7A 

u.  s.  GEO.  Survey 

2  3  5  6 

7P 

T .  C .  MERCHANT 

2  3  5 

MARATHON  VACA  KEY 

MONROE 

5 

2*  *3 

1  06 

* 

U.S. PUB. HEALTH  SERV 

2  3  5 

MARIANNA  CAA  AP 

5367 

JACKSON 

1 

30  50 

85  11 

120 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADH. 

2  3  5 

MAR  1 ANNA    IND  SCHOOL 

JACKSON 

1 

30  *6 

FLA.   INO.S.FOfi  BOYS 

2  3  5 

MAYO  5  NW 

LA  FAYETTE 

5 

30  06 

6P 

RObERT  L.  ANNIN 

2  3  5 

MELBOURNE  WB  AIRPORT 

BREVARD 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MErtRlTT  ISLAND 

*3 

BREVARD 

2 

28  21 

8  * 

RICHARD  E.  DEWEY 

2  3  5 

MIAMI  BEACH 

5658 

DADE 

2 

25  *7 

80  08 

3 

5P 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

MIAMI   MB  AIRPORT 

DADE 

2 

25  *9 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

MIAMI  we  C ITY 

DADE 

2 

25  *7 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

MILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

5P 

AGR .  EXP.  STATION 

MONT ICELLO 

JEFFERSON 

5 

30  32 

A.  M.  pmIlLIPS 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

GLADES 

7 

26  SO 

61  05 

22 

lOA 

lOA 

CLYDE  S.  COOKSEY 

2  3  5  6 

MOUNTAIN  LAKE 

POLK 

7 

27  56 

5P 

MOUNTAIN  UKE  CORP. 

2  3  5 

MT  PLEASANT 

GADSDEN 

30  AO 

6P 

A.   N.  HUBBARD 

2  3  5 

MYAKKA  RIVEP  ST  PARK 

SA 

STATE  PARK 

NAPLES 

COLLIER 

5 

26  09 

* 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  *  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

80  57 

10 

6P 

6P 

A.   B.  NORDHAN 

2  3  5 

NICEVILLE 

OKALOOSA 

5 

30  31 

8A 

EGLIN  FIELD 

2  3  5 

NIITAW  1  S 

OSCEOLA 

2 

27  56 

9P 

U.  S,  GEO.  SURVEY 

3 

SP 

STEPHEN  JEWETT 

OCALA  AIRPORT 

*  9 

MARION 

5 

29  10 

8  9 

8P 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  5 

OKEECHOBEE  9  W 

6*80 

OKEECHOBEE 

27  1* 

90  59 

30 

5P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

OKEECHOBEE 

27  12 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

ORANGE  SPRINGS  1  E 

VOLUS 1 A 

8 

29  30 

J.  M.  ELTON 

3 

ORLANDO  WATER  PLANT 

8A 

ORLANDO  UTILI.C0*#1. 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ORANGE 

a 

28  33 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

8 

29  39 

81  37 

50 

6P 

6P 

L.  M.  PERRY 

2  3  5 

PANAMA  CITY 

BAY 

5 

30  10 

6P 

E.  S.  DAY 

2  3  5 

PENSACOLA  CAA  AP 

ESCAMBIA 

5 

30  28 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

PENSACOLA  WB  CITY 

ESCAMBIA 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PETERS 

DADE 

2 

25  36 

8A 

oi  GIORGIO  FRUIT 

3 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

5 

28  01 

82  08 

121 

5P 

5P 

D.  A.  STORMS 

2  3  5 

POMPANO  BEACH 

8R0WARD 

26  1* 

5P 

ST.   FARMERS'  MARKET 

2  3  5 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

MARTIN 

7 

26  59 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

CHARLOTTE 

5P 

E •  J .  MC  CANH 

QUINCY  EXP  STATION 

GADSDEN 

6 

30  35 

5P 

N.FLA.  EXP.  STATICW 

2  3  5 

RAIFORO  STATE  PRISON 

7**0 

UNION 

10 

30  04 

92  12 

133 

5P 

5P 

FLA.  STATE  PRISON 

2  3  5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

DADE 

2 

25  22 

5P 

NATIONAL  PARK  SERV, 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE 

ST  JOHNS 

2 

29  5* 

6P 

ARTHUR  L.  MARSH 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

7820 

ST  JOHNS 

81  16 

10 

MID 

MRS.  T.B.  GILLESPIE 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

5 

28  21 

82  16 

179 

7P 

GEORGE  E.  MONTPETII 

2  3  5 

SAINT   MARKS   6  SE 

7867 

WAKULLA 

5 

30  05 

a*  10 

17 

FISH  0  WLOLIFE  SERV 

2  3  5 

ST  PETERSBURG 

7886 

PINELLAS 

5 

27  *7 

82  39 

35 

5P 

8A 

CITY  OF  ST  PET 'BURG 

2  3  5 

SANFORD 

7977 

SEMINOLE 

8 

28  *S 

81  19 

25 

SA 

8A 

ELTON  J.MOUGHTON, JR 

2  3  5 

SARASOTA 

6021 

SARASOTA 

82  32 

30 

5P 

5P 

SECOTAN 

609* 

TAYLOR 

5 

30  12 

83  39 

*5 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

STUART 

B62  0 

MARTIN 

2 

27  12 

60  15 

10 

6P 

6P 

CITY  OF  STUART 

2  3  5 

Sunn I LAND 

6671 

COLLIER 

A 

26  16 

Bl  21 

13 

5P 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  3  5  6 

TALLAHASSEE  WB  A3 

8758 

LEON 

5 

30  26 

6*  20 

68 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

TAMIAMI    TRL  *0  MI  BEND 

8780 

DADE 

25  *6 

90  50 

12 

9A 

NATIONAL  PARK  SERV 

2  3  5  6 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8768 

HILLSBOROUGH 

5 

27  58 

82  32 

24 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

TARPON  SPRINGS 

662* 

PINELLAS 

5 

28  08 

62  47 

20 

6P 

6P 

DANIEL  Z.  ENNETT 

2  3  5 

TAVERNIEB 

88*1 

MONROE 

2 

25  01 

60  30 

5 

7P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

89*2 

BREVARD 

2 

28  35 

90  *9 

14 

6P 

6P 

FRANK  6.  ROOF 

2  3  5 

VERO  BEACH  CAA  AP 

921* 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

90  2* 

20 

MID 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  6 

WAUCHULA  2  NW 

9*01 

HARDEE 

5 

27  33 

91  49 

120 

6P 

6P 

H.  L.  CARLTON 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  *2 

90  02 

15 

6P 

PALM  BEACH  POST 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

26  01 

61  A* 

175 

lOA 

lOA 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

Tho  foi 


I      1-APALACHICOLAi      2-ATLA[mC;      3-CBOCTAWHATCHEE;      4-KVERCLAOE;      5-GUI.F;      6-OCHLOCKONEE;      7-OKEBCBOBEE;      8-ST.   JOHNS;      9-ST.  HAR' 

REFERENCE  NOTES 

Iglt  Idoat  If  IcBt  Ion  nuabcra  In  the  lodox  nunber  colunn  of  the  Station  Indvs  are  BSBlKnt.-<l  on  a  stnt^  basts.  There  *lll  be  no  dupll< 
d  Inters  rollowtng  the  station  nano.  such  as  12  SS* ,  iodlcBte  distance  in  alles  and  dlr<^tlon  froa  the  post  office. 


lO-SDWANNEE 


■  appea: 
otburwli 


tlaes  glv«D  In  tb*  Station  Index  are  In  local  standard  tlap. 
and  rorrtctloas  will  bo  carried  only  Id  the  June  and  Deceabor 
ys  for  the  preceding  12  Months  will  be  carried  In  the  June 
K  in  the  Index,  but   for  which  data  are  not  listed  In  the  ti 


in 


I  bul  1 


eluded 


.s  BCBSured  In  the  standord  Wonther  Bureau  type  pan  of  4 

snowfall  totals  In  Tabl«  3  beginning  with  July  1948. 

Its  In  Tnble  3  are  for  non^rvcord  Ing  kbbph  ,  unless  othuraiac  Indicated. 

in  Tabids  3,  5  and  6  ftr*  for  the  24  hours  ending  at  tl«e  of  observntlon.     Set.-  the  5< 

-  No  record  m  Tables  3,  6  uod  the  Station  Indox.  No  record  in  Tdblee  2  aud  5  Is 
*    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

butlon  unknown. 


.  bulletin, 
bulletin. 

•F.  .  precipll 
oot  diaaeter 


n  Index  for  obsei 
oted  by  no  entry 


-  days  arc  based  on  a  dally 


//  Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a    full  sonth. 

I  later  equivalvnt  of  SDOwfull  wholly  or  partly  ustlBBted.  using  u  r 

K  One  or  sore  dayw  of  record  ■isslngi  see  Table  5  (or  detailed  daUy 

R  Daily  values  and  Monthly  total  froa  recording  gage. 


T  Tri 
V  Inclt 
Z  Obsei 


E.S.T.  of  the  following  day. 


Blue  for  B  full 


ud«  payable  to  the  Tn 


W.R.P.C. .  Chatt 


—  -  1/9/53  ---  900 
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FLORIDA  -  DECEMBER  1952 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 


The  unusual  feature  of  this  month's 
weather  was  the  trace  of  snow  re- 
ported from  many  localities  across 
the  northern  end  of  the  State  on  the 
14th.     Cold  and  dry  are  applicable 
terms  for  average  weather  conditions 
in  most  areas.     Temperatures  averaged 
58.4°    (1.6°  below  normal)  and  ranged 
from  86°  at  Punta  Gorda  on  the  3rd  to 
20°  at  Live  Oak,  St.  Marks  and  Seco- 
tan  on  the  15th  and  on  later  dates. 
Temperature  averages  were  below  nor- 
mal at  nearly  all  stations.  Precipi- 
tation averaged  1.37  inches   (1.40  in- 
ches below  normal)  and  totals  ranged 
from  none  at  Lake  Trafford  to  6.08 
inches  at  DeFuniak  Springs.  Precipi- 
tation was  also  below  normal  at  nearly 
all  stations. 

Temperatures  were  moderate  to  mild 
the  first  ten  days  of  the  month  with 
the  exception  of  a  cold  snap  over  the 
north  portion  the  5th-7th  that  brought 
frost  and  some  freezing  temperatures 
on  the  morning  of  the  7th.  Precipi- 
tation during  these  first  ten  days 
was  rather  light  except  that  moder- 
ate to  locally  heavy  rains  fell  in 
Escambia,  Santa  Rosa,  Okaloosa,  Jef- 
ferson and  Broward  Counties.  Cold 
weather  moved  into  the  State  the  11th 
and  caused  frost  southward  into  the 
everglades  on  the  12th.  Temperatures 
rose  a  little  the  13th,  but  were  down 
again  the  14th  and  continued  at  sub- 
normal values  until  the  18th  and  19th 
brought  a  warming  trend.     The  lowest 
temperature  of  the  month  was  recorded 
at  most  stations  during  the  15th-17th 
period.     Precipitation  from  the  11th 
through  the  19th  was  generally  light 
and  most  of  it  fell  on  the  11th  and 
13th-14th.     Snow  or  sleet,  or  snow 
and  sleet  ,   fell  in  many  localities 
across  the  northern  end  of  the  State 
on  the  14th.     Temperatures  were  above 


freezing  and  there  was  only  a  trace  of 
frozen  precipitation  but  it  was  reported 
from  Pensacola,  Crestview,  DeFuniak 
Springs,  Carrabelle,  Quincy ,  Talla- 
hassee, St.  Marks,  Honticello,  Madison, 
Mayo,  Live  Oak,  Lake  City,  Glen  St. 
Mary  and  Billiard.     Temperatures  were 
at  moderate  levels  the  20th  through 
the  31st  except  for  a  short  cold  snap 
the  29th  with  frost  in  the  north  por- 
tion and  on  the  upper  Peninsula.  Pre- 
cipitation continued  light  and  scatter- 
ed until  rainy  weather  the  30th-31st 
gave  moderate  rains  to  most  areas  ex- 
cept the  counties  bordering  Lake 
Okeechobee,  where  very  little  rain 
fell. 

Weather  conditions  were  very  favorable 
to  citrus.     Cold  weather  brought  fruit 
to  a  very  good  state  of  maturity  and 
coloring  but  was  not  severe  enough  to 
injure  fruit  or  the  trees.     Fruit  har- 
vesting was  active  and  at  the  end  of 
the  month  the  amount  of  fruit  marketed 
for  the  season  was  somewhat  larger  than 
at  the  same  time  last  year.     Truck  crops 
advanced  under  favorable  weather  condi- 
tions of  moderate  to  mild  temperatures 
the  first  ten  days  of  the  month,  but 
development  during  the  cold  weather 
of  the  llth-19th  was  slow.     Frost  took 
a  toll  that  was  quite  heavy  in  the 
case  of  beans  and  a  lesser  but  locally 
important  toll  of  other  tender  crops. 
Milder  weather  the  latter  part  of  the 
month  permitted  some  recovery  of  truck 
crops  from  effects  of  the  mid-month 
cold.     Pastures  in  the  north  were 
mostly  poor  while  those  on  the  Penin- 
sula were  in  fair  to  good  condition. 
Oats,  rye  and  lupine  made  only  fair 
progress.     Tobacco  seed  beds  were  pre- 
pared for  planting  and  preparation  of 
land  for  spring  crops  was  underway  in 
the  northern  counties.   -  J.T.B.B. 
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SUPPLEMENTAL  DATA  flor.da 

DECEVBER  19S2 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h 

Relative  humidity  aveiagaa  - 
percent 

Number  of  days  vrith  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

c 

• 

< 

Faiteat 

mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  « 
EST 

7:30  3 
EST 

a 

O  (-. 

Pi  m 

7:30  p 
EST 

1 
E- 

.01-09 

.10-49 

.S0-.99 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

APALACHICOLA  WB  CITY 

7.5 

30 

NW 

31 

- 

" 

5 

3 

5 

0 

0 

0 

13 

48 

5.3 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

N* 

20 

6.9 

30« 

WSW 

31 

88 

90 

58 

84 

3 

4 

3 

0 

0 

0 

10 

- 

5.4 

FORT  MYERS  WB  AP 

E 

17 

7.7 

30» 

SSW 

31 

89 

90 

53 

78 

3 

0 

3 

0 

0 

0 

6 

- 

4.4 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

WNWt 

15t 

8.0t 

36t 

swt 

31t 

83t 

86t 

49t 

72t 

2 

2 

3 

0 

0 

0 

7 

54t 

S.8t 

KEY  WEST  WB  CITY 

NEt 

20t 

7.8 

24 

NW 

11 

80t 

83t 

66t 

76t 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

4 

75 

3.9 

LAKKLAMD  WB  CITY 

- 

~ 

" 

~ 

2 

2 

3 

0 

0 

0 

7 

- 

4.8 

MELBOURNE  WB  AP 

- 

58 

2 

2 

3 

0 

0 

0 

7 

MIAMI  WB  CITY 

Nt 

24t 

11.7 

33 

N 

11 

81t 

81t 

51t 

67t 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

6 

68 

4.2 

MIAMI  BEACH 

- 

- 

2 

0 

3 

0 

0 

0 

5 

ORLANDO  WB  AP 

N 

15 

7.9 

30* 

W 

31 

89 

92 

53 

73 

5 

3 

2 

0 

0 

0 

10 

5.5 

PENSACOLA  WB  CITY 

NWt 

17t 

7.7 

31 

NW 

31 

7 

4 

5 

1 

1 

0 

18 

51 

6.1 

TALLAHASSEE  WB  AP 

NNW 

14 

5.2 

81 

83 

S3 

67 

6 

3 

5 

0 

0 

0 

14 

5.7 

TAMPA  WB  AP 

HE 

15 

9.0 

32» 

WNW 

31 

86 

86 

55 

75 

3 

4 

0 

1 

0 

0 

8 

56 

5.5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

NW 

15 

8.0 

33« 

SSW 

31 

83 

83 

52 

73 

5 

3 

3 

0 

0 

0 

11 

S.O 

tAlrport  Data 
*Thls  datum  is  obtained 
by  visual  observation 
since  recording  equip- 
nent  is  not  available. 
It  is  not  necessarily 
the  fastest  mile  oc- 
curring during  the 
period. 

Table  1 


Temperature 

Precipitation 

Year 

« 

e 

days 
more  , 

« 

• 

0> 

1 

0 

> 

■o  0 

< 

X 

< 

is 

1891 

63.2 

89 

30 

2.55 

7 

1892 

60.3 

90 

23 

2.78 

6 

1893 

61.0 

85 

26 

3.16 

5 

1894 

59.9 

86 

12 

1.15 

4 

1895 

56.6 

86 

22 

1.65 

6 

1896 

57.5 

86 

26 

2.15 

6 

1897 

60.7 

91 

28 

2.80 

5 

1898 

56. 9 

90 

21 

4.05 

8 

1899 

59.1 

84 

23 

2.01 

6 

1900 

59.3 

89 

26 

4.45 

9 

1901 

56.7 

89 

12 

2.58 

6 

1902 

60.4 

92 

17 

3.71 

5 

1903 

53.3 

85 

19 

1 .79 

4 

1904 

58.3 

86 

20 

1.94 

5 

1905 

58.1 

90 

23 

7.42 

12 

1906 

59.4 

89 

14 

1.07 

4 

1907 

58.9 

86 

21 

5.94 

8 

1908 

63.1 

93 

24 

1.02 

4 

1909 

55.3 

85 

16 

2.72 

7 

1910 

53.5 

85 

19 

1.07 

4 

1911 

63.2 

89 

20 

4.55 

9 

1912 

63.2 

86 

24 

2.33 

8 

1913 

60.5 

85 

23 

3.46 

8 

1914 

59.0 

88 

21 

4.44 

10 

1915 

56.1 

86 

23 

2.63 

6 

Avi 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

5,2 

Year 

Average 

1 

M 

•2 

Lowest 

Average 

«  o 
t>  B 

o  5 
6  ^ 
Zp 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

60.7 
54.2 
60.5 
60.1 
58.4 

87 
86 
90 
90 
90 

23 
16 
23 
24 
21 

5.00 
1.49 
3.75 
2.78 
3.46 

7 
5 
8 
5 
7 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

62.9 
64.1 
64.2 
62.6 
57.7 

90 
91 
90 
87 
88 

28 
29 
26 
23 
15 

2.32 
3.04 
1.51 
2.53 
5.93 

5 
7 
6 
5 
9 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

63.4 
59.0 
58.8 
58.2 
54.9 

89 
88 
91 
90 
86 

23 
22 
22 
14 
22 

1.06 
2.99 
1.49 
2.98 
4.23 

5 
6 
5 
7 
10 

1931 
1932 
1933 

69.3 
64.6 
63.8 

90 
88 
89 

26 
26 

3.22 
1.11 
0.69 

7 

5 
3 

1934 
1935 

59. 1 
52.0 

90 
84 

16 
17 

1.05 
2.82 

6 
5 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

61.5 
57.3 
58.5 
59.1 
63.8 

89 
88 
88 
88 
90 

26 
14 

22 
22 
25 

3.04 
1  .27 
1  .37 
2.19 
5.97 

9 
5 
5 
6 
10 

-ages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  an 


Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highait 

Lowest 

Average 

io 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

63.2 
62.3 
59.2 
56.6 
57.3 

90 
91 
89 
92 
87 

23 
23 
14 
18 
18 

4.05 
3.37 
1.65 
0.79 
5.05 

9 
9 

5 
3 
10 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

63.9 
61.9 
65.8 
63.6 
56.8 

89 
88 
89 
86 
87 

27 
28 
25 
25 
18 

1 .03 
2.84 
2.  90 
2.38 
2.86 

4 

8 

1951 
1952 

64.6 
58.4 

89 
86 

19 
20 

2.57 
1.37 

All 
Years 

60.0 

2.77 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


FLORIDA 
DECEMBER  '952 


Temperature 


SUHOD 

a 

|l 
II 

if 
<  S 

• 

• 

> 
< 

•  1 

•  s 

Ot*. 

Hlghesl 

• 

a 

1 

.3 

a 

5. 

fe 

o 

No.  of  D,ys 

H 

•3 
•i 

|z 

SB 

>• 
& 
m 

i 

o 

Q 

Snow.  SImL  lUll 

No.  ol  D«7s 

Mu. 

Mlo. 

II 

Z.  g 

• 

a 

1 

s 

s 

o 

o  SE 

Is 

5  J 

o  * 

si 

.  .2 

•. 

o 

o 

°. 

M09THERN  DIVISION 

apalachtcola  wr  city 

R 

61  .6 

47.1 

54  ,4 

1,3 

73 

7 

30 

15 

323 

0 

0 

I 

0 

1.26 

3  •  66 

.47 

23 

T 

0 

g 

Q 

Q 

"LOUNTSTOWN   ?  SE 

63  . 3 

37.4 

50.4 

3,7 

77 

3 

23 

15 

Q 

Q 

1 3 

2.43 

1*88 

.55 

31 

,  0 

0 

* 

Q 

CARRARELLE 

«>i,'> 

42,5 

54.0 

,  7 

74 

2  + 

25 

16 

338 

0 

0 

7 

0 

1,52 

3*13 

,50 

25 

T 

0 

CHIPLEY  ?  E 

66.1 

40,3 

53.7 

,  3 

80 

9 

23 

16 

365 

0 

0 

11 

0 

2,74 

_ 

2«  34 

,48 

10 

,  0 

0 

COMPASS  LAKE 

64  «  9 

40,4 

52.7 

- 

1  .6 

79 

9 

22 

16 

384 

0 

10 

Q 

3,92 

- 

•  04 

,78 

20 

,0 

0  1 

8 

3 

0 

CROSS  CITY  CAA  AP 

67,1 

38,6 

57.9 

80 

9 

72 

16 

368 

0 

0 

11 

0 

1.25 

,60 

31 

,  0 

0 

OE  FUN  I AK   SPR 1 NGS 

64.7 

41,9 

53.3 

7Q 

9 

73 

15 
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75.4 

53.5 

64.5 

83 

25 

36 

1  7 

76 

0 

0 

0 

0 

,31 

•  21 

31 

•  0 

0 

4 

0 

0 

70.9 

53.1 

67.0 

1  .8 

80 

10 

36 

16 

0 

0 

0 

0 

•  03 

-  1.58 

.03 

11 

1 

0 

0 

76,5 

55,3 

65.9 

84 

31 

37 

16 

77 

0 

0 

0 

0 

1.38 

1,19 

10 

•  0 

0 

4 

1 

1 

76,4 

51,3 

63.9 

1.1 

86 

3 

38 

16 

86 

0 

0 

0 

0 

1  ^07 

-  ,78 

•  51 

14 

•  0 

0 

4 

1 

0 

77,6 

50,8 

64  •  7 

83 

5 

35 

16  + 

78 

0 

0 

0 

0 

•  34 

.15 

10 

•  0 

0 

3 

0 

0 

73.0 

49,3 

61  ,7 

80 

3  + 

36 

17  + 

144 

0 

0 

0 

0 

2^18 

1  .02 

14 

•  0 

0 

7 

2 

1 

76.5 

54,9 

65,7 

7.6 

84 

10 

38 

16 

66 

0 

0 

0 

0 

,62 

,55 

31 

•  0 

0 

3 

1 

0 

76, 4M 

55, 9M 

66,  ?M 

83 

28 

33 

16 

0 

0 

0 

0 

•  05 

.04 

15 

•  0 

0 

2 

0 

0 

76.1 

62,7 

69,4 

1,8 

82 

10 

49 

16 

24 

0 

0 

0 

.64 

-  ,88 

.54 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

71.6 

45,6 

58,6 

3,4 

81 

30 

32 

16 

202 

0 

0 

1 

0 

I.IB 

-  1,49 

.40 

14  + 

.0 

0 

3 

0 

0 

12.2 

50,6 

61.4 

82 

10 

34 

16 

139 

0 

0 

0 

0 

.68 

.45 

31 

•  0 

0 

6 

0 

0 

73, 4M 

45, 8M 

59, 6M 

4.1 

82 

10 

29 

17 

180 

0 

0 

3 

0 

1  •  54 

-  ,24 

•  87 

14 

•  0 

0 

4 

2 

0 

74,  3M 

59, OM 

66.  7M 

7.0 

87 

31 

39 

16 

65 

0 

0 

0 

0 

•  51 

-  1,99 

.35 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

75.7 

S6,0 

65.9 

1.9 

84 

31 

38 

16 

77 

0 

0 

0 

0 

•  77 

-  1,73 

•  26 

4  + 

.0 

0 

6 

0 

0 

64,0 

Ull 

•  0 

58.4 

1  .6 

1^37 

-  1,40 

T 

Precipitation 


SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 
AVON  PARK 

BFLLF  RLADF  FXP  <;T« 
RIG  CYPRESS  IND  RES 
niG  PINE  KEY  INN 

BRADENTON 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 

tDRY  TORTUGAS 
EVERGLAOES 
FFLLSMERE 
FORT  LAUOFROALE 
FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FORT  MYFRS  WB  AP 
FORT  PIERCE 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 

tCEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 
LA  BELLE 

LAKE  PLACID  2  SW 
LOXAHATCHFF 

MARATHON  VACA  KEY 
MELBOURNE  WB  AP 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI  RFACH 
MIAMI   WB  AIRPORT 

MIAMI   WB  CITY 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NAPLES 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
POMPANO  BEACH 

PUNTA  GORDA 

ROYAL  PALM  RANOER  STA 

SARASOTA 

STUART 

SUNN  I LAND 

TAMIAMI   TRAIL  40  MI  BEND 
TAVERNIER 
TITUSVILLE  2  W 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA  ?  NW 

WEST  PALM  REACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PREdPITATION 


Day  of  month 


APALACHICOLA  MB  CITY  R 

AVON  PAITK 
NARTOM 
BA<r  LAKE 

fiCLLE  GLADE  e»P  STA 
BELLC  GLAOF  HRCH  GATE  * 

eiG  cvpoess  ind  res 

RIG  PINE  KEY  INN 
R1.0UNTST0WN  ?  SE 

eONITA  SPRINGS  ?  ESE 
RRADENTON 

flROWtSVlLLE  CHIN  MILL 
pffOfMT^VlLLF   NUPSFRY  1 
BROOKSVILLE  NURSERV  ? 

BUSMHELL  ?  E 

CAMP  RLANOING 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRARELLE 

C*RYVILLE 
CEDAR  KEY 
CHATTAMOOCMEE 
CMlPtEY  3  F 
CLEARWATER 

CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEwrSTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 
COMPASS  LAKE 

CRE'iCENT  CITY  ? 

CROSS  CITY  CAA  AP 

DAN  I A  I,  WNH 

DAYTftNA  BEACM 

OAYTONA  BEACH  MB  AP  R 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

ORY  TORTUGAS 

EUSTIS  ?  S 

EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 

FELLSMERE 

FERNANDINA  flFACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FORT  MYERS  WR  AP  R 
FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UNIV 
GLEN  SAINT  MARY 
HART  LAKE 

KIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
MILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PiC 
HOMESTEAD  FXP  STA 

HYPOLUXO 
INVEPNESS 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 

JACKSONVILLE  WB  CITY  R 
JASPER  10  E 
KENDAL  ?  E 

ItEY  ME<;T  WB  AIRPORT  R 
KEY  WEST  WB  CITY  R 

KISSIMMEE 
LA  RFLLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  ?  e 
LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 
LAKE  PLACID   ?  SW 
LAKE  TRAFFORO 
LIVE  OAK   1  SE 
LONGBOAT  KEY 

LOXAMATCHEE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
mARTANNA  CAA  AP 
MARIANNA   IND  SCHOOL 


MFLBOURNE  HR  AP 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI  REACH 
MIAMI    WB  AIRPORT 

MIAMI    WR  CITY 

MILTON  EXP  STATION 

MONTICFLLO 

MOORE  MAVFN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLFASANT 

MVAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  REACH  <•  N 
NICEVILLE 

NITTAW    1  S 
OCALA 

OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  9  H 
OKFECMORFE  HRCN  GATF  A 

ORANGE  SPRINGS   1  C 
ORLANDO  WATER  PLANT 
nPLANOO  WR  AIRPORT 
PALATKA 
PANAMA  CITY 

PEN-iACOLA  CAA  AP 
PfN^ACOLA  WR  CITY 
PETERS 
PLANT  CITY 
POMPANO  REACH 

PORT  MAVACA  S  L  CANAL 
PUNT  A  GOROA 
OUlNfY  FXP  STATION 
RAIFORO  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  PANGFR  <;TA 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  AUf»USTINE  BFACM 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  A  "iE 

ST  PFTFRSnURG 


3.0<> 
■  ?() 


RECORD  MISSING 


.9n 
1.11 
U0« 


13 


14  15 


*06      •04  .0<> 
.21  .01 


•  0<>  .19 

.?6 
•^9  .53 


1.31 
•23  .09 


.26  .02 
.30 

.07  .05 


.29      .06  T 


16     17  18 


.03  .02 
•03  .03 


.22  »16 

.?q  T 


1.05 
.05  .03 


22    23  24 


25    26    27    28    29  30 


.50  T 
.10  .25 


S«*  B*l«ranc« 


NolM  FoUowiag  SUUon  Ind«x 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued  DECEMBER  1952 


Station 

•3 

Day  of  month 

& 

1  1  2  1  3 

5  1  6 

7  1  8 

9 

10  {  11  I  12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17  1  18 

19  1  20 

21 

22    23  24 

25  1  26 

27 

28  1  29  1 

30 

31 

SANFORD 
SARASOTA 
■^ECOTAN 
STUART 
SUNN  t  L  AND 

•  94 
2.18 

•  00 
.62 

RECORD  MISSING 

.11 

.28 

.0« 

.02 

.20 

I'ol 

•  09 

.00 
•  20 

T 

•09  •02 
•  02 

•  22 

T 

•  59 
.40 

•  55 

TALLAHASSee    WR  AP 
TAMfAMI    TRL  40  Mt  BEND 
TAMPA  wn  AIRPORT  R 
TARPON  SPRINGS 

TAVERN  res 

1.4* 
,0b 

•  TO 
1*03 

•  »4 

T 

.01 

r 

.16 

T 

•  04 

•  0* 

•  04 

T 

.38 
.06 

.01  T 

•  18  T 

T 

T  T 
•  06 

•  42 

•  54 

•  23 
.50 

•  10 

TITU*;V1LLE   7  W 

VERO  flEACM  CAA  AP 

WAUCHUL*   ?  NW 

WEST  PALM  flEACM 

WEST  PALM  REACH  WR  AP  R 

1*10 

•  dfl 
1«9« 

•  51 

•  T7 

T 

.01 
•  76 

.01 

.01 

.07 

•  09 

.26  T 

T 

•  40 

•  13 

•  87 

T 

•  07 

.07 

T 

T  .10 

T 
T 

•  38 

T 

•  09 

•  05 

•  02 

T 

•  40 

•  45 

•  55 

•  02 

•  06 

WINTFR  HAVEN 

1.16 

.05 

•  81 

.01 

.05 

•  24 

Hourly  precipitation  data  were  published  in  Climatological  Data  through  September  1951,  at  which  time  it  was  necessary 
to  discontinue  publication  of  hourly  amounts,   because  of  withdrawal  of  fiscal  support. 

Recent  developments  make  possible  the  resumption  of  publication  of  these  data  in  a  new  bulletin  entitled  "Hourly 
Precipitation  Data".     There  will  be  one  bulletin  for  each  of  the  42  climatological  sections  in  the  United  States  and 
one  for  Alaska.      (Climatological  sections  correspond  to  States  except  that  the  six  New  England  States  comprise  a 
single  section  and  Maryland  and  Delaware  comprise  another.) 

"Hourly  Precipitation  Data"  will  be  issued  monthly,  with  an  annual  summary  issue.     The  first  month  to  be  published 
will  be  October  1951,  and  publications  thereafter  will  be  as  rapid  and  as  regular  as  funds  permit.     The  price  will  be 
10  cents  per  copy;  $1.00  per  year   (including  the  annual).     Checks  and  money  orders  for  subscriptions  should  be  made 
payable  to  the  "Treasurer  of  the  United  States".     Remittances  and  correspondence  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 


Sm  Rel«r.ne.  Nol«.  FoUowtog  Suaon  Ii>d.x 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  19S2 


■  OHM  a 

StOliOD 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

'  '- 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

«P«L<CHKOL«  KB  CITY 

MAX 

«1 

7) 

«« 

61 

64 

61 

62 

68 

68 

72 

69 

62 

60 

90 

48 

54 

56 

61 

.60 

70 

98 

62 

65 

69 

63 

62 

95 

99 

54 

62 

66 

61.6 

MIN 

51 

60 

58 

55 

49 

41 

41 

61 

62 

51 

42 

41 

44 

39 

30 

33 

40 

42 

43 

51 

44 

42 

57 

69 

56 

51 

44 

43 

42 

48 

49 

47  •  1 

ARCADIA 

MAX 

75 

79 

80 

60 

79 

69 

77 

77 

80 

82 

73 

66 

67 

60 

95 

59 

63 

70 

76 

80 

73 

70 

75 

76 

81 

80 

77 

66 

71 

83 

75 

73.4 

MIN 

58 

58 

56 

58 

53 

44 

46 

53 

54 

55 

47 

33 

43 

51 

37 

33 

35 

39 

45 

55 

55 

40 

42 

45 

48 

52 

56 

49 

41 

43 

60 

47  .9 

AVON  PARK 

MAX 

75 

78 

81 

80 

80 

71 

79 

60 

81 

82 

76 

67 

64 

58 

56 

60 

64 

70 

78 

79 

73 

66 

76 

76 

80 

60 

75 

72 

74 

81 

78 

73.9 

57 

53 

56 

53 

53 

47 

46 

63 

55 

54 

47 

32 

46 

49 

39 

34 

34 

40 

46 

53 

66 

39 

43 

46 

49 

53 

61 

46 

43 

53 

63 

48.3 

BARTOIf 

MAX 

7* 

77 

82 

79 

78 

71 

76 

79 

62 

80 

70 

67 

62 

69 

55 

59 

65 

68 

76 

79 

73 

69 

78 

78 

76 

60 

75 

72 

73 

78 

76 

73.1 

55 

50 

54 

57 

50 

45 

39 

46 

49 

61 

41 

31 

40 

45 

36 

32 

32 

36 

38 

49 

54 

40 

39 

44 

46 

48 

60 

45 

39 

48 

60 

BELLE  GLADE  EXP  5TA 

MAX 

79 

76 

79 

80 

75 

79 

76 

76 

78 

80 

80 

63 

66 

74 

72 

66 

58 

64 

72 

75 

79 

74 

65 

76 

80 

81 

77 

74 

64 

74 

61 

73.6 

58 

51 

53 

58 

52 

58 

49 

54 

55 

58 

50 

34 

36 

48 

36 

32 

33 

39 

46 

54 

58 

40 

39 

46 

60 

61 

51 

57 

45 

52 

63 

48  .  7 

SIG  CYPRESS   IND  RES 

MAX 

8? 

83 

82 

81 

60 

77 

81 

81 

69 

74 

70 

62 

66 

72 

76 

78 

77 

71 

76 

77 

60 

78 

65 

76 

61 

81 

76.0 

56 

60 

64 

57 

61 

62 

43 

53 

42 

44 

53 

56 

61 

48 

46 

50 

55 

56 

49 

56 

66 

BIG  PINE   PCEY  INN 

MAX 

81 

82 

82 

82 

82 

76 

78 

81 

82 

61 

72 

70 

75 

79 

70 

63 

68 

73 

74 

80 

79 

72 

77 

78 

81 

80 

81 

81 

75 

66 

83 

77.5 

88 

67 

68 

70 

69 

62 

69 

69 

68 

70 

61 

54 

51 

52 

54 

61 

46 

66 

69 

66 

58 

51 

61 

60 

61 

60 

59 

57 

61 

61 

72 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

5A 

60 

77 

65 

62 

62 

66 

69 

74 

76 

73 

58 

63 

58 

50 

45 

66 

61 

65 

66 

72 

65 

65 

68 

69 

64 

59 

55 

56 

61 

67 

63.3 

38 

38 

51 

50 

52 

31 

31 

36 

47 

47 

34 

29 

30 

31 

26 

23 

25 

28 

33 

35 

44 

31 

31 

51 

62 

52 

43 

35 

29 

29 

46 

37.4 

BRAOENTON 

MAX 

75 

74 

78 

78 

76 

69 

75 

76 

78 

78 

69 

64 

62 

60 

53 

56 

62 

66 

75 

76 

70 

68 

72 

75 

73 

77 

75 

66 

69 

76 

72 

70.7 

59 

55 

56 

60 

56 

49 

41 

51 

55 

57 

64 

36 

45 

48 

41 

37 

36 

38 

43 

53 

53 

45 

42 

46 

61 

53 

59 

48 

42 

52 

66 

BROCWSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

71 

73 

76 

74 

70 

65 

72 

74 

77 

77 

65 

62 

57 

52 

48 

64 

59 

63 

70 

76 

65 

62 

79 

74 

74 

66 

66 

69 

65 

74 

72 

67.4 

53 

57 

60 

53 

55 

41 

46 

61 

54 

58 

44 

39 

48 

42 

32 

31 

36 

41 

43 

53 

64 

44 

45 

51 

67 

59 

64 

43 

37 

48 

62 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

72 

75 

77 

75 

75 

70 

75 

79 

80 

78 

73 

66 

58 

55 

52 

57 

62 

67 

73 

80 

66 

67 

73 

78 

78 

73 

68 

58 

68 

77 

73 

70.3 

MIN 

5* 

53 

50 

57 

50 

38 

31 

44 

49 

51 

44 

28 

41 

38 

29 

26 

27 

30 

33 

47 

47 

40 

39 

41 

47 

53 

47 

43 

37 

42 

60 

42.9 

CAMP  BLANDING 

MAX 

65 

69 

70 

68 

67 

68 

70 

74 

77 

80 

76 

66 

61 

64 

51 

60 

56 

62 

68 

74 

73 

66 

66 

76 

78 

76 

64 

62 

58 

65 

68 

66.7 

M  IN 

45 

56 

46 

47 

39 

34 

41 

45 

50 

43 

36 

34 

38 

29 

30 

31 

34 

36 

37 

63 

39 

38 

40 

46 

52 

45 

46 

32 

34 

60 

40  .9 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

85 

84 

82 

81 

78 

75 

77 

79 

81 

80 

73 

73 

72 

77 

71 

62 

69 

74 

77 

78 

73 

71 

75 

76 

79 

84 

83 

80 

73 

80 

79 

76.8 

MIN 

55 

56 

58 

69 

57 

51 

54 

54 

57 

62 

50 

42 

44 

47 

46 

40 

39 

46 

52 

63 

65 

49 

47 

51 

66 

54 

51 

54 

54 

62 

54 

52.2 

CAPTIVA 

MAX 

79 

78 

80 

79 

76 

72 

77 

80 

81 

79 

70 

64 

71 

61 

68 

64 

69 

76 

78 

70 

70 

71 

76 

78 

76 

68 

65 

70 

76 

74 

72.9 

MIN 

62 

59 

60 

63 

61 

53 

56 

60 

62 

62 

57 

47 

46 

45 

42 

40 

46 

52 

56 

60 

51 

46 

49 

65 

57 

61 

68 

49 

61 

67 

64  .9 

CARRABELLE 

MAX 

62 

74 

73 

64 

67 

85 

66 

72 

73 

74 

66 

66 

63 

57 

50 

60 

60 

65 

66 

74 

67 

67 

68 

72 

63 

64 

58 

62 

60 

63 

68 

65.4 

MIN 

47 

58 

55 

54 

56 

34 

31 

40 

58 

55 

38 

30 

33 

35 

27 

25 

31 

32 

33 

41 

43 

35 

53 

61 

52 

54 

46 

45 

31 

40 

45 

42.5 

CEDAR  KEY 

MAX 

75 

75 

74 

73 

70 

65 

68 

70 

75 

72 

70 

62 

60 

54 

52 

59 

60 

62 

62 

61 

60 

62 

65 

68 

69 

69 

68 

68 

63 

69 

68 

65.9 

MIN 

46 

44 

42 

42 

43 

45 

46 

48 

60 

60 

58 

44 

41 

40 

33 

35 

39 

46 

46 

45 

43 

46 

48 

52 

56 

59 

68 

45 

42 

52 

55 

47.0 

CHIPLEY  3  e 

MAX 

64 

75 

71 

60 

61 

71 

72 

78 

80 

78 

65 

65 

63 

64 

46 

66 

61 

69 

70 

77 

72 

67 

70 

70 

68 

62 

52 

59 

61 

63 

69 

66.1 

MiN 

35 

54 

47 

47 

47 

30 

31 

45 

68 

62 

32 

30 

29 

33 

24 

23 

27 

32 

34 

44 

44 

30 

51 

66 

54 

44 

43 

42 

26 

44 

50 

40  .3 

CLEARWATER 

MAX 

72 

75 

75 

71 

72 

65 

74 

77 

77 

76 

69 

64 

62 

58 

94 

66 

62 

66 

69 

76 

71 

68 

70 

76 

71 

70 

69 

62 

65 

76 

69 

68.9 

MIN 

59 

60 

60 

60 

60 

46 

47 

54 

57 

60 

54 

48 

52 

47 

38 

36 

42 

43 

47 

56 

57 

47 

49 

62 

56 

60 

57 

45 

43 

53 

63 

CLERMONT   «  S 

MAX 

74 

76 

79 

78 

76 

71 

77 

78 

80 

79 

72 

65 

61 

54 

52 

57 

62 

67 

76 

77 

68 

67 

73 

78 

77 

70 

70 

66 

68 

79 

72 

70.9 

MIN 

57 

57 

53 

55 

53 

44 

39 

51 

62 

54 

46 

33 

44 

46 

35 

31 

32 

35 

38 

49 

55 

41 

42 

48 

49 

59 

69 

44 

37 

49 

60 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

76 

76 

78 

77 

76 

73 

71 

76 

76 

80 

84 

64 

69 

74 

70 

56 

68 

62 

66 

78 

80 

77 

65 

70 

73 

76 

75 

74 

61 

71 

83 

72.5 

MiN 

57 

58 

59 

65 

56 

55 

60 

62 

62 

64 

53 

45 

41 

55 

44 

42 

41 

40 

64 

56 

58 

44 

43 

50 

53 

64 

67 

57 

56 

59 

63 

93.7 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

SO 

76 

79 

79 

80 

76 

78 

77 

79 

80 

81 

65 

73 

74 

79 

60 

62 

69 

73 

77 

78 

77 

72 

7* 

77 

78 

81 

82 

77 

76 

80 

76.8 

MIN 

63 

56 

56 

60 

58 

59 

53 

68 

65 

70 

54 

42 

39 

45 

47 

40 

41 

46 

63 

55 

57 

50 

43 

46 

56 

53 

65 

57 

54 

56 

67 

93.7 

COMPASS  LAKE 

MAX 

63 

77 

70 

60 

61 

69 

72 

76 

79 

75 

60 

65 

58 

49 

46 

51 

62 

68 

69 

75 

63 

62 

72 

76 

66 

65 

53 

58 

62 

62 

68 

64.9 

MIN 

40 

54 

48 

50 

53 

32 

29 

45 

57 

60 

32 

29 

30 

34 

24 

22 

28 

30 

33 

41 

42 

30 

41 

58 

55 

44 

41 

43 

33 

45 

50 

40  .4 

CRESCENT  CTY  2  SW 

MAX 

71 

74 

69 

71 

73 

70 

73 

79 

77 

80 

73 

67 

62 

56 

55 

61 

63 

68 

73 

76 

71 

69 

75 

79 

79 

70 

67 

59 

67 

68 

75 

70.0 

MIN 

52 

52 

58 

51 

50 

36 

36 

47 

50 

55 

43 

32 

45 

40 

30 

27 

30 

31 

33 

46 

55 

42 

42 

46 

52 

55 

62 

44 

36 

46 

60 

44.3 

CROSS   CITY   CAA  4P 

MAX 

71 

71 

73 

73 

64 

70 

71 

78 

60 

77 

59 

63 

64 

48 

50 

58 

62 

69 

73 

70 

58 

63 

76 

78 

76 

66 

61 

59 

61 

69 

69 

67.1 

MIN 

50 

51 

56 

52 

40 

34 

30 

41 

48 

48 

32 

26 

34 

30 

23 

22 

26 

28 

30 

44 

38 

37 

37 

42 

46 

54 

45 

30 

26 

60 

49 

36  .6 

oaytona  beach 

MAX 

70 

72 

80 

68 

71 

79 

64 

69 

79 

74 

61 

61 

68 

60 

56 

52 

58 

61 

63 

68 

79 

69 

65 

68 

79 

78 

64 

62 

56 

65 

72 

68.1 

MIN 

61 

57 

57 

59 

54 

45 

38 

47 

64 

69 

45 

39 

44 

45 

34 

33 

36 

39 

39 

54 

57 

48 

46 

51 

52 

57 

55 

45 

42 

49 

61 

46.5 

DAYTONA   beach  WB  AP 

MAX 

71 

76 

65 

72 

76 

64 

70 

79 

75 

79 

61 

65 

60 

55 

51 

56 

63 

65 

70 

76 

69 

66 

70 

76 

80 

64 

65 

56 

66 

70 

75 

68.0 

MIN 

59 

54 

55 

53 

50 

39 

36 

49 

51 

56 

42 

34 

41 

41 

34 

30 

31 

34 

36 

49 

50 

46 

42 

48 

51 

56 

55 

42 

42 

46 

54 

45.3 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

62 

72 

67 

60 

61 

69 

70 

75 

79 

72 

69 

69 

65 

56 

45 

55 

62 

68 

69 

76 

68 

66 

70 

62 

67 

59 

63 

59 

63 

62 

64 

64.7 

MIN 

37 

54 

51 

49 

51 

36 

36 

49 

59 

57 

36 

35 

34 

33 

23 

29 

34 

39 

39 

60 

42 

39 

53 

51 

49 

40 

40 

44 

27 

39 

44 

41.9 

OE  LAND 

MAX 

70 

72 

76 

67 

72 

75 

69 

73 

78 

76 

76 

61 

65 

58 

53 

52 

58 

61 

67 

72 

75 

68 

69 

74 

76 

77 

71 

66 

55 

66 

77 

68.6 

MIN 

54 

53 

52 

52 

50 

39 

33 

48 

52 

53 

46 

33 

36 

41 

34 

28 

29 

30 

34 

47 

56 

44 

42 

47 

50 

50 

54 

46 

42 

46 

55 

44  .4 

DRY  TORTUfiAS 

MAX 

77 

77 

78 

77 

78 

75 

7* 

78 

77 

79 

7* 

66 

73 

72 

7* 

7* 

72 

70 

73 

73 

75 

73 

72 

76 

76 

75 

7* 

77 

70 

79 

79 

7*.  7 

MIN 

71 

70 

72 

73 

71 

66 

69 

71 

72 

72 

64 

60 

55 

56 

52 

56 

62 

65 

58 

66 

67 

65 

65 

68 

68 

70 

67 

61 

63 

69 

71 

65.6 

EUSTIS  2  S 

MAX 

72 

78 

72 

75 

80 

68 

76 

80 

80 

81 

73 

64 

60 

58 

51 

55 

60 

65 

74 

79 

72 

67 

71 

78 

78 

72 

68 

63 

67 

77 

76 

70.6 

MIN 

49 

54 

54 

54 

55 

43 

48 

52 

55 

56 

46 

35 

45 

44 

37 

36 

32 

35 

38 

51 

55 

44 

43 

45 

60 

56 

56 

44 

37 

49 

60 

EVERGLADES 

MAX 

80 

81 

80 

82 

83 

82 

60 

82 

82 

83 

75 

71 

75 

73 

69 

61 

68 

73 

80 

79 

78 

78 

75 

78 

83 

80 

81 

75 

77 

80 

78 

77.5 

MIN 

57 

56 

57 

57 

57 

56 

53 

67 

59 

61 

55 

41 

44 

45 

46 

40 

39 

46 

53 

52 

51 

50 

49 

51 

57 

56 

56 

59 

50 

60 

69 

52  .  8 

FEDERAL  POINT 

MAX 

72 

73 

67 

68 

71 

66 

75 

82 

77 

60 

66 

67 

68 

52 

54 

60 

65 

70 

75 

73 

70 

71 

77 

79 

60 

69 

62 

58 

65 

69 

72 

69.2 

MIN 

51 

53 

56 

52 

49 

44 

36 

46 

50 

54 

44 

38 

42 

41 

32 

32 

35 

32 

33 

44 

66 

46 

42 

45 

61 

55 

50 

46 

37 

51 

59 

FELLSMERE 

MAX 

74 

SO 

76 

80 

74 

76 

79 

61 

61 

76 

69 

68 

67 

56 

59 

66 

70 

76 

81 

73 

70 

78 

77 

82 

SO 

69 

67 

75 

60 

MIN 

59 

51 

58 

52 

48 

49 

51 

62 

56 

48 

34 

39 

40 

37 

33 

34 

40 

46 

52 

56 

41 

41 

47 

50 

54 

57 

47 

43 

50 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

65 

70 

67 

6J 

71 

69 

68 

74 

75 

78 

73 

65 

63 

60 

49 

54 

60 

66 

66 

70 

62 

60 

66 

71 

73 

65 

56 

57 

59 

58 

70 

65.2 

MIN 

54 

57 

51 

49 

54 

40 

37 

46 

53 

60 

44 

36 

41 

40 

32 

31 

34 

36 

36 

47 

54 

49 

42 

46 

54 

62 

46 

47 

39 

51 

57 

45.7 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

77 

80 

81 

79 

79 

76 

78 

61 

82 

78 

69 

67 

70 

79 

69 

66 

70 

73 

73 

79 

76 

76 

76 

78 

80 

82 

83 

79 

73 

81 

83 

76.5 

MIN 

63 

67 

62 

62 

61 

60 

66 

69 

70 

69 

52 

42 

40 

55 

44 

36 

40 

48 

56 

57 

62 

49 

45 

56 

55 

54 

54 

57 

51 

67 

66 

55.9 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MAX 

74 

79 

76 

78 

76 

75 

73 

78 

78 

76 

70 

70 

70 

75 

70 

60 

67 

70 

73 

76 

77 

75 

74 

75 

77 

78 

78 

76 

71 

75 

78 

74.3 

MIN 

64 

65 

62 

70 

68 

62 

64 

67 

70 

66 

62 

45 

46 

49 

40 

38 

42 

48 

51 

69 

66 

61 

51 

58 

67 

60 

59 

59 

53 

67 

67 

57.7 

FORT   MYERS  WB  AP 

MAX 

78 

79 

81 

76 

81 

71 

78 

81 

82 

82 

64 

66 

70 

57 

60 

63 

73 

77 

78 

74 

71 

76 

78 

82 

80 

74 

65 

74 

81 

76 

74.2 

MIN 

58 

55 

58 

61 

57 

49 

50 

55 

57 

58 

45 

38 

l\ 

47 

41 

37 

38 

42 

48 

57 

49 

45 

45 

47 

52 

54 

56 

" 

45 

56 

59 

60.3 

FORT  PIERCE 

MAX 

74 

78 

78 

75 

74 

71 

75 

76 

79 

60 

64 

66 

71 

71 

56 

59 

65 

68 

75 

77 

73 

67 

73 

74 

75 

78 

72 

62 

72 

81 

80 

72.3 

MIN 

59 

56 

57 

64 

55 

54 

52 

58 

65 

63 

41 

40 

41 

47 

40 

38 

43 

50 

68 

49 

43 

45 

62 

56 

56 

46 

44 

56 

56 

50.8 

GAINESVILLE  i/NIV 

MAX 

69 

75 

70 

«6 

75 

69 

71 

75 

78 

80 

78 

59 

65 

65 

46 

51 

68 

63 

66 

73 

73 

63 

63 

76'  76 

77 

69 

65 

50 

64 

70 

68.? 

MIN 

50 

52 

60 

50 

52 

42 

37 

51 

55 

56 

42 

35 

38 

39 

27 

27 

31 

34 

38 

50 

54 

41 

40 

47  i  50 

i 

66 

49 

46 

38 

45 

54 

44.8 

r«f«r«BC«  itol*s  fallo«lD.B  Station  iDdvK. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1952 


Station 

Day  Ol  Month 

1 

Average  j 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

- 

GLEN   SAINT  MARY 

MAX 

67 

70 

67 

66 

64 

63 

71 

76 

78 

78 

72 

64 

63 

59 

49 

56 

61 

67 

70 

69 

69 

62 

73 

76 

74 

67 

61 

61 

65 

62 

69 

66  •< 

MIN 

AO 

48 

52 

46 

45 

33 

29 

40 

46 

51 

40 

27 

30 

28 

24 

25 

23 

26 

28 

41 

63 

48 

35 

41 

46 

57 

40 

44 

26 

49 

54 

39«; 

HIALEAH 

MAX 

at 

76 

77 

79 

80 

78 

77 

78 

78 

78 

79 

65 

69 

74 

78 

69 

62 

66 

73 

78 

77 

76 

70 

77 

75 

79 

81 

80 

75 

73 

81 

75.: 

MiN 

6? 

56 

58 

60 

59 

61 

53 

66 

57 

70 

66 

44 

45 

49 

41 

40 

42 

47 

53 

57 

62 

62 

47 

63 

56 

57 

66 

59 

56 

58 

62 

94>' 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

71 

70 

66 

72 

69 

69 

72 

77 

SO 

78 

75 

65 

64 

61 

50 

56 

60 

66 

71 

73 

66 

60 

73 

78 

77 

73 

65 

62 

63 

67 

67 

68«: 

MIN 

45 

51 

58 

50 

49 

35 

30 

47 

48 

54 

42 

28 

36 

32 

26 

23 

26 

28 

30 

45 

55 

37 

37 

42 

47 

55 

45 

38 

28 

50 

68 

41  • 

HILLIARD 

MAX 

64 

72 

67 

58 

66 

68 

72 

76 

78 

78 

66 

65 

62 

46 

48 

54 

61 

67 

69 

65 

62 

59 

73 

78 

70 

63 

56 

68 

61 

55 

69 

64  • 

MIN 

39 

48 

49 

44 

44 

33 

30 

40 

47 

55 

42 

30 

32 

30 

26 

26 

26 

29 

30 

39 

62 

45 

35 

44 

47 

50 

44 

44 

30 

48 

52 

39  • 

HOMESTEAD  EXP  5TA 

MAX 

79 

SO 

81 

82 

SO 

77 

77 

80 

81 

82 

75 

71 

71 

79 

72 

61 

67 

73 

79 

76 

79 

71 

79 

78 

80 

SO 

84 

77 

77 

81 

82 

77., 

61 

50 

54 

55 

52 

56 

60 

54 

50 

62 

55 

38 

37 

42 

47 

34 

37 

44 

53 

64 

52 

46 

37 

45 

53 

46 

49 

53 

54 

68 

63 

49  . 

HYPOLUXO 

MAX 

76 

80 

82 

80 

79 

76 

78 

80 

82 

79 

74 

74 

74 

77 

66 

63 

69 

73 

78 

79 

78 

76 

78 

79 

82 

83 

80 

69 

76 

81 

84 

76. < 

MIN 

64 

68 

67 

66 

67 

59 

67 

67 

70 

71 

52 

43 

37 

60 

42 

36 

36 

49 

55 

66 

60 

46 

43 

68 

59 

56 

65 

58 

51 

66 

63 

56 

INVERNESS 

MAX 

73 

79 

79 

78 

76 

75 

78 

79 

81 

76 

70 

70 

66 

57 

52 

60 

62 

69 

74 

78 

69 

67 

79 

80 

79 

71 

76 

62 

62 

70 

71. 

56 

58 

52 

54 

52 

51 

32 

44 

48 

50 

44 

38 

44 

41 

33 

29 

28 

30 

30 

44 

46 

39 

40 

42 

52 

56 

56 

44 

34 

62 

44. ( 

JACKSONVILLE  KB  AP 

MAX 

65 

70 

65 

63 

69 

68 

70 

76 

76 

78 

58 

64 

62 

48 

49 

65 

62 

66 

68 

70 

60 

62 

70 

76 

74 

61 

59 

60 

61 

63 

70 

65. 

MIN 

44 

53 

52 

47 

43 

38 

32 

42 

49 

54 

42 

34 

37 

34 

28 

28 

29 

30 

33 

42 

50 

42 

39 

48 

61 

51 

45 

35 

34 

60 

61 

41. 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

66 

71 

66 

66 

71 

61 

64 

70 

71 

77 

66 

66 

63 

51 

50 

60 

62 

65 

64 

68 

68 

60 

66 

71 

74 

64 

60 

58 

60 

61 

72 

64. 

MIN 

54 

59 

55 

51 

52 

40 

35 

46 

50 

68 

44 

32 

39 

36 

30 

28 

33 

35 

37 

45 

56 

43 

42 

49 

64 

54 

46 

44 

38 

51 

69 

45  . 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

63 

69 

64 

62 

68 

68 

70 

76 

77 

76 

59 

64 

62 

47 

50 

56 

61 

65 

70 

69 

59 

63 

72 

76 

75 

63 

59 

67 

60 

63 

70 

64. < 

MIN 

46 

55 

52 

49 

50 

41 

43 

49 

55 

65 

44 

40 

42 

39 

31 

31 

37 

41 

43 

51 

49 

46 

42 

54 

57 

52 

47 

43 

36 

51 

51 

45  . 

JASPER   10  E 

MAX 

65 

73 

69 

69 

62 

69 

71 

75 

78 

78 

70 

64 

62 

55 

49 

55 

60 

65 

68 

65 

66 

55 

73 

79 

70 

65 

58 

60 

60 

60 

70 

66. 

MIN 

3e 

47 

50 

49 

46 

31 

38 

49 

49 

40 

27 

30 

29 

22 

22 

24 

26 

29 

40 

50 

30 

34 

46 

45 

48 

40 

43 

26 

46 

64 

38. 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

78 

78 

79 

79 

79 

72 

76 

79 

79 

78 

71 

67 

73 

77 

63 

59 

65 

67 

74 

76 

75 

69 

74 

76 

78 

77 

76 

76 

70 

80 

80 

74. 

MIN 

68 

65 

68 

69 

67 

65 

67 

68 

68 

68 

59 

56 

59 

59 

52 

53 

51 

58 

60 

65 

62 

61 

59 

63 

67 

65 

64 

63 

61 

65 

68 

62  • 

KEY  WEST   WB  CITY 

MAX 

79 

80 

81 

81 

80 

72 

77 

81 

82 

78 

72 

67 

72 

77 

64 

60 

65 

69 

74 

79 

74 

70 

75 

77 

80 

79 

75 

74 

70 

81 

80' 

76. 

MIN 

69 

67 

69 

70 

68 

66 

69 

68 

68 

70 

60 

67 

55 

66 

56 

55 

55 

69 

52 

64 

52 

59 

60 

64 

66 

66 

63 

60 

64 

66 

70 

63 

KISSIMM6E 

MAX 

72 

75 

80 

75 

76 

70 

76 

77 

79 

78 

71 

65 

63 

58 

53 

57 

60 

62 

75 

75 

71 

67 

73 

75 

78 

74 

69 

64 

70 

78 

74 

70. 

MIN 

55 

50 

53 

54 

50 

42 

40 

47 

51 

62 

45 

34 

42 

46 

36 

29 

33 

36 

38 

60 

52 

40 

40 

46 

48 

66 

68 

44 

40 

49 

61 

45. 

LA  BELLE 

MAX 

78 

81 

83 

75 

82 

74 

79 

81 

81 

82 

73 

70 

73 

72 

61 

66 

66 

75 

74 

SO 

77 

73 

78 

79 

80 

84 

78 

67 

76 

83 

81 

76. 

MIN 

56 

52 

54 

61 

52 

45 

47 

52 

56 

65 

46 

30 

38 

55 

37 

32 

31 

37 

44 

62 

68 

42 

39 

45 

48 

60 

66 

56 

41 

55 

64 

47  . 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MAX 

73 

77 

80 

76 

77 

72 

76 

77 

79 

77 

72 

65 

62 

56 

53 

58 

62 

66 

76 

76 

68 

66 

76 

77 

78 

77 

72 

66 

69 

78 

76 

71. 

MIN 

52 

51 

52 

55 

51 

42 

38 

47 

48 

62 

45 

31 

41 

40 

35 

30 

31 

32 

37 

48 

54 

41 

38 

44 

45 

61 

59 

44 

38 

49 

60 

44  . 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

68 

72 

65 

65 

63 

70 

71 

77 

78 

78 

66 

66 

64 

66 

60 

57 

62 

68 

72 

71 

61 

60 

73 

78 

76 

69 

58 

58 

64 

64 

68 

66. 

40 

50 

51 

46 

48 

35 

30 

45 

50 

56 

40 

27 

33 

33 

26 

24 

30 

28 

32 

43 

61 

36 

37 

44 

46 

56 

41 

44 

29 

49 

55 

40. 

LAKE  MIAWASSE 

MAX 

74 

73 

77 

76 

75 

77 

71 

76 

78 

80 

80 

60 

65 

61 

54 

62 

56 

63 

68 

76 

79 

68 

69 

76 

78 

79 

70 

69 

56 

70 

79 

70. 

MIN 

59 

50 

51 

54 

50 

43 

34 

47 

52 

50 

47 

30 

40 

44 

37 

33 

32 

32 

35 

48 

65 

40 

41 

46 

46 

61 

57 

44 

36 

47 

55 

44  . 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

72 

73 

79 

75 

76 

68 

74 

75 

77 

76 

60 

64 

60 

54 

52 

58 

62 

65 

73 

76 

67 

66 

73 

76 

77 

74 

71 

55 

66 

78 

73 

69. 

MIN 

56 

57 

60 

58 

52 

45 

50 

56 

57 

58 

47 

44 

60 

43 

37 

34 

39 

44 

48 

55 

67 

40 

49 

51 

66 

67 

59 

46 

43 

54 

55 

50. 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

77 

80 

82 

80 

82 

72 

80 

80 

84 

83 

75 

70 

69 

60 

68 

60 

67 

73 

79 

80 

78 

71 

77 

80 

82 

82 

76 

61 

76 

S3 

77 

75. 

MIN 

57 

49 

53 

57 

50 

44 

46 

53 

52 

66 

49 

31 

37 

62 

38 

32 

33 

35 

42 

50 

56 

41 

38 

44 

48 

60 

50 

42 

53 

65 

46  . 

LIVE  OAK  1  SE 

MAX 

72 

67 

73 

64 

67 

64 

70 

72 

77 

78 

77 

59 

64 

61 

51 

46 

56 

62 

66 

71 

63 

66 

59 

73 

78 

72 

70 

52 

68 

66 

67 

66. 

MIN 

42 

46 

52 

49 

49 

31 

29 

47 

50 

51 

42 

26 

29 

31 

20 

20 

23 

26 

29 

36 

50 

36 

37 

40 

47 

46 

42 

46 

26 

32 

49 

36  . 

LOXAHATCHEE 

MAX 

82 

78 

80 

83 

76 

80 

74 

77 

79 

81 

80 

64 

71 

76 

74 

52 

61 

68 

73 

78 

79 

76 

71 

77 

78 

83 

82 

80 

66 

75 

82 

75. 

MIN 

62 

51 

51 

56 

54 

54 

50 

55 

58 

68 

51 

39 

37 

40 

41 

36 

35 

40 

47 

61 

59 

45 

42 

42 

48 

53 

52 

52 

48 

49 

65 

49. 

MADISON 

MAX 

66 

73 

66 

66 

64 

69 

72 

77 

79 

76 

59 

63 

61 

46 

47 

56 

61 

67 

70 

63 

57 

60 

74 

80 

66 

62 

54 

58 

61 

60 

68 

64. 

MIN 

40 

51 

50 

50 

50 

36 

38 

46 

56 

55 

39 

36 

35 

35 

24 

26 

31 

35 

38 

49 

47 

40 

41 

52 

51 

49 

43 

43 

32 

46 

51 

42. 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

81 

80 

82 

81 

80 

77 

79 

80 

82 

81 

73 

70 

70 

78 

70 

62 

66 

71 

78 

79 

74 

68 

73 

75 

80 

79 

76 

75 

75 

80 

81 

76. 

MIN 

66 

63 

65 

64 

64 

62 

64 

64 

66 

63 

60 

68 

55 

55 

57 

47 

49 

53 

55 

61 

62 

59 

62 

64 

66 

67 

64 

58 

66 

63 

68 

60. 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

63 

75 

56 

58 

61 

70 

71 

75 

78 

71 

57 

63 

55 

47 

45 

55 

59 

67 

68 

76 

57 

65 

66 

69 

65 

64 

52 

69 

60 

65 

61 

62. 

MIN 

37 

50 

47 

47 

42 

32 

31 

46 

56 

49 

34 

32 

32 

30 

26 

26 

26 

32 

34 

44 

37 

33 

51 

56 

53 

46 

45 

34 

28 

45 

46 

39  * 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

64 

77 

69 

58 

62 

76 

72 

77 

79 

74 

57 

63 

67 

49 

44 

55 

60 

67 

69 

75 

71 

68 

70 

72 

66 

64 

53 

69 

60 

62 

66 

65. 

MIN 

36 

50 

46 

46 

49 

32 

30 

44 

56 

57 

34 

30 

30 

30 

23 

26 

27 

30 

34 

42 

43 

31 

39 

56 

54 

43 

43 

41 

28 

43 

49 

39  . 

MAYO   5  NW 

MAX 

69 

73 

67 

69 

65 

69 

71 

79 

SO 

77 

62 

64 

64 

52 

51 

57 

61 

66 

71 

69 

63 

60 

75 

77 

80 

67 

59 

68 

63 

66 

70 

67. 

MIN 

44 

52 

53 

52 

52 

34 

23 

41 

49 

60 

36 

26 

31 

31 

24 

24 

25 

26 

29 

43 

50 

38 

37 

46 

46 

56 

43 

46 

25 

48 

53 

40. 

MELBOURNE   WB  AP 

MAX 

72 

78 

76 

74 

70 

67 

74 

76 

76 

81 

62 

66 

59 

56 

53 

57 

62 

65 

71 

80 

68 

69 

70 

74 

80 

73 

70 

68 

70 

60 

77 

70. 

MIN 

60 

54 

59 

60 

54 

47 

51 

54 

58 

58 

46 

39 

45 

47 

37 

33 

36 

41 

48 

54 

49 

44 

44 

51 

53 

64 

57 

45 

42 

61 

57 

49  • 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

73 

71 

75 

75 

78 

68 

74 

71 

78 

78 

71 

60 

62 

56 

54 

57 

62 

66 

74 

76 

71 

72 

75 

76 

81 

72 

62 

72 

78 

75 

70. 

MIN 

60 

56 

57 

59 

54 

50 

52 

55 

58 

56 

47 

44 

46 

49 

39 

37 

39 

39 

43 

51 

57 

48 

45 

51 

51 

57 

46 

46 

48 

62 

50. 

MIAMI  BEACH 

MAX 

76 

75 

77 

77 

75 

76 

74 

75 

76 

77 

74 

70 

70 

76 

72 

62 

70 

72 

74 

75 

75 

75 

71 

76 

76 

78 

SO 

75 

73 

76 

79 

74. 

MIN 

68 

71 

73 

73 

70 

62 

69 

71 

72 

71 

56 

49 

54 

59 

46 

43 

47 

47 

68 

71 

65 

54 

57 

66 

71 

64 

63 

65 

57 

68 

71 

62. 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

76 

78 

80 

80 

78 

77 

78 

79 

80 

78 

70 

72 

73 

79 

62 

62 

69 

73 

77 

77 

77 

71 

75 

77 

80 

SO 

80 

75 

74 

80 

S3 

75. 

MIN 

64 

60 

61 

62 

62 

60 

58 

67 

62 

69 

50 

47 

49 

54 

47 

42 

46 

52 

58 

61 

60 

54 

52 

57 

60 

50 

60 

61 

55 

65 

64 

MIAMI    WB  CITY 

MAX 

73 

77 

79 

76 

78 

72 

75 

77 

79 

77 

69 

70 

71 

73 

56 

60 

67 

69 

74 

74 

74 

71 

74 

76 

76 

77 

80 

73 

73 

76 

79 

r: 

MIN 

65 

70 

70 

71 

67 

60 

66 

70 

72 

69 

62 

47 

52 

59 

45 

41 

46 

52 

67 

67 

61 

52 

56 

68 

68 

65 

62 

60 

53 

67 

63 

60. 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

60 

68 

64 

61 

62 

62 

67 

72 

75 

69 

65 

65 

59 

48 

47 

57 

62 

70 

67 

71 

67 

67 

64 

63 

62 

57 

52 

57 

58 

69 

67 

62. 

MIN 

36 

54 

50 

^» 

49 

39 

41 

50 

64 

47 

33 

32 

34 

29 

22 

24 

27 

36 

40 

46 

40 

36 

64 

52 

53 

44 

44 

42 

31 

44 

49 

MONTICELLO 

MAX 

67 

71 

61 

64 

66 

70 

72 

79 

80 

74 

61 

65 

62 

48 

49 

57 

61 

69 

69 

67 

63 

66 

74 

78 

65 

61 

55 

60 

60 

66 

67 

66. 

MIN 

40 

50 

48 

48 

40 

34 

30 

42 

64 

47 

34 

29 

30 

28 

23 

22 

27 

30 

31 

44 

36 

31 

40 

62 

49 

42 

42 

31 

28 

47 

48 

38. 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

78 

75 

78 

78 

73 

79 

71 

75 

74 

79 

82 

64 

68 

71 

71 

51 

66 

65 

70 

73 

78 

75 

63 

71 

75 

78 

77 

76 

60 

73 

81 

72. 

MIN 

60 

55 

58 

63 

55 

60 

58 

63 

59 

59 

50 

34 

42 

56 

42 

39 

36 

41 

52 

62 

67 

41 

43 

49 

62 

53 

64 

52 

46 

67 

61 

52. 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

73 

77 

SO 

77 

79 

70 

75 

76 

78 

80 

72 

66 

61 

58 

53 

58 

61 

68 

75 

79 

74 

67 

75 

77 

79 

78 

73 

70 

69 

81 

78 

72. 

55 

51 

53 

57 

50 

44 

41 

48 

62 

i  55 

46 

30 

41 

47 

37 

30 

32 

34 

41 

51 

53 

39 

39 

45 

48 

62 

62 

45 

39 

50 

62 

46  . 

MT  PLEASANT 

MAX 

63 

75 

67 

59 

61 

70 

70 

75 

77 

76 

61 

64 

58 

56 

46 

57 

60 

66 

67 

74 

67 

67 

66 

73 

72 

62 

52 

68 

60 

64 

67 

64. 

MIN 

40 

52 

48 

48 

53 

32 

32 

44 

66 

56 

38 

32 

30 

34 

24 

24 

29 

32 

33 

45 

46 

32 

45 

60 

55 

46 

42 

43 

31 

44 

51 

41. 

NAPLES 

MAX 

79 

81 

81 

77 

79 

73 

79 

80 

82 

82 

75 

66 

72 

71 

70 

61 

68 

72 

78 

77 

74 

71 

74 

78 

83 

80 

74 

70 

75 

SO 

76 

75. 

MIN 

61 

56 

57 

64 

60 

62 

54 

57 

59 

60 

52 

37 

45 

59 

44 

39 

36 

49 

57 

61 

49 

44 

51 

55 

66 

56 

56 

50 

69 

68 

93. 

NEW  SMYRNA   BEACH   1,  N 

MAX 

73 

78 

72 

74 

79 

66 

71 

77 

77 

81 

76 

67 

63 

57 

53 

60 

64 

64 

78 

73 

66 

70 

76 

79 

71 

66 

61 

66 

70 

75 

70. 

MIN 

61 

53 

56 

59 

! 

52 

43 

35 

49 

61 

56 

46 

37 

42 

42 

33 

31 

34 

34 

49 

57 

46 

43 

48 

61 

56 

56 

44 

42 

46 

62 

46. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1952 


I  now  ^  ■  vononuN 

Day  Of  Month 

• 

E 

StoUon 

1 

2 

3 

4 

s 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29|  30 

31 

At* 

NICEVILLE 

HIN 

MIN 

73 
53 

74 

55 

75 
56 

74 

50 

72 
62 

71 

37 

76 
34 

79 
46 

82 
51 

79 
54 

68 
42 

66 

33 

64 
43 

56 
39 

54 

29 

60 

27 

63 

31 

69 

32 

73 

34 

79 
46 

68 

54 

67 
47 

75 
40 

80 
44 

79 
49 

71 

57 

67 

53 

62 
43 

63 

33 

75 

47 

73 
59 

70.4 
44.2 

OCALA  AIRPORT 

MIN 

73 
53 

74 

50 

75 
51 

75 
47 

73 
47 

70 
30 

76 
26 

79 
40 

81 
45 

SO 
46 

62 
40 

67 
28 

69 
36 

53 
36 

54 
26 

61 

23 

64 

25 

69 
26 

74 

28 

76 
41 

71 
52 

68 

38 

72 
36 

79 
39 

81 
46 

70 
63 

68 

53 

59 
43 

63 
27 

76 
44 

73 
55 

70.3 
39.6 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MIN 

73 
59 

74 

59 

79 
61 

78 
64 

78 

59 

74 

51 

71 

53 

76 
60 

77 
59 

80 
63 

74 

50 

63 
40 

66 
46 

66 

55 

65 
41 

64 

36 

58 
38 

69 
43 

71 
51 

73 
68 

72 
60 

73 
46 

66 
46 

71 

62 

74 

54 

75 

58 

74 
60 

72 
55 

60 

73 

74 

64 

70.9 
53.1 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

73 
52 

73 

53 

77 
55 

74 
55 

75 
53 

79 
44 

69 
40 

74 
44 

80 
52 

81 
55 

78 
46 

61 

37 

66 
36 

62 
44 

56 
37 

52 
34 

57 
34 

62 
37 

68 
40 

75 
44 

77 
53 

67 
44 

70 
44 

76 
44 

77 
50 

76 
49 

66 

50 

70 
46 

66 

70 

80 
53 

70.2 
46  .8 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
54 

75 
52 

73 
54 

75 
54 

77 

52 

69 
42 

7* 

39 

77 

50 

79 
54 

78 
54 

60 
44 

64 

33 

62 
45 

55 
43 

51 
36 

67 
32 

61 

36 

69 
36 

75 
39 

77 

52 

67 
46 

70 

42 

76 
43 

77 
47 

78 

50 

71 
55 

70 

57 

60 
41 

71 

78 

74 

" 

70.1 
46  .9 

PALATKA 

MAX 
MIN 

74 

55 

73 
53 

70 
58 

71 
53 

72 

52 

69 
41 

75 
37 

80 
49 

78 
52 

81 

56 

67 
44 

66 

34 

66 
43 

57 
41 

51 
30 

59 
29 

64 

33 

68 

35 

71 
36 

75 
47 

68 

57 

70 
46 

72 
43 

70 
48 

80 

53 

70 
57 

66 

52 

60 
47 

65 

67 

74 
60 

69.3 
46  .0 

PANAMA  CITY 

MAX 

MIN 

65 
42 

75 
57 

68 

53 

67 

52 

63 
55 

65 
38 

69 
36 

7^ 
50 

76 
63 

72 
61 

62 
44 

60 
39 

58 
37 

64 
36 

46 
28 

53 
31 

59 
36 

68 
43 

67 
36 

69 
51 

62 
43 

63 

37 

71 
54 

77 
60 

68 
68 

66 

50 

54 
47 

58 
45 

61 

63 

65 
53 

64.5 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

63 
39 

72 
57 

62 

50 

65 
53 

63 
43 

66 

35 

68 

38 

71 

55 

73 
64 

68 
46 

63 
38 

67 
39 

57 
35 

49 

32 

47 
24 

57 
29 

61 
34 

70 
41 

64 

45 

72 
47 

60 
40 

68 
43 

67 

57 

60 

56 

66 

55 

54 
46 

52 
47 

60 
43 

57 

68 

62 
41 

63.0 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

63 
42 

72 
58 

62 
52 

65 
55 

62 
44 

63 
39 

65 
42 

72 

59 

72 
64 

67 
45 

61 
40 

66 
41 

55 
38 

49 
34 

48 
26 

54 
34 

68 
38 

68 
45 

63 
51 

71 
46 

55 
41 

67 
46 

67 
57 

61 
66 

66 

55 

55 
46 

63 
47 

59 
45 

56 

66 

63 
44 

62.0 
45  .8 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

73 
56 

76 

53 

83 
54 

79 
59 

78 
53 

71 
42 

76 
37 

75 
60 

80 

63 

76 
56 

74 
45 

69 
31 

67 
43 

62 
46 

56 
36 

60 
28 

64 

32 

70 
33 

78 
39 

78 

5! 

79 

55 

71 

38 

77 
40 

79 
44 

81 
48 

78 

53 

75 

59 

72 
44 

70 

78 

78 
66 

73. t 
46  . 1 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

80 
62 

80 
64 

80 
56 

77 
61 

79 

59 

77 
69 

79 
58 

80 
69 

82 

70 

80 
67 

71 
48 

71 
44 

71 
41 

75 
49 

69 
43 

65 

37 

71 
41 

74 
48 

74 

57 

80 

69 

77 
62 

72 
48 

75 
45 

77 
61 

78 
54 

82 
54 

82 
54 

75 
57 

75 

80 

84 

60 

76.5 

PUNTA  GORDA 

MAX 
MIN 

76 
58 

79 
56 

86 

57 

82 
59 

81 

57 

75 
48 

81 
51 

83 

55 

S3 

57 

81 
59 

73 
51 

69 
41 

71 
47 

62 
49 

63 
40 

65 
38 

67 
40 

74 

46 

82 
48 

82 
57 

80 
56 

75 
48 

81 

46 

81 
50 

81 
54 

81 
55 

76 
61 

64 

62 

77 

81 

75 
60 

76  .4 
51.3 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

65 
38 

74 

50 

71 
49 

60 
49 

62 

53 

72 
34 

72 

29 

75 
41 

78 

51 

75 
54 

66 
38 

65 

29 

60 

32 

53 
35 

46 

25 

58 
24 

61 

29 

67 

29 

69 

32 

73 
42 

69 
45 

66 

31 

68 
43 

74 

60 

70 
56 

62 

48 

54 

43 

59 
43 

60 

63 

66 
51 

65.6 

RAIFORO   ST  PRISON 

MAX 
MIN 

69 
44 

70 
49 

69 
54 

62 
49 

67 
46 

72 
38 

74 

29 

74 
44 

80 
47 

80 
55 

74 
42 

66 
27 

65 
33 

64 

30 

50 
24 

59 
24 

63 

25 

70 
27 

73 
29 

74 

43 

68 
54 

64 
40 

75 
36 

79 
40 

79 
45 

79 
56 

67 
55 

60 
45 

67 

64 

71 
57 

69.3 
41  .2 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

82 
57 

81 

56 

81 

54 

80 
53 

83 
53 

78 

59 

79 
49 

77 
54 

82 

53 

81 

60 

77 
54 

71 

37 

76 
39 

78 
44 

74 
46 

61 
35 

62 

35 

72 
52 

78 
60 

80 
54 

78 
54 

73 
44 

80 
40 

77 
46 

80 
54 

81 
51 

80 
52 

81 
53 

82 

8C 

81 
65 

77.6 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

71 
56 

74 

58 

70 
56 

68 
52 

73 
53 

64 
40 

70 
36 

73 
48 

74 

51 

79 
56 

73 
44 

65 
33 

66 
41 

55 
46 

52 
30 

57 
28 

64 

31 

68 

34 

67 
36 

76 
46 

68 

56 

63 
45 

69 

43 

78 

50 

77 
54 

65 

67 

63 
48 

60 
46 

63 

65 

73 
60 

67.8 
45  .9 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

MAX 
MIN 

70 
58 

71 
62 

69 
56 

69 
54 

74 

53 

62 
42 

68 

36 

70 
46 

71 

50 

79 
57 

73 
45 

65 

37 

65 
42 

62 
42 

52 
31 

58 
31 

61 

32 

63 

37 

66 

40 

74 

45 

67 

65 

62 
46 

64 
44 

70 
51 

74 

56 

64 

56 

64 

46 

69 
45 

63 

65 

74 

60 

66.7 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

73 
55 

75 
56 

80 
56 

76 
55 

75 
55 

68 

45 

75 
43 

78 
51 

80 
64 

80 
57 

68 
46 

66 

38 

61 
49 

53 
45 

52 
36 

57 
34 

62 

37 

67 

38 

73 
43 

79 
53 

66 

62 

67 
43 

75 
42 

78 
47 

79 
61 

69 

57 

69 

57 

60 
44 

68 

77 

73 
60 

70.3 

SAINT  MARKS   6  SE 

MAX 
MIN 

67 
45 

68 
49 

70 
52 

67 
51 

66 
55 

65 
34 

64 

32 

67 

47 

70 

51 

70 
59 

61 

35 

64 

32 

63 
34 

48 

32 

47 
23 

56 
20 

58 
30 

67 

33 

68 

35 

68 

40 

64 

42 

60 
33 

63 
48 

67 

51 

61 
44 

58 
42 

59 
42 

59 
37 

63 

67 

59 
44 

»2.7 
40. 1 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

73 
58 

75 
60 

79 
60 

78 
60 

77 
60 

70 
48 

76 
48 

77 
54 

79 
56 

76 
61 

71 
52 

66 
42 

62 
53 

58 
50 

52 
40 

55 
38 

60 
39 

66 
42 

75 
47 

76 
64 

68 
68 

65 
48 

73 
47 

76 
60 

76 
56 

76 
57 

71 
57 

66 
46 

69 
45 

77 
54 

72 
67 

70.6 
51.8 

SANFORD 

MAX 
MIN 

76 
56 

73 
50 

77 

50 

73 
54 

75 

50 

70 
50 

68 

37 

74 

48 

78 
52 

80 
52 

80 
46 

62 
31 

64 
42 

59 
45 

54 
34 

52 
29 

58 
32 

62 

32 

65 
37 

74 
42 

77 
56 

68 
43 

70 
41 

76 
46 

76 

50 

78 
53 

67 

57 

67 
43 

55 

7C 

80 
54 

69.6 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

78 
59 

77 
54 

80 
57 

80 
61 

78 

56 

68 

45 

79 
44 

80 

52 

80 
54 

80 
56 

70 
53 

67 
36 

62 
46 

61 
49 

57 
38 

60 
36 

64 

36 

66 

38 

77 
43 

78 
53 

69 
68 

73 
45 

78 
44 

78 
46 

79 
50 

79 
63 

74 
59 

68 
49 

71 

79 

73 
66 

73.0 

SECOTAN 

MAX 
MIN 

68 
42 

70 
49 

67 
52 

65 

51 

65 

52 

70 
30 

73 
28 

75 
38 

79 
48 

75 
49 

66 
36 

66 
26 

64 

28 

47 

30 

50 
20 

58 
20 

62 
24 

69 
26 

7? 
30 

64 

42 

63 
42 

66 

36 

73 
37 

78 
48 

65 
46 

63 

54 

57 
40 

60 
44 

62 

64 

70 
48 

66.0 

STUART 

MAX 
MIN 

73 
63 

81 
59 

82 
62 

77 
66 

82 
60 

79 

53 

79 
54 

80 
62 

81 
63 

84 

62 

72 
51 

72 
45 

72 
41 

74 
66 

58 
42 

62 
38 

70 
43 

74 

48 

80 

54 

80 
60 

75 
61 

74 
48 

79 

51 

75 
50 

78 
56 

80 
62 

82  I  76 
59;  69 

75 

82 

83 
63 

76.5 

SUNN  1  LAND 

MAX 

MIN 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 
MIN 

67 
44 

73 
53 

64 

52 

64 

52 

64 
44 

68 

37 

72 
33 

75 
43 

78 
54 

76 
50 

58 
36 

66 
30 

59 
31 

50 
32 

45 
26 

56 

25 

60 

27 

66 

30 

69 
34 

7? 
43 

60 
41 

63 
32 

69 
44 

75 
57 

64 

54 

68 
47 

55 
46 

68 
36 

60 
30 

61 

67 
48 

64.4 
40  .5 

TAMIAMI    TRL   ".0  MI  BEND 

MAX 
MIN 

82 
63 

78 

61 

80 
64 

82 
65 

82 
63 

80 

57 

79 

62 

80 
62 

81 

67 

81 
56 

66 
46 

73 
48 

77 
46 

60 
33 

61 
42 

68 

50 

7? 

55 

80 
60 

77 
62 

78 
50 

70 
52 

76 
57 

77 
61 

81 
61 

80 

83 

76 

81 

76.4 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
59 

74 
58 

77 
56 

77 
60 

72 
54 

70 
45 

76 
41 

77 
51 

79 
53 

75 
56 

60 
40 

64 

36 

62 
51 

56 
44 

52 
37 

56 

35 

61 

36 

66 

36 

75 
42 

75 

52 

65 
45 

68 

39 

70 
42 

79 

46 

75 
60 

76 

65 

69 

56 

60 
46 

67 

76 

73 
56 

69.4 

TARPON  SPRINGS 

MAX 
MIN 

74 
57 

74 
60 

78 

57 

78 
57 

75 
58 

66 
46 

77 
43 

78 
52 

80 

55 

79 
59 

69 

53 

65 
41 

61 
47 

56 
47 

52 

37 

64 

34 

62 

38 

37 

72 
39 

78 

62 

68 

55 

69 
44 

74 

43 

75 
46 

76 
49 

72 
56 

67 

54 

60 
45 

67 

77 

76 
54 

70.3 

TAVERNIER 

MAX 
MIN 

78 
68 

78 
69 

79 

71 

80 
72 

79 

69 

77 
65 

75 
68 

78 

71 

79 
71 

82 
73 

74 

60 

70 
53 

73 
55 

77 
55 

71 
50 

60 
49 

68 
67 

67 

54 

75 
58 

80 
67 

81 
62 

72 
57 

74 
66 

78 
61 

79 
66 

78 
62 

81 
65 

80 
61 

75 

ec 

80 
71 

76.1 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

73 
51 

77 
51 

73 
54 

74 
56 

SO 
51 

67 
46 

73 
40 

79 

50 

78 
53 

80 
55 

72 
47 

65 
33 

64 
40 

61 
43 

49 

36 

57 
32 

62 
34 

66 
34 

72 
38 

79 
51 

78 
46 

78 
44 

75 
41 

76 
41 

80 
49 

70 
53 

69 

52 

62 
43 

73 

81 

77 
65 

71.6 

VERO  REACH  CAA  AP 

MAX 
MIN 

73 
60 

77 

55 

79 
58 

76 
64 

76 

54 

69 
49 

75 

50 

76 

58 

78 

56 

82 
60 

65 
44 

68 
41 

66 
40 

65 
48 

55 
40 

59 
34 

65 
38 

71 
44 

76 
62 

77 
59 

72 
51 

70 
45 

75 
45 

75 
51 

77 
53 

79 
57 

69 

69 

61 
49 

72 
44 

81 
63 

79 
58 

72.2 
50.6 

WAUCHULA   2  NW 

MAX 
MIN 

74 

57 

76 
50 

80 
53 

79 
60 

79 

50 

78 
37 

78 
50 

80 
50 

82 
53 

75 
44 

67 
29 

62 
40 

57 
48 

55 
37 

58 
30 

63 
30 

69 
34 

76 
40 

80 
49 

78 

62 

68 

37 

77 
38 

78 
44 

80 
47 

80 
50 

75 
61 

70 
47 

72 
39 

81 
57 

76 

62 

73.4 
45.8 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 
MIN 

76 
69 

77 
68 

79 
67 

76 
68 

76 
68 

74 
68 

73 
67 

76 
68 

7B 
67 

79 
67 

74 
57 

70 
46 

70 
46 

76 
56 

67 
43 

58 
39 

68 

45 

71 

51 

74 

57 

77 
64 

58 

71 
51 

74 
51 

79 
61 

80 

61 

78 
61 

69 

58 

73 
62 

81 

68 

82 
69 

74.3 
59.0 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

76 
65 

80 
66 

81 
61 

79 
68 

77 
60 

75 
58 

77 
65 

80 
69 

81 
69 

80 
68 

68 
47 

72 
44 

74 
42 

76 
52 

57 
43 

62 
38 

69 
43 

74 

49 

77 
54 

78 
64 

76 
54 

73 
49 

76 
48 

77 

57 

80 
61 

82 

59 

81 
58 

67 
65 

75 
51 

83 
61 

84 

59 

75.7 
56.0 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

78 
56 

73 
56 

77 
56 

79 
57 

79 
54 

78 
47 

71 
42 

71 
53 

78 

55 

78 
56 

80 
49 

62 
36 

66 
46 

60 
46 

59 
38 

55 
36 

59 
36 

62 
39 

65 
45 

77 

52 

79 
56 

69 
44 

67 
43 

77 

50 

78 

50 

80 
54 

77 
62 

74 

45 

58 
43 

67 

62 

80 
63 

71.4 
48.9 

r«f«r*Bc«  Dot«>  tollovlBf  StiXloo  Iiutos. 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
DECEMBER  1952 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
av*. 

BAY  LAKE 

EVAP 

.  18 

.  12 

.  07 

11 

.  15 

.  07 

.  12 

.  09 

.  14 

.  09 

.  13 

.  14 

.  09 

.  03 

.  10 

.  08 

.  07 

.  09 

.  06 

.  08 

.  13 

.  1 1 

.  08 

.  09 

.  09 

.  09 

.  07 

.  15 

.  08 

.  07 

.  OS 

3.02 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.19 
187 

.09 
126 

.09 
88 

.10 
150 

.05 
77 

.  12 
239 

.12 
177 

.  13 
167 

.  13 
162 

.  16 
157 

.19 
358 

.20 
121 

.11 
114 

.08 
191 

.08 

.  16 
162 

.  11 
160 

.12 
160 

.12 
154 

.06 
159 

.  12 
172 

15 
115 

.  10 
88 

.  09 
132 

.09 
106 

.  13 

.  13 

.  13 

.09 
149 

.11 
229 

342 

83.67 
B5100 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4  (a) 

EVAP 

.  10 

.12 

.09 

.04 

03 

.10 

.12 

.  10 

.  11 

.10 

.  12 

.26 

.12 

.04 

.11 

.  18 

.  10 

.09 

.05 

.05 

.09 

.12 

.09 

.10 

.11 

.08 

.  06 

10 

.10 

07 

.05 

3.00 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

MAX 

MIN 

.16 
77 
68 

.  17 
77 
66 

.08 
78 
68 

.  10 
75 
70 

.06 
76 
66 

.17 
72 
63 

.09 

- 

.17 

- 

.11 

- 

.11 
79 

.29 
79 
61 

.24 

67 
56 

.09 
68 
56 

.11 
68 
62 

.04 

61 
55 

.23 
60 
51 

.09 
62 
52 

.09 
66 
54 

.06 
66 
58 

.08 
73 
61 

.05 
75 
64 

.10 
68 
58 

.  13 
69 
56 

.  13 
59 

.03 
- 

.04 
- 

.04 

76 
66 

.13 
70 
62 

.11 
70 
58 

.12 
74 
64 

.03 
74 
66 

3.45 
71. 2M 
60. 8M 

BIALEAH 

EVAP 
WIND 

.08 

25 

.07 

56 

.  09 
14 

.  06 
34 

.  08 
58 

.  15 
31 

.  18 
63 

.  03 

76 

.  07 
43 

.20 
49 

.  09 
60 

.  13 
39 

.26 
17 

.  10 
10 

.  02 
76 

.  12 
38 

.  10 
33 

.  18 
33 

.  10 
44 

.  20 
46 

.  07 
34 

.  08 
34 

.  06 
15 

.  04 

33 

.  20 
3 

.  10 
20 

.  10 
15 

.  13 
19 

.  13 
37 

.  05 
28 

.  13 
60 

3.40 
1143 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.  12 
42 

.  08 
16 

.  10 
11 

.  12 
45 

18 

47 

27 

32 

6 

13 

68 

23 

14 

29 

60 

29 

18 

15 

20 

22 

13 

30 

21 

18 

11 

9 

11 

17 

'ss 

34 

53 

3.07 
8.00 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.  08 

.  08 

.  05 

.  06 

2.22 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.18 
101 

.16 
69 

.10 
30 

.14 

.09 
64 

.17 

.17 

.16 

.16 

.16 

.14 

.  17 

.09 

.05 

.10 

.14 

.09 

.11 

.11 

.02 

.15 

.20 

.07 

.10 

.09 

.  12 

.09 

.13 

.  12 

.  11 

08 

3.79 
1938 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 
WIND 

.  12 
15 

.  10 
3 

3 

4 

2 

10 

4 

5 

14 

2 

20 

4 

^5 

^4 

18 

16 

9 

6 

4 

2 

8 

4 

2 

2 

^0 

2 

4 

8 

5 

2 

18 

3.99 
205 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.  10 
38 

.09 
30 

.06 

9 

.  1 1 
66 

.  08 

20 

.  07 
43 

.  18 
48 

.  08 
10 

.  08 
9 

.  11 
57 

.  12 
49 

.  08 
18 

* 

.  09 
85 

.  00 
57 

.  05 

25 

.  15 
10 

.06 
18 

.  06 
13 

.  12 
54 

.  06 
11 

.  06 

5 

.  15 
32 

67 

.  06 
23 

18 

2.24 
815 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

EVAP 
WIND 

.13 

.  16 

.11 

.  15 

.03 

.14 

.21 

.  19 

.  15 

.  17 

.34 

21 

.  12 
.04 

.11 
.04 

.28 
.16 

.36 
.  11 

.30 
.08 

.  18 
.08 

.27 
.03 

.04 

.15 

.15 

.  10 

.  10 

.  10 

.04 

.  18 
03 

.12 
.  11 

.  15 
06 

07 

.05 
.  18 

4.86 

TAMIAM!  TRL  40  MI  BD 

EVAP 

.  17 

.14 

.09 

.  16 

.  11 

.35 

.  14 

.  11 

.  13 

.15 

.  17 

.  19 

.  10 

* 

* 

.24 

.00 

.12 

.11 

.13 

.11 

.12 

.09 

.  10 

.17 

.  13 

.28 

12 

B3.8S 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.12 

.19 

.10 

.10 

.19 

.13 

.14 

.15 

.14 

.14 

.13 

.18 

.12 

.09 

.02 

.16 

.05 

.13 

.13 

.15 

.20 

.15 

.07 

.08 

.  12 

.11 

.  12 

.09 

.15 

.09 

.07 

3.81 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


DELAYED  DATA 


Temperature 


No.  o(  Days 

Scow.  Sleet.  Hall 

No.  oi  Days 

SUtUm 

.B 

.1 

Daye 

Max. 

Min. 

1  Day 

Max.  Depth 
on  Ground 

1 

e 
1 

ate 
SS 
i% 
<Z 

Averagt 

Departu 
From  N( 

Highest 

a 

• 

s 

Date 

Degree 

Total 

Doparlu 
From  Ni 

£ 

0 

O 

o 

Tolal 

Dale 

1.00 

or  More 

OCTOBER  1952 

SUNN I LAND 

83.3 

71 .8 

77.6 

90 

14+ 

65 

31 

0 

2 

0 

0 

7.96 

1 .90 

20 

.0 

0 

14 

6 

2 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Montli 

1 

SMiaa 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APRIL  1U2 
CLEWISTOH 

T 

T 

.12 

.11 

.08 

1.17 

1.49 

SEmHBER  1933 
HART  LUKE 

.07 

.03 

.40 

.88 

.23 

.09 

.10 

.11 

.10 

.69 

.90 

.21 

.09 

.27 

.29 

3.90 

OCTOBER  1952 
SUNNIUHD 

.16 

.39 

.80 

.29 

.99 

.so 

.05 

1.85 

.39 

.80 

.29 

1.90 

.10 

.09 

7.96 

DECEHBER  19S2 
CRAPE  BAHHOCE  CP.  RAMCB 

T 

.99 

.01 

T 

.30 

DAILY  TEMPERATURES 


DELATED  DAT« 


Day  of  month 

• 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

OCTOBER  1952 

SUNNILAND 

MAX 
MIX 

86 
75 

86 
74 

86 
75 

82 
74 

86 
74 

87 
73 

85 
74 

87 
74 

81 
75 

80 
73 

80 
72 

79 
72 

84 

72 

90 
73 

90 
76 

89 
74 

87 
74 

86 
74 

89 
74 

85 
74 

82 
72 

79 
67 

81 
72 

79 
72 

81 
72 

80 
60 

81 
72 

83 
70 

75 
62 

76 
57 

81 
65 

83.3 
71.8 

DECEMBER  1952 

GRAPE  BAkMOCK  CP.  RANCH 

UAX 

HIN 

58 
49 

54 
39 

58 
39 

62 
35 

67 
38 

77 
44 

78 
51 

77 
SO 

72 
42 

76 
40 

77 
47 

80 
48 

81 
SO 

77 
59 

63 
46 

79 
46 

81 
47 

75 
62 

EVAPORATION  AND  WIND 


DELATED  DATA 


Day  of  month 


ouDon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

(2°  5 

OCTOBER  1952 
SnNKILAHD 

EVAP 

.02 

.00 

.05 

* 

* 

.24 

.07 

.07 

.26 

.06 

.26 

.35 

.35 

.12 

.07 

.12 

.08 

.02 

.19 

.08 

.17 

.17 

.14 

B3.44 

CORRECTIONS 
BONTH;     JVLY  1952 


1952  average  precipitation  should  be  5.43 


Suppleaental  Data 

Tort  Myers  WB  AP 


Relative  Humidity  averages  should  be; 
1:30  a.m.,  92;   7:30  a.m.,  86;   1:30  p.m. 
58;  7:30  p.m. ,  80. 


Merrltt  Island 


Division  3 
Stats 


Delete  precipitation  total  and  departure 
from  normal,  and  No.  of  days  .01,  50  and 
1:00  or  more. 

Average  precipitation  should  be  6.56. 

Average  precipitation  should  be  5.43; 
departure  from  normal  should  be  -2.03. 


Merrltt  Island 


Change  precipitation  total  and  daily 
amounts  to  missing. 
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-   148  - 
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APALACMICOL*  we  CITT 

FRANKLIN 

5 

29  ** 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

0220 

81  46 

65 

81  30 

OATB 

its 

BAY  LAKt 

M I L  LS  BOROUGH 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 

PALM  BEACH 

7 

26  34 

BA 

8A 

STATE   EXP  STATION 

2  3  5  6 

BELLE  GLADE  MRN  GATE  * 

0616 

PALM  BEACH 

60  43 

31 

610  CYPRESS  INO.  WES. 

07  39 

80  59 

17 

fil<j  PINE  REV  INN 

WALTER  ZIEGNEH 

BLCuNT  ST own  2  SE 

CALHOUN 

JOHN  PURIFOY 

eONITA  SPGS  2  Ese 

LEE 

5 

26  20 

6P 

GLADYS  N.  COLLINS 

3 

09AO 

62  3* 

17 

BROOKSVILLe  CHiN  MILL 

10*6 

62  22 

275 

BROOKSVlLLE  NURSERY  NO] 

HEBNANCO 

SOIL  CONS  SERVICE 

BfiCOKSvILLE  NUHSERy  NO  • 

lOib 

HERNANDO 

82  20 

200 

* 

SOIL  CONS  SERVICE 

BUShnElL  2  £ 

1163 

SUMTER 

5 

28  *0 

62  06 

75 

6P 

6P 

MRS.  A.  H.  NELSON 

2  3  5 

:21s 

81  59 

190 

1299 

87  19 

1*5 

CAPE  SABLE  KANijER  STA 

CAPTIVA 

■ 

CARRABELLE 

FRANKLIN 

3 

29  51 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  5 

WASHINGTON 

85  *9 

65 

CeOAB  KEY 

1*32 

LEVY 

5 

29  08 

83  02 

19 

6P 

6P 

C.  C.  WHIOOON 

2  3  5 

CHATTAMOOCHEF 

GADSDEN 

1 

30  42 

7A 

MRS.W.MOBLEY  OLIVER 

3 

CMIPLET  3  £ 

WASHINGTON 

30  47 

5P 

5P 

A.  W.  0  STEEN 

2  3  5 

CLEAHhAItH 

flNELLAS 

5 

27  57 

6P 

6P 

CITY  Of  CLEARWATER 

2  3  5 

16-1 

81  *6 

134 

16*9 

80  55 

le 

ClEWISiON  U  5  ENGINcEHS 

COCONUT  GROVE  T  S 

U           N  . 

COMPASS  LAKE 

JACKSON 

5 

30  36 

6P 

6P 

EARL  E.  TMARP 

2  3  5 

CRESCENT  CITY  2  SW 

1978 

81  31 

50 

W  .  S .  NEW63LD 

CROSS  CliT  CAA  AIRPORT 

2011 

06 

42 

CIVIL  AEkO.  ADM. 

DAN I A  *  WNW 

FLA,  POWES  (1  LIGHT 

DAYTCWA  BEACh 

VOLUSIA 

2 

29  13 

9A 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

2  3  5 

2158 

81  03 

33 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

86  07 

266 

H.  C.  STORfiS 

2  3  5 

CHAMBER  or  COMMERCE 

2  3  5 

DRY  TORIUGAS 

M 

* 

6P 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  6 

EUSTIS  2  S 

LAKE 

e 

28  SO 

6P 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

EVERGLADES 

2B50 

61  23 

3 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

FEDERAL  POINT 

2915 

SI  32 

5 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

2936 

SU'SAP  PBOO.  ASSN. 

2  3  5 

29** 

LEWIS   K.  NOLAN 

2  3  5 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2 

26  10 

6P 

6P 

F.  P.  MEDfORO,  JR. 

2  3  5 

3168 

SO  06 

7 

BAHIA-MAR  YACHT  HR8R     2  3  5 

3166 

81  52 

8 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

3207 

CITY  OF  FT .  PIERCE 

2  3  5 

GA  INtSV ILLE  IWI VERS J  TT 

3316 

H.    E.  SBATLEV 

2  3  5 

GLEN  SAINT  MARY 

3*70 

BAKER 

9 

30  15 

4P 

4P 

G.S.T.M.  NURSERIES 

2  3  5 

38*0 

ORANGE 

61  13 

70 

U.    S.   GEO.  SUPVEY 

3 

3909 

DADE 

80  17 

6 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

2  3  5  6 

MIG*'  SPRINGS 

3456 

ALACHUA 

GEO.    T.  4LEAAN0ER 

2  3  5 

MILLIAMC 

3978 

NASSAU 

* 

BRUNO  SCHROBBACH 

2  3  5 

MlLLSBOBOUGM  RVR  ST  Pit 

3966 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

8A 

STATE  PARK 

3 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

*D91 

DADE 

80  30 

11 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

*198 

PALM  BEACH 

80  03 

12 

J.   L.  GARNETT 

2  3  5 

*289 

CITRUS 

82  20 

70 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

*3 3 2. ORANGE 

81  33 

115 

CKASE  U  COMPANY 

3 

JACKSONVILLE  we  A» 

*359 

DUVAL 

e 

30  Z5 

81  39 

23 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

*366 

DUVAL 

81  2* 

10 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

*371 

DUVAL 

81  39 

18 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

HAMILTON 

62  47 

ISO 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KENDALL  2  E 

*sie 

DADE 

BO  17 

18 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

*S70 

MONROE 

5 

24  35 

81  42 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KEY  WEST  WB  CITY 

*575 

MONROE 

24  33 

81  48 

5 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

Kissiwee 

*620 

OSCEOLA 

7 

26  18 

61  2S 

69 

6P 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  5  5 

LA  BELLE 

A662 

HENOHY 

5 

26  46 

61  26 

13 

6P 

6P 

MRS.  ALICE   E.  HALL 

2  3  5 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

*707 

OOLK 

5 

28  06 

61  43 

180 

5t> 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

LAKE  CITY  2  E 

*731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

62  35 

205 

5P 

5P 

CHARLES  D.LOCKWOOD 

2  3  9 

LAKE  HIAWASSE 

*771 

ORANGE 

B 

28  32 

01  28 

lis 

9A 

9A 

SuBTROP  FRT   FLO  STA 

2  3  9 

LAKELAND  WB  CITY 

*T97 

POLK 

5 

28  02 

81  59 

215 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

LAKE  PLACID  2  Sw 

*B'.5 

HI iHLANDS 

27  17 

81  23 

90 

6P 

6P 

COLE  OANLEY,  JR. 

2  3  9  6 

LAKE  TRAFFOfiO 

*866 
.- 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

JAMES  M.  PEPPER 

3 
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s 
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G 
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J 

1 
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time 
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0 

LIVE  OAK  1  SE 

5099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

82  SB 

96 

8A 

SUWANNEE  VLY  EXP  ST 

2  3  9 

LONGBOAT  KEY 

6P 

C.  W,  HERRINGShAW 

LOXAHA  T  CHE  E 

PAlM  BEACH 

TA 

u.  5.  GEO.  Survey 

MADISON 

T  .  C .  MERCHANT 

MARATHON  VACA  KEY 

53  51 

MONROE 

24  43 

61  06 

* 

U.S. PUB. HEALTH  SERV 

2  3  9 

MAR I  ANNA  CAA  AO 

5367 

JACKSON 

3  0  90 

89  11 

120 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

MAR 1 ANNA  I NO  SCHOOL 

5372 

30  *6 

85  12 

4P 

4P 

FLA .   IND . S . FOR  BOYS 

MAYO  5  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

30  06 

63  1* 

6P 

HOuERT  L.  ANNIN 

MELBOURNE  WB  AIRPORT 

561  2 

BRFVARD 

28  06 

80  38 

23 

U.S.  WEATHER  SUREAu 

MERHITT  ISLAND 

5643 

BREVARD 

28  21 

80  42 

25 

RICHARD  E.  DEWEY 

2  3  9 

MIAMI  BEACH 

5658 

DADE 

25  47 

80  08 

4 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

MIAMI  WB  AIRPORT 

25  49 

80  17 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MIAMI  WB  CITY 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

AGR.  EXP.  STATION 

MONT ICELLO 

5679 

JEFFERSON 

30  32 

S3  52 

202 

A.  M.  PHILLIPS 

2  3  5 

MOORe  HAVEN  LOCK  I 

5899 

GLADES 

26  50 

Bl  05 

22 

lOA 

CLYDE  S.  COOKSEY 

2  3  9  6 

MOUNTAIN  LAKE 

5P 

9P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

MT  PLEASANT 

6P 

MYAKK.A  RIVER  ST  PARK 

SARASOTA 

STATE  PARK 

NAPLES 

6078 

COLLIER 

26  09 

ei  47 

* 

CITY  OF  NAPLES 

5 

NEW   SMYRNA    BEACH   4  N 

6210 

VOLUSIA 

29  05 

60  57 

10 

6P 

A.  B.  NORDMAN 

2  3  5 

OKALOOSA 

30  31 

8A 

8A 

OSCEOLA 

27  56 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

MARION 

29  1 1 

STEPHEN  JEWETT 

DC ALA  AIRPORT 

6*n 

MAR  ION 

29  10 

82  09 

81 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  5 

OKEECHOBEE  9  W 

6*80 

OKEECHOBEE 

27  14 

80  59 

30 

5P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

OKEECHOBEE  HHCN  ■jT  6 

OKEECHOBEE 

lOA 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  SPRINGS  1  E 

VOLUSIA 

6 

29  30 

^1  55 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

28  33 

61  21 

ORLANDO  UTILI.CCM4. 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

28  35 

61  20 

111 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

8 

29  39 

81  37 

50 

6P 

L.  M.  PERRY 

2  3  9 

PANAMA  CITY 

6P 

6P 

PENSACOLA  CAA  AP 

ESCAMBIA 

9 

MID 

C I Vl L  AERO.  ADM. 

PENSACOUA  WB  CITY 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

87  13 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PETERS 

7033 

DADE 

25  36 

80  21 

16 

DI  GIORGIO  FRUIT 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

9 

28  01 

82  08 

121 

5P 

D.  A.  STORMS 

2  3  5 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

5P 

5P 

ST.  FARMERS'  MARKET 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNT A  GORDA 

CHARLOTTE 

5 

26  55 

OUINCY  EXP  STATION 

742* 

GADSDEN 

6 

30  35 

84  35 

250 

N.FLA.  EXP.  STATICW 

2  3  9 

RAIFOHO  STATE  PRISON 

7**0 

UNION 

10 

30  04 

82  12 

133 

9P 

FLA.  STATE  PRISON 

2  3  9 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

5P 

9P 

NATIONAL  PARK  SERV, 

SA iNT  AUGUST INE 

5P 

ARTHUR   L<  MARSH 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

ST  JOHNS 

MRS .  T.B.  GILLESPIE 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

26  21 

62  16 

GEORGE  £.  MONTPE'IT 

SAINT  HARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

5 

30  05 

84  10 

17 

*P 

FISH  t  WLDLIFE  SERV 

2  3  9 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

5P 

8A 

CITY  OF  ST  PET' BURG 

SANFORD 

SEMINOLE 

8A 

ELTON  J.MOUGHTON. JR 

SARASOTA 

SARASOTA 

5 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

SEC or AN 

8094 

TAYLOR 

30  12 

83  39 

*5 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

STUART 

862  0 

MARTIN 

2 

27  12 

80  15 

10 

6P 

CITY  OF  STUART 

2  3  9 

SUNN  I  LAND 

5P 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

TALLA>iASSE£  WB  AP 

5 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TAMIAMI    TRL  40  MI  BEND 

8780 

DADE 

25  46 

80  50 

12 

9A 

9A 

NAT lONAL  PARK  SERV 

2  3  9  6 

TAMPA  we  AIRPORT 

8788 

HILLSBOROUGH 

5 

27  58 

82  32 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

TARPON  SPRINGS 

PINELLAS 

5 

28  09 

82  49 

8 

4P 

4P 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2  3  9 

TAVERNIER 

8841 

MONROE 

2 

25  01 

80  30 

5 

7P 

7P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

8942 

BREVARD 

2 

28  3S 

30  48 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3  5 

VERO  BEACH  CAA  AP 

921* 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

80  24 

20 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  3  5  6 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27  33 

81  49 

120 

6P 

6P 

H.  L.  CARLTON 

2  3  9 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  42 

80  02 

15 

6P 

6P 

PALM  BEACH  POST 

2  3  9 

WEST    PALM  BEACH  we  AP 

9529 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

19 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

23  0-. 

dl  *4 

175 

lOA 

lOA 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

CRAPE  HAMMOCK  CP. RANCH 

5971 

POLK 

7 

27  48 

81  19 

96 

5P 

LOY  H.  TOMLIN 

2  15 

t     l-AP&LACBICOLA;     2-ATLAin'IC ;     3-CaOCTA«HATCBE£;     4-EVERQ,ADE;     5-GULF;     fi-OCHLOCKOHEB;     7-OKBBCBOBEEi     8-ST.  JOBKS;     9-ST.  HARV ;  10-SUWANNEE 

RCFFREKCE  hCTTES 

Tbe  (our  diclt  ld«iit  Ulcatlon  ouabera  la  the  ladex  aumber  coltun  of  tb«  StatloD  Index  are  asBlsDed  00  a  state  basis.     Tbere  mill  be  do  duplication  of  numbers  vltbln 
rigures  and  letters  tollovlag  tbe  station  nas^-.  sucb  as  12  SSV ,  Indicate  distance  to  slles  and  dLrectloo  froa  the  post  office. 
ObservatiOB  tlaes  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  «U1  be  carried  only  lo  tbe  June  and  Decesber  Issues  of  this  bulletin. 
HeatlDg  degree  daja  for  the  preceding  12  Bontbs  vlll  be  carried  1b  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Statloas  appearing  In  the  Index,  but   for  shlch  data  are  not  listed  la  tbe  tables,  are  either  alsslng  or  received  too  late  to  be  Included  in  tbls  Issue. 


tlDlei 


al 


irage  of  65*  F.  IvaporatLui 

Sleet  and  hall  eere  Included  In  sa>«fall  totals  la  Table  2  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  3  are  far  non-recording  gages,  unless  othereise  Indicated. 

Data  In  Tables  3.  5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observation.     See  tl 

and  the  Station  Index.  Mo  record  In  Tables  2  and  5 
or  dates. 

Ise  distribution  unknown. 


-  Ko  record  In  Tables  3.  1 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  AJSuunt  Included  In  following  scssuresi 
//  Gage  Is  equipped  vltb  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

g  Voter  ei)ulvBlent  of  SODvfall   wholly  o: 

II  One  or  more  dafs  of  record  alssiag;  S' 

R  Dally  values  ami  monthly  total  from  r. 

T  Trace,  an  amaunt  too  sssll  to  scssure 

V  Includes  total  fur  previous  month. 

Z  Observation  tUe  l«  1:30  a.m..  E.S.T. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 


ANNUAL  SUMMARY  1952 
Volume  LVI       No.  13 


CHATTANOOGA:  1953 


FLORIDA  -  1952 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 


The  average  temperature  of  71.4°  was  0.5°  above  normal 
and  the  precipitation  average  of  48.21  inches  was  5.02 
inches  below  normal.     Temperatures  averaged  well  above 
normal  in  January,  March,  June  and  July,   and  well  below 
normal  in  April,  October  and  December.     The  average  tem- 
perature of  82.6°  for  June  is  the  highest  average  June 
temperature  since  statewide  summarization  of  data  began 
in  1891.     Precipitation  averaged  well  below  normal  in  Janu- 
ary, June,  July,  November  and  December  and  well  above  in 
February  and  October.     However,  October  was  a  month  of 
drought  in  the  northwest  section  and  flood  in  the  south 
with  no  rain  at  Milton  Experiment  Station  and  Pensacola 
Airport  and  only  a  trace  for  the  month  at  the  Pensacola 
City  Office,  while  totals  in  excess  of  20  inches  were 
recorded  at  Longboat  Key  and  Miami  Airport.  Tornadoes 
were  reported  in  January,  February,  April,  May,  June  and 
August.     A  minor  tropical  storm  crossed  the  southern  por- 
tion in  February  and  hail  was  reported  in  March,  April, 
May,  June,  July  and  August.     There  was  a  trace  of  snow 
in  February  and  a  trace  of  snow  and  sleet  in  December. 

Citrus  trees  were  holding  excellent  quality  fruit  at  the 
beginning  of  the  year  and  harvesting  continued  active  for 
several  months.     Trees  showed  new  growth  and  some  scatter- 
ed bloom  in  January  but  bloom  development  was  irregular 
through  the  early  spring.     Heavy  rains  in  March  were 
favorable  for  setting  the  new  fruit  crop.     Although  con- 
siderable irrigation  was  necessary  from  April  through 
July  the  trees  held  and  sized  the  new  fruit  satisfactor- 
ily.    Rains  were  adequate  to  generous  through  the  citrus 
region  from  August  through  October  and  favored  the  de- 
veloping fruit.     Grapefruit  started  to  market  in  mid- 
September  and  a  few  oranged  moved  by  the  end  of  that 
month.     The  weather  of  November  and  December  was  near 
ideal  for  citrus.     Open  weather  associated  with  less  than 
normal  rainfall  was  favorable  for  disking,  spraying,  fer- 
tilizing and  fruit  harvesting,  and  while  there  was  suffi- 
cient cold  weather  to  bring  fruit  to  a  very  good  state  of 
color  and  maturity,  temperatures  did  not  drop  sufficiently 
to  cause  injury. 

Considerable  Irrigation  of  truck  crops  was  necessary  in 
January  but  mild  temperatures  encouraged  rapid  growth. 
Wind  and  heavy  rain  in  the  storm  of  February  2nd-3rd 
damaged  crops  in  the  southern  districts  and  colder  wea- 
ther, while  not  destructive,  held  growth  of  tender  crops 
to  a  slow  pace  until  mid-March.     Hardy  leafy  vegetables 
developed  well  and  yielded  good  quality  produce.  Tender 
crops  suffered  some  wind  injury  in  March  and  April  as 
well  as  minor  damage  from  cold  weather  in  April.  Irri- 
gated crops  made  fair  progress  in  May  but  others  suffered 
from  dry  weather.     Growers  made  good  progress  late  in 
the  summer  preparing  seed  beds  and  land  for  fall  crops. 
Heavy  rains  of  October  in  the  southern  districts  caused 
extensive  flooding  and  loss  of  some  fields.     Crops  that 
survived  the  flooding  recovered  slowly  but  those  planted 
after  the  rains  made  good  to  excellent  progress  through 
the  first  ten  days  of  December.     A  long  period  of  cold 
weather  around  the  middle  of  December  slowed  growth  and 
took  considerable  toll  of  beans  and  other  tender  crops. 

Oats,  rye  and  cover  crops  showed  good  growth  in  the  early 
months  and  oats  produced  a  record  yield  when  harvested  in 
May  and  June.     Tobacco  growers  were  troubled  with  blue 
mold  in  seed  beds,  and  some  fields  were  damaged  by  hail 
in  June.     Pastures  were  fair  to  good  the  early  part  of 
the  year  but  were  reduced  to  a  poor  state  from  heat  and 
drought  by  June.     Pastures  on  the  Peninsula  made  consider- 
able recovery  by  August  but  those  in  the  north  portion 
remained  poor  to  only  fair  to  the  end  of  the  year.  Field 
corn  grew  off  well  in  April  and  May  but  heat  and  drought 
of  June  and  July  reduced  this  crop  to  the  mediocre  class. 
Cotton  thrived  under  the  heat  of  the  midsummer  sun  in 
clear  skies.     Extremely  dry  weather  in  the  north  portion 
during  October  was  favorable  for  such  harvesting  as  re- 
mained to  be  done,  but  delayed  the  planting  of  oats,  cover 
crops  and  pastures. 

JANUARY  -  Severe  weather  of  this  month  was  in  the  form  of 
destructive  winds  that  accompanied  a  squall  line  moving 
from  west  to  east  through  the  northern  counties  on  the 
28th.     Tornadoes  occurred  near  Compass  Lake  and  Talla- 
hassee.    The  average  temperature  of  62.9°  was  3.7°  above 
normal.     Temperatures  were  above  normal  at  all  stations 
except  a  few  in  the  southern  division  and  these  were  only 
slightly  below  normal.     Temperature  extremes  ranged  from 
23°  at  Glen  St.   Mary  on  the  30th  to  87°  at  Winter  Haven, 
Arcadia,  Everglades,  Hypoluxo,  LaBelle,  and  West  Palm 


Beach  Airport  on  several  dates.     Nearly  all  stations  re- 
corded the  minimum  temperature  for  the  month  during  the 
cold  snap  of  the  7th-8th  or  30th-31st.     Although  this  was 
the  wettest  January  since  1948,  the  average  of  1.15  inches 
was  less  than  half  of  normal.     Precipitation  was  below 
normal  at  all  stations.     All  but  a  few  stations  recorded 
the  greatest  amount  of  rain  in  one  day  during  the  period 
27th-29th. 

FEBRUARY  -  A  waterspout,  two  tornadoes,  a  minor  tropical 
storm,  and  a  trace  of  snow  were  Included  in  this  month's 
weather.     Temperatures  averaged  61.3°    (0.7°  above  normal) 
and  ranged  from  26°  on  the  8th  at  Glen  St.   Mary  to  89°  on 
the  16th  at  Hypoluxo.     Temperatures  averaged  above  normal 
at  nearly  all  stations  in  the  north,   near  normal  at  the 
majority  of  the  middle  division  stations,   and  below  normal 
at  most  stations  in  the  south.     Precipitation  averaged 
5.63  inches   (2.58  inches  above  normal)   and  ranged  from 
1.46  inches  at  Cape  Sable  Ranger  Station  to  10.95  inches 
at  Crescent  City.     This  was  the  wettest  February  since 
1936.     Rainfall  was  well  above  normal  at  all  stations  in 
the  north  and  middle  divisions,  and  near  normal  or  greater 
at  all  stations  in  the  south.     The  Everglades  and  Lower 
East  Coast  Districts  experienced  stormy  weather  the  2nd- 
3rd  due  to  a  tropical  storm  that  moved  across  the  southern 
portion  of  the  State  from  Naples-Everglades  area  and  entered 
the  Atlantic  in  the  Stuart -West  Palm  Beach  area.     Winds  in 
this  storm  were  estimated  as  high  as  60  MPH  and  rainfall 
totaled  two  to  four  Inches  in  these  southern  districts.  A 
tornado  in  Millville   (near  Panama  City)   at  10:10  A.M.  the 
20th  injured  four  persons.     Two  funnel  clouds  were  observed 
from  the  West  Palm  Beach  Airport  on  the  26th.     The  first 
at  11:18  A.M.  was  over  water  and  it  is  doubtful  if  this 
one  ever  reached  the  water  surface.     The  second  was  ob- 
served at  11:20  A.M.  and  reached  the  ground  about  3-1/2 
miles  west  of  Hypoluxo.     A  trace  of  snow  fell  at  Fernan- 
dlna  Beach  on  the  morning  of  the  27th. 

MARCH  -  The  weather  was  warm  and  windy  with  precipitation 
averaging  near  normal.     Temperatures  averaged  66.9°  (1.6° 
above  normal)   and  ranged  from  95°  on  the  14th  at  Hypoluxo 
to  29°  on  the  17th  at  Cross  City  and  Lake  City.  Tempera- 
tures were  near  normal  in  the  north  but  all  stations  in 
the  middle  and  southern  divisions  were  above  normal. 
Ocala  and  Raiford  recorded  freezing  temperatures  on  the 
17th,  the  only  instance  of  such  temperatures  outside  the 
northern  division  during  the  month.     Precipitation  aver- 
aged 3.85  inches   (0.48  inch  above  normal)   and  totals 
ranged  from  0.45  inch  at  Belle  Glade  Hurricane  Gate  to 
7.65  inches  at  Clearwater  and  St.  Petersburg.  Rainfall 
was  well  below  normal  in  the  Everglades,  the  Cross  City- 
Gainesville-Lake  City-St.  Marks  area,  and  the  Niceville- 
Chipley-Panama  City  area.     Over  a  wide  belt  across  the 
middle  portion  of  the  peninsula  rainfall  was  50  percent 
or  more  above  normal  with  some  stations  receiving  more 
than  double  their  normal  amount.     Winds  were  fresh  over 
a  large  portion  of  the  State  on  about  half  the  days  of 
the  month  and  reached  moderately  strong  velocities  on 
several  days.     Light  hail  fell  at  Milton  on  the  23rd. 

APRIL  -  This  month  was  cool  and  dry.     Temperatures  aver- 
aged 68.0°    (1.9°  below  normal)   and  ranged  from  32°  at 
Raiford  St.   Prison  on  the  8th,  to  93°  at  Carrabelle  and 
Pensacola  CAA  AP  on  the  29th.     Temperature  averages  were 
below  normal  at  all  stations  except  the  Key  West  City 
Office.     Precipitation  averaged  2.14  inches   (0.87  inch 
below  normal)   and  ranged  from  0.16  inch  at  Punta  Gorda 
to  4.97  inches  at  Carrabelle.     Totals  were  below  normal 
at  more  than  half  the  stations  of  the  northern  division 
and  below  at  more  than  three-fourths  of  the  stations  of 
the  middle  and  southern  divisions.     A  tornado  struck 
Panama  City  Beach  the  4th  and  hail  fell  in  Santa  Rosa 
County  the  25th. 

MAY  -  Violent  weather  of  this  month  was  associated  with 
thunderstorms.     The  worst  of  these  in  terms  of  property 
damage  occurred  in  the  Jacksonville  area  on  the  11th. 
There  was  a  tornado  near  Brooksville  the  23rd  and  a  water- 
spout moved  inland  from  the  Gulf  of  Mexico  near  St.  Peters- 
burg the  30th.     Hail  fell  in  Lakeland  and  Winter  Haven, 
and  lightning  caused  minor  injuries  to  one  person  at  Bar- 
tow the  30th.     Temperatures  averaged  76.4°    (0.8°  above 
normal)  and  ranged  from  97° ,  recorded  at  several  stations 
on  various  dates,  to  41°  at  Compass  Lake  the  12th.  Pre- 
cipitation averaged  3.76  inches   (0.11  inch  below  normal) 
and  ranged  from  11.67  inches  at  Jacksonville  Beach  to 
0.15  inch  at  Sarasota.     Precipitation  totals  exhibited 
considerable  variation  from  station  to  station  but  two 
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well  defined  areas  with  above  nornal  rainfall  appeared. 
One  of  these  extended  frOB  Bushnell  and  Inverness  north- 
eastward to  Billiard  and  Fernandlna  Beach,  while  the 
second  extended  from  Plant  City  and  Bartow  southeastward 
to  LaBelle  and  Clewlston.     Otherwise,  precipitation  was 
generally  deficient  on  the  Peninsula.     In  the  northwest 
section  precipitation  totals  varied  on  a  highly  localised 
basis  with  no  extensive  wet  or  dry  areas. 

JUNE  -  This  month's  weather  was  extremely  hot  and  very 
dry.     Temperatures  averaged  82.6°    (2.6°  above  normal), 
which  is  the  highest  average  temperature  for  June  since 
statewide  summarization  of  data  began  In  1891.  Tempera- 
ture  extremes  ranged  from  58°  at  Hilton  Experiment  Sta- 
tion the  3rd  to  105°  at  Monticello  the  27th  and  at  Qulncy 
the  28th.    Temperatures  reached  90°  or  l^gher  every  day 
in  the  month  at  several  stations  in  the  northern  and 
middle  divisions.     Most  stations  in  the  northern  division 
recorded  temperatures  of  100°  or  higher  at  some  time 
during  the  month  and  100°  temperatures  were  recorded  as 
far  south  as  LaBelle  and  Stuart.     Precipitation  totals 
averaged  3.26  Inches  (3.38  Inches  below  normal)  to  place 
this  as  the  third  driest  June  of  record.     The  two  drier 
ones  were  in  1931,  2.13  inches,  and  in '1898,  3.15  Inches. 
Precipitation  was  well  below  normal  at  nearly  all  of  the 
stations  and  amounted  to  less  than  25  percent  of  normal 
in  several  places.    The  death  of  two  persons  was  caused 
by  lightning.     Waterspouts  moved  ashore  into  St.  Peters- 
burg from  Tampa  Bay  the  13th  and  29th,  unroofing  one  house 
as  the  major  property  damage  In  each  case.    Ball  was  re- 
ported the  9th,  12th,  13th,  17th,  20th,  27th,  28th,  and 
29th. 

JULY  -  This  was  the  warmest  and  the  driest  July  since 
1942.     Temperatures  averaged  82.3°   (1.0°  above  normal) 
and  ranged  from  59°  at  Lake  City  2  E  the  4th  to  105°  at 
DeFuniak  Springs  the  24th.     Precipitation  averaged  5.43 
inches   (2.03  Inches  below  normal)  with  the  greatest  de- 
ficiency occurring  over  the  northwest  portion.     Many  sta- 
tions in  the  southern  division  recorded  above  normal 
rainfall.     A  windstorm  In  Madison  County  on  the  5th  blew 
down  five  tobacco  barns  that  were  filled  with  shade  to- 
bacco and  damaged  several  other  barns.     Lightning  caused 
the  death  of  one  man  and  Injured  two  others  near  Madison 
the  24th.     Bail  fell  in  Madison  County  the  24th  and  in 
Santa  Rosa  County  the  2Sth  but  damage  was  of  a  minor 
nature  in  both  Instances. 

AUGUST  -  Temperatures  averaged  81.9°    (0.5°  above  normal) 
and  ranged  from  102°  at  DeFuniak  Springs  the  18th  to  60° 
at  Marianna  Industrial  School  and  Hilton  Experiment  Sta- 
tion on  the  27th.     Precipitation  averaged  7.50  inches 
(0.41  inch  above  normal)  and  totals  ranged  from  1.06 
Inches  at  Dry  Tortugas  to  20.05  inches  at  Carrabelle. 
Rainfall  distribution  was  somewhat  irregular  but  totals 
were  well  below  normal  at  most  stations  in  west  coast 
counties  from  Levy  County  southward.     Rainfall  totals 
were  predominantly  above  normal  along  the  east  coast,  and 
over  the  northwest  portion  from  Wakulla  and  Gadsden  Coun- 
ties to  Okaloosa  County.     Lightning  caused  the  death  of 
one  person  and  set  fire  to  a  tobacco  barn.     A  tornado 
occurred  in  Palm  Beach  County  and  hail  fell  at  Glen  St. 
Hary  and  Palatka.     The  center  of  a  small  hurricane  moving 
towards  the  north  passed  east  of  Fernandlna  Beach  early 
in  the  afternoon  of  the  30th. 


SEPTEMBER  -  No  severe  storms  affected  the  State  this  month. 
Temperatures  averaged  79.5°    (0.1°  above  normal)  and  ranged 
from  98°  at  Federal  Point,  Arcadia  and  Punta  Gorda  to  55° 
at  Milton  Experiment  Station.     Average  temperatures  were 
below  normal  at  most  stations  in  the  northern  division, 
generally  near  normal  through  the  middle  division,  and 
mostly  above  normal  in  the  south.     Precipitation  averaged 
6.42  Inches   (0.39  inch  below  normal)  with  station  totals 
ranging  from  16.38  Inches  at  Daytona  Beach  to  1.96  inches 
at  Winter  Baven.     Rainfall  was  above  normal  in  three  areas: 
(1)  Escambia  and  Santa  Rosa  Counties,    (2)  along  the  Gulf 
Coast  in  the  Ft.  Myers-Everglades  area,  and  (3)  along  the 
Atlantic  coast  from  Melbourne  to  Fernandlna  Beach.  In 
other  areas  precipitation  was  generally  below  normal  but 
totals  exceeded  the  normal  value  at  scattered  stations 
due  largely  to  locally  heavy  rains  from  thunderstorms. 

OCTOBER  -  Rain  and  wind  vied  for  top  billing  in  this 
month's  weather.     Rain  attracted  attention  by  its  ab- 
sence in  the  northwest  section  and  its  over  abundance  in 
the  south.     Wind  made  its  bid  in  a  northeast  storm  the 
20th-22nd  that  was  felt  along  the  upper  east  coast  and 
throughout  the  Peninsula.     Winds  of  between  50  and  60 
MFB  were  reported  from  points  on  the  Atlantic  and  Gulf 
Coasts.     Fishing  boats  and  barges  appeared  to  be  the 
worst  sufferers  but  heavy  seas  and  high  tides  pounded  sea- 
walls along  the  east  coast  beaches.     Temperatures  averaged 
71.8°  F  (1.1°  below  normal)  and  ranged  from  95°  on  the  5th 
at  Cedar  Key  and  Inverness  to  27°  on  the  30th  at  Chlpley, 
Live  Oak,  Mayo  and  Nlceville.     Average  temperatures  were 
2  to  5°  below  normal  at  most  stations  in  the  northern 
division,  1  to  2°  below  generally  in  the  middle  division, 
and  near  normal  at  most  stations  In  the  south.  Precipi- 
tation averaged  6.59  inches  (2.34  inches  above  normal)  on 
a  state-wide  basis  but  station  totals  ranged  from  zero  at 
Hilton  Experiment  Station  and  Pensacola  Airport  to  21.08 
inches  at  Miami  WB  Airport. 

NOVEMBER  -  Moderate  temperatures  along  with  mostly  light 
and  infrequent  rains  were  predominating  features  of  the 
weather  this  month.     Temperatures  averaged  65.2°  (0.2° 
above  normal)  and  ranged  from  90°  at  Ft.  Lauderdale  the 
11th  to  27°  at  Milton  Exp.  Station  and  Compass  Lake  the 
22nd  and  at  Nlceville  the  24th.     Temperature  averages 
were  slightly  below  normal  in  the  northern  division,  near 
normal  in  the  middle  and  slightly  above  in  the  southern 
division.     Precipitation  averaged  1.11  inches   (1.10  Inches 
below  normal)  and  ranged  from  4.01  Inches  at  the  Marianna 
Industrial  School  to  0.04  inch  at  Bypoluxo.     Total  rain- 
fall was  a  little  above  normal  in  Billsborough ,  Manatee, 
Polk,  Bardee,  DeSoto  and  Jackson  Counties,  but  was  gener- 
ally well  below  normal  elsewhere. 

DECEMBER  -  The  unusual  feature  of  this  month's  weather  was 
the  trace  of  snow  reported  from  many  localities  across  the 
northern  end  of  the  State  on  the  14th.     Cold  and  dry  are 
applicable  terms  for  average  weather  conditions  in  most 
areas.     Temperatures  averaged  58.4°   (1.6°  below  normal) 
and  ranged  from  86°  at  Punta  Gorda  on  the  3rd  to  20°  at 
Live  Oak,  St.  Marks  and  Secotan  on  the  15th  and  on  later 
dates.     Temperature  averages  were  below  normal  at  nearly 
all  stations.     Precipitation  averaged  1.37  inches  (1.40 
Inches  below  normal)  and  totals  ranged  from  none  at  Lake 
Trafford  to  6.08  Inches  at  DeFuniak  Springs.  Precipita- 
tion was  also  below  normal  at  nearly  all  stations.   -  JTBB 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL  ^^o^'oa 
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4.6? 

•  68 

-1.57 

4.80 

,00 

5.92 

-1.08 

6.80 

-1 , 

Oft 

13,40 

4",  60 

7  •  1  C 

-3,61 

9.?8 

5,78 

3.77 

1.92 

1  .0« 

-  ^67 

1  .ft? 

-?.?ft 

7.83 

3.09 

5.43 

1.16 

;  3.65 

•  27 

4.18 

.64 

2*  3ft 

-3.39 

3.10 

13,57 

7,  00 

3.83 

-1  .70 

7.31 

-  ,33 

1  .84 

-  .60 

4,70 

-  .74 

•  49 

1  .74 

7,  30 

ft.91 

9,37 

3.39 

1.80 

.ft'* 

6,00 

1  .94 

.98 

.90 

5,07 

s.Qn 

8.37 

8.22 

.80 

•  31 

-1.74 

ft.<.4 

3.78 

3,90 

.66 

1  .88 

-   •  16 

3.64 

,01 

2.53 

-  3.42 

i:84 

-4. 

IC 

5,9c 

.34 

6.32 

.13 

7.06 

,87 

.97 

-1.16 

.83 

-1.63 

1.70 

-?.oa 

1  0,57 

5.87 

7,1? 

-?,  R3 

4  .  86 

1  ^49 

3  •  95 

,83 

3,30 

-7.60 

7.7? 

-5, 

33 

3.39 

-7.63 

*  65 

-3  ,09 

•  86 

-2.70 

2  .00 

-?  .68 

1  .Oft 

7.6? 

r  4  ,87 

.90 

:  3.61 

3.64 

1  1  ."3 

7,0? 

3.3? 

7,03 

•  98 

.7? 

-1  .07 

ft.?5 

5.30 

3,36 

-  ,36 

1*84 

-  .83 

6.43 

2.41 

5.77 

9,  1R 

\ , 

44 

ft.4R 

-1  .55 

4.1  7 

-1  .80 

7.14 

4.10 

% 

-1.17 

1.11 

-2.10 

fl.50 

7  .78 

I  .81 

5.50 

5.64 

5  ,  " 

5  »Oft 

3  .40 

5.91 

..0 

1  »9r> 

•  7S 

4*  4fl 

^•51 

3. 1€ 

7.77 

3^  26 

7,rtfl 

.60 

.30 

1  .06 

-  ,70 

5.27 

3.27 

3.59 

1 .42 

1 ,59 

-  •  85 

3.09 

-1  .00 

3.21 

-4.2  1 

e  7,03 

51 

,90 

-1  •Ift 

10*31 

5,81 

.11 

-1.41 

'11 

-1  .58 

.73 

7,  15 

3.40 

3.58 

1  •  58 

5,06 

,<>9, 

.93 

5.80 

6.08 

1.8? 

2.23 

2.7? 

5,5ft 

o,ft? 

6.74 

3*71 

.6* 

: : 

.70 

-1  .  7S 

5.47 

3.16 

6.67 

3.60 

,  2.88 

2.45 

-2.03 

2.32 

-4,63 

'..43 

-3 

7? 

ft.5  1 

-    *  35 

-1  .  7ft 

3.  A< 

.7^ 

-  .93 

65 
.65 

-1.70 

.  fli 

-1  .fto 

5.89 

3.05 

3.05 

.46 

1*91 

•  62 

5^30 

•  63 

.29 

-6.35 

4.1ft 

-3 

1? 

-   ,  0:^ 

•  9t 

.37 

-1.55 

1.32 

-2,  09 

1  .1ft 

-2.71 

5.41 

1.12 

4  .25 

.45 

4*92 

1  .56 

2.17 

-1.55 

•  88 

-3.59 

7,64 

3*^ 

~7*31 

2.51 

-  .n 

l.fto 

7.63 

6,76 

7*59 

3.83 

I  .02 

3,00 

4.8f 

7*  96 

■  00 

1.55 

3.47 

I  .fll 

-7  ,  1  fl 

6,9fl 

7.64 

6,88 

2,1  1 

7.78 

-1 .25 

7.47 

-  .90 

.91 

-3.77 

3,40 

78 

ft. 60 

-1.33 

6,67 

1  ,70 

T 

-4,  7fl 

1.37 

-2.33 

2.80 

-1.85 

,ftO 

3,05 

7.85 

1  *47 

2,91 

3*79 

4^47 

10.11 

.49 

,fl3 

-1  ."j^ 

3.29 

.85 

6.55 

1,  74 

1  .40 

-  *  55 

7.17 

7.64 

3*73 

-3.85 

5.56 

-? 

13 

bite 

-1  ,85 

•  29 

3.69 

1.99 

•  39 

99 

-1  •  18 

1  .44 

7.11 

3»10 

1  .54 

3.18 

.42 

4.41 

'5*52 

5*7! 

10,4' 

.60 

1.38 

4,061 

1  .23 

1  .50 

3.44 

3.21 

6,na 

13.4? 

.20 

1  .?0 

-1  .04 

4,50 

7.67 

7,65 

,44 

,16 

-2.04 

:  1.48 

-7.13 

4.12 

-3,36 

7,76 

?? 

3,55 

-4.50 

?.9'. 

-5.7R 

11.60 

7,63 

1 .00 

-  .56 

1  .07 

-  ,78 

1  .AT 

-1,01 

8.  30 

3.73 

5.75 

•  86 

4,0'^ 

•  35 

2  ,  75 

3.83 

-1,95 

7,57 

55 

1.22 

-1.92 

-2.48 

1  .flO 

-  • 

5.19 

1.9? 

7.56 

.94 

2.7t 

•  01 

5,  55 

1.59 

3.  35 

3,06 

4,88 

-? 

44 

7*7^ 

.67 

1  '  1< 

2^86 

,04 

.57 

-1.06 

-2.62 

.47 

2.50 

7,37 

11.6" 

5*4f 

.63 

.ftft 

5.91 

2.70 

3*91 

67 

1*46 

1 

* 

3*  16 

42 

* 

^'22 

5  49 

5,07 

li 

00 

0*6' 

4  58 

.60 

-1.71 

1  'of 

2 

* 

.QQ 

4.76 

3.03 

2.93 

3,80 

.78 

?,65 

5.60 

8.8< 

8.20 

.BO 

1.01 

,<J1 

-7,n'i 

ft.  15 

3.58 

4  .80 

1 .63 

^  *^c 

-1.2, 

1 'qI 

3.01 

-4 

IQ 

~^*9( 

.87 

-1.21 

1.33 

-1.28 

1*01 

-7  ,ftO 

7.61 

3,99 

3.30 

-7 , 24 

?* 

'so 

1 .95 

i  '  ^5 

*7fl 

7.3' 

-3 

15*5" 

"■r'q- 

6*3' 

-3*6- 

.96 

-2.22 

.66 

-3.75 

- 1  .01 

4.ft0 

1.80 

~  1  *  AT 

7  ,69 

-1 

SO 

•  ^ 

2*5' 

1.92 

.04 

1.41 

-1.30 

1  '^^ 

-1,71 

5.43 

3.12 

3  *90 

1*16 

1  92 

-    *  2S 

3  11 

*e? 

6  38 

"lie 

5*49 

-2 

14 

1 '  1 

^8*6' 

4  01 

.77 

-1.00 

•  54 

-U73 

.as 

4.85 

4.94 

«67 

•  15 

4,73 

4^92 

E  3.H 

7,51 

12.50 

2.00 

2.18 

1.62 

l  6,50 

7.44 

2.96 

5.04 

6^51 

5.87 

5»40 

4.44 

•  77 

1 .05 

•  90 

1 ,7q 

6,67 

4  .04 

1.51 

2.30 

2^86 

F  ft,4t 

6.10 

5,10 

17,36 

.56 

•  62 

7  ,96 

.30 

•  41 

I  .ftfl 

-7.0fl 

7,50 

3.11 

6.85 

2.30 

4*39 

.99 

3.28 

-  .27 

2.50 

-3,61 

5.57 

-1 

86 

6.32 

-  ,32 

4.77 

-  .71 

.14 

-7.65 

1.27 

-1.50 

1^44 

-3.06 

2.77 

1.97 

1  ,17 

7,60 

8.70 

E  9,74 

6,30 

7.45 

8.80 

.40 

•  05 

.89 

-1.80 

3,  74 

1.18 

6.49 

4.06 

1.25 

-  ,76 

7,07 

-  .92 

2.83 

-4*42 

10,70 

2 

75 

?,35 

-5.83 

5^76 

-1  .16 

7.36 

4^77 

1.73 

.01 

.70i  -1^37 

.61 

-1.77 

5,35 

?.63 

5.50 

2.73 

U77 

-  .86 

•  64 

-2,43 

3.54 

-2.22 

3,48 

00 

4.6? 

-4.54 

7.16 

-4.75 

6.13 

7,93 

1.06 

-  .94 

1.03 

-1.59 

.ft? 

-1.78 

3,64 

1  .94 

3,90 

2.30 

2^?6 

.59 

2.01 

-2^19 

1.76 

-2.55 

5,46 

? 

34 

1  .47 

-3.85 

2.54 

-5.13 

14*86 

6,84 

.52 

-1.92 

.64 

-  .88 

•  06 

-1  .59 

4,08 

1.38 

4.65 

1.82 

3.42 

U35 

4,02 

-  .65 

3.37 

-2*85 

5.80 

-1 

53 

fl.37 

U83 

12*80 

5.93 

10.07 

4,3Q 

.83 

-1.25 

1.18 

-1  .49 

?.01 

5,68 

2.39 

1*39 

2.76 

1.53 

3.92 

7,34 

4^15 

1  U89 

.39 

.68 

1.29 

-1,01 

5.74 

3.02 

4,16 

1*96 

1 ,1ft 

-  ,7? 

6,72 

2*25 

7.40 

-6*34 

6.44 

-1 

78 

6.70 

-1  •OO 

7.43 

-  .01 

q,  67 

5,99 

3.02 

1.80 

1  .54 

-  .24 

.80 

-2.10 

4,  no 

1,82 

1  ,89 

-1  .49 

1.88 

-7*13 

3.65 

-1.14 

1.87 

-6.12 

ft.  ?6 

?o 

7.14 

.RO 

7.90 

-6,07 

6,65 

-3,37 

.13 

-3.33 

•  51 

-1.99 

I  ,30 

-1  ,77 

4,55 

1  ,57 

1  .56 

-1  .82 

1.86 

-7.15 

3,  7ft 

-1.53 

1 .07 

-6.92 

19 

6,34 

.00 

10.77 

1  .80 

13.09 

3.07 

.43 

-3.03 

•  77 

-1.73 

.(.R 

5.74 

.46 

1  ,59 

3.58 

7I15 

13.78 

1.96 

9*43 

1.62 

1.16 

1.15 

-1.S5 

5.63 

2.56 

3.65 

.46 

2.14 

-  .67 

3.76 

-  .11 

3.26 

-3.36 

5.43 

-2 

03 

7.50 

.41 

6.42 

-  .39 

6.59 

2.34 

1.11 

-I.IC 

1.37 

-1.40 

MrtNT ICFLLO 

MOOPF   M*VrN  LOCK  \ 

HT  PLEASANT 

Mvartfl   (JIVFR   "^T  PARK 

NAPLF<; 

NFW  <;wvRNA  PFACM  4  M 
NICFVILUF 

r>c*L* 

nr*L*  *tPPOPT 
nPCFFCMOBFE  9  W 

nKEECHoflee  mocn  gate  6 

OfiANf.e    5PNr.S    1  E 
nflLANOO  WATER  PLANT 

nonNOO  WR  AtRPnpT 
P4L*Tir  A 
PANAMA  CtTY 
PENSACOLA  C*A  /»P 
PENSACOL*  CITY 

PFTFP<; 

PLANT  riTV 

POMPANO  RFACH 

PORT  MAVACA  5  L  CANAL 

PUNTA  GORDA 

OUINCV  FXP  STATION 
RAIFORO  <;TATE  PRT'^ON 
ROYAL   PALM  RANGER  "^TA 
•iAlNT  AIJGU5TINF 
SAINT  AUGUST rNE  ftEACM 

-^AtNT  LFO 

f^AiNT  MAP<(<;  ft  *;f 

ST  PETERSRIJRG 

SANFORD 

SARASOTA 

SECriTAN 
STUART 
SUNN t LAND 
TALLAHASSEE  WR  AP 
TAMIAMI    TRL   40  MI  REND 

TAMPA  wn  AIRPORT 
TARPON  SPRINGS 
TAVERN  I ER 
TfTUSVILLF   ?  W 
VFRO  REACH  CAA  AP 

WAUCHULA  2  NW 
WEST  PALM  REACH 
WEST  PALM  REACH  WB  AP 
WtNTFP  HAVFN 

SfCT ION  AVERAGE 


48.08>  - 
61.24  1 
S9,U 
E54.01 
51.85 

40.53] 
42.44  - 
46.49  - 
£47,95 
55.13 

47.43 
57^79 
E4e^9t. 
44.31 
46.33 


41,35 
50.12 
48.68 
45,84 
E42.03 

44.42 
43.631  ■ 
46.751 
48,46i 
43.44 

42.62 
49.06 
66.16 
47.62 
E4e.46 


8.66 
1.20 
8.54 


-3.99 
-5.81 
-3.79 


45.37 
35.39 
39.63 
59.40 
44.13 


55.36  2.95 
38.57  -5.00 
50.97|  -2.70 
50.57, 


-  15B  - 


Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


FLORIDA 
1952 


Station 

1 

s 

Oats 

LowesI 

Date 

Last  spring  miDimum  of 

First  fall  mirumum  of 

No.  oi  days 
between  dates 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32"  or 
below 

32"  or 
below 

28"  or 
below 

24"  or 
below 

24"  or 
below 

28^  or 
below 

32°  or 
below 

APALACHICOLA  WB  CITY 

97 

6-12 

30 

12-15 

None 

None 

None 

12-15  (30°) 

None 

None 

_ 

_ 

_ 

ARCADIA 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

AVON  PARK 

98 

6-26 

32 

12~12* 

12-12  (32°) 

None 

BARTOW 

97 

6-12+ 

31 

12-12 

None 

None 

2-  8  (32*) 

12-12  (31°) 

None 

None 

308 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

97 

6-13+ 

32 

12-16 

None 

None 

12-16  (32*) 

None 

None 

BIG  CYPRESS   InD  RES 

" 

~ 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

BIG  PINE  KEY  INN 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

103 

6  28 

23 

12  16 

1-30  (28°) 

2-  8  (32°) 

10-30  (28") 

10-30  (28°) 

12- 

16  (23°) 

274 

265 

BRADENTON 

95 

6-  2+ 

36 

12-12+ 

None 

None 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

96 

6-26+ 

31 

1-30+ 

None 

None 

1-30  (31°) 

12-15  (32*) 

None 

None 

320 

BCSHNELL  2  E 

Oft 

None 

None 

2-  8  (29°) 

12-12  (28*) 

12-12  (28*) 

None 

- 

308 

CAMP  BLAND ING 

«  97 

None 

1-31  (27°) 

1-31  (27°) 

12-15  (29°) 

None 

None 

- 

- 

319 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

97 

8  23 

39 

12  17 

None 

CAPTIVA 

98 

8-16 

40 

12-17 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

CARRABELLE 

103 

6-12 

25 

12-16 

None 

2-  8  (28°) 

3-17  (31°) 

10-30  (32°) 

12-15  (27°) 

None 

311 

227 

CEDAR  KEY 

None 

None 

1-30  (32*) 

None 

None 

Nooe 

_ 

_ 

_ 

CHIPLEY  3  E 

OT 

TO     1  C 

None 

1-30  (26°) 

2-  8  (30°) 

10-30  (27°) 

10-30  (27*) 

12- 

15  (24°) 

- 

274 

265 

CLEARWATER 

96 

7-26 

36 

12  16 

None 

None 

CLERMONT  6  S 

100 

6-12+ 

31 

12-16 

None 

None 

12-16  (31°) 

No°e 

None 

CLEWISTON  US  ENGINEERS 

96 

6-27  + 

40 

12-18 

None 

None 

None 

None 

None 

COCON  U r  GROVE  7  S 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

_ 

_ 

COMPASS  LAIQ^ 

in^ 

so? 

oo 

1  O    1  R 

None 

2-  8  (28°) 

3-17  (29°) 

10-30  (31°) 

11-22  (27*) 

12- 

15  (24°) 

- 

288 

227 

CRESCENT  CITY  2  SW 

103 

6  12 

27 

12  16 

1-30  (28°) 

2-  8  (32°) 

12-12  (32°) 

12-16  (27°) 

None 

321 

308 

CRESTVIEW  CAA  AP 

_ 

I 

_ 

N 

1-30  (27°) 

1-30  (27°) 

CROSS  CITY  CAA  AP 

101 

6-26 

22 

12-16 

None 

2-  8  (28*) 

3-17  (29°) 

10-30  (30°) 

12-12  (26°) 

12- 

15  (23*) 

308 

227 

DAYTONA  BEACH 

99 

^o^ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

_ 

_ 

_ 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

7-24 

None 

None 

2-  8  (32°) 

12-16  (30°) 

None 

None 

- 

312 

DE  FUN  I AK  SPR I NGS 

105 

7-24  + 

23 

12  15 

1-30  (28°) 

1-30  (28°) 

11-22  (31°) 

12-15  (23*) 

12- 

15  (23*) 

320 

266 

DELAND 

99 

6-13 

28 

12-16 

None 

2-  8  (30°) 

12-16  (28°) 

12-16  (28*) 

None 

312 

DRY  TORTUCAS 

96 

9-26 

52 

12-15 

None 

None 

None 

None 

EuSTIS  2  S 

None 

None 

'  None 

12-17  (32°) 

None 

None 

- 

- 

- 

EVERGLADES 

96 

6-21 

1  O     1  -7 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

FEDERAL  POINT 

32 

1  30+ 

None 

1-30  (32°) 

12-15  (32°) 

None 

320 

FELL SM ERE 

100 

6-12 

33 

12-16 

None 

None 

None 

FERNANDINA  BEACH 

101 

7-24 

30 

1-30 

None 

None 

1-30  OC) 

12-15  (32°) 

None 

None 

320 

al 

CI 

19  Ifi 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

fT  LAUDERDALE  BAH I A— MAR 

ok 

1  o  ie 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

FORT  MYERS  WB  AP 

37 

12  16 

None 

None 

None 

None 

FORT  PIERCE 

_ 

I 

35 

12-16 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

GAINESVILLE  UNI 

104 

6-27 

27 

12-15+ 

None 

None 

1-31  (32°) 

12-15  (27°) 

12-15  (27°) 

None 

319 

GLEN  ST  MARY 

100 

6-26 

23 

1-30+ 

1-30  (23°) 

2-  8  (26n 

3-17  (30°) 

10-30  (30°) 

12-12   (27' ) 

12- 

15  (24°) 

320 

308 

227 

GRAPE  HAMMOCK  CP. RANCH 

- 

- 

HI ALEAH 

95 

821 

39 

1^30 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

HIGH  SPRINGS 

104 

6-26 

23 

12-16 

None 

1-31  (28°) 

2-  8  (29°) 

11-  8  (31°) 

12-12  (28*) 

12- 

16  (23°) 

316 

274 

BILLIARD 

103 

6-27 

26 

1-30+ 

None 

1-31  (27") 

2-  8  (30°) 

10-30  (32°) 

12-15  (26°) 

Nooe 

319 

265 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

HYPOLUXO 

Qft 

fi    1  9 

VI 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

In  V  CiKHCiOS 

98 

6  26 

28 

12  17 

2-  8  (31°) 

12-  7  (32°) 

12-17  (28*) 

None 

303 

JACKSONVILLE  WB  AP 

101 

6-27 

27 

1-30 

None 

1-30  (27°) 

2-  8  (30*) 

12-  7  (32°) 

12-15  (28*) 

None 

320 

303 

JACKSONVILLE  BEACH 

98 

6-  9+ 

28 

12-16 

None 

1-30  (30°) 

12-12  (32°) 

12-16  (28°) 

None 

317 

JACKSONV 1 LLE  WB  C ITY 

6-26 

29 

1-30 

None 

None 

1-30  (29*) 

12-15  (31°) 

None 

None 

- 

- 

320 

JASPER  10  £ 

6-26 

22 

12-15+ 

None 

1-31  (28°) 

3-17  (32°) 

10-30  (29°) 

12-12  (27°) 

12- 

15  (22") 

- 

316 

227 

KEY  WEST  WB  AP 

94 

51 

12-17 

None 

None 

None 

None 

KEY  WEST  WB  CITY 

94 

8-31 

55 

2-  8+ 

one 

one 

None 

None 

None 

-~ 

EISSIMMEE 

102 

6-12 

29 

12-16 

one 

one 

CT9*^ 

12—16  (29° ) 

one 

None 

LA  BELLE 

100 

6-26 

30 

12-12 

None 

None 

None 

12-12  (30°) 

None 

None 

_ 

- 

- 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

99 

6-26  + 

30 

12- 16 

None 

None 

2-  8  (32°) 

12-12  (31°) 

None 

None 

- 

308 

LiAKA   L  1  1  I    £  £• 

1-30  (28°) 

3-17  (32°) 

11-  5  (31°) 

12-12  (27°) 

12- 

16  (24°) 

317 

233 

LAKE  HIAVASSE 

99 

6-26  + 

30 

12-12 

None 

1-  8  (32°) 

12-12  (30°) 

None 

339 

LAKELAND  WB  CITY 

96 

6-25  + 

34 

12-16 

None 

None 

None 

None 

T  A  ITV    DI  4  r*  T  n    o    c  w 

100 

6-26 

1  O    1  ^ 

None 

None 

None 

12-12  (3V) 

None 

Nooe 

- 

- 

- 

T  TVTT                 1  CTT 

on 

10-30  (27°) 

10-30  (27°) 

12- 

15  (20°) 

- 

- 

liUAAIIA  VK,\\ fiCi 

98 

6~27 

35 

12  17 

None 

None 

None 

None 

MADISON 

102 

6-27 

24 

12-15 

None 

1-30  (27°) 

1-31  (32°) 

10-30  (31*) 

12-15  (24°) 

12- 

15  (24*) 

320 

273 

MARATHON  VACA  KEY 

98 

8-22 

47 

12-16 

None 

None 

MAitlANNA  LAA  Af 

1 

None 

1-30  (26=) 

2-  8  (30°) 

10-29  (32°) 

10-30  (28°) 

None 

- 

274 

264 

MAR I ANN A   IND  SCHOOL 

ino 

^~  « 

OT 

1-30  (24'*) 

2-  8  (28°) 

2-18   (32  ) 

10-30  (30°) 

12-15  (23°) 

12- 

15  (23°) 

320 

311 

255 

MAYO  5  NW 

102 

6-13 

24 

12-15+ 

None 

1-31  (28°) 

3-17  (31°) 

10-30  (27°) 

10-30  (27°) 

12- 

15  (24^ 

273 

227 

MELBOURNE  WB  AP 

97 

6-12+ 

33 

12-16 

None 

MERRITT  ISLAND 

99 

7-22 

36 

2-28 

None 

No°e 

None 

None 

None 

None 

MIAMI  BEACH 

92 

6-13 

43 

12-16 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

M I  AM  I  WB  AP 

7-  1 

42 

12-16 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

MIAMI   WB  CITY 

91 

None 

None 

MILTON  EXP  STA 

104 

7-24 

22 

12-15 

one 

1—30   (27°  ) 

2—  8  (29^) 

10-30  (28*) 

1 0-  30  ( 28  °  ) 

12- 

15  (22°) 

274 

265 

MONTICELLO 

105 

6-27 

22 

12-16 

one 

1-30  (26°) 

2-  8  (31°) 

10-29  (31°) 

10-30  (28°) 

12- 

15  (23^) 

274 

264 

HOORE  HAVEN  LOOK  1 

97 

6-13 

12-12 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

MOUNTAIN  LAKE 

Qn 

None 

None 

2-  8  (32°) 

12-12  (30°) 

None 

None 

- 

308 

MT  PLEASANT 

101 

6~26 

24 

1215^ 

None 

1-30  (26°) 

3-17  (32*) 

10-30  (32°) 

12-15  (24") 

12- 

15  (24°) 

320 

227 

NAPLES 

94 

8-28+ 

36 

12-17 

one 

None 

None 

None 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

101 

7-24 

31 

12- 16 

one 

None 

one 

12-16  (31°) 

None 

None 

NICEVILLE 

102 

6-14+ 

21 

12-15 

None 

2-  8  (27*) 

3-25  (32*) 

10-30  (27°) 

10-30  (27°) 

12- 

15  (21°) 

265 

219 

OCALA 

100 

6-12+ 

27 

12-16 

None 

None 

3-17  (32°) 

12-15  (29°) 

12-16  (27*) 

None 

- 

273 

OC ALA  A I RPOR  T 

23 

12- 16 

1-31  (27°) 

2-  8  (29*) 

11-  8  (30°) 

12-  7  (26'') 

12- 

16  (23°) 

311 

274 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

97 

6-27 

36 

12-16 

None 

None 

ORLANDO  WATER  PLANT 

100 

6-13 

34 

1-31+ 

No 

No°e 

None 

None 

None 

ORL  A  NDO  WB  A  P 

1  o 

None 

None 

None 

12-16  (32°) 

None 

None 

- 

- 

- 

DAI  STir  S 

29 

12- 16 

None 

None 

1-30  (30*) 

12-15  (30°) 

None 

None 

320 

DAUaUA    C  f TV 

100 

6  27 

None 

None 

1-30  (30°) 

12-15  (28°) 

12-15  (28*) 

None 

320 

PENSACOLA  CAA  AP 

102 

7-24 

24 

12-15 

None 

None 

1-11  (31°) 

11-22  (32*) 

12-15  (24*) 

12- 

15  (24") 

316 

PENSACOLA  WB  CITY 

101 

7-24 

26 

12-15 

Nooe 

None 

1-11  (32°) 

12-15  (26°) 

12-15  (26°) 

None 

339 

PLANT  CITY 

97 

6-12+ 

28 

12-16 

None 

None 

2-  8  (31°) 

12-12  (31°) 

12-16  (28°) 

None 

308 

POMPANO  BEACH 

37 

12-16 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

PDNTA  GORDA 

103 

7-28 

38 

12-16 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

QCINCY  EXP  STA 

105 

6-28 

24 

12-16 

None 

1-30  (26°) 

3-17  (32°) 

10-30  (30°) 

12-15  (25*) 

12- 

16  (24°) 

320 

227 

RAIFORD  ST  PRISON 

101 

6-26+ 

24 

12-15+ 

None 

1-30  (28*) 

4-  8  (32') 

11-  8  (32°) 

12-12  (27'') 

12- 

15  (24°) 

317 

214 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  -^-o?"^ 


Tabl*  3— Contlniwd. 


Station 

1 

£ 

Date 

Lowaet 

Date 

Last  spring  minimui 

n  of 

First  fall  miniinum 

of 

No.  of  days 
between  dates 

24°  or 
below 

28'  or 

32"  or 
below 

32"  or 

28°  or 

24°  or 
below 

24°  or 
below 

28'  or 

32°  or 
below 

ROTAL  PALM  RANGER  STA 

35 

12  16+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

SAINT  AUGUSTINE 

100 

28 

12-16 

None 

None 

1-30  (30**) 

12-15  (30°) 

12-16  (28") 

None 

320 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

98 

6-11 

30 

1-30 

None 

None 

1-30  (30*) 

12-15  (31°) 

None 

None 

_ 

320 

SAINT  LEO 

98 

6-10+ 

33 

1-30 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

SAINT  MARKS  6  SE 

103 

6-27 

20 

12-16 

None 

1-30  (25°) 

2-  8  (32") 

10-30  (30°) 

12-15  (23°) 

12-15  (23°) 

320 

265 

ST  PeTBR  S  burg 

OA 

7-26 

38 

12-16 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

SAN FORD 

100 

None 

None 

2-  8  (32°) 

12-12  (31°) 

None 

None 

306 

SARASOTA 

95 

6-25-f 

36 

12-12+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

_ 

3BC0TAN 

102 

6-27 

20 

12-15+ 

None 

1-30  (26") 

3-17  (32°) 

11-  5  (32°) 

11-22  (28°) 

12-15  (20°) 

- 

297 

233 

STUART 

101 

6-12 

38 

12-16 

None 

None 

None 

None 

None 

SUNNILAND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TALLAHASSEE  WB  AP 

103 

6~27 

25 

12-15+ 

None 

None 

2-  8  (32°) 

11-22  (32°) 

12-15  (25°) 

None 

288 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BD 

_ 

33 

12-16 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

TAMPA  ITS  AP 

98 

6-26 

35 

12-16+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

TARPON  SPR INGS 

34 

1-11+ 

None 

None 

None 

None 

TAVERN I ER 

96 

8-29 

49 

12-16 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

TITU3VILLE  2  W 

102 

6-12 

32 

1-  8+ 

None 

None 

1-  8  (32°) 

12-16  (32°) 

None 

None 

343 

VERO  BEACH  CAA  AP 

99 

6-12 

34 

12-16 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

WACHULA  2  NW 

98 

6-25+ 

29 

12-12 

None 

None 

2-  8  (30°) 

12-12  (29°) 

None 

None 

308 

WEST  PALM  BEACH 

93 

6-12+ 

39 

12-16 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

ITEST  PALM  BEACH  WB  AP 

97 

8-15+ 

38 

12-16 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

WINTER  HAVEN 

99 

6-27 

35 

2-  8 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


FLORIDA 
19S2 


Station 

Jon. 

Fob 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug, 

Sept 

Oct 

Not. 

Dac. 

Annual 

BAY  LAKE 

EVAP 

3.27 

3.20 

B5.27 

6.64 

B7.49 

6.91 

6.56 

B5.21 

B4.77 

3  .  73 

3.25 

_ 

_ 

DEP 

~ 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

: 

B£LL£  GLADE  EXP  STA 

3.71 

4.29 

5.88 

B7. 17 

7.24 

B6.S9 

B6.49 

6.11 

B5.27 

B3.S6 

4.14 

B3.67 

64.  12 

DEP 

.49 

.24 

.09 

.53 

-  .01 

.31 

.  17 

-  .25 

-  .06 

-1 . 47 

.  37 

.  66 

1 . 07 

WIND 

4666 

- 

- 

5918 

B4334 

3042 

3443 

82890 

B3S59 

84350 

84734 

85100 

DEP^ 

3.82 

3. 59 

5.20 

6.08 

5.78 

5.17 

4.86 

4.43 

3.11 

2.42 

3.27 

3.00 

50.73 

WIND 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

I 

I 

: 

CLEWISTON  U  S  ENGINEERS  (a) 

EVAP 

3.56 

3.71 

5.16 

6.14 

6.63 

6.23 

5.44 

4.63 

4.83 

3. 18 

4.05 

3.45 

57.01 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

I 

I 

MAX 

74.8 

74.3 

82.9 

84.6 

91.8 

97.2 

95.5 

95.6 

94.0 

83.7 

79.9 

72.1 

85.5 

MIN 

64.5 

62.6 

67.7 

70.0 

77.5 

82.9 

83.0 

83.2 

81.7 

75.7 

69.5 

53.8 

72.7 

HIALEAH 

EVAP 

B4.12 

4.89 

5.90 

7.50 

6.72 

6.57 

B6.73 

B7.23 

85.47 

83.66 

3.90 

3.40 

66.09 

DEP 

.67 

.53 

-  .17 

.33 

-  .96 

-  .34 

.09 

.45 

-  .25 

-1.48 

-   .  13 

.11 

-1.15 

WIND 

1426 

1656 

1973 

2185 

1627 

1235 

1416 

- 

- 

1170 

1363 

1143 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

3.47 

3.92 

5.50 

B7.10 

B7.94 

7.25 

6.71 

86. 10 

5.52 

3.68 

3.54 

3.07 

63.80 

DEP 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WIND 

784 

888 

1172 

1149 

738 

476 

476 

380 

499 

826 

694 

800 

8882 

LIVE  OAK  1  SE 

EVAP 

_ 

DEP 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

82.23 

B3. 10 

4.24 

_ 

B6.45 

5.98 

B6.21 

85.48 

B4.36 

82.85 

2.56 

2.22 

DEP 

-1 .27 

-1.08 

-1  .51 

_ 

-1.07 

-   .  87 

.03 

-1 .23 

-1 . 73 

-2  . 43 

-1 . 40 

-   .  92 

WIND 

- 

- 

- 

- 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

4.47 

B4.62 

6.57 

8.09 

B8.26 

B7.47 

B5.53 

86.62 

6.43 

4.24 

4  45 

3.79 

70.54 

DEP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

WIND 

2039 

2296 

2774 

2458 

1728 

1398 

1522 

1120 

1785 

2425 

2160 

1938 

23643 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

3.95 

3.79 

5.46 

6.94 

7.40 

7.24 

_ 

85.36 

3.  99 

DEP 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

2.61 

3.11 

B4.62 

6.58 

_ 

B6.61 

6.23 

84.77 

3.40 

3.15 

2.24 

DEP 

-  .27 

-  .67 

-  .73 

.02 

- 

- 

-  .22 

.17 

-  .37 

-1 .42 

-  .28 

-  .43 

_ 

WIND 

990 

1172 

1257 

1219 

- 

- 

B  789 

665 

937 

- 

889 

815 

- 

PORT  llAYACA  S  L  CANAL 

EVAP 

3.60 

4.29 

6.06 

8.20 

7.96 

7.24 

86.75 

6.66 

_ 

83.64 

4.86 

4.86 

DEP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SUNNILAND 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

3.32 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

WIND 

~ 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

TAMIAMI  TRAIL  40  HI  BEND 

EVAP 

B6.82 

B6.74 

86.49 

84.65 

4.37 

83.85 

DEP 

0 

-  .51 

-  .20 

-  .66 

.35 

.77 

WIND 

VERO  BEACH  CAA  AP  . 

EVAP 

6.42 

8.31 

8.26 

B8.11 

7.77 

B7.47 

B6.73 

84.61 

4.87 

3.81 

DEP 

WIND 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


REFERENCE  NOTES 

Unlese  otbervise  lodlcated,  dlaeosloaal  units  used  In  this  bulletlo  are:  Teaperature  Id  "P;  precipitation  and  evaporation  In  locbes,  and  wlod  aoveBent  in  miles.  Evaporation  is  measured  In  the 
standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Tbe  four  digit  Identification  numbers  In  the  lodes  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state.  Figures  and  letters  following  the  station  name,  such 
as  12  SSW,    Indicates  distance  In  miles  and  direction  from  the  Post  Office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  Id  the  June  and  December  Issues  of  Cllmatologlcal  Data. 

No  record, 

*  Also  later  date   (dates)   or  months. 

•  Amount   Included  in  following  measurement. 
B     Adjusted  to  full  month. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  In  "Hourly  Precipitation  Data". 
E     Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

H     Less  than  a  complete  month  of  record  available;   If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  of  record  are  missing;  see  monthly  CI Imatologlcal  Data  for  detailed  dally  record. 

R    Data  from  recording  gage. 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

Subscrlptloo  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  tbe  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  tbe  Treasurer 
of  tbe  United  States.     Ralttances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  tbe  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 


-  161  - 


STATION  INDEX 


Statio 


APALACHICOLA  «8  CITT 

ARCADIA 

AVGN  PAMK 

AVON  PAtK   1  NW 

ftARTOH 

•AY  LAKE 

KLLf  GLADE  UP  STATION 
•ELLt  GLAOe  HRM  GATE  * 
BIG  CYPRESS  INDIAN  AGS 
■10  PINE  KEY  INN 

•LACKMAN  *  WNW 

tBLOUNTSTOm  2  SE 
TBOCA  RATON 

BONITA  SPRINGS  2  ESE 

BRAOtNTON 

BRANFORD 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HL 
BROOKSVILLE  NURSERY  1 
BROOKSVILLE  NURSERY  2 

BUSHNELL  2  E 
CAMP  BLAND  INC 
CANAL  POINT  GATE  5 
CANTONMENT 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 
CARRABELLE 
CARYVlLLE 
CEDAR  KEY 
CHATTACMOOCHEE 

CMIPLEY  a  E 
CHRISTMAS  7  WNW 
CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEVISTON 

CLEWISTON  U  S  ENGINEERS 
COCONUT  GROVE  7  S 
COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITY  2  SM 
CRESTVIEW 

CRE5TVIEW  CAA  AIRPORT 
CROSS  CITY 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 
tDAMA  4  WNW 
DAYIONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 
DE  FUNIAK  SPRINOS 
OE  LAND 
OOWLING  PARK 
DRY  TORTUGAS 

EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
TFELDA  2  N 
FELLSMERE 


BEACH 


fFERNANDIN 
FORT  DRUM 
FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  BAHIA-MAR 
FORT  MYERS  NB  AIRPORT 

FORT  PIERCE 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 
GLEN  SAINT  MARY 
GRACEVlLLE  3  E 
GRAPE  HAWOCK  C  P  RANCH 

HART  LAKE 
HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLIARD 

HlLLSBOROUm  RVR  STA  PARI 

HOLOPAH  3  NNW 
HOLOPAW  10  ENE 
HOMESTEAD  EXP  STATION 
HYPOLUXO 
INGLIS 

INVERNESS 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  HB  CITY 

JASPER  10  E 
tKENOALL  2  E 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMMEE 

KISSIMMEE  2 

LA  BELLE 

LA  BELLE  2  NW 


Index  No. 

County 

*• 

1 

Longitude 

Elevation 

Yean  of 
record 

Op, 

or  c 
duri] 

aq  yr 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

1  Precip.  1 

a 

> 

i  Month 
opened 

^1 

021 1 

FRAWKLIN 

29  44 

64  9ft 

13 

90 

50 

1  2  3 

0220 

DE  SOTO 

5 

27  11 

81  46 

69 

49 

92 

1  2  t 

HIGHLANDS 

7 

27  36 

** 

99 

12  3 

0374 

HIGHLANDS 

27  36 

61  31 

145 

12 

AUG 

C 

OATS 

POLK 

5 

27  54 

81  90 

119 

66 

66 

1  2  3 

0320 

H 1 L  LSBOROUGH 

26  04 

62  30 

91 

2 

2  * 

0«11 

PALM  BEACH 

7 

26  39 

60  99 

16 

28 

26 

12  3  4 

PALM  BEACH 

7 

26  42 

12 

2  4 

0739 

HENRY 

26  19 

80  9ft 

17 

3 

3 

12  3 

07*7 

MONROE 

5 

24  40 

81  22 

6 

3 

3 

1  2  3 

07(3 

OKALOOSA 

30  53 

86  42 

200 

10 

oaoA 

CALHOUN 

1 

30  26 

85  02 

91 

40 

40 

1  2  3 

06*5 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

C 

08BT 

LEE 

5 

26  20 

81  *3 

10 

2 

09AO 

MANTEE 

5 

27  50 

82  3* 

17 

69 

69 

1  2  3 

0975 

SUWANNEE 

10 

29  56 

82  96 

6 

1020 

LIBERTY 

1 

30  26 

64  99 

160 

12 

C 

10*6 

HERNANDO 

5 

26  37 

275 

60 

12  3 

1091 

HERNANDO 

5 

26  36 

62  19 

2  00 

9 

2 

1056 

HERNANDO 

5 

26  38 

82  20 

2  00 

5 

2 

1163 

SUMTER 

26  *0 

82  06 

73 

16 

16 

1  2  3 

1216 

CLAY 

6 

29  59 

81  59 

190 

10 

10 

1  2  3 

1271 

PALM  BEACM 

7 

26  S2 

C 

1299 

ESCAMBIA 

5 

30  3  6 

67  19 

149 

4 

MAR 

2 

1305 

MONROE 

5 

29  11 

60  54 

4 

2 

2 

1  2  3 

1310 

LEE 

^ 

26  32 

62  11 

3 

13 

IB 

1  2  3 

1356 

FRANKLIN 

5 

29  SO 

6*  *0 

30 

55 

59 

1  2  3 

1  366 

WASHINGTON 

3 

30  46 

2 

1*32 

LEVY 

5 

29  08 

63  02 

19 

64 

65 

1  2  3 

1502 

GADS EN 

1 

30  42 

6*  52 

ftO 

12 

2 

15** 

WASHINGTON 

30  *7 

65  29 

130 

1* 

14 

1  2  3 

1563 

ORANGE 

6 

28  33 

61  06 

- 

6 

C 

PINELLAS 

5 

27  97 

1  2  3 

16*1 

LAKE 

6 

28  27 

61  46 

13* 

60 

60 

1  2  3 

16*9 

HENDRY 

7 

26  *5 

60  55 

16 

5 

2 

165* 

HENDRY 

^ 

26  45 

80  55 

20 

12  3  4 

1716 

DADE 

2 

25  39 

60  17 

10 

29 

29 

1  2  3 

JACKSON 

5 

30  36 

1   2  3 

1976 

PUTNAM 

6 

29  25 

61  31 

90 

94 

54 

1  2  9 

1983 

OKALOOSA 

5 

30  46 

66  34 

236 

1 

AUG 

C 

1966 

OKALOOSA 

30  48 

66  34 

268 

11 

12 

JULY 

1  2  3 

2006 

DIXIE 

5 

29  38 

83  07 

45 

1 

FEB 

C 

DIXIE 

5 

29  38 

1  2  3 

211* 

BROWARD 

2 

26  0* 

60  12 

7 

12 

2 

2150 

VOLUSIA 

2 

29  13 

61  02 

4 

9 

5 

1  2  3 

2156 

VOLUSI A 

J, 

29  11 

81  03 

33 

39 

39 

1  2  3 

2220 

WALTON 

3 

30  43 

86  07 

266 

5* 

54 

1  2  3 

VOLUSIA 

6 

29  01 

61  16 

27 

54 

SO 

1  2  3 

2391 

SUWANNEE 

10 

30  15 

63  13 

8 

C 

2*16 

MONROE 

5 

24  36 

62  52 

3 

3 

3 

1  2  3 

2627 

LAKE 

26  50 

61  41 

85 

62 

62 

1  2  3 

2650 

COLL lER 

5 

25  51 

81  23 

3 

26 

26 

1   2  3 

PUTNAM 

8 

29  ** 

61  32 

5 

61 

61 

1  2  3 

2923 

HENORY 

26  33 

61  26 

16 

13 

C 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

60  36 

25 

*0 

40 

1  2  3 

29*4 

NASSAU 

90  40 

81  27 

22 

56 

56 

1  2  3 

3137 

OKEECHOBEE 

7 

27  32 

80  48 

60 

10 

C 

BROWARD 

2 

26  10 

^7 

39 

1  2  3 

3166 

UROWARD 

2 

26  07 

80  06 

1 

APR 

1  2  3 

3166 

LEE 

5 

26  35 

81  32 

8 

61 

61 

1  2  3 

3207 

ST  LUCIE 

27  25 

80  19 

10 

52 

52 

1  2  3 

3316 

ALACHUA 

6 

29  39 

82  21 

169 

96 

60 

1  2  3 

BAKER 

9 

30  15 

*f 

57 

1  2  3 

3538 

JACKSON 

3 

30  58 

65  29 

12 

C 

3571 

POLK 

7 

27  48 

61  19 

56 

1 

13 

1  2  3 

36*0 

ORANGE 

28  23 

61  13 

70 

10 

3909 

DADE 

2 

25  50 

60  17 

8 

12 

12 

12  3  4 

ALACHUA 

10 

29  50 

1  2  3 

3976 

NASSAU 

9 

30  42 

61  56 

70 

*2 

42 

1  2  3 

3966 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

62  1* 

50 

6 

2 

*075 

OSCEOLA 

28  11 

61  05 

7 

5 

OCT 

*076 

OSCEOLA 

8 

28  11 

60  91 

12 

1 

OCT 

C 

*091 

DADE 

2 

25  30 

60  30 

11 

42 

42 

1  2  3 

*196 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

60  03 

12 

60 

60 

1  2  3 

*273 

LEVY 

5 

29  02 

62  *1 

12 

11 

C 

4269 

CITRUS 

28  50 

62  20 

70 

" 

53 

1  2  3 

A332 

ORANGE 

8 

28  26 

61  33 

115 

39 

2 

A356 

DUVAL 

8 

SO  29 

61  39 

25 

16 

16 

1  2  3 

4366 

DUVAL 

2 

90  17 

ai  24 

10 

11 

11 

1  2  3 

*37l 

DUVAL 

S 

30  20 

61  39 

16 

81 

81 

12  3 

439* 

HAMILTON 

10 

10  31 

62  47 

190 

*0 

40 

1  2  9 

4516 

DADE 

2 

25  *1 

60  17 

16 

11 

2 

4570 

MONROE 

9 

2*  35 

61  42 

7 

12 

12 

1  2  3 

4575 

MONROE 

5 

2*  33 

61  48 

9 

62 

82 

1  2  S 

4620 

OSCEOLA 

7 

26  16 

81  25 

69 

57 

62 

12  3 

4625 

OSCEOLA 

7 

28  16 

61  24 

66 

12 

C 

4662 

HENDRY 

9 

26  *6 

81  26 

13 

22 

22 

1  2  t 

4667 

HENDRY 

9 

26  46 

81  27 

16 

13 

JUNE 

C 

Station 

Index  No. 

County 

S. 

(5 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Yeats  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yi. 

Refer 
to 

Temp.  1 

Precip. 

d 
> 

Month 
opened 

11 

LAKE  ALFRED  EX^  STATION 

4707 

POLK 

20  06 

180 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  39 

205 

69 

6ft 

1  I  3 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

6 

26  12 

81  28 

115 

13 

IS 

1  2  s 

LAKELAND  WB  CITY 

4797 

POLK 

9 

28  02 

219 

1  2  B 

LAKE  PLACID  2  SW 

464  5 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

81  21 

90 

20 

20 

2 

12  3  4 

LAKE  TRAFFORD 

4«66 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

10 

LAMONT  6  W 

4692 

JEFFERSON 

5 

30  24 

81  59 

IftO 

12 

C 

LEESBURG 

LAKE 

8 

28  49 

61  92 

11 

c 

LIGNUMVITAE  KEY 

5035 

MONROE 

2 

24  54 

60  42 

I 

12 

c 

LIVE  OAK  1  SE 

50ftft 

SUWANNEE 

10 

10  17 

B2  96 

96 

1 

1 

AUG 

12  9 

LONGBOAT  KEY 

512* 

SARASOTA 

27  29 

62  40 

2 

LOXHATCHEE 

9182 

PALM  BEACH 

7 

26  41 

60  16 

14 

12 

12 

12 

12  14 

LYNNE  4  SE 

9237 

MARION 

8 

29  10 

81  52 

78 

11 

C 

MADISON 

9275 

MADISON 

10 

30  26 

81  29 

149 

49 

52 

1  2  3 

MARATHON  VACA  KEY 

5951 

MONROE 

5 

24  43 

81  06 

4 

3 

3 

12  1 

HARIANNA  CAA  AIRPORT 

5367 

JACKSON 

30  50 

69  11 

120 

4 

12  3 

MARIArWA  IND  SCHOOL 

5172 

JACKSON 

1 

90  46 

85  12 

120 

92 

52 

12  3 

MARINELAND 

9191 

FLAGLER 

2 

29  40 

81  11 

11 

C 

MAYO  9  NW 

553ft 

LAFAYETTE 

9 

\; 

12  1 

MELBOURNE  WB  AIRPORT 

5612 

BREVARD 

2 

15 

12  1 

fMERRITT  ISLAND 

BREVARD 

28  21 

12  1 

MIAMI  BEACH 

9696 

DADE 

2 

25  *7 

BO  08 

ft 

12 

12 

12  9 

MIAMI   we  AIRPORT 

9663 

DADE 

2 

29  49 

60  17 

e 

14 

14 

12  3 

MIAMI  we  CITT 

9666 

DADE 

2 

29  47 

BO  11 

B 

57 

57 

12  3 

MILTON  EXP  STATION 

9793 

SANTA  ROSA 

5 

30  47 

B7  Oft 

217 

9 

5 

12  3 

MON  T 1 C  E  L  L  0 

JEFFERSON 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5699 

GLADES 

7 

26  50 

81  09 

22 

14 

14 

12 

12  3  4 

MOUNTAIN  LAKE 

9ft73 

POLK 

2  7  56 

61  36 

160 

11 

SI 

12  3 

MT  PLEASANT 

GADSEN 

1 

12  3 

MYAKKA  RIVER  STA  PARK 

SARASOTA 

5 

2 

NAPLES 

6076 

COLLIER 

26  09 

61  47 

12 

12 

NEW  SMYRNA  BEACH  k  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

80  97 

10 

60 

69 

12  3 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

5 

10  11 

86  28 

60 

26 

26 

1  2  1 

NITTAW  1  S 

62  91 

OSCEOLA 

2 

10 

2 

N  NEW  RVR  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

26  33 

80  43 

14 

12 

C 

N  NEW  RVR  CANAL  2 

6329 

BROWARD 

26  20 

80  32 

22 

12 

OCALA 

6414 

MARION 

5 

29  11 

62  06 

86 

54 

62 

12  1 

OCALA  AIRPORT 

6419 

MARION 

5 

29  10 

82  09 

81 

12 

12 

12  1 

OKEECHOBEE  ft  W 

64B0 

OKEECHOBEE 

7 

27  1* 

80  99 

SO 

12 

2 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

OKEECHOBEE 

7 

27  12 

32 

S4 

12 

12  3  4 

ORANGE  CITY 

6984 

VOLUS 1 A 

28  55 

81  17 

8 

ORANGE  SPRINGS  1  E 

6620 

VOL US  1 A 

8 

29  30 

81  55 

28 

9 

2 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

8 

28  31 

61  21 

111 

3 

3 

12  3  4 

ORLANDO  we  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

8 

81  20 

111 

61 

61 

1  2  3 

ORTONA  LOCK  2 

GLADES 

5 

81  18 

21 

13 

C 

PALATKA 

27 

12  3 

PANACEA 

6828 

WAKULLA 

5 

30  02 

B4  24 

- 

6 

C 

PANAMA  CITY 

6636 

BAY 

5 

30  10 

85  42 

21 

56 

56 

1  2  3 

PANAMA  CITY  2 

BAY 

5 

12 

C 

PARISH 

6880 

MANATEE 

5 

27  35 

82  25 

44 

8 

C 

PENNSUCO  4  NW 

6968 

DADE 

29  46 

80  2  7 

7 

12 

PENSACOLA  CAA  AIRPORT 

6997 

ESCAMBIA 

5 

90  26 

87  12 

118 

6 

8 

12  3 

PENSACOLE  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  29 

67  13 

IS 

79 

73 

12  3 

PETERS 

7033 

DADE 

2 

25  36 

80  21 

16 

11 

2 

PLANT  CITY 

72  0  5 

HILLSBOROUGH 

5 

28  01 

82  06 

121 

56 

56 

12  1 

POMPANO  BEACH 

7294 

BROWARD 

^ 

26  14 

60  09 

22 

12 

12 

1  2  1 

PORT  MAYACA  SL  CANAL 

7293 

PitARTlN 

7 

26  59 

60  37 

23 

12 

12 

2  4 

PUNTA  GORDA 

73  99 

CHARLOTTE 

5 

26  59 

62  04 

6 

36 

38 

1  2  9 

OUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSEN 

6 

SO  39 

64  35 

250 

99 

39 

12  1 

RAIFORD  STATE  PRISON 

744  0 

UNION 

10 

30  OA 

82  12 

1S3 

56 

56 

1  2  1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

29  22 

60  35 

10 

4 

12  1 

SAINT  AUGUSTINE 

7612 

ST  JOHNS 

2 

29  94 

81  19 

10 

77 

81 

1  2  1 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

7820 

ST  JOHNS 

2 

29  90 

81  16 

10 

12  1 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

5 

28  21 

82  16 

17B 

98 

60 

12  1 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7B59 

MARTIN 

2 

27  05 

80  18 

19 

12 

C 

SAINT  I4ARKS  6  SE 

78  6  7 

WAKULLA 

30  09 

84  10 

17 

29 

29 

12  3 

ST  PETERSBURG 

7886 

PENILLAS 

5 

27  47 

62  16 

35 

98 

38 

1  2  1 

SAN FORD 

7977 

SEMINOLE 

6 

28  48 

81  18 

25 

40 

45 

1  2  1 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

5 

27  21 

62  12 

30 

12  1 

SECOTAN 

8094 

TAYLOR 

5 

30  12 

63  19 

45 

9 

9 

12  1 

STUART 

8620 

MARTIN 

^ 

27  12 

80  15 

10 

17 

17 

12  9 

SUNN  I  LAND 

COLLIER 

4 

1 

12  14 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

6756 

LEON 

5 

30  26 

84  20 

68 

66 

68 

1  2  S 

TAMIAHI  CANAL 

8779 

DADE 

2 

29  46 

80  27 

19 

10 

C 

TAMIAMl   TRL  40  HI  BD 

8780 

DADE 

2  9  46 

60  50 

12 

11 

11 

12 

12  3  4 

TAMPA  WB  AIRPORT 

67  6  6 

H I L LSBOROUGH 

^ 

27  98 

82  12 

24 

61 

69 

1  2  3 

TARPON  SPRINGS 

6B24 

PINELLAS 

5 

28  09 

82  45 

6 

67 

62 

1  2  3 

TAVERN  I ER 

6841 

MONROE 

2 

2  5  01 

80  SO 

9 

16 

16 

1  2  1 

TITU5V1LLE  2  W 

8942 

BREVARD 

2 

26  35 

80  48 

14 

98 

60 

1  2  1 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5 

27  06 

82  27 

10 

11 

C 

VENUS  1  SE 

9184 

GLADES 

7 

27  02 

81  21 

12 

c 

VERNON 

92  06 

WASHINGTON 

3 

10  36 

85  4  3 

46 

11 

c 

VERO  BEACH  CAA  AIRPORT 

ft214 

INDIAN  RIVER 

2 

2  7  39 

80  24 

20 

12 

12 

1 

12  3  4 

WAUCHULA  2  NW 

ft401 

HARDEE 

5 

27  33 

81  49 

120 

20 

20 

1  2  1 

WEST  PALM  BEACH 

ft920 

PALM  BEACH 

2 

26  42 

80  02 

15 

21 

21 

1  2  1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

9929 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

15 

14 

14 

1  2  1 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

9 

28  01 

81  44 

175 

12 

12 

1  2  1 

-APALACKICOLAi  2-ATLANTIC| 


S-CHOCTAWHATCHEEi     4-EVERGLADE|     5-GULFi  6-OCHLOCKONEE 
CHANGE  OF  NAMES 

FORMERLY  BLOUNTSTOWN  2  E  PRIOR  TO  DECEMBER 
FORMERLY  BOCA  RATON  5  W  PRIOR  TO  APRIL 
FORMERLY  DANIA  9  W  PRIOR  TO  DECEMBER 
FORMERLY  FELOA  PRIOR  TO  AUGUST 
FORMERLY  FERNAHDINA  PRIOR  TO  FEBRUARY 
FORMERLY  KENDAL  2  ESE  PRIOR  TO  APRIL 
FORMERLY  MERRITT    ISLAND  5  S  PRIOR  TO  APRIL 


7-OKEECHOeEEi     6-ST  JOHNSi     »-ST  MARTi  lO-SUWAfMEE 


t  BLOUNTSTOWN 

t  BOCA  RATON 

t  DANIA  4  WNW 

t  FELDA  2  N 

t  FERNANDINA  BEACH 

t  KENDAL  2  E 

t  MERRITT  ISLAND 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 


JANUARY  1953 
Volume  LVll  No.  1 


CHATTANOOGA:  1953 


FLORIDA  -  JANUARY  1953 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 


Severe  features  of  this  month's  wea- 
ther were  tornadoes,  wind  storms  and 
hail ,  most  of  which  occurred  on  the 
9th,     Temperatures  averaged  60.3° 
(1.1°  above  normal)   and  ranged  from 
23°  on  the  4th  at  Compass  Lake,  Nice- 
ville  and  Secotan  to  87°  on    the  23rd 
at  Stuart.     Average  temperatures  were 
a  little  below  normal  at  nearly  all 
Southern  Division  stations  and  above 
normal  at  most  Northern  Division  sta- 
tions.    Precipitation  averaged  3.38 
inches   (0.67  inch  above  normal)  with 
totals  ranging  from  7.86  inches  at 
Longboat  Key  to  1.33  inches  at  Titus- 
ville.     Precipitation  was  well  above 
normal  at  most  southern  stations  and 
the  average  for  the  Southern  Division 
was  about  50%  above  the  normal  while 
the  departure  from  normal  in  the  Middle 
and  Northern  Divisions  was  considerably 
less . 

The  first  day  of  the  month  was  mild 
and  dry  but  a  change  to  colder  wea- 
ther the  2nd  brought  rain  to  many 
areas.     Temperatures  dropped  into 
the  20 's  in  the  north  by  the  4th  and 
frost  extended  into  the  Everglades  on 
the  6th.     Warmer  weather  the  7th  and 
mild  temperatures  the  8th  set  the 
stage  for  violent  weather  on  the  9th. 
Between  3:30  and  4:00  a.m.,  of  the 
9th  a  small  tornado  near  Brooksville 
removed  a  large  part  of  the  roof  from 
a  ranch  home,  wrecked  smaller  build- 
ings, snapped  off  some  trees  and  up- 
rooted others.     About  6:30  a.m.,  a 
wind  storm  caused  extensive  struc- 
tural damage  in  Sarasota  leaving  a 
path  about  one  mile  wide  through  the 
city.     Early  reports  labeled  the 
Sarasota  storm  as  a  tornado  but  from 
examination  of  the  affected  area 
several  hours  later,  the  storm  ap- 
peared to  have  been  a  straight  blow 
from  the  southwest  in  connection  with 
severe  line-squall  thunderstorms. 
During  the  morning  of  the  9th  a  tor- 
nado moved  from  southwest  to  north- 
east through  the  southeast  portion 
of  Hillsborough  County  destroying  5 
homes  and  damaging  53  others  in  its 
100-yard  wide  path  that  extended 
about  10  miles.     A  small  tornado 
at  Clermont  on  the  same  morning  up- 
rooted trees  and  caused  minor  damage 
to  a  few  houses.     Strong  winds  in 
Ft.  Myers  caused  minor  structural 
damage ,  and  high  winds  drove  storm 
waves  over  the  roadway  on  Captiva 
Island.     Light  hail  fell  at  Ft. 


Myers  and  St .  Petersburg  during  the 
stormy  weather  of  the  9th.     The  10th 
was  a  cold  rainy  day  and  was  follow- 
ed by  fair  and  seasonably  cold  wea- 
ther that  lasted  through  the  13th. 
Rising  temperatures  the  14th  marked 
the  beginning  of  a  warm  period  that 
continued  through  the  24th  except 
for  a  cool  snap  in  the  north  portion 
on  the  22nd.     Rainfall  was  light  to 
moderate  in  the  north  portion  the 
14th-22nd  and  very  light  over  the 
Peninsula.     Moderate  to  heavy  rains 
reached  most  areas  during  the  23rd- 
25th.     Cold  weather  the  26th-27th 
brought  freezing  temperatures  to  in- 
land areas  of  the  north  and  caused 
scattered  frost  as  far  south  as 
La  Belle  and  Ft.  Myers.     Mild  tem- 
peratures prevailed  the  28th-31st. 
Locally  heavy  rains  fell  along  the 
lower  east  coast  the  30th  and  there 
were  scattered  showers,  mostly  light, 
in  the  northwest  and  south  portions 
the  31st.     Heavy  hail  about  7:00  p.m. 
the  31st  damaged  tobacco  beds  in  the 
southern  part  of  Columbia  County, 
and  accumulated  hailstones  consti- 
tuted a  traffic  hazard  on  U.  S.  High- 
way 41. 

Fruit  harvesting  was  the  major  activ- 
ity in  citrus  groves  and  was  very  ac- 
tive through  the  month.    Heavy  rains 
of  the  9th  provided  excellent  moisture 
supplies  and  warm  weather  after  the 
14th  induced  rapid  growth  and  bloom 
development  on  citrus  trees.  Truck 
crops  suffered  some  injury  from  cold 
weather  and  some  fields  became  too  wet , 
but  losses  were  not  severe.  Cabbage 
cutting  reached  active  proportions  on 
the  upper  Peninsula.     Potatoes  in  south- 
ern districts  yielded  good  quality  pro- 
duce, and  celery,  lettuce,  turnips, 
radishes  and  broccoli  moved  to  market 
in  considerable  volume.  Strawberries 
made  excellent  recovery  from  the  heavy 
rains  of  the  9th  and  produced  good 
quality  fruit  the  latter  part  of  the 
month.     Planting  of  potatoes  and  water- 
melons spread  northward  on  the  Penin- 
sula to  reach  the  Gainesville  area  by 
the  end  of  the  month.     Oats,  rye,  cover 
crops  and  pastures  were  in  rather  poor 
condition  at  the  beginning  of  the 
month  but  responded  well  to  moisture 
and  mild  temperatures  later  in  the 
month.     Tobacco  plants  were  growing 
well  by  the  end  of  the  month. 
J.T.B.B. 
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- 

- 

8.3 

26 

mr 

34- 

- 

- 

- 

- 

2 

4 

4 

0 

2 

0 

12 

59 

4.1 
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ss« 

13 

11.0 
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24 

87 

88 

59 

80 

5 

5 

0 

2 

0 

0 

12 

- 
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£ 

20 

8.5 

26* 
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89 

91 

56 

79 

2 

4 

3 

2 

0 

0 
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- 

4.7 
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5 
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1 

14 
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50 

- 
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0 
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10 
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12 

10.0 

42  • 

wsw 

23 

86 

89 

53 

74 
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0 

13 

5.5 
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8.4 

29 
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by  visual  observation 
since  recording  equlp- 

It  Is  not  necessarily 
the  fastest  mile  occur- 
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+A180  on  a  later  date 
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Table  1 


COMPARATIVE  DATA 


Temperatiixe 

Precipitation 

Temperattue 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

 1 

1891 

55.9 

88 

19 

1.96 

7 

1913 

65.7 

90 

30 

1.92 

6 

1892 

55.6 

83 

22 

3.39 

6 

1914 

57.7 

88 

21 

4.29 

8 

1893 

52.2 

80 

20 

1.87 

7 

1915 

57.3 

83 

25 

5.  59 

9 

1894 

61.4 

85 

27 

2.19 

7 

1916 

65.0 

87 

24 

1.  16 

5 

1895 

59.0 

86 

22 

3.44 

7 

1917 

64.0 

87 

22 

1.53 

4 

1896 

55. 8 

87 

20 

4.08 

6 

1918 

53.3 

89 

11 

3. 14 

7 

1897 

54.6 

86 

17 

1 .90 

5 

1919 

57.7 

88 

14 

2.38 

6 

1898 

60.5 

90 

16 

0.73 

4 

1920 

60.6 

87 

21 

2.65 

8 

1899 

59.4 

88 

25 

4.67 

9 

1921 

60.7 

89 

28 

1.39 

5 

1900 

56.0 

84 

13 

3.31 

8 

1922 

58.4 

92 

21 

2.29 

7 

1901 

57.6 

91 

22 

2.44 

6 

1923 

61.4 

88 

27 

1  .85 

4 

1902 

55.2 

89 

15 

0.65 

3 

1924 

59.0 

88 

12 

4  .22 

12 

1903 

57.7 

88 

18 

5.23 

10 

1925 

62.9 

90 

26 

5  .10 

10 

1904 

55.2 

88 

20 

5.17 

8 

1926 

57.1 

90 

21 

5.89 

10 

1905 

53.0 

85 

12 

1.73 

4 

1927 

58.  3 

88 

12 

0.43 

2 

1906 

58.4 

88 

21 

4.61 

5 

1928 

55.8 

87 

15 

0.77 

4 

1907 

63.5 

88 

25 

0.76 

3 

1929 

62.0 

89 

18 

3.32 

7 

1908 

57.6 

85 

21 

3.29 

7 

1930 

61.1 

89 

16 

3.75 

8 

1909 

62.7 

89 

18 

1.70 

4 

1931 

55.7 

83 

20 

3.  35 

8 

1910 

56.3 

85 

20 

1.37 

4 

1932 

65.3 

89 

27 

2.64 

5 

1911 

61.3 

88 

15 

1.34 

3 

1933 

62.2 

88 

25 

2.49 

8 

1912 

56.9 

87 

21 

5.52 

10 

1934 

60.7 

87 

18 

1.53 

6 

A 

verages  In 

this  table  have  been  weighted  according  to 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

0 

■Si 

i 

1 

1 

CP 
« 

> 
< 

a 

* 

s 

Ave 

^3 

1935 

59.7 

89 

17 

1.49 

5 

1936 

58.6 

88 

20 

5.57 

10 

1937 

69.2 

92 

39 

1.81 

8 

1938 

58.4 

88 

15 

2.06 

7 

1939 

60.6 

89 

23 

1 .64 

5 

1940 

49.5 

87 

8 

2  .  57 

7 

1941 

57.7 

89 

22 

3.40 

8 

1942 

56.6 

90 

9 

3.82 

7 

194  3 

60.9 

89 

22 

1.79 

5 

1944 

57.2 

92 

21 

2.53 

5 

1945 

57.8 

88 

25 

3.92 

7 

1946 

60.7 

87 

24 

2.86 

6 

1947 

66.3 

90 

23 

2.56 

7 

1948 

56. 1 

89 

14 

4.97 

9 

1949 

64.8 

89 

24 

1.00 

1950 

68.2 

87 

33 

0.39 

1951 

59.3 

86 

20 

0.93 

1952 

62.9 

87 

23 

1.15 

1953 

60.3 

87 

23 

3.38 

All 

Tears 

59.2 

2.71 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  WB  CITY  R 

62.5 

55.9 

,  7 

73 

21 

35 

4 

275 

0 

0 

0 

0 

3.92 

,31 

1,81 

23 

.0 

0 

10 

2 

2 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

66  •  1 

to*  6 

53.4 

.  4 

7: 

9 

27 

4 

0 

0 

5 

0 

3.13 

_ 

,89 

2  ,00 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

CARRABELLE 

66  »  1 

*0 

55.1 

.8 

T; 

8 

26 

4 

301 

0 

0 

3 

0 

4.95 

1,66 

1,97 

9 

.0 

0 

9 

2 

2 

CMIPLEY  3  E 

69*3 

A2.  3 

55.9 

3,0 

80 

17 

25 

4 

286 

0 

0 

6 

0 

3.83 

_ 

,66 

1,50 

18 

.0 

0 

11 

3 

2 

COMPASS  LAKE 

67*6 

41. 4 

54.5 

,6 

78 

17 

23 

4 

322 

0 

0 

7 

0 

2.92 

- 

1,35 

,94 

23 

.0 

0 

6 

3 

0 

CROSS  CITY  CAA  AP 

69.8 

41.2 

55,5 

81 

16* 

24 

4 

294 

0 

0 

9 

0 

3.85 

1,67 

8 

.0 

0 

11 

3 

2 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

65.3 

42,0 

53,7 

,9 

78 

1  7 

24 

4 

34  7 

0 

0 

4 

0 

5.11 

,61 

1,23 

8 

.0 

0 

9 

5 

3 

FERNANDINA  BEACH 

67.6 

47.5 

57,6 

1,8 

78 

19 

32 

4 

238 

0 

1 

0 

2.18 

_ 

,50 

,95 

9 

.0 

0 

8 

2 

0 

GLEN  SAINT  MARY 

69.6 

41.9 

66.8 

,7 

78 

16  + 

27 

4  + 

289 

0 

0 

9 

0 

3.46 

.63 

2,15 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

HILL lARD 

68.3 

41.7 

55.0 

.3 

77 

7  + 

28 

4  + 

310 

0 

0 

7 

0 

2.71 

.18 

1,60 

9 

.0 

0 

8 

' 

1 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 

67.9 

45.4 

56.7 

.8 

78 

19 

31 

4 

264 

0 

0 

2 

0 

3.68 

1.00 

1,69 

9 

.0 

0 

9 

3 

1 

JACKSONVILLE  BEACH 

47.6 

78 

257 

0 

0 

1 

0 

.0 

0 

8 

3 

1 

JACKSONVILLE  WB  CITY  R 

67.2 

48.8 

68.0 

.7 

76 

19  + 

33 

4 

227 

0 

0 

0 

0 

3.59 

.77 

2.10 

9 

.0 

0 

8 

3 

1 

JASPER  in  E 

68. 8M 

40. 5M 

54.  7M 

78 

16  + 

26 

4  + 

324 

0 

0 

10 

0 

2.06 

.70 

8 

.0 

0 

8 

0 

LAKE  CITY  ?  F 

69.  1 

43.6 

66.4 

.7 

78 

16  + 

27 

4 

278 

0 

0 

6 

0 

3.51 

.65 

1  .44 

9 

.0 

0 

12 

2 

» 

LIVE  OAK   1  SE 

67, 6M 

41. IM 

54.  4M 

79 

17 

28 

4  + 

0 

0 

7 

0 

2.83 

1  .70 

9 

.0 

0 

7 

1 

1 

MAD I  SON 

66.  1 

45.1 

56  .  6 

1.8 

78 

15 

28 

4 

261 

0 

0 

2 

0 

3.41 

.24 

1.19 

23 

.0 

0 

12 

3 

1 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

66.3 

42.7 

54.5 

79 

16 

28 

4  + 

321 

0 

0 

4 

0 

4.75 

1.60 

18 

T 

0 

10 

3 

2 

MARIANNA    INO  SCHOOL 

68.1 

40.6 

54.4 

1.6 

78 

8 

27 

4 

325 

0 

0 

5 

0 

4.01 

.13 

1.14 

9 

,0 

0 

10 

4 

2 

MAYO   5  NW 

69.5 

42.7 

56.1 

80 

16+ 

26 

13 

281 

0 

0 

6 

0 

3.01 

1.38 

9 

,0 

0 

10 

3 

1 

MILTON  EXP  STATION 

65.6 

43,5 

54.6 

75 

15 

26 

4 

324 

0 

0 

6 

0 

4.87 

1.45 

18 

,0 

0 

11 

4 

42.3 

1.5 

84 

26 

308 

0 

0 

3 

0 

3.17 

.89 

.90 

9 

,0 

0 

8 

3 

0 

MT  PLEASANT 

67,3 

44.5 

55.9 

2.2 

78 

16 

27 

4 

279 

0 

0 

1 

0 

2.93 

- 

.95 

1.90 

9 

,0 

0 

6 

1 

1 

NICEVILLE 

38.5 

- 

2.0 

74 

0 

0 

9 

0 

7.19 

3.41 

2.50 

9 

,0 

0 

6 

4 

3 

PANAMA  CITY 

66.3 

47.8 

57.1 

3.3 

79 

17 

31 

4 

245 

0 

0 

1 

0 

4.04 

- 

.03 

1.83 

9 

,0 

0 

8 

3 

2 

PENSACOLA  CAA  AP 

65.0 

47.1 

56.1 

73 

17 

30 

12 

276 

0 

0 

1 

0 

4.17 

1.33 

18 

,0 

0 

7 

4 

2 

PENSACOLA  WR  CITY  R 

48.4 

2.0 

70 

34 

1  2 

277 

0 

0 

0 

0 

4.22 

- 

.33 

1.47 

18 

,0 

0 

8 

3 

1 

QUINCY  EXP  STATION 

68.6 

42.7 

55.7 

2.2 

79 

16 

28 

4 

285 

0 

0 

4 

0 

2.96 

- 

1.62 

1.16 

9 

,0 

0 

10 

2 

2 

SAINT  MARKS  6  SE 

65.9 

43.3 

54.6 

.7 

75 

20 

29 

5 

318 

0 

0 

2 

0 

3.07 

_ 

.63 

,0 

0 

6 

SECOTAN 

68.8 

40.1 

54.5 

78 

15  + 

23 

4 

326 

0 

0 

10 

0 

3.01 

1.05 

23 

,0 

0 

6 

2 

2 

TALLAHASSEE  WB  AP 

67.3 

42.8 

56.1 

1.5 

77 

8  + 

25 

4 

306 

0 

0 

4 

0 

3.89 

,04 

1.60 

23 

,0 

0 

6 

4 

1 

DIVISION 

56.4 

3.70 

T 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

73.6 

48.1 

60.9 

- 

.5 

82 

19+ 

34 

6 

158 

0 

0 

0 

0 

2,89 

,24 

1.89 

9 

,0 

0 

7 

1 

1 

nPfmif       tILF    CHIKI  Hill 

50.1 

- 

.0 

78 

178 

0 

0 

0 

0 

1 ,93 

_ 

,72 

1.32 

9 

,0 

0 

7 

1 

1 

BUSHNELL   ?  E 

72^7 

46.9 

59!8 

.2 

81 

17+ 

32 

3  + 

192 

0 

0 

2 

0 

CAMP  BLANDING 

68.8 

43.5 

56.2 

79 

19 

31 

4 

0 

0 

1 

0 

4,67 

2.96 

9 

,0 

0 

9 

2 

1 

CEDAR  KEY 

67.1 

50.3 

58.7 

.8 

76 

15  + 

36 

4 

192 

0 

0 

0 

0 

5.50 

2.56 

4. So 

9 

,0 

0 

4 

1 

1 

CLEARWATER 

71.6 

53.9 

62.8 

.2 

79 

17 

43 

3 

107 

0 

0 

0 

0 

2.14 

_ 

.07 

1.02 

9 

,0 

0 

8 

2 

1 

tLCKWINI    0  b 

72. A 

49.5 

61.0 

- 

.8 

81 

162 

0 

0 

0 

0 

.07 

1,41 

9 

,0 

0 

6 

1 

1 

CRESCENT  CITY  2  SW 

71.1 

46.9 

69.0 

.3 

81 

21 

32 

4 

208 

0 

0 

1 

0 

2.60 

.20 

1,87 

9 

,0 

0 

6 

1 

1 

DAYTONA  BEACH 

69.2 

51.1 

60.2 

81 

19+ 

33 

4 

0 

0 

0 

0 

2.10 

,73 

24 

,0 

0 

6 

3 

0 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

69.4 

47.9 

58.7 

- 

.8 

80 

18  + 

35 

4  + 

223 

0 

0 

0 

0 

1.75 

- 

.35 

,91 

9 

,0 

0 

7 

2 

0 

DE  LAND 

70.0 

48.2 

59.  1 

- 

.3 

80 

19  + 

34 

6 

0 

0 

0 

0 

2. 65 

.16 

1.23 

24 

,0 

0 

5 

3 

1 

EUST  t  S  2  S 

73  .A 

50.8 

2.4 

86 

145 

0 

0 

0 

0 

2.95 

.41 

1  .93 

9 

,0 

0 

5 

1 

1 

FEDERAL  POINT 

70.2 

47.1 

58!7 

.7 

78 

18  + 

33 

4 

208 

0 

0 

? 

0 

2.75 

.20 

2.04 

9 

.0 

0 

7 

1 

1 

GAINESVILLE  UNIV 

69.5 

47.7 

58.6 

1  .3 

8? 

17 

30 

4 

0 

0 

1 

0 

4,60 

1.44 

3.53 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

73.7 

49.4 

61.6 

86 

23 

30 

6 

147 

0 

0 

1 

0 

2.77 

1.10 

9 

•  0 

0 

4 

3 

1 

HIGH  SPRINGS 

70.5 

45.4 

58,0 

80 

16  + 

29 

13 

239 

0 

0 

0 

3.51 

2.33 

10 

,0 

0 

9 

2 

1 

INVERNESS 

73.  1 

47.5 

1.7 

82 

180 

0 

0 

0 

0 

2.50 

.06 

1  ,95 

9 

,0 

0 

5 

1 

1 

rISSIMMEE 

71,9 

49.3 

60.6 

- 

.6 

81 

19 

30 

5 

172 

0 

0 

1 

0 

2.00 

- 

.43 

.95 

9 

,0 

0 

5 

2 

0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

72.1 

48.0 

60.1 

- 

2.0 

80 

17  + 

34 

6 

177 

0 

0 

0 

0 

2.36 

_ 

.26 

1.27 

9 

,0 

0 

7 

2 

1 

LAKE  HIAWASSE 

71.9 

48.5 

60,2 

82 

19+ 

31 

6 

0 

0 

1 

0 

3.06 

,92 

23 

,0 

0 

7 

3 

0 

LAKELAND  WB  CITY  R 

69.9 

52.6 

61.3 

- 

.7 

79 

17+ 

38 

4 

151 

0 

0 

0 

0 

2.30 

.14 

1,67 

9 

,0 

0 

8 

1 

1 

MOUNTAIN  LAKE 

72.8 

50.1 

- 

1.0 

82 

3  5 

6 

158 

0 

0 

0 

0 

4.23 

1  .99 

1  ,94 

8 

•  0 

0 

6 

3 

2 

NEW  SMYRNA  BEACH  l.  N 

71. Q 

49.4 

60.7 

1.3 

82 

19 

33 

5 

167 

° 

0 

0 

0 

1.70 

- 

.88 

1,12 

9 

,0 

0 

5 

1 

1 

OCALA 

72.5 

69.8 

8 1 

16 

32 

4 

185 

u 

1 

0 

3.64 

.95 

2.87 

9 

.0 

0 

8 

1 

1 

OCALA  AIRPORT 

71.9 

43.7 

57.8 

82 

21 

28 

13 

245 

0 

0 

7 

0 

3,54 

2,76 

9 

.0 

0 

7 

1 

1 

ORLANDO  WATER  PLANT 

71,6 

49.2 

60.4 

82 

18  + 

36 

4  + 

0 

0 

0 

0 

3.21 

1,21 

24 

,0 

0 

8 

3 

2 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

71,2 

49.2 

60.2 

1.7 

82 

1 9 

184 

0 

0 

0 

0 

2  .  86 

.81 

1,17 

9 

,0 

0 

7 

2 

2 

PALATKA 

71,* 

47.9 

59.7 

1.3 

80 

18  + 

32 

4 

186 

0 

0 

1 

0 

3.73 

1.21 

2,24 

9 

,0 

0 

9 

2 

1 

PLANT  CITY 

7*, 7 

50.1 

62.4 

1.4 

82 

17 

37 

4  + 

133 

0 

0 

0 

0 

3.01 

.63 

2,25 

9 

•  0 

0 

7 

1 

1 

RAIFORO  ST  PRISON 

72.0 

45.5 

58.8 

7.7 

80 

16 

29 

13+ 

207 

0 

0 

3 

0 

4.49 

1.87 

2,02 

9 

,0 

0 

* 

3 

2 

SAINT  AUGUSTINE 

69.9 

47.6 

58.8 

1.6 

79 

18  + 

32 

4 

206 

0 

0 

1 

0 

2,68 

.24 

1.97 

9 

.0 

0 

8 

1 

1 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

68.2 

48.2 

58.2 

81 

IB 

32 

4 

221 

0 

0 

1 

0 

2.96 

1.59 

24 

.0 

0 

6 

2 

2 

SAINT  LEO 

71.7 

50.8 

61.3 

.9 

81 

19  + 

37 

4 

157 

0 

0 

0 

0 

2.23 

.73 

1.43 

9 

.0 

0 

2 

1 

ST  PETERSBURG 

71.7 

54.3 

63.0 

.6 

80 

23 

42 

4 

105 

0 

0 

0 

0 

4.76 

2.13 

3.60 

9 

.0 

0 

I 

1 

1 

SANFORD 

71.5 

47.8 

59.7 

1  .8 

82 

20 

33 

6 

0 

0 

" 

0 

2,88 

,53 

.95 

10 

.0 

0 

9 

' 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

71.2 

51,3 

61.3 

.2 

81 

23 

39 

4  + 

153 

0 

0 

0 

0 

4.04 

2.05 

3.29 

9 

.0 

0 

8 

1 

1 

TARPON  SPRINGS 

71.9 

51,6 

61.8 

1.3 

80 

16  + 

39 

6+ 

139 

0 

0 

0 

0 

2.76 

,17 

1.07 

9 

,0 

0 

7 

2 

1 

WINTER  HAVEN 

72.* 

52.1 

62.3 

81 

8+ 

39 

4  + 

0 

0 

0 

0 

2.16 

1.09 

9 

,0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

60.2 

3,02 

.0 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


FLORIDA 
JANUARY  1953 


SUlion 

Temperature 

Precipitation 

s,i 

ll 
>  J 
<S 

Average 

Average 

Deperlure 

From  Normal 

Di 

Date 

• 

i 
S 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Day. 

Deparhue 
From  Normal 

Greatest  Day 

• 

Snow,  Sleet.  Hall 

No.  of  Days 

Maic. 

Mln. 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

s 
i 

s 

i 

1.00 

1    or  More  | 

•°l 

as 

s  * 

hi 

hi 

oj 

o 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

73.9 

50.5 

62.2 

.8 

84 

23 

37 

6 

132 

0 

0 

0 

0 

2.22 

,03 

1.30 

9 

.  0 

0 

4 

2 

1 

AVON  PARK 

T>,6 

51  .1 

62.9 

,3 

83 

16 

37 

5 

119 

0 

0 

0 

0 

3.27 

1,05 

1.74 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

74.3 

51.2 

62.8 

_ 

.9 

83 

18 

36 

5+ 

0 

0 

0 

0 

2.77 

1.09 

.88 

10 

.0 

0 

11 

2 

0 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

RIG  PINE  KEY  INN 

77.7 

62.1 

69.9 

84 

20 

47 

5 

20 

0 

0 

0 

0 

3.93 

1.85 

21 

•  0 

0 

7 

2 

2 

BRADENTON 

71.9 

52.3 

62.1 

.6 

80 

23 

38 

6 

126 

0 

0 

0 

0 

6.00 

3.37 

9 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

76.2 

55.2 

65.7 

83 

23 

40 

4 

55 

0 

0 

0 

0 

4.31 

1.S9 

9 

.0 

0 

5 

3 

2 

CAPTIVA 

68. 5M 

56.5 

62i5M 

40 

5 

60 

0 

0 

0 

0 

3.55 

2.15 

.0 

0 

7 

2 

2 

CLEWISTON  U  S  EN6 

73.7 

54.9 

64.3 

85 

19 

37 

5 

0 

0 

0 

0 

1.77 

1  .02 

24 

8 

1 

1 

74.8 

55.9 

65.4 

_ 

1.9 

84 

22 

36 

5 

0 

0 

0 

0 

3.46 

,76 

1.22 

10 

•  0 

0 

9 

3 

1 

DRY  T0RTU6AS 

73.9 

65.0 

69.5 

79 

20+ 

55 

5 

4 

0 

0 

0 

0 

2,24 

1  .  00 

24 

.  0 

6 

2 

1 

EVERGLADES 

75.9 

55.6 

65.8 

1.3 

83 

18+ 

43 

26 

50 

0 

0 

0 

0 

2,79 

,79 

1  .48 

24 

.0 

0 

6 

2 

2 

FELLSMERE 

74.  9M 

50. 8M 

62. 9M 

_ 

.5 

83 

18+ 

35 

5+ 

118 

0 

0 

0 

0 

1.97 

-  ,40 

.65 

9 

.0 

0 

a 

1 

0 

FORT  LAUDERDALE 

75.8 

57.5 

66.7 

1.8 

85 

21 

36 

5 

70 

0 

0 

0 

0 

5.05 

1  ,96 

1  .70 

B 

.0 

0 

6 

3 

3 

cT    1  Atir\croriAi  c    qauia  mad 

FORT  MYERS  WR  AP 

R 

74.4 

84 

40 

0 

0 

0 

0 

1.71 

23 

FORT  PIERCE 

77.3 

53.1 

62.7 

2.5 

83 

20 

37 

4  + 

138 

0 

0 

0 

0 

1.98 

-  ,90 

.89 

9 

.0 

0 

11 

1 

0 

HIALEAH 

74.3 

56.6 

65.5 

83 

22 

40 

5 

0 

0 

0 

0 

5.36 

2.00 

9 

.0 

0 

10 

3 

3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

76.5 

52.6 

64.6 

- 

1.9 

85 

21 

32 

5 

82 

0 

0 

1 

0 

4.21 

2.02 

1.30 

9 

.0 

0 

9 

3 

2 

HYPOLUXO 

75.1 

56.9 

66.0 

- 

1.3 

84 

21 

35 

5 

82 

0 

0 

0 

0 

5.35 

2.33 

2.50 

9 

.0 

0 

5 

4 

2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

R 

74.2 

6  3.2 

1,6 

80 

18  + 

53 

1  3 

23 

0 

0 

0 

0 

6.47 

9 

1 

KEY  WEST  WB  CITY 

R 

75,4 

63.9 

69.7 

1  .  1 

81 

22 

52 

5 

14 

0'  0 

0 

0 

4.70 

3.16 

3.38 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

LA  BELLE 

75.7 

50.0 

62.9 

_ 

1.3 

18 

36 

5+ 

116 

0 

0 

0 

0 

1.83 

.25 

.79 

.0 

0 

8 

2 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

75.2 

49.7 

62.5 

_ 

1.3 

85 

23 

34 

5  + 

127 

0|  0 

0 

0 

1.87 

1.13 

9 

7 

1 

1 

uDjiMriM  1  v.riCEi 

76.0 

51.7 

63.9 

84 

20 

35 

5 

99 

0 

0 

0 

0 

3.49 

1.02 

24 

.0 

0 

8 

2 

1 

MARATHON  VACA  KEY 

76.2 

82 

20+ 

47 

5 

23 

0 

0 

0 

0 

6.08 

1.77 

24 

•  0 

0 

5 

4 

4 

MELBOURNE  WR  AP 

R 

70.4 

51.8 

61.1 

1.5 

81 

18  + 

37 

6 

159 

0;  0 

0 

0 

1.97 

-  .28 

.6? 

9 

•  0 

0 

7 

1 

0 

MERRITT  ISLAND 

71.3 

52.5 

61.9 

_ 

,5 

82 

21 

35 

6 

138 

0;  0 

0 

0 

1  ,97 

-  .75 

.67 

8 

.0 

0 

7 

2 

0 

MIAMI  BEACH 

72.3 

62.9 

67.6 

2.4 

82 

21 

49 

12 

42 

0 

0 

0 

0 

6.26 

4.10 

3.07 

30 

•  0 

0 

9 

4 

3 

74.9 

60.3 

67.6 

a  7 

85 

21 

45 

5 

45 

0 

0 

0 

0 

6.08 

3,86 

1.85 

8 

T 

0 

7 

S 

It 

MIAMI   WB  CITY 

R 

72.0 

61.4 

66.7 

1,8 

81 

21 

47 

1  3 

61 

0 

0 

0 

0 

5.26 

3.04 

2.53 

30 

0 

3 

2 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

72.6 

55.2 

63.9 

.1 

82 

24 

39 

5  + 

0 

0 

0 

0 

1.45 

-  .11 

.72 

24 

.0 

0 

7 

2 

0 

NAPLES 

76.0 

56.5 

66.3 

83 

16 

41 

26 

47 

0 

0 

0 

0 

2.10 

1.10 

24 

.0 

0 

6 

1 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

70. 7M 

5  5.  3M 

63.0M 

,  2 

82 

19 

40 

6 

0 

0 

0 

0 

2.12 

.36 

.80 

10 

4 

3 

0 

POMPANO  BEACH 

75.5 

56.8 

66.2 

85 

23 

38 

5 

73 

0 

° 

0 

0 

3.89 

1.80 

9 

•  0 

0 

9 

2 

1 

PUNTA  GORDA 

76.7 

52.9 

64.8 

,5 

85 

18+ 

42 

5 

74 

0 

0 

0 

0 

2.25 

.01 

1.12 

9 

.  0 

0 

3 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

76.7 

52.9 

64.  B 

82 

20+ 

36 

5 

69 

0 

0 

0 

0 

4.82 

1.55 

9 

.0 

0 

11 

3 

2 

SARASOTA 

73.3 

51.6 

62.5 

81 

23 

39 

1  3  + 

115 

0 

0 

0 

0 

3.871 

2.22 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

STUART 

75. 3M 

57. 5M 

66. 4M 

.0 

87 

23 

42 

5 

64 

0 

0 

0 

0 

1.97 

,85 

9 

.0 

0 

7 

2 

0 

C  t  IklM  T  1  A  Kin 

75  »  8M 

52. OM 

63. 9M 

83 

18+ 

37 

26 

90 

0 

0 

0 

0 

2.44 

1.24 

24 

6 

2 

1 

TAMIAMI    TRAIL   40   MI  BEND 

76. OM 

83 

22 

0 

0 

0 

0 

3.17 

1.27 

10 

.0 

0 

9 

3 

1 

TAVERN  I ER 

75.1 

62.9 

69.0 

1,1 

81 

20 

48 

5 

28 

0 

0 

0 

0 

4,05 

2.15 

2.00 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

TITUSVILLE   ?  W 

73.7 

49.5 

61.6 

.5 

83 

19 

33 

6 

146 

0 

0 

0 

0 

1.33 

-  1.12 

.95 

9 

.  0 

0 

2 

0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

53.0 

62.5 

81 

18  + 

5 

131 

0 

0 

0 

0 

1.73 

.75 

9 

.0 

0 

10 

\ 

0 

WAUCHULA   2  NW 

73.7 

49.  1 

61.4 

2.0 

23 

33 

6 

152 

0 

0 

0 

0 

2.98 

.68 

1  .98 

.0 

0 

6 

2 

1 

WEST  PALM  BEACH 

59.0 

66.2 

1.6 

81 

14 

12 

69 

0 

0 

0 

0 

4.26 

1.19 

1.91 

31 

.0 

0 

5 

4 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

74.7 

56.6 

65.7 

1,3 

82 

9 

40 

5 

78 

0 

0 

0 

0 

3,67 

1.19 

.89 

9 

,0 

0 

8 

4 

0 

DIVISION 

64,9 

3,42 

T 

STATE 

60.3 

1.1 

3,38 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


APilLACHICOCA  t*n  CtTY  R 

AVON  PARK 
AARTOW 
BAV  LAKE 

WELLE  GLAOC  ElP  STA 
RFLLF  GLAOC  MRCN  GATE  4 
BIG  CYPRESS    IND  RES 
BIG  PINE  KEV  INN 
BLOUNTSTOMN  ?  SE 

BONITA  SPRINGS  2  ESE 
RRADFNTON 

BROOKSVILLE  CMIN  HILL 
PROOKSVILLE  NURSERV  1 
BROOKSVILLE  NURSERY  ? 

bu«;mnell  ?  E 

CAMP  RL*NDING 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRABELLE 

CARVVILLE 
CEDAR  KEV 
CHATTAHOOCHEE 
CMIPLEY  3  E 
CLEARWATER 

CLERMONT  6  S 
CLEWI5T0N 
CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 
COMPASS  LAKE 

CRESCENT  CITY  ?  SW 

CROSS  CITY  CAA  AP 

DAN I A  4  WNW 

DAYtONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  W6  AP  R 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

OF  LAND 

DRY  TORTUGAS 

EKSTIS  ?  S 

EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 

FELLSMERE 

FERNANOINA  REACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHU  MAR 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

FORT  PIERCE 

RAINFSVILLF  UNIV 

GLEN  SAINT  MARY 

GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

HART  LAKE 
HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
MILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PPt 

HOMESTEAD  EXP  STA 
HVPOLUXO 
INVERNESS 
ISLEWORTM 

JACKSONVILLE  WR  AP  R 

JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY  R 
JASPER   10  E 
KENDAL   ?  E 

KEY  WFST  WR  AIRPORT  R 

KEY  WEST  WB  CITY  R 
r  ISSIMMFF 
LA  BELLE 

LAKF   ALFRFO   EXP  STA 
LAKE  CITY  ?  E 

LAKE  HIAWASSF 

LAKELAND  WB  CITY  R 

lAKF  PLACID  ?  SW 

LAKE  TRAFFORO 

LIVE  OAK   I  SE 

LONGBOAT  KEY 

LOXAHATCHEE 

MADISON 

MARATHON   VACA  KEY 
MARIANNA   CAA  AP 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 
MAYO  9  NW 

MELBOURNE  WR  AP  R 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI  BEACH 

MIAMI    WR  AIRPORT  R 
M|*MI   WB  CITY  R 
MILTON  FXP  STATION 
MONT  I  CELLO 
MOORE  MAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NFW  SMYRNA  BEACH  A  N 

NIC6VILLE 
NITTAW  1  S 
OCALA 

OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  0  W 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  A 

ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
PALATKA 

PANAMA  CITY 
PFNSACOLA  CAA  AP 
PEN5AC0CA  WB  CITY  fl 
PETERS 
PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

PUNT A  GORDA 

OUINCY  EXP  STATION 

RAIFORO  ST  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

SAINT  HARKS  6  SE 


5.27 
2.09 
2.97 


RECORD  MISSING 


2.14 

1.49 
1.77 
3*46 

?.g7 


1.9S 
4.60 
3.46 


5.3ft 
3.51 
2.71 
2.53 


1.07 
2.66 
2.63 

7.8(1 
3.49 
3.41 


1.97 
1.97 
6.26 


4,22 
3.»5 
3.01 


2.25 
2.96 
4.49 

4.1)7 

?.6a 

2.96 


1.30 
.38  1.74 
.41  1.89 


.20  3.94 

.16  1.32 

.20  1.18 

.17  1.22 


.02  1.02 
.07  1.41 


1.20  1.30 


2.00  2.50 


.10   1.00  1.83 


1.50  2.02 
1.41  U»5 


.  10 
.07 

.02 


13     U  15 


1.80 
.25 
•  90 


.03  .06 
.05 
.21  .13 


22     23  24 


.01  .0? 
•10  .22 


•04  .27 
.05 


.24 

.08 


1.59 
•  51 
1.37 


25     26     27     28     29  30 


•  06 

•  27 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 

Table  3-Confmuod  JANUARY  1953 


Stotion 

"3 

Day  of  month 

•  1 

^1 

3 

4 

5  1  6 

8 

9 

10  1 

11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25^  26 

27 

28  [29  1 

30 

31 

ST  PeTFRSBURG 

SeCOTAN 
STUAPT 

*.76 
2«8S 

3»e7 

3«01 
li97 

.20 

T 

T 

•  40  T 

•  01 

.06 

•  03 

T 

.01 
T 

3.60 
.41 
2*22 
1*03 
•  85 

•  26 

»9i 

•  3^ 
>  19 
,0i 

•  08 

T 

.05 

T  .07 

.36 

.15 

T 

T 
T 

.17 

T 

•  30 

•  15 

•  05 

T 

1.05 

.»0 

.77 
.70 

.54 

T 

.02 

.23 

.28 

SUNN  I  LAND 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI   TRL  -.O  MI  BENO 
TAMPA  HA  AIRPORT  R 
TARPON  SPRINGS 

2*44 
3*89 
3.17 

2*2« 

T 

•  01 

.37 

•  03 

•  01 

•  04 

•  04 
.14 

•  ^5 
.01 
T 

•  21 

.S4 
.76 
•  77 
3.29 
1.07 

•  06 

•  15 
1.27 

•  21 

•  23 

T 
T 

.01 

•  81 

•  01 

T 

T 

.01 

•  20 

T 

1.60 

1.24 

T 

.69 
.56 

.02 

.02 

•  03 

T 

•  10 

TAVERN  I ER 
TITUSVILLf  ?  H 
VERO  REACH  CAA  AP 
WAUCHULA  7  N«* 
WEST  PALM  REACH 

4*0$ 
1*33 
1.73 

«>.?6 

.1? 

•  20 

T 

T 

•  02 

»3b 

2.00 

•  95 
.75 

1.98 

•  94 

•  09 

•  02 

•  15 

.09 

T 

.02 

•  10 

•  0« 

.11 

.03 

•  *» 

T 

.71 
.38 
.34 
.50 
.64 

.39 

.02 
.04 
.73 

•  31 
1^«1 

WEST  PALM  BEACH  HR  AP  R 
WINTER  HAVEN 

3.67 
2«16 

T 

•  13 

.03 

•  24 

.69 
1*09 

T 

•  49 

.1*  T 

T 

.08 

T 

.03 

T 

.15 

.72 
.37 

.78 

•  «9 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  19SJ 


Tabto  5 

Slorlion 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

M 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

30| 

31 

APALACHICOLA   WB  CrTV 

MAX 

56 

67 

51 

56 

63 

63 

67 

69 

64 

50 

56 

58 

56 

61 

62 

64 

65 

71 

70 

65 

73 

63 

64 

61 

59 

64 

67 

66 

64 

60 

65 

62  15 

Al 

43 

43 

35 

47 

52 

68 

57 

49 

40 

41 

36 

42 

60 

51 

54 

55 

61 

60 

61 

53 

50 

60 

48 

42 

46 

56 

64 

46 

45 

5* 

49*3 

APCAOIA 

MAX 

65 

74 

66 

59 

69 

70 

77 

SO 

71 

69 

65 

68 

71 

76 

77 

78 

80 

82 

78 

80 

82 

81 

84 

74 

65 

70 

75 

76 

71 

76 

81  1 

73i9 

MIN 

A3 

41 

50 

40 

39 

37 

46 

60 

61 

51 

50 

40 

40 

49 

55 

57 

58 

56 

59 

61 

63 

54 

68 

61 

46 

38 

44 

48 

56 

46 

57 

50.5 

AVON  PARK 

MAX 

70 

74 

68 

57 

68 

74 

78 

77 

69 

70 

65 

60 

74 

77 

78 

83 

82 

81 

81 

81 

82 

81 

82 

78 

65 

72 

75 

77 

74 

78 

81 

74.6 

MIN 

43 

43 

51 

39 

37 

38 

46 

58 

61 

53 

49 

39 

43 

50 

67 

58 

59 

66 

60 

62 

65 

53 

60 

51 

44 

40 

45 

61 

54 

50 

57 

51.1 

BARTOW 

MAX 

68 

72 

66 

59 

62 

72 

71 

78 

69 

68 

66 

62 

72 

76 

79 

80 

81 

81 

82 

80 

79 

79 

80 

76 

66 

73 

76 

76 

74 

77 

82 

73.6 

MIN 

45 

39 

52 

37 

36 

34 

38 

42 

59 

52 

48 

38 

38 

45 

65 

64 

54 

66 

58 

63 

65 

49 

60 

61 

44 

36 

41 

49 

56 

44 

55 

BELLE  OLADE  EXP  STA 

MAX 

81 

65 

77 

72 

56 

71 

74 

78 

76 

78 

75 

64 

64 

73 

78 

73 

78 

83 

81 

79 

82 

78 

81 

81 

74 

52 

71 

75 

77 

74 

74.3 

MIN 

48 

43 

48 

42 

36 

40 

44 

57 

63 

56 

50 

43 

43 

53 

67 

57 

56 

58 

59 

52 

53 

54 

59 

52 

52 

36 

40 

49 

62 

49 

55 

BIG  CYPRESS    {NO  RES 

MAX 

MIN 

BIG  PINE   KEY  INN 

MAX 

73 

74 

eo 

67 

73 

73 

78 

81 

81 

75 

72 

68 

74 

77 

79 

79 

81 

82 

81 

84 

81 

81 

83 

76 

74 

78 

81 

81 

80 

79 

83 

77,7 

MIN 

61 

62 

57 

56 

47 

49 

64 

69 

66 

61 

50 

66 

53 

62 

63 

67 

69 

69 

68 

69 

65 

68 

71 

69 

61 

56 

67 

56 

69 

63 

65 

BLOUNTSTOKN   2  SE 

MAX 

6? 

63 

64 

55 

56 

64 

70 

70 

77 

66 

43 

57 

58 

63 

69 

73 

75 

74 

75 

74 

74 

69 

71 

67 

54 

59 

70 

76 

74 

62 

66 

66.1 

MIN 

33 

34 

40 

27 

32 

33 

33 

53 

53 

40 

39 

33 

28 

36 

40 

47 

62 

67 

57 

66 

5T 

40 

41 

48 

33 

35 

36 

46 

36 

32 

32 

BRADENTON 

MAX 

67 

68 

65 

60 

65 

71 

76 

76 

70 

66 

65 

58 

70 

76 

73 

79 

78 

79 

78 

75 

77 

77 

80 

73 

65 

69 

74 

75 

72 

75 

78 

71.9 

MIN 

49 

40 

53 

45 

41 

38 

46 

68 

62 

51 

61 

46 

43 

52 

56 

60 

61 

60 

63 

55 

52 

53 

57 

62 

63 

39 

45 

47 

57 

48 

58 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

62 

69 

65 

52 

64 

70 

74 

70 

68 

61 

61 

53 

68 

73 

77 

78 

78 

76 

76 

75 

74 

76 

78 

74 

61 

68 

73 

74 

70 

73 

78 

70.0 

M  N 

41 

43 

45 

34 

42 

46 

52 

60 

60 

50 

41 

37 

38 

49 

56 

55 

57 

62 

64 

64 

64 

48 

58 

55 

41 

41 

49 

54 

53 

40 

53 

50.1 

eUSHNELL   i  E 

MAX 

63 

73 

67 

54 

67 

73 

76 

73 

71 

66 

59 

56 

69 

73 

78 

80 

81 

81 

81 

80 

78 

78 

79 

73 

70 

77 

78 

73 

73 

75 

80 

72.7 

36 

36 

46 

32 

35 

33 

41 

58 

60 

47 

41 

33 

35 

47 

55 

53 

56 

61 

63 

63 

64 

40 

68 

48 

32 

38 

49 

54 

54 

34 

53 

46  .9 

CAMP  BLANOtNfi 

MAX 

70 

62 

68 

51 

33 

65 

71 

75 

70 

70 

61 

53 

55 

68 

73 

76 

77 

78 

79 

78 

75 

76 

76 

75 

55 

63 

68 

74 

76 

63 

72 

68.8 

39 

38 

41 

31 

36 

44 

47 

50 

58 

46 

38 

34 

33 

35 

48 

49 

50 

51 

64 

58 

61 

42 

42 

56 

40 

34 

36 

45 

43 

34 

37 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MAX 

82 

78 

71 

71 

73 

75 

76 

78 

79 

72 

73 

72 

74 

76 

77 

80 

78 

79 

81 

82 

82 

81 

83 

75 

66 

73 

74 

75 

71 

78 

80 

76.2 

62 

55 

59 

40 

47 

47 

61 

61 

60 

66 

56 

49 

51 

54 

55 

55 

60 

62 

65 

66 

65 

62 

68 

65 

55 

42 

45 

44 

49 

50 

57 

65  .2 

CAPTIVA 

MAX 

67 

72 

67 

62 

71 

72 

75 

76 

69 

71 

65 

61 

73 

78 

77 

80 

82 

78 

76 

79 

78 

73 

66 

70 

77 

78 

76 

77 

79 

68.5 

54 

51 

59 

50 

40 

50 

52 

59 

62 

68 

54 

48 

47 

52 

57 

60 

62 

65 

56 

56 

66 

62 

62 

63 

57 

49 

52 

65 

59 

65 

50 

CARRABELLE 

MAX 

59 

67 

64 

58 

67 

67 

70 

73 

67 

68 

60 

60 

61 

68 

69 

71 

70 

72 

70 

68 

75 

57 

64 

63 

63 

64 

68 

66 

65 

66 

70 

66.1 

MIN 

34 

34 

42 

26 

36 

35 

58 

54 

56 

40 

38 

32 

30 

40 

46 

50 

48 

58 

55 

60 

55 

42 

50 

46 

38 

33 

42 

60 

36 

35 

56 

CEDAR  KEY 

MAX 

63 

63 

60 

59 

63 

63 

64 

65 

65 

65 

53 

59 

67 

70 

76 

76 

74 

73 

69 

69 

73 

76 

75 

70 

64 

64 

66 

68 

68 

70 

72 

67.1 

48 

50 

49 

36 

48 

52 

53 

54 

58 

50 

42 

40 

42 

48 

52 

57 

59 

58 

50 

61 

60 

53 

52 

48 

43 

44 

46 

46 

48 

46 

56 

CHIPLEY   ?  E 

MAX 

70 

66 

65 

57 

66 

72 

74 

79 

73 

46 

68 

61 

67 

70 

78 

77 

80 

76 

76 

75 

73 

75 

73 

67 

59 

73 

76 

62 

69 

69 

69.5 

30 

40 

40 

25 

38 

34 

57 

53 

44 

38 

39 

32 

29 

40 

41 

47 

57 

62 

47 

56 

48 

41 

41 

46 

37 

36 

49 

67 

31 

31 

45 

CLEARWATER 

MAX 

64 

70 

65 

59 

64 

73 

77 

75 

72 

65 

67 

60 

70 

74 

77 

78 

79 

76 

75 

73 

74 

78 

78 

73 

63 

68 

75 

77 

70 

74 

76 

71.5 

46 

45 

43 

46 

47 

46 

54 

61 

60 

55 

52 

46 

44 

54 

58 

60 

60 

62 

55 

54 

64 

53 

60 

56 

53 

46 

50 

65 

58 

48 

58 

CLERMONT  6  S 

MAX 

64 

72 

67 

56 

67 

72 

75 

75 

69 

65 

60 

57 

71 

74 

80 

81 

81 

80 

80 

78 

78 

80 

79 

69 

66 

71 

76 

76 

71 

74 

81 

72.4 

43 

41 

48 

36 

36 

37 

45 

57 

62 

43 

38 

37 

50 

55 

57 

58 

60 

63 

63 

66 

47 

59 

68 

42 

39 

44 

51 

56 

40 

54 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

81 

64 

78 

65 

60 

73 

67 

79 

81 

79 

72 

63 

62 

68 

71 

74 

78 

80 

85 

82 

83 

79 

78 

84 

75 

64 

69 

72 

75 

70 

74 

73.7 

52 

56 

54 

40 

37 

43 

59 

60 

64 

59 

61 

47 

52 

58 

62 

61 

62 

59 

50 

50 

62 

61 

62 

61 

48 

46 

49 

52 

66 

48 

61 

COCONUT   GROVE    7  5 

MAX 

81 

70 

76 

72 

60 

69 

74 

77 

74 

79 

75 

69 

64 

74 

77 

77 

77 

78 

80 

80 

80 

84 

80 

80 

75 

65 

73 

75 

77 

78 

59 

74.6 

M  N 

53 

50 

54 

39 

36 

39 

52 

68 

67 

61 

61 

46 

44 

48 

66 

67 

68 

66 

63 

66 

67 

61 

56 

65 

48 

39 

45 

65 

55 

59 

57 

55.9 

COMPASS  LAKE 

MAX 

63 

68 

59 

52 

65 

71 

73 

77 

70 

43 

59 

60 

66 

70 

76 

77 

78 

71 

76 

75 

69 

73 

66 

65 

60 

73 

74 

72 

61 

67 

58 

67  ,6 

35 

32 

40 

23 

31 

33 

64 

55 

43 

38 

39 

33 

27 

37 

41 

46 

52 

63 

51 

51 

45 

42 

52 

46 

29 

31 

48 

59 

35 

29 

42 

CRESCENT  CTY   2  SW 

MAX 

64 

70 

66 

57 

69 

72 

77 

72 

70 

64 

60 

59 

67 

70 

73 

76 

78 

80 

75 

80 

81 

76 

76 

72 

65 

69 

76 

76 

70 

69 

76 

71.1 

MIN 

38 

40 

43 

32 

39 

37 

42 

56 

59 

46 

38 

33 

33 

46 

50 

53 

56 

61 

63 

52 

63 

46 

69 

55 

36 

35 

40 

52 

52 

37 

52 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

64 

69 

58 

57 

65 

75 

76 

72 

69 

59 

62 

65 

71 

77 

79 

81 

81 

73 

79 

71 

76 

76 

75 

66 

60 

71 

73 

73 

63 

73 

77 

69.8 

MIN 

32 

32 

39 

24 

34 

32 

38 

49 

51 

40 

39 

30 

26 

43 

49 

46 

53 

63 

58 

59 

43 

37 

63 

49 

31 

30 

41 

44 

33 

29 

50 

41.2 

OAYTONA  BEACH 

MAX 

75 

59 

71 

55 

53 

67 

68 

74 

76 

72 

67 

59 

56 

63 

69 

72 

75 

72 

81 

81 

80 

80 

73 

73 

70 

63 

64 

72 

71 

65 

70 

69.2 

MIN 

44 

46 

46 

33 

36 

40 

47 

60 

60 

50 

39 

38 

42 

55 

59 

59 

67 

61 

64 

52 

65 

51 

52 

62 

40 

39 

42 

53 

64 

46 

61 

51 . 1 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

60 

70 

59 

53 

66 

69 

75 

76 

68 

66 

59 

53 

65 

71 

74 

77 

74 

80 

80 

78 

80 

73 

77 

70 

62 

63 

73 

75 

61 

69 

74 

MIN 

42 

43 

44 

35 

38 

35 

42 

59 

56 

46 

40 

37 

40 

53 

57 

56 

61 

61 

53 

59 

56 

46 

51 

51 

38 

3« 

43 

49 

41 

40 

56 

»«;^ 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

53 

6? 

55 

50 

56 

63 

68 

74 

66 

46 

60 

59 

62 

69 

76 

76 

78 

68 

73 

74 

69 

73 

6B 

55 

60 

71 

73 

70 

63 

69 

65 

65.3 

MIN 

31 

37 

36 

24 

34 

44 

50 

56 

41 

41 

42 

32 

29 

41 

42 

46 

64 

63 

43 

50 

46 

38 

52 

39 

38 

44 

53 

62 

34 

36 

44 

DE  LAND 

MAX 

74 

61 

70 

57 

55 

67 

71 

74 

75 

67 

65 

58 

56 

66 

72 

74 

77 

77 

80 

80 

77 

79 

75 

76 

74 

62 

70 

74 

74 

63 

71 

70.0 

MIN 

40 

42 

46 

35 

39 

34 

38 

45 

61 

49 

40 

36 

39 

50 

52 

56 

61 

62 

64 

61 

55 

59 

60 

53 

37 

36 

41 

47 

55 

37 

44 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

74 

73 

75 

69 

73 

72 

75 

77 

76 

73 

72 

69 

69 

73 

76 

74 

76 

77 

76 

79 

79 

76 

77 

75 

71 

66 

72 

75 

74 

73 

76 

73.9 

MIN 

66 

64 

65 

58 

55 

59 

67 

70 

67 

67 

56 

62 

68 

56 

57 

68 

69 

70 

70 

71 

69 

70 

71 

56 

63 

61 

64 

67 

65 

65 

68 

EUSTIS  2  S 

MAX 

70 

72 

69 

55 

68 

74 

77 

73 

71 

70 

63 

55 

70 

73 

78 

81 

81 

83 

86 

80 

80 

78 

79 

76 

64 

70 

77 

76 

70 

74 

80 

73.4 

42 

43 

46 

37 

39 

38 

47 

59 

62 

50 

42 

41 

37 

53 

67 

50 

61 

61 

63 

50 

65 

47 

50 

62 

47 

39 

45 

60 

54 

47 

63 

50.8 

EVERGLADES 

MAX 

73 

76 

68 

63 

70 

76 

81 

78 

75 

73 

71 

65 

76 

80 

80 

81 

82 

83 

77 

80 

81 

S3 

82 

76 

«e 

73 

77 

79 

79 

71 

79 

75.9 

MIN 

54 

50 

55 

60 

45 

52 

53 

63 

64 

60 

58 

46 

46 

53 

55 

56 

56 

62 

61 

64 

63 

63 

65 

65 

51 

43 

52 

56 

55 

54 

S« 

55.6 

FEDERAL  POINT 

MAX 

61 

71 

65 

55 

67 

73 

77 

72 

69 

63 

60 

54 

65 

71 

73 

75 

77 

78 

78 

78 

77 

73 

75 

70 

62 

71 

77 

75 

70 

69 

76 

70.2 

MIN 

43 

43 

43 

33 

36 

36 

42 

52 

59 

49 

39 

36 

36 

49 

51 

52 

54 

59 

61 

58 

62 

47 

55 

55 

41 

37 

40 

51 

49 

38 

54 

47.1 

FELLSMERE 

MAX 

77 

69 

59 

68 

73 

76 

80 

74 

72 

71 

60 

72 

74 

77 

76 

80 

83 

82 

83 

82 

79 

S3 

74 

70 

59 

76 

77 

73 

75 

82 

74.9 

41 

53 

38 

35 

35 

46 

58 

62 

56 

49 

40 

44 

57 

53 

55 

58 

58 

59 

59 

65 

49 

57 

62 

43 

38 

43 

49 

55 

47 

61 

50.8 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

65 

67 

64 

52 

63 

65 

73 

70 

69 

67 

67 

54 

61 

69 

71 

71 

72 

75 

78 

75 

75 

71 

71 

66 

60 

63 

74 

74 

66 

66 

72 

67.6 

43 

43 

43 

32 

36 

41 

52 

55 

69 

46 

39 

35 

37 

45 

51 

51 

56 

62 

61 

59 

52 

45 

55 

55 

39 

35 

48 

55 

44 

39 

53 

47.5 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

74 

77 

71 

66 

74 

73 

79 

79 

77 

72 

69 

63 

75 

79 

80 

76 

80 

81 

80 

S3 

85 

79 

SO 

75 

68 

74 

75 

77 

80 

70 

80 

75. S 

MIN 

51 

49 

62 

40 

36 

47 

65 

65 

66 

60 

53 

42 

47 

58 

68 

63 

69 

68 

63 

64 

67 

60 

70 

66 

46 

37 

63 

65 

55 

56 

60 

57.5 

FT  LAUDERD«LE   BAHIA  MAR 

MAX 

MIN 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

65 

74 

67 

60 

71 

73 

80 

82 

7? 

70 

66 

60 

73 

78 

80 

81 

82 

82 

78 

78 

77 

80 

84 

73 

65 

71 

77 

80 

73 

76 

80 

74.4 

MIN 

48 

46 

55 

42 

42 

44 

60 

62 

59 

54 

51 

44 

42 

53 

55 

66 

60 

59 

61 

51 

53 

59 

52 

59 

47 

40 

48 

51 

54 

60 

57 

52.7 

FORT  PIERCE 

MAX 

63 

75 

65 

55 

68 

70 

74 

77 

74 

70 

64 

59 

69 

78 

76 

76 

76 

80 

81 

83 

81 

76 

79 

74 

63 

69 

73 

71 

68 

74 

79 

72.3 

MIN 

45 

45 

47 

37 

38 

37 

50 

62 

60 

54 

47 

41 

46 

60 

66 

65 

66 

61 

66 

54 

62 

54 

68 

52 

44 

40 

48 

66 

54 

53 

60 

53.1 

GAINESVILLE  UN IV 

MAX 

69 

65 

69 

55 

56 

66 

73 

77 

72 

69 

59 

61 

57 

68 

74 

79 

82 

79 

.6 

78 

75 

77 

77 

75 

61 

62 

69 

71 

75 

54 

74 

69.5 

MIN 

37 

40 

41 

30 

36 

41 

48 

55 

59 

46 

37 

33 

37 

47 

56 

67 

56 

58 

65 

61 

65 

48 

58 

59 

35 

36 

46 

61 

46 

42 

52 

47.7 

S**  ntmr^acp  notva  follovlng  Station  IndtfX, 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  19S3 


SlatiOD 

Day 

CX  Month 

Average 

1 

2 

3 

* 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1  20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GLEN  SAINT  MARy 

MAX 

SA 

69 

64 

53 

65 

70 

75 

71 

70 

64 

68 

68 

66 

73 

74 

78 

78 

77 

77 

73 

75 

74 

73 

67 

60 

70 

76 

74 

65 

71 

78 

69 

6 

3» 

31 

39 

27 

32 

31 

40 

48 

69 

41 

38 

28 

27 

38 

46 

50 

50 

50 

52 

36 

51 

54 

32 

29 

44 

46 

37 

28 

48 

41 

GRAPE   HAMMOCK   C   f  RANCH 

MAX 

67 

7* 

67 

57 

66 

72 

75 

79 

72 

70 

63 

56 

72 

75 

78 

80 

81 

82 

91 

81 

81 

79 

85 

73 

70 

70 

76 

77 

69 

77 

80 

73 

7 

M  IN 

A3 

42 

52 

40 

36 

30 

38 

44 

61 

52 

49 

41 

45 

51 

54 

56 

58 

56 

65 

64 

59 

50 

44 

38 

46 

49 

53 

60 

56 

HIALEAH 

MAI 

81 

69 

75 

72 

99 

71 

73 

76 

76 

79 

73 

57 

62 

73 

76 

77 

77 

77 

79 

79 

80 

83 

79 

80 

75 

64 

73 

74 

77 

78 

68 

74 

3 

55 

51 

60 

43 

40 

48 

52 

60 

69 

62 

56 

48 

47 

53 

63 

54 

57 

55 

67 

62 

56 

65 

51 

44 

44 

59 

58 

67 

59 

56 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

59 

70 

63 

55 

67 

71 

77 

77 

71 

68 

60 

59 

58 

72 

78 

80 

80 

79 

75 

78 

77 

75 

77 

70 

61 

60 

75 

76 

69 

71 

70 

70 

5 

MIN 

39 

35 

42 

30 

38 

33 

43 

52 

60 

46 

34 

32 

29 

46 

51 

63 

69 

63 

64 

59 

64 

4? 

57 

56 

34 

32 

39 

60 

44 

30 

52 

MILLIARD 

MAX 

«1 

69 

63 

61 

62 

70 

77 

69 

70 

62 

49 

55 

65 

72 

75 

'5 

76 

76 

77 

72 

73 

72 

75 

70 

59 

70 

74 

72 

62 

68 

76 

68 

3 

MIN 

36 

33 

40 

28 

31 

32 

39 

50 

59 

41 

37 

31 

28 

37 

45 

49 

47 

62 

53 

38 

47 

50 

37 

32 

37 

50 

37 

30 

46 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

77 

77 

73 

64 

76 

76 

77 

76 

79 

70 

70 

62 

74 

78 

78 

78 

80 

82 

81 

84 

85 

81 

90 

77 

70 

75 

76 

79 

90 

75 

82 

76 

5 

MIN 

52 

46 

63 

40 

32 

43 

46 

58 

63 

58 

47 

44 

41 

51 

55 

64 

61 

60 

58 

57 

64 

60 

61 

56 

48 

34 

44 

55 

50 

57 

54 

HYPOLUXO 

6? 

79 

73 

63 

73 

76 

80 

74 

71 

63 

71 

78 

77 

78 

80 

79 

79 

80 

84 

80 

79 

78 

66 

73 

77 

74 

76 

72 

77 

75 

il 

MIN 

A9 

49 

59 

36 

35 

41 

67 

69 

64 

60 

52 

43 

47 

56 

64 

57 

68 

69 

54 

61 

68 

58 

69 

65 

46 

38 

54 

57 

50 

66 

62 

96 

9 

INVERNESS 

MAX 

69 

76 

61 

68 

70 

76 

78 

76 

76 

71 

50 

58 

76 

79 

76 

80 

82 

79 

78 

78 

77 

75 

80 

68 

61 

74 

76 

74 

66 

75 

80 

73 

>1 

MIN 

37 

36 

44 

33 

37 

34 

41 

62 

61 

47 

38 

37 

35 

50 

57 

56 

56 

68 

62 

65 

64 

42 

57 

56 

37 

36 

39 

59 

64 

38 

52 

47 

i5 

JACKSONVILLE  Wfl  AP 

MAX 

59 

66 

57 

52 

64 

70 

76 

70 

69 

59 

60 

55 

63 

71 

73 

74 

74 

76 

78 

76 

76 

71 

74 

56 

60 

68 

76 

75 

63 

58 

75 

67 

i9 

MIN 

AO 

38 

41 

31 

41 

38 

48 

59 

66 

39 

39 

33 

32 

41 

50 

51 

64 

52 

63 

57 

53 

41 

55 

46 

39 

34 

44 

55 

39 

34 

52 

46 

|4 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

59 

70 

64 

52 

63 

63 

69 

69 

70 

52 

48 

52 

60 

55 

68 

68 

72 

78 

78 

73 

76 

67 

66 

67 

60 

66 

73 

78 

66 

67 

70 

66 

>4 

MIN 

*1 

44 

43 

32 

36 

41 

45 

61 

59 

47 

39 

35 

36 

44 

64 

52 

53 

62 

69 

45 

59 

66 

39 

38 

45 

64 

46 

37 

52 

JACKSONVILLE  KB  CITY 

MAX 

57 

67 

59 

52 

63 

70 

74 

69 

69 

59 

50 

54 

62 

70 

72 

72 

75 

74 

76 

76 

76 

73 

74 

64 

59 

67 

73 

74 

62 

68 

74 

67 

|2 

M  I N 

42 

43 

41 

33 

43 

47 

64 

60 

55 

40 

40 

36 

37 

47 

55 

54 

59 

62 

62 

59 

57 

47 

61 

46 

39 

42 

52 

68 

46 

41 

56 

46 

|8 

JASPER   10  E 

MAX 

61 

68 

60 

62 

63 

76 

70 

60 

60 

55 

67 

74 

75 

78 

78 

75 

76 

74 

73 

71 

74 

70 

63 

70 

74 

70 

61 

69 

78 

66 

>8 

33 

30 

35 

26 

29 

60 

42 

36 

28 

26 

32 

44 

48 

50 

59 

68 

36 

48 

60 

31 

29 

35 

42 

34 

28 

44 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

69 

74 

71 

66 

70 

72 

76 

78 

76 

72 

59 

65 

71 

75 

77 

77 

78 

80 

79 

80 

79 

78 

80 

75 

57 

65 

76 

76 

75 

76 

80 

74 

2 

MIN 

61 

62 

63 

55 

54 

58 

65 

68 

63 

64 

60 

64 

53 

62 

54 

67 

59 

70 

71 

70 

66 

59 

71 

65 

59 

54 

52 

68 

64 

63 

66 

63 

i2 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

71 

76 

71 

66 

72 

72 

79 

80 

77 

75 

71 

66 

72 

78 

79 

79 

80 

80 

78 

79 

78 

81 

90 

74 

68 

69 

77 

79 

74 

77 

79 

75 

4 

MIN 

6A 

61 

65 

56 

52 

57 

66 

69 

63 

55 

63 

57 

66 

64 

65 

67 

59 

70 

70 

7  ) 

67 

58 

72 

66 

50 

57 

53 

56 

53 

64 

65 

63 

KISSIMMEE 

MAX 

70 

70 

69 

66 

60 

71 

73 

75 

67 

68 

61 

57 

69 

73 

76 

78 

80 

80 

81 

79 

77 

78 

80 

75 

65 

69 

74 

76 

69 

73 

79 

71 

9 

Al 

40 

49 

35 

30 

37 

42 

66 

60 

50 

46 

37 

40 

50 

56 

57 

57 

60 

62 

62 

66 

47 

58 

50 

42 

37 

42 

49 

57 

46 

57 

3 

LA  BELLE 

MAX 

70 

77 

70 

62 

70 

74 

80 

80 

73 

71 

64 

64 

74 

77 

79 

82 

83 

84 

81 

80 

81 

81 

83 

75 

57 

73 

78 

79 

76 

77 

83 

75 

7 

MIN 

AA 

42 

56 

39 

36 

36 

45 

68 

62 

53 

48 

37 

40 

48 

55 

67 

57 

55 

67 

58 

62 

54 

59 

52 

45 

36 

44 

48 

52 

48 

57 

50 

0 

LAKE   ALFRED  EKP  STA 

MAX 

65 

71 

67 

55 

66 

70 

76 

76 

69 

67 

61 

58 

70 

73 

78 

79 

80 

80 

80 

78 

78 

78 

79 

76 

53 

71 

74 

75 

68 

75 

80 

72 

I 

MIN 

Al 

38 

48 

36 

37 

34 

41 

54 

59 

50 

46 

36 

38 

46 

54 

54 

54 

56 

59 

60 

64 

46 

59 

58 

41 

36 

41 

60 

55 

45 

53 

46 

0 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

64 

68 

58 

55 

66 

71 

76 

72 

68 

59 

51 

58 

67 

73 

77 

78 

78 

77 

77 

70 

75 

73 

74 

67 

61 

69 

76 

73 

64 

71 

77 

69 

1 

MIN 

38 

34 

39 

27 

31 

36 

43 

54 

59 

40 

36 

30 

28 

41 

53 

51 

66 

63 

62 

53 

63 

42 

54 

52 

33 

32 

37 

47 

38 

31 

49 

43 

5 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

74 

63 

72 

59 

56 

68 

71 

74 

76 

69 

67 

59 

57 

70 

74 

79 

81 

81 

82 

82 

80 

80 

79 

80 

72 

65 

70 

75 

75 

64 

74 

71 

9 

MIN 

44 

40 

48 

36 

34 

31 

40 

55 

62 

44 

43 

39 

37 

49 

54 

57 

57 

61 

65 

60 

66 

46 

57 

51 

44 

36 

43 

47 

54 

40 

55 

48 

5 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

61 

71 

66 

55 

65 

69 

73 

74 

68 

66 

68 

65 

58 

72 

76 

77 

79 

78 

76 

78 

77 

77 

76 

70 

62 

69 

72 

74 

52 

73 

79 

69 

9 

43 

46 

45 

38 

46 

47 

62 

69 

50 

64 

46 

40 

43 

53 

68 

50 

60 

60 

63 

65 

65 

53 

61 

51 

44 

46 

61 

55 

52 

49 

58 

92 

5 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

66 

75 

68 

61 

71 

74 

78 

79 

71 

70 

57 

61 

75 

78 

80 

8? 

83 

83 

79 

80 

82 

82 

85 

74 

67 

72 

77 

78 

72 

80 

82 

75 

2 

MIN 

46 

39 

53 

40 

34 

34 

43 

68 

51 

53 

49 

41 

40 

45 

58 

59 

59 

62 

58 

69 

62 

54 

59 

61 

48 

36 

41 

47 

62 

46 

55 

49 

7 

LIVE  OAK    1  SE 

MAX 

66 

68 

66 

48 

55 

64 

72 

75 

75 

69 

53 

64 

66 

55 

73 

77 

79 

78 

76 

73 

72 

74 

74 

59 

59 

70 

74 

69 

63 

70 

67 

6 

MIN 

32 

34 

39 

28 

33 

31 

43 

47 

59 

43 

37 

29 

28 

44 

44 

49 

50 

60 

55 

60 

41 

42 

57 

37 

31 

35 

39 

39 

30 

38 

41 

1 

LOXAHATCHEE 

MAX 

83 

78 

73 

58 

71 

75 

79 

78 

80 

78 

74 

51 

74 

75 

75 

78 

80 

82 

81 

84 

83 

82 

81 

75 

64 

73 

72 

78 

74 

73 

81 

76 

0 

MIN 

49 

44 

56 

46 

35 

38 

49 

67 

64 

36 

51 

43 

45 

50 

59 

57 

55 

56 

57 

51 

62 

58 

55 

62 

42 

36 

44 

48 

64 

53 

59 

61 

7 

MADISON 

MAX 

63 

65 

56 

55 

54 

71 

75 

76 

70 

52 

55 

66 

57 

73 

78 

77 

77 

74 

77 

72 

72 

72 

71 

64 

60 

73 

75 

65 

62 

69 

76 

68 

1 

MIN 

37 

39 

38 

28 

39 

41 

49 

63 

63 

37 

37 

32 

34 

47 

51 

52 

58 

62 

57 

44 

66 

45 

37 

37 

44 

52 

36 

34 

91 

1 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

73 

79 

74 

67 

71 

71 

79 

74 

79 

73 

74 

64 

67 

77 

80 

80 

79 

80 

79 

82 

82 

81 

80 

80 

74 

72 

77 

80 

77 

78 

80 

76 

2 

MIN 

56 

57 

62 

53 

47 

51 

61 

64 

61 

62 

60 

62 

50 

69 

52 

66 

72 

71 

66 

56 

66 

54 

68 

72 

62 

61 

50 

54 

61 

60 

68 

61 

9 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

MAX 

63 

67 

50 

55 

63 

70 

72 

77 

63 

42 

57 

61 

65 

59 

76 

79 

76 

68 

75 

75 

67 

72 

66 

56 

57 

73 

74 

72 

63 

67 

67 

66 

3 

MIN 

34 

38 

35 

28 

39 

35 

58 

66 

41 

39 

40 

32 

28 

39 

43 

49 

55 

59 

45 

39 

53 

42 

38 

38 

60 

47 

33 

31 

48 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

64 

67 

59 

55 

64 

73 

74 

78 

71 

47 

57 

60 

66 

70 

77 

77 

77 

72 

75 

75 

69 

73 

66 

64 

69 

72 

74 

71 

62 

67 

67 

68 

1 

MIN 

31 

39 

33 

27 

37 

34 

63 

63 

43 

36 

37 

30 

28 

34 

38 

48 

49 

61 

48 

56 

46 

40 

52 

38 

36 

33 

35 

56 

33 

31 

49 

40 

5 

MAYO   i  NW 

MAX 

63 

68 

59 

57 

67 

73 

76 

76 

70 

58 

54 

55 

69 

73 

77 

80 

80 

75 

74 

73 

77 

73 

74 

64 

63 

72 

75 

70 

63 

69 

79 

69 

9 

MIN 

34 

33 

39 

29 

33 

32 

44 

46 

57 

40 

36 

31 

26 

42 

50 

42 

57 

62 

60 

37 

64 

63 

36 

31 

41 

47 

40 

28 

47 

42 

7 

MELBOURNE  WB  AP 

MAX 

62 

72 

60 

64 

66 

68 

72 

80 

70 

70 

62 

65 

67 

70 

74 

75 

76 

81 

81 

79 

80 

73 

77 

73 

63 

69 

70 

75 

64 

72 

76 

70 

4 

44 

45 

47 

39 

38 

37 

47 

60 

59 

64 

47 

40 

46 

57 

56 

60 

62 

63 

62 

60 

52 

64 

63 

44 

42 

46 

51 

56 

54 

99 

91 

9 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

63 

73 

64 

66 

68 

70 

74 

77 

69 

71 

62 

65 

58 

74 

75 

75 

76 

81 

81 

78 

82 

76 

76 

74 

65 

66 

72 

77 

66 

71 

79 

71 

3 

MIN 

46 

48 

53 

39 

37 

35 

44 

55 

62 

65 

47 

41 

47 

56 

56 

59 

63 

53 

62 

65 

66 

55 

65 

61 

45 

45 

45 

51 

55 

49 

59 

62 

5 

MIAMI  BEACH 

MAI 

68 

73 

72 

62 

67 

71 

73 

73 

75 

73 

66 

65 

70 

72 

73 

73 

74 

76 

75 

77 

82 

76 

76 

75 

65 

71 

71 

75 

75 

70 

75 

72 

3 

MIN 

57 

58 

62 

60 

50 

66 

66 

70 

64 

63 

60 

49 

50 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

67 

74 

65 

64 

51 

57 

59 

64 

69 

64 

62 

9 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MAX 

70 

75 

72 

60 

72 

74 

78 

76 

79 

74 

67 

64 

73 

77 

77 

78 

79 

79 

79 

81 

85 

80 

SO 

76 

65 

75 

75 

78 

80 

68 

77 

74 

9 

MIN 

56 

54 

68 

47 

45 

63 

64 

65 

64 

60 

57 

60 

49 

61 

67 

67 

71 

70 

70 

69 

69 

65 

71 

62 

62 

49 

68 

64 

60 

59 

61 

60 

3 

MIAMI    we  CITY 

MAX 

67 

73 

69 

57 

68 

70 

74 

75 

76 

72 

65 

62 

71 

74 

76 

75 

76 

76 

76 

77 

81 

76 

76 

73 

62 

70 

72 

73 

77 

69 

74 

72 

0 

MIN 

55 

65 

66 

48 

60 

66 

68 

66 

62 

61 

58 

48 

47 

68 

69 

69 

70 

70 

71 

70 

65 

72 

61 

53 

48 

66 

68 

58 

57 

67 

61 

4 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

62 

66 

61 

57 

66 

71 

72 

72 

65 

41 

58 

59 

63 

67 

76 

71 

70 

69 

70 

73 

70 

70 

68 

59 

61 

71 

70 

66 

62 

65 

64 

69 

6 

31 

42 

41 

26 

48 

41 

37 

37 

40 

29 

31 

47 

47 

55 

67 

55 

46 

42 

59 

41 

32 

39 

62 

61 

32 

33 

43 

43 

6 

MONT  I CELLO 

MAX 

61 

62 

51 

66 

66 

71 

73 

77 

71 

46 

66 

58 

57 

73 

76 

79 

75 

84 

76 

72 

72 

73 

69 

61 

61 

74 

74 

67 

64 

68 

76 

68 

0 

MIN 

35 

36 

36 

26 

35 

33 

46 

50 

44 

37 

39 

31 

30 

40 

48 

51 

53 

58 

46 

41 

62 

43 

35 

33 

46 

50 

36 

34 

48 

42 

3 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

80 

66 

76 

65 

69 

68 

69 

73 

79 

73 

71 

63 

59 

69 

73 

76 

77 

79 

81 

78 

79 

79 

76 

82 

75 

64 

69 

72 

77 

70 

74 

72 1 

6 

MIN 

48 

46 

66 

47 

39 

39 

63 

63 

61 

66 

39 

47 

57 

63 

62 

71 

73 

59 

69 

62 

60 

62 

68 

53 

42 

45 

56 

56 

54 

66 

2 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

68 

72 

69 

57 

66 

69 

73 

78 

68 

68 

68 

57 

59 

74 

77 

78 

79 

82 

81 

79 

80 

76 

79 

78 

66 

69 

72 

76 

74 

74 

80 

72 

8 

MIN 

40 

38 

51 

38 

37 

36 

43 

68 

60 

61 

48 

38 

40 

62 

57 

58 

60 

57 

69 

63 

66 

49 

61 

52 

44 

37 

42 

50 

57 

44 

99 

90i 

1 

MT  PLEASANT 

MAX 

61 

63 

61 

55 

63 

70 

72 

77 

70 

64 

59 

68 

63 

69 

75 

78 

73 

72 

75 

74 

69 

71 

65 

62 

68 

70 

73 

74 

62 

67 

72 

67) 

3 

MIN 

35 

36 

38 

27 

38 

38 

53 

62 

48 

37 

38 

33 

33 

40 

47 

62 

56 

62 

57 

57 

52 

43 

54 

47 

37 

36 

47 

57 

37 

34 

97 

44< 

9 

NAPLES 

MAX 

70 

77 

71 

67 

69 

75 

77 

80 

75 

71 

69 

64 

75 

80 

80 

S3 

8? 

82 

90 

79 

76 

80 

80 

78 

75 

72 

77 

79 

78 

76 

79 

76) 

0 

MIN 

52 

50 

65 

60 

44 

52 

52 

64 

54 

57 

57 

45 

45 

53 

59 

52 

62 

53 

64 

63 

64 

61 

65 

69 

66 

41 

50 

54 

57 

64 

99 

96  • 

9 

8m  ref«r«DC«  Bot«a  follovlnc  St^tlOB  ladvx. 


-    9  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Tabto  S  •  Conltou»d  _     


Day  Of  Month 


SkrtloD 

-  1 
1 

I 

'  1 

3 

4  1 

i 

6 

7 

8 

9 

1 

10 

"i 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  SMVRNA   REACH   4  N 

MAX 

70 

72 

69 

56 

69 

71 

73 

76 

73 

67 

64 

58 

66 

71 

76 

76 

74 

81 

82 

60 

81 

78 

74 

72 

64 

AA 

73 

76 

74 

72 

76 

*1 

44 

45 

62 

Al 

43 

49  14 

NICFVILLF 

MAX 

5* 

60 

68 

52 

56 

58 

74 

73 

72 

65 

44 

61 

60 

60 

65 

73 

69 

70 

65 

68 

73 

68 

69 

65 

55 

.  AO 

A9 

71 

71 

71 

1 

6A  { 

30 

35 

40 

23 

50 

37 

42 

50 

39 

38  •  5 

OC*LA 

MAX 

AS 

73 

68 

57 

68 

74 

76 

71 

71 

64 

59 

58 

70 

76 

79 

81 

80 

78 

76 

78 

80 

78 

78 

71 

63 

73 

77 

77 

74 

74 

80 

MIN 

38 

52 

47.1 

OCALA  AIRPORT 

MAX 

65 

73 

58 

57 

69 

73 

76 

71 

71 

64 

58 

57 

71 

77 

80 

80 

60 

79 

76 

77 

82 

78 

76 

68 

64 

72 

7A 

78 

65 

74 

81 

MIN 

3* 

34 

30 

50 

53 

62 

65 

63 

62 

36 

54 

51 

32 

30 

37 

46 

47 

29 

45 

43.7 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

7? 

64 

70 

62 

57 

62 

70 

75 

68 

64 

62 

70 

72 

76 

78 

76 

82 

73 

74 

77 

74 

75 

74 

63 

l\ 

72 

72 

66 

74 

MIN 

60 

66 

60 

63 

62 

61 

64 

68 

57 

65 

65 

50 

43 

56 

62 

52 

62 

55.3 

ORLANDO   WATER  PLANT 

MAX 

74 

61 

71 

59 

54 

68 

73 

76 

74 

68 

68 

59 

57 

71 

73 

76 

80 

82 

79 

82 

61 

60 

79 

60 

73 

63 

71 

76 

76 

64 

72 

71.6 

MIN 

47 

51 

40 

40 

46 

55 

58 

69 

61 

64 

62 

65 

51 

51 

61 

46 

41 

43 

47 

54 

46 

47 

49.2 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

61 

71 

60 

54 

67 

71 

75 

76 

68 

68 

59 

57 

67 

73 

77 

79 

79 

79 

62 

79 

79 

78 

80 

73 

63 

70 

74 

75 

63 

72 

78 

71.2 

MIN 

56 

5 1 

42 

36 

51 

66 

60 

58 

61 

64 

63 

56 

48 

58 

52 

41 

36 

44 

50 

46 

45 

66 

49.2 

PALATKA 

MAX 

63 

73 

65 

67 

70 

75 

73 

72 

64 

60 

57 

66 

73 

75 

79 

72 

80 

77 

80 

78 

76 

75 

72 

62 

70 

77 

78 

72 

71  .4 

MtN 

11 

32 

39 

38 

45 

54 

59 

49 

40 

35 

36 

48 

52 

54 

56 

62 

63 

61 

64 

47 

56 

58 

38 

37 

43 

53 

50 

39 

52 

47.9 

PANAMA  CITY 

MAX 

60 

64 

62 

54 

60 

71 

69 

73 

66 

48 

58 

60 

63 

70 

76 

73 

79 

74 

72 

70 

AS 

70 

AA 

54 

56 

69 

72 

71 

61 

65 

72 

MIN 

40 

4 1 

35 

36 

47 

48 

55 

57 

61 

65 

59 

51 

45 

AO 

47 

46 

40 

54 

59 

40 

36 

SO 

47  iB 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

60 

67 

53 

57 

65 

70 

70 

71 

64 

43 

61 

62 

64 

66 

69 

69 

73 

66 

66 

71 

68 

67 

66 

59 

63 

68 

72 

68 

64 

63 

66 

65  0 

MIN 

35 

43 

51 

57 

64 

39 

40 

4  3 

30 

39 

53 

65 

58 

62 

50 

46 

61 

49 

49 

53 

43 

41 

46 

57 

46 

40 

42 

52 

47.1 

PENSACOLA   WB  CITY 

MAX 

59 

67 

53 

57 

64 

68 

69 

67 

59 

43 

61 

62 

64 

64 

65 

65 

70 

65 

8« 

70 

64 

65 

67 

SB 

62 

67 

A9 

78 

64 

61 

65 

63  *  6 

MIN 

39 

43 

39 

36 

45 

55 

59 

59 

38 

39 

43 

34 

44 

54 

56 

48.4 

PLANT  CITY 

MAX 

70 

73 

71 

60 

69 

73 

77 

76 

70 

68 

68 

61 

72 

75 

80 

80 

82 

61 

81 

61 

81 

81 

81 

80 

64 

72 

75 

78 

78 

76 

81 

MIN 

39 

38 

47 

59 

6 1 

51 

48 

38 

37 

49 

57 

53 

50.1 

POMPANO  PEACH 

MAX 

72 

77 

73 

60 

70 

74 

78 

78 

78 

72 

66 

68 

73 

78 

79 

76 

79 

80 

60 

82 

82 

80 

85 

76 

72 

74 

7A 

75 

78 

72 

79 

MIN 

59 

38 

45 

64 

67 

59 

60 

54 

41 

47 

60 

66 

61 

6^ 

68 

62 

63 

66 

5C 

68 

64 

43 

39 

A3 

66 

56 

55 

60 

56.8 

PUNTA  GOROA 

MAX 

70 

76 

69 

65 

69 

72 

82 

77 

71 

70 

70 

68 

72 

82 

83 

84 

84 

85 

83 

81 

79 

86 

84 

74 

71 

76 

77 

80 

80 

78 

82 

MIN 

49 

46 

55 

42 

44 

50 

59 

61 

52 

49 

43 

43 

51 

56 

57 

56 

61 

61 

64 

57 

60 

60 

5C 

46 

48 

56 

SA 

4^ 

57 

52.9 

QUINCY  EXP  STATION 

63 

62 

61 

55 

65 

71 

72 

78 

73 

53 

57 

SB 

66 

73 

76 

79 

77 

76 

76 

75 

70 

72 

70 

63 

AO 

71 

76 

74 

A3 

69 

75 

MIN 

37 

33 

38 

28 

36 

33 

53 

52 

52 

39 

38 

33 

29 

37 

46 

50 

52 

61 

66 

56 

53 

37 

49 

48 

36 

32 

43 

55 

36 

32 

43 

42  .'7 

RAIFORO  ^T  PRISON 

68 

70 

68 

62 

66 

72 

77 

73 

70 

69 

61 

57 

67 

75 

77 

8C 

79 

79 

76 

78 

76 

75 

75 

76 

61 

71 

75 

75 

71 

73 

77 

MIN 

46 

4  3 

42 

37 

49 

43 

37 

51 

58 

44 

37 

33 

29 

40 

48 

5C 

63 

6C 

57 

64 

45 

64 

54 

36 

32 

37 

49 

43 

29 

46 

45.5 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

79 

73 

79 

64 

74 

77 

78 

75 

80 

73 

71 

67 

72 

74 

79 

78 

79 

80 

81 

62 

62 

81 

SO 

75 

73 

74 

75 

81 

82 

79 

81 

76.7 

MIN 

46 

62 

48 

4  1 

36 

46 

47 

63 

62 

60 

53 

42 

41 

53 

56 

57 

5E 

59 

5j 

61 

63 

60 

6C 

64 

46 

3E 

47 

51 

6] 

66 

53 

52.9 

SA I  NT   AUGUST  I NE 

65 

70 

66 

55 

68 

69 

78 

74 

70 

66 

60 

53 

63 

69 

71 

75 

75 

79 

78 

78 

79 

72 

73 

69 

62 

A3 

75 

76 

71 

71 

73 

MtN 

41 

43 

43 

32 

38 

39 

44 

55 

59 

46 

39 

36 

37 

48 

52 

52 

53 

69 

62 

6C 

62 

47 

57 

57 

3C 

36 

42 

54 

4( 

39 

55 

47.6 

SA I  NT  AUGUST  I NE  BEACH 

MAX 

66 

70 

67 

54 

64 

65 

70 

66 

69 

68 

60 

54 

62 

67 

68 

71 

70 

81 

77 

76 

76 

71 

70 

69 

61 

62 

71 

76 

73 

69 

70 

tsll 

MIN 

41 

42 

43 

32 

33 

41 

50 

56 

59 

45 

38 

35 

39 

52 

51 

5C 

6  ] 

59 

62 

5C 

61 

49 

59 

69 

36 

3E 

41 

52 

50 

43 

59 

SAINT  LEO 

MAX 

63 

71 

64 

55 

65 

72 

76 

74 

70 

66 

57 

66 

70 

73 

79 

8C 

8C 

79 

8] 

7( 

78 

7< 

ec 

74 

62 

71 

75 

7A 

65 

73 

61 

71.7 

MIN 

42 

42 

37 

43 

42 

50 

60 

52 

40 

52 

57 

55 

43 

4( 

45 

52 

53 

45 

66 

50.8 

SAINT  HARKS  6  SE 

MAX 

62 

65 

60 

55 

59 

61 

65 

70 

68 

62 

54 

61 

66 

68 

70 

74 

73 

72 

7i 

7! 

70 

67 

69 

63 

67 

62 

69 

67 

64 

65 

AS 

65  9 

MIN 

46 

47 

38 

32 

29 

33 

41 

49 

54 

42 

40 

33 

41 

42 

42 

52 

53 

48 

42 

4{ 

47 

44 

3( 

34 

4C 

36 

35 

51 

43.3 

ST  PETERSBURG 

MAX 

66 

69 

68 

56 

65 

72 

75 

73 

70 

66 

63 

58 

69 

74 

77 

7< 

7< 

78 

7! 

74 

76 

76 

8( 

76 

6: 

A< 

73 

76 

75 

74 

78 

MIN 

47 

46 

52 

42 

48 

45 

53 

62 

62 

55 

50 

45 

43 

55 

57 

5 1 

52 

59 

54.3 

SANPORO 

MAX 

75 

61 

72 

59 

55 

68 

72 

76 

76 

69 

69 

58 

57 

69 

73 

7' 

7< 

79 

81 

b; 

80 

8( 

8( 

78 

71 

64 

70 

75 

76 

65 

76 

71  ii 

71.5 

MIN 

4  1 

42 

47 

35 

36 

33 

42 

54 

60 

SO 

4  2 

38 

38 

46 

52 

61 

4 1 

35 

41 

49 

55 

42 

52 

47.8 

SARASOTA 

MAX 

67 

70 

67 

59 

67 

74 

79 

74 

70 

69 

64 

60 

72 

77 

80 

60 

80 

80 

76 

76 

77 

71 

61 

74 

A! 

73 

75 

79 

74 

75 

79 

MIN 

45 

41 

53 

44 

44 

4  1 

48 

55 

62 

54 

5  1 

41 

39 

50 

54 

55 

59 

63 

65 

45 

48 

56 

45 

57 

51  .6 

5EC0T AN 

64 

65 

59 

57 

67 

70 

73 

75 

70 

67 

58 

58 

68 

72 

78 

72 

78 

72 

77 

71 

73 

7< 

7( 

64 

6: 

71 

72 

65 

65 

72 

73 

MIN 

32 

3 1 

37 

23 

30 

3  1 

37 

45 

59 

40 

3  3 

26 

25 

39 

46 

50 

53 

61 

53 

2< 

38 

45 

34 

28  4* 

40.1 

71 

75 

74 

60 

71 

71 

79 

79 

71 

73 

66 

60 

71 

77 

80 

77 

79 

81 

82 

64 

81 

8- 

6- 

81 

71 

70 

75 

79 

76 

74 

76  3 

MIN 

49 

50 

59 

49 

42 

43 

57 

64 

62 

64 

56 

53 

49 

62 

67 

62 

65 

65 

66 

63 

4< 

45 

57 

6C 

59 

55 

57.5 

SUNN  I  LAND 

7? 

78 

71 

67 

72 

74 

79 

81 

76 

71 

67 

63 

74 

78 

78 

81 

83 

SO 

80 

SO 

61 

63 

80 

65 

71 

77 

80 

75 

73 

83 

MIN 

50 

45 

61 

43 

40 

45 

47 

58 

63 

51 

54 

43 

41 

49 

53 

57 

56 

56  58 

62 

5< 

62 

62 

4' 

37 

46 

52 

53 

52 

65 

1  62.0 

T  ALL  AHA  SSFE  WR  AP 

63 

64 

51 

66 

65 

70 

72 

77 

70 

45 

57 

58 

66 

73 

75 

77 

75 

77 

75 

72 

70 

73 

66 

55 

5! 

71 

73 

71 

63 

69 

7A 

MIN 

35 

35 

40 

25 

32 

34 

50 

52 

45 

41 

42 

31 

30 

39 

46 

49 

52 

69 

67 

60 

40 

51 

35 

45 

52 

39  34 

47 

42.8 

TAMlAMI    TRL   40  Ml  BFND 

72 

71 

81 

71 

67 

82 

80 

80 

73 

68 

64 

74 

76 

79 

81 

81 

80 

82 

83 

82 

SO 

74 

72 

72 

76 

78  78 

70 

76.0 

MIN 

62 

66 

68 

52 

60 

74 

74 

74 

65 

66 

64 

65 

67 

65 

62 

48  55 

AO 

60  67 

60 

TAMP A   WR  A  I RPORT 

64 

68 

63 

57 

65 

71 

76 

76 

70 

65 

60 

59 

70 

75 

79 

80 

60 

75 

76 

74 

76 

77 

81 

70 

64 

A9  74 

75 

65 

76 

77 

MIN 

44 

42 

51 

39 

43 

39 

48 

60 

56 

52 

60 

42 

42 

62 

57 

58 

59 

63 

65 

65 

51 

63 

45 

41 

46 

52 

49  46 

57 

51.3 

TARPON  "iPRTNG"; 

63 

71 

67 

56 

66 

70 

75 

75 

71 

67 

62 

56 

71 

76 

79 

80 

80 

79 

7« 

75 

74 

73 

79 

75 

63 

70  73 

77 

76 

75 

77 

71  .9 

MIN 

42 

40 

52 

44 

42 

39 

49 

58 

63 

51 

60 

45 

39 

52 

66 

58     59  63 

64  65 

47  55 

59 

52 

40  42 

52 

57 

42 

68 

SI  .6 

T  AVE  RN I ER 

78 

79 

74 

66 

70 

73 

75 

75 

80 

74 

74 

64 

64 

74 

76 

75 

77 

80 

80  81 

80 

79  80 

75 

70  71 

74 

77 

76     79  76 

MIN 

61 

61 

65 

53 

48 

53 

65 

70 

63 

64 

6  1 

53 

53 

53 

68 

70 

71 

71 

71 

68 

68  73 

59     54  67 

62 

62  66 

66 

62.9 

1  1  I  U7)V  1  LLC    /  w 

69 

73 

«6 

68 

69 

72 

77 

80 

70 

71 

61 

58 

69 

7* 

77 

81 

79  82 

83  82 

80 

80  77 

74 

A7     66  75 

78 

72 

75 

79 

MIN 

49 

36 

34 

33 

46 

47 

61 

52 

39 

43 

54 

58 

61 

60 

62 

61 

64 

49  60 

41 

38  41 

41 

50 

59 

49.5 

63 

73 

«» 

55 

67 

70 

75 

78 

74 

71 

63 

58 

71 

74 

75 

75 

77 

81 

60 

60 

81 

76  78 

74 

63 

68  72 

77 

66     74  78 

71  .9 

MIN 

46 

46 

49 

37 

36 

38 

50 

65 

61 

56 

50 

41 

44 

59 

60 

58 

62 

64 

63 

64 

54 

68 

46     43  47 

65  51 

AO 

53.0 

MUCHUL*  ?  NH 

MAX 

AS 

73 

70 

SB 

66 

71 

75 

76 

68 

69 

65 

59 

72 

75 

78 

60 

81 

80 

82 

80 

81 

SO  83 

78 

AS 

70  75 

78 

72 

7« 

BO 

73.7 

MIN 

44 

39 

50 

38 

35 

33 

42 

55 

61 

50 

49 

38 

37 

49 

57 

57 

56 

65 

57  61 

62 

50  57 

61 

45     35  41 

48 

54 

4« 

»9 

49.1 

wE5;t  palm  beach 

MAX 

72 

77 

72 

57 

70 

72 

76 

76 

BO 

72 

67 

60 

69 

81 

75 

75 

76 

78 

78  78 

80 

76  77 

75 

AS     70  72 

75 

73 

72 

77 

73.4 

MIN 

il 

52 

61 

46 

44 

50 

60 

69 

63 

61 

54 

35 

45 

67 

65 

61 

70 

70 

6« 

67 

66 

62  71 

A3 

50     47  64 

AA 

60  57 

63 

59.0 

VEST   PALM  BEACH   MB  AP 

MAX 

»8 

78 

69 

59 

72 

75 

79 

77 

82 

7* 

65 

61 

70 

77 

77 

76  80 

80 

81 

81 

81 

79  81 

76 

64 

72  75 

77 

75     74  80 

74  ."7 

MIN 

51 

50 

52 

42 

40 

44 

58 

65 

61 

53 

SO 

44 

49 

64 

68 

65 

69  66 

62 

64 

65 

59  68 

57 

48     45  58 

61 

57  se 

63 

S6.A 

WINTER  HAVEN 

MAX 

7* 

»* 

77 

60 

58 

«6 

72 

75 

77 

69 

68 

61 

60 

71 

75 

79  80 

81 

81 

80  81 

81 

79  80 

72     64  Tl 

75 

77  65 

75 

72.4 

MIN 

44 

43 

51 

39 

40 

39 

49 

1 

58 

60 

53 

48 

41 

43 

52 

57 

69     59  63 

61 

63 

65 

56  61 

62 

45  41 

46 

53 

57 

49  58 

52.1 

1 

8**  r«f.r«BC«  not**  follo«la<  St.tlon  lad«x. 


FLORIDA 
JANUARV  1953 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
JANUARY  1953 


Day  of  month 


:>tation 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BAY  LAKE 

EVAP 

.  17 

.09 

.09 

.  10 

.07 

.04 

.  12 

.11 

.  10 

.  11 

.09 

.08 

.  13 

.09 

.11 

.  12 

.12 

.13 

.20 

.08 

.08 

.09 

.  12 

.  15 

.  17 

.11 

.  11 

.  13 

.  11 

.  14 

.  13 

3.49 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.16 
171 

.02 
151 

.19 
309 

.09 
222 

.25 
152 

.08 
122 

.13 

.  12 

.05 
272 

.24 

228 

.  13 
204 

.  13 
244 

.13 
169 

.  14 
138 

.07 
147 

.05 
147 

.  15 
179 

.  13 
207 

.16 
124 

.09 
150 

.  12 
163 

.10 
88 

.  13 
221 

.18 
306 

.  18 
308 

.23 
155 

.  13 
160 

.  10 
104 

.08 
179 

.18 
163 

.03 
114 

3.97 
5297 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4  (a) 

EVAP 

.04 

.11 

.00 

.18 

.14 

.05 

.06 

.07 

.01 

.01 

.09 

.15 

.10 

.07 

.01 

.00 

.09 

.11 

.10 

.03 

.06 

.08 

.  10 

.22 

.31 

.  19 

.08 

.07 

.05 

.11 

.06 

2.75 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

UAX 

UIN 

.13 
68 
60 

.14 

71 
59 

.08 
68 
59 

.11 
62 
55 

.21 
64 
52 

.05 
67 
54 

.16 
70 
58 

.02 
74 
64 

.03 
71 
66 

.09 
69 
62 

.10 
64 
58 

.11 
62 
53 

.12 

67 
54 

.08 
70 
62 

.08 

70 
65 

.04 
78 
66 

.  14 
77 
67 

.06 
80 
66 

.09 
76 
68 

78 
68 

77 
70 

.22 
78 
68 

.  13 
79 
68 

.  10 
73 
65 

.10 
68 

59 

.26 
68 
56 

.  13 
71 
59 

.04 
70 
62 

.07 
71 
63 

.  14 

69 
61 

.06 
75 
64 

3.09 
71 . 1 
61.6 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 

.26 
99 

.13 
24 

.03 
46 

.19 
80 

.  10 
27 

.00 
20 

.05 

32 

.17 
78 

.23 
58 

.24 
75 

.18 
SO 

.10 

51 

.10 
36 

.07 
34 

.06 
49 

.07 
114 

.  15 
25 

.15 
59 

.09 
33 

.02 
30 

.  12 
28 

.05 
26 

.14 
28 

.27 
148 

.  13 
19 

.  12 
28 

.  12 
32 

.08 
49 

.02 
23 

.28 
42 

.02 
10 

3  .74 
1453 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.  10 

35 

.  09 
18 

.  13 
52 

54 

.  06 

21 

.  10 
5 

.  08 
30 

.  07 
36 

39 

36 

37 

49 

31 

.  08 
21 

26 

28 

.  12 
34 

.  10 
27 

.  09 
19 

.  07 
20 

.  12 
36 

.  10 
16 

.  14 

38 

.  17 

65 

.  14 

55 

.12 
28 

.  07 

20 

.  08 
14 

.  1 0 
28 

.  09 
47 

.  1 1 
27 

3.14 
992 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.21 

.03 

.12 

.12 

.07 

.06 

.07 

.04 

.  11 

.05 

.05 

.  10 

.11 

.03 

.05 

.12 

.11 

.08 

.06 

.09 

.07 

.12 

.06 

.18 

.  14 

.06 

.08 

.07 

.17 

.  11 

82.83 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

EVAP 
WIND 

.  16 
114 

.12 
63 

.08 
97 

.  13 
78 

.15 
55 

.07 
47 

.12 
38 

.14 
57 

.  12 
108 

.07 
85 

.07 
92 

.  13 
56 

.06 
95 

.29 
77 

.04 
75 

.11 

55 

.12 
84 

.  15 
58 

.20 
58 

.07 
48 

.10 
80 

.14 
80 

.13 
49 

.17 
103 

.21 
102 

.18 
73 

.11 
55 

.  15 
50 

.10 
30 

.13 
120 

.05 
70 

3.87 
2252 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 
WIND 

.13 

.09 

.09 

.15 

.12 

.13 

.16 

.08 

.07 

.13 

.12 

.14 

.15 

.11 

.10 

.14 

.07 

.17 

.11 

.10 

.10 

.17 

.07 

.12 

.22 

.20 

.  18 

.  17 

.19 

.18 

.12 

4.08 

ORLANDO  WATER  PLAl^ 

WIND 

.20 
107 

.08 
45 

.20 
118 

.06 
29 

.07 
11 

.04 
7 

.05 
12 

.  16 
35 

.20 
126 

.  10 
48 

.06 
25 

.07 
24 

.08 
28 

.13 
27 

.  17 
37 

.10 
18 

.06 
35 

.  16 
39 

.09 
19 

.  15 
30 

.28 
144 

.11 
22 

.06 
11 

.08 
30 

.  13 
51 

.09 
34 

2 . 98 
1112 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

EVAP 
WIND 

.  16 

.  13 

.11 

.  16 

.20 

.  12 

.  14 

.08 

.  12 

.04 

.18 

.24 

.13 

.10 

.13 

.16 

.11 

.  16 

.  15 

.  13 

.09 

.  13 

.20 

.19 

.32 

.22 

.  16 

.  13 

.  12 

.  18 

.04 

4.53 

SUNNILAND 

EVAP 
WIND 

.  10 
80 

.08 
41 

.07 
91 

.21 
155 

.07 
43 

.07 
28 

.  11 
32 

.04 
68 

.11 
110 

.11 
85 

.07 
27 

.09 
67 

.07 
16 

.11 
50 

.11 
69 

.14 
65 

.23 
94 

.06 
47 

.06 
37 

.09 
52 

.09 
17 

.14 

55 

.  17 
159 

.14 

97 

.10 
23 

.06 
40 

.13 
33 

.  10 
16 

.08 
45 

.09 
31 

3.10 
1773 

TAMIAKI  TRL  40  MI  BD 

EVAP 

.17 

.13 

.04 

.  18 

.  11 

« 

.34 

.06 

.23 

.  13 

.  10 

.  14 

.09 

« 

.16 

.23 

.10 

.19 

.09 

.11 

.14 

.12 

.20 

.16 

.22 

.15 

.03 

.08 

.17 

.02 

3.89 

VKRO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.35 

.08 

.20 

.18 

.22 

.38 

.01 

.05 

.12 

.28 

.02 

.13 

.11 

.09 

.11 

.13 

.08 

.18 

.12 

.11 

.09 

.20 

.20 

.20 

.19 

.20 

.13 

.  10 

.16 

.17 

.24 

4.83 

HAX  and  UIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
teaperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)  Evaporation  measured  in  pan  36  x  38  inches. 


See  reference  notes  follovlng  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

M 

-§ 

jg 

County 

Drainage  ♦  1 

Utitude 

Longitude 

a 
> 

Oboei' 
vation 
time 

Obeenrer 

Rafor 

to 

Temp.  ] 

s 

& 

apalacmicola  hb  city 

5 

29  ** 

6*  59 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

27  U 

6P 

L.  L.  STIKELEATHER 

HIGHLANDS 

27  96 

61  30 

1*9 

6P 

6P 

CHARLES  A.  HOWZE 

2  9  5 

ftARTOW 

OATB 

POLK 

119 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

2  9  9 

»A»  LAKl 

0920 

HILLSBOROUGH 

62  30 

91 

7A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

BCCLC  GLADE  EXP  STA 

7 

26  39 

80  39 

8A 

aA 

STAT  E  EXP  STAT  ION 

26  *2 

SO  *3 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BO  99 

6P 

HOUSTON  L.  OLSON 

BIG  0|NE  K€T  INN 

07*7 

MONROE 

2*  *0 

81  22 

6 

6P 

WALTER  ZIEGNER 

2  3  5 

BLOUNT SIOWN  2  SC 

CALHOUN 

30  26 

BS  02 

91 

7A 

JOHN  PURIFOV 

2  3  5 

9 

26  20 

81  *9 

6P 

GLADYS  N.  COLLINS 

27  30 

82  3* 

6P 

MRS ,   F .   H .  BRAYMER 

5 

28  37 

82  22 

5P 

H 1 SS  L . VON  BOROHSK Y 

eOOOKSVlLUC  NuftSEftV  NO  I 

1051 

HERNANDO 

5 

2S  3S 

82  19 

200 

SOIL  CONS  SERVICE 

3 

•ROOKSVILLt  NURSERr  NO  7 

10S6 

HERNANDO 

200 

8A 

SOIL  CONS  SERVICE 

5 

2S  *0 

82  06 

6P 

6P 

MRS.  A    H.  NELSOM 

SA 

BA 

coy' A. ' STEPHENSON 

8A 

FLA. PULP  6  PAPER  CO 

CLOSED  3/52 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

130S 

MONROE 

* 

9R 

NATIONAL   PARK  SERV. 

2  3  5 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

3 

5P 

ALLEN  I .  WEEKS 

2  3  5 

CAORABELLE 

1356 

FRANKLIN 

9 

29  91 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  5 

CARYVILLE 

13S8 

WASHINGTON 

85  *q 

65 

LONNIE  H,  WhITAKER 

C.  C.  WHIOOON 

CMATTAHOOCMEE 

1502 

GADSDEN 

90 

MRS.W.M08LEY  OLIVER 

CHIPLEY  3  E 

IS'i'. 

WASHINGTON 

130 

SP 

5P 

A,  w.  O'STEEN 

2  3  5 

5 

27  57 

62  *S 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

ED  OLlVENBAUM 

CLEWl&TON  U  S  ENGINEERS 

165* 

HENDRY 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

COCWajT  GROVE  7  S 

1716 

DAOE 

80  17 

10 

8A 

8A 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

5 

3  0  36 

85  2* 

6P 

EARL  E .  ''HARP 

29  25 

6P 

W.  S.  NEWBOLD 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

5 

29  38 

83  06 

42 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  3  9 

DANIA  4  WMf 

21 1* 

BROWARD 

2 

26  0* 

80  12 

7 

BA 

FLA.  POWER  t  LIGHT 

2 

29  13 

81  02 

9A 

NEWS— JOURNAL  CORP. 

OAvTONA  BEACH  WB  AP 

29  1 1 

81  03 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DE  FIMIAK  SPRINGS 

86  07 

H.  C.  STORRS 

DE  LAND 

2229 

VOLUSIA 

27 

CHAMBER  OF  COhWERCE 

2  3  9 

DRY  TORTUGAS 

2*ie 

MONROE 

3 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  6 

6 

26  SO 

61  *1 

6P 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

EVERGLADES 

25  91 

6P 

MANHATTAN  MERC -CORP 

FEDERAL  POINT 

6 

29  ** 

61  32 

6P 

BRUCE  GRAY 

FELUSMEHt 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  *6 

80  36 

25 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  9 

FERNANOINA  BEACH 

29** 

NASSAU 

2 

30  *0 

ei  27 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

FORT  LAuDERCALE 

BROWARD 

2 

26  06 

6P 

6P 

F.   P.  MEOFORD ,  JR. 

FT  LAUDERDALE  BAHlA— MAR 

BROWARD 

2 

26  07 

80  06 

BAHIA-MAR  YAChT  HRB 

FORT  HyERS  MB  AIRPORT 

5 

26  35 

81  52 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

FORT  PIERCE 

3207 

SI  LUCIc 

2 

27  25 

eO  19 

10 

MIC 

MIO 

Cllr  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNIVEMSIIV 

3316 

ALACHUA 

8 

29  39 

,  82  2i 

165 

8A 

H.    E.  BRATLEY 

2  3  5 

OLEN  SAINT  MARY 

9 

30  15 

82  10 

4P 

4P 

G.S, T ,M.  NURSERI SS 

u.  s.  GEO  Survey 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

75 

5P 

to 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

HILLIARO 

3978 

NASSAU 

30  *2 

70 

6P 

6P 

BRUNO  SCHR08BACH 

2  3  9 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  pk 

HILLSBOROUGH 

5 

26  09 

82  1* 

8A 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

SUBTftOf ICAL  EXP  STA 

HYPOLUXO 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

60  03 

6P 

INVERNESS 

*2S9 

CITRUS 

5 

28  SO 

82  20 

70 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

ISLEWORTH 

*332 

ORANGE 

e 

2S  28 

81  33 

115 

6P 

CKASE  t  COMPANY 

JAC<CS0NV1LLE  WB  AR 

e 

30  29 

81  39 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JAC<SONVILLE  BEACH 

2 

30  17 

61  2* 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

B 

30  20 

61  39 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JASPER  10  E 

*39* 

MAMILTDH 

10 

30  31 

82  47 

150 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KENDALL  1  E 

*S16 

OAOt 

2 

25  *1 

80  17 

18 

DAOE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

*570 

MONROE 

5 

2*  35 

81  42 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KEY  WEST  MB  CITY 

*575 

MONROE 

9 

2*  33 

81  48 

5 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KISSIMMEE 

*620 

OSCEOLA 

7 

28  18 

81  25 

69 

6P 

6P 

MRS,  MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

LA  BELLE 

*662 

HENORY 

5 

26  06 

81  26 

13 

6P 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

2  3  5 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

*707 

POLK 

5 

26  06 

81  43 

180 

5P 

SP 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

LAKE  CITY  2  E 

A731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

205 

5P 

SP 

CHARLES  O.LOCKWOOO 

2  3  5 

LAKE  HIAWA5SE 

*7T1 

ORANGE 

a 

28  32 

81  28 

115 

9A 

9A 

SUBTROP  FRT   FLO  STA 

2  3  9 

LAKELANC  WB  CITY 

A797 

POLK 

5 

28  02 

81  59 

215 

MIO 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

LAKE  PLACID  2  Sw 

*645 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

81  23 

6P 

6P 

COLE  DANLEY.  JR. 

2  3  5  6 

LAKE  TRAFfORO 

4866 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

JAMES  M.  PEPPER 

Statio 


LIVE  OAK  1  SE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 
MAO 1 SON 

MARATHON  VACA  KEY 

MAR {ANNA  CAA  AP 
MAR I ANNA  |N0  SCHOOL 
MAYO  5  NW 

MELBOURNE  WB  AIRPORT 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI  BEACH 
MIAMI  WB  AIRPORT 
MIAMI  WB  CITY 
MILTON  EKP  STATION 
MONT ICECLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

NICEVILLE 

NITIAW  1  S 

OCALA 

OCALA  AIHPORl 

OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 
ORANGE  SPRINGS  1  E 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 

PALATKA 
PANAMA  C ITY 
PENS AC OLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
PETERS 

PLANT  CITY 
POMPANC  BEACH 
PORT  MAYACA  S  L  CNL 
PUNT A  GORDA 
QUINCY  EXP  STAT  ION 

RAIFOfiU  STATE  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 


SAIN 


LEO 


SAINT  MARKS  6  SE 
ST  PETERSBURG 
SAN FOP D 
SARASOTA 
SECOTAN 

STUART 
SUNN  I  LAND 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMi    TRL  *0  Ml  BEND 
TAMPA  WB  AIRPORT 

TARPON  SPRINGS 
TAVERNIER 
TITUSVILLE  2  W 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUChULA  2  NW 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

WINTER  HAVEN 

NEW  STATIONS 

GRAPE  HAMMOCK  C.P.RANCt 


County 


SUWANNEE 
SARASOTA 
PALM  BEACH 
MADISON 
MONROE 

JACKSON 
JACKSON 
LA  FAYETTE 
BREVARD 
BREVARD 

DAOE 
DADE 
DAOE 

SANTA  ROSA 
JfFFERSON 

GLADES 

POLK 

GADSDEN 

SARASOTA 

COLLIER 

VOLUSIA 

OKALOOSA 

OSCEOLA 

MARION 

MARION 

OKEECHOBEE 

OKEECHOBEE 

VOLUSIA 

ORANGE 

ORANGE 

PUTNAM 
BAY 

ESCAMBIA 
ESCAMBIA 
CADE 

HILLSBOROUGH 

BROWARD 

MARTIN 

CHARLOTTE 

GADSDEN 

UNION 
DAOE 

ST  JOWIS 
ST  JOHNS 
PASCO 

WAKULLA 
PINELLAS 
SEMINOLE 
SARASOTA 
TAYLOR 

MARTIN 


PINELLAS 
MONROE 
BREVARD 
INDIAN  RIVER 
HARDEE 

PALM  BEACH 
PALM  BEACH 
POLK 


82  98 
82  40 
60  16 
B9  29 


30  50|   69  11 
30  46 
30  06 
26  06 

28  21 

25  47 
25  49 

29  47 


26  09 

29  09 

30  31 

27  56 
29  11 

29  10 

27  1< 


•  28  01 

26  14 

'  26  99 

■  26  99 


)  30  04 
29  22 
29  54 


26  16 
30  26 
25  46 

27  9B 

28  09 
25  01 
28  39 


26  42 
26  41 
2S  01 


80  42 

60  08 
BO  17 
BO  11 
67  09 

83  92 

81  05 
81  36 

84  42 


81  59 
81  21 
81  20 


87  12 
87  13 
BO  21 

62  06 
aO  09 
60  37 
82  04 
84  35 

62  12 
60  35 
81  19 


82  38 

81  16 

82  32 

83  39 


80  02 

80  06 

81  44 


I     1-APALACHICOLA;     2-A'rUimC.  3-CBOCTAlHATCHEE, 


T6*  lour  <ll<lt  l<l«nt  If  ICAt  Ion  nuabara  In  Che  1d< 
riKur*a  and  lottors  following  the  Btatloo  nAB«. 
0b««r*Atlon  tla*a  Kl**n  la  tb«  Station  Index  an 
Dalarad  data  «Bd  corrcctlona  wUl  b«  carrivd  on: 
Beatloi  dayrao  days  for  the  prvcodlng  12  ■onttw 
Station*  appaaring  Id  tbo  lnd«x,  but  for  vblch  i 


EVERGLADE;     5-GULF:     S-OCHLOCKONES:     7-OEEECHOBKEi     8-ST.  JOBNS; 
REFERENCE  HOTES 

UBber  coluan  of  the  Station  Index  are  anslgned  on  a  stBtu  basts.  There  «lll  1 
as  12  SS«.  indicate  dlatancs  In  mllem  and  direction  trom  the  post  office. 

local  standard  tUe. 
Che  June  and  Deceaber  1mu««  of  tbls  bulletin, 
be  carried  In  the  Judo  Issue  of  tblfl  bulletlD. 

are  not  listed  in  the  tablea  ,   are  either  sluing  or  received  too  late  to  be  ii 


»-ST.  HARY;  10-SUfA»NEE 


Obeex- 

vatlon 
time 


Observer 


Refer 

to 


SUWANNEE  VLV  EXP  ST 
G.  M.  HERRINGSHAW 

u.  s.  GEO.  Survey 

T.  C.  MERCHANT 
U.S. PUB. HEALTH  SERV 

CIVIL  AERO.  ADH. 
FLA.  INO.S.FOR  BOYS 
RObERT  L.   ANN  IN 
U.S.  WEATHER  BUREAU | 
RICHARD  E.  OEWEV  j 

LIFE  GUARD  PATROL 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  HEATHER  BUREAU 
AGR.  EXP.  STATION 
A.  M.  PHILLIPS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MOUNTAIN  LAKE  CORP. 
A.    N.  HUBBARD 


SP  CITY  OF  NAPLES 

NORDMAN 

FIELD 

GEO.  SURVEY 
5P| STEPHEN  JEWETT 
8P| AIRWAY  OBSERVER 


8A' EGLIN 


3  5 


9P|U.  S.  GEO.  SURVEY  3 

CORPS  OF  ENGINEERS  2  3  5  6 
J.  M,  ELTW  ICLOSED  1/93 

ORLANDO  UTILl.COt*.  2  3  5  6 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


L.  M.  PERRY 

E.  S.  DAY 

CIVIL  AERO.  ADM. 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

Dl  GIORGIO  FRUIT 

0.  A.  STORMS  { 
ST.   FARMERS'  MARKET , 
CORPS  OF  ENGINEERS 
E.  J.  MC  CANN 
N.FLA.    EXP.  STAT1CN| 

FLA.  STATE  PRISON  ] 
NATIONAL  PARK  SERV. 
ARTHUR  L.  MARSH 
MRS,  T.B.  GILLESPIe! 
GEORGE  E.  MONTPETIT  j 

FISH  0  WLDLIFE  SERV 
CITY  OF  ST  pet'burg! 
BA  ELTCW  J.MOUOmTON,  J>  I 
5PI CITY  OF  SARASOTA 
6P| FLA.  FOREST  SERVICE 


CITY  OF  STUART 
SE  FOREST  EXP  STA 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
NAT lONAL  PARK  SERV 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

'  CITY  OF  TARPON  SP6S  j 
CAPT.  EUGENE  LOWE 
FRANK  B.  ROOF 
<  CIVIL  AERO.  ADM. 
L.  CARLTON 

'  PALM  BEACH  POST 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
L  U.S.CITRUS  PRODUCTS 


'  LOT  H.  TOHLIN 


2  3  9 

2  3  5 

2  3  S 

2  3  9 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5  6 

2  3  5 

2  3  5  6 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5  6 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


average  of  69*  r.  Svaporai 
Sleet  and  ball  ««re  includi 
AMOunts  in  Tsbl*  3  are  for 
Dsta  in  Tables  3.  9  and  fl  i 


,  thli 


bul  letii 


-  No  record  lo  Tabl  m  3.  6  anl  the  Btai 

*  And  alao  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  In  following  sflasurei 
//  Oage  Is  equipped  with  a  wlndshlvld. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth. 

t  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  < 

a  One  or  sore  daye  of  record  sisslng;  i 

It  Dally  values  aKl  aonthly  total  frua  i 

T  Trace,  an  avunt  too  asnll  to  Measur< 

V  Includes  total   for  previous  month. 

I  Observation  tlae  Is  1:30  a.a.  .  S.5.T 


an  Is  aasured  in  the  standard 

In  soDwrall  totals  In  Ttble  2  beginning  ■] 
on-recordlBg  gages,  ubIms  otberslae  Indici 
e  for  the  24  hours  ending  at  t l«e  of  obsort 

Ion  Index.  Ro  record  in  Tabi 
oit  ,  tUae  distribution  unknot 


July  1»48. 


nla 


Station  Index  for  obaerwai 
s  indicated  by  no  entry. 


apon 


■  based  on  a  daily 


'  partly  estlaated,  using  i 
ic  Table  9  for  detailed  dally 
wording  gage. 


•  to  tbe  Treasurer  of 


B.R.P.C.,  Chatlanoaga.  Tenn. 


--  3/13/53  ---  »00 
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CHATTANOOGA:  1953 


FLORIDA  -  FEBRUARY  1953 
R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 


Severe  weather  this  month  was  limited 
to  light  hail  a  few  miles  west  of 
Orlando  and  at  DeLand  on  the  after- 
noon of  the  2nd.     Most  of  the  rainy 
weather  occurred  during  the  week  ends. 
Temperatures  averaged  63.1°  (2.5° 
above  normal)   and  ranged  from  9l°  at 
Eustis  2  S  the  21st  to  24°  at  Nice- 
ville  the  18th.     Mean  temperatures 
were  below  normal  at  a  few  stations 
in  the  northern  division  but  other- 
wise all  stations  were  warmer  than 
normal.     All  inland  stations  in  the 
northern  division  except  Tallahassee 
experienced  freezing  temperatures  on 
one  or  more  days.     Carrabelle ,  Nice- 
ville,  and  St.  Marks  were  the  only 
coastal  stations  recording  freezing 
temperatures  while  High  Springs  and 
Ocala  Airport  were  the  only  stations 
outside  the  northern  division  to  re- 
cord freezing  temperatures.  Precipi- 
tation averaged  3.41  inches  (0.35 
inch  above  normal)  and  ranged  from 
9.67  inches  at  Compass  Lake  to  1.05 
inches  at  Gainesville  Univ. 

Temperatures  were  mild  at  the  begin- 
ning of  the  month  and  continued  so 
until  the  13th  with  the  exception  of 
cool  periods  in  the  north  portion  the 
4th-5th  and  8th-9th.     Rainy  weather 
the  2nd-3rd  produced  the  heaviest 
day's  rain  for  the  month  at  several 
places  scattered  throughout  the  State 
and  a  second  rainy  period  the  7th-8th 
was  of  a  similar  character  except 
that  rains  were  light  along  the  Gulf 
Coast  north  of  Tampa  Bay  and  inland  to 
Gainesville,  Madison  and  Tallahassee. 
Cooler  weather  in  the  north  the  13th 


marked  the  beginning  of  a  cold  weather 
period  that  lasted  through  the  18th. 
All  stations  recorded  the  lowest  tem- 
perature for  the  month  during  the 
last  three  days  of  this  cold  period. 
There  was  rainy  weather  the  14th-15th 
and  winds  reached  storm  proportions 
in  some  areas  the  15th  causing  minor 
structural  damage.  Temperatures 
started  climbing  the  l9th  and  many 
stations  recorded  the  highest  tempera- 
ture of  the  month  the  21st  or  22nd. 
Rainy  weather  the  21st -22nd  was  followed 
by  cool  weather  by  the  22nd  that  reached 
only  into  the  north  portion.     Fair  and 
very  warm  weather  covered  the  entire 
State  by  the  24th  and  continued  through 
the  end  of  the  month. 

The  weather- was  very  favorable  to 
citrus.     Rains  were  of  sufficient  fre- 
quency and  intensity  as  to  provide 
adequate  moisture  while  periods  of 
inclement  weather  that  interfered 
with  fruit  picking,  cultivating  and 
spraying  were  of  relatively  short  dura- 
tion.    Warm  weather  induced  abundant 
tree  growth  and  bloom  development. 
Fruit  harvesting  declined  somewhat 
toward  the  end  of  the  month  due  to 
scarcity  of  mid-season  oranges  in  some 
areas.     Truck  crops  responded  well  to 
warm  weather  and  good  moisture  condi- 
tions, and  the  unseasonably  warm  wea- 
ther the  latter  part  of  the  month  con- 
tributed to  the  excellent  progress 
of  tender  truck.     Vegetables  of  good 
quality  and  wide  variety  were  marketed 
in  large  quaniities.     Oats,  rye,  pas- 
ture grasses,  and  tobacco  plants  grew 
well.     -  J.T.B.B. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitatioii 

inset  1 

StAtion 

o< 
.S 
a 
« 
> 

£ 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  * 

Direction 
of 

fastest  mile 

Dote  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

.01-09 

10-49 

50-99 

100-1-99 

200 
and  over 

0 
E- 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunnse  to  si 

APALACHICOLA  WB  CITY 

9 . 5 

40 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

NW 

10 

11.8 

36  • 

WSW 

15 

89 

60 

6 

5 . 9 

FORT  MYERS  WB  AP 

E 

15 

9 . 0 

30» 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

WNWt 

lit 

9.8t 

»2t 

swt 

12+ 

84t 

87t 

54t 

69t 

54t 

6 .  Ot 

KEY  WEST  WB  CITY 

ESEt 

18t 

8 . 3 

28 

sw 

2 

sot 

83t 

68t 

77t 

80 

4 . 0 

LAKELAND  WB  CITY 

MELBOURNE  WB  AP 

- 

61 

3 

2 

2 

1 

0 

MIAMI  WB  CITY 

SEt 

13t 

12.8 

37 

sw 

8 

Sit 

86t 

59t 

69t 

4 

3 

2 

1 

0 

72 

4.6 

MIAMI  BEACH 

0 

4 

0 

3 

0 

ORLANDO  »B  AP 

N 

11 

9.8 

40* 

sw 

IS 

39 

93 

55 

71 

3 

3 

2 

1 

0 

10 

5.7 

PENSACOLA  WB  CITY 

NWt 

12t 

8.7 

31 

NE 

14 

2 

5 

3 

1 

2 

14 

46 

7.0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

NNW 

10 

6.9 

85 

86 

59 

68 

3 

1 

4 

3 

3 

0 

14 

6.8 

TAMPA  WB  AP 

E 

10 

10.3 

35* 

NW 

15 

88 

89 

55 

77 

5 

3 

1 

0 

2 

0 

11 

63 

4.9 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

SSE 

16 

9.8 

30* 

NW 

2 

87 

87 

60 

76 

7 

0 

4 

1 

0 

0 

12 

5.8 

tAlrport  Data 
•This  datxuB  is  obtained 
by  visual  observation 
since  recording  equip- 
ment is  not  available. 
It   is  not  necessarily 
the  fastest  aile  occurr- 
ing during  the  period. 
+And  also  on  a  later 
date  or  dates. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

o 

o 

day 

Avere 

« 

2 

S 

.3 

Averi 

0  g 

i3 

1891 

67.5 

91 

28 

1.60 

8 

1892 

61.1 

89 

27 

1.39 

5 

1893 

64  .5 

88 

34 

4.14 

7 

1894 

62.0 

86 

28 

2.98 

7 

1895 

51.7 

85 

1  1 

3.25 

6 

1896 

58.2 

85 

24 

3.04 

5 

1897 

63.0 

90 

27 

6.11 

8 

1898 

57.8 

89 

20 

2.06 

4 

1899 

58.7 

87 

-  2 

5.92 

8 

1900 

58.5 

88 

16 

4.43 

7 

1901 

56.2 

88 

20 

4.32 

7 

1902 

54.6 

87 

21 

4.83 

7 

1903 

63.0 

90 

20 

5.63 

9 

1904 

61.3 

89 

23 

3.05 

5 

1905 

58.4 

89 

10 

3.41 

7 

1906 

58.8 

85 

23 

2.75 

5 

1907 

60.5 

90 

25 

1.38 

3 

1908 

56.9 

87 

20 

2.27 

6 

1909 

60.3 

90 

18 

1.82 

5 

1910 

58.3 

90 

20 

3.44 

8 

1911 

63.2 

89 

23 

0. 18 

1 

1912 

55.0 

90 

21 

3.21 

6 

1913 

61.8 

90 

28 

4.81 

9 

1914 

59.3 

89 

28 

5.07 

8 

1915 

58.7 

86 

25 

3.84 

7 

Temperature 

Precipitation 

1  0 

Year 

o 

« 

ts  a 

tj 
« 

a 
o> 

0 

« 

e 

0  o 

> 
< 

2 

> 
< 

d  ^ 
Zq 

1916 

59.8 

88 

21 

1.  15 

4 

1917 

59.5 

92 

13 

1.83 

5 

1918 

65.7 

92 

25 

0.S2 

4 

1919 

59.8 

88 

24 

4  .  94 

10 

1920 

56.9 

87 

19 

5.49 

8 

1921 

61.9 

89 

27 

1.76 

6 

1922 

64.9 

90 

24 

3.01 

6 

1923 

61.8 

90 

15 

1.73 

4 

1924 

57.4 

88 

24 

3.  32 

6 

1925 

62.1 

88 

23 

2.14 

6 

1926 

60. 1 

90 

23 

2.  37 

5 

1927 

66.7 

91 

33 

3.62 

7 

1928 

61.5 

94 

20 

3. 19 

8 

1929 

63.0 

92 

26 

2.  22 

6 

1930 

63.0 

89 

27 

3.03 

5 

1931 

58.4 

84 

24 

2.17 

6 

1932 

68.4 

92 

31 

1.  12 

5 

1933 

63.9 

89 

14 

3.46 

8 

1934 

58.0 

88 

22 

3.  88 

8 

1935 

59.5 

91 

17 

2.73 

6 

1936 

58.0 

87 

18 

6.74 

12 

1937 

60.6 

89 

28 

5.04 

9 

1938 

63.4 

88 

24 

1 .  39 

4 

1939 

66. 1 

94 

20 

2.  31 

7 

1940 

56.5 

88 

19 

4  .60 

7 

Temperature 

Precipitation 

Year 

« 

-Si 

< 

o 

J3 
t> 

2 

s 

t 

Avera 

No.  of 
.01  or 

1941 

55.4 

85 

20 

3.  55 

8 

1942 

55.1 

92 

20 

4.58 

7 

194  3 

58.2 

90 

14 

0.81 

3 

1944 

65.6 

93 

24 

1.68 

4 

1945 

64.2 

91 

23 

1.27 

5 

1946 

61.6 

89 

25 

2.59 

6 

1947 

54.2 

87 

18 

3.56 

8 

1948 

64.0 

90 

27 

1.09 

5 

1949 

67.9 

92 

28 

2.69 

1950 

64.3 

89 

23 

1.03 

1951 

59.6 

86 

10 

1.85 

1952 

61.3 

89 

26 

5.63 

1953 

63. 1 

91 

24 

3.41 

All 

Years 

60.6 

3.06 

Data  in  this  table  have  been  weighted  on  an  areal  t>asis 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

.  a 

Aver.g. 
Minimum 

5. 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

o 

• 

t 

3 

Dele 

Degree  Daym 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

>• 
Q 

1 
e 

O 

Q 

Snow.  SleeL  Hall 

No.  ol  Day* 

Max. 

MIn. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

• 

s 

0 

*^ 

.SO  or  More 

1.00 

1    or  Mora  | 

S  * 



5  » 
Si 

5  » 

hi 

s  > 

'°l 

NORTHERN  DIVISION 

— ! 

APALACHICOLA  WR  CITY 

R 

50,5 

57.5 

.  6 

7^ 

7  + 

36 

1 8 

206 

0 

0 

0 

0 

4*  26 

•  32 

1  .04 

22 

.  0 

1 0 

flLOUNT*>TOWN   ?  SE 

66»4 

48*? 

55,1 

"  7*A 

79 

26 

30 

in* 

0 

2 

0 

•  ?  3 

1,08 

7 

1 3 

1 

CARRAflELLE 

67.8 

58.0 

32 

703 

0 

0 

1 

0 

4*AQ 

1,93 

*A 

2 

2 

CHIPLEY  3  E 

66.8 

44*8 

55.8 

1*0 

80 

77 

1  8 

254 

0 

0 

2 

0 

5*49 

*7q 

.  0 

4 

2 

COMPA51S  LAKE 

65.9 

44,  1 

55.0 

.2 

75 

20+ 

29 

18 

275 

Q 

^ 

Q 

9.67 

3.10 

.0 

0 

10 

9 

3 

CRO!^*^  CTTV  CA4  AP 

71.5 

45.3 

58.4 

82 

21 

30 

16 

205 

0 

0 

1 

0 

1.88 

.73 

7 

.0 

0 

7 

2 

0 

65.9 

46.  3 

56.  1 

1.7 

76 

25 

30 

1  8 

(J 

2 

Q 

•  PI 

2.77 

15 

14 

FFPN4»jnINA  0F4CH 

69.8 

50.4 

60.  1 

3.4 

36 

1  8 

153 

0 

0 

0 

0 

3  .  46 

• '»! 

*o 

r 

fiLFN  <;aint  MARV 

71.8 

58.4 

86 

|: 

30 

0 

0 

6 

0 

1  *Ao 

*o 

3 

1 

MILL! AKH 

70.1 

45.4 

57,8 

1  .4 

85 

30 

18 

221 

0 

Q 

2 

0 

3.09 

- 

•  26 

.85 

.0 

0 

XI 

3 

0 

JACKSONVILLE  HR  AP 

R 

70.3 

48.4 

59,4 

1.9 

87 

21 

34 

1  8 

180 

0 

0 

0 

0 

2,47 

•  1  9 

1.53 

2 

.  0 

11 

1 

1 

JACKSONVILLE  BFACH 

69. A 

50,3 

59.  9 

85 

21 

36 

1  8 

165 

0 

0 

0 

0 

2,20 

.96 

2 

.0 

0 

12 

1 

0 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

R 

69,6 

51.1 

60,4 

1.7 

85 

2  J 

35 

153 

0 

0 

0 

0 

•  16 

10 

JASPER   in  E 

7n,8M 

4  3  .  ?M 

57. OM 

1.9 

84 

2 1 

29 

18 

0 

0 

5 

0 

4*65 

1  *44 
*- 

.0 

LAKE  CITY  ?  E 

71,9 

46,3 

59,1 

7.5 

86 

2 1 

3 1 

16 

180 

f> 

0 

1 

0 

2.47 

- 

1.10 

* 

.0 

0 

14 

3 

0 

LIVE  OAK   1  SE 

69.  1 

44.  5 

56 . 8 

82 

22 

32 

16+ 

0 

0 

2 

0 

2.77 

.0 

0 

11 

MAD  T  SON 

68.3 

47,1 

57,7 

1.5 

78 

21* 

79 

18 

203 

0 

0 

1 

0 

6.15 

2.30 

6 

T 

0 

15 

4 

2 

MARTANNA  CAA  AP 

65.3 

44,  3 

54.8 

SO 

25 

78 

18 

284 

0 

0 

2 

0 

7.59 

.0 

0 

10 

4 

3 

MABIANNA    INO  SCHOOL 

66. <> 

43.6 

55.0 

.  1 

79 

25+ 

78 

18 

277 

0 

0 

3 

0 

8.09 

3^38 

2.82 

15 

T 

0 

11 

4 

4 

MAYO  NW 

70.9 

47.1 

59.0 

80 

21 

31 

16 

190 

0 

0 

1 

0 

2.41 

.81 

7 

.0 

0 

12 

2 

0 

MILTON  FXP  STATION 

6".. 5 

44.6 

54.7 

75 

28 

28 

1 8 

287 

0 

0 

3 

0 

6.47 

1.31 

15 

.0 

Q 

17 

5 

1 

MONT  I  CELLO 

68.1 

43.3 

55.7 

1.0 

77 

28 

27 

1 8 

252 

0 

0 

3 

0 

1  •  58 

1  .60 

22 

.  0 

13 

2 

MT  PLEASANT 

67,1 

47.1 

57.1 

2.1 

79 

24 

30 

1 8 

219 

0 

0 

2 

0 

5.15 

•  41 

1.95 

15 

.  0 

Q 

6 

NICEVILLE 

63,4 

41.8 

57.6 

"  1.9 

75 

26 

24 

0 

0 

4 

0 

3.37 

15 

6 

PANAMA  CITY 

66,8 

49.3 

58.  1 

2.5 

77 

25 

33 

18 

191 

0 

0 

0 

4.97 

•  66 

2.80 

7 

.0 

0 

11 

1 

PFNSACOLA  CAA  AP 

64.7 

47.  9 

56.3 

76 

75 

34 

1  3 

240 

0 

0 

0 

0 

7.62 

2.99 

14 

.  0 

Q 

1 3 

PENSACOLA  WR  CITY 

R 

63.3 

49.0 

56.7 

,  2 

77 

4  + 

35 

1  8 

24? 

5  •  1  T 

4.35 

14 

.  0 

1 2 

ODINCY  EXP  STATION 

68,1 

46,0 

57.1 

7,1 

80 

31 

1 6+ 

221 

0 

0 

3 

0 

5*00 

•  A  3 

.  0 

Q 

1 2 

SAINT  MARKS  «  SE 

67.4 

46.7 

56.8 

1.6 

76 

78 

30 

1  8 

225 

0 

0 

1 

0 

8.91 

S»2P 

6.00 

7 

.0 

Q 

1 0 

2 

2 

SECOTAN 

69.  1 

45.0 

57 . 1 

78 

28 

30 

18 

228 

0 

0 

2 

0 

8.37 

4.97 

7 

.0 

0 

6 

2 

2 

TALLAHASSFE  WR  AP 

67,8 

45.8 

56.8 

1.2 

79 

25 

33 

16+ 

228 

0 

0 

0 

0 

6.15 

1.39 

2 

.  0 

0 

11 

3 

DIVISION 

57.1 

5.24 

J 

MIOnLE  DIVISION 

RARTOW 

79.3 

57.3 

65.8 

7.6 

88 

71 

36 

16 

51 

0 

0 

0 

0 

2.66 

•  02 

1.60 

8 

,  0 

0 

1 

1 

RROOKSVILLE  CHIN  HILL 

73,6 

57.7 

67,9 

1.7 

85 

21 

38 

1 6 

94 

0 

0 

0 

0 

2  .44 

•  36 

1.00 

15 

.  0 

0 

2 

1 

RUSHNELL   ?  F 

76.1 

50.9 

63,5 

7.9 

90 

34 

16 

91 

1 

0 

0 

0 

2.04 

•  33 

*  0 

1 

1 

CAMP  RLANDINfi 

70,9 

45.5 

58.2 

86 

22 

33 

1 8 

0 

0 

0 

1.62 

^  *66 

.0 

Q 

5 

1 

0 

CEDAR  KFY 

67 . 7 

52.5 

60.1 

2.2 

75 

27+ 

38 

18 

269 

0 

0 

s 

0 

.80 

- 

2.14 

.40 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

CLEARWATER 

73,6 

56.1 

64.9 

2.0 

22 

43 

0 

0 

0 

0 

'*^* 

1.50 

7 

7 

' 

\^ 

CLERMONT  ft  S 

75.5 

64.5 

Rn 

21 

38 

1  A 

Q 

0 

0 

.71 

15 

*« 
.  0 

0 

3 

CRESCENT  CITY  7  SW 

74.? 

50.4 

62,3 

2*3 
* 

87 

36 

16 

0 

0 

0 

0 

1  *Q0 

*QQ 
•  99 

•  66 

1 5 

7 

1 

OAYTONA  REACH 

71.8 

54.1 

63,0 

89 

27 

39 

1 6 

0 

0 

0 

3*61 

1  •SB 

3 

.  0 

9 

1 

DAYTONA  REACH  WR  AP 

72.5 

52.0 

62.3 

1,8 

87 

71 

37 

16 

122 

0 

Q 

Q 

3.35 

•  95 

1  447 

2 

.0 

0 

11 

2 

1 

OF  LAND 

72.4 

50.8 

61  ,6 

•  8 

85 

22 

35 

16 

0 

0 

0 

0 

4.25 

1  •66 

2^44 

3 

T 

0 

3 

1 

EUSTTS  7  S 

75.9 

53.2 

64,6 

3,7 

91 

21 

38 

66 

1 

Q 

0 

2^40 

2 

FEDERAL  POINT 

73.0 

50.5 

61.8 

2.6 

87 

36 

16 

124 

0 

0 

0 

0 

2.08 

_ 

•  86 

.  0 

Q 

9 

1 

0 

GAINESVILLE  UN IV 

71  .4 

49.  B 

60.6 

2.7 

86 

2? 

35 

1 6 

0 

0 

0 

0 

1.05 

1,37 

*50 

.0 

0 

1 

0 

GRAPE  HAMMOCK  C  R  RANCH 

77,4 

53.8 

65,6 

88 

20 

38 

16 

59 

^ 

^ 

^ 

2.55 

1^50 

•  0 

0 

4 

2 

1 

HIGH  SPRINGS 

77.8 

48.9 

60,9 

85 

2! 

32 

16 

147 

0 

0 

1 

0 

1.32 

•  46 

15 

•  0 

0 

9 

0 

0 

INVERNESS 

75.6 

51.3 

63.5 

3,8 

89 

21 

1 6 

93 

Q 

Q 

Q 

Q 

65 

W15 

8 

•  0 

J 

K ISSIMMFE 

76,5 

52.4 

64,5 

7,5 

85 

^} 

38 

16 

68 

0 

0 

0 

0 

3  .  06 

•  36 

.  99 

2 

•  0 

Q 

3 

Q 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

76,3 

52.1 

64,2 

.9 

87 

36 

1 6 

76 

0 

0 

0 

•  3  1 

^ 

•  0 

Q 

Q 

LAKE  HTAWASSE 

73.5 

57.0 

67*8 

86 

77 

36 

16 

Q 

0 

Q 

0 

3.63 

1.30 

.0 

0 

7 

1 

LAKELAND  WR  CITY 

R 

74.0 

55.8 

64,9 

1.5 

84 

21 

43 

16 

61 

0 

0 

0 

0 

2.67 

•  35 

1.17 

7 

.0 

0 

S 

2 

1 

MOUNTAIN  LAKE 

77,1 

53.5 

65,3 

2.2 

87 

71 

36 

16 

63 

0 

0 

0 

0 

2.71 

•  34 

1.20 

8 

.0 

0 

3 

1 

NFW  SMYRNA   REACH  l>  N 

74,4 

53.0 

63.7 

3.3 

88 

21 

36 

16 

87 

0 

0 

0 

5.05 

2*39 

T 

0 

8 

2 

2 

OCAL  A 

75,7 

50.4 

62.8 

3.4 

88 

21 

36 

16 

101 

0 

0 

0 

0 

2.30 

•  65 

.96 

8 

.0 

0 

8 

2 

0 

OCALA  AIRPORT 

74.3 

47.9 

61  .  1 

89 

21 

31 

16 

147 

Q 

0 

1 

Q 

2.11 

.86 

15 

.0 

0 

7 

2 

0 

ORLANDO  WATER  PLANT 

74,7 

52.1 

63.4 

86 

22 

40 

16 

0 

0 

0 

0 

4,50 

1.65 

3 

.0 

0 

6 

4 

2 

ORLANDO  WR  AIRPORT 

R 

74,3 

57.7 

63.5 

,  3 

86 

21 

38 

16 

91 

0 

0 

0 

0 

2.89 

•  84 

1.13 

2 

.0 

0 

7 

2 

1 

PALATKA 

74,7 

51.7 

63.0 

7.8 

89 

37 

16 

106 

0 

0 

0 

0 

1.81 

1^03 

.0 

0 

10 

1 

0 

PLANT  CITY 

80, 4M 

57. OM 

66.  7M 

4,1 

88 

27 

36 

16 

71 

0 

0 

0 

0 

3.42 

,98 

1.28 

.0 

0 

7 

4 

1 

RAIFORD  ST  PRISON 

73,9 

46.8 

60,4 

7.9 

87 

71 

3  3 

16 

162 

0 

0 

0 

0 

2.02 

1.25 

.86 

15 

.0 

0 

5 

2 

0 

SAINT  AUGUSTINE 

77, 7M 

50.  9M 

61  ,6M 

3.1 

86 

71 

36 

16+ 

125 

0 

0 

0 

0 

2.45 

•  7ft 

1  .04 

15 

.0 

0 

10 

1 

1 

SAINT  AUGUSTINE  RFACH 

71  ,4 

51,5 

61,5 

85 

71 

37 

16+ 

124 

0 

0 

0 

0 

7.34 

.96 

15 

.0 

0 

7 

2 

0 

SAINT  LEO 

75,0 

53.3 

64.7 

7.8 

86 

71 

39 

16 

7R 

0 

0 

0 

0 

3.33 

•  56 

1  .40 

7 

.0 

0 

4 

3 

z 

ST  PETFRSRURG 

74,6 

57,7 

65.9 

1.4 

84 

20 

45 

16  + 

46 

0 

0 

0 

0 

3.72 

•  42 

1  .75 

2 

.0 

0 

5 

2 

2 

SANFORD 

74.1 

51.9 

63.0 

.5 

87 

22 

36 

16 

0 

0 

0 

0 

2.68 

•  37 

.61 

15+ 

.0 

0 

9 

4 

0 

TAMPA    WR  AIRPORT 

R 

73.9 

54.1 

64.0 

1  .1 

83 

70+ 

41 

16 

75 

0 

0 

0 

0 

3.51 

1.01 

1.52 

7 

.0 

0 

6 

2 

2 

TARPON  SPRINGS 

73.1 

54.4 

63.8 

1.8 

84 

71 

39 

16 

79 

0 

0 

0 

2.81 

•  09 

1  .04 

15 

.0 

0 

4 

3 

1 

WINTER  HAVFN 

76. 4M 

54,  9M 

65. 7M 

88 

27 

39 

16 

0 

0 

0 

0 

2.95 

1.63 

8 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

63.3 

7.86 

T 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


FLORIDA 
FEBRUARY  1953 


Temperature 


SlaHon 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

a 

Date 

LowesI 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow. 

Sleet.  Hall 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.01  or  More  | 

s 

1.00 

or  More 

g  • 

a-  < 

0  * 

s  s 

g  s 

Total 

<;ouTHFRM  r)!vl>;inN 

ARC»nlA 

77,7 

54.1 

65.9 

2.0 

8<! 

21 

37 

16 

54 

0 

0 

0 

0 

2.16 

.03 

.98 

2 

.0 

0 

5 

2 

0 

AVON  PARK 

78,2 

55.1 

66.7 

2,5 

88 

21 

3f 

16 

4f 

0 

0 

0 

0 

2.58 

.15 

.98 

2 

.0 

0 

5 

2 

0 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

77.5 

55.2 

66.4 

?.3 

87 

22 

39 

16 

0 

0, 

0 

0 

1.63 

.15 

.75 

3 

.0 

0 

8 

1 

0 

BIG  CYPRESS   INO  RES 

BIG  PINE  KEY  INN 

80,8 

64.8 

72.8 

86 

2?4 

52 

17 

3 

0 

0 

0 

0 

1.99 

1  .60 

2 

.0 

0 

5 

1 

1 

BRAOENTON 

75.3 

54.9 

65.1 

2.6 

83 

22 

39 

16 

54 

0 

0 

0 

0 

3.14 

.36 

1.04 

2 

.0 

0 

7 

4 

1 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

78.  3 

57.6 

68,0 

83 

23 

43 

1  6 

1  5 

0 

0 

0 

0 

2.13 

1  .00 

8 

.  0 

0 

6 

1 

1 

CAPTIV4 

75.7 

59.6 

67.7 

82 

21  + 

43 

1  7 

24 

0 

0 

0 

0 

2.80 

1  .30 

3 

.0 

0 

6 

2!  1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

79,0 

59.5 

69,3 

89 

7? 

48 

1  7 

0 

0 

0 

0 

2.27 

.80 

3 

5 

2 

0 

COCONUT  GROVE  7  S 

78,1 

59.9 

69,0 

1.5 

84 

2  7  + 

39 

16 

0 

0 

0 

0 

2.59 

.89 

1.43 

* 

* 

* 

1 

1 

DRY  TORTUGAS 

76,0 

67.3 

71.7 

82 

23+ 

60 

16+ 

2 

0 

0 

0 

0 

2.72 

1.31 

2 

.0 

0 

8 

EVFRGLAOES 

80,4 

59.6 

70.0 

2.5 

85 

20 

46 

16 

8 

0 

0 

0 

1  .91 

.61 

1.05 

3 

.0 

0 

7 

1 

1 

FELLSMERE 

78, 7M 

54  •  4M 

66  .  6M 

2.5 

88 

21 

40 

16 

47 

0 

0 

0 

0 

2.08 

.  06 

.96 

3 

.  0 

0 

8 

0 

FORT  LAUDERDALE 

78,9 

60.4 

69.  7 

1,5 

85 

27 

40 

1  6 

1  8 

0 

0 

0 

0 

3.10 

1  .26 

1.10 

8 

.  0 

0 

6 

3 

1 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

7ft, 0 

6  2.3 

69.  ' 

82 

1  + 

50 

1 6 

1 

0 

0 

" 

.84 

8 

.  0 

0 

8 

2 

0 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

78,0 

55,7 

66.9 

1  .3 

88 

21 

42 

16 

40 

0 

0 

0 

0 

2.01 

.07 

.91 

? 

.0 

0 

7 

FORT  PIERCE 

74,5 

57,1 

65.8 

.4 

84 

7 

42 

1  6 

56 

0 

0 

0 

0 

1.40 

.72 

.46 

8 

.0 

0 

7 

0 

0 

HIALEAH 

78,1 

61 .  0 

69,6 

84 

?7 

44 

16 

0 

0 

0 

0 

2.47 

.92 

8 

.0 

0 

7 

3 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

70,  8 

57,2 

68.5 

1  .9 

87 

27 

36 

16 

20 

0 

0 

0 

0 

1  .73 

.  1  1 

.68 

8 

.0 

0 

5 

1 

0 

HYPOLUXO 

78. 5M 

60, 4M 

69.  5M 

2.3 

86 

12  + 

41 

16 

19 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

6 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

R 

77.0 

66,7 

71.9 

.8 

84 

22 

56 

16 

5 

0 

0 

0 

0 

1.21 

- 

.35 

.69 

2 

.0 

0 

8 

1 

0 

CFY  WEST  WB  CITY 

R 

78.0 

66,4 

72  .  2 

.6 

84 

22 

57 

16 

4 

0 

0 

0 

0 

1  .69 

.05 

1.30 

2 

.  0 

0 

7 

1 

1 

LA  BELLE 

79.8 

54,7 

67.3 

2.9 

88 

2 1 

38 

1  6 

38 

0 

0 

0 

0 

2.15 

.37 

.  94 

3 

.  0 

0 

6 

2 

0 

LAKE  PLACID  ■>  SW 

79.1 

54,4 

66.8 

1,8 

87 

21 

37 

1  6 

35 

0 

0 

0 

0 

2.06 

.99 

3 

6 

2 

0 

LOXAHATCHEE 

78,8 

56.2 

67,5 

85 

12 

38 

16 

32 

0 

0 

0 

0 

1.51 

.78 

3 

.0 

0 

5 

1 

0 

MARATHON  VACA  >;EY 

78,7 

62.8 

70.5 

84 

22  + 

50 

16 

9 

0 

0 

0 

0 

1.44 

.96 

2 

.0 

'  1 

6 

1 

0 

MELBOURNE  WB  AP 

R 

73,5 

56.? 

64,9 

,8 

82 

21  + 

41 

16 

67 

0 

0 

0 

0 

3.25 

.<)4 

1.83 

7 

.0 

0  1 

6 

2 

1 

MERRITT  ISLAND 

74,1 

56.5 

65.3 

1,7 

84 

26 

42 

16 

50 

0 

0 

0 

0 

2,31 

•  07 

1.14 

8 

.0 

0  1 

6 

2 

1 

MIAMI  BEACH 

75,6 

66,0 

70.8 

,6 

80 

27 

49 

1  6 

6 

0 

0 

0 

0 

2.48 

.73 

.97 

8 

.0 

0 

7 

3 

0 

MIAMI    WB  AIRPORT 

R 

78.8 

63,5 

71.2 

2.5 

84 

12  + 

48 

16 

4 

0 

0 

0 

0 

1.63 

.11 

.75 

8 

T 

0 

8 

1 

0 

MIAMI   WB  CITY 

R 

75,1 

63,7 

69.4 

,7 

8 1 

26  + 

46 

1  6 

13 

0 

0 

0 

0 

2.66 

.93 

1.31 

8 

.0 

0 

7 

2 

1 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

76,8 

58 ,  7 

67,8 

3  ,3 

85 

22 

42 

16 

0 

0 

0 

0 

2.57 

.63 

1.10 

3 

•  0 

0 

5 

2 

1 

NAPLES 

78,1 

59,4 

68.8 

85 

2! 

39 

16 

24 

0 

0 

0 

0 

1.45 

.70 

3 

.0 

0 

6 

1 

0 

OICFECHOBEF  HRCN  GATE  (S 

74,  2M 

58, 5M 

66.  4M 

2.3 

80 

27 

44 

16 

0 

0 

0 

0 

2.04 

.04 

.74 

15 

6 

2 

0 

POMPANO  REACH 

79.9 

59,9 

69.9 

85 

13+ 

40 

16 

15 

0 

0 

0 

0 

2.13 

.98 

8 

.0 

0 

9 

2 

0 

PDNTA  GOPDA 

30.2 

56,5 

68.4 

3,1 

88 

21 

43 

16 

20 

0 

0 

0 

0 

1.92 

.09 

1.14 

2 

.0 

0 

3 

2 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

79.9 

56,4 

68.2 

85 

23 

4  1 

1  6 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

SARASOTA 

76,  1 

54.4 

65,3 

83 

20  + 

42 

15+ 

53 

0 

0 

0 

0 

4.42 

1.57 

8 

.0 

0 

.  7 

4 

2 

STUART 

78,5 

61.1 

69,8 

3,7 

86 

21  + 

46 

16 

14 

0 

0 

0 

0 

2.80 

.85 

1 

.0 

0 

7 

3 

0 

SUNNILAND 

80, 5M 

56, 9M 

68.  7M 

88 

21 

38 

16 

29 

0 

0 

0 

0 

2.30 

1.85 

3 

6 

1 

1 

TAMIAM!   TRAIL  *0  MI  BEND 

79. 3M 

61. OM 

70. 2M 

85 

24  + 

48 

16 

0 

0 

0 

0 

2.00 

1.12 

8 

.0 

0 

6 

2 

1 

TAVERNIER 

77.9 

66.6 

72.3 

1  ,6 

83 

13 

52 

16 

5 

0 

0 

0 

0 

1.72 

.02 

.97 

8 

.0 

0 

6 

1 

0 

TTTUSVILLE  ?  W 

75.9 

52,6 

64.3 

2,2 

86 

25 

36 

16 

74 

0 

0 

0 

0 

2.26 

.44 

1.05 

8 

.0 

0 

5 

2 

1 

VFRO  BEACH  CAA  AP 

75.1 

58.2 

66.7 

83 

24 

42 

16 

49 

0 

0 

0 

0 

1.72 

.73 

8 

.0 

0 

6 

2  0 

WAUCHULA  ?  NW 

78. OM 

52. 4M 

65, ?H 

1  ,6 

87 

21 

35 

16 

7! 

0 

0 

0 

0 

2.46 

.24 

.0 

0 

7 

WFST   PALM  BEACH 

76.3 

63.3 

69.8 

2,3 

84 

26 

49 

16 

12 

° 

0 

0 

0 

1.42 

1.56 

.73 

2 

.0 

0 

6 

1 

0 

WEST  PALM  REACH  WB  AP 

R 

77.9 

60.8 

69.4 

1.7 

86 

26 

45 

16 

14 

0 

0 

0 

0 

1.38 

.83 

.66 

2 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

68.4 

2.19 

T 

STATF 

63,1 

2.5 

3.41 

.35 

T 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


APALACHlCOL*  Vn  CITY  R 

Aire  AO  1 A 

AVON  PAM 

RARTOH 

DAr  LAKE 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BELLE  GLADE  HRCN  GATE  * 
BIG  CYPRESS    IND  RES 
BIO  PtME  REV  IHN 
BLOUNTSTOWN  7  SE 

BONIT*  SPRINGS  2  ESC 
BPADENTON 

BPOOKSVILLE  CHIN  HlLL 
BROOKSVILLE   NURSERY  1 
BROOrSVlLLE  NURSERY  2 

RUSHNELL   2  E 

CAMP  BLANDING 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

f APTl VA 

CARRABELLE 

CARYVILLE 
CEDAR  KEY 
CHATTAHOOCHEE 
CHIPLEV  5  E 
CLEARWATER 

CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  T  S 
COMPASS  LAKE 

CRESCENT  CITY  7  SW 

CROSS  CITY  CAA  AP 

DAN  I A  4  HNH 

OAYTONA  BEACH 

OAYTONA  BEACH  HB  AP  R 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

DRY  TORTUGAS 

FUST  1 5  2  S 

EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 

FELLSMEBE 

FERNANOINA  BEACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FORT  MYERS  MB  AP  R 

FORT  PIERCE 

GAINESVILLE  UNIV 

GLEN  SAINT  MARY 

GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

MART  LAKE 
MIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
MILL lARD 

HILLSBOROUGH  HVR  ST  PK 

HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 
INVERNESS 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  HB  AP  R 

JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CI  TV  fl 
JASPER  10  E 
KENDAL   7  E 

KEY  WEST  WB  AIRPORT  R 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

KtSSIHHEE 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  7  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  7  Sw 

LAKE  TRAFFORD 

LIVE  OAK   I  Se 

LONGBOAT  KEY 

LOXAHATCMEE 

MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
MARIANNA  CAA  AP 

MAR  I  ANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  *  NW 

MELBOURNE  WB  AP  R 
MFRRITT  ISLAND 
MIAMI  BEACH 

MIAMI    WB  AIRPORT  R 

MIAMI    WB  CITY  R 

MILTON  EXP  STATION 

MONTICFLLO 

MOORF  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MVAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  *  N 

NICEVILLC 
NITTAW  1  S 
OCALA 
.  OCALA  AIIHKMT 
OKFECHOflKC  9  H 

OKfErHOBFF  MRCN  GATE  6 
0«LANOO  HATER  PLANT 
ORLANDO  Wn  AIRPORT  R 
PALATKA 
PANAMA  CITY 

PFN^ACOLA  CAA  AP 
PENSACOtA  WB  CITY  R 
PETERS 
PLANT  CITY 
POMPARIO  BCACH 

PORT  HAYACA  S  L  CANAL 
PUNTA  GORDA 
OUlNCY  rxP  STATION 
RAIFORD  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANCrTR  STA 

SAINT  AUGU;;r|Ne 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

ST  PCTERSBUItG 


7.78 
9 196 


3*02| 
3*61 


6»69 

2»72 
**05 


>.63 
2«A7 
2.06 
1>59 


1(6) 
2««A 
«t47 


4*00 
9*09 


2*04 
A.90 
2.S0 


1.00  T 

111) 
*30 


1*92 
2.02 


«f91 


1.93 

2.00 
1*20 
1.50 


2.30 
2.07 
l.»7 


U05 
1.83 


1«10 
T 

1.07 


6.00 

U0» 


13     14  15 


2.42 
.04  2. 82 


19      20  21 


.04  .33 
T 

.04 


22     23  24 


25    26  27 


.20     .17  .06 


28    29    30  31 


8m  BafvTVBc*  Nol«*  FoUowtng  Sutlon  Indm 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLORID* 

Table  3-Conlinued  February  i,5j 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  {  6 

7  1 

8  9 

1 

10  1  U  1  12 

 1  1  

13  14 

1  1 

15 

16  1  17 

18 

19  1  20  1 

21 

22 

1 

23 

I 

24 

25    26  27 

 1  1  

28    29  30 

31 

SANFORD 

•  S2 

•  61 

T 

•  02 

•  61 

•  01 

T 

SARASOTA 

1*  17 

Tn 

•  78 

1.S7 

.04 

•  72 

.0? 

SECOTAN 

2.40 

4^97 

T 

T 

■  31 

.09 

T 

•  33 

.2S 

STUART 

•  BS 

•  70 

•  13 

•  14 

.1» 

.21 

•  62 

SUNN I LAND 

* 

•  o^ 

1  .as 

•  10 

•  18 

•  03 

.09 

TALLAHASSEE  *P 

U39 

T 

U06 

•  62 

T 

•  11 

.S9 

T 

.06 

•  70 

U20 

.11 

.14  .17 

TAHIAHI    TRL   40  MI  BENO 

2*00 

.»1 

U12 

•  OS 

.23 

•  OS 

.04 

TAMPA  wn  AIRPORT  R 

1*44 

1«92 

•  04 

T 

•  48 

.01 

T 

T 

•  02  T 

TARPON  SPRINGS 

2*81 

.87 

•  09 

T 

U04 

TAVERN  I ER 

l.T? 

.32 

•  OS 

•  92 

.26 

T 

•  IS 

•  02 

TITUSVILLE   ?  W 

7.7A 

*70 

*16 

uos 

•  2S 

.10 

VERO  BEACH  CAA  AP 

1|72 

•  62 

.01 

T 

.73 

T 

•  09 

.22 

•  OS 

T 

HAUCHULA  7  NW 

2«*« 

•  48 

.OS 

1*34 

•  06 

.43 

.10 

MEST  PALM  BEACH 

1.4? 

T 

.73 

•  25 

.12 

•  24 

.OS 

•  03 

WEST  PALM  BEACH  HB  AP  R 

1*36 

.66 

T 

.24 

T 

.10 

T  ^23 

T 

.IS 

T 

T 

WINTER  HAVEN 

2«9S 

.81 

1  .63 

.47 

.02 

•  02 

Sm  Batorano  Nota>  FoUowtag  Sutton  liula 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FEBRUARY  195} 


Slertlon 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 



18 

19 

20 

21 

22 

. 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tPALACHICOL*  WB  CITY 

MAX 

6A 

64 

64 

71 

64 

67 

72 

64 

62 

64 

67 

69 

57 

66 

65 

63 

63 

56 

62 

68 

69 

49 

68 

60 

72 

68 

67 

70 

64.4 

MIN 

56 

57 

53 

53 

49 

58 

56 

48 

47 

63 

56 

49 

37 

45 

47 

45 

46 

36 

48 

61 

49 

45 

45 

65 

58 

66 

51 

54 

60  ad 

ARCADIA 

MAX 

82 

81 

70 

74 

73 

77 

82 

71 

71 

76 

76 

80 

71 

82 

76 

67 

73 

69 

77 

82 

89 

84 

76 

86 

85 

83 

81 

82 

77.7 

MIN 

59 

61 

54 

47 

61 

60 

58 

58 

47 

51 

50 

63 

56 

42 

58 

37 

39 

44 

53 

60 

63 

55 

62 

63 

58 

67 

62 

54.1 

AVON  PARK 

MAX 

82 

80 

68 

73 

73 

78 

79 

75 

75 

76 

78 

81 

76 

81 

79 

68 

73 

73 

77 

84 

88 

85 

81 

83 

84 

82 

SO 

78 

78.2 

MIN 

57 

60 

57 

52 

48 

53 

60 

58 

49 

54 

52 

54 

55 

45 

59 

38 

4  1, 

42 

54 

53 

66 

66 

62 

52 

60 

59 

63 

BARTOW 

MAX 

82 

80 

79 

74 

73 

77 

80 

72 

75 

75 

83 

81 

79 

80 

79 

72 

75 

69 

79 

86 

88 

87 

83 

86 

85 

S3 

81 

79 

79.3 

MIN 

56 

59 

54 

52 

44 

46 

52 

57 

45 

49 

45 

52 

51 

42 

58 

36 

40 

44 

48 

62 

61 

65 

69 

61 

58 

57 

51 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

84 

80 

79 

70 

71 

75 

78 

84 

71 

75 

76 

77 

81 

71 

82 

72 

68 

69 

73 

76 

82 

87 

82 

77 

84 

S3 

83 

81 

77.6 

MIN 

55 

62 

5e 

50 

48 

55 

58 

64 

46 

51 

60 

53 

61 

47 

56 

39 

43 

48 

48 

64 

64 

51 

67 

66 

57 

55 

59 

65.2 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

MAX 

MIN 

BIG  PINE  KEY  INN 

MAX 

83 

80 

80 

76 

76 

80 

84 

77 

77 

78 

79 

83 

81 

81 

79 

78 

72 

76 

81 

84 

86 

86 

85 

85 

86 

85 

83 

81 

80.8 

MIN 

62 

64 

60 

64 

56 

67 

69 

69 

64 

67 

68 

65 

70 

59 

67 

63 

52 

69 

65 

70 

72 

71 

72 

72 

57 

69 

60 

BLOUNTSTOWN   2  SE 

MAX 

73 

73 

64 

66 

69 

66 

68 

71 

63 

68 

70 

70 

71 

57 

64 

65 

65 

62 

61 

70 

70 

61 

47 

60 

68 

79 

66 

73 

66.4 

MIN 

54 

54 

52 

52 

40 

41 

50 

41 

35 

35 

48 

54 

33 

33 

43 

33 

34 

30 

30 

46 

61 

43 

43 

45 

51 

57 

44 

BRAOENTON 

MAX 

77 

78 

65 

70 

70 

77 

78 

68 

73 

76 

75 

76 

72 

76 

73 

66 

70 

68 

78 

82 

82 

83 

81 

81 

SO 

78 

79 

78 

76.3 

MIN 

59 

61 

55 

53 

51 

51 

60 

59 

50 

53 

53 

66 

55 

45 

57 

39 

40 

45 

62 

64 

65 

52 

6? 

63 

59 

56 

56 

BROOItSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

76 

69 

64 

69 

69 

76 

73 

67 

72 

75 

74 

80 

72 

75 

75 

64 

71 

63 

75 

80 

86 

79 

58 

78 

81 

78 

74 

78 

73.5 

MiN 

57 

59 

55 

52 

45 

50 

59 

62 

43 

49 

51 

67 

43 

40 

51 

38 

45 

40 

48 

69 

66 

56 

52 

67 

50 

59 

55 

53 

52  .2 

BUSHNELL   2  E 

MAX 

80 

74 

65 

71 

70 

78 

76 

68 

73 

75 

76 

83 

75 

79 

75 

67 

72 

65 

78 

83 

90 

82 

70 

82 

85 

S3 

77 

80 

75.1 

MIN 

49 

59 

53 

51 

39 

50 

59 

63 

42 

48 

49 

58 

44 

36 

57 

34 

39 

41 

49 

59 

58 

65 

53 

58 

66 

55 

57 

CAMP  BLANOING 

MAX 

77 

75 

69 

59 

o7 

70 

75 

73 

65 

69 

71 

74 

76 

60 

70 

59 

65 

68 

60 

75 

80 

86 

55 

61 

78 

80 

79 

78 

70.9 

MIN 

50 

56 

49 

46 

37 

39 

48 

50 

36 

39 

44 

46 

36 

35 

37 

39 

43 

33 

35 

44 

64 

50 

47 

48 

56 

63 

50 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

SO 

82 

79 

73 

76 

76 

80 

77 

75 

72 

79 

81 

77 

79 

76 

71 

74 

75 

78 

80 

81 

82 

83 

81 

81 

82 

81 

SO 

78.3 

MIN 

58 

59 

53 

60 

52 

54 

64 

64 

52 

54 

57 

55 

64 

65 

54 

43 

52 

53 

54 

68 

69 

60 

68 

62 

59 

62 

68 

60 

57.6 

CAPTIVA 

MAX 

74 

75 

70 

70 

74 

73 

78 

71 

77 

77 

77 

77 

71 

78 

70 

63 

70 

74 

79 

81 

82 

82 

81 

82 

79 

79 

76 

80 

75.7 

MIN 

60 

62 

56 

54 

57 

60 

65 

63 

55 

57 

59 

61 

61 

51 

61 

49 

43 

52 

57 

66 

67 

68 

54 

67 

60 

62 

68 

CARRABELLE 

MAX 

71 

64 

65 

72 

67 

70 

74 

66 

66 

70 

69 

76 

66 

63 

68 

64 

64 

61 

69 

71 

69 

56 

62 

62 

78 

70 

69 

76 

67.8 

MIN 

55 

56 

53 

49 

38 

61 

69 

45 

39 

46 

47 

63 

35 

37 

60 

33 

45 

32 

43 

62 

56 

45 

44 

54 

58 

52 

46 

45 

48  •  1 

CEDAR  KEY 

MAX 

66 

64 

66 

68 

70 

65 

69 

66 

64 

62 

60 

68 

70 

66 

64 

68 

70 

65 

68 

72 

72 

71 

64 

67 

67 

73 

75 

75 

67.7 

MIN 

48 

50 

54 

56 

55 

54 

48 

55 

49 

65 

50 

54 

49 

48 

56 

58 

50 

38 

45 

55 

63 

63 

51 

52 

56 

61 

54 

34 

52.5 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

69 

68 

65 

69 

71 

68 

61 

62 

68 

73 

73 

71 

60 

66 

55 

66 

61 

59 

68 

75 

76 

51 

54 

66 

80 

76 

73 

76 

66.8 

MIN 

57 

54 

50 

51 

39 

48 

56 

42 

36 

43 

50 

57 

31 

37 

33 

33 

48 

27 

40 

48 

47 

42 

42 

49 

46 

67 

42 

CLEARWATER 

MAX 

76 

68 

67 

68 

71 

78 

73 

67 

74 

76 

78 

75 

70 

76 

70 

64 

70 

67 

78 

82 

82 

83 

76 

75 

75 

75 

72 

76 

73.6 

M  N 

60 

58 

56 

54 

51 

59 

63 

57 

49 

52 

55 

68 

53 

46 

57 

44 

48 

43 

52 

65 

65 

65 

60 

50 

51 

52 

52 

66 

66  . 1 

CLERMONT  6  S 

MAX 

82 

72 

62 

72 

71 

79 

76 

71 

66 

75 

76 

80 

72 

79 

74 

■  66 

73 

66 

77 

83 

88 

84 

70 

79 

S3 

81 

78 

79 

75.6 

MIN 

56 

62 

57 

51 

43 

52 

60 

56 

46 

50 

63 

56 

47 

42 

66 

38 

42 

43 

51 

61 

57 

66 

55 

60 

58 

58 

50 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

76 

75 

82 

71 

70 

78 

81 

85 

71 

74 

74 

80 

82 

83 

85 

70 

71 

70 

72 

79 

86 

89 

88 

81 

85 

86 

84 

83 

79.0 

MIN 

56 

63 

56 

57 

55 

67 

58 

62 

60 

61 

61 

66 

63 

55 

53 

51 

48 

55 

58 

55 

52 

66 

65 

57 

60 

62 

50 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

79 

78 

75 

79 

75 

76 

77 

79 

77 

76 

76 

74 

82 

79 

79 

79 

70 

73 

74 

77 

79 

81 

82 

82 

81 

82 

84 

84 

78.1 

MIN 

57 

60 

58 

54 

53 

58 

68 

65 

52 

66 

67 

64 

64 

56 

60 

39 

43 

54 

58 

59 

72 

70 

59 

70 

53 

63 

58 

COMPASS  LAKE 

MAX 

65 

65 

61 

68 

69 

70 

65 

62 

66 

73 

71 

68 

56 

56 

57 

66 

60 

58 

58 

76 

72 

49 

56 

69 

80 

73 

73 

75 

66.9 

MIN 

57 

52 

51 

50 

35 

48 

56 

41 

33 

38 

44 

56 

30 

33 

42 

30 

41 

29 

43 

59 

48 

42 

43 

47 

49 

58 

38 

41 

44.1 

CRESCENT  CTY  2  SK 

MAX 

83 

72 

62 

72 

67 

76 

73 

71 

69 

71 

76 

82 

73 

69 

71 

67 

75 

66 

72 

76 

87 

SO 

53 

80 

83 

84 

77 

SO 

74.2 

MIN 

52 

59 

52 

49 

41 

49 

60 

51 

44 

49 

48 

66 

41 

38 

51 

36 

44 

37 

48 

60 

54 

68 

64 

57 

68 

58 

62 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

75 

66 

68 

68 

70 

77 

72 

66 

73 

75 

77 

77 

62 

72 

66 

64 

69 

63 

77 

81 

82 

60 

60 

73 

79 

78 

72 

79 

71  .5 

49 

56 

52 

42 

34 

40 

60 

37 

35 

43 

43 

51 

36 

34 

36 

30 

36 

36 

41 

51 

59 

48 

49 

63 

54 

61 

43 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

74 

60 

75 

57 

66 

66 

72 

72 

65 

69 

69 

73 

81 

65 

71 

66 

66 

72 

68 

74 

77 

89 

56 

69 

75 

82 

81 

58 

71.8 

MIN 

55 

62 

54 

49 

47 

54 

62 

55 

51 

52 

62 

46 

44 

58 

39 

45 

41 

47 

65 

57 

61 

58 

50 

61 

60 

59 

DAYTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 

81 

76 

59 

68 

67 

74 

76 

67 

69 

70 

72 

81 

65 

70 

72 

67 

72 

63 

74 

78 

87 

71 

55 

76 

83 

81 

71 

76 

72.5 

54 

58 

52 

48 

41 

50 

60 

49 

44 

51 

50 

62 

45 

40 

43 

37 

42 

41 

61 

53 

55 

50 

65 

61 

59 

50 

55 

52  .0 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

68 

64 

68 

71 

70 

68 

62 

64 

68 

73 

72 

66 

57 

59 

56 

66 

58 

58 

57 

77 

70 

45 

54 

64 

78 

72 

74 

77 

65.9 

55 

54 

53 

53 

44 

49 

64 

39 

37 

39 

53 

56 

31 

43 

42 

38 

48 

30 

47 

59 

45 

41 

43 

48 

49 

55 

43 

DE  LAND 

MAX 

76 

79 

74 

60 

65 

69 

75 

76 

67 

70 

71 

76 

81 

65 

75 

65 

65 

72 

64 

75 

79 

85 

72 

64 

75 

81 

80 

73 

72.4 

MIN 

55 

59 

55 

46 

40 

46 

58 

55 

42 

48 

48 

59 

46 

38 

46 

35 

38 

41 

44 

62 

63 

55 

64 

57 

57 

58 

58 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

77 

76 

76 

74 

71 

77 

78 

74 

72 

73 

75 

79 

74 

73 

74 

68 

68 

68 

73 

79 

78 

80 

82 

82 

82 

82 

82 

80 

76.0 

MIN 

69 

65 

67 

65 

63 

67 

70 

66 

66 

67 

68 

69 

66 

63 

66 

60 

60 

64 

67 

69 

68 

72 

71 

72 

72 

72 

71 

EUSTIS  2  S 

MAX 

78 

72 

63 

69 

71 

77 

77 

67 

73 

76 

77 

79 

78 

79 

77 

67 

73 

71 

76 

81 

91 

84 

68 

76 

85 

80 

84 

78 

75.9 

MIN 

55 

60 

55 

50 

44 

54 

60 

66 

48 

52 

56 

58 

47 

42 

66 

38 

44 

41 

51 

68 

55 

53 

64 

59 

59 

58 

58 

EVERGLADES 

MAX 

80 

80 

61 

79 

80 

79 

79 

80 

78 

78 

79 

80 

80 

80 

81 

78 

73 

76 

80 

85 

84 

83 

84 

83 

83 

84 

82 

82 

80.4 

MIN 

58 

65 

63 

60 

61 

59 

57 

56 

53 

56 

57 

58 

59 

57 

66 

46 

48 

63 

56 

59 

68 

67 

66 

68 

63 

63 

65 

53 

FEDERAL  POINT 

MAX 

82 

73 

63 

69 

67 

78 

73 

67 

68 

71 

78 

77 

72 

69 

69 

67 

71 

63 

72 

79 

87 

79 

60 

79 

80 

79 

74 

77 

73.0 

MIN 

53 

58 

51 

48 

41 

50 

60 

53 

44 

48 

46 

56 

42 

41 

61 

36 

46 

38 

46 

61 

54 

54 

60 

55 

59 

62 

53 

*^ 

50.6 

FELLSMERE 

MAX 

81 

81 

81 

72 

73 

78 

82 

78 

75 

74 

75 

83 

79 

72 

72 

72 

70 

78 

80 

88 

84 

84 

84 

86 

83 

80 

80 

78.7 

MIN 

53 

69 

55 

47 

45 

62 

64 

52 

46 

62 

52 

54 

46 

64 

40 

43 

46 

58 

57 

65 

66 

62 

53 

59 

58 

62 

52 

64  .4 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 

74 

70 

S3 

67 

65 

70 

71 

6« 

63 

66 

72 

79 

75 

62 

67 

66 

68 

63 

68 

73 

82 

72 

60 

64 

SI 

SO 

72 

77 

69.8 

MIN 

56 

53 

47 

48 

43 

56 

61 

■  51 

42 

54 

48 

57 

39 

37 

53 

38 

48 

36 

50 

61 

61 

63 

48 

63 

56 

63 

51 

61 

50  .4 

FO«T  LAUDERDALE 

MAX 

83 

79 

80 

74 

75 

77 

79 

75 

75 

75 

76 

84 

80 

78 

78 

72 

76 

75 

80 

80 

82 

81 

84 

83 

83 

S2 

85 

80 

78.9 

58 

64 

69 

53 

50 

59 

66 

64 

53 

66 

66 

60 

66 

56 

67 

40 

49 

61 

56 

70 

72 

70 

68 

62 

60 

58 

68 

60 

60  .4 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

MAX 

82 

82 

75 

73 

73 

75 

75 

75 

71 

71 

72 

78 

78 

76 

76 

74 

70 

70 

75 

76 

78 

78 

79 

79 

80 

80 

80 

76 

76.0 

MIN 

60 

69 

59 

56 

54 

69 

69 

63 

56 

66 

66 

65 

6« 

68 

62 

50 

62 

55 

58 

69 

70 

70 

69 

69 

65 

64 

62 

63 

62.3 

FORT  MYERS  MB  AP 

MAX 

80 

80 

73 

73 

75 

79 

82 

71 

76 

77 

78 

79 

73 

82 

72 

65 

71 

72 

79 

86 

88 

83 

80 

84 

83 

81 

SO 

81 

78.0 

MIN 

59 

60 

55 

61 

52 

57 

59 

53 

49 

63 

55 

54 

52 

46 

50 

42 

43 

49 

54 

56 

64 

65 

64 

66 

61 

59 

62 

51 

66.7 

FORT  PIERCE 

MAX 

SO 

79 

70 

70 

70 

71 

84 

71 

72 

78 

72 

82 

70 

74 

71 

68 

67 

59 

74 

77 

80 

77 

69 

81 

79 

80 

SO 

71 

74.6 

MIN 

58 

61 

56 

49 

47 

60 

67 

54 

54 

66 

59 

59 

48 

50 

45 

42 

49 

48 

62 

69 

69 

66 

66 

55 

61 

61 

61 

58 

67.1 

GAINESVILLE   UN  I  V 

MAX 

79 

77 

69 

62 

68 

70 

76 

73 

66 

73 

76 

75 

75 

60 

71 

59 

64 

68 

66 

77 

81 

86 

66 

59 

75 

79 

78 

73 

71.4 

MIN 

52 

60 

51 

61 

45 

51 

59 

60 

44 

50 

51 

57 

41 

39 

51 

35 

43 

35 

39 

57 

64 

52 

49 

61 

56 

62 

50 

50 

49.8 

r»f«r«no«  nof»  fpllowlnc  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  5  -  ConHnued  


Day  Oi  Month 


Staflon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

13 

14 

15 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

< 

6LEN  SAINT  MARY 

76 

69 

59 

68 

67 

75 

73 

69 

60 

73 

70 

78 

73 

67 

66 

65 

67 

62 

73 

81 

86 

80 

60 

78 

81 

78 

71 

MIN 

51 

52 

31 

41 

30 

38 

56 

67 

50 

46 

3  1 

56 

62 

43 

43 

44 

9 

GRAPE   MAMKOCK   C  P  RANCH 

81 

81 

65 

73 

72 

75 

74 

80 

75 

74 

72 

82 

72 

80 

72 

68 

72 

68 

78 

88 

87 

85 

77 

84 

84 

85 

81 

82 

77 

4 

MIN 

5^ 

50 

61 

56 

47 

49 

49 

53 

54 

45 

56 

38 

42 

48 

32 

62 

62 

62 

61 

62 

59 

60 

62 

53 

53 

8 

HIALEAH 

MAX 

78 

82 

77 

78 

74 

75 

77 

80 

75 

74 

75 

75 

83 

78 

80 

78 

72 

72 

74 

78 

79 

81 

82 

82 

81 

SI 

84 

83 

78 

1 

MIN 

65 

61 

57 

55 

60 

66 

64 

53 

60 

61 

62 

66 

57 

62 

44 

50 

54 

59 

68 

73 

71 

69 

67 

62 

60 

62 

61 

51 

0 

HI6H  SPRINGS 

79 

75 

60 

67 

69 

72 

73 

76 

68 

75 

75 

77 

73 

68 

65 

64 

69 

62 

77 

79 

85 

60 

59 

76 

81 

80 

74 

90 

72 

8 

MIN 

59 

51 

51 

37 

46 

63 

56 

35 

46 

49 

56 

40 

35 

52 

32 

42 

33 

41 

61 

62 

49 

4  7 

3  3 

63 

64 

47 

42 

48  < 

9 

HI LL lARO 

74 

62 

60 

67 

66 

74 

71 

64 

67 

70 

74 

79 

64 

65 

67 

65 

68 

56 

69 

80 

85 

79 

60 

76 

90 

76 

70 

76 

70 

1 

MIN 

46 

46 

43 

34 

42 

59 

48 

33 

42 

41 

54 

34 

31 

48 

34 

40 

30 

39 

58 

65 

45 

50 

5  3 

62 

45 

47 

45 

4 

HOMESTEAD  EXP  STA 

83 

77 

SO 

76 

76 

79 

82 

79 

75 

75 

82 

79 

82 

79 

73 

74 

74 

78 

81 

83 

84 

94 

83 

84 

85 

87 

92 

79 

e 

MIN 

55 

59 

65 

53 

60 

65 

53 

60 

56 

67 

36 

49 

32 

62 

70 

70 

64 

64 

57 

54 

55 

55 

54 

57 

2 

HYPOLUXO 

77 

76 

78 

74 

76 

76 

77 

86 

78 

79 

76 

71 

75 

75 

77 

79 

81 

81 

79 

82 

82 

96 

86 

77 

78 

5 

MIN 

55 

65 

64 

54 

56 

64 

66 

65 

65 

53 

66 

41 

49 

46 

65 

66 

71 

71 

66 

62 

60 

60 

57 

60 

60 

4 

INVERNESS 

MAX 

80 

74 

72 

71 

70 

80 

76 

68 

74 

76 

77 

60 

75 

61 

66 

71 

69 

76 

8? 

89 

86 

68 

81 

83 

60 

75 

79 

75 

6 

MIN 

52 

60 

56 

49 

40 

47 

58 

53 

45 

51 

46 

57 

45 

37 

54 

34 

40 

41 

49 

61 

68 

64 

52 

56 

60 

57 

56 

45 

51 

3 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

75 

66 

62 

68 

65 

75 

73 

65 

76 

70 

3 

MIN 

54 

55 

48 

44 

38 

55 

62 

43 

39 

48 

45 

52 

38 

36 

44 

36 

47 

34 

44 

63 

63 

46 

47 

54 

57 

61 

49 

51 

48 

4 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

75 

65 

62 

68 

65 

69 

69 

69 

64 

57 

67 

71 

85 

69 

69 

65 

8 1 

80 

74 

69 

4 

MIN 

59 

55 

48 

49 

44 

59 

62 

53 

45 

45 

45 

58 

38 

40 

48 

37 

44 

36 

54 

55 

62 

54 

49 

56 

57 

62 

50 

50 

50 

3 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

76 

67 

61 

67 

64 

75 

72 

65 

63 

66 

71 

85 

65 

58 

76 

69 

6 

MIN 

55 

56 

46 

49 

45 

56 

62 

50 

44 

52 

54 

53 

40 

43 

46 

42 

49 

35 

47 

64 

66 

48 

48 

54 

59 

62 

52 

52 

51 

1 

JASPER   10  E 

MAX 

7* 

68 

62 

66 

68 

73 

74 

69 

73 

75 

75 

64 

62 

66 

64 

65 

73 

72 

84 

75 

62 

75 

90 

75 

75 

70 

8 

MIN 

50 

50 

46 

45 

33 

40 

45 

32 

40 

42 

54 

32 

32 

48 

30 

40 

29 

60 

57 

48 

44 

43 

55 

43 

42 

43 

2 

KEY  WEST  HB  AIRPORT 

MAX 

79 

76 

76 

73 

74 

79 

80 

75 

74 

74 

76 

79 

76 

76 

76 

64 

69 

73 

77 

80 

80 

84 

81 

81 

82 

90 

9 1 

90 

77 

0 

MIN 

67 

65 

65 

64 

62 

68 

70 

66 

63 

64 

67 

70 

66 

63 

63 

56 

60 

62 

65 

71 

73 

73 

73 

73 

70 

71 

69 

66 

66 

7 

KEY  NEST  MB  CITY 

79 

77 

79 

73 

75 

78 

80 

74 

77 

77 

79 

79 

78 

78 

76 

65 

69 

75 

79 

81 

83 

84 

83 

82 

82 

81 

82 

79 

78 

0 

MIN 

65 

65 

64 

63 

64 

68 

71 

66 

65 

66 

67 

70 

66 

61 

64 

57 

60 

63 

66 

72 

72 

73 

72 

71 

67 

70 

55 

66 

66 

4 

KISS  I MM EE 

MAX 

60 

76 

63 

72 

74 

76 

75 

74 

72 

74 

74 

81 

71 

79 

78 

74 

74 

70 

76 

81 

85 

81 

78 

81 

64 

82 

78 

80 

76 

5 

MIN 

53 

52 

56 

50 

42 

50 

58 

56 

47 

50 

52 

54 

49 

45 

42 

38 

42 

42 

52 

51 

65 

67 

57 

51 

58 

57 

60 

50 

52 

4 

LA  BELLE 

83 

80 

75 

76 

75 

79 

84 

76 

76 

76 

78 

81 

76 

81 

77 

70 

74 

74 

81 

87 

88 

87 

8 1 

83 

85 

82 

79 

S 

MIN 

55 

59 

55 

48 

48 

53 

56 

61 

47 

50 

53 

52 

60 

43 

59 

38 

40 

45 

49 

64 

64 

63 

56 

65 

67 

55 

57 

57 

54 

7 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

SO 

77 

67 

72 

71 

77 

83 

70 

73 

74 

75 

80 

74 

78 

77 

66 

72 

67 

78 

83 

87 

84 

73 

90 

80 

79 

76 

3 

MIN 

55 

60 

55 

53 

43 

47 

58 

56 

43 

49 

48 

52 

49 

41 

55 

36 

40 

41 

50 

61 

64 

64 

57 

60 

57 

57 

59 

49 

52 

1 

LAKE  CITY  2  E 

76 

69 

64 

68 

68 

76 

71 

66 

68 

74 

75 

77 

70 

67 

65 

66 

69 

62 

74 

91 

86 

77 

61 

78 

81 

76 

72 

77 

71 

9 

MIN 

53 

54 

47 

48 

37 

47 

58 

46 

35 

45 

47 

47 

35 

33 

49 

31 

42 

33 

40 

58 

63 

49 

45 

50 

57 

63 

43 

42 

46 

3 

LAKE  HIAHASSE 

79 

79 

75 

61 

68 

71 

77 

76 

70 

72 

74 

75 

54 

67 

79 

66 

68 

71 

65 

77 

80 

86 

82 

58 

78 

84 

81 

76 

73 

5 

MIN 

55 

61 

57 

48 

41 

46 

57 

55 

45 

47 

49 

54 

46 

39 

62 

36 

39 

41 

47 

61 

65 

66 

55 

50 

57 

56 

60 

47 

52 

0 

LAKELAND  W8  CITY 

80 

75 

64 

70 

69 

75 

76 

69 

71 

73 

74 

79 

68 

76 

65 

65 

70 

64 

76 

8? 

84 

83 

72 

80 

9 1 

75 

74 

0 

MIN 

56 

6 1 

54 

54 

51 

54 

60 

54 

50 

55 

3  5 

59 

47 

46 

61 

43 

50 

45 

53 

64 

67 

67 

59 

50 

51 

59 

60 

57 

55 

s 

LAKE  PLACID  2  SW 

81 

83 

72 

76 

75 

78 

82 

75 

77 

78 

78 

82 

75 

83 

75 

70 

74 

71 

80 

85 

87 

86 

78 

85 

85 

82 

62 

90 

79 

1 

MIN 

3 1 

37 

40 

45 

48 

63 

65 

63 

63 

63 

57 

69 

60 

57 

54 

4 

LIVE  OAK  1  SE 

MAX 

77 

73 

62 

63 

67 

67 

73 

74 

64 

69 

72 

73 

76 

67 

69 

53 

64 

65 

56 

74 

78 

82 

55 

62 

77 

79 

73 

71 

69 

1 

MIN 

52 

54 

49 

49 

37 

43 

55 

47 

34 

42 

46 

50 

34 

33 

41 

32 

37 

32 

36 

48 

61 

50 

45 

48 

52 

52 

43 

42 

44 

5 

LOXAHATCHEE 

MAX 

83 

79 

74 

70 

75 

78 

S3 

82 

75 

75 

76 

85 

78 

76 

76 

74 

74 

72 

78 

79 

83 

83 

78 

84 

84 

85 

83 

93 

78 

8 

MIN 

59 

65 

56 

50 

47 

56 

56 

56 

50 

60 

5  7 

57 

49 

52 

38 

47 

48 

58 

68 

69 

66 

64 

65 

56 

56 

58 

56 

56 

2 

MADI SON 

MAX 

71 

62 

61 

68 

66 

73 

76 

63 

69 

73 

74 

73 

58 

63 

66 

65 

64 

60 

71 

73 

78 

54 

64 

74 

78 

68 

72 

76 

68 

3 

MIN 

54 

55 

49 

51 

40 

46 

57 

44 

38 

47 

49 

55 

34 

37 

47 

36 

46 

29 

42 

60 

54 

44 

44 

51 

55 

59 

46 

49 

47 

1 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

80 

77 

78 

73 

75 

78 

75 

75 

75 

77 

78 

80 

80 

80 

77 

67 

70 

75 

78 

81 

83 

84 

84 

62 

83 

82 

83 

90 

78 

2 

MIN 

63 

62 

63 

60 

59 

65 

66 

65 

61 

'  62 

63 

65 

66 

59 

62 

50 

54 

57 

63 

68 

69 

68 

68 

69 

66 

60 

62 

53 

62 

8 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

70 

67 

62 

69 

69 

67 

60 

63 

68 

72 

70 

68 

57 

55 

65 

65 

59 

59 

68 

72 

70 

46 

57 

66 

90 

66 

71 

76 

66 

3 

MIN 

56 

54 

50 

39 

46 

53 

42 

35 

43 

5  0 

41 

33 

40 

32 

40 

28 

44 

58 

44 

42 

43 

48 

59 

50 

43 

46 

44 

3 

70 

65 

64 

69 

70 

67 

62 

57 

67 

73 

73 

68 

57 

56 

54 

65 

60 

58 

68 

72 

71 

52 

67 

68 

79 

79 

76 

66 

4 

MIN 

54 

54 

49 

49 

38 

46 

50 

42 

36 

43 

47 

57 

31 

36 

41 

32 

36 

28 

42 

43 

47 

41 

41 

43 

49 

59 

44 

46 

43 

6 

77 

67 

61 

68 

68 

77 

75 

68 

69 

74 

75 

77 

61 

66 

69 

64 

68 

62 

76 

77 

80 

7 1 

61 

7 1 

79 

78 

70 

9 

MIN 

31 

40 

34 

46 

58 

65 

46 

45 

57 

66 

64 

43 

42 

47 

1 

MELBOURNE  MB  AP 

77 

78 

64 

66 

68 

73 

80 

70 

71 

72 

74 

81 

69 

73 

70 

65 

69 

67 

75 

76 

82 

77 

74 

81 

79 

92 

74 

72 

73 

5 

MIN 

55 

60 

56 

49 

46 

35 

56 

60 

33 

60 

6  0 

58 

53 

47 

47 

41 

45 

46 

62 

66 

67 

66 

61 

62 

61 

61 

61 

55 

56 

2 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

80 

77 

63 

65 

70 

74 

72 

69 

71 

72 

75 

82 

73 

73 

72 

68 

73 

72 

75 

76 

81 

71 

71 

83 

84 

75 

74 

1 

MIN 

57 

61 

57 

50 

50 

53 

61 

59 

51 

60 

58 

60 

52 

46 

57 

42 

46 

48 

62 

67 

67 

61 

60 

61 

56 

60 

61 

66 

56 

5 

MIAMI  BEACH 

MAX 

75 

75 

79 

75 

74 

75 

75 

75 

73 

72 

72 

76 

77 

75 

7S 

71 

7  3 

71 

74 

75 

78 

77 

75 

6 

MIN 

65 

71 

63 

60 

59 

68 

66 

65 

60 

68 

66 

68 

68 

61 

67 

49 

56 

57 

68 

72 

73 

73 

73 

73 

69 

73 

57 

67 

66 

0 

MIAMI    WB  AIRPORT 

82 

76 

79 

75 

76 

78 

80 

75 

75 

76 

76 

84 

78 

80 

80 

73 

75 

74 

79 

80 

8  1 

82 

80 

78 

8 

MIN 

61 

66 

63 

58 

48 

55 

56 

68 

73 

73 

73 

69 

55 

64 

66 

64 

65 

63 

5 

MlAMT     UD    ^ T TV 

78 

75 

77 

73 

74 

74 

76 

73 

71 

72 

71 

78 

76 

74 

78 

80 

81 

76 

75 

1 

MIN 

46 

54 

56 

67 

70 

70 

72 

70 

72 

67 

69 

67 

65 

63 

7 

64 

69 

72 

70 

68 

69 

64 

63 

67 

70 

72 

67 

57 

56 

56 

64 

60 

60 

64 

72 

69 

45 

48 

55 

71 

67 

7 1 

75 

64 

5 

MIN 

50 

32 

48 

28 

42 

59 

42 

39 

40 

42 

50 

51 

37 

45 

44  < 

8 

MONT  I CELLO 

69 

62 

67 

»70 

68 

71 

76 

68 

70 

72 

73 

73 

60 

65 

65 

66 

65 

60 

71 

74 

71 

49 

64 

68 

75 

67 

72 

77 

66 

1 

MIN 

52 

52 

48 

'  44 

39 

43 

51 

39 

35 

45 

45 

44 

31 

34 

38 

32 

40 

27 

42 

58 

49 

42 

42 

50 

52 

52 

44 

43 

43  • 

3 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

SO 

80 

80 

70 

74 

72 

77 

82 

72 

73 

73 

71 

81 

74 

81 

70 

68 

70 

69 

75 

82 

85 

82 

78 

82 

82 

76  • 

8 

MIN 

42 

56 

66 

65 

66 

65 

67 

60 

56 

60 

61 

58  • 

7 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

80 

79 

67 

73 

69 

76 

79 

75 

72 

74 

76 

81 

76 

78 

77 

67 

73 

69 

77 

83 

87 

86 

90 

82 

84 

82 

79 

78 

77. 

1 

MIN 

55 

61 

54 

54 

45 

51 

61 

58 

48 

49 

49 

53 

52 

41 

58 

36 

39 

42 

50 

64 

66 

64 

59 

62 

56 

57 

63 

50 

53 1 

9 

MT  PLEASANT 

MAX 

6« 

65 

64 

68 

68 

70 

72 

62 

67 

71 

70 

71 

59 

56 

58 

63 

61 

59 

70 

69 

69 

59 

65 

79 

75 

71 

75 

77 

67< 

1 

MIN 

55 

54 

50 

50 

44 

48 

51 

43 

37 

46 

49 

59 

32 

36 

43 

34 

46 

30 

43 

60 

42 

42 

51 

49 

60 

54 

50 

61 

47  < 

1 

NAPLES 

MAX 

78 

78 

76 

70 

75 

78 

80 

78 

77 

77 

79 

78 

76 

79 

76 

75 

70 

73 

80 

84 

85 

83 

84 

92 

80 

79 

78 

79 

78  • 

1 

MIN 

60 

64 

58 

52 

51 

58 

63 

65 

54 

56 

58 

62 

65 

60 

59 

39 

44 

53 

68 

68 

67 

68 

67 

67 

63 

61 

68 

66 

59. 

4 

8m  r«t«r«Be«  aot*«  fellovlnc  Stktlon  lDd»s. 
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FLORIDA 
FEBRUARY  1953 


TabI*  S  •  Couttnuad, 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FEBRUARY  19S3 


Day  Ol  Month 


StotlOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

NEW   SMYRNA   BEACH   fc  N 

MAX 

78 

75 

64 

67 

68 

74 

77 

73 

71 

73 

74 

82 

77 

72 

71 

67 

72 

68 

75 

78 

88 

76 

65 

78 

84 

82 

77 

76 

74 

4 

MIN 

5A 

60 

55 

47 

43 

50 

59 

55 

47 

54 

50 

57 

45 

40 

60 

36 

40 

4 1 

58 

61 

56 

53 

58 

62 

59 

58 

59 

47 

53 

NICEVILLE 

MAX 

»* 

66 

67 

66 

70 

67 

70 

60 

64 

66 

70 

69 

60 

57 

58 

64 

63 

59 

60 

65 

70 

52 

46 

64 

62 

75 

62 

68 

63 

4 

55 

55 

54 

46 

41 

49 

53 

38 

34 

37 

46 

44 

31 

35 

41 

29 

33 

24 

25 

47 

44 

41 

41 

42 

50 

56 

38 

41 

41 

OCALA 

MAX 

80 

74 

64 

72 

71 

78 

74 

69 

73 

75 

76 

79 

73 

75 

74 

67 

72 

68 

76 

82 

88 

81 

65 

78 

83 

81 

76 

81 

75 

■  2 

52 

60 

53 

50 

40 

50 

61 

51 

41 

48 

49 

60 

41 

39 

54 

36 

43 

37 

46 

60 

67 

57 

49 

55 

58 

56 

52 

46 

50 

OCAUA  AIRPORT 

MAX 

82 

72 

63 

70 

71 

78 

74 

69 

71 

75 

75 

80 

69 

75 

63 

67 

73 

64 

77 

81 

89 

79 

63 

78 

84 

81 

77 

80 

74 

>3 

52 

58 

53 

48 

34 

43 

61 

51 

35 

43 

43 

57 

40 

34 

49 

3 1 

37 

43 

60 

67 

57 

49 

65 

67 

56 

50 

40 

47 

»9 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  9 

MAX 

76 

69 

70 

72 

74 

74 

70 

74 

74 

72 

79 

74 

75 

70 

66 

70 

72 

76 

74 

77 

79 

77 

79 

78 

80 

79 

74 

i2 

M  N 

60 

53 

51 

58 

68 

64 

53 

57 

58 

54 

62 

50 

65 

44 

48 

48 

56 

67 

58 

58 

65 

65 

62 

64 

64 

61 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 

78 

80 

77 

61 

67 

71 

79 

76 

69 

71 

73 

76 

81 

66 

79 

71 

58 

72 

66 

77 

78 

86 

82 

59 

78 

84 

82 

75 

74 

i7 

56 

64 

56 

50 

44 

45 

52 

53 

44 

47 

53 

57 

47 

43 

48 

40 

43 

42 

43 

57 

64 

61 

56 

63 

59 

59 

51 

53 

52 

ORLANDO   WB  AIRPORT 

MAX 

80 

76 

61 

67 

70 

76 

76 

69 

72 

73 

74 

82 

66 

78 

71 

67 

71 

66 

75 

78 

86 

82 

68 

78 

84 

81 

76 

77 

74 

.3 

MIN 

56 

58 

52 

50 

43 

52 

58 

50 

48 

51 

65 

67 

48 

42 

46 

38 

42 

44 

61 

63 

56 

51 

55 

61 

68 

60 

60 

PALATKA 

MAX 

80 

80 

63 

70 

69 

79 

69 

69 

70 

73 

71 

80 

78 

70 

69 

68 

72 

70 

73 

80 

89 

84 

65 

81 

84 

74 

79 

74 

.7 

5* 

60 

52 

49 

42 

54 

56 

53 

42 

48 

49 

69 

44 

40 

54 

37 

46 

38 

48 

62 

56 

56 

61 

55 

61 

51 

62 

47 

PANAMA  CITY 

MAX 

66 

67 

66 

70 

66 

67 

66 

63 

68 

72 

68 

68 

62 

62 

66 

63 

61 

61 

70 

72 

57 

54 

58 

69 

77 

69 

71 

75 

66 

■  8 

58 

57 

54 

56 

46 

52 

58 

44 

41 

47 

61 

60 

37 

41 

45 

39 

62 

33 

43 

62 

50 

42 

44 

63 

52 

59 

50 

53 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

64 

70 

72 

72 

70 

74 

61 

65 

64 

68 

70 

67 

61 

57 

58 

63 

57 

61 

63 

70 

58 

48 

50 

67 

75 

63 

69 

74 

64 

.7 

57 

56 

53 

53 

53 

59 

50 

41 

46 

47 

69 

41 

34 

46 

43 

41 

39 

35 

49 

62 

41 

40 

42 

46 

55 

51 

47 

53 

47 

*  9 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

63 

66 

64 

72 

68 

70 

61 

65 

62 

65 

68 

65 

59 

58 

58 

63 

58 

59 

63 

68 

65 

49 

51 

59 

72 

62 

66 

72 

63 

.3 

57 

57 

53 

53 

54 

60 

51 

43 

49 

50 

61 

41 

36 

46 

43 

44 

39 

35 

51 

62 

41 

41 

44 

49 

56 

51 

60 

55 

49 

.0 

PLANT  CITY 

MAX 

82 

79 

67 

73 

71 

77 

78 

70 

75 

76 

76 

81 

76 

76 

79 

68 

74 

67 

80 

86 

88 

85 

82 

84 

82 

79 

81 

80 

•  4 

HIN 

53 

59 

54 

51 

44 

52 

59 

56 

44 

48 

49 

54 

49 

41 

50 

36 

40 

41 

49 

64 

66 

68 

51 

59 

58 

60 

49 

52 

.0 

POMPANO  BEACH 

MAX 

83 

78 

77 

84 

75 

78 

79 

78 

76 

77 

79 

84 

85 

80 

78 

72 

75 

75 

79 

80 

S3 

82 

83 

83 

83 

85 

85 

80 

79 

.9 

MIN 

57 

63 

58 

52 

53 

61 

69 

62 

62 

65 

66 

62 

65 

54 

65 

40 

50 

50 

66 

69 

7 1 

68 

68 

52 

58 

56 

59 

56 

59 

.9 

PUNTA  GORDA 

MAX 

80 

80 

76 

78 

78 

77 

83 

77 

80 

80 

82 

81 

76 

83 

72 

68 

75 

76 

82 

85 

88 

85 

80 

86 

84 

84 

83 

86 

80 

.2 

MIN 

62 

62 

57 

53 

52 

55 

59 

59 

51 

53 

65 

55 

60 

45 

52 

43 

46 

47 

63 

64 

53 

54 

62 

64 

60 

61 

65 

61 

56 

.5 

QUINCY   EXP  STATION 

MAX 

70 

66 

67 

70 

68 

72 

70 

64 

69 

73 

73 

72 

60 

58 

66 

64 

64 

61 

72 

71 

69 

55 

52 

66 

80 

77 

72 

77 

66 

.1 

MIN 

53 

53 

61 

49 

41 

43 

58 

44 

35 

44 

48 

58 

32 

34 

44 

''^ 

3  1 

42 

62 

53 

42 

42 

60 

49 

60 

45 

49 

46 

.0 

RAIFORO  ST  PRISON 

MAX 

77 

77 

65 

69 

68 

77 

74 

73 

68 

74 

78 

77 

68 

70 

65 

59 

65 

75 

81 

87 

85 

64 

78 

62 

82 

73 

78 

73 

.9 

50 

56 

49 

45 

36 

45 

46 

49 

34 

44 

43 

58 

38 

34 

51 

42 

34 

40 

59 

67 

49 

47 

6 1 

59 

63 

4  6 

42 

46 

iS 

ROYAL   PALM  RANGER  5TA 

MAX 

83 

77 

79 

80 

76 

77 

80 

78 

76 

76 

76 

32 

80 

82 

83 

78 

74 

75 

78 

81 

84 

84 

35 

83 

83 

83 

S3 

80 

79 

.9 

54 

55 

57 

60 

47 

57 

60 

65 

50 

55 

61 

51 

60 

55 

54 

41 

47 

50 

67 

68 

66 

63 

63 

57 

65 

56 

57 

56 

56 

.4 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

80 

70 

63 

69 

67 

75 

74 

71 

67 

70 

74 

78 

72 

69 

71 

65 

71 

66 

72 

78 

86 

60 

76 

SO 

80 

70 

77 

72 

■  2 

54 

56 

50 

48 

52 

60 

52 

45 

48 

49 

58 

42 

40 

52 

36 

44 

36 

53 

62 

65 

60 

56 

55 

52 

51 

48 

50 

•  9 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

MAX 

80 

67 

63 

67 

67 

70 

76 

70 

66 

70 

70 

80 

75 

67 

71 

62 

71 

56 

69 

72 

85 

70 

61 

75 

SO 

81 

71 

77 

71 

.4 

54 

55 

50 

51 

44 

56 

60 

53 

48 

48 

48 

60 

42 

42 

57 

37 

43 

37 

55 

61 

62 

57 

50 

57 

55 

51 

52 

46 

51 

.5 

SAINT  LEO 

MAX 

80 

69 

67 

70 

70 

77 

75 

69 

72 

75 

76 

80 

70 

78 

71 

65 

71 

63 

77 

84 

86 

84 

71 

81 

83 

82 

75 

78 

75 

.0 

MIN 

55 

59 

57 

53 

46 

50 

60 

56 

46 

51 

52 

55 

46 

42 

52 

39 

45 

41 

60 

64 

66 

65 

55 

59 

69 

59 

58 

52 

53 

i3 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

68 

68 

72 

69 

70 

67 

72 

66 

68 

70 

70 

70 

65 

60 

65 

63 

66 

52 

72 

68 

70 

58 

60 

63 

71 

70 

70 

76 

57 

.4 

52 

54 

50 

49 

38 

42 

48 

41 

38 

45 

49 

59 

33 

38 

45 

47 

30 

44 

58 

57 

44 

42 

51 

54 

59 

44 

47 

46 

i2 

ST  PETERSBURG 

MAX 

76 

74 

64 

69 

69 

76 

75 

67 

74 

75 

74 

78 

74 

76 

74 

63 

68 

68 

77 

84 

82 

83 

77 

79 

79 

78 

77 

78 

74 

|6 

MIN 

60 

60 

50 

54 

52 

55 

62 

57 

51 

56 

58 

60 

53 

48 

59 

45 

48 

46 

64 

54 

56 

65 

64 

62 

62 

53 

62 

57 

57 

i2 

SANFORO 

MAX 

78 

82 

75 

61 

67 

71 

77 

78 

69 

73 

74 

75 

81 

63 

78 

68 

67 

73 

56 

75 

76 

67 

74 

67 

78 

84 

82 

75 

74 

.1 

MIN 

54 

62 

56 

50 

43 

48 

63 

55 

45 

49 

48 

58 

46 

39 

66 

36 

40 

43 

48 

59 

63 

63 

53 

56 

57 

58 

61 

47 

51 

i9 

SARASOTA 

MAX 

75 

78 

70 

71 

73 

78 

78 

69 

75 

77 

77 

78 

73 

76 

71 

66 

70 

69 

80 

83 

83 

32 

78 

81 

79 

82 

77 

S2 

76 

>1 

MIN 

59 

60 

55 

52 

47 

51 

57 

53 

46 

50 

51 

64 

56 

43 

61 

42 

42 

46 

50 

64 

66 

53 

62 

53 

60 

67 

56 

58 

54 

.4 

SECOTAN 

MAX 

74 

65 

67 

69 

72 

73 

72 

65 

70 

74 

73 

72 

63 

68 

63 

64 

62 

75 

73 

73 

60 

60 

71 

74 

71 

72 

78 

69 

il 

HIN 

52 

52 

49 

50 

33 

38 

58 

44 

35 

44 

45 

67 

t\ 
33 

34 

47 

3 1 

39 

30 

41 

64 

66 

44 

44 

51 

55 

62 

42 

40 

45 

il 

STUART 

MAX 

83 

82 

78 

72 

76 

78 

84 

81 

74 

75 

75 

82 

80 

75 

75 

72 

75 

73 

79 

79 

85 

79 

79 

82 

86 

S3 

83 

72 

78 

5 

MIN 

60 

64 

58 

54 

53 

63 

62 

64 

57 

65 

64 

62 

62 

53 

65 

46 

50 

61 

55 

69 

69 

68 

66 

68 

54 

64 

53 

62 

61 

I 

SUNN  I  LAND 

MAX 

83 

83 

79 

74 

75 

78 

84 

79 

78 

83 

76 

83 

79 

70 

73 

73 

80 

85 

88 

86 

85 

86 

86 

84 

83 

80 

80 

5 

MIN 

56 

63 

57 

49 

49 

56 

57 

63 

62 

64 

54 

48 

63 

38 

42 

62 

54 

65 

52 

63 

66 

68 

59 

57 

59 

63 

56 

9 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

68 

63 

66 

69 

68 

70 

76 

63 

68 

73 

73 

74 

57 

67 

67 

65 

63 

60 

73 

72 

70 

49 

63 

67 

79 

67 

71 

76 

67 

8 

MIN 

55 

56 

52 

45 

42 

45 

55 

43 

37 

49 

49 

46 

34 

37 

39 

33 

42 

33 

45 

60 

48 

45 

44 

52 

55 

55 

43 

43 

45 

6 

TAMIAMI    TRL   40  MI  BEND 

MAX 

82 

84 

78 

78 

75 

70 

70 

76 

75 

82 

78 

83 

70 

76 

75 

79 

81 

84 

84 

85 

84 

84 

85 

S4 

79 

3 

MIN 

60 

60 

60 

55 

54 

55 

60 

63 

60 

65 

56 

48 

61 

56 

55 

70 

59 

70 

69 

72 

65 

64 

65 

64 

61 

0 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

72 

74 

64 

70 

69 

76 

75 

69 

74 

75 

75 

76 

64 

74 

73 

61 

70 

57 

78 

83 

81 

83 

77 

79 

78 

78 

76 

78 

73 

9 

MIN 

58 

58 

53 

51 

48 

53 

62 

54 

49 

53 

62 

54 

47 

44 

47 

41 

44 

46 

62 

65 

55 

64 

60 

62 

50 

59 

61 

53 

54 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

74 

67 

63 

68 

70 

76 

75 

66 

74 

76 

74 

75 

68 

75 

73 

63 

69 

67 

73 

82 

84 

80 

77 

77 

77 

77 

75 

74 

73 

1 

59 

59 

55 

53 

46 

49 

63 

68 

46 

51 

63 

66 

52 

44 

56 

39 

44 

43 

51 

65 

56 

65 

59 

60 

59 

61 

59 

52 

54 

4 

TAVERN  1 ER 

MAX 

79 

78 

11 

74 

75 

76 

79 

74 

75 

75 

80 

83 

79 

78 

68 

73 

76 

76 

79 

81 

82 

81 

81 

82 

82 

82 

79 

77 

9 

66 

62 

63 

62 

62 

69 

68 

68 

61 

62 

69 

69 

69 

69 

66 

52 

58 

50 

57 

73 

73 

74 

74 

73 

72 

73 

64 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

80 

79 

65 

64 

69 

76 

79 

75 

72 

74 

75 

83 

81 

76 

73 

67 

73 

71 

76 

79 

85 

77 

71 

83 

86 

84 

77 

75 

75 

9 

53 

60 

52 

46 

41 

50 

59 

57 

49 

55 

52 

56 

48 

41 

50 

36 

40 

44 

49 

56 

67 

66 

59 

61 

58 

57 

61 

50 

52 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

81 

80 

68 

71 

71 

73 

80 

70 

72 

73 

73 

82 

71 

75 

71 

68 

69 

70 

76 

76 

82 

80 

75 

83 

81 

82 

77 

72 

75 

1 

HIN 

59 

60 

57 

51 

50 

57 

63 

55 

51 

64 

63 

62 

50 

48 

47 

42 

48 

49 

65 

70 

70 

59 

65 

56 

63 

63 

64 

59 

58  • 

2 

WAUCHULA   2  NW 

MAX 

SO 

80 

69 

73 

71 

78 

78 

73 

76 

7J 

82 

79 

80 

77 

66 

73 

68 

78 

86 

87 

84 

80 

84 

85 

86 

81 

79 

78  • 

0 

MIN 

56 

60 

55 

49 

46 

50 

56 

44 

48 

48 

51 

54 

40 

59 

35 

36 

43 

47 

63 

64 

64 

62 

62 

57 

54 

61 

51 

52  • 

4 

WEST   PALM  BEACH 

MAX 

79 

77 

78 

70 

73 

75 

78 

75 

72 

73 

73 

83 

77 

75 

75 

69 

73 

72 

74 

77 

79 

79 

76 

80 

SO 

84 

82 

78 

76. 

3 

MIN 

61 

68 

60 

54 

55 

66 

70 

65 

66 

67 

68 

67 

62 

57 

61 

49 

56 

56 

66 

68 

72 

71 

69 

55 

65 

66 

61 

63 

63< 

3 

WEST   PALM  BEACH  W9  AP 

MAX 

81 

77 

73 

73 

75 

77 

80 

74 

75 

76 

75 

85 

75 

77 

74 

71 

75 

73 

76 

81 

82 

82 

79 

84 

83 

86 

83 

78 

77. 

9 

MIN 

58 

63 

58 

53 

54 

67 

69 

58 

56 

65 

65 

63 

59 

55 

52 

45 

50 

55 

66 

69 

73 

70 

68 

64 

62 

64 

59 

62 

60  • 

8 

WINTER  HAVEN 

MAX 

81 

81 

79 

67 

73 

71 

72 

78 

70 

73 

75 

75 

81 

71 

78 

68 

67 

74 

75 

83 

88 

83 

75 

81 

85 

81 

77 

76. 

4 

MIN 

»7 

62 

56 

55 

48 

50 

59 

58 

50 

52 

54 

56 

52 

45 

62 

39 

44 

45 

54 

66 

67 

69 

59 

60 

57 

62 

55 

54. 

9 

8««  r*f«r«ac«  Dot*a  follovlog  Station  Iiid*i. 
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Tables 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
FEBRUARY  19S3 


Day  ol  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BAY  LAKE 

EVAP 

.13 

.09 

.08 

.06 

.08 

.  13 

.15 

.11 

.  17 

.17 

.15 

.14 

.  16 

.15 

.10 

.21 

.  18 

.  18 

.00 

.30 

.09 

.22 

.18 

.  16 

.12 

.13 

.  16 

.19 

3.99 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

111 

232 

.  53 
125 

.  09 
136 

.  15 

155 

.  12 
152 

.  13 
246 

.  16 
238 

.  20 
217 

.  16 
214 

.  17 
148 

.  11 
208 

.  18 
153 

.  14 

187 

.  1 1 

386 

.  22 
122 

.  13 
146 

.  14 

238 

.  19 

254 

.  14 
254 

.  19 

210 

.  15 
167 

.  10 
146 

.07 
143 

.  19 

136 

.  16 
174 

.  19 
150 

.  15 
124 

4.27 
5172 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4  (a) 

EVAP 

.  03 

.  08 

.  08 

.  08 

.  10 

.  12 

.  17 

.  10 

.  17 

.  13 

.  11 

.  12 

.  07 

.  12 

.03 

.  22 

.  11 

.  13 

.  12 

.  12 

.  18 

.09 

.03 

.  05 

.  13 

.  14 

.  14 

.  13 

3.10 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

MAX 

HIN 

.  05 
78 
65 

.  18 
76 
69 

.  13 
74 
67 

.  08 
72 
62 

.  07 
73 
63 

.  1 1 
74 
64 

.  12 
78 

65 

.  06 
78 
68 

.  26 
74 
62 

.  11 
74 
64 

.  18 
74 

65 

.  06 
76 
64 

.  12 
76 
68 

.  16 
77 
64 

.  10 
74 
64 

.  10 
71 
58 

.  30 
73 
60 

.  16 
73 
60 

.  14 
75 
64 

.08 
80 
68 

.  13 
84 
70 

.  12 
83 
74 

.05 
81 
74 

.  11 
84 
73 

.  10 
84 
72 

.  13 
82 
72 

.05 
82 
70 

.  10 
81 
70 

3.36 
77.2 
66.4 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 

.08 
19 

.09 
9 

.23 
56 

.  10 

23 

.  10 

31 

.  10 
32 

.08 
35 

.31 
66 

.  12 
42 

.  18 
92 

.  12 
104 

.05 
46 

.  15 
60 

.  32 
18 

.11 
77 

.05 
57 

.  11 
18 

.  10 
8 

.08 
80 

.20 
97 

.25 
119 

.  14 

63 

.07 
64 

.17 

20 

.09 

31 

.14 
25 

.  11 
32 

.  17 
22 

3.82 
1346 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.  11 
15 

.11 
30 

.  17 

26 

.  13 
26 

.  14 
22 

.11 
28 

.09 
33 

.21 
55 

.14 
40 

.15 
42 

.  11 
27 

.  11 
44 

.17 
31 

.  15 
35 

.  19 
64 

.14 
28 

.12 
58 

.18 
12 

.13 
40 

.14 
65 

.14 
61 

.13 
10 

;12 
32 

.  12 
33 

.  17 
19 

.  18 
31 

.  15 
26 

.24 
31 

4.05 
969 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

• 

• 

.23 

.12 

.10 

.  12 

.07 

.20 

.  13 

.13 

.11 

.  10 

.12 

.  13 

.13 

.06 

.14 

.14 

.10 

.10 

.10 

.  16 

.04 

.  12 

.05 

.27 

.20 

.15 

3.32 

UOORE  HAVEN  LOCK  1 

WIND 

.  10 
30 

.  15 
40 

.  28 
80 

.  12 
30 

.  13 
60 

.  16 
58 

.  11 
45 

.  29 
127 

.  31 
133 

.  21 
112 

.  20 
88 

.  14 
55 

.  18 
117 

.  17 
48 

.  03 
107 

.  36 
82 

.  12 
41 

.  12 

75 

.  22 
120 

.  10 
112 

.  23 
104 

.  24 
71 

.  15 
68 

.  14 
92 

.  17 
44 

.  18 
34 

.  21 
97 

.  18 
54 

5.00 
2124 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 
WIND 

4 

'^8 

5 

6 

4 

'^5 

16 

.  19 
12 

6 

'^6 

'^6 

'^8 

7 

4 

.  17 
16 

.  17 
4 

.  19 
6 

.  18 

16 

.  18 
21 

.  15 

22 

.  18 
6 

.  27 
3 

.  27 
2 

.  13 

2 

.  21 
2 

.  22 
6 

.  18 
4 

.  27 
2 

5.03 
209 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

* 

.24 
39 

.20 
20 

.05 

38 

.04 
20 

.10 
30 

.10 

16 

• 

.29 

102 

.  15 
37 

.11 
38 

.09 
11 

.  17 
76 

.15 

35 

. 

.33 
123 

.12 
22 

.  16 

55 

.13 
58 

.09 

37 

.07 
21 

; 

.25 
82 

.11 
45 

.07 

17 

.15 
28 

.17 
57 

.22 
35 

3.56 
1042 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

EVAP 
WIND 

.  13 
3 

.10 

.03 

.09 

.  14 

.  16 

.14 
12 

.09 
17 

.20 
8 

.22 
11 

.24 
6 

.14 
4 

.22 
11 

.15 
8 

.16 
18 

.28 

5 

.  11 
7 

.21 
10 

.20 
14 

.  10 

12 

.30 
12 

.10 
8 

.05 
8 

.32 

.20 
4 

.15 

5 

.  13 
9 

.28 
9 

4.64 
B  245 

SUNNILAND 

EVAP 
WIND 

.09 
18 

.  15 
42 

.18 
68 

.15 
53 

.11 
32 

.13 
40 

.11 
71 

.  18 
87 

.34 
206 

.28 

72 

.13 
37 

.12 
49 

.12 
156 

.  17 
41 

.  15 
24 

.17 
59 

.12 
139 

.19 
95 

.16 
61 

.06 
31 

.13 
51 

.14 
58 

.  18 
44 

.22 
69 

.09 
45 

.  17 
42 

4.04 
1690 

TABIAm  TRL  40  MI  BD 

EVAP 

.12 

.12 

.  15 

.  15 

* 

.  36 

.26 

.26 

.  17 

.  17 

.14 

.  16 

.  12 

.33 

.  14 

.17 

.45 

.03 

.13 

.  15 

.  15 

.  16 

.19 

.  17 

.  10 

.20 

B4.72 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.15 

.10 

.20 

.  12 

.07 

.  13 

.  12 

.46 

.  17 

.24 

.  17 

.18 

.  18 

.  14 

.12 

.30 

.16 

.14 

.25 

.20 

.06 

.22 

.13 

.  11 

.  13 

.  18 

.23 

.21 

4.87 

MAX  and  KIN  Id  Table  6  refer  to  extremes  of 
tenperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  tine  of  observation. 

(a)  Evaporation  measured  in  pan  36  x  38  Inches. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Sutioo 

4 

!l 

County 

• 

3 

•a 
1 

-3 

B 

Longitude 

Elevation 

ObMi- 
vation 
time 

Observer 

Reter 
to 

iTemp.  1 

At 

APALACHICOLA  MB  CITY 

8*  59 

13 

MIO 

MID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

L.  L.  ST IKELEATMER 

2  3  S 

HIGHLANDS 

6P 

CHARLES  A.  H0W2E 

2  3  9 

MTB 

POLK 

5 

27  5* 

5P 

CITY  Of  BARTOM 

2  3  5 

BAT  LAKE 

0S20 

HILLSBOROUGH 

20  OA 

TA 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

■CLLC  CLADE  CXP  STA 

80  39 

16 

SA 

6A 

ST AT  E  EXP  STAT  ION 

BILLE  GLAOC  MBN  (^ATC  4 

tOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6P 

HOUSTON  L.  OLSON 

BIC  PINE    RET  INN 

07*  T 

MONROE 

5 

24  40 

WALTER  ZIEGNER 

2  3  5 

BLCuNTStCWN  2  SE 

OSO* 

CALHOUN 

)0  26 

7A 

JOHN  PUfilFOY 

2  3  9 

BOMItA  5PGS  2  EsE 

81  4S 

6P 

GLADYS  N.  COLLINS 

BflADENTON 

17 

6P 

MRS .  F .  H.  BRAYMER 

BAOOkSVILLC  CHIN  HILL 

82  22 

275 

5P 

MISS  L.VON  BOROWSKY 

BflOOKSVlLLC  NURSERY  NO  1 

1051 

HERNANDO 

5 

28  38 

82  19 

200 

SOIL  CONS  SERVICE 

3 

BROOKSVILLE  NURSEBT  NO? 

lOii 

HERNANDO 

5 

28  38 

8A 

SOIL  CONS  SERVICE 

S2  06 

75 

6P 

6P 

coy' A. " STEPHENSON 

ESCAMBIA 

8A 

FLA. PULP  (r  PAPER  CO 

CLOSED  3/52 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1305 

MONROE 

5 

25  U 

5P 

NATIONAL  PARK  SEHV. 

2  3  5 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

5 

26  32 

5P 

ALLEN  T .  WEEKS 

2  3  5 

CABHABCLLC 

1356 

FRANKLIN 

5 

29  51 

84  40 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  9 

CARVVILLE 

1366 

MASHINGTON 

3 

30  46 

7A 

LONNIE  H.  WhlTAKER 

C.  C.  WHIDDON 

2  3  9 

CHAttAMCOCHEE 

1502 

GADSDEN 

1 

30  42 

MRS.M.MOBLEY  OLIVER 

3 

CHIPLEY  3  E 

1  5<>A 

MASHINGTON 

3 

30  47 

5P 

A.  W.  O'STEEN 

2  3  9 

82  48 

34 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

ED  OLIVENBAUM 

GERVIN  N.  PITZEN 

clemiston  \j  s  engineers 

165<* 

HENDRY 

7 

26  45 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

COCONUT  GROVE  T  S 

1716 

DADE 

2 

25  39 

8A 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

85  24 

213 

6P 

6P 

W .  S ,  NEW80LD 

CROSS  CITr  CAA  AIRPORT 

2011 

DUIE 

5 

29  38 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

OANIA  *  VNV 

211^ 

8R0WARD 

2 

26  04 

BA 

FLA.   POWER  &  LIGHT 

61  02 

* 

9A 

9A 

NEWS— JOURNAL  CORP. 

MID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

5P 

H.  C.  STORRS 

DE  LAND 

2229 

VOLUSIA 

8 

29  01 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

ORr  T0HTUCA5 

2419 

MONROE 

5 

24  38 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  5 

61  41 

85 

6P 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

EVERGLADES 

MANHATTAN  MERC. CORP 

FEDERAL  POINT 

PUTNAM 

FELUSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

FERNAMOINA  BEACH 

29».'. 

NASSAU 

2 

30  40 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

FORT  LAUDERDALE 

6R0MARD 

60  09 

6P 

6P 

F.   P.  MEDFOHO,  JR. 

ET  LAUDERDALE  BAH1A~haR 

BROWARD 

BAHIA— MAR  YACHT  HRB 

FORT  MYERS  H8  AIRPORT 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

rOHT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

MID 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

GAIMESVlLLE  UNIVERSITY 

3316 

ALACHUA 

8 

29  39 

8A 

H.  E.  9BATLEY 

2  3  5 

OLEN  SA|NT  MARY 

82  10 

82 

4P 

G.S .T .M.  NURSERI SS 

U.  S,  GEO.  SURVEY 

MIOM  SPRINGS 

3»56 

ALACHUA 

10 

29  50 

GEO.  't .  ALEXANDER 

2  3  5 

MILLIARD 

3978 

NASSAU 

9 

30  42 

6P 

BRUNO  SCHROBBACH 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  NVR  ST  "K 

H I LLSBOROUGH 

82  14 

50 

BA 

HOMESTEAD  El^  STAT  ION 

80  30 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

PALM  BEACH 

80  03 

12 

6P 

INVERNESS 

A2e9 

C ITRUS 

5 

28  SO 

82  20 

70 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

ISLEWOaTH 

<.332 

ORANGE 

8 

26  28 

81  33 

US 

6P 

CHASE  6  COMPANY 

JACKSONVILLE  MB  AP 

81  39 

25 

MID 

JACKSONVILLE  BEACH 

81  24 

10 

70 

JACKSONVILLE  W8  CITY 

81  39 

16 

MID 

MID 

JASPER  10  E 

HAMILTON 

10 

30  31 

82  47 

150 

6° 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KENDALL  2  E 

".SIB 

OADE 

2 

25  41 

80  17 

18 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEST  we  AIRPORT 

4570 

MONROE 

5 

24  35 

SI  42 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KtY  WEST  WB  CITY 

4575 

MONROE 

5 

24  33 

81  48 

5 

MIO 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KISSirWEE 

4620 

OSCEOLA 

7 

28  16 

81  25 

69 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

5 

26  46 

81  26 

13 

6P 

MRS.   ALICE  E.  HALL 

2  3  5 

LAKE  ALFRED  (AP  STATION 

4707 

POLK 

28  06 

81  43 

160 

5P 

50 

CITRUS  EKP  STATION 

2  3  5 

LAKE  CITY  2  £ 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

2  05 

5P 

5P 

CHARLES  D.LOCKWOOD 

2  3  5 

LAKE  MIAWASSE 

47TI 

ORANGE 

8 

28  32 

Bl  28 

115 

9A 

9A 

SUBTROP  FRT   FLD  STA 

2  3  5 

LAKELAND  MB  CITY 

4797 

POLK 

5 

28  02 

91  59 

215 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

U^KE  PLACID  2  SM 

4945 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

81  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  5  6 

LAKE  TRAFFORD 

4866 

COLLIEfl 

26  26 

81  29 

7A 

JAMES  M.  PEPPER 

Station 


County 


LIVE  OAK  1  SE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 
MADISON 

VACA  KEY 


MARIANNA  CAA  AP 
MARIANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  5  MM 

MELBOURNE  MB  AIRPORT 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI  WB  AIRPORT 

MIAMI    WB  CITY 
MILTON  EAP  STATION 
MONT ICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 


OCALA 


ilftPORT 


OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 
ORANGE  SPRINGS  1  E 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 

PALATKA 
PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
PETERS 


PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PORT  MAYACA  S 
PUNT A  GORDA 
QUINCY  EXP  STATION 


6210 
6240 
6251 


64S0 
6485 
6620 
6633 


6753 
6836 
6997 


'ALM  BEACH 
IAD  I  SON 
MONROE 

'  JACKSON 
'  JACKSON 

AYETTE 
BREVARD 
I  BREVARD 

I  DADE 
.  DAOE 
I  OADE 

>  SANTA  ROSA 
FERSON 

■>  GLADES 
I  POLK 
I  GADSDEN 
.  SARASOTA 
I  COLLIER 

VOLUSIA 
OKALOOSA 
OSCEOLA 
MARION 
MARION 

OKEECHOBEE 
OKEECHOBEE 
VOLUS I A 
ORANGE 
ORANGE 

PUTNAM 
BAY 

ESCAMBIA 

ESCAMBIA 

DADE 


CNL 


7205  ( 
7254  I 
7293  t 


RAIFCRD  STATE  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT    AUGUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 
ST  PETERSBURG 
SAN FORD 
SARASOTA 
SECOTAN 

STUART 
SUNN I LAND 
TALLAHASSEE  WB  AO 
TAMIAMJ   TRL  40  MI  BEND 
TAMPA  WB  AIRPORT 


RINGS 


CAA  I 


TARPON 
TAVERNl 
TITUSVILLE 
VERO  BEACH 
WAUChULA  2  NW 


WEST  PALM  BEACH 
WEST  PALM  BEACH  » 
WINTER  HAVEN 

NEW  STATIONS 


I  OADE 

ST  JOHNS 
I  ST  JOHNS 

PASCO 

'  WAKULLA 
PINELLAS 
SEMINOLE 
SARASOTA 
TAYLOR 

TIN 


PINELLAS 
'  BREVARD 


80  II 
87  09 
83  52 


60  57 
66  29 

81  00 
62  06 

82  09 

80  59 


26  01 
26  14 
26  59 
26  55 
30  35 


.  28  46 

I  27  21 
30  12 


62  08 
60  99 

60  37 
62  04 
B4  35 

B2  12 
90  35 

61  19 

61  16 

62  16 


82  38 
91  IB 
82  32 


80  19 
61  21 
84  20 
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REFERENCE  NOTES 

Tb«  four  digit  ld«nt  If  tea  t  Ion  puabara  lo  tti«  lodoi  nuaber  coluno  of  thv  Station  Index  are  nsslgDcd  on  a  state  baelB.     There  vlll   be  no  duplication  of  nuabcri 
riBuroK  and  Ivttara  following  the  •tatLoD  oaae.  sucb  as  12  SS«.  Indicate  dlatnnco  in  nlles  and  dlr>.'ctloD  frcn  thv  post  office. 
Obacrvatlofl  ttaM  Bl¥«n  lo  tti«  Station  Index  ara  In  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrvctloaa  vlll  bo  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  Issues  of  tills  bulletin. 


Beatlnf  degri 


lays  for  th«  preceding  13  aontti* 
ng  In  thv  Indoz,  but  for  ehlch  d 


11  bo  carried  lo  the  June  Issue  of  this  bulletin, 
a  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  alsslng  ( 
I  bullvtlo  are:     teaporature  In  'P..  preclplt 


I  lo  Table 
t  Table* 


//  Oac* 

B  Adjui 

g  tatei 

K  Oaa  < 

K  Dall] 

T  Traci 

T  Inclt 

X  OtMei 


lu  type  pan  of  4  foot 

ire  Included  in  annefall  totals  Id  Table  2  beginning  «lth  July  1M6. 

3  are  for  non-record  lag  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

S  and  6  are  for  the  34  hours  ending  at  tlae  of  observation.     See  the  Station  Index  for 

I  lo  Tables  3,  6  and  the  Station  Index.  No  record  In  Tables  3  an)  5  Is  Indicated  by  ao  < 
on  a  later  date  or  date«. 

rlbutlon  unknown. 


ess  otherwise  shown  by  (01 


■quipped  wltl 
to  a  full  m 

r  aura  days  of  i 


ntb. 

luwfaU  wholly  or  partly  estlaated. 
ecord  BisslDg;  see  Table  5  for  deta: 
hly  total  fro«  recording  gage, 
aaall   to  a«aeurv. 


Obser- 
vation i 
time 


Obaerrat 


Reier 

to 
tables 


.  SUHANNCE  VLY  EXP  ST 
..  H.  HERRINOSHAH 
I.  S.  GEO.  SURVEY 
.  C.  MERCHANT 
I. S. PUB. HEALTH  SER< 

'  CIVIL  AERO.  ADM. 

IND. S. FOR  SOYS 
'  RObERT  L.  ANNIN 
U.S.  HEATHER  BUREAU 
RICHARD  E.  OEMEY 

LIFE  GUARD  PATROL 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

SPIagR.  EXP.  STATION 


9PM 


HILLIPS 


,  IDA  CORPS  OF  ENGINEERS 
SP'MOUNTAIN  LAKE  CORP. 
6P, A.   N.  HUBBARD 
Sa| STATE  PARK 
5P|CITY  OF  NAPLES 


6P 


BP 


A.  B.  NOROMKN 

EGLIN  FIELD 
U.  S.  GEO.  SURVEY 
STEPHEN  JEMETT 
AIRHAY  OBSERVER 


|U.  S.  GEO.  SURVEY 
lOAjCORPS  OF  ENGINEERS 
9A  J.  M.  ELTON 
8A  ORLANDO  UT I  LI. COMM. 
I  MIO  U.S.  HEATHER  BUREAU 


6P  1 


PERRY 


S.  OAT 
I C  IVIL  AERO 

WEATHER  BUREAU 
8A  01  GIORGIO  FRUIT 

0.  A.  STORMS  ! 
ST.  FARMERS'  MARKET  I 
CORPS  OF  ENGINEERS  , 
E.  J.  «C  CANN  1 
SP  N.FLA.  EXP.  STATION 

SP  FLA.  STATE  PRISON  j 
9p! NATIONAL  PARK  SERV. | 
MARSH  I 
•  MID  MRS.  T.B.  GILLESPIE 
'  GEORGE  E.  MCWTPETIT 

FISH  &  WLDLIFE  SERvl 
CITY  OF  ST  PET'BuRGi 
ELTON  J.MOUGHTON,  J>  ; 
OF  SARASOTA  I 
FOREST  SERVICE 

OF  STUART 
SE  FOREST  EXP  STA  j 
S.  WEATHER  euREAUl 
T lONAL  PARK  SERV  I 
S.  HEATHER  BUREAU  I 

TY  OF  TARPON  SPSS  I 
PT.  EUGENE  LOWE 
'  FRANK  B.  ROOF  1 
)  CIVIL  AERO.  ADM. 
CARLTON 

'  PALM  BEACH  POST 
)  U.S.  HEATHER  BUREAU 
I.S.CITRUS  PRODUCTS 


<  tb«  Treasurer  of 
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R.   L.  Anderson,   Section  Director  -  Jacksonville 


WEATHER  SUMMARY 


Tornado  clouds,  hail  and  heavy  rains 
were  included  in  this  month' s  stormy 
weather  and  most  of  it  occurred  during 
a  three-day  period,   the  21st-23rd, 
Temperatures  averaged  68.9°  (3.5° 
above  normal)   and  ranged  from  32°  at 
Glen  St.  Mary  the  6th  to  92°  at  Stuart 
the  19th,     Average  temperatures  were 
above  normal  at  all  stations.  Pre- 
cipitation averaged  2.96  inches  (0,40 
inch  below  normal)   and  ranged  from 
9,83  inches  at  Fort  Pierce  to  0.05 
inch  at  Big  Pine  Key  Inn.  Rainfall 
was  below  normal  at  all  stations  in 
the  northern  division  and  averaged 
only  about  60%  of  normal,  while  in 
the  middle  division  the  average  was 
about  30%  above  normal.     In  the 
southern  division,   totals  were  de- 
ficient at  nearly  two-thirds  of  the 
stations  but  excessive  rains  at  a  few 
stations  boosted  the  division  average 
to  near  normal. 

Fair  and  very  warm  weather  prevailed 
through  the  4th  and  several  stations 
recorded  the  maximum  temperature  for 
the  month  during  this  period.     A  cold 
snap  reached  into  the  north  portion 
the  5th-6th  and  dropped  temperatures 
into  the  30' s  at  inland  points  of  the 
extreme  north.     The  7th  to  the  10th 
brought  moderate  to  mild  temperatures 
and  fair  weather.     Showery  weather  be- 
gan in  the  northwest  portion  the  10th 
and  spread  eastward  and  southward 
giving  rain  to  most  localities  by  the 
13th.     Several  stations  scattered 
throughout  the  State  received  the 
heaviest  rain  of  the  month  during  this 
period.     The  week  of  the  14th-20th  was 
warm  and  dry  except  that  scattered 
showers  reached  most  of  the  northern 
division  and  the  inland  counties  of 
the  middle  division  at  some  time  during 
the  week.     The  21st  marked  the  beginn- 
ing of  a  rainy  and  somewhat  stormy 
period  that  continued  through  the  23rd 
bringing  very  heavy  rains  to  many  areas 
of  the  Peninsula.     Ft.   Pierce  experienc- 
ed stormy  weather  the  21st  that  in- 
cluded a  waterspout,   funnel  clouds, 
marble  size  hail,  and  6.58  inches  of 
rain  in  13  hours.     The  waterspout  dis- 


sipated over  water  and  neither  of  two 
funnel   clouds  observed  reached  the 
ground.     Hail  fell  at  Sanford  the  21st, 
and  at  Canal  Point  and  Merritt  Island 
the  23rd.     Colder  weather  followed  the 
rainy  weather  and  produced  li^t  frost 
at  scattered  points  even  in  the  extreme 
south  portion.     The  26th  and  27th  were 
the  coldest  days  of  this  snap  and  min- 
imum temperatures  on  the  27th  showed 
very  little  variation  from  north  to 
south  as  evidenced  by  readings  of  37° 
at  Live  Oak  and  Chipley  in  the  north 
and  38°  at  Homestead  in  the  extreme 
south.     Rather  low  minimum  temperatures 
continued  through  the  30th  and  warmer 
weather  appeared  the  31st. 

Weather  conditions  were  generally 
favorable  to  agricultural  interests  the 
first  three  weeks,   though  some  irriga- 
tion was  necessary.     The  heavy  rains  of 
the  21st-23rd  caused  crop  losses  in  some 
instances  but  benefits  from  the  needed 
moisture  far  out-weighed  the  losses. 
Tender  crops  suffered  some  injury,  minor 
in  most   localities,   from  the  cold  wea- 
ther late  in  the  month.     Citrus  trees 
reached  peak  bloom  conditions  on  the 
mid-section  of  the  Peninsula  early  in 
the  month  and  by  the  end  of  the  month 
had  set  a  heavy  crop  of  fruit  in  all 
districts.     Fruit  harvesting  was  slow 
early  in  March  due  to  scarcity  of  mid- 
season  oranges  but  became  active  again 
as  Valencia  oranges  reached  full  ma- 
turity.    Truck  crops  made  excellent 
progress  until  slowed  by  the  cold  wea- 
ther late  in  the  month.  Marketing 
showed  some  seasonal  decline  from 
southern  districts  late  in  March  but 
the  Everglade  District  exhibited  sever- 
al varieties  of  truck  in  practically 
all  stages  of  development  from  just 
planted  to  maturing  throughout  the 
month.     Watermelons  began  moving  from 
the  Immokalee  section  and  prospects 
for  this  crop  were  bright  in  most 
areas.     Tobacco  was  set  and  field  corn 
planted.     Cotton  land  was  prepared  and 
some  of  it  planted  near  the  end  of  the 
month.     Tung  trees  produced  a  heavy 
and  very  uniform  bloom.     Pasture  con- 
ditions were  generally  good.   -  J.T.B.B. 


-  26  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


FLORIDA 
MARCS  1953 


Wind  direction 

Wind  Bp«ed 

m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

SUtlon 

1 

> 
« 

& 

a  •  > 
s  a  s 

o^  B  a. 

1 
> 
< 

Fastest 
mile 

Diiection 
of 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

.01-09 

10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

iunsbine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  iu 

APALACBICOLA  WB  CITY 

_ 

_ 

8.1 

37 

t 

21 

_ 

. 

_ 

_ 

0 

6 

2 

1 

0 

0 

9 

54 

5.5 

DAYTONA  BEACB  WB  AP 

wsw 

11 

10.6 

38* 

W 

23 

90 

89 

54 

75 

3 

3 

0 

1 

2 

1 

10 

6.0 

FORT  MYERS  WB  AP 

«sw 

9 

7.9 

22» 

NNE 

5 

87 

86 

49 

73 

5 

4 

0 

1 

0 

0 

10 

3.9 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

wswt 

15t 

9.5t 

37t 

NEt 

9t 

78t 

82 1 

46t 

61t 

3 

3 

1 

0 

2 

0 

9 

sot 

6.5t 

KEY  WEST  WB  CITY 

ESEt 

8.2 

29 

SE 

21 

76 1 

78t 

62t 

70t 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

4 

86 

3.2 

LAKELAND  WB  CITY 

_ 

_ 

6.7 

. 

. 

. 

2 

3 

0 

2 

1 

0 

8 

4.8 

KELBOURNE  WB  AP 

_ 

_ 

54 

3 

1 

1 

2 

1 

0 

8 

UIAMI  WB  CITY 

SEt 

21t 

11.7 

31 

S 

22 

80t 

83t 

53t 

65t 

1 

1 

3 

0 

0 

0 

5 

83 

2.8 

HI AH I  BEACH 

0 

2 

0 

0 

1 

0 

3 

ORLANDO  WB  AP 

R 

14 

9.4 

•  35« 

w 

25 

86 

89 

51 

64 

5 

1 

2 

1 

1 

0 

10 

5.7 

PENSACOLA  WB  CITY 

Et 

lot 

7.6 

26 

N 

4 

2 

7 

1 

1 

0 

1 

12 

57 

6.7 

TALLAHASSEE  WB  AP 

mr 

11 

6.1 

84 

88 

47 

62 

8 

2 

4 

0 

0 

0 

14 

6.1 

TAHPA  WB  AP 

wire 

10 

9.8 

35» 

NW 

23 

85 

85 

50 

74 

2 

3 

1 

0 

0 

1 

7 

80 

4.7 

WEST  PALH  BEACH  WB  AP 

SE 

19 

10.5 

30» 

SSE 

22 

83 

86 

55 

69 

1 

4 

4 

0 

0 

0 

9 

4.7 

tAlrport  Data 
*Thls  datuK  is  obtained 
by  visual  observation 
since  recording  equip- 
ment Is  not  available. 
It  is  not  necessarily 
the  fastest  mile  occur- 
ring during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

• 

1 

Highest 

1 
* 

3 

Average 

No.  ol  days 
.01  or  more 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

65.  2 
61.4 
63.  2 
66.6 
64.9 

91 
89 
89 
93 
90 

34 

26 
26 
29 
29 

3.  55 
1.61 
5.55 
1.92 
2.53 

8 
5 
8 
4 

5 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

63.0 
69.8 
67.8 
66.1 
63.0 

93 
94 
96 
93 
93 

29 
35 
30 
23 
25 

2.62 
2. 13 
1.28 
1.93 
6.82 

4 

5 
3 
4 
7 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

62.2 
65.0 
69.3 
67.8 
66.9 

91 
91 
91 
94 
92 

21 
28 
35 
30 
31 

5.44 
4.39 
5.43 
1.60 
3.89 

7 
7 
10 
5 
7 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

63.0 
71.2 
69.4 
66.4 
65  0 

92 
98 
95 
92 
94 

24 
37 
35 
30 
25 

3.22 
0.57 
0.72 
2.84 
1.91 

8 
2 
2 
5 
4 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

66.4 
66.4 
68.3 
59.8 
56.9 

93 
92 
91 
91 
90 

28 
31 
32 
26 
25 

2.  19 
3.99 
5.60 
1.55 
2.64 

5 
7 
12 
4 
5 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

62  0 
67.8 
69.4 
66.6 
62.7 

92 
93 
92 
90 
97 

24 
24 

34 
21 

0.90 
2.01 
2.48 
5.44 
1.27 

3 
5 
7 
8 
4 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

60.  3 
63.0 
64.9 
67.8 
70.9 

90 
94 
94 
95 
96 

22 
24 

_12- 
27 
32 

3.91 
6.13 
4.32 
5.67 
0.71 

6 
10 
7 
9 
2 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

70.6 
67.0 
67.2 
60.5 
65.5 

94 
94 
94 

92 
93 

33 
28 
26 
25 
25 

1.96 
2.49 
2.22 
6.03 
1.85 

4 

6 
7 
7 
6 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

67.2 
61  .1 
69.7 
65.2 
65.  2 

94 
91 
94 

96 
93 

31 
21 
30 
31 
27 

4.34 
6.87 
7  . 12 
2.19 
4.03 

6 
9 
11 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

60.9 
65.4 
66.5 
68.7 
61.4 

92 
91 
95 
95 
91 

22 
26 
31 
34 
28 

4.38 
2.  41 
4.45 
3.49 
7.48 

7 
6 
8 
7 
11 

1951 
1952 
1953 

65.8 
66.  9 
68.9 

90 
95 
92 

25 
29 
32 

3.21 
3.85 
2.96 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

59.  2 
61.7 
64.4 
64.0 
68.9 

86 
94 
91 
90 
96 

26 
21 
30 
25 
21 

5.  17 
3.66 
3.85 
3.  47 
1.  10 

8 
8 
5 
8 
3 

All 
Years 

65.4 

3.36 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

65.2 
62.4 
69.3 
68.0 
63.0 

92 
92 
94 
94 
94 

33 
25 
31 
30 
24 

3.27 
4.  33 
1.89 
1.54 
3.52 

9 
7 
3 
5 
7 

Data  in  this  table  have  been  weighted  on  an  areal  basis. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


FLORIDA 
MARCH  1953 


Temperature 


Precipitation 


SUUon 

•  i 

<s 

• 
• 

■3 

1  = 
a£ 

• 

* 

1 

1 

5 

No.  of  Days 

3 

■3 

¥ 

>. 
O 
1 
• 

5 

Snow.  Sl««t  Hall 

No.  of  Days 

Mtx. 

Mln. 

s 

o 

^ 

11 

Q  0 

>iO 
S  o 

• 

o 

s 

o 

• 

o 

—  0 

_  • 

"sl 

s  ► 



NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  WB  CITY  R 

71.1 

57,6 

64.4 

3.5 

78 

19 

46 

5 

61 

0 

0 

1  .40 

3.52 

.67 

23 

.0 

0 

„ 

1 

0 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

76.6 

51,7 

64.2 

3.0 

85 

14 

40 

26+ 

°o 

0 

0 

0 

1.94 

- 

2.06 

.75 

11 

.0 

0 

1 

0 

CARRABELLE 

75.7 

54,  1 

64,9 

3.7 

85 

19 

41 

6 

62 

0 

0 

0 

2.31 

1.49 

.74 

15 

.0 

0 

3 

0 

CHIPLEV  3  E 

77.7 

52.1 

64,9 

2.9 

86 

1 3 

37 

26 

75 

0 

0 

0 

0 

3.94 

1.40 

2.32 

15 

.0 

0 

2 

2 

COMPASS  LAKE 

77,4 

51.8 

64.6 

4.0 

86 

3 

35 

26 

86 

0 

0 

0 

0 

3.53 

1.21 

1  .59 

15 

.0 

Q 

CROSS  CITY  CAA  AP 

78.6 

51.6 

65.1 

86 

38 

6+ 

69 

0 

0 

0 

0 

I  .96 

1  ,25 

U 

.0 

0 

7 

1 

1 

RE  FUNIAK  SPRINfiS 

78.1 

53.6 

65,9 

4.9 

85 

13 

38 

26 

52 

0 

0 

0 

3.02 

2.61 

2,06 

15 

.0 

0 

8 

1 

I 

FERNANOINA  BEACH 

7Q*n^ 

51  *o" 

^5*n" 

2 

4  3 

6+ 

50 

0 

0 

0 

0 

2.09 

1.39 

,85 

22 

•  0 

0 

9 

2 

0 

GLEN   SAINT  MARY 

64*8 

2*6 

fl7 

^ 

0 

0 

I 

0 

2.08 

1.83 

1.42 

1 1 

4 

2 

1 

HILLIARO 

77  <• 
• 

52.2 

* 

3.6 

86 

75 

Q 

1.41 

2.59 

.94 

^  ^ 

•  0 

0 

5 

1 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 

76.8 

55.7 

66,3 

4,0 

87 

2* 

40 

6 

56 

° 

0 

0 

2.21 

1.21 

1.21 

22 

.0 

0 

7 

2 

1 

JACKSONVILLE  BEACH 

74.8 

55.9 

65,4 

87 

4 

43 

6 

56 

0 

° 

3.92 

2.27 

22 

•  0 

0 

8 

2 

2* 

JACKSONVILLE  we  CITY  R 

67,2 

3,8 

^* 

0 

0 

0 

0 

.  77 

1  .29 

}  J 

•  0 

0 

6 

2 

2 

JASPER   10  E 

77  •  o 

49*0 

63,3 

85 

^* 

A* 

97 

0 

0 

0 

0 

i*  I 

.92 

1 1 

•  0 

0 

4 

1 

0 

LAKE  CITY  2  E 

78.9 

51  *Q 

65.4 

■  ' 

fln 

62 

2.80 

_ 

1.02 

1.42 

1 1 

.0 

0 

9 

2 

1 

LIVE  OAK   1  SE 

77. CM 

50.8m 

63. 9M 

87 

4 

36 

6 

0 

0 

0 

2.23 

.77 

21 

*n 

° 

2 

^ 

MADISON 

78.1 

53.8 

66.0 

3.6 

87 

14  + 

41 

26 

55 

0 

0 

1  .75 

2.08 

.89 

21 

*« 

8 

2 

MARIANNA    CAA  AP 

5* 

0 

0 

0 

0 

'*^* 

1.39 

1 0 

.  0 

0 

8 

2 

2 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 

77*2 

51.9 

64*6 

* 

85 

13 

17 

79 

0 

0 

0 

0 

2*^n 

1  .08 

!  *?I 

\  \ 

.0 

0 

6 

2 

2 

MAYO   S  NW 

79*2 
• 

52  .  ^ 

65*9 
• 

* 

35 

62 

0 

0 

0 

0 

1.19 

2 1 

.0 

0 

7 

2 

2 

MILTON  EXP  STATION 

75.0 

52.4 

63,7 

81 

2 

35 

26 

89 

0 

0 

0 

0 

3.80 

1.79 

15 

.0 

0 

12 

2 

1 

MONTICELLO 

78.* 

51.0 

64,7 

3.6 

85 

13  + 

38 

26 

73 

0 

0 

0 

0 

1.74 

-•^^ 

.94 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

MT  PLEASANT 

77.0 

53.2 

65.  1 

4.4 

86 

31 

39 

26 

64 

0 

0 

0 

0 

2.18 

2,09 

.73 

U 

.0 

a 

5 

2 

0 

NICEVILLE 

73.5 

49.4 

61.5 

2.1 

82 

20 

34 

6+ 

0 

0 

0 

0 

4.14 

.81 

3.10 

15 

.0 

0 

5 

1 

PANAMA  CITY 

75,2 

56,1 

65.7 

4.3 

80 

2  + 

42 

5 

48 

0 

0 

0 

0 

3.63 

.17 

2.00 

10 

.0 

0 

6 

3 

1 

PENSACOLA  CAA  AP 

73.4 

55,8 

64.6 

83 

19 

40 

5 

64 

^ 

4.55 

3.60 

15 

.  0 

0 

8 

\ 

1 

PENSACOLA  WB  CITY  R 

71  .4 

57,1 

64.3 

4.1 

82 

19 

42 

5 

66 

0 

0 

^ 

4.86 

1.14 

3  .84 

15 

.  0 

0 

10 

2 

1 

OUINCY  EXP  STATION 

78  .  A 

52.9 

6  5,7 

5.0 

85 

13  + 

38 

?6 

60 

0 

0 

0 

0 

1.68 

2.71 

.44 

15 

.  0 

0 

9 

0 

SAINT   MARKS  6  SE 

76,0 

51,9 

64.0 

3.2 

83 

1  5 

38 

26 

72 

0 

° 

0 

0 

1  .  84 

3.70 

.81 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

SFCOTAN 

77.7 

50,5 

64.1 

86 

13 

36 

6  + 

83 

0 

0 

0 

0 

1  .99 

1.40 

21 

.0 

0 

3 

2 

1 

TALLAHASSEE  WR  AP 

77,6 

52,9 

55.3 

4.S 

86 

31 

4  1 

26  + 

62 

- 

1  .08 

3.99 

.38 

21 

.  0 

0 

6 

0 

0 

0 1 V 1  S I  ON 

64  ,Q 

2.63 

.  0 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

84,6 

57,7 

71,2 

4.0 

90 

2 

41 

27  + 

13 

I 

0 

0 

0 

1.45 

1.50 

.64 

23 

T 

0 

7 

1 

0 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

80.9 

58.5 

69,  7 

3.7 

87 

2  + 

45 

26 

19 

0 

n 

0 

0 

3.52 

.45 

1.55 

21 

T 

0 

7 

3 

1 

8USHNELL  2  E 

77*^ 

54*9 

3.1 

91 

2 

4  1 

2  7 

25 

3 

0 

0 

0 

2.92 

.  1  1 

1.30 

22 

.  0 

0 

5 

3 

\ 

CAMP  BLANDINO 

65.9 

87 

3 

38 

6 

0 

0 

0 

0 

2.80 

1.21 

12 

.0 

0 

5 

2 

2 

CEDAR  KEY 

77*4 
77.4 

60,2 

68,8 

5.1 

85 

1  5 

48 

26 

21 

0 

0 

0 

- 

° 

•  60 

_ 

2.47 

•  60 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

CLEARWATER 

79,0 

62,4 

70.7 

3.7 

86 

3 

54 

9+ 

3 

0 

° 

0 

0 

3.22 

,41 

2.90 

21 

.0 

0 

5 

1 

1 

CLERMONT  6  S 

83,0 

59,0 

71.0 

2.9 

89 

2  + 

46 

26 

10 

0 

0 

0 

0 

4.53 

1.73 

2.20 

22 

•  0 

0 

6 

3 

2 

CRESCENT  CITY  2  SW 

81,6 

55,4 

68.5 

3.3 

90 

2  + 

40 

27 

27 

4 

0 

0 

0 

5.12 

1.83 

•  0 

0 

8 

DAYTONA  BEACH 

7fl*2 

5n*  7 

89 

3 

4  6 

2  7 

0 

0 

0 

0 

6.87 

3^34 

23 

•  0 

0 

7 

4 

2 

DAYTONA    BEACH    WR    AP  R 

• 

• 

8.3 

4.6 

88 

46 

2  7 

20 

0 

0 

0 

0 

7.75 

4.13 

4^98 

22 

.0 

0 

7 

4 

3 

OF  LAND 

78,7 

57,  IM 

67. 9M 

2.4 

86 

3  + 

42 

27 

0 

0 

0 

0 

6.74 

3.62 

.0 

0 

8 

EUSTIS  2  S 

82.8 

60.1 

71.5 

5.0 

91 

2 

50 

30+ 

6 

3 

0 

0 

6.48 

3.53 

2.36 

23 

.0 

0 

5 

I 

3 

FEDERAL  POINT 

7fl*5 

5A*^ 

1  *t 

4  2 

28 

0 

0 

0 

0 

4,16 

.74 

2.63 

22 

.0 

° 

8 

2 

1 

GAINESVILLE  UN  1 V 

54*n 

67.4 

3  • 

ft7 

87 

42 

0 

0 

0 

0 

3,87 

.52 

2.51 

1 2 

.0 

0 

6 

2 

2 

GRAPE   HAMMOCK   C    P  RANCH 

.8 

4  5 

26 

0 

0 

5,57 

.40 

1.94 

1  3+ 

.0 

0 

5 

3 

3 

HIGH  SPRINGS 

80.8 

53.9 

67.4 

89 

3 

40 

6+ 

42 

0 

0 

0 

0 

3.54 

2.10 

11 

.  0 

° 

9 

2 

1 

INVERNESS 

82.5 

57.6 

70.1 

4,9 

90 

4 

44 

26 

16 

1 

0 

0 

0 

3.85 

.64 

1.26 

23 

.0 

0 

7 

3 

\ 

KISS IMMEE 

57*R 

Iq*r 

3.6 

89 

4  + 

43 

1  5 

0 

0 

0 

0 

5.41 

2,47 

1.52 

2 1 

.  0 

0 

8 

2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

81*7 

2,9 

^ 

44 

2  7 

20 

0 

0 

0 

0 

2.27 

.25 

.75 

23 

.0 

0 

5 

0 

LAKE  HIAWASSE 

fill 

57*7 
• 

60*4 
• 

89 

4  2 

3 1 

0 

0 

0 

0 

2.76 

.0 

0 

5 

LAKFLAND  WR  CITY  R 

80.2 

60.4 

70.3 

3.  7 

86 

2 

50 

26  + 

13 

0 

0 

0 

0 

2.45 

1.35 

1.12 

21 

.0 

° . 

6 

3 

MOUNTAIN  LAKE 

83.2 

58.2 

70.7 

3.8 

88 

2  + 

42 

27 

16 

0 

0 

0 

0 

2.99 

■  59 

1.78 

13 

.0 

6 

2 

1 

NFW    SMYRNA    BEACH   A  N 

4.1 

88 

2  + 

43 

2  7 

23 

0 

0 

0 

0 

7.30 

4.06 

5  .  ''2 

22 

.0 

0 

9 

3 

1 

OCALA 

82.5 

56,3 

69*4 
67*8 

4.8 

q? 

^ 

^? 

0 

0 

0 

0 

2.58 

1.14 

1.21 

2? 

.  0 

5 

2 

OCALA  AIRPORT 

82.5 

5  3.1 

• 

91 

39 

27 

27+ 

4  1 

1 

0 

0 

0 

2.61 

1.08 

22 

.0 

0 

6 

2 

} 

ORLANDO  WATER  PLANT 

81.0 

59.2 

70.  1 

88 

3  + 

47 

27 

0 

0 

0 

0 

3.38 

2.50 

22 

.  0 

0 

5 

I 

1 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

81.0 

58.9 

70.0 

3.3 

88 

4  + 

46 

27 

17 

0 

0 

0 

3.03 

.23 

2.00 

21 

.0 

0 

5 

2 

1 

PALATKA 

5.5 

90 

2  + 

44 

26  + 

1 9 

3 

0 

0 

°o 

4.61 

I.IO 

1^73 

22 

.0 

0 

8 

4 

2 

PLANT  CITY 

83*9 

57*6 

70*8 

4.3 

88 

2  + 

4  1 

30 

18 

0 

0 

0 

0 

2 . 39 

.42 

•  96 

2  1 

.0 

° 

6 

2 

0 

RAIFORO  ST  PRISON 

80.2 

5A.3 

67.3 

3.8 

87 

2  + 

37 

27 

44 

0 

0 

0 

0 

3,07 

.43 

1  ^92 

1 1 

.0 

0 

5 

^ 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

78.9 

56.2 

67.6 

4,5 

88 

2* 

43 

27 

35 

0 

0 

0 

0 

6.41 

3.  1  7 

5.51 

22 

.0 

0 

6 

2 

1 

SAINT   AUGUSTINE  BEACH 

75.9 

56.7 

66.3 

88 

2 

42 

27 

42 

0 

0 

0 

0 

4.44 

3.38 

22 

.0 

0 

7 

2 

1 

SAINT  LEO 

82.1 

59,5 

70,8 

4,3 

89 

2  + 

48 

27 

13 

0 

0 

0 

0 

4.29 

1.12 

3.00 

21 

.0 

0 

4 

2 

2 

ST  PETERSBURG 

79,0 

62,8 

71  ,4 

3.4 

85 

14 

52 

27 

6 

0 

0 

0 

0 

4.84 

2.26 

3.00 

21 

.0 

0 

4 

2 

2 

SANFORO 

80,9 

56,8 

68,9 

2.6 

89 

41 

27 

0 

0 

0 

" 

5.68 

2. 94 

2.67 

22 

T 

0 

8 

2 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

79,6 

60,2 

69,9 

3,9 

84 

3* 

46 

30 

16 

0 

0 

0 

0 

3.75 

.63 

3.30 

21 

.0 

5 

1 

TARPON  SPRINGS 

79,2 

61.2 

70.2 

4.0 

84 

3  + 

48 

30 

12 

0 

0 

0 

0 

3,94 

1.17 

3.24 

21 

.0 

I 

5 

; 

1 

WINTER  HAVEN 

82,0 

59.8 

70.9 

89 

3 

47 

27 

0 

0 

0 

0 

3.68 

2.50 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

0 1  V 1 S I  ON 

69,3 

4.08 

T 

Sm  Raierenc*  Note*  Following  StaHoii  Indax 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


FLORIDA 
MARCH  1953 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

o 

e 
< 

Departure 
From  Normal 

Higheet 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

■3 

Departure 
From  Normal 

1 
o 

• 
a 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

i- 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.01  or  More 

.50  or  More 

1.00 

1    or  More  | 

"* 

"  * 

,".2 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

83.7 

57,5 

70.6 

2,8 

90 

2 

42 

27 

13 

1 

0 

0 

0 

4.53 

1.95 

2,03 

7  1 

.0 

0 

8 

3 

1 

AVON  PARK 

83.5 

59.S 

71.5 

3,1 

88 

2 

45 

27 

9 

0 

0 

0 

0 

6.90 

4,73 

3.75 

1  3 

.0 

0 

5 

3 

3 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

82. B 

57,2 

70.0 

3.5 

90 

13 

40 

27  + 

1 

0 

0 

0 

.34 

7,36 

.17 

14 

.0 

0 

4 

0 

0 

BIG  CYPRESS   INO  RES 

BIG  PINE  KEY  INN 

85.0 

67,8 

76.* 

89 

22  + 

54 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

.05 

.03 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

BRADENTON 

80,6 

59,5 

70,  1 

3.9 

86 

20 

43 

30 

12 

0 

0 

0 

0 

2.56 

,22 

2.40 

22 

.0 

0 

3 

1 

1 

CANAL   POINT  USOA 

82.9 

58,6 

70.8 

89 

18 

44 

30 

4 

0 

0 

0 

0 

2.69 

1.18 

14 

T 

0 

5 

3 

1 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

81.0 

62,  3 

77.1 

85 

16  + 

46 

■'7  + 

8 

0 

0 

0 

0 

7.75 

1  .45 

1 

.0 

0 

4 

2 

2 

CAPTIVA 

81  .8 

65,1 

73.5 

87 

20 

53 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

1.73 

,68 

24 

.0 

0 

6 

2 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

S<>.2 

59,4 

71.8 

90 

3  + 

45 

27 

5 

0 

0 

0 

.55 

,28 

22 

5 

0 

0 

COCONUT  GROVE  7  S 

83.0 

63.8 

73,4 

3.3 

88 

25 

43 

27 

° 

0 

0 

0 

.08 

- 

2,43 

,07 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

DRY  TORTUGAS 

80.5 

71  ,  1 

75,8 

85 

19 

64 

11* 

0 

0 

0 

0 

0 

1.24 

,70 

24 

.0 

0 

4 

1 

0 

EVERGLADES 

83.9 

62.4 

73,2 

3.7 

88 

6  + 

49 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

6.20 

4,35 

3,60 

22 

.0 

0 

5 

4 

2 

FELLSMERE 

83.7 

57,8 

70,8 

3,9 

89 

2 

43 

27* 

10 

0 

0 

0 

0 

4.17 

1,82 

,93 

23 

.0 

0 

8 

5 

0 

FORT  LAUDERDALE 

83.7 

61,5 

72,6 

2,1 

90 

17* 

41 

27* 

10 

2 

0 

0 

0 

.50 

2,61 

,40 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

79.6 

66,8 

72,7 

82 

5  + 

48 

27 

7 

0 

0 

0 

0 

,30 

,18 

24 

.0 

0 

5 

0 

0 

FORT   MYFRS   WR   AP  R 

83.9 

59,9 

71.9 

3,3 

88 

23 

48 

27 

3 

0 

0 

0 

0 

,68 

~ 

1,50 

,55 

22 

.0 

0 

5 

1 

0 

FORT  PIERCE 

79.4 

60,  1 

69.8 

1,0 

87 

18 

47 

27* 

19 

0 

0 

0 

0 

9,83 

7,1  7 

6,58 

21 

T 

0 

7 

4 

2 

HIALEAH 

81.7 

63,7 

72.7 

87 

25 

46 

27* 

0 

0 

0 

0 

,73 

,40 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

85.3 

57,8 

71,6 

2.3 

91 

23 

38 

77 

11 

1 

0 

0 

0 

.60 

1,30 

,30 

74 

.0 

0 

3 

0 

0 

HVPOLUXO 

83.2 

62.5 

7?  ,  9 

2.7 

91 

10 

47 

30 

13 

1 

0 

0 

0 

1.17 

- 

1,72 

,4  7 

74 

.0 

0 

5 

0 

0 

KEY  WEST   WR   AIRPORT  R 

81.5 

71  ,  1 

76,3 

2.8 

86 

5  + 

62 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

2.14 

,64 

1,50 

71 

.0 

0 

5 

2 

1 

KTY  WEST  WR  CITY  R 

82.3 

70,3 

76,3 

2.6 

86 

20 

60 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

.72 

* 

,85 

,26 

21 

,0 

0 

3 

0 

0 

LA  BELLE 

85.4 

56,9 

71,2 

3.2 

90 

7 

40 

30 

15 

1 

0 

0 

0 

1.62 

,50 

,90 

13 

.0 

0 

7 

1 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

85, 2M 

58, 2M 

71.7M 

2.7 

90 

2  + 

44 

30* 

7 

2 

0 

0 

0 

2.05 

,98 

21 

7 

2 

0 

LOXAHATCHEE 

84.3 

57,8 

71.1 

89 

18  + 

42 

30 

10 

0 

0 

0 

0 

4.81 

2  ,69 

1 2 

.0 

0 

6 

3 

1 

MARATHON   VACA  KEY 

82.6 

66,5 

74,6 

87 

5 

55 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

.15 

,  1  1 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

MELBOURNE  WB  AP  R 

79.2 

60,6 

69,9 

2.9 

87 

18 

47 

77 

14 

0 

0 

0 

0 

2.92 

,62 

1,13 

22 

.0 

0 

6 

3 

1 

MERRITT  ISLAND 

81.2 

61,2 

71  ,7 

4,2 

90 

18 

49 

27 

8 

1 

0 

0 

0 

4.03 

1,22 

1,42 

23 

T 

0 

5 

4 

1 

MIAMI  REACH 

79.5 

69,3 

74,4 

2.2 

85 

25 

53 

77 

1 

0 

0 

0 

0 

1  .08 

1,72 

1,03 

74 

,0 

0 

3 

1 

1 

MIAMI    WB   AIRPORT  R 

82.9 

66,5 

74.7 

3.4 

88 

17  + 

49 

27 

2 

0 

0 

0 

0 

.81 

- 

1,51 

,51 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

MIAMI    WR    C I TY  R 

78.6 

67,9 

73.3 

2,5 

85 

17  + 

49 

27 

8 

0 

0 

0 

0 

,77 

1,47 

,45 

24 

,0 

0 

4 

0 

0 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

82.4 

60,3 

71  ,4 

3.9 

89 

B 

42 

77 

0 

0 

0 

0 

,76 

1,24 

,26 

27 

.0 

0 

7 

0 

0 

NAPLES 

81.5 

63,2 

72,4 

87 

7 

48 

30 

3 

0 

0 

0 

0 

4,79 

4,64 

22 

.0 

0 

It 

1 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

79.2 

62,5 

70.9 

3.9 

84 

19+ 

49 

27* 

0 

0 

0 

0 

3,36 

1.19 

1,23 

22 

6 

2 

1 

POMPANO  BEACH 

83.6 

61,2 

72.4 

90 

13 

41 

77 

14 

1 

0 

0 

0 

1,07 

,58 

12 

.0 

0 

6 

1 

0 

PUNTA  GORDA 

85.7 

60,3 

73.0 

4.9 

90 

20  + 

47 

27 

1 

2 

0 

0 

0 

1,36 

- 

.85 

1  ,30 

22 

,0 

0 

2 

1 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

84.2 

57,9 

71.1 

68 

1  7  + 

7 

0 

0 

0 

.54 

.27 

12 

.0 

SARASOTA 

80.5 

60.2 

70.4 

85 

6  + 

45 

30 

10 

0 

0 

0 

0 

.56 

.36 

77 

.  0 

0 

2 

0 

0 

STUART 

83. 7M 

63.  2M 

73  .  5M 

3.1 

92 

19 

50 

30 

1 

3 

0 

0 

0 

4.31 

2.14 

22 

.0 

p 

7 

2 

2 

SUNN  I  LAND 

85,2 

57,6 

71.4 

89 

6  + 

37 

30 

14 

Q 

1.40 

.61 

12 

.0 

0 

4 

2 

0 

TAMIAMI   TRAIL   40  MI  BEND 

84, 6M 

68. 7M 

76.  6M 

91 

26 

2 

0 

0 

0 

2.62 

1.77 

16 

.0 

0 

7 

1 

1 

TAVERNIER 

82,7 

70.4 

76.6 

3.3 

89 

25 

57 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

.17 

1.43 

.17 

22 

0 

1 

0 

0 

TITUSVILLE  ?  W 

82,2 

57,3 

69.8 

3.8 

89 

2  + 

41 

27 

18 

0 

0 

0 

0 

4.94 

2.11 

2.60 

22 

.0 

0 

7 

3 

2 

VFRO   REACH  CAA  AP 

80,3 

61,3 

70.8 

87 

18 

47 

30 

11 

0 

0 

0 

0 

4,44 

1.89 

1 3 

.0 

0 

5 

4 

1 

WAUCHULA   ?  NW 

83, 6M 

56,  OM 

69, 8M 

1.7 

89 

24 

38 

30 

26 

0 

° 

0 

0 

3,30 

1,12 

1,34 

16 

.0 

0 

7 

1 

WEST   PALM  REACH 

79,8 

66,3 

73,  1 

3.6 

88 

18 

51 

27 

4 

0 

0 

0 

0 

2.67 

,71 

,89 

13 

.0 

0 

9 

2 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

82,8 

63,5 

73,2 

3.2 

90 

18 

49 

27 

3 

1 

0 

0 

0 

1.51 

1,71 

.43 

12 

.0 

0 

8 

0 

0 

DIVISION 

72,4 

2.76 

T 

STATE 

68,9 

3.5 

2.96 

,40 

T 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


4      5  6 


7      8  9 


Day  of  month 


13  14 


15 


16     17  18 


22    23  24 


25    26  27 


28    29  30 


ilPALACHlCOL*         CITV  K 

AltCADI* 

AVON  PAttK 

BARTOH 

ftAV  LAKe 

BELLE  GtAOe  e«P  STA 
BELLE  GLAOE  »t*CH  GATE  4 
BIO  CVPRE^<i    INO  l»E^ 
BIG  PINE  KEY  INN 
BLOUNTSTOWN  2  SE 

BONITA  SPRINGS  2  ESE 
BAAOfNTON 

BltOOKSVlLLE  CHIN  HILL 
BUSMNELL  ?  E 
CAHP  RLANOING 

CANAL  POINT  USOA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIV* 

CARRABELLE 

CARWILLE 

CEDAR  KEY 
CMATTAMOOCMte 
CHIPLEV  3  E 
CLEARWATER 
CLERMONT  A  S 

CLEW IS TON 
CLEWISTON  U  S  EMG 
COCONUT  GROVE  7  S 
CONPASS  LA«£ 
CRESCENT  CITY  2  SW 

CROSS  CITY  CA*  AP 

DAN  I A  4,  MNH 

OAYTONA  BEACH 

OAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

DRY  TORTUGAS 

ei/sTis  ?  s 

EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 

FELLSMERE 

FERNANDINA  BEACH 

FORT  LAl^ROALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FORT  NYERS  MB  AP  R 

FORT  PIERCE 

GAINESVILLE  UNIV 

GLEN  SAINT  MARY 

GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

HART  LAKE 

HI ALFAH 
HIGH  SPRINGS 
MILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  Pit 
HOMESTEAD  E»P  STA 

HYPOLOIO 
INVERNESS 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 

JACKSONVILLE  MB  CITV  R 
JASPER  10  E 
KENDAL   ?  E 

KEY  WEST  WB  AIRPORT  R 
KEY  WEST  WB  CITY  R 

KISSIMMEE 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  ElP  STA 
LAKE  CITY  7  E 
LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  wB  CITV  R 
LAKE  PLACID  2  SW 
LAitE  TRAFFORD 
LIVE  OAK   1  SC 
LONGBOAT  KEY 

LOIAHATCHCE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
MARIANNA  CAA  AP 
MARtANNA    IND  SCHOOL 

MAYO  )  H¥ 

MELBOURNE  WB  AP  R 
MEMITT  ISLAND 
MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

MIAMI   WB  CITY  R 
MILTON  ElP  STATION 
MONT I CELLO 
NOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 

NT  PLEASANT 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

NICEVILLE 

NITTAW  1  S 
OCALA 

OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  0  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
PALATKA 
PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 

•ENSACOLA  MR  CITY  R 

PETERS 

PLANT  CITY 

PON^ANO  BEACH 

PORT  MAVACA  S  L  CANAL 

PUNT A  GOROA 
OUINCY  EIP  STATION 
RAIFORO  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

SAINT  HARKS  A  SE 

ST  PETERSBURG 

SANRORO 


1«*0 
4.51 
A«00 
1*4» 
2  ••4 

•  94 


RECORD  MISSING 


».»2 
2*92 
2*00 


)*4T 
3.04 
3*22 
4.53 


A»ST 
T.T5 
5.02 

•  •74 
li24 
6*48 
6.20 
4.18 

4.17 


•  68 

4.83 
9.B7 
2.08 
9.57 
4.65 

•  73 
9*54 
U41 
5.01 

.60 


.1?     T  .02 


U26 
1*25 


.01     T  .01 


.06  1.20 
1.20 


{•45 
2*05 
2.48 


2«A0 
2««2 
4.03 


.70 
.09 

.61  .64 


RECOHO  HISSING 


.03  3.60 
.01  3.84 


I  .68 
3.07 
•  54 
ft*41 

4.44 
4.29 
1*84 
4.84 
5.06 


•07 
•  19 
1*07  1.95 
•52  •64 
2^07  T 

•  05 


U30  t90 


•  08 

U04 

•  60 


U92 
4*98 
•  ^ 


4.00 
2.  50 


T  T  T 


•  01 
1.50 

•  07 


•  84   W26  .45 


•55  ^25 
•  01 

•02 


U52 
1^21 
U08 


.18 
{•04 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

 1  1  

4  1  5  1  6 

 1  1  

1  — in — 

7      8  9 

10  1 

11 

 L 

12 

13  I 

 ^ 

14  I  15 

 1  

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

 1  L — 

22 

23 



24 

25  26 

1 

27 

28    29  30 

,  :  1  1  

31 

SARASOTA 

•  96 

•  21 

.35 

SECOTAN 

1*99 

.5* 

1.40 

.05 

T 

STUART 

4«91 

.11 

U25 

.17 

.05 

2.14 

.26 

•  33 

SUMNIUANO 

1*«0 

•  16 

.50 

TALLAHASSEE  WB  AP 

1*08 

10 

•  05 

•  32 

T 

T 

.  1* 

T 

T  .30 

T 

•  09 

T 

TAMtAMI   TRL  «0  M]  REND 

2*62 

1  .72 

.13 

•  46 

TAMPA  WR  AIRPORT  R 

J. 75 

T 

•  05 

T 

3.30 

■  36 

.03 

•01 

TARPON  SPRINGS 

T 

3.24 

.16 

•  02 

•  45 

•  07 

TAVERN lER 

•  IT 

.17 

TITUSVILLE  2  W 

**94 

•  0] 

•  06 

.72 

.10 

1.05 

2.60 

•  3S 

VERO  «EACM  CA*  *P 

4>*4 

T 

•  57 

T 

1.09 

•  7< 

•  76 

•  43 

.53 

WAUCHULA  ?  NW 

3*30 

•  0? 

T 

.76 

1.34 

•  16 

•  la 

•  49 

WEST  PALM  BEACH 

?t6T 

•  11 

•  26 

.69 

.02 

.05 

•  30 

•  31 

WEST  PALM  BEACH  HR  AP  R 

1  •«! 

.07 

T 

•  17 

•  43 

.03 

■  27 

■  09 

•  41 

•  04 

T 

WINTER  HAVEN 

3*60 

.01 

•  33 

•  20 

2>90 

•  56 

T 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 

SluUOD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

j  Ave; 

APALACMICOLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

68 
54 

74 

63 

71 
63 

77 
59 

66 

46 

64 

50 

70 
55 

77 
58 

65 
48 

70 
56 

69 

62 

67 
61 

73 
62 

73 
64 

66 

76 
66 

71 
58 

76 
64 

63 

68 
60 

70 

58 

72 
64 

68 

62 

61 

5? 

47 

71 

63 

56 

48 

52 

72 
63 

71.1 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

89 
52 

90 
59 

86 
64 

87 
64 

81 
61 

87 

55 

86 

62 

83 
55 

79 
53 

81 
54 

80 
61 

86 
60 

84 
64 

89 
64 

88 

63 

65 
62 

86 
65 

87 
56 

85 
60 

85 
64 

85 

63 

84 

65 

62 

63 

53 

47 

42 

52 

51 

43 

45 

83.7 
57  .5 

AVON  PARK 

MIN 

83 
57 

88 

63 

87 
64 

65 

64 

84 

53 

87 
65 

84 

59 

80 
55 

82 
56 

79 
62 

87 
61 

86 

65 

86 
65 

66 

67 
67 

86 
58 

87 
56 

87 
63 

87 
66 

86 

66 

82 
64 

B6 

63 

89 
66 

81 
59 

73 
50 

78 
45 

80 
55 

75 

50 

81 
47 

85 
49 

83.5 
59  .  5 

BARTOW 

MAX 
MIN 

85 
49 

90 
60 

87 
61 

88 
64 

84 

62 

85 
55 

88 
66 

86 
58 

83 
52 

83 
65 

81 
62 

88 
61 

86 
64 

88 
64 

67 
63 

88 
67 

65 
54 

88 
50 

87 
63 

86 
65 

83 
65 

84 
64 

88 
62 

84 
64 

59 

46 

78 
41 

80 
56 

51 

84 
41 

44 

84.6 
57.7 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

78 

82 
59 

87 
61 

84 

60 

86 

62 

61 

82 
60 

60 

81 

52 

80 
52 

61 
69 

79 
61 

90 
63 

86 
60 

86 
60 

88 
63 

84 

62 

81 

52 

87 

56 

60 

62 

86 
63 

80 
62 

86 
66 

87 
56 

82 
52 

40 

51 

79 
56 

74 
40 

79 
47 

82.8 
57.2 

BIG  CYPRESS   INO  RES 

MAX 
MIN 

BIG  PINE  KEY  INN 

MIN 

61 

71 

73 

74 

69 

70 

71 

67 

67 

71 

73 

72 

74 

73 

86 
72 

87 
66 

66 
68 

88 

63 

86 
65 

87 

67 

68 

75 

89 
74 

89 
74 

68 
70 

81 
66 

80 
67 

76 
59 

81 
55 

60 
60 

60 
54 

84 

60 

85.0 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MIN 

76 
48 

57 

64 

64 

42 

42 

76 
48 

8 1 
60 

44 

46 

53 

60 

77 
61 

85 
59 

82 
60 

71 
56 

73 
47 

80 
49 

64 

50 

53 

58 

62 

71 

57 

82 
61 

66 
40 

67 
43 

74 

48 

72 
40 

75 
42 

46 

76.6 

BRAOENTON 

MIN 

56 

61 

65 

67 

67 

57 

60 

63 

53 

58 

63 

62 

63 

62 

83 
64 

84 

64 

82 
62 

82 

51 

82 
62 

86 

63 

79 

67 

82 
64 

85 
63 

80 
64 

78 

62 

73 

53 

74 
47 

75 

53 

70 
61 

79 
43 

8  1 
46 

80.6 

MIN 

81 
53 

60 

64 

65 

59 

56 

61 

57 

48 

64 

63 

65 

64 

64 

87 
65 

85 
66 

86 

55 

57 

65 

63 

59 

61 

63 

61 

7^ 

58 

45 

49 

73 
57 

73 
49 

52 

54 

60.9 
58.5 

BUSHNELL  2  E 

MIN 

47 

55 

58 

90 
65 

60 

59 

64 

82 

51 

46 

53 

64 

66 

63 

62 

68 
65 

87 

65 

84 

47 

50 

64 

58 

60 

63 

64 

61 

56 

43 

41 

74 

56 

47 

42 

43 

62.3 
66.0 

CAMP  RLANOING 

MIN 

54 

80 
58 

58 

61 

52 

38 

57 

55 

43 

46 

52 

69 

60 

59 

80 
61 

80 
63 

84 

53 

58 

62 

51 

56 

62 

63 

60 

81 

55 

71 
42 

44 

50 

47 

49 

52 

77.6 
54  «2 

CANAL   POINT  USOA 

MIN 

53 

56 

59 

61 

63 

63 

61 

54 

54 

53 

80 
56 

60 

62 

60 

66 
60 

64 
67 

84 

57 

52 

66 

66 

64 

64 

60 

65 

67 

60 

51 

53 

58 

hA 

♦  7 

82.9 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MIN 

80 
60 

70 

67 

72 

67 

66 

64 

61 

59 

59 

63 

71 

81 

69 

67 

83 
64 

85 
64 

85 
65 

59 

62 

66 

67 

71 

66 

65 

64 

56 

46 

51 

56 

46 

49 

81.9 

CA  PT I VA 

MIN 

64 

82 
68 

71 

72 

70 

62 

66 

68 

62 

83 
62 

69 

86 
67 

68 

83 
68 

83 
66 

84 

68 

83 
69 

59 

66 

65 

65 

68 

66 

66 

69 

61 

58 

55 

64 

60 

53 

81.8 

MIN 

50 

63 

62 

66 

44 

41 

48 

55 

43 

51 

61 

57 

62 

56 

76 
65 

80 
60 

75 
47 

80 
56 

68 

52 

54 

77 
64 

61 

79 
58 

73 
50 

70 
42 

45 

54 

42 

44 

57 

75.7 

fcnAO  rev 

MIN 

61 

65 

66 

55 

54 

58 

'''' 
62 

61 

49 

65 

64 

61 

67 

70 

65 
66 

80 

59 

80 
62 

65 

64 

62 

64 

64 

65 

65 

56 

48 

52 

50 

52 

50 

62 

77  .4 
60.2 

CHIPLEY  3  E 

MIN 

56 

56 

65 

63 

40 

75 
41 

44 

51 

42 

49 

59 

61 

58 

68 

79 
63 

74 

49 

79 
46 

56 

66 

80 

51 

56 

63 

60 
59 

81 

55 

76 
41 

37 

71 
43 

71 

52 

74 

39 

42 

52 

77.7 
52  .1 

MIN 

58 

63 

66 

68 

64 

58 

63 

62 

54 

60 

66 

66 

67 

66 

60 
67 

82 
70 

83 
62 

58 

69 

67 

64 

64 

57 

65 

67 

65 

65 

It 

60 

56 

54 

79.0 

CLERMONT  6  S 

MIN 

61 

61 

62 

67 

61 

59 

64 

58 

54 

56 

64 

64 

65 

63 

66 
65 

86 
68 

85 

53 

54 

65 

63 

63 

64 

61 

83 
63 

61 

46 

46 

58 

61 

49 

48 

83.0 
99.0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MIN 

59 

59 

63 

64 

65 

68 

66 

61 

58 

64 

58 

62 

66 

63 

69 
63 

90 
63 

63 
63 

83 

65 

89 
60 

62 

66 

90 
63 

61 

61 

57 

49 

45 

54 

49 

77 
46 

47 

64.2 
99  .4 

COCONUT  GROVE  7  S 

MIN 

62 

72 

83 

72 

74 

66 

71 

72 

84 

61 

86 

59 

67 

80 
71 

82 
73 

83 
73 

84 
72 

63 
72 

64 

63 

65 
65 

59 

60 

62 

69 

73 

67 

69 

63 

61 

43 

50 

53 

46 

49 

83.0 
63.6 

COMPASS  Lake 

MIN 

55 

66 

65 

71 

41 

38 

41 

51 

72 
42 

50 

60 

62 

58 

57 

79 
63 

76 
48 

78 
43 

51 

65 

51 

66 

62 

59 

62 

46 

36 

40 

49 

42 

38 

49 

77.4 
61.8 

MIN 

47 

56 

57 

57 

57 

49 

59 

54 

50 

55 

63 

60 

62 

62 

86 
64 

86 
66 

82 
46 

64 

66 

57 

61 

64 

63 

63 

54 

42 

40 

52 

43 

43 

60 

81.6 
55.4 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MIN 

44 

59 

61 

67 

40 

38 

50 

48 

45 

51 

60 

61 

60 

67 

80 
60 

83 
60 

63 
44 

48 

63 

53 

60 

62 

61 

66 

47 

42 

38 

'* 

50 

43 

41 

42 

76.6 
51.6 

DAYTONA  BEACH 

MIN 

53 

58 

65 

66 

61 

59 

65 

55 

51 

62 

66 

63 

66 

66 

79 
67 

86 

67 

77 

56 

56 

65 

66 

67 

63 

63 

63 

59 

47 

46 

75 
53 

49 

50 

73 
62 

77.1 

OAYTONA   BEACH  W8  AP 

MIN 

53 

63 

60 

67 

58 

61 

61 

54 

53 

59 

65 

60 

65 

63 

86 
67 

80 
61 

76 
53 

53 

66 

64 

60 

65 

61 

64 

56 

47 

46 

56 

50 

49 

48 

78.2 
68.3 

OE  PUNIAK  SPRINGS 

MIN 

79 
54 

65 

64 

68 

39 

44 

47 

51 

45 

50 

58 

61 

58 

60 

79 
62 

76 

50 

82 
50 

58 

65 

53 

56 

59 

78 

67 

82 

55 

71 
50 

70 
36 

79 
47 

51 

77 
42 

48 

65 

78.1 
53.6 

MIN 

51 

60 

65 

58 

63 

65 

49 

56 

66 

60 

65 

83 
65 

84 
67 

83 
66 

83 
51 

52 

66 

63 

63 

63 

61 

62 

58 

44 

42 

55 

45 

44 

43 

78.7 
57.1 

DRY  TORTUGAS 

MIN 

70 

74 

74 

74 

71 

73 

72 

72 

70 

73 

64 

74 

74 

75 

83 
74 

82 
73 

80 
72 

71 

73 

74 

75 

71 

76 

66 

66 

69 

65 

64 

69 

67 

69 

80.5 
71.1 

EUSTIS  2  S 

MIN 

54 

62 

62 

68 

60 

58 

64 

64 

52 

58 

64 

85 
64 

86 
66 

87 
64 

90 
65 

86 

67 

65 
56 

56 

66 

65 

63 

64 

66 

62 

81 

59 

51 

51 

59 

54 

50 

50 

82.6 
60.1 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

83 
61 

85 

65 

85 
66 

66 

66 

66 

66 

64 

58 

59 

62 

63 

67 

66 

66 
66 

66 
66 

85 
65 

60 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

68 

67 

55 

57 

78 

55 

49 

55 

83.9 
62  .4 

FEDERAL  POINT 

MIN 

47 

57 

57 

66 

80 

57 

42 

60 

81 

55 

50 

82 
54 

62 

61 

86 
62 

80 
60 

82 
64 

66 
64 

82 

52 

86 

52 

67 

80 
60 

71 
56 

73 
64 

78 
63 

84 

62 

75 

56 

67 
46 

75 
46 

76 

55 

73 
49 

47 

51 

79.4 
56.3 

FELLSMERE 

MIN 

54 

56 

60 

65 

63 

63 

65 

59 

52 

53 

62 

63 

88 
61 

86 
63 

88 
62 

84 
64 

85 
57 

52 

69 

62 

S3 
65 

82 
63 

87 
60 

64 

58 

45 

43 

56 

51 

43 

49 

83.7 
57.8 

FERNANDINA  BEACH 

MIN 

48 

87 
62 

72 
59 

66 
64 

83 
59 

67 
43 

70 
58 

79 
56 

70 
50 

70 
56 

66 
62 

72 
61 

81 
62 

76 
59 

80 
66 

61 
63 

81 
52 

85 
56 

84 

65 

82 

57 

72 
62 

68 
64 

78 
64 

81 
62 

74 

54 

67 
43 

73 
46 

73 
56 

70 
48 

79 
47 

76.0 
56  .8 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

82 
58 

83 
64 

83 
69 

71 

87 
63 

66 

86 
62 

62 

57 

68 

70 

69 

69 

66 

84 
69 

66 
64 

90 
64 

60 

61 

65 

66 

66 

67 

68 

60 

49 

41 

51 

51 

41 

51 

83.7 
61>5 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

MAX 
MIN 

78 
62 

79 
71 

79 
72 

SO 
73 

82 
68 

82 
71 

82 
68 

81 
65 

78 
62 

78 
68 

78 
71 

80 
72 

80 
73 

80 
73 

80 
72 

82 
69 

62 
65 

81 

70 

81 
65 

81 
66 

81 
69 

80 
73 

80 
70 

80 
69 

81 
62 

81 
64 

72 
46 

78 

57 

78 
54 

75 
50 

76 
59 

79.6 
65.8 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

84 
58 

87 
61 

87 
64 

86 
66 

87 
62 

85 

59 

87 
65 

84 

61 

81 
•  57 

84 

56 

84 

62 

86 
63 

84 
66 

86 
64 

85 
63 

84 

62 

86 
61 

86 
64 

84 
60 

86 
61 

87 
66 

84 
66 

86 
65 

66 

66 

82 
62 

73 
54 

78 
48 

76 
-55 

76 
54 

83 
49 

83 
46 

83.9 
69.9 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

78 
56 

82 
61 

82 
61 

86 
67 

77 
66 

81 
69 

83 
66 

79 
55 

76 
55 

78 
68 

78 
64 

82 
65 

78 
68 

82 
62 

62 
63 

78 
65 

79 
69 

87 

55 

89 
60 

79 
63 

79 
66 

79 
64 

82 
62 

84 

62 

79 
67 

69 
49 

70 
47 

77 
56 

72 
61 

74 
47 

83 
93 

79.4 
60.1 

DAILY  TEMPERATURES 


Tobl*  S  ■  Continued 


FLORIDA 
MARCH  liii 


Station 

Doy  Ol  Month 

8 
§ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

6AINESVILLE  UNIV 

MAX 

79 

81 

85 

87 

83 

71 

73 

79 

80 

73 

81 

69 

79 

82 

86 

79 

83 

84 

85 

85 

S3 

72 

76 

78 

81 

72 

66 

75 

79 

72 

81 

78 

■  9 

MIN 

64 

52 

53 

62 

61 

64 

96 

3 

GLEN   SAINT  MARY 

MAX 

79 

87 

84 

84 

SO 

69 

79 

80 

77 

80 

77 

78 

81 

80 

76 

82 

83 

85 

84 

78 

71 

75 

77 

83 

81 

70 

75 

74 

73 

61 

86 

79 

■  0 

MIN 

^2 

56 

58 

63 

48 

32 

52 

49 

34 

48 

60 

58 

61 

55 

62 

61 

45 

50 

68 

47 

57 

51 

•  0 

GRAPE   HAMMOCK   C   P  RANCH 

MAX 

MIN 

53 

52 

50 

50 

56 

58 

56 

50 

49 

5 1 

58 

57 

57 

59 

57 

56 

56 

59 

60 

59 

60 

63 

60 

57 

45 

48 

50 

60 

54 

•  8 

HIALEAH 

MAX 

80 

80 

82 

81 

84 

80 

83 

83 

84 

78 

79 

30 

81 

82 

82 

83 

85 

66 

86 

86 

83 

64 

84 

83 

87 

82 

74 

75 

81 

77 

78 

81 

i7 

MIN 

66 

70 

59 

67 

70 

72 

67 

65 

66 

63 

63 

65 

73 

63 

.7 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

81 

86 

89 

87 

84 

71 

81 

SO 

72 

82 

78 

82 

81 

87 

S3 

82 

84 

84 

86 

83 

SO 

78 

80 

34 

79 

70 

75 

76 

76 

62 

85 

80 

>8 

MIN 

60 

52 

53 

51 

61 

62 

62 

47 

53 

66 

62 

5 1 

42 

53 

|9 

HILLIARO 

MAX 

78 

85 

75 

85 

77 

70 

77 

78 

70 

78 

70 

75 

82 

84 

78 

81 

82 

84 

83 

76 

72 

76 

75 

84 

78 

69 

74 

72 

70 

79 

86 

77 

■  4 

MIN 

58 

57 

49 

60 

61 

52 

•  2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

82 

85 

84 

86 

88 

85 

85 

86 

82 

81 

84 

84 

89 

85 

87 

88 

88 

88 

88 

S8 

88 

87 

91 

89 

87 

84 

79 

85 

80 

81 

84 

89 

3 

MIN 

61 

62 

97 

8 

HVPOLUXO 

MAX 

81 

84 

84 

84 

86 

85 

85 

82 

81 

SI 

82 

82 

82 

84 

83 

86 

84 

86 

91 

86 

85 

84 

84 

87 

85 

75 

71 

66 

77 

82 

85 

S3 

2 

MIN 

58 

62 

9 

INVERNESS 

MAX 

85 

89 

89 

90 

8« 

80 

83 

82 

78 

63 

80 

84 

85 

86 

87 

86 

85 

86 

85 

85 

82 

84 

79 

82 

79 

69 

74 

^3 

73 

83 

84 

82 

5 

MIN 

49 

58 

62 

66 

61 

57 

61 

53 

52 

57 

64 

62 

97 

6 

JACKSONVILLE  KB  AP 

MAX 

79 

87 

77 

86 

71 

67 

75 

79 

64 

75 

67 

75 

81 

83 

79 

82 

83 

85 

84 

75 

71 

70 

78 

83 

73 

65 

74 

73 

71 

81 

87 

76 

8 

MIN 

51 

60 

60 

68 

44 

40 

&6 

55 

46 

54 

63 

61 

59 

51 

58 

68 

62 

66 

63 

42 

43 

95 

7 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

71 

85 

it 

87 

78 

65 

70 

79 

67 

70 

67 

68 

78 

74 

81 

76 

75 

85 

86 

76 

70 

68 

76 

82 

74 

69 

74 

74 

70 

73 

86 

74 

8 

MIN 

SO 

50 

60 

61 

53 

43 

&9 

56 

48 

62 

63 

61 

62 

60 

66 

64 

51 

55 

66 

52 

63 

63 

62 

54 

44 

55 

i9 

JACKSONVILLE  KB  CITY 

MAX 

78 

86 

78 

84 

71 

65 

73 

78 

62 

77 

66 

75 

81 

84 

79 

83 

64 

84 

84 

74 

71 

69 

77 

83 

72 

69 

73 

73 

71 

61 

86 

76 

4 

MIN 

57 

60 

60 

68 

51 

46 

58 

57 

49 

56 

63 

62 

64 

62 

67 

68 

0 

JASPER  10  E 

MAX 

78 

as 

82 

81 

80 

70 

79 

78 

70 

78 

73 

75 

SO 

85 

84 

80 

80 

04 

82 

78 

68 

80 

74 

80 

76 

65 

75 

72 

70 

60 

85 

77. 

6 

MIN 

56 

45 

46 

67 

45 

57 

59 

64 

55 

44 

38 

38 

46 

36 

36 

40 

49 

0 

KEY  KEST  KB  AIRPORT 

MAX 

83 

82 

83 

83 

86 

82 

81 

80 

80 

79 

79 

82 

S3 

82 

85 

84 

82 

84 

86 

S4 

83 

86 

36 

83 

81 

75 

73 

76 

76 

76 

80 

81 

5 

MIN 

70 

74 

75 

75 

74 

74 

74 

72 

70 

73 

70 

74 

74 

74 

74 

73 

72 

70 

73 

73 

63 

74 

76 

71 

7 1 

66 

62 

67 

65 

67 

71 

1 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

82 

83 

84 

82 

84 

84 

84 

79 

83 

83 

80 

84 

84 

84 

85 

83 

82 

64 

85 

86 

86 

84 

86 

84 

81 

76 

73 

80 

77 

78 

82 

62 

3 

MIN 

69 

73 

74 

74 

72 

73 

72 

72 

71 

7 1 

70 

73 

67 

69 

70 

66 

72 

75 

70 

72 

65 

63 

60 

68 

66 

66 

70 

3 

KISSIKWEE 

MAX 

80 

86 

87 

89 

85 

84 

83 

83 

78 

81 

78 

84 

83 

85 

88 

87 

85 

89 

89 

84 

82 

78 

84 

85 

79 

71 

77 

79 

75 

83 

36 

82 

8 

MIN 

63 

53 

47 

58 

3 

LA  BELLE 

MAX 

8S 

88 

88 

88 

89 

89 

90 

87 

83 

84 

83 

81 

85 

89 

88 

88 

66 

87 

88 

88 

86 

84 

88 

88 

S3 

74 

76 

80 

79 

86 

87 

85 

4 

MIN 

54 

58 

63 

63 

60 

5  1 

56 

61 

64 

62 

66 

57 

47 

41 

46 

40 

45 

56 

9 

LAKE  ALFRETS  EXP  STA 

MAX 

81 

87 

85 

86 

SO 

83 

83 

82 

76 

SO 

78 

86 

85 

86 

86 

86 

65 

89 

85 

84 

77 

83 

84 

82 

77 

68 

76 

77 

74 

80 

35 

81 

7 

MIN 

60 

63 

60 

63 

62 

65 

57 

8 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

82 

79 

87 

84 

75 

68 

82 

79 

73 

80 

75 

77 

83 

85 

78 

82 

82 

85 

85 

76 

75 

77 

74 

64 

76 

67 

75 

75 

73 

82 

88 

78 

9 

MIN 

45 

54 

59 

65 

46 

35 

52 

50 

43 

48 

59 

60 

56 

60 

62 

45 

90 

66 

5 1 

69 

63 

63 

66 

46 

40 

40 

47 

40 

43 

51 

9 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

76 

82 

89 

87 

89 

69 

81 

83 

80 

76 

80 

80 

66 

84 

66 

87 

85 

83 

88 

88 

86 

76 

74 

83 

83 

77 

66 

76 

77 

74 

81 

81 

1 

MIN 

49 

59 

59 

66 

63 

66 

63 

97 

7 

LAKELAND  H8  CITY 

MAX 

82 

86 

85 

85 

70 

S3 

84 

82 

74 

78 

77 

85 

82 

84 

69 

85 

84 

85 

84 

82 

75 

79 

85 

81 

74 

65 

74 

76 

72 

80 

83 

80 

2 

MIN 

57 

63 

58 

62 

67 

59 

59 

64 

65 

66 

64 

65 

62 

57 

50 

50 

56 

53 

51 

64 

60 

4 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

84 

90 

87 

86 

82 

87 

88 

86 

81 

83 

83 

89 

88 

87 

89 

89 

87 

88 

90 

89 

84 

89 

88 

82 

73 

79 

79 

78 

84 

87 

85 

2 

MIN 

58 

61 

62 

66 

64 

57 

64 

60 

53 

54 

6 1 

65 

58 

51 

60 

63 

65 

60 

65 

61 

60 

45 

55 

5  3 

58 

2 

LIVE  OAK  1  SE 

MAX 

79 

84 

37 

81 

67 

69 

76 

80 

70 

SO 

72 

78 

83 

89 

74 

80 

82 

SO 

83 

77 

79 

72 

73 

83 

71 

66 

72 

72 

73 

81 

77 

0 

MIN 

45 

58 

61 

5 1 

59 

4  7 

59 

62 

60 

57 

47 

43 

37 

48 

4 1 

37 

43 

SO. 

8 

LOXAHATCHEE 

MAX 

83 

85 

84 

88 

87 

85 

88 

86 

81 

81 

80 

86 

83 

82 

87 

87 

86 

89 

88 

87 

87 

66 

87 

89 

82 

77 

75 

-  81 

80 

ei 

86 

84 

3 

MIN 

53 

57 

61 

62 

62 

65 

63 

58 

53 

58 

61 

63 

61 

63 

6 1 

55 

56 

62 

64 

61 

67 

60 

52 

46 

48 

42 

47 

57 

8 

MADISON 

MAX 

80 

83 

84 

80 

72 

72 

80 

79 

71 

79 

74 

77 

89 

87 

79 

82 

82 

82 

84 

76 

71 

81 

79 

83 

71 

66 

73 

73 

75 

83 

37 

78 

1 

MIN 

50 

63 

62 

64 

42 

51 

90 

58 

49 

55 

68 

51 

58 

60 

62 

58 

50 

41 

42 

52 

4  3 

5 1 

53 

8 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

83 

82 

84 

83 

87 

85 

85 

83 

83 

82 

83 

82 

81 

83 

89 

89 

84 

83 

83 

86 

83 

82 

86 

86 

84 

76 

74 

80 

77 

78 

61 

82 

6 

MIN 

64 

69 

70 

72 

70 

68 

68 

67 

66 

68 

69 

68 

66 

68 

65 

68 

64 

66 

67 

7  1 

70 

71 

70 

70 

55 

59 

63 

57 

61 

66 

5 

MARIANNA   CAA  AP 

MAX 

77 

S3 

83 

82 

63 

74 

80 

75 

68 

72 

68 

76 

83 

82 

71 

74 

79 

82 

81 

75 

71 

60 

72 

81 

68 

66 

71 

71 

74 

82 

85 

75 

8 

MIN 

57 

67 

66 

39 

45 

61 

63 

50 

49 

55 

55 

50 

56 

63 

60 

53 

49 

41 

44 

53 

39 

42 

51 

52 

3 

MARIANNA   INO  SCHOOL 

MAX 

79 

83 

83 

79 

74 

75 

BO 

77 

72 

72 

69 

78 

85 

83 

79 

73 

79 

80 

76 

76 

81 

80 

80 

75 

65 

71 

69 

74 

81 

84 

77 

2 

MIN 

60 

56 

58 

62 

53 

51 

9 

MAYO   5  NW 

MAX 

81 

85 

86 

81 

72 

71 

82 

81 

72 

83 

71 

81 

84 

86 

76 

84 

83 

85 

78 

76 

81 

73 

84 

73 

68 

77 

76 

75 

83 

84 

79 

2 

MIN 

42 

50 

60 

62 

62 

57 

63 

51 

69 

58 

63 

63 

57 

50 

42 

40 

46 

42 

4 1 

45 

92 

5 

MELBOURNE  »B  AP 

MAX 

77 

86 

80 

86 

70 

79 

78 

77 

75 

77 

80 

84 

81 

82 

89 

79 

78 

87 

85 

80 

78 

80 

83 

64 

77 

68 

74 

78 

72 

75 

81 

79 

2 

MIN 

68 

62 

66 

^ 

56 

60 

67 

66 

65 

64 

67 

67 

69 

60 

5 1 

60 

6 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

78 

81 

81 

S6 

80 

80 

83 

80 

76 

78 

78 

87 

SO 

83 

87 

83 

83 

90 

89 

82 

79 

76 

82 

88 

80 

70 

77 

79 

72 

81 

87 

81 

2 

MIN 

54 

64 

67 

70 

59 

65 

67 

63 

67 

65 

6 1 

52 

49 

59 

52 

5 1 

61) 

2 

MIAMI  BEACH 

MAX 

78 

79 

78 

81 

SO 

79 

80 

80 

78 

76 

78 

79 

80 

79 

80 

83 

81 

SI 

81 

80 

80 

81 

80 

81 

85 

78 

75 

81 

79 

76 

78 

79 1 

5 

MIN 

71 

74 

74 

75 

71 

74 

73 

74 

^* 

71 

75 

70 

70 

76 

73 

74 

68 

66 

59 

53 

60 

58 

66 

64 

69 1 

3 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

81 

81 

83 

84 

86 

84 

85 

85 

80 

80 

80 

82 

84 

82 

83 

87 

88 

87 

86 

85 

64 

84 

83 

88 

65 

76 

77 

83 

70 

78 

SO 

82  • 

9 

MIN 

64 

70 

72 

73 

68 

70 

68 

70 

69 

68 

67 

66 

67 

72 

71 

70 

71 

69 

66 

49 

59 

57 

5  1 

67 

66 1 

5 

MIAMI    WB  CITY 

MAX 

76' 

78 

77 

81 

S3 

79 

79 

80 

77 

76 

76 

78 

78 

77 

78 

83 

85 

81 

80 

81 

78 

80 

81 

85 

82 

72 

73 

79 

74 

74 

76 

78  • 

6 

MIN 

70 

67 

63 

70 

72 

72 

74 

74 

73 

70 

49 

60 

57 

52 

62 

67  1 

9 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

74 

81 

SO 

78 

65 

72 

72 

79 

70 

72 

72 

75 

SO 

77 

73 

79 

80 

77 

79 

77 

74 

77 

71 

79 

76 

68 

69 

72 

76 

76 

78 

75  ■ 

0 

MIN 

59 

38 

42 

45 

50 

45 

46 

56 

62 

58 

63 

64 

50 

37 

42 

54 

52  • 

4 

MONTICELLO 

MAX 

79 

83 

83 

80 

66 

73 

80 

80 

72 

81 

75 

77 

89 

85 

76 

82 

83 

85 

89 

77 

71 

82 

74 

83 

70 

66 

75 

74 

75 

89 

89 

78  • 

4 

MIN 

47 

62 

64 

57 

40 

40 

47 

49 

41 

49 

59 

59 

60 

57 

63 

53 

46 

52 

58 

48 

53 

60 

60 

55 

46 

38 

39 

49 

40 

44 

47 

91i 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

75 

81 

78 

86 

86 

83 

83 

89 

82 

78 

80 

81 

84 

84 

86 

88 

86 

84 

84 

87 

84 

88 

61 

tl 

87 

81 

72 

77 

78 

76 

78 

821 

4 

MIN 

64 

60 

65 

62 

63 

64 

65 

67 

51 

64 

60 

63 

66 

63 

78 

69 

60 

55 

59 

62 

66 

66 

62 

56 

47 

42 

53 

64 

47 

46 

60  • 

3 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

83 

88 

87 

87 

82 

85 

89 

85 

89 

81 

80 

88 

89 

86 

86 

86 

83 

87 

87 

83 

81 

83 

85 

84 

80 

71 

77 

76 

75 

81 

89 

83> 

2 

MIN 

53 

61 

62 

67 

63 

65 

65 

57 

51 

56 

64 

61 

64 

64 

66 

67 

52 

53 

62 

63 

68 

66 

63 

65 

56 

45 

42 

55 

50 

44 

44 

98. 

2 

MT  PLEASANT 

MAX 

77 

81 

81 

80 

70 

74 

SO 

76 

71 

74 

71 

77 

84 

S3 

73 

76 

81 

82 

83 

80 

69 

81 

75 

81 

73 

66 

73 

72 

75 

82 

86 

77. 

0 

MIN 

53 

64 

64 

68 

40 

44 

48 

53 

41 

51 

59 

61 

61 

58 

63 

54 

48 

95 

54 

51 

55 

61 

60 

97 

90 

39 

43 

48 

49 

45 

59 

93. 

2 

Sm  r«t«r*Bc*  I 
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DAILY  TEMPERATURES 


Stotfoo 

Da;  Of  Month 

• 

I 

2 

g 

10 

12 

13 

1^ 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NAPLES 

MAX 

ei 

85 

85 

89 

82 

80 

87 

76 

82 

89 

81 

S3 

84 

SO 

89 

82 

82 

62 

62 

82 

60 

80 

89 

82 

so 

79 

75 

76 

76 

81 

80 

ei>5 

M  IN 

61 

65 

67 

68 

69 

73 

62 

62 

68 

66 

66 

66 

67 

64 

67 

66 

66 

64 

65 

66 

65 

67 

66 

66 

59 

49 

59 

69 

48 

94 

63t2 

NEW  SMVRN*   BEACH  4  N 

MAX 

78 

88 

82 

88 

86 

70 

76 

75 

76 

82 

79 

81 

79 

82 

87 

84 

82 

71 

79.7 

MIN 

50 

61 

63 

66 

59 

60 

63 

64 

49 

68 

66 

60 

66 

63 

66 

66 

63 

62 

65 

62 

62 

64 

64 

63 

69 

45 

43 

54 

46 

48 

44 

67.6 

NICEVILLE 

MAX 

76 

72 

79 

76 

78 

68 

70 

74 

77 

70 

72 

72 

69 

76 

73 

71 

76 

72 

81 

82 

71 

70 

69 

79 

69 

69 

73 

73 

76 

73 

73.5 

MIN 

48 

60 

64 

66 

38 

34 

40 

44 

49 

47 

54 

64 

57 

56 

63 

49 

46 

51 

52 

53 

64 

57 

56 

49 

48 

34 

43 

49 

36 

37 

43 

OCALA 

MAX 

" 

89 

88 

86 

84 

80 

62 

63 

81 

83 

78 

86 

87 

66 

84 

87 

87 

87 

66 

88 

63 

75 

79 

82 

76 

70 

78 

7 1 

84 

86 

82.5 

MIN 

59 

60 

66 

57 

49 

58 

56 

49 

52 

62 

65 

63 

63 

63 

65 

49 

55 

66 

60 

60 

61 

62 

60 

54 

43 

44 

56 

45 

47 

50 

OCALA  AlOPORT 

MAX 

84 

9 1 

88 

89 

89 

83 

63 

75 

84 

7  7 

86 

86 

86 

86 

62.9 

MIN 

42 

53 

65 

66 

57 

44 

56 

51 

43 

47 

61 

64 

61 

62 

61 

64 

44 

44 

66 

58 

59 

62 

61 

98 

51 

40 

39 

55 

39 

39 

43 

53.1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

77 

80 

62 

79 

80 

61 

77 

75 

74 

82 

81 

82 

78 

79.2 

MIN 

60 

70 

64 

72 

66 

60 

71 

61 

66 

69 

66 

66 

68 

66 

69 

67 

61 

60 

62 

64 

68 

68 

64 

66 

61 

62 

49 

60 

66 

49 

64 

62.5 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 

76 

83 

86 

66 

84 

88 

88 

86 

76 

73 

83 

63 

76 

66 

77 

73 

81 

81.0 

MIN 

52 

54 

62 

65 

64 

59 

63 

60 

52 

56 

69 

64 

67 

63 

66 

69 

67 

66 

59 

65 

63 

67 

65 

63 

60 

49 

47 

54 

66 

52 

49 

ORLANCX)  WB  AIRPORT 

MAX 

87 

86 

88 

72 

79 

81 

83 

81 

86 

84 

88 

86 

69 

76 

73 

63 

83 

76 

68 

75 

76 

72 

60 

85 

81.0 

54 

62 

62 

65 

59 

60 

64 

57 

50 

54 

64 

64 

67 

63 

67 

65 

56 

54 

65 

63 

62 

64 

64 

64 

58 

46 

46 

59 

62 

46 

48 

56  .9 

PALATKA 

MAX 

64 

90 

90 

90 

84 

75 

79 

82 

82 

82 

76 

62 

86 

62 

84 

86 

86 

68 

89 

S3 

76 

66 

80 

64 

89 

71 

76 

77 

75 

66 

68 

82.6 

49 

61 

60 

68 

57 

49 

61 

54 

62 

67 

64 

62 

63 

63 

65 

64 

50 

56 

66 

58 

60 

65 

65 

62 

55 

44 

44 

56 

46 

47 

91 

97  .2 

PANAMA  CITY 

MAX 

70 

73 

78 

79 

80 

76.2 

MIN 

55 

65 

66 

67 

42 

47 

51 

67 

48 

62 

60 

61 

62 

60 

64 

56 

52 

62 

68 

66 

55 

62 

60 

60 

54 

44 

52 

63 

43 

48 

67 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

76 

76 

74 

77 

73.4 

55 

67 

68 

47 

40 

46 

51 

65 

50 

52 

60 

63 

60 

65 

63 

56 

66 

66 

64 

69 

59 

63 

59 

57 

49 

42 

51 

63 

47 

50 

60 

99.8 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

75 

75 

66 

65 

70 

66 

67 

68 

69 

74 

72 

70 

71 

70 

72 

71.4 

MIN 

56 

65 

67 

48 

42 

49 

62 

57 

52 

54 

60 

62 

62 

66 

63 

55 

56 

67 

66 

61 

60 

64 

60 

59 

50 

46 

64 

64 

49 

60 

64 

97.1 

PLANT  CITY 

MAX 

66 

69 

82 

8? 

80 

88 

85 

65 

64 

83.9 

54 

62 

64 

67 

62 

57 

66 

56 

49 

64 

65 

61 

63 

66 

66 

66 

51 

60 

63 

63 

63 

64 

63 

64 

67 

44 

42 

51 

48 

41 

45 

POMPANO  BEACH 

MAX 

87 

83 
83 

63.6 

58 

62 

65 

71 

61 

67 

61 

62 

55 

68 

70 

69 

69 

64 

69 

66 

64 

59 

60 

65 

65 

71 

65 

68 

60 

48 

41 

52 

62 

42 

50 

61.2 

PUNTA  GOROA 

MAX 

82 

64 

81 

60 

85.7 

66 

62 

65 

66 

65 

57 

63 

60 

65 

66 

63 

63 

66 

63 

66 

65 

66 

66 

63 

64 

64 

64 

63 

63 

60 

94 

47 

50 

48 

48 

60 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

78 

75 

77 

60 

83 

64 

80 

78.4 

MIN 

52 

64 

63 

69 

40 

41 

66 

54 

41 

50 

60 

60 

59 

56 

63 

63 

45 

50 

65 

48 

53 

61 

61 

56 

47 

36 

41 

50 

42 

44 

46 

RAIFORO   ST  PRISON 

MAX 

79 

83 

62 

85 

82 

74 

73 

77 

83 

82 

80.2 

MIN 

43 

55 

57 

65 

64 

46 

S6 

54 

44 

66 

61 

61 

64 

62 

62 

63 

46 

51 

68 

66 

58 

62 

64 

57 

49 

44 

37 

52 

46 

39 

44 

54. 3 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

87 

87 

84.2 

62 

60 

64 

62 

62 

63 

61 

57 

56 

68 

62 

66 

62 

64 

62 

60 

62 

51 

57 

68 

64 

67 

64 

65 

59 

49 

46 

43 

40 

41 

47 

57.9 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

79 

72 

63 

76.9 

49 

59 

58 

66 

65 

45 

61 

54 

48 

60 

63 

61 

60 

60 

66 

63 

48 

54 

67 

56 

63 

64 

64 

63 

54 

49 

43 

54 

46 

46 

47 

96  .2 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

MAX 

67 

73 

69 

66 

76 

75 

6  3 

79 

74 

70 

79.9 

MIN 

51 

58 

58 

65 

56 

67 

62 

55 

51 

62 

64 

62 

60 

57 

65 

64 

52 

53 

66 

69 

64 

64 

63 

62 

62 

44 

42 

62 

46 

45 

47 

56  .  7 

SAINT  LEO 

MAX 

89 

86 

89 

87 

71 

77 

84 

83 

75 

67 

75 

73 

82.1 

53 

62 

64 

65 

61 

66 

64 

57 

50 

56 

66 

65 

65 

65 

65 

68 

57 

56 

66 

63 

62 

62 

63 

63 

69 

60 

48 

69 

53 

51 

52 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

82 

76 

81 

78 

63 

78 

76 

80 

80 

76 

70 

60 

81 

76 

70 

72 

76 

75 

78 

60 

76.0 

50 

62 

61 

64 

43 

40 

47 

51 

44 

49 

68 

55 

58 

68 

66 

56 

46 

53 

66 

49 

62 

66 

60 

63 

50 

38 

42 

51 

41 

44 

52 

51.9 

ST  PETERSBURG 

MAX 

83 

78 

61 

80 

82 

80 

61 

82 

84 

60 

77 

79.9 

62 

66 

67 

69 

66 

59 

64 

62 

56 

63 

67 

67 

66 

68 

66 

68 

62 

57 

68 

66 

65 

64 

69 

66 

63 

53 

52 

60 

56 

63 

54 

5ANF0R0 

MAX 

82 

86 

87 

69 

66 

80 

83 

76 

62 

78 

67 

83 

67 

86 

60.9 

54 

55 

68 

65 

62 

59 

63 

58 

53 

53 

62 

63 

61 

62 

65 

65 

50 

61 

64 

62 

59 

59 

64 

62 

55 

44 

41 

66 

50 

44 

43 

SARASOTA 

MAX 

82 

82 

60.5 

MIN 

55 

60 

65 

67 

68 

57 

61 

63 

50 

56 

65 

63 

64 

64 

64 

71 

58 

54 

64 

64 

66 

66 

63 

66 

67 

51 

47 

65 

59 

46 

46 

60.2 

SECOTAN 

MAX 

78 

60 

83 

75 

82 

66 

75 

77.7 

MIN 

43 

60 

66 

60 

46 

36 

42 

49 

38 

50 

60 

59 

60 

59 

63 

59 

42 

49 

69 

46 

59 

54 

58 

54 

46 

38 

39 

48 

36 

39 

45 

STUART 

MAX 

68 

90 

60 

78 

89 

83.7 

MIN 

61 

65 

66 

68 

67 

69 

65 

71 

69 

66 

68 

61 

66 

66 

66 

67 

64 

62 

64 

67 

68 

66 

68 

63 

64 

61 

60 

55 

50 

96 

63.2 

SUNN  I  LAND 

MAX 

B5 

64 

62 

67 

87 

76 

76 

89. 2 

MIN 

57 

58 

60 

63 

64 

62 

63 

59 

53 

56 

56 

60 

66 

66 

60 

63 

63 

52 

58 

60 

62 

66 

62 

66 

67 

50 

38 

60 

53 

37 

44 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

78 

80 

79 

79 

76 

83 

70 

75 

74 

83 

86 

77.6 

53 

64 

66 

57 

44 

43 

49 

52 

47 

52 

60 

62 

62 

58 

64 

55 

47 

54 

60 

48 

53 

61 

62 

56 

47 

41 

41 

52 

41 

43 

48 

62.9 

TAMIAMI    TRL   40  MI  BEND 

MAX 

80 

8 1 

66 

89 

86 

84.6 

MIN 

64 

72 

67 

67 

68 

68 

71 

60 

61 

62 

74 

74 

75 

74 

74 

72 

72 

69 

73 

76 

74 

74 

72 

72 

54 

46 

TAMPA  WR  AIRPORT 

MAX 

80 

83 

84 

81 

74 

83 

61 

63 

76 

74 

79.6 

MIN 

58 

62 

66 

69 

60 

69 

63 

59 

54 

57 

66 

64 

65 

66 

64 

64 

57 

54 

69 

63 

64 

66 

66 

65 

60 

51 

49 

59 

53 

46 

49 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

An 

84 

82 

80 

81 

63 

63 

82 

81 

64 

62 

72 

72 

79.2 

MIN 

58 

62 

66 

70 

62 

59 

60 

64 

61 

60 

66 

66 

65 

66 

66 

70 

57 

54 

67 

63 

63 

65 

65 

64 

67 

54 

51 

62 

58 

48 

49 

61.2 

TAVERN  I ER 

MAX 

80 

82 

82 

84 

62.7 

72 

71 

74 

74 

73 

75 

75 

69 

66 

66 

72 

74 

74 

75 

74 

71 

71 

72 

67 

70 

76 

72 

75 

71 

71 

64 

57 

69 

64 

59 

69 

70.4 

TITU5VILLE  ?  W 

MAX 

86 

79 

66 

89 

80 

70 

82.2 

51 

62 

65 

61 

62 

62 

66 

54 

51 

55 

67 

64 

64 

63 

66 

63 

54 

61 

62 

62 

62 

66 

62 

63 

67 

43 

41 

46 

50 

50 

44 

67.3 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

81 

66 

75 

81 

62 

80 

76 

78 

80 

84 

60 

63 

83 

87 

61 

60.3 

MIN 

56 

60 

63 

70 

67 

69 

66 

57 

54 

67 

68 

66 

66 

64 

66 

67 

59 

66 

62 

66 

66 

65 

62 

68 

61 

51 

48 

56 

55 

47 

53 

61.3 

WAUCHULA   ?  NW 

MAX 

84 

88 

87 

88 

85 

88 

63 

81 

62 

78 

86 

89 

87 

86 

87 

83 

87 

87 

84 

84 

83 

86 

89 

78 

70 

77 

60 

79 

82 

86 

83.6 

48 

60 

63 

64 

65 

WEST   PALM  BEACH 

MAX 

77 

79 

SO 

79 

62 

79 

81 

62 

79 

77 

79 

79 

60 

80 

80 

64 

79 

68 

66 

81 

S3 

80 

80 

80 

62 

73 

75 

79 

79 

76 

80 

79.8 

MIN 

69 

71 

73 

74 

67 

72 

69 

66 

61 

69 

71 

68 

69 

72 

73 

70 

65 

66 

63 

67 

75 

72 

68 

69 

63 

55 

59 

57 

52 

66 

66.3 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

Bl 

84 

83 

65 

67 

62 

66 

62 

79 

60 

60 

81 

85 

64 

84 

66 

64 

90 

88 

85 

89 

83 

89 

64 

83 

73 

76 

'  82 

76 

79 

84 

82.8 

MIN 

61 

65 

71 

70 

65 

70 

64 

64 

60 

69 

71 

67 

69 

67 

67 

67 

64 

61 

62 

64 

69 

67 

66 

68 

59 

65 

49 

66 

66 

60 

55 

63.5 

WINTER  HAVEN 

MAX 

78 

83 

89 

85 

67 

72 

66 

87 

83 

76 

60 

79 

65 

84 

86 

67 

87 

84 

87 

85 

89 

78 

83 

85 

84 

76 

66 

77 

78 

75 

81 

82.0 

MIN 

55 

53 

66 

66 

66 

68 

67 

61 

63 

58 

61 

63 

65 

65 

66 

68 

59 

56 

64 

67 

67 

65 

63 

55 

61 

52 

47 

57 

54 

50 

49 

99.8 

S»«  r«f*r«Bc«  not«a  following  Btatlon  lados. 
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Tables 


EVAPORATION  AND  WIND 


KLORIOA 
MARCH  1953 


Day  oi  month 


otatioD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

BAY  LAKE 

EVAP 

.20 

.  15 

.21 

.25 

.25 

.27 

.14 

.20 

.24 

.24 

.22 

.13 

.  17 

.  19 

.18 

.20 

.23 

.24 

.23 

.  19 

.  17 

- 

.14 

.16 

.  19 

.31 

.22 

.19 

.  16 

.22 

.21 

86.30 

BELLE  GL.U)E  EXP  STA 

WIND 

137 

139 

180 

208 

136 

156 

93 

174 

218 

206 

90 

156 

144 

134 

iio 

.16 

.20 

- 

283 

284 

.27 

191 

122 

126 

6.39 

BELLE  GLADE  RRN  GATE  4  (a) 

EVAP 

05 

5.  38 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

HAX 

MIN 

82 
69 

86 
70 

87 
73 

87 
74 

88 
76 

84 
74 

83 
75 

86 
73 

82 
70 

80 
68 

79 
70 

86 
72 

85 
75 

86 
73 

90 
73 

88 
76 

87 
74 

87 
70 

84 
72 

88 
73 

87 
75 

85 
76 

88 
73 

88 
76 

84 
71 

80 
65 

79 
63 

78 
67 

80 
64 

81 
64 

82 
65 

84  f  4 
71.  3 

HIALEAK 

EVAP 
WIND 

.14 
19 

.08 
51 

.42 
40 

.12 
79 

.14 
45 

.18 
53 

.27 
48 

.21 
17 

.14 

81 

.09 

56 

.10 
48 

.15 

126 

.  11 
40 

.27 
40 

.24 
40 

.12 
30 

.08 
26 

.27 
20 

.08 

38 

.  17 

36 

.34 

32 

.08 
83 

.07 
41 

.20 
44 

.12 
49 

.36 

52 

.06 
47 

.45 
36 

.22 
57 

.17 
38 

.23 

26 

5.68 
1438 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.  19 
29 

26 

.  16 
36 

.  16 
45 

.20 
39 

.  11 
33 

.  16 
16 

.  22 
28 

.21 
39 

.23 
37 

.  10 
34 

.13 
18 

.  17 
18 

.20 
29 

.  19 
23 

.  17 

23 

.24 
26 

.26 

27 

• 

.40 

55 

.24 
37 

.13 
38 

.16 
19 

.24 
29 

.29 
48 

.29 
52 

.  18 

37 

.23 
45 

.22 
44 

.23 
28 

.23 
18 

86.14 
B1008 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.06 

.25 

.  13 

.  16 

.06 

.  17 

.  15 

.16 

.  17 

.  19 

.  13 

- 

.  25 

.  14 

.  17 

.  16 

.22 

.20 

.21 

.18 

.26 

.  10 

.13 

.15 

.27 

.26 

.27 

.29 

.16 

.07 

.09 

B5.38 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

51 

58 

52 

73 

77 

115 

68 

30 

73 

111 

70 

58 

43 

52 

42 

36 

38 

37 

77 

48 

54 

71 

67 

67 

51 

117 

5 

37 

88 

50 

35 

1851 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 
WIND 

.22 
7 

.  15 
4 

6 

16 

4 

8 

■^5 

10 

18 

19 

2 

3 

2 

9 

■^4 

5 

8 

2 

2 

.  29 

6 

20 

'^3 

2 

'  16 

18 

4 

2 

12 

3 

2 

7.65 
229 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

; 

.33 
41 

.  18 
22 

.  16 
17 

.21 
63 

.  15 
37 

.  11 
68 

• 

.33 
60 

.21 
51 

.15 

19 

.05 
19 

.  15 

26 

.11 
15 

.37 
49 

.23 
35 

.  20 
22 

.24 
44 

.18 
43 

37 

I 

42 

.  12 
20 

.  17 

37 

.30 
81 

.22 
50 

.20 
37 

* 

.27 
111 

.24 

26 

B5.22 
1031 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

EVAP 
WIND 

.08 
29 

.02 
23 

.09 
26 

.  12 
22 

.02 
24 

.08 

26 

.08 
14 

.09 
28 

.  12 
32 

.  10 
25 

.  12 
26 

.01 
15 

.01 
19 

.02 

26 

.08 

24 

.01 
24 

.04 

25 

.04 

27 

.05 
35 

.08 

27 

.09 

25 

.07 

25 

.01 

11 

.06 
18 

.  16 

32 

.10 

46 

.09 
38 

.04 

27 

.12 

32 

.03 

37 

.04 

27 

2.07 
815 

SUNNILAND 

EVAP 
WIND 

.18 

31 

.  19 
39 

.  16 
48 

.14 
74 

.  17 
32 

.  17 
47 

.15 
30 

.22 
27 

.27 
90 

.19 
57 

.13 
43 

45 

18 

.39 
38 

.23 

35 

.18 
20 

.23 
43 

.25 
43 

.17 
31 

.05 

53 

.  14 
31 

.  22 
83 

.21 
59 

.  18 

95 

.  38 

111 

.25 
102 

.22 
77 

.  19 
51 

.20 
129 

.  28 
56 

.24 
60 

5.98 
1698 

TAMIAm  TRL  40  MI  BD 

EVAP 

.29 

.43 

.20 

.22 

.20 

.22 

.23 

.24 

.19 

.30 

.11 

.00 

.21 

.23 

.43 

.23 

.22 

.23 

.23 

.18 

.29 

.03 

.26 

.07 

.29 

.48 

.17 

.26 

.23 

.21 

6.88 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.00 

.15 

.19 

.18 

.12 

.25 

.21 

.33 

.19 

.12 

.19 

.  16 

.  17 

.  16 

.27 

.29 

.25 

.  19 

.07 

.20 

.30 

.27 

.45 

.28 

.22 

.  27 

.28 

.12 

86.53 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

(a)   Evaporation  measured  in  pan  36  x  38  inches. 


See  reference  notes  following  Station  Inder 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No.  1 

County 

St 

Q 

•5 
% 

Longitude 

8 
> 
M 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

|Temp. 

*t>*L*CMlCOLA  MB  Cllr 

0211 

84  59 

MIO 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

C 

0226 

81  46 

L.  L.  STIKELEATHER 

2  3  5 

6P 

CHARLES  A.  M0W2E 

2  3  5 

BAflTOH 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

2  3  5 

BAV  L«<E 

HILLSBOROUGH 

_ 

28  04 

51 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

BELLC  CLADE  EXP  STA 

0611 

80  39 

6A 

STATE  EXP  STATION 

2  3  6  6 

BELLE  CLAOE  MRN  GATE  * 

0616 

80  43 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

BIO  Cypress  ino.  hes. 

6P 

HOUSTON  L.  OLSON 

2  3  5 

c 

BIG  pine  KEV  inn 

WALTER  ZIEGNER 

BLACKMAn  1,  Wfd 

OKALOOSA 

5 

30  57 

200 

MRS.  S.  YOUNGBLOOD 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

OS  OA 

CALHOUN 

66  02 

7A 

7A 

JOHN  PURIFOY 

2  3  5 

BOCA  RATON 

084& 

60  06 

TOWN  OF  BOCA  RATON 

C 

BC4 1 T A  SPGS  2  ESE 

BDADCNTCN 

BRANFORD 

SUWANNEE 

10 

29  58 

- 

MRS.  BEULAH  STANLEY 

el)  I  stol 

1020 

64  59 

MID 

WILLARD  R.  AOAMS 

C 

BR00<SVILLE  CHIN  MIL 

1046 

62  22 

5P 

2  3  6 

C 

6R0OKSVILLE  NURSERY  1 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

brooasville  nursery  2 

82  20 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

BuSHNELL  2  E 

SUMTER 

5 

26  40 

76 

MRS.  A.  H.  NELSON 

2  3  5 

CAMP  BLAND INO 

i2ie 

81  69 

8A 

6A 

2  3  5 

CANAL  POINT  ijATE  5 

1271 

80  36 

c 

CANAL  POINT  USDA 

60  36 

MID 

Sugar  plant  fld  sta 

2  3  5 

60  64 

6P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

CAPTIVA 

LEE 

5 

26  32 

S2  11 

3 

ALLEN  T.  WEEKS 

2  3  6 

CARHA6E  LLE 

1366 

64  40 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E  'MITH 

2  3  6 

1366 

85  49 

LONNIE  H.  WHITAKER 

3 

83  02 

6P 

C  .  C .  WHIDOON 

2  3  5 

64  62 

MRS . W.MOBLEY  OL I VER 

3 

CHIPLEY  3  E 

WASHINGTON 

3 

30  47 

65  29 

130 

5P 

A.  W.  O'STEEN 

2  3  5 

1665 

81  06 

KID 

PAUL  C.  GROSE 

c 

1632 

82  48 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

CLtfc 1 aTON 

CLfWlSTON  U  S  tNGINEEfiS 

HE^.'DRY 

7 

26  4:^ 

60  55 

20 

lOA 

CORPS  OF 'engineers 

2  3  5  6 

c 

:n6 

80  17 

BA 

SA 

2  3  5 

1775 

85  24 

6P 

2  3  5 

81  31 

CROSS  CITY 

DUIE 

5 

29  39 

46 

H.   0,  HARRISON 

C^OSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

83  06 

MIC 

MID 

2  3  6 

c 

80  12 

3 

81  02 

9A 

2  3  5 

81  03 

HID 

2  3  5 

c 

CE  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3 

30  43 

86  07 

266 

6P 

H.  C.  STORRS 

2  3  6 

2229 

61  16 

9A 

9A 

2  3  5 

2391 

83  13 

c 

2<tl8 

62  52 

6P 

2  3  6 

81  41 

6P 

2  3  6 

EVERGLACES 

COLLIER 

5 

25  61 

3 

MANHATTAN  MERC. CORP 

- 

2916 

P  T  AM 

81  32 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  6 

2923 

81  26 

MRS.  CaJSY  E.PARSONI 

c 

2936 

80  36 

4P 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  6 

ei  27 

6P 

2  3  5 

rORT  DRUM 

OKEECHOBEE 

7 

27  32 

80  48 

60 

U.sl  GEO.  SURVEY 

c 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

60  09 

10 

6P 

6P 

F.  P.  MEDFORO ,  JR. 

2  3  6 

FT  LAUOifiDALE  ElAHIA— MAR 

3168 

BROWARD 

60  06 

5P 

BAHIA— MAR  YACHT  HRBI 

2  3  5 

3196 

61  52 

MID 

2  3  6 

c 

3207 

SO  19 

MIC 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

GAINEiVlLLE  UNIVERSITY 

ALACHUA 

8 

29  39 

82  21 

166 

H.  E.  BRATLEY 

2  3  5 

c 

GLEN  SflJNT  MARY 

3*.7C 

62  10 

4P 

2  3  6 

3536 

65  29 

MID 

c 

35M 

5P 

2  3  5 

HART  LAKE 

MIALEAH 

3909 

06DE 

2 

25  60 

80  17 

6 

BA 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

c 

HiCH  SPRINGS 

3966 

ALACHUA 

10 

62  36 

5P 

5P 

2  3  5 

3976 

NASSAU 

81  66 

6P 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

3986 

A075 

MCMESTEAO  EXP  5IAT ICN 

A091 

DADE 

2 

25  30 

11 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

HYPOLUXO 

ti9e 

PALM  BEACH 

60  03 

6P 

6P 

2  3  6 

'.2  73 

LEVY 

62  41 

c 

INVERNESS 

'■289 

CITRUS 

82  20 

5P 

2  3  5 

ISLCMOf^TH 

'.332 

ORANGE 

61  33 

3 

JACKSONVILLE  WB  AP 

*.3  68 

DUVAL 

8 

30  25 

81  39 

26 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

jacksonv ill  e  beach 

*.366 

DUVAL 

81  24 

7P 

7P 

2  3  6 

4371 

DUV4L 

81  39 

MIO 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

JASPER  10  E 

1.394 

HAMILTON 

82  47 

6P 

6P 

2  3  5 

KENDALL  2  £ 

4616 

DADE 

80  17 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

4670 

MONROE 

5 

2A  35 

81  42 

7 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KEV  WEST  WB  CITY 

46  76  iMOlJflOE 

5 

24  33 

81  46 

6 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUPEAU 

2  3  6 

c 

MSSIfWtE 

4620 

OSCEOLA 

7 

28  18 

61  25 

69 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

KISSIMMEE  2 

4626 

OSCEOLA 

.7 

28  18 

61  24 

66 

MID 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

c 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

5 

26  46 

61  26 

13 

6P 

MRS,   ALICE  E.  HALL 

2  3  5 

LAKE  ALFRED  EXP  STAT  ION 

4707 

POLK 

5 

26  06 

81  43 

180 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

c 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

62  3  5 

205 

6P 

5P 

CHARLES  0.  LOCKWOOO 

2  3  5 

LAKE  HIAWASSt 

4771 

ORANGE 

6 

28  32 

61  26 

115 

9A 

9A 

SUBTROP  FRT  FLD  STA 

2  3  5 

LAKCLANO  WB  CITY 

479T 

POLK 

5 

28  02 

61  69 

215 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

LAKE  PLACID  2  SW 

4845 

HIGHLANDS 

27  17 

61  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  5  6 

LAKE  TRAFrORO 

4666 

COLLIER 

26  26 

61  29 

27 

7A 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

Station 

Index  No.  1 

County 

*5 
gi 

Q 

O 

1 

« 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

TempJ 

1  Precip. 

4892 

63  55 

190 

MID 

C 

81  52 

HID 

C 

5036 

60  42 

z 

MIO 

HUGH  M.  MAThERSON 

C 

5099 

62  58 

96 

6A 

Suwannee  vlv  exp  st 

2  3  5 

LONGBOAT  KEY 

6124 

SARASOTA 

6 

27  25 

62  40 

6P 

G.  W.  HERRINGSHAH 

3 

6162 

60  16 

14 

6P 

6P 

U.  5.  GEO.  SLRVEY 

2  3  6  6 

C 

MIO 

MARILYN  J.  HERNDON 

5275 

63  25 

145 

7P 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

2  3  6 

6361 

81  06 

6P 

6P 

U.S. PUB. HEALTH  SVC 

2  3  5 

MARIANNA  CAA  AP 

6367 

JACKSON 

1 

30  50 

65  11 

120 

MID 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  6 

5372 

B5  12 

120 

4P 

FLA.    INO. S. FOR  BOYS 

2  3  5 

i** 

MIO 

MARINE  STUDIO  INC 

6539 

83  14 

6P 

6P  ROBERT  L .  ANNIN 

5612 

80  36 

23 

MID 

MIO 

U.S.  WCATHER  BUREAU 

2  3  5 

C 

MERftITT  ISLAND 

5643 

BREVARD 

2 

28  21 

60  42 

25 

6P 

6P 

RICHARD  E.  DEWEY 

2  3  5 

MIA 

6666 

80  08 

9 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

C 

6668 

60  11 

8 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

MILTON  EXP  STATION 

6793 

SANTA  ROSA 

87  09 

217 

5P 

6P 

AGR.  EXP.  STATION 

2  3  5 

MONT ICELLO 

6679 

JEFFERSON 

5 

30  32 

63  52 

202 

MID 

A.   M.  PHILLIPS 

2  3  5 

5695 

81  05 

22 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

6990 

84  42 

301 

6P 

6P 

A.  N.  HUBBARD 

2  3  6 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

82  19 

20 

8A 

STATE  PARK 

3 

NAPLES 

6076 

COLLIER 

5 

26  09 

81  47 

6P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  FFArH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

80  57 

10 

6P 

6P 

A.  B.  NOROMAN 

2  3  6 

eA 

6A 

EGLIN  FIELD 

62  61 

OSCEOLA 

61  00 

60 

6P 

U.  S,  GEO.  SURVEY 

3 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

6313 

PALM  BEACH 

60  43 

14 

MIO 

U.S.  GEO.  SURVEY 

c 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

6323 

BROWARD 

7 

26  20 

60  32 

22 

MID 

U.S.  GEO.  Survey 

c 

OCA  LA 

6414 

MARION 

62  06 

86 

5P 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

OCALA  AIRPORT 

6P 

6P 

AIRWAY  OBSERVER 

OKEECHOBEE  9  W 

6480 

Okeechobee 

80  59 

30 

5P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

6485 

OKEECHOBEE 

80  47 
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R,  L,   Anderson,   Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 


Stormy  weather  this  month  included 
tornadoes  at  Panama  City,  Youngstown 
and  Fort  Pierce,   and  hail  in  Baker, 
Madison,  Jefferson,  Alachua,  Santa 
Rosa,   Suwannee  and  Wakulla  Counties. 
Temperatures  averaged  70,3°  (0.4" 
above  normal)   and  ranged  from  32°  at 
Niceville  the  21st  to  95°  at  Punta 
Gorda  the  9th  and  at  West  Palm  Beach 
WB  Airport  the  11th.     Temperature  av- 
erages were  below  normal  at  all  sta- 
tions in  the  northern  division  and 
above  normal  at  most  stations  in  the 
south.     Precipitation  averaged  6.39 
inches   (3.32  inches  above  normal)  to 
make  this  the  wettest  April  since 
1933.     Station  totals  ranged  from 
15.55  inches  at  Saint  Leo  to  0.23 
inch  at  Marathon  Vaca  Key.  Precipi- 
tation was  above  normal  at  all  northern 
and  middle  division  stations  and  at 
most  of  the  southern  division  stations. 

Showery  weather  in  the  extreme  north- 
west portion  on  the  1st  moved  to  the 
Peninsula  and  upper  east  coast  by  the 
3rd  but  dissipated  without  appreciable 
rain  on  the  lower  east  coast.  Fair 
weather  prevailed  the  4th  and  5th. 
The  6th  brought  moderate  to  heavy  rains 
to  the  middle  division  and  very  heavy 
rains  in  the  northern  division.  A 
small  tornado  at  Panama  City  on  the  6th 
shattered  45  feet  of  concrete  block 
wall  at  the  baseball  park  and  apparent- 
ly dissipated  quickly  since  the  only 
other  evidence  of  strong  winds  was 
some  broken  tree  limbs.  Temperatures 
were  moderate  to  mild  the  first  week 
but  were  quite  high  throughout  the 
state  the  8th  through  the  11th  and 
many  stations  recorded  the  highest 
temperature  for  the  month  during  this 
period.     There  was  stormy  weather  on 
the  10th.     Thunderstorms  produced 
heavy  hail  in  portions  of  Baker,  Madison 
and  Jefferson  Counties  that  caused  some 
damage  to  crops.     Lightning  at  Sampala 
Lake   (Madison  County)   destroyed  a  barn 
and  contents,  and  high  winds  in  Colvimbia 
County  damaged  several  tobacco  barns. 
Rainy  weather  the  12th-13th  was  ac- 
companied by  strong  winds.     A  tornado  at 
Youngstown,   near  Panama  City,   in  the 
early  morning  of  the  12th  demolished  one 
small  building,  moved  the  railroad  sta- 
tion onto  the  tracks,  damaged  roofs  of 
several  houses,   and  downed  several  pine 
trees — some  uprooted,  others  twisted 
off.     On  the  morning  of  the  13th,  a  tor- 
nado near  Fort  Pierce  caused  consider- 
able damage  to  a  home  and  removed  roofs 
from  two  garages.     Rain  was  heavy  in 


many  areas  the  12th-13th  but  was  ex- 
tremely heavy  at  Saint  Leo  with  a  total 
of  10.97  inches  in  a  24-hour  period. 
The  Saint  Leo  weighing  gage  indicated 
9.80  inches  in  the  6-hour  period  ending 
at  11:30  P.M.   the  12th.     Hail  fell  in 
Gainesville  on  the  morning  of  the  12th. 
There  was  showery  weather  again  the 
15th  and  moderate  to  heavy  rain  over 
the  northern  half  of  the  state  the  18th- 
19th.     Light  hail  fell  in  Santa  Rosa, 
Wakulla ,  Suwannee  and  Alachua  Counties 
the  19th.     Cool  weather  prevailed  in  the 
north  portion  from  the  12th  through  the 
19th  while  the  south  portion  experienced 
moderate  to  mild  temperatures.  Unseason- 
ably cool  weather  covered  the  state  the 
20th  to  the  23rd  and  brought  scattered 
light  frost  to  the  inland  areas  of  the 
north  portion  the  21st.     Nearly  all 
stations  recorded  the  lowest  temperature 
of  the  month  on  the  21st.  Temperatures 
rose  slowly  through  the  last  week  of  the 
month  and  by  the  30th  were  high  enough 
to  give  the  highest  reading  for  the  month 
at  several  stations.     Precipitation  was 
lighter  during  the  last  ten  days  but 
showery  weather  the  25th-26th  and  scatter- 
ed showers  the  29th-30th  brought  li^t  to 
moderately  heavy  rains  to  a  large  part  of 
the  state. 

Citrus  harvesting,  largely  Valencia 
oranges  and  grapefruit,  was  quite  active 
the  early  part  of  the  month  and  declined 
late  in  the  month  as  fruit  supplies  di- 
minished.    Groves  were  in  good  condition 
and  the  heavy  rains  were  favorable  for 
tree  growth  and  the  development  of  the 
new  fruit  crop.     Warm  weather  early  in 
the  month  stimulated  truck  crops  to  rapid 
development  but  heavy  rains  caused  some 
damage  to  crops  and  interfered  con- 
siderably with  harvest  schedules.  Cold 
weather  of  the  20th-23rd  caused  no  great 
damage  but  retarded  growth  of  tender 
crops. 

Marketing  of  produce  declined  slightly 
the  first  half  of  April  compared  to  the 
previous  semi-monthly  period  but  in- 
creased some  30  percent  the  last  half  of 
April.     Most  of  the  cotton  crop  was  plant- 
ed early  in  the  month  and  some  replanting 
became  necessary  later  because  of  wet  soil 
and  cold  weather.     Tobacco  setting  was 
completed.     Maturing  oats  were  injured  by 
heavy  rain  in  some  areas  but  harvesting  of 
what  appeared  to  be  a  good  crop  got  under- 
way near  the  end  of  the  month.     Corn  and 
tobacco  made  good  progress  and  pasture 
conditions  were  good.  -  J,   T.  B.  B. 
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4 

1912 

73.0 

96 

40 

4.45 

7 

1937 

68.8 

94 

36 

5.01 

7 

1913 

68.3 

93 

38 

1.98 

4 

1938 

70.1 

96 

31 

1.34 

4 

1914 

70.9 

98 

32 

2.33 

6 

1939 

70.6 

97 

34 

4.34 

9 

1915 

67.3 

97 

31 

1.23 

3 

1940 

67.7 

93 

24 

2.  78 

5 

Data  in  this  table 

have  been  weighted 

on  an  ar 

eal  basis 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


APRIL  1953 

TABLE  2 


Slallon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

e 

M 
X 

e 
D 

- 
• 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatettt  Day 

« 
Q 

Snow.  Sleet  Hail 

No.  of  Days 

Ma«. 

Mln. 

Total 

^  s 

e 

o 

1      .01  or  More  | 

•Li 

OS 

i<U 

is 

1.00 
1    or  More 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  WB  CITY 

R 

73.1 

59,5 

66.3 

- 

1,2 

81 

10 

46 

20 

43 

0 

0 

0 

0 

10.09 

5,81 

3.95 

6 

T 

0 

9 

3 

3 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

77,4 

51,7 

64.6 

_ 

3.2 

88 

9 

37 

21 

0 

0 

0 

0 

6.44 

2,66 

2,36 

7 

.0 

0 

9 

4 

2 

CARRABELLE 

76,3 

56,2 

66,3 

- 

•  8 

85 

7 

36 

21 

56 

0 

0 

8.76 

5.67 

2.85 

7 

.0 

0 

10 

S 

2 

CHIPLEY  3  E 

78,6 

53,2 

65,9 

- 

1,4 

85 

9+ 

37 

21 

61 

0 

0 

0 

0 

9.91 

5.07 

.0 

0 

13 

COMPASS  LAKE 

78,5 

51,5 

65,0 

2,1 

86 

8  + 

35 

20 

79 

0 

0 

0 

0 

2,05 

6 

•  0 

0 

8 

CROSS  CITY  CAA  AP 

79,8 

53,3 

66,6 

90 

36 

21 

53 

1 

0 

0 

0 

6.43 

2,98 

6 

T 

0 

11 

* 

2 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

79,1 

54,4 

66,8 

- 

.2 

90 

8 

39 

20 

52 

1 

0 

0 

0 

11.14 

7.12 

4.13 

12 

.0 

0 

12 

S 

3 

FERNANDINA  BEACH 

77,1 

68, 5M 

67, 8M 

- 

,1 

90 

30 

21 

41 

Q 

6.96 

3,97 

2,«1 

7 

.0 

0 

8 

4 

3 

GLEN  SAINT  MARY 

80.5 

53,5 

67.0 

- 

.6 

89 

9 

36 

21 

50 

0 

0 

0 

0 

8.79 

5,88 

3.61 

7 

T 

0 

9 

S 

2 

MILLIARD 

78,3 

54,0 

66.2 

1.2 

88 

30 

39 

2 1 

59 

0 

0 

0 

0 

8.12 

5,27 

2.35 

12 

.  0 

1 0 

* 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

78.9 

57,5 

68.2 

- 

.2 

43 

21 

40 

0 

0 

0 

0 

9.67 

6,33 

2,41 

•  0 

0 

8 

5 

4 

JACKSONVILLE  BEACH 

76.8 

68,1 

67.5 

89 

30 

44 

21 

44 

0 

0 

0 

6.43 

1,76 

7 

.0 

0 

8 

5 

3 

JACKSUNVlLLt    WB  tITT 

78.0 

59,6 

68.8 

- 

.3 

87 

30 

21 

29 

6.36 

3.32 

1,80 

6 

,0 

0 

9 

7 

2 

JASPER   10  E 

80. 2M 

51, 2M 

65. 7M 

89 

9 

36 

21 

52 

0 

0 

0 

0 

7.76 

2.40 

12 

.0 

0 

9 

* 

3 

LAKE  CITY  2  E 

79.9 

54,  1 

67.0 

1.7 

88 

9+ 

36 

21 

51 

0 

0 

0 

0 

10.03 

7,45 

3.07 

7 

eO 

0 

11 

i 

3 

LIVE  OAK   1  SE 

78.  1 

54,8 

66.  6 

88 

30 

37 

21 

0 

0 

0 

0 

10.56 

3.40 

7 

T 

0 

10 

MAO I  SON 

79,4 

54,9 

57.2 

- 

1.3 

90 

9 

40 

21 

45 

1 

0 

0 

0 

9.22 

6,10 

4.55 

6 

T 

0 

13 

3 

2 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

76,6 

53,1 

64.9 

85 

8-<- 

3  7 

21 

75 

0 

0 

0 

0 

8.47 

4.00 

6 

.0 

0 

11 

3 

3 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

78,3 

52,0 

65.2 

- 

2.0 

86 

9 

38 

21 

63 

0 

0 

° 

0 

9.73 

5,86 

5.27 

6 

.0 

0 

14 

3 

3 

MAYO  5  NW 

79,8 

54,5 

67.2 

90 

9 

37 

21 

43 

1 

0 

0 

0 

10.76 

4.00 

6 

.0 

0 

13 

6 

3 

MILTON  EXP  STATION 

76.2 

53.7 

65.0 

84 

8 

35 

21 

79 

0 

0 

0 

0 

9.34 

2.53 

6 

•  0 

0 

15 

5 

4 

MONTICELLO 

78.6 

51.6 

65.1 

- 

2.3 

86 

4  + 

37 

21 

70 

0 

0 

0 

0 

13.02 

9,62 

6,80 

6 

T 

0 

12 

4 

3 

MT  PLEASANT 

77.9 

54,2 

66.1 

.7 

86 

23 

20+ 

56 

0 

0 

0 

0 

5.70 

2.32 

2.25 

6 

.0 

0 

7 

4 

2 

NICEVILLE 

7*. 6 

52,1 

63,4 

- 

2.4 

85 

5+ 

32 

21 

0 

0 

1 

0 

8.16 

4.79 

2.67 

12 

.0 

0 

9 

PANAMA  CITY 

76  .  7 

56,7 

66  ,  7 

.  7 

85 

11 

41 

21 

38 

0 

0 

0 

0 

6.66 

3.30 

2  .22 

12 

•  0 

0 

8 

DCklCA^/M   A     ^AA  AD 
f  CNoMt.UUM    LAA  Ar 

7'.,  7 

57,6 

66,2 

86 

1 0 

20+ 

62 

0 

0 

0 

0 

8.96 

2.98 

1 2 

.0 

0 

13 

5 

4 

PENSACOLA  W8  CITY 

R 

73,2 

58.7 

66.0 

_ 

1.0 

84 

4 

44 

19+ 

61 

0 

0 

0 

0 

9.82 

4.92 

4.01 

12 

T 

0 

13 

5 

4 

QUINCY  EXP  STATION 

78,8 

52,4 

65,6 

- 

.7 

85 

8+ 

21 

61 

0 

0 

6.73 

3.02 

2.18 

12 

.0 

0 

12 

5 

2 

SAINT  MARKS  6  SE 

77,6 

56.0 

66.8 

- 

.3 

86 

12 

39 

21 

46 

0 

0 

0 

0 

15.48 

11.40 

5.40 

7 

.0 

0 

9 

5 

5 

SECOTAN 

77,9 

53.4 

65,7 

86 

8  + 

38 

21 

57 

0 

0 

0 

0 

12,35 

4.05 

6 

.0 

0 

10 

6 

4 

TALLAHASSEE  WB  AP 

77,3 

53.6 

65.4 

- 

1.8 

39 

21 

65 

0 

0 

0 

0 

7,26 

2.77 

2.65 

' 

.0 

0 

10 

3 

3 

D I V I S I  ON 

66.2 

8,97 

T 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

86,1 

57.8 

72.0 

.3 

91 

9+ 

43 

21 

8 

7 

0 

0 

0 

4,39 

1.96 

1.95 

13 

.0 

0 

6 

2 

2 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

81,5 

58,4 

70.0 

- 

.5 

89 

9 

44 

21 

22 

0 

0 

0 

0 

6.92 

4.28 

2.04 

13 

,0 

0 

10 

4 

4 

OlICUUI^II       "3  C 

HUbMNtLL    £  t 

83,5 

57,3 

70.4 

- 

.6 

91 

25 

21 

27 

0 

0 

0 

5,61 

2.21 

1.53 

7 

,0 

0 

7 

4 

3 

CAMP  BLANOING 

78,9 

56,3 

67.6 

88 

10 

41 

21 

0 

0 

0 

0 

8,95 

4.05 

7 

T 

0 

10 

3 

3 

CEDAR  KEY 

76,9 

61,4 

69.2 

.  8 

83 

9 

47 

2 1 

1 9 

0 

0 

0 

0 

11,20 

9.52 

3.20 

7 

,  0 

0 

6 

5 

4 

CLEARWATER 

80,4 

63,3 

71.9 

_ 

.7 

89 

29 

50 

21 

7 

0 

0 

0 

0 

4,56 

2,63 

1.28 

26 

,0 

0 

6 

4 

3 

CLERMONT  6  S 

83,8 

60.1 

72,0 

.5 

91 

30 

42 

21 

9 

1 

0 

0 

0 

6,81 

4,32 

4.32 

13 

,0 

0 

B 

3 

2 

^.Kto^-tNl    \.  I  It    £  bW 

81,5 

57.5 

69.5 

.2 

90 

30 

40 

21 

32 

1 

0 

0 

0 

6.21 

3,81 

3.42 

7 

,0 

0 

9 

4 

1 

OAYTONA  BEACH 

79,3 

61.6 

70,5 

90 

19+ 

47 

21 

2 

0 

0 

0 

5.21 

1  .84 

7 

,0 

0 

12 

3 

2 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

79,3 

58.7 

69,0 

.  0 

92 

30 

44 

2 1 

28 

1 

0 

0 

0 

4.97 

2,04 

1  .  89 

7 

•  0 

° 

12 

3 

1 

DE  LAND 

80,6 

58.5 

69,6 

- 

.3 

39 

21 

0 

0 

0 

0 

7.37 

4.81 

2.07 

7 

T 

0 

8 

4 

4 

EUSTIS  2  S 

84.5 

60.5 

72.5 

1.2 

95 

30 

43 

21 

13 

6 

0 

0 

5.43 

2.9* 

2.10 

7 

.0 

0 

7 

* 

2 

FEDERAL  POINT 

80,4 

58.0 

69,2 

.0 

90 

29 

22 

23 

1 

0 

0 

0 

6.69 

3.92 

3.69 

7 

.0 

0 

11 

3 

1 

GAINESVILLE  UNIV 

78,9 

58.0 

68.5 

- 

.8 

89 

10  + 

45 

21  + 

0 

0 

0 

0 

8.43 

6.03 

4,58 

7 

.0 

0 

12 

4 

1 

GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

86  ,  IM 

59.5 

72.  BM 

93 

11 

50 

14  + 

4 

0 

0 

0 

5.61 

3,10 

13 

.  0 

0 

4 

3 

3 

HIGH  SPRINGS 

81,2 

55,7 

68.5 

91 

9 

38 

21 

43 

1 

0 

0 

0 

6.37 

4,24 

7 

,0 

0 

10 

2 

1 

INVERNESS 

83,3 

58.7 

71.0 

.7 

90 

9+ 

40 

21 

16 

2 

0 

0 

° 

7.88 

5.50 

2.40 

7 

,0 

0 

8 

5 

3 

If  I        T  MMFF 

84,6 

59,5 

72.1 

•  6 

93 

30 

21 

10 

0 

0 

5.95 

3.47 

2.95 

13 

,0 

0 

fl 

4 

2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

82,9 

60.0 

71.5 

- 

a  3 

90 

30 

42 

21 

14 

1 

0 

0 

0 

4,37 

1.91 

1.92 

7 

.0 

0 

4 

3 

2 

LAKE  HIAWASSE 

62,7 

59.0 

70  .  9 

90 

12 

41 

21 

1 

0 

0 

0 

6,71 

.0 

0 

9 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

81,4 

61,7 

71.6 

.0 

50 

21 

12 

0 

0 

0 

0 

4,35 

1.48 

1.88 

26 

.0 

0 

6 

3 

1 

MOUNTAIN  LAKE 

84,4 

60,1 

72.3 

.3 

91 

30 

45 

17+ 

10 

2 

0 

0 

0 

3.67 

1.42 

2.00 

13 

.0 

0 

7 

2 

2 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

81,4 

59,2 

70  .  3 

1,4 

92 

30 

4  5 

2 1 

13 

0 

6.96 

4.92 

1.52 

7 

.  0 

0 

9 

S 

4 

OCALA 

83,2 

56,  8M 

70. OM 

,3 

90 

8+ 

43 

21 

18 

2 

0 

0 

0 

9.96 

7.29 

4.10 

7 

•  0 

0 

10 

5 

4 

OCALA  AIRPORT 

90 

8+ 

36 

2 1 

39 

2 

0 

0 

0 

8.61 

2  .  44 

7 

.  0 

0 

1 2 

5 

3 

ORLANDO  WATER  PLANT 

82. 7M 

60,  8M 

71  .8M 

90 

1 0+ 

45 

21 

2 

0 

0 

0 

5.30 

2.31 

14 

.0 

0 

8 

3 

2 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

82.4 

59,5 

71.0 

,6 

92 

30 

44 

21 

16 

1 

0 

0 

0 

6.18 

3.22 

1  .89 

13 

.0 

0 

10 

5 

3 

^PALATKA 

84.2 

69.1 

71.7 

1.6 

92 

30 

45 

21 

2 

0 

0 

6.90 

4.37 

4.36 

7 

.0 

0 

9 

3 

1 

PLANT  CITY 

84.6 

59,0 

71.8 

1,1 

91 

12 

41 

21 

14 

4 

0 

0 

0 

4.75 

2.30 

1.89 

26 

.0 

0 

7 

4 

1 

RAIFORD  ST  PRISON 

81,3 

56,4 

68.9 

,8 

88 

9+ 

40 

21 

37 

0 

0 

0 

0 

7.84 

5.09 

3.90 

7 

.0 

0 

7 

4 

3 

SAINT  AUGUSTINE 

79, 9M 

58,  IM 

69. OM 

.7 

90 

4  3 

21 

32 

1 

0 

0 

0 

8.24 

5.62 

3.34 

7 

.0 

0 

11 

3 

2 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

78,3 

59.3 

68.8 

90 

30 

45 

21 

26 

1 

0 

0 

0 

6.77 

3.36 

7 

.0 

0 

10 

2 

2 

SAINT  LEO 

82,6 

60.3 

71.5 

,6 

90 

9 

21 

14 

1 

0 

0 

0 

15.55 

13.23 

9.17 

13 

.0 

0 

6 

4 

4 

ST  PETERSBURG 

81,2 

63.6 

72.4 

.8 

88 

9+ 

50 

21 

8 

0 

d 

0 

0 

5.37 

3.10 

3.25 

13 

•  0 

0 

5 

3 

2 

SANFORO 

81,8 

58.5 

70.2 

.8 

89 

11 

40 

21 

0 

0 

0 

0 

5.87 

3.66 

2.07 

7 

T 

0 

8 

4 

2 

TAMPA  W8  AIRPORT 

R 

80,3 

60.5 

70.4 

1.1 

88 

9 

48 

21 

11 

0 

0 

0 

0 

2.95 

.44 

.80 

26 

.0 

0 

5 

3 

0 

TARPON  SPRINGS 

80,4 

61.5 

71.0 

.1 

88 

9+ 

46 

21 

12 

0 

0 

0 

0 

6.31 

4.18 

3.11 

13 

.0 

0 

6 

6 

2 

WINTER  HAVEN 

83,6 

62.3 

73.0 

90 

26 

50 

21 

1 

0 

0 

0 

3.80 

1.54 

26 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

70.5 

6.57 

T 

Sm  Reierance  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


FLORIDA 
APRIL  1953 


Temperature 


station 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

1 

s 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Sdow.  Sieet.  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

•« 
o 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 

o 

s 

o 
1 

1  1.00 
1    or  More 

5  t 

sl 

hi 

•=l 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

85,1 

59,5 

72,3 

,0 

93 

30 

43 

21 

7 

5 

0 

0 

0 

2< 

53 

,34 

.91 

7 

,0 

0 

4 

3 

0 

AVON  PARK 

85,0 

60,6 

72.8 

.2 

91 

30 

48 

21 

3 

3 

0 

0 

0 

7, 

45 

5,08 

4 

.60 

13 

,0 

0 

7 

S 

1 

BELLE  SLAOE  EXP  STA 

83,0 

59,1 

71  .  1 

.4 

91 

12 

43 

21 

1 

0 

0 

0 

2i 

41 

,53 

1 

,20 

14 

,0 

0 

6 

1 

1 

BIG  PINE  KEY  INN 

66,4 

70,6 

76.5 

90 

9+ 

6  1 

2 

0 

4 

0 

0 

0 

25 

,13 

3 

,  0 

Q 

2 

0 

0 

BRADENTON 

82.2 

61,2 

71.7 

1.0 

88 

9+ 

50 

21  + 

4 

0 

0 

0 

0 

3. 

86 

1,55 

3 

,16 

13 

,0 

0 

5 

1 

1 

CANAL  POINT  USDA 

84,0 

59,4 

71.7 

92 

30 

47 

1  + 

1 

0 

0 

0 

4i 

20 

2 

.  75 

14 

.0 

0 

6 

2 

2 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

83.8 

63,3 

73.6 

90 

1 1 

51 

2 1 

0 

I 

0 

Q 

0 

5, 

38 

5 

•  02 

16 

.0 

0 

2 

1 

1 

CAPTIVA 

82, 6M 

66.4 

74. 5M 

90 

9 

56 

21 

0 

1 

0 

0 

0 

3i 

58 

1 

,33 

16 

.0 

0 

4 

4 

1 

CLEWISTON  U  S  EN6 

84.8 

63.1 

74.0 

93 

12  + 

52 

1 

7 

0 

0 

0 

3. 

25 

1 

,04 

14 

11 

3 

1 

COCONUT  GROVE  7  S 

84.1 

66.  1 

75.1 

.9 

91 

8 

51 

21 

2 

0 

0 

0 

4i 

91 

1.55 

2 

,30 

27 

•  0 

0 

6 

2 

2 

DRY  TORTUGAS 

82,0 

72.4 

77.2 

87 

11  + 

66 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

55 

,36 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

EVERGLADES 

84,3 

63,5 

73.9 

-  .2 

89 

9+ 

50 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

7, 

56 

6.21 

4 

,64 

16 

.0 

0 

4 

3 

3 

FELLSMERE 

85,6 

60.  OM 

72,  6M 

l.s 

93 

30 

45 

21 

6 

5 

0 

0 

0 

3i 

80 

1,13 

1 

,08 

26 

T 

0 

10 

3 

2 

FORT  LAUDERDALE 

85,1 

65,9 

75,5 

1.5 

92 

11 

49 

21 

0 

2 

0 

0 

0 

2. 

30 

-  2.73 

,80 

26 

.  0 

0 

6 

2 

0 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

2. 

01 

.66 

27 

.0 

0 

7 

3 

0 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

84,9 

61,9 

73.4 

•  4 

92 

9 

46 

21 

1 

3 

0 

0 

0 

2i 

28 

-  .09 

.64 

15 

.0 

0 

5 

3 

0 

FORT.  PIERCE 

80,7 

61.8 

71.3 

-  1.6 

89 

10 

46 

21 

15 

0 

0 

0 

0 

3i 

36 

.60 

1 

.95 

13 

,0 

0 

7 

2 

1 

HIALEAH 

82,8 

65,7 

74.3 

90 

9+ 

50 

21 

2 

0 

0 

0 

4< 

60 

2 

,00 

16 

,0 

0 

6 

2 

2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

86.  1 

61.2 

73.7 

•  6 

93 

8 

48 

2 

1 

7 

0 

0 

0 

3 

83 

.17 

1 

,92 

16 

.0 

0 

5 

2 

2 

HYPOLUXO 

83.3 

64.9 

74.1 

.7 

90 

19 

51 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

4i 

62 

.88 

1 

,82 

11 

.0 

0 

5 

4 

2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

R 

83.4 

72.8 

78.1 

1.5 

86 

11  + 

65 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

55 

-  1.76 

,29 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

KEY  WEST  WB  CITY 

R 

84.9 

72.7 

78.8 

i.e 

89 

30 

66 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

47 

-  1,93 

.33 

13 

•  0 

0 

3 

0 

0 

LA  BELLE 

87.2 

60.4 

73,8 

1.3 

94 

30 

43 

21 

3 

11 

0 

0 

0 

ll 

91 

-  .91 

.85 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

86. 2M 

60.  IM 

73.  2M 

.  1 

93 

25+ 

47 

21  + 

3 

7 

0 

0 

0 

3 

89 

1 

.34 

7 

6 

3 

2 

LOXAHATCHEE 

85.6 

60.0 

72,8 

94 

11 

45 

21 

2 

7 

0 

0 

0 

4 

13 

1 

.76 

11 

.0 

0 

5 

3 

2 

MARATHON  VACA  KEY 

84.7 

68.  1 

76.4 

88 

26 

60 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

23 

.15 

13 

,0 

0 

2 

0 

0 

MELBOURNE  WB  AP 

R 

80.6 

61.4 

71.0 

-  .2 

91 

30 

49 

21 

15 

2 

0 

0 

0 

7 

37 

4.77 

2 

.92 

11 

,0 

0 

11 

S 

2 

MERRITT  ISLAND 

82.2 

62.5 

72.4 

.8 

91 

11 

48 

22 

6 

2 

0 

0 

0 

3 

80 

1.55 

2 

.36 

13 

.0 

0 

9 

1 

1 

MIAMI  BEACH 

80.6 

70.6 

75.6 

.2 

88 

19 

59 

17+ 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

81 

.20 

2 

.18 

16 

.0 

0 

3 

2 

1 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

83.6 

67,8 

75.7 

.8 

90 

8  + 

53 

21 

0 

2 

0 

0 

0 

4< 

17 

.18 

1 

.95 

16 

.0 

0 

5 

2 

2 

MIAMI   WB  CITY 

R 

79.9 

69,1 

74,5 

.4 

87 

7+ 

55 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

3< 

65 

.21 

1 

.98 

16 

.0 

0 

5 

2 

2 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

83.6 

61.6 

72,6 

,6 

90 

11  + 

49 

1  + 

4 

0 

0 

0 

4< 

03 

1.24 

1 

,87 

14 

.0 

0 

7 

3 

1 

NAPLES 

82,6 

65.4 

74.1 

88 

9 

49 

21 

2 

0 

0 

0 

0 

4i 

77 

1 

,74 

16 

.0 

0 

3 

3 

3 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

80,5 

65.6 

73.1 

1.6 

87 

12  + 

50 

21 

0 

0 

0 

0 

3i 

57 

1.13 

,93 

6 

8 

4 

0 

POMPANO  BEACH 

84  ,  9 

63.7 

74  .  3 

93 

1 1 

51 

21 

1 

1 

0 

0 

0 

It 

27 

4 

,80 

19 

.0 

0 

6 

3 

2 

PUNTA  GORDA 

86,4 

62.2 

74.3 

1.1 

95 

9 

49 

21 

0 

4 

0 

0 

0 

2, 

72 

.52 

,83 

13 

.0 

0 

4 

4 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

85,3 

60.3 

72.8 

91 

11 

46 

21 

3 

3 

0 

0 

0 

3i 

16 

2 

,36 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

SARASOTA 

82.0 

60.6 

71.3 

88 

8+ 

45 

21 

6 

0 

0 

0 

0 

5i 

11 

3 

,02 

13 

.0 

0 

6 

2 

2 

STUART 

86,  4M 

64, 7M 

75. 6M 

.9 

93 

10+ 

53 

21 

0 

7 

0 

0 

0 

3< 

92 

2 

.50 

13 

,0 

0 

5 

2 

1 

SUNN I LAND 

86, 2M 

60. 5M 

73.  4M 

92 

9+ 

44 

21 

3 

6 

0 

0 

0 

5. 

98 

1 

.86 

16 

5 

4 

3 

TAMIAMI  TRAIL  AO  MI  BEND 

TAVERNIER 

84,0 

71.1 

77.6 

.7 

90 

29 

59 

16 

0 

1 

0 

0 

0 

4a 

74 

3.07 

3 

.82 

16 

.0 

0 

3 

2 

1 

TITUSVILLE  2  W 

82,8 

58.8 

70.8 

.2 

94 

30 

46 

21  + 

15 

2 

0 

0 

0 

6. 

51 

4.44 

2 

.52 

13 

.0 

0 

6 

3 

3 

VERO  BEACH  CAA  AP 

81,4 

62.8 

72.1 

89 

30 

50 

21 

8 

0 

0 

0 

0 

3) 

93 

.84 

13 

.0 

0 

a 

4 

0 

WAUCHULA   2  NW 

84,  6M 

58. OM 

71.  3M 

-  1.5 

90 

10  + 

39 

21 

18 

4 

0 

0 

0 

6< 

55 

4.67 

5 

.55 

13 

.0 

0 

6 

2 

1 

WEST  PALM  BEACH 

81,3 

67,2 

74.3 

.9 

87 

12  + 

54 

21 

1 

0 

0 

0 

0 

3i 

24 

-  .77 

1 

,06 

18 

.0 

0 

6 

3 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

84.1 

65,2 

74.7 

,9 

95 

11 

52 

21 

1 

0 

0 

0 

4, 

29 

.16 

1 

,46 

16 

.0 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

73,9 

3. 

82 

T 

STATE 

70,3 

,4 

6. 

39 

3.32 

T 

Precipitation 


TDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


APALACHICOLA  MB  CITY  R 

ARC AO U 

AVON  PARK 

RARTOM 

BAY  LAKE 

BCLLF  GLADE  CIP  STA 
BCLLE  &LAOE  MBCN  GATE  4 
BIG  PfNE  KEY  INN 
WLOUHT^TOWN  ?  SF 
BONITA  SPRINGS  ?  ESE 

RRADI-NTON 

BROOKSVILLE  CHIN  HiLL 
RUSHNELL  7  E 
CAMP  RLANDING 
CANAL   POINT  USOA 

CAPE  "lARLF  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRAMELLE 

CARrVlLLE 

CeOAR  KEY 

CWATTAHOOCMEE 
CHIPLEY  1  E 
CLEARRATER 
CLERNONT  A  S 
CLEWI5T0N 

CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 
COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITY  2  SW 
CROSS  CITY  CAA  *P 

OANIA  4  MNH 

OAYTONA  BEACH 

OAVTONA  BEACH  WB  AP  fl 

DE  FUN  UK  SPRINGS 

DE  LAND 

DRY  TORTUGAS 
EOSTIS  ?  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FEtLSMFRF 

FERNANQINA  BEACH 

FORT  LAUOERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

FORT  PIERCE 

GAINESVILLE  UHIV 

OLEN  SAINT  MARY 

GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

HART  LAKE 

HIALEAH 

HIGH  SPRINGS 
HILLIARO 

HILLSBOROUGH  RVP  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOIUKO 

INVERNESS 
ISLEWORTM 

JACKSONVILLE  KB  AP  R 
jaCKSONVILLE  BFACH 
JACKSONVILLE  W6  CITY  R 

JASPER  10  E 
KENDAL  ?  E 

KEY  WEST  WB  AIRPORT  R 
KEY  WEST  Wfi  CITY  R 
KISSIMMEE 

LA  RELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  ?  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SM 
LAKE  TRA^FORO 
LIVE  OAK  1  Se 
LONGBOAT  KEY 
LOKAH«TCMCE 

HAD  I  SON 

MARATHON  V*CA  KFY 
MARIANNA  CAA  AP 
MAR  I  ANNA    I  NO  SCHOOL 
MAYrt  ?  NW 

MELBOURNE  MB  AP  R 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI  REACH 

MIAMI  MS  AIRPORT  R 
MIAMI   MR  CITY  R 

MILTON  EXP  STATION 

MONTICELtO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

HYAKKA  RIVER  5T  PARK 
NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  A  N 

NICCVILLE 

NITTAM  I  S 

OCALA 

OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  ft 
ORLANDO  MATER  PLANT 

ORLANDO  MB  AIRPORT  R 
PALATKA 
PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  MB  CITY  R 

PETERS 

PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 

PORT  HAYACA   S  L  CANAL 

PUNT A  OORDA 

OUINCY  eiP  STATION 
BAirORO  ST  PRISON 
ROYAL   PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUOUSTINE 
SAINT  AUfiUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  A  SE 

5T  PfT^RSBURG 

SANrORO 

SARASOTA 


7.49 
4*34 
A.T5 


3*60 
6i92 
S«61 
8*«S 
4«?0 

3iSS 
6«76 
11  •4« 

UtZO 

8*»S 
9«9lj 
4«9« 
6*81 
2»T4 


9*23 
3«2I 
4«9T 
11«14 
7.37 


•  95 


2,01 
2*28 
3(36 

8(43 
8.70 
9(81 
9*84 
4*60 

8»37 
8«12 
4t40 
3(83 
4(82 

7(88 
8(46 
9*87 
8(43 


1(91 
4.37 
10,03 
6.71 
4.39 

3.89 
9(99 
10.96 
9*60 
4(13 

9.22 


7.97 
3.80 
2.81 


9.34 
13.02 
4.03 
3(67 
9(70 

3(61 
4(77 
6(96 
8(18 
3.86 

9.96 
8.81 
3.92 
3.97 
9.30 

6.18 
6.90 
ft(*« 
8.M 
9.82 

4.06 
4.79 
7.27 


19.99 
19«4« 
9.97 
9(87 
fttll 


2(89 
4(26 

3(20 


2.09 
•  09 
2.98 


1.84 
1.89 
•  46 
2(07 


4.98 
3.61 
lilO 
•  87 


2.40 
1.36 
2.06  .47 
•081 1.76 
1.80  .97 


uao 


2(00 


U92 
3.07 
I«21 


1«34 
3.40 


(18  T 

•  26 

•10  (01 


1(9? 
2.18 
1(27 


2.94 
2.38 
3.00 


13       14  15 


•  87 
4.60 
1.99 
2.06 


•  93 

1*90 

1(27  T 

4(32 

1(71 

.90  1.04 
•  13 

(18 


2.47 

3.00! 


1.82  1.00 


2.90 
1.90 
1.10 
U02 


2.  15 
1.76 


16       17  18 


•  38 

•  38 

•  82 


1.92 
•  65 


2^41 
•  59 


•  79 
.55 

•  04 


^•29 
1(M 
1(02 


19     20  21 


•  47 
1*40 
(89 


22  I  23  I  24    25  I  26  I  27    28  |  29  i  30  31 

2  •02 

•  *4 

•  79 
l^91 


•  49 
1^23 
1>4« 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

•3 

Day  of  month 

1   1   2   1  3 

4 

5  6 

8  1  9 

10 

11 

12 

13  1  14 

15 

16  1  17 

18 

19  1 

20  21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26  1  27 

28    29  1  30 

31 

SeCOTAN 
STUART 
SUNN I LAND 

TAMIAMI    TRL  ^0  Ml  BEND 

3i92 

5*«e 

•  09 

•  76 

•  16 

RECORD  MISSING 

ties 

•  IT 

•  OS 

•  19 

•  •12 
•  76 

■  01 

■  02 

3>*2 

laW 

T 

1>27 

i<e6 

.25 

•91 
■  04 

■  24 

1<21 

■  90 
1.64 

.05 

■  24 

■  21 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 
TARWIN  SPRINGS 
TAVERN ie» 

VERO  BEACH  CAA  AP 

2  •99 
6«3l 

3*93 

T  T 
T 

•  31 

•  79 

•  •II 

•  9« 

T 

•  «9 

■  10 

T 
T 

■  28 

•  65 
•  •68 

•  76 
3^  11 

•  S4 

.72 

T 

•  67 
3.82 

•  34 

T 

•  09 

•  36 
.49 

.10 

•  53 

•  80 
1.00 
.82 
.33 
.79 

T 

WAUCHULA   7  HM 

WEST  PAtM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

WINTER  HAVEN 

4*29 
3.60 

•  04 

T 

•  19 

•  7« 

•  0« 
■  03 

■  01 

•  37 
•  •09 

•  03 

3*99 

•  58 

•  59 

•  73 

.06 
.33 
.35 
.*0 

1.08 
1.46 

T 

.09 

T 

.08 

.70 
.70 
.81 
1.94 

T 
T 

•  29 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
APRIL  1953 


Day  Oi  Month 

rage 

Slation 

'  1 

'  \ 

'1 

•i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

■  19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

APALACHICOLA  KB  CITT 

MAX 

MIN 

7« 
67 

79 

59 

71 
58 

79 
56 

72 
59 

71 
64 

77 
63 

79 
60 

76 

66 

81 

69 

76 
69 

75 
66 

71 

55 

67 

50 

71 
69 

70 

63 

69 
49 

73 
64 

73 

62 

66 
46 

64 

48 

68 

62 

73 

54 

79 

66 

73 
62 

78 
64 

79 

66 

73 

67 

76 

65 

75 

72 

73«1 
99.9 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

67 
iZ 

67 

64 

69 
62 

91 
64 

67 

52 

89 

58 

81 
68 

86 

68 

8« 

60 

90 

68 

91 

69 

66 

67 

83 

67 

75 

50 

81 

52 

84 

67 

83 
49 

69 

68 

86 

68 

74 

66 

77 
43 

83 
49 

35 

53 

96 

64 

92 
64 

79 
63 

84 

60 

86 
49 

91 

59 

93 

72 

96.1 
59.6 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

86 

;6 

65 

63 

82 

61 

64 

62 

67 
54 

87 
60 

89 

70 

86 

65 

69 
66 

88 
66 

90 
71 

89 

71 

94 
68 

81 
56 

90 
53 

81 

52 

83 

60 

97 

69 

SB 

71 

83 

67 

75 
48 

82 

61 

85 

55 

66 

69 

90 
63 

84 

63 

82 
61 

85 
54 

86 

63 

91 

70 

96.0 
60.6 

BARTOW 

MAX 
MIN 

87 
50 

87 
64 

81 
67 

89 

59 

90 

60 

88 

67 

88 

97 

89 
60 

91 

63 

90 

68 

91 

70 

90 
70 

85 

70 

82 

53 

82 
49 

83 

65 

83 
45 

88 

67 

88 
56 

79 
53 

74 

43 

83 
46 

87 

62 

67 

52 

91 
63 

89 
62 

62 
60 

84 
49 

89 
53 

91 

72 

86.1 
97.8 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

S3 
49 

64 

57 

86 
60 

77 
58 

80 

50 

64 

64 

63 

68 

84 

68 

86 
66 

87 
66 

89 

69 

91 
68 

86 

71 

79 
55 

76 
51 

81 
67 

84 

50 

61 

67 

89 

68 

88 

61 

70 
43 

75 

52 

30 

52 

82 

52 

83 

59 

67 

67 

61 

60 

82 
48 

84 

58 

87 
69 

83.0 
59.1 

BIG  PINE  XEY  INN 

MAX 
MIN 

86 
66 

66 

61 

86 
69 

69 
68 

64 

63 

86 

71 

87 

76 

89 
74 

90 
72 

89 

76 

90 
73 

90 
76 

96 

72 

84 

67 

84 

71 

86 

76 

33 

67 

89 

74 

99 

76 

83 

69 

81 
64 

84 

64 

83 

70 

65 

71 

89 

74 

88 

72 

89 

71 

86 

65 

89 

75 

90 
76 

96.4 
70.6 

BLOUNTSTOKN   2  SE 

MAX 
MIN 

84 
48 

82 

65 

73 
56 

79 
48 

89 
49 

60 

55 

70 
68 

80 

51 

68 

54 

83 
63 

95 

60 

89 
62 

76 
59 

68 
42 

73 
47 

71 
56 

66 

41 

75 
48 

76 

52 

66 
40 

66 

37 

72 
43 

78 
48 

63 

52 

81 
62 

76 

62 

62 
48 

74 
47 

61 

52 

80 
61 

77.4 
51.7 

BRADENTON 

MAX 
MIN 

61 

53 

82 
66 

81 

66 

60 
59 

89 

62 

83 

59 

S3 

70 

87 

66 

68 

67 

85 

67 

99 
69 

89 

70 

78 

69 

74 

66 

81 
54 

79 
66 

81 

53 

84 

61 

93 

72 

78 

67 

72 
60 

82 

52 

80 

56 

85 
62 

85 
64 

63 
64 

79 
68 

83 
50 

87 

61 

95 
71 

82.2 
61.2 

8R0OKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

83 
56 

81 
64 

77 
60 

92 
66 

87 
60 

83 
60 

80 
64 

87 
69 

69 

62 

84 

68 

86 

70 

80 

65 

61 
64 

73 
48 

79 
49 

78 

62 

78 

46 

69 

68 

79 
67 

70 
49 

'2 
44 

80 
46 

84 

57 

85 

69 

68 
62 

62 
61 

76 

59 

82 
53 

87 
66 

86 
68 

81.5 
59.4 

BUSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

86 
51 

96 
60 

77 
62 

83 

57 

86 

50 

96 

60 

83 
65 

88 

55 

90 
60 

89 
69 

89 
68 

85 
69 

90 
67 

72 
46 

80 
48 

60 
63 

79 
42 

88 

60 

90 

70 

74 

50 

72 
38 

81 

42 

86 

52 

88 

64 

91 

62 

63 

62 

SO 

58 

82 
48 

90 
61 

90 
72 

93.5 
57.3 

CAHP  BLANOING 

MAX 
MIN 

35 
59 

95 
62 

82 

56 

64 

56 

82 

56 

82 

56 

77 
62 

83 

68 

69 

55 

88 

65 

82 
69 

93 
69 

74 

67 

75 
44 

70 
44 

77 
64 

76 
43 

77 

51 

84 

65 

73 
46 

65 
41 

68 
48 

76 

64 

84 

58 

96 

62 

66 

65 

76 
67 

78 

60 

SO 
61 

87 
67 

78.9 
56.3 

CANAL   POINT  USOA 

MAX 
MIN 

67 

47 

89 

58 

76 
60 

84 

55 

86 

61 

84 

62 

83 
68 

87 

68 

88 
64 

89 
64 

89 

67 

87 
69 

00 
70 

74 
61 

79 
51 

85 
66 

61 
61 

88 

67 

87 

61 

70 

52 

79 

47 

82 

53 

84 

57 

85 

55 

88 
62 

81 
64 

S3 

66 

87 
50 

88 

68 

92 

68 

84.0 
59.4 

CAPE   SABLE  RANGFR  STA 

MAX 
MIN 

81 
59 

82 
52 

81 
61 

94 
60 

83 

68 

82 

62 

86 

72 

89 

67 

87 
65 

86 

72 

90 
69 

99 

75 

07 

71 

63 
59 

81 

55 

79 
64 

82 
66 

86 

67 

97 
74 

80 
68 

78 
51 

79 

56 

80 

66 

81 

59 

84 

70 

66 

66 

84 

64 

84 

56 

86 

65 

87 
70 

83.8 
63.3 

CAPTIVA 

MAX 

MIN 

83 
60 

83 
69 

78 
64 

79 
68 

89 
66 

81 
68 

63 
74 

89 
72 

90 
72 

86 

73 

87 
74 

94 

75 

79 
72 

60 

82 
60 

SO 

67 

84 

6? 

84 

63 

84 

75 

79 

62 

76 

56 

82 

57 

82 

63 

84 

63 

84 

71 

79 
67 

SO 

68 

80 

58 

86 

69 

86 

76 

82.6 
66.4 

CARRABELLE 

MAX 
MIN 

80 
65 

80 
67 

73 

56 

82 
52 

79 

53 

73 
64 

69 

63 

80 
94 

79 
94 

80 
64 

80 
69 

78 
66 

73 
99 

71 
44 

73 
59 

74 

61 

71 
41 

75 
62 

74 
64 

69 
42 

67 
36 

70 
41 

76 
43 

79 
61 

77 
62 

62 
62 

SO 

53 

76 
47 

79 
61 

76 

70 

76.3 
96.2 

CEDAR  ICEV 

MAX 
MIN 

74 
65 

78 
68 

80 
69 

n 

69 

80 
62 

75 
65 

76 
66 

80 
62 

83 
69 

78 
71 

82 

70 

77 
68 

79 
66 

76 
64 

73 
94 

74 

57 

74 

56 

75 
52 

75 
50 

68 
49 

69 
47 

75 
50 

77 
60 

79 

66 

77 
68 

73 

63 

77 
60 

77 
59 

81 
64 

62 
66 

76.9 
61.4 

CMIPLEY   3  E 

MAX 
MIN 

83 
59 

77 
59 

75 
54 

93 
47 

62 

53 

78 
61 

77 

65 

64 

94 

89 

99 

89 

68 

84 

59 

80 
63 

79 
53 

69 
47 

73 
90 

66 

47 

77 
40 

78 
49 

79 
46 

63 

38 

67 

37 

78 
44 

83 
47 

93 
63 

83 
62 

81 
61 

78 
47 

91 
49 

89 

56 

62 

72 

e 

76.6 
53.2 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

78 

58 

79 

69 

78 
67 

91 

69 

79 
66 

62 
63 

76 

69 

89 
64 

68 

68 

83 
71 

88 
73 

92 
73 

79 
69 

74 
54 

82 
96 

78 
65 

79 

52 

64 

63 

79 
69 

70 
66 

72 
50 

79 

52 

78 
60 

95 
63 

85 
66 

78 

63 

75 
66 

80 

58 

89 
64 

89 
73 

80.4 
63.3 

CLERMONT  (i  S 

MAX 
MIN 

85 

55 

85 

65 

79 
66 

69 

58 

88 

56 

67 
61 

83 
64 

89 

68 

89 

63 

67 

71 

68 

70 

84 

68 

83 
67 

76 

53 

81 

63 

92 

65 

90 
49 

69 

60 

82 

71 

74 

62 

73 
42 

82 
48 

94 

57 

96 

56 

89 

65 

82 
61 

80 
62 

84 

53 

88 

63 

91 
73 

83.8 
60.1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

87 
52 

87 
59 

89 
64 

77 
59 

81 
63 

84 

56 

88 
68 

86 
62 

86 

70 

89 
68 

91 

70 

93 
71 

91 

70 

93 
63 

78 
66 

92 

66 

06 

67 

84 

61 

90 
67 

90 
63 

70 
54 

79 
59 

90 

67 

92 

59 

85 
64 

93 
69 

77 
63 

69 

58 

86 

63 

90 

73 

S4.S 

63.1 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 
MIN 

82 

56 

62 

55 

63 
62 

86 

69 

88 
68 

64 

68 

83 

74 

91 
71 

69 
68 

86 

73 

86 

74 

88 
76 

89 

73 

84 

69 

81 
66 

83 

66 

82 

65 

82 

63 

65 

76 

90 
68 

75 
51 

77 

59 

80 
69 

60 

70 

82 

74 

85 

72 

64 
64 

86 

61 

S4 

69 

89 
77 

84.1 
66.1 

COMPASS  LAKE 

MAX 
MIN 

80 
55 

75 
60 

76 

66 

89 
42 

91 

51 

75 
61 

80 

65 

86 

47 

86 

53 

86 

67 

95 

62 

83 

62 

78 
53 

70 
42 

72 
48 

66 

63 

76 
36 

75 
43 

73 
47 

65 

36 

70 

38 

80 

38 

85 
42 

69 
60 

79 
62 

83 
61 

74 
46 

82 
43 

64 
66 

SO 
71 

78.6 
51  .5 

CRESCENT  CTY  2  SW 

MAX 
MIN 

87 

57 

88 

62 

80 
62 

86 
54 

79 

56 

79 

55 

86 
64 

89 
66 

69 

68 

87 
68 

94 

69 

75 
68 

83 
69 

72 
49 

79 
46 

84 

63 

74 

47 

86 

59 

76 

65 

73 
47 

70 
40 

79 
44 

86 

54 

63 

56 

68 

62 

83 

63 

61 

58 

78 
51 

66 

55 

90 
72 

81.5 
97.9 

CROSS  cirr  CAA  AP 

MAX 

MIN 

92 
54 

82 

65 

71 

57 

83 

50 

85 
57 

74 

58 

80 

67 

90 

53 

89 

68 

83 
69 

99 
71 

77 
66 

77 

93 

72 
49 

77 
44 

79 
44 

79 
38 

81 

52 

75 
51 

67 
40 

70 
36 

79 

39 

61 
46 

64 

64 

84 

68 

73 
61 

77 
60 

82 
44 

89 

56 

83 
71 

79.8 
93.3 

OAYTONA  REACH 

MAX 
MIN 

92 
56 

89 
62 

83 
66 

71 
60 

60 
59 

76 
64 

82 
66 

83 
60 

77 
61 

80 
70 

97 

71 

62 
68 

76 
69 

60 
54 

70 
99 

75 
64 

60 
54 

77 
63 

90 

72 

78 

62 

68 
47 

69 

60 

75 
60 

62 

68 

61 
68 

90 
65 

80 

60 

78 

65 

76 

60 

62 

72 

79.3 
61.6 

OATTONA   BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

94 

57 

89 
61 

71 
62 

80 

69 

77 
66 

81 
60 

63 
64 

78 

68 

82 

68 

87 
70 

89 
68 

78 
68 

82 
98 

66 

93 

79 
52 

81 

57 

75 
52 

87 
59 

77 
59 

67 

51 

66 
44 

73 
49 

62 

57 

81 

56 

68 

66 

SO 

65 

7B 

59 

76 

52 

63 
58 

92 

72 

79.3 
98.7 

0€  FUNIAIt  SPRINGS 

MAX 
MIN 

93 
62 

79 
58 

80 

63 

94 
64 

80 

63 

76 

62 

82 

56 

90 
66 

62 

61 

89 

67 

87 
59 

86 
62 

70 
50 

74 
49 

74 

92 

67 
54 

78 
44 

74 

52 

74 
44 

67 
39 

74 

40 

80 
45 

86 

61 

85 
63 

79 
61 

82 
61 

76 
49 

89 

62 

81 
56 

81 

71 

79.1 
94.4 

DE  LAND 

MAX 
MIN 

64 
54 

82 
60 

89 

63 

74 
61 

82 

63 

83 
60 

82 
65 

83 
56 

87 
68 

88 

71 

86 

69 

62 
69 

78 
67 

81 
62 

68 
48 

78 
65 

81 
48 

76 
56 

86 

70 

77 
50 

68 

39 

72 
45 

78 
54 

84 

66 

69 
64 

87 
64 

76 

60 

79 

49 

SO 

58 

86 

72 

80.6 
98.9 

DRY  T0RTU6AS 

MAX 
MIN 

62 

72 

62 

73 

78 
68 

79 
73 

80 

70 

80 
74 

84 

75 

89 
76 

64 

76 

85 
76 

97 
76 

84 

77 

82 
72 

76 
70 

63 
73 

81 

73 

78 

70 

69 

73 

87 

75 

79 
67 

73 
66 

81 
68 

61 

72 

61 

73 

84 

79 

87 
66 

81 

71 

60 
70 

84 
74 

86 
76 

82.0 
72.4 

EUSTIS  2  S 

MAX 
MIN 

88 
54 

87 
67 

91 
64 

82 
59 

91 
58 

85 
61 

83 
64 

68 
64 

92 
62 

90 
71 

89 
69 

ae 

70 

BO 
67 

72 
50 

80 
54 

82 
63 

79 
91 

90 
61 

88 
67 

76 
52 

73 
43 

eo 

46 

66 
56 

69 
59 

92 
66 

83 
64 

61 
61 

S4 
54 

82 
61 

95 

72 

64.5 
60.5 

EVERGLADES 

MAX 

MIN 

82 

60 

62 

63 

77 
67 

83 

63 

86 

57 

83 

68 

89 

73 

87 

74 

89 

71 

87 
71 

99 
72 

89 
70 

89 

71 

80 

57 

64 

97 

61 

60 

83 
56 

89 

96 

69 
66 

82 

66 

80 

60 

89 

58 

83 

59 

S5 
60 

69 
64 

79 
66 

87 
66 

67 
63 

87 

57 

87 
74 

84.3 
63.6 

FEDERAL  POINT 

MAX 

MIN 

85 

58 

86 

64 

77 
57 

80 
56 

82 

57 

61 

55 

83 
63 

63 

60 

66 

57 

89 
67 

81 

71 

74 
66 

78 
67 

70 
91 

76 
47 

79 

62 

79 
62 

86 

66 

79 
64 

67 

50 

71 
49 

78 
45 

66 

52 

87 

56 

69 

60 

79 
63 

78 
69 

77 
60 

90 

55 

89 

69 

80.4 
58.0 

FELLSMERE 

MAX 
MIN 

66 

55 

86 

61 

94 

66 

94 
62 

88 

52 

88 
66 

89 

89 
64 

87 
61 

89 

70 

90 

70 

90 
69 

69 

70 

84 
99 

80 
93 

67 

67 

86 

60 

89 

58 

90 

67 

79 

57 

73 
46 

60 
50 

83 

55 

65 

55 

91 
63 

89 
63 

83 

61 

82 

52 

86 

60 

93 
73 

85.6 
60.0 

FERNANOINA  BEACM 

MAX 
MIN 

67 

62 
66 

76 

57 

79 
66 

72 
69 

76 

58 

83 

62 

82 

58 

77 
57 

81 
68 

78 
68 

75 
64 

79 
66 

71 
61 

72 
56 

76 
60 

70 
50 

S3 

61 

77 
63 

64 
48 

64 
43 

70 
47 

65 

63 

60 

69 

62 
64 

77 
66 

75 
58 

73 
48 

79 
69 

90 
72 

77.1 
98.9 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

84 

62 

87 
57 

63 
61 

86 
59 

69 
99 

62 
66 

69 

73 

91 

71 

86 

74 

86 
74 

92 
70 

88 
73 

89 
73 

78 
98 

79 
69 

80 

67 

82 
52 

84 

72 

89 
73 

67 

67 

89 
49 

82 

57 

82 
67 

64 

66 

64 

73 

86 

65 

89 
61 

94 
60 

85 
74 

88 
76 

85.1 
69.9 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

MAX 
MIN 

FORT  MYERS  WR  AP 

MAX 
MIN 

83 

55 

69 

62 

76 
64 

82 

62 

94 

67 

61 

69 

74 

86 

72 

92 

70 

89 

71 

90 

71 

86 

72 

89 
62 

76 

99 

69 
94 

83 

63 

84 

64 

87 

63 

85 

72 

76 
56 

80 
49 

84 

53 

87 

67 

67 

58 

89 
64 

77 
69 

84 

59 

88 

52 

89 

62 

90 
72 

84.9 
61.9 

MAX 
MIN 

85 

57 

89 

62 

79 
64 

76 
58 

81 

96 

61 
60 

82 

70 

79 
68 

61 

71 

89 

69 

86 

70 

87 

74 

61 
66 

T2 
92 

79 
67 

64 

68 

78 

53 

89 
66 

86 

69 

66 

49 

71 
46 

77 
54 

78 

59 

80 

58 

82 
66 

63 

63 

81 

61 

79 

52 

83 
64 

86 

71 

80.7 
61.8 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 
MIN 

85 

57 

63 

65 

93 
66 

66 

52 

ai 

99 

63 

60 

T3 
62 

61 

60 

67 

60 

69 

69 

83 

70 

87 
67 

73 
66 

74 
47 

71 
49 

76 

62 

79 
47 

78 
59 

62 

70 

77 
47 

69 

45 

69 
45 

76 

52 

S3 

59 

89 

63 

69 
61 

72 
97 

78 
49 

79 
59 

99 
66 

78.9 
98.0 

S««  r*f*r«oc*  not«a  follovlng  Station  Ind«x. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  •  Continued 


FLORIDA 
APRIL  1953 


Day  Of  Month 

2 

g 

3 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 ' 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MAX 

89 

77 

83 

82 

71 

82 

69 

88 

82 

69 

81 

79 

73 

75 

76 

7« 

84 

72 

6« 

70 

77 

89 

8« 

86 

64 

65 

62 

87 

86 

80  (9 

MIN 

52 

63 

56 

49 

58 

56 

52 

52 

54 

66 

66 

69 

61 

42 

44 

59 

38 

58 

63 

41 

36 

40 

46 

54 

57 

59 

51 

44 

59 

62 

53>6 

MAX 

92 

86 

83 

90 

89 

90 

87 

90 

89 

90 

93 

90 

62 

85 

90 

90 

80 

71 

80 

89 

90 

90 

83 

62 

83 

80 

84 

86*1 

MIN 

56 

66 

66 

60 

62 

55 

54 

56 

55 

60 

67 

66 

74 

50 

54 

1 

54 

56 

70 

55 

50 

51 

55 

60 

62 

63 

61 

53 

59 

71 

69.5 

MAX 

«0 

82 

83 

83 

85 

83 

80 

88 

90 

84 

85 

86 

88 

80 

78 

79 

80 

81 

84 

90 

74 

76 

79 

79 

82 

83 

83 

87 

85 

85 

82  •  8 

MIN 

56 

60 

62 

61 

59 

73 

73 

72 

73 

74 

71 

75 

75 

57 

66 

64 

54 

65 

74 

67 

50 

55 

61 

60 

72 

72 

63 

60 

58 

75 

55.7 

MAX 

82 

86 

82 

! 

i  85 

84 

76 

63 

64 

91 

88 

86 

80 

75 

75 

76 

78 

78 

83 

77 

66 

70 

75 

85 

86 

68 

81 

77 

61 

88 

89 

81  .2 

MIN 

56 

65 

56 

52 

54 

62 

63 

55 

52 

68 

70 

67 

66 

43 

46 

63 

41 

60 

51 

45 

38 

43 

48 

55 

63 

62 

54 

46 

58 

66 

56.7 

MAX 

85 

83 

72 

82 

60 

76 

81 

83 

86 

81 

62 

75 

74 

70 

74 

75 

72 

83 

74 

64 

68 

75 

85 

65 

85 

75 

74 

p  76 

85 

86 

78.3 

MIN 

55 

64 

55 

52 

54 

49 

60 

51 

54 

65 

66 

65 

61 

45 

44 

60 

40 

51 

61 

44 

39 

41 

49 

55 

61 

63 

53 

44 

50 

70 

64.0 

MAX 

89 

87 

88 

88 

86 

85 

92 

93 

90 

69 

92 

91 

82 

82 

82 

82 

83 

87 

90 

78 

76 

81 

81 

64 

88 

89 

90 

67 

88 

90 

86.1 

MIN 

51 

46 

57 

55 

53 

56 

71 

65 

64 

69 

65 

70 

73 

57 

53 

65 

54 

69 

71 

66 

50 

50 

53 

55 

69 

70 

62 

57 

63 

75 

61  .2 

MAX 

81 

82 

83 

82 

87 

61 

88 

85 

66 

84 

87 

83 

83 

77 

81 

82 

63 

85 

85 

85 

83.3 

MIN 

51 

60 

60 

60 

52 

68 

64 

70 

73 

74 

65 

65 

71 

60 

68 

67 

55 

71 

71 

54 

52 

58 

69 

70 

72 

65 

64 

58 

74 

76 

54.9 

MAX 

84 

85 

76 

83 

85 

85 

80 

87 

90 

86 

88 

68 

80 

78 

79 

80 

79 

88 

86 

73 

72 

80 

65 

67 

90 

87 

79 

82 

89 

69 

83.3 

MIN 

53 

63 

64 

53 

64 

56 

64 

55 

62 

71 

71 

66 

66 

51 

52 

63 

46 

59 

69 

52 

40 

44 

56 

56 

63 

63 

58 

49 

61 

71 

58.7 

MAX 

89 

84 

67 

83 

78 

77 

63 

81 

86 

79 

83 

74 

76 

69 

76 

85 

66 

69 

74 

89 

66 

86 

76 

77 

77 

87 

89 

78.9 

MIN 

58 

65 

56 

55 

58 

60 

62 

58 

57 

69 

69 

67 

55 

48 

52 

54 

47 

62 

54 

48 

43 

46 

55 

59 

67 

66 

56 

48 

67 

73 

67.5 

MAX 

85 

85 

72 

77 

76 

78 

82 

76 

78 

83 

76 

79 

79 

69 

73 

77 

70 

85 

75 

65 

63 

70 

63 

78 

83 

78 

77 

73 

79 

89 

76.8 

MIN 

53 

65 

58 

56 

56 

64 

64 

58 

55 

67 

68 

66 

64 

48 

60 

60 

46 

60 

60 

48 

44 

46 

54 

56 

63 

65 

57 

49 

58 

71 

98.1 

MAX 

84 

83 

68 

82 

79 

76 

83 

82 

89 

83 

61 

73 

74 

68 

74 

76 

74 

82 

73 

65 

68 

75 

64 

84 

85 

76 

76 

76 

84 

87 

76.0 

MIN 

59 

66 

57 

57 

60 

62 

64 

60 

64 

68 

69 

68 

56 

49 

54 

55 

50 

63 

56 

48 

45 

52 

61 

64 

66 

66 

58 

55 

63 

72 

59.6 

MAX 

83 

84 

80 

63 

89 

83 

80 

85 

89 

65 

84 

70 

73 

7* 

75 

80 

72 

69 

75 

84 

85 

85 

75 

75 

78 

88 

86 

60.2 

MIN 

45 

56 

55 

48 

50 

48 

46 

50 

55 

62 

65 

45 

45 

58 

40 

50 

51 

36 

39 

46 

55 

55 

60 

53 

44 

46 

55 

51  .2 

MAX 

82 

83 

82 

83 

61 

82 

86 

87 

89 

85 

68 

67 

89 

61 

81 

83 

81 

85 

65 

79 

78 

80 

80 

82 

65 

86 

83 

84 

85 

87 

S3  .4 

MIN 

72 

71 

73 

72 

69 

74 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

73 

69 

72 

73 

70 

76 

76 

66 

65 

67 

72 

73 

76 

68 

73 

70 

77 

77 

72.6 

MAX 

82 

83 

82 

81 

84 

64 

67 

68 

87 

86 

87 

68 

84 

81 

64 

86 

83 

86 

86 

80 

78 

85 

64 

86 

67 

86 

63 

86 

87 

B9 

84.9 

MIN 

71 

68 

73 

72 

70 

73 

76 

74 

74 

77 

77 

77 

74 

70 

71 

74 

70 

74 

77 

70 

66 

69 

71 

72 

76 

70 

71 

70 

76 

77 

72.7 

MAX 

87 

65 

83 

89 

88 

87 

86 

86 

88 

90 

90 

85 

83 

78 

80 

64 

79 

89 

88 

78 

74 

80 

83 

86 

66 

63 

81 

84 

89 

93 

84.6 

MIN 

53 

62 

55 

59 

53 

60 

67 

56 

62 

72 

69 

68 

65 

52 

51 

66 

47 

58 

71 

50 

43 

48 

57 

57 

65 

62 

60 

51 

61 

73 

59.5 

MAX 

91 

90 

77 

86 

90 

86 

84 

92 

99 

90 

93 

90 

64 

76 

66 

86 

84 

89 

84 

81 

80 

85 

88 

66 

92 

85 

88 

89 

91 

94 

87  .2 

MIN 

48 

63 

64 

58 

49 

58 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

71 

59 

51 

68 

49 

59 

69 

60 

43 

51 

53 

53 

62 

65 

62 

48 

62 

71 

60.4 

MAX 

83 

83 

79 

83 

86 

65 

64 

87 

86 

69 

88 

85 

62 

74 

60 

80 

79 

86 

85 

79 

72 

79 

81 

85 

88 

80 

79 

63 

86 

90 

82  .9 

MIN 

53 

64 

65 

59 

51 

60 

67 

57 

61 

75 

70 

70 

69 

93 

50 

66 

45 

61 

71 

53 

42 

46 

56 

57 

66 

62 

62 

51 

65 

72 

60.0 

MAX 

87 

85 

77 

84 

99 

79 

83 

69 

88 

82 

83 

76 

74 

72 

75 

75 

76 

82 

75 

67 

69 

76 

65 

66 

85 

74 

75 

80 

68 

86 

79  .9 

MIN 

54 

64 

55 

50 

55 

57 

57 

55 

55 

60 

64 

66 

65 

49 

47 

47 

42 

58 

61 

43 

36 

41 

47 

55 

60 

62 

53 

45 

55 

68 

54.1 

MAX 

M 

89 

86 

82 

83 

87 

67 

83 

86 

88 

67 

90 

82 

62 

71 

79 

62 

81 

88 

82 

67 

74 

80 

84 

85 

86 

73 

80 

83 

88 

82.7 

MIN 

52 

65 

64 

63 

56 

39 

67 

56 

59 

71 

66 

67 

66 

52 

49 

65 

46 

57 

70 

51 

41 

46 

55 

54 

64 

63 

61 

52 

59 

72 

59.0 

MAX 

83 

82 

78 

82 

88 

84 

84 

87 

87 

86 

67 

83 

81 

70 

79 

80 

78 

85 

83 

69 

70 

78 

84 

83 

86 

75 

77 

81 

86 

86 

61  .4 

MIN 

59 

65 

63 

60 

60 

64 

69 

64 

66 

70 

71 

69 

61 

54 

55 

61 

52 

61 

71 

53 

50 

53 

60 

61 

65 

62 

59 

57 

64 

73 

61.7 

MAX 

88 

87 

80 

86 

87 

69 

86 

91 

69 

92 

90 

86 

78 

62 

87 

85 

90 

66 

79 

77 

84 

85 

87 

93 

78 

86 

86 

90 

93 

66.2 

MIN 

52 

63 

64 

62 

51 

55 

69 

66 

66 

66 

70 

70 

54 

56 

68 

46 

54 

69 

59 

47 

47 

53 

54 

54 

54 

64 

49 

63 

72 

60.1 

MAX 

65 

84 

81 

79 

61 

63 

75 

82 

89 

86 

76 

84 

72 

71 

71 

73 

71 

75 

79 

69 

64 

68 

76 

83 

36 

81 

84 

75 

79 

88 

78.1 

MIN 

51 

64 

55 

49 

96 

54 

60 

54 

57 

66 

66 

59 

63 

46 

49 

59 

41 

54 

66 

44 

37 

42 

48 

57 

50 

50 

56 

46 

54 

69 

54.8 

MAX 

88 

90 

79 

84 

68 

87 

86 

90 

89 

»l 

94 

90 

81 

78 

61 

85 

63 

85 

91 

79 

80 

80 

83 

84 

87 

83 

65 

87 

86 

91 

85.6 

MIN 

49 

57 

61 

58 

54 

52 

70 

69 

66 

66 

65 

65 

72 

58 

55 

67 

54 

58 

67 

63 

45 

53 

52 

54 

62 

60 

63 

53 

60 

71 

60.0 

MAX 

85 

80 

79 

89 

64 

71 

81 

86 

90 

79 

85 

76 

71 

79 

74 

79 

76 

79 

73 

65 

70 

77 

84 

64 

64 

80 

74 

77 

89 

84 

79.4 

MIN 

58 

61 

57 

50 

54 

56 

62 

56 

60 

65 

65 

63 

55 

45 

42 

47 

43 

55 

58 

42 

40 

46 

51 

61 

62 

61 

53 

50 

57 

70 

54.9 

MAX 

82 

61 

83 

83 

84 

82 

66 

67 

86 

85 

87 

69 

86 

82 

65 

85 

83 

66 

87 

82 

82 

84 

85 

85 

87 

88 

63 

85 

87 

67 

84.7 

MIN 

64 

65 

66 

68 

67 

69 

70 

70 

70 

73 

69 

72 

69 

64 

67 

71 

62 

71 

73 

68 

60 

62 

65 

68 

71 

70 

67 

67 

71 

73 

68.1 

MAX 

62 

70 

76 

83 

79 

69 

76 

85 

89 

82 

83 

79 

68 

70 

71 

66 

75 

79 

73 

63 

67 

77 

85 

83 

72 

81 

72 

80 

83 

63 

76.6 

MIN 

61 

57 

52 

49 

52 

62 

56 

52 

57 

66 

59 

63 

49 

45 

51 

46 

40 

49 

47 

40 

37 

44 

46 

63 

62 

63 

50 

49 

54 

72 

53.1 

MAX 

81 

75 

75 

82 

83 

82 

76 

89 

" 

69 

84 

80 

77 

70 

71 

66 

77 

77 

72 

63 

68 

79 

84 

85 

79 

80 

78 

81 

84 

63 

78.3 

MIN 

59 

59 

54 

46 

46 

48 

55 

52 

58 

58 

61 

52 

45 

50 

54 

41 

49 

46 

39 

38 

42 

46 

60 

62 

61 

46 

46 

64 

71 

92.0 

MAX 

85 

83 

79 

89 

83 

76 

84 

89 

90 

61 

83 

77 

73 

71 

76 

75 

77 

61 

75 

67 

70 

76 

83 

86 

87 

79 

77 

81 

89 

85 

79.6 

MIN 

4« 

64 

56 

51 

55 

57 

63 

53 

&e 

68 

67 

65 

61 

44 

46 

60 

40 

51 

60 

43 

37 

41 

47 

55 

56 

61 

56 

46 

65 

70 

54.5 

MAX 

85 

84 

78 

81 

80 

83 

86 

79 

81 

90 

87 

84 

63 

66 

76 

83 

77 

86 

88 

68 

69 

75 

78 

80 

66 

75 

80 

76 

82 

91 

80  .6 

MIN 

57 

62 

67 

61 

55 

61 

69 

61 

66 

71 

64 

65 

64 

56 

64 

61 

55 

63 

68 

52 

49 

52 

59 

58 

67 

63 

60 

56 

03 

73 

61.4 

MAX 

88 

87 

80 

62 

83 

82 

67 

82 

02 

98 

91 

62 

81 

78 

76 

85 

77 

86 

86 

76 

72 

77 

80 

80 

64 

75 

62 

80 

83 

69 

82.2 

MIN 

58 

62 

68 

61 

57 

63 

69 

63 

61 

72 

72 

67 

66 

56 

56 

67 

56 

66 

70 

55 

49 

48 

63 

50 

69 

64 

63 

59 

6? 

73 

62.9 

MAX 

79 

76 

80 

89 

60 

78 

86 

69 

SI 

81 

62 

62 

61 

77 

77 

80 

79 

84 

68 

86 

73 

74 

77 

78 

80 

78 

87 

80 

80 

83 

60.6 

MIN 

71 

68 

71 

67 

67 

74 

75 

76 

76 

75 

76 

77 

71 

65 

59 

74 

76 

68 

59 

70 

71 

72 

74 

66 

62 

67 

76 

77 

70.6 

MAX 

81 

83 

84 

87 

65 

81 

69 

90 

89 

85 

89 

86 

62 

79 

81 

81 

82 

65 

90 

74 

76 

77 

80 

82 

63 

83 

89 

85 

86 

87 

63.6 

MIN 

59 

64 

68 

64 

62 

70 

74 

75 

74 

76 

75 

77 

69 

59 

70 

65 

57 

74 

74 

60 

53 

60 

56 

69 

73 

66 

65 

53 

75 

77 

67.8 

MAX 

77 

78 

79 

63 

80 

77 

67 

87 

81 

81 

84 

83 

81 

74 

77 

79 

78 

81 

87 

74 

74 

75 

77 

76 

78 

78 

85 

80 

79 

83 

79.9 

MIN 

70 

67 

68 

64 

65 

73 

75 

74 

76 

75 

76 

77 

69 

60 

70 

64 

56 

74 

74 

61 

55 

66 

70 

71 

74 

65 

65 

65 

75 

78 

69.1 

MAX 

79 

67 

76 

61 

79 

79 

78 

64 

77 

83 

81 

81 

74 

71 

73 

71 

70 

79 

75 

64 

66 

73 

79 

78 

72 

77 

75 

76 

80 

63 

76.2 

MIN 

64 

57 

49 

52 

54 

62 

55 

58 

63 

69 

57 

61 

48 

40 

91 

63 

40 

56 

43 

38 

35 

43 

50 

63 

63 

62 

47 

50 

60 

68 

53.7 

MAX 

85 

81 

81 

86 

82 

71  i 

61 

64 

86 

63 

84 

79 

72 

71 

74 

72 

74 

76 

71 

68 

71 

77 

63 

61 

80 

61 

77 

76 

85 

81 

78.6 

MIN 

56 

55 

53 

49 

53 

56 

57 

53 

56 

63 

59 

62 

47 

46 

46 

45 

41 

49 

46 

39 

37 

41 

45 

57 

57 

60 

50 

44 

53 

68 

91.6 

MAX 

83 

68 

87 

76 

84 

■84 

86 

63 

87 

66 

90 

90 

88 

84 

79 

61 

85 

80 

87 

87 

72 

75 

80 

61 

83 

90 

76 

89 

82 

90 

63.6 

MIN 

49 

60 

63 

57 

59 

55 

68 

68 

76 

67 

69 

67 

69 

55 

61 

67 

51 

60 

79 

60 

49 

59 

56 

56 

63 

67 

60 

51 

61 

71 

61  .6 

MAX 

8« 

86 

82 

82 

87 

87 

87 

88 

89 

89 

87 

S3 

79 

80 

83 

80 

86 

67 

78 

72 

79 

64 

63 

89 

87 

81 

61 

67 

91 

64.4 

MIN 

93 

61 

67 

57 

51 

60 

70 

71 

52 

66 

45 

60 

71 

55 

45 

47 

55 

55 

66 

63 

60 

60 

72 

60.1 

MAX 

83 

75 

80 

69 

81 

70 

78 

89 

85 

64 

83 

79 

73 

71 

67 

76 

74 

75 

65 

70 

77 

66 

84 

79 

63 

74 

79 

82 

80 

77.9 

MIN 

60 

62 

55 

47 

55 

51 

98 

54 

56 

67 

62 

60 

55 

43 

53 

58 

40 

55 

50 

39 

39 

45 

47 

62 

62 

64 

49 

48 

66 

7? 

94.2 

MAX 

80 

81 

79 

80 

64 

83 

82 

84 

68 

66 

67 

66 

63 

77 

84 

79 

83 

61 

63 

81 

76  1 

82 

83 

83 

65 

84 

85 

86 

67 

87  i 

82.6 

MIN 

57 

85 

64 

67 

57 

63 

74 

75 

72 

73 

73 

75 

72 

61 

57 

66 

54 

66 

75 

65 

49 

57 

60 

62 

67 

67 

69 

67 

67 

76  j 

1 

65.4 

GLEN  SAINT  MARY 

GRAPE   HAMMOCK   C   P  RANCH 

HIALEAH 

HI6H  SPRINGS 

MILLIARD 

HOMESTEAD  EIP  STA 

HYPOLUXO 

INVERNESS 

JACKSONVILLE  KB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  KB  CITY 
JASPER  10  E 
KEY  WEST  KB  AIRPORT 
KEY  WEST  W8  CITY 
KISSIHMEE 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 
LAKE  PLACID  2  SW 
LIVE  OAK  1  SE 
LOXAHATCHEE 
MADISON 

MARATHON   VACA  KEY 
MARIANNA  CAA  AP 
MARIANNA   IND  SCHOOL 
MAYO   9  NW 
MELBOURNE  WB  AP 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI  BEACH 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    we  CITY 
MILTON   EXP  STATION 
MONTICELLO 
MOORE   HAVEN   LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MT  PLEASANT 
NAPLES 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
APRIL  1953 


Day  Of  Month 

Slallon 

1  j 

2 

3 

A 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

NEK  SMYRNA  BEACH  A  N 

MAX 
MIN 

e« 

it 

84 

58 

76 
64 

81 

S9 

78 

S3 

82 

59 

83 

66 

81 

59 

83 
58 

88 

70 

89 
66 

78 
68 

82 

68 

76 
53 

76 
94 

82 
64 

80 

51 

87 

66 

84 

67 

75 

51 

69 
46 

76 

47 

83 

56 

B3 

57 

89 

66 

80 
64 

80 
60 

79 

63 

83 
S8 

92 
72 

81 .4 
99i2 

NtCEVILLE 

MAX 
MIN 

77 
it 

79 
60 

66 

54 

78 

49 

85 

55 

74 

65 

74 

55 

75 
49 

80 

57 

81 

56 

85 
58 

82 

63 

80 
50 

69 
43 

72 

90 

72 
54 

67 

37 

69 

54 

74 
44 

64 

37 

64 

32 

66 

38 

71 

42 

78 

57 

75 

68 

70 

62 

81 

47 

77 
46 

75 

58 

79 

66 

74.6 
92.1 

OCALA 

MAX 
MIN 

85 
55 

87 
63 

79 

59 

85 

52 

67 

56 

83 

58 

84 

62 

90 
56 

90 
58 

86 

68 

85 
62 

75 
64 

80 
66 

78 
47 

75 
48 

82 
62 

80 
46 

87 
54 

81 
60 

77 
49 

72 
43 

SO 
47 

86 

65 

88 

59 

88 
65 

89 
65 

SO 
56 

82 
55 

89 

89 

83.2 
56.8 

OCAL*  »T»PO«T 

MAX 
MIN 

86 
60 

87 
60 

75 

59 

84 

51 

87 
49 

79 

58 

85 

62 

90 

50 

90 

54 

87 
68 

84 

69 

74 
64 

79 
64 

73 
45 

79 
42 

83 

61 

80 
40 

87 

54 

77 
64 

70 
46 

73 

36 

81 

39 

87 
48 

87 
51 

88 

61 

73 
61 

81 

55 

82 
44 

89 

53 

88 

70 

82.2 
94.6 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  t 

MAX 

MIN 

78 
61 

80 
67 

80 
69 

77 
62 

82 
59 

81 

72 

78 

73 

82 

70 

85 

67 

84 

76 

84 

73 

87 
70 

84 

71 

81 

57 

73 
57 

78 

71 

84 

56 

82 

63 

82 
76 

87 
60 

70 
50 

74 

57 

78 
59 

80 
62 

82 

72 

84 

75 

75 
64 

62 
58 

SO 
66 

82 
75 

80.9 
69.6 

ORLANDO   HATER  PLANT 

MAX 
MIN 

82 
62 

86 

65 

81 
60 

83 

56 

86 
60 

87 
66 

84 

60 

87 
60 

90 

70 

88 

70 

88 
72 

84 

82 
53 

70 
S3 

82 
62 

83 
51 

79 
58 

88 
69 

79 

51 

69 
46 

74 

51 

80 
58 

89 

59 

88 

63 

87 
68 

73 
63 

81 

55 

83 
60 

90 

70 

82.7 
60.  S 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

es 

58 

85 
65 

79 
64 

83 

59 

86 

56 

85 
61 

83 
64 

86 

58 

88 

62 

ai 

72 

89 

67 

84 

67 

82 

60 

70 
53 

79 
53 

82 

59 

78 

51 

88 
59 

83 

61 

69 

51 

72 
44 

78 
49 

84 

59 

85 

58 

87 

65 

73 

63 

80 
60 

82 
54 

87 

61 

92 
71 

82.4 
59.5 

PALATKA 

MAX 
MIN 

86 
55 

86 
64 

84 

59 

84 

57 

84 

57 

79 
60 

84 
63 

86 
58 

89 
60 

66 
68 

84 

71 

80 
69 

60 
66 

75 
52 

84 
50 

82 
63 

87 
47 

89 
61 

82 
65 

87 
48 

96 
45 

78 
47 

88 
57 

86 
60 

90 
65 

80 
65 

79 
58 

80 
52 

69 
59 

92 

72 

84.2 

69. 1 

PANAMA  CITY 

MAX 
MIN 

78 
66 

76 

56 

81 

55 

80 
54 

79 
56 

70 
65 

77 
58 

83 

55 

81 
62 

82 
68 

85 
65 

81 
65 

74 
54 

74 
48 

76 
54 

69 

60 

73 
45 

75 
59 

72 

50 

66 
46 

70 
41 

75 
47 

78 

52 

7, 
61 

74 

62 

SO 
63 

75 

52 

78 
52 

80 
58 

80 
71 

76.7 
56.7 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

MIN 

81 
66 

66 

57 

78 
54 

84 

60 

74 

59 

78 
62 

78 

58 

79 

60 

74 

69 

86 

68 

79 
63 

78 
64 

69 

50 

69 
49 

75 

55 

68 

48 

70 
47 

78 

58 

64 

45 

66 
43 

66 

43 

72 
50 

76 

58 

77 
68 

^1 
65 

80 
61 

75 
53 

74 

57 

77 
67 

80 

70 

74.7 
57.6 

PENSACOLA   KB  CITY 

MAX 
MIN 

78 
67 

67 
58 

78 
55 

84 

61 

71 

61 

77 
63 

76 

59 

75 
60 

73 
69 

83 
69 

78 
66 

75 
61 

68 

51 

66 

60 

72 
64 

66 

51 

69 
49 

77 

59 

64 
44 

65 
44 

64 

44 

51 

74 

65 

74 

68 

71 
65 

78 

61 

75 
64 

73 
58 

75 
68 

78 
66 

73.2 
58.7 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

87 
54 

84 

66 

82 
66 

81 

58 

87 

52 

86 

59 

85 

69 

88 

59 

90 

65 

87 
68 

88 

70 

91 

71 

82 
69 

80 
47 

81 
49 

82 
64 

80 
44 

87 
61 

86 

71 

81 

51 

73 
41 

80 
46 

85 

56 

87 

55 

89 

63 

87 
62 

79 

58 

83 

60 

90 

55 

90 

72 

84.6 
69.0 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

85 
52 

86 
57 

84 

62 

85 
59 

85 

53 

86 
64 

89 

71 

89 

70 

85 
74 

88 

72 

93 

69 

89 

72 

89 
63 

80 
54 

83 
69 

83 
67 

83 

52 

85 

70 

89 

72 

80 
65 

76 
51 

80 

55 

80 
66 

83 

66 

85 

72 

83 

65 

86 

61 

83 
58 

86 

57 

89 
73 

84.9 
63.7 

PUNTA  SOROA 

MAX 
MIN 

85 
55 

86 
63 

78 
62 

86 
60 

90 

54 

87 

57 

85 
70 

89 
70 

95 
69 

89 

71 

91 
72 

86 

71 

86 

70 

80 

55 

8S 

52 

85 
67 

87 
54 

87 
61 

86 

72 

78 
60 

80 
49 

88 

53 

84 

59 

91 

68 

88 

63 

80 
66 

88 

66 

88 
57 

89 
61 

89 
70 

86.4 
62.2 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

83 
57 

79 
63 

80 
54 

84 
48 

82 

51 

78 

57 

80 

59 

85 
51 

85 
54 

84 

66 

85 

58 

79 
60 

78 
55 

71 
42 

73 
49 

70 

59 

76 

39 

74 

47 

74 

51 

65 

39 

70 
36 

77 
39 

85 
42 

84 

62 

78 
61 

83 

59 

81 
46 

80 
44 

82 
51 

SO 

71 

78.8 
52.4 

RAIFORO  ST  PRISON 

MAX 
MIN 

86 

53 

84 

73 

80 
60 

83 
50 

84 

54 

83 

55 

82 
62 

84 

54 

88 

57 

87 
67 

84 

68 

84 
67 

75 
64 

75 
47 

75 
48 

74 

65 

75 
43 

84 

68 

84 

62 

72 
45 

67 
40 

76 
43 

85 

50 

85 

55 

86 

62 

87 
63 

75 
55 

SO 
46 

88 

55 

88 
71 

81.3 
56.4 

ROYAL   PALM  RANCER  STA 

MAX 
MIN 

83 

50 

84 

50 

86 

59 

89 

56 

86 

54 

82 

51 

86 

70 

90 

65 

89 

63 

87 
69 

91 
68 

87 

72 

84 

71 

82 
53 

S4 

52 

81 
63 

84 

50 

86 
64 

88 

71 

85 
65 

77 
46 

81 

61 

82 

53 

S4 

56 

81 
66 

87 
64 

90 
61 

88 

56 

88 
66 

88 

75 

85.3 
60.3 

SAINT  AUOUSTINE 

MAX 

MIN 

84 

55 

86 
64 

79 
58 

81 
56 

75 

57 

81 

57 

84 

63 

82 

58 

82 

57 

85 
67 

89 

70 

75 
68 

79 
66 

71 
50 

76 
56 

82 

61 

73 
48 

86 

59 

82 

65 

73 
48 

65 
43 

71 
47 

84 

56 

8i 

57 

87 

63 

SO 

57 

75 
61 

83 
57 

90 
70 

79.9 
58.1 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

MAX 
MIN 

84 

65 

85 
63 

77 
60 

79 
56 

75 

58 

78 

57 

83 
64 

77 
60 

79 
55 

85 
68 

82 
71 

76 
67 

79 
6« 

72 
53 

74 
59 

80 
62 

72 

51 

86 

60 

SO 
66 

68 
48 

66 

45 

70 
49 

81 

56 

77 

56 

89 
65 

74 

63 

78 

57 

78 

53 

79 
57 

90 
70 

78.3 
59.3 

SAINT  LEO 

MAX 

MIN 

85 

55 

85 
66 

80 
65 

83 

56 

87 

57 

87 
61 

84 

68 

88 
60 

90 
64 

86 
69 

88 
71 

80 
67 

80 
65 

71 
51 

60 
52 

79 
66 

79 
49 

87 

61 

83 
69 

70 
51 

73 
47 

80 

50 

85 
59 

86 
58 

89 
64 

78 
63 

79 
60 

84 

54 

85 
63 

88 

70 

82  .6 
60.3 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 
MIN 

80 
64 

81 

66 

76 

55 

84 

49 

80 

53 

78 
63 

82 
63 

80 
54 

SO 

61 

83 
68 

84 

68 

86 
63 

75 

60 

74 
44 

74 
54 

74 

61 

72 
43 

76 
56 

72 
56 

70 
42 

69 

39 

72 
44 

74 

49 

77 
57 

78 
60 

80 

62 

78 
51 

78 
49 

79 
55 

80 

71 

77.6 
96.0 

ST  PETERSBURG 

MAX 

MIN 

80 
61 

80 

69 

77 
68 

78 
59 

87 

62 

82 
66 

81 
68 

86 

65 

88 
68 

85 

70 

88 

70 

87 
74 

76 
68 

75 
55 

81 

60 

76 
68 

80 
54 

85 

64 

82 

73 

66 

55 

71 
50 

80 

53 

82 

59 

84 

64 

85 
66 

84 

63 

75 
62 

83 

57 

87 

65 

86 

72 

81.2 
63.6 

SANFORD 

MAX 

MIN 

87 
54 

85 

60 

83 
62 

77 

59 

82 
54 

85 
62 

84 

60 

85 
56 

84 

60 

88 

70 

89 

70 

87 
64 

81 

67 

83 
54 

70 
49 

78 
64 

83 

54 

78 

60 

88 

62 

79 

51 

70 
40 

73 
45 

78 

58 

84 

54 

85 

65 

81 
64 

78 

60 

60 
50 

82 

58 

87 
69 

81.8 
98.5 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

80 

55 

82 

63 

80 

67 

79 
59 

83 
53 

81 
57 

82 
74 

88 
66 

87 
66 

86 
68 

88 
71 

84 

70 

79 
69 

76 

53 

81 
91 

78 

53 

83 

50 

84 

60 

83 
74 

78 

58 

73 
45 

80 

50 

81 

56 

83 
54 

85 
63 

81 
65 

80 

66 

82 

52 

87 

59 

85 

72 

82.6 
60.6 

SECOTAN 

MAX 
MIN 

82 
54 

82 
61 

78 
55 

85 
44 

83 
50 

75 
53 

80 
63 

86 

52 

85 

58 

78 
66 

86 
66 

77 
62 

74 

61 

71 
44 

74 
49 

72 
54 

75 
42 

76 

50 

5S 

65 
41 

69 

38 

75 
42 

78 
46 

81 

56 

80 

58 

78 

60 

76 

52 

78 
46 

86 

53 

79 
69 

77.9 
53.4 

STUART 

MAX 
MIN 

81 
60 

91 

64 

88 
66 

83 
63 

84 
60 

87 
63 

85 
71 

88 

70 

86 

65 

93 

66 

85 

67 

93 
71 

85 
69 

82 
61 

89 
66 

82 

57 

88 

66 

90 

70 

88 

62 

83 

53 

81 

61 

84 

63 

81 

65 

93 

68 

83 

65 

88 

64 

82 

59 

91 
67 

93 

75 

86.4 

64.7 

SUNNILAND 

MAX 
MIN 

87 
48 

89 

58 

83 

62 

83 

56 

86 

5X 

87 

54 

85 
70 

91 
69 

92 
70 

91 

71 

92 
69 

89 
71 

82 

69 

77 

89 
54 

64 

62 

84 

50 

89 

61 

88 

70 

82 
64 

79 
44 

83 
54 

85 

54 

89 

56 

96 

62 

85 
63 

87 

51 

90 
61 

89 

73 

86.2 
60.5 

TALLAHASSEE  KB  AP 

MAX 
MIN 

84 

57 

77 

57 

79 

54 

84 

47 

81 
58 

72 
59 

81 

59 

85 

53 

85 
58 

8S 
66 

84 

63 

76 

62 

70 
51 

70 
49 

73 
53 

70 
48 

76 

41 

76 
48 

67 

60 

65 
40 

69 

39 

76 
43 

84 
44 

81 
60 

78 
61 

82 
62 

73 
52 

7B 
47 

82 

52 

75 
73 

77.3 
53.5 

TAMIAMI   TRL  AO  MI  BENO 

MAX 

MIN 

TAMPA  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
54 

80' 
69 

77 
64 

81 

58 

83 

56 

85 
61 

81 

65 

85 
62 

88 
66 

S3 
70 

86 

70 

81 
74 

77 
62 

73 
55 

80 
S3 

78 

59 

80 
49 

82 
64 

82 

63 

67 

54 

69 

48 

80 
49 

81 

57 

86 

60 

83 

65 

73 
64 

75 

56 

81 

52 

87 

62 

89 
74 

80.3 
60.5 

TARPON  SPRINGS 

MAX 
MIN 

78 

55 

79 
68 

77 
67 

78 

56 

84 

57 

85 
62 

80 
70 

86 

60 

88 

67 

84 

70 

87 

70 

81 

72 

76 
67 

74 
53 

80 
56 

75 
66 

SO 
48 

86 
61 

80 
66 

71 
54 

68 
46 

78 

53 

79 

54 

85 

62 

S« 

66 

80 
64 

74 

66 

SO 

53 

88 

6? 

85 

73 

80.4 
61.5 

TAVERNIER 

MAX 
MIN 

82 

71 

82 
69 

S3 
72 

86 

71 

84 

69 

84 

70 

85 

73 

88 
74 

87 
76 

86 

77 

87 
77 

86 

77 

84 

77 

82 
66 

83 
59 

78 
68 

87 
64 

SO 
72 

86 

75 

81 

69 

7B 
61 

79 

69 

80 
71 

86 

72 

69 

79 

89 
68 

88 

70 

83 

69 

90 

76 

86 

77 

84.0 
71.1 

TITUSVILLE  7  w 

MAX 

MIN 

87 
54 

87 
61 

79 
60 

83 

59 

81 
49 

82 
58 

84 

67 

83 

58 

85 
58 

90 
69 

87 
66 

82 
66 

83 
66 

81 
53 

79 
55 

89 

66 

79 
47 

88 

57 

89 

66 

74 

52 

70 
46 

76 
46 

84 

56 

84 

58 

88 

67 

77 
64 

80 
60 

78 
51 

86 
57 

94 

73 

82.8 
58.8 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 
MIN 

85 

60 

84 

65 

78 
67 

81 

59 

84 

57 

81 
62 

83 

72 

81 

66 

82 

65 

88 

72 

88 

72 

86 

70 

84 

66 

71 
58 

76 
66 

89 

60 

78 
54 

85 
63 

88 

70 

71 

51 

71 
50 

78 

55 

78 
56 

8S 

59 

83 
68 

82 

65 

82 

62 

78 

55 

82 

63 

89 

75 

81.4 
62.8 

WAUCHULA   ?  NW 

MAX 
MIN 

89 
51 

87 

60 

81 
65 

86 
48 

86 

55 

86 

69 

87 
62 

89 
64 

90 

67 

90 
69 

88 
68 

83 
68 

74 
51 

78 
49 

83 
64 

81 
45 

88 

58 

87 
69 

79 
56 

73 
39 

81 
45 

85 

53 

52 

90 

81 

58 

83 
48 

86 
61 

90 
73 

84.6 
58.0 

WEST   PALM  BEACH 

max'  79 
MIN:  62 

83 
62 

81 
67 

79 
63 

82 

61 

79 
68 

86 

73 

81 
71 

81 

73 

82 
74 

86 
69 

87 
70 

89 

78 
60 

77 
68 

84 

79 

57 

81 

71 

87 

72 

82 
64 

74 

54 

76 
62 

TB 

70 

SO 

71 

80 

74 

84 

69 

82 

65 

79 
60 

82 
74 

89 
76 

SI.3 
67.2 

MEST   PALM  BEACH  MB  AP 

MAX 
MIN 

86 

" 

88 

61 

81 
64 

82 

61 

86 
57 

83 

61 

89 

73 

85 

71 

86 

72 

89 

99 
68 

89 
75 

78 

67 

76 

60 

81 
67 

86 
66 

81 

55 

86 

70 

90 

72 

73 

57 

76 

52 

79 

58 

80 

63 

83 

70 

89 

73 

86 

65 

86 

64 

85 

58 

85 

72 

89 

76 

84.1 
65.2 

■INTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

85 
56 

86 
66 

85 
67 

78 
62 

83 

55 

87 
61 

87 

70 

86 
61 

88 

66 

87 

70 

88 

71 

89 

71 

86 
76 

83 
55 

74 
54 

81 
66 

82 

53 

81 
62 

88 

71 

86 
54 

71 

60 

79 

62 

81 

60 

86 

60 

86 

66 

90 
63 

74 

63 

81 
54 

84 
64 

87 
71 

83.6 
62.3 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
APRIL  1953 


Day  of  month 


DtanoD 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 

BAT  LACE 

EVAP 

.22 

.22 

.  17 

.14 

.23 

.23 

.35 

.23 

.21 

.  23 

.20 

.20 

.28 

.28 

.15 

.26 

.25 

.25 

.23 

.27 

.23 

.23 

.24 

.30 

.29 

.08 

.24 

.22 

.29 

B6.93 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.20 
124 

.19 
131 

.18 
192 

.04 

• 

.46 

.25 

.14 
104 

.19 
162 

.  22 
209 

.23 
159 

.26 
273 

.21 
188 

.18 

271 

.37 
207 

.  19 

272 

.22 

213 

.24 
220 

.20 
254 

.22 
217 

.24 

153 

.23 
158 

.  19 
137 

.  26 
152 

.26 
202 

.23 
183 

.08 
167 

.27 
112 

.26 
189 

.14 

262 

6.35 
B5667 

BELLE  GLADE  ERN  GATE 

4  (a) 

EVAP 

.  22 

.15 

.  11 

.05 

.16 

.22 

.21 

.01 

.22 

.16 

.16 

.20 

.15 

.18 

.21 

.  12 

.21 

.17 

.13 

.32 

.25 

.17 

.19 

.29 

.30 

.11 

.13 

.19 

.20 

.11 

5.30 

CLEWISTON  D  S  ENORS 

(a) 

EVAP 
HAX 

86 

85 

14 
79 

86 

87 

87 
70 

82 

86 

04 
89 

89 

91 

90 

82 
74 

04 
81 

80 

84 

41 
86 

87 

89 

ll 

83 

88 

24 

89 

88 

90 

81 

89 

88 

88 

92 

5.20 
86. 1 

BIALEAB 

EVAP 

.20 

.33 

.24 

. 

. 

.60 

.10 

.29 

.17 

.19 

.31 
54 

.23 

.15 

.05 

.26 

.18 

.14 

.27 

.20 

.11 

.22 

.28 

.  16 

.29 

.  30 

.23 

.04 

.24 

.24 

.20 

6.22 
1774 

LAKE  PLACID  2  S» 

EVAP 

.23 

.19 

.  13 

.19 

.20 

♦ 

.49 

.  16 

.27 

.16 

.13 

.20 

54 

.23 

.35 

.17 
40 

.25 
42 

.24 

.20 

.22 

.29 

.22 

.22 

.20 

.24 

.28 

.14 

.21 

.23 

.24 

.22 

6.50 

LOXAHATCBEE 

EVAP 

.30 

.19 

.12 

.06 

.29 

.24 

.13 

.  11 

.18 

.25 

.38 

.14 

.13 

.20 

.19 

.15 

.22 

.02 

.28 

.18 

.19 

.17 

.19 

.23 

.30 

.  12 

.  15 

.19 

.19 

.15 

5.64 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.22 
45 

.26 

62 

.19 
36 

.08 
90 

.23 
37 

.30 

49 

.31 
136 

.14 
111 

.22 
76 

.31 
83 

.26 
82 

.21 
88 

.37 
130 

80 

.46 
120 

.21 
103 

.25 
69 

.28 
86 

.24 
65 

.33 

158 

.24 

61 

.26 
56 

.28 
47 

.30 

53 

.31 
80 

.22 
74 

.12 
60 

.29 
40 

.24 
51 

.25 
80 

B7.64 
2308 

OKEECHOBEE  ERN  GATE 

6 

EVAP 
WIND 

.25 
6 

.30 

5 

.23 

22 

.22 
4 

.25 
3 

.25 
17 

.32 
24 

.38 
3 

.27 
4 

.35 
18 

.30 

16 

.30 

21 

.25 

12 

.28 
IS 

.30 
10 

.28 

12 

.30 
8 

.28 
6 

.25 
11 

.31 
18 

.35 
8 

.35 
4 

.20 
3 

.32 
3 

.30 
16 

.35 
18 

.25 
16 

.30 

2 

.28 
16 

.24 
1« 

8.61 
340 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.24 
20 

.22 
39 

.  15 
29 

.  13 
39 

• 
* 

.47 

53 

.26 
48 

.  15 

25 

.22 
24 

.21 
16 

.20 
39 

* 

66 

.28 
70 

.25 
47 

.15 
26 

.31 

7 

.23 
78 

* 

.35 
94 

.24 
46 

.21 
26 

.23 

16 

.25 
18 

.24 
20 

« 
« 

.30 
51 

.29 
45 

.24 

21 

.19 

27 

B6.44 
990 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

(a) 

EVAP 
WIND 

.20 
4 

.24 
8 

.27 
16 

.  16 
10 

.27 
1 

.34 
16 

.30 

20 

.08 
0 

.24 
2 

.30 
10 

.21 
8 

.17 

16 

.18 
8 

.47 
12 

.40 
10 

.09 

14 

.38 
10 

.22 
10 

.19 

8 

.44 

12 

.28 

2 

.27 

2 

.24 

8 

.31 
1 

.35 
12 

.20 

10 

.12 
13 

.35 
1 

.31 
14 

.22 
16 

7.80 
274 

SnimiLAND 

EVAP 
WIND 

.22 
73 

.  17 
71 

.09 

48 

.10 

62 

.27 
63 

.38 
109 

.20 
172 

.  15 
76 

.25 
90 

.29 
110 

.22 
80 

.32 
175 

.08 
107 

.29 

179 

.20 
73 

.  18 
120 

.29 
106 

.30 

128 

.20 

102 

.32 
139 

.17 
68 

.28 
67 

.26 
55 

.31 
95 

* 

.50 
172 

.  18 
62 

.31 
38 

.21 
88 

.30 
150 

7.04 

2878 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.33 

.25 

.22 

.19 

.25 

.21 

.26 

.11 

.24 

.24 

.21 

.20 

.  16 

.23 

.25 

.35 

.33 

.25 

.17 

.38 

.25 

.20 

.23 

.23 

.23 

.26 

.  13 

.29 

.23 

.25 

7.13 

KAX  and  MIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
teaperature  of  water  In  pan  ae  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

(a)   Evaporation  measured  In  pan  36  z  36  inches. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


StAbon 

Index  No  1 

County 

• 

.| 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obeer- 
vation 
time 

Observei 

Refer 

to 
tabl^ 

jTemp.  1 

apalachicola  wb  city 

FRANKLIN 

5 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

C 

ARCADIA 

DC  SOTO 

5 

L.  L.  STIKELEATHER 

2  3  9 

AVON  PARK 

0)69 

HIGHLANDS 

27  36 

81 

30 

145 

6P 

6P 

2  3  5 

ftAATOH 

27  54 

81 

50 

115 

5P 

5P 

2  3  5 

AAV  LAKC 

HILL.  SBOR  OUGH 

3  6 

BILLE  GLAOC  EXP  STA 

PALM  BEACH 

7 

STATE  EXP  STATION 

2  3  5  6 

BELLE  GLADE  MRN  Ci*TE  * 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

C 

BIC  CrPBESS  IND.  «ES. 

0739 

26  19 

80 

59 

17 

6P 

6P 

CLOSED  4/53 

BIG  PINE  k£»  inn 

07*7 

MONROE 

24  40 

SI 

22 

6 

6P 

6P 

2  3  5 

B  LAC  OWN  4  HTM 

OKALOOSA 

c 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

CALHOUN 

1 

JOHN  PURIFOY 

BOCA  BATC« 

PALM  BEACH 

2 

TOWN  OF  BOCA  RATON 

BONITA  SPCS  2  ESE 

09B7 

LEE 

26  20 

81 

45 

10 

6P 

BRADENTON 

0940 

27  30 

82 

34 

17 

6P 

6P 

BRANFORO 

SUWANNEE 

c 

BRISTOL 

LIBERTY 

1 

WILLARO  R.  ADAMS 

BROOKSVILLE  CHIN  HIL 

HERNANDO 

5 

MISS  L.VON  BOftOWSKY 

BROOKSVIlLE  KURSERY  I 

1051 

HERNANDO 

28  38 

82 

19 

200 

8A 

BROOKSVILLE  NURSERY  2 

lOSb 

HERNANDO 

28  38 

82 

20 

200 

8A 

SOIL  CONSESV.  SVv 

BUSMNELL  2  E 

2  3  5 

CAMP  BLAND  INC 

CLAY 

8 

COY  A.  STEPHENSCW 

CANAL  POINT  GATE  5 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  USDA 

1276 

PALM  BEACH 

26  52 

80 

38 

25 

MIO 

8A 

C*PE  SABLE  RAHfeER  STA 

DOS 

MONROE 

25  11 

30 

54 

6P 

5P 

2  3  5 

CARRA6ELLE 

FRANKLIN 

5 

EDGAR  E.  SMITH 

CAHYVILLE 

WASHINGTON 

3 

LONNIE  M.  WHITAKER 

CEDAR  KEY 

U32 

29  08 

83 

02 

19 

6P 

6P 

CHATTAHOOCMEE 

1502 

GADSDEN 

30  42 

84 

52 

90 

7A 

2  3  6 

CHRISTMAS  7  WNW 

ORANGE 

PAUL  C,  GROSE 

CLCAfiWAIER 

PINELLAS 

5 

CITY  OF  CLEARWATER 

CtERWJNT  6  S 

1641 

28  27 

81 

46 

134 

6P 

6P 

CLEWISION 

1649 

26  45 

80 

55 

18 

8P 

GERVIN  N.  PITZEN 

CLEMISTON  U  S  ENGINEERS 

2  3  5  6 

COCONUT  GROVE  7  S 

DADE 

2 

BUREAU  PLANT  IND. 

COMPASS  LAKE 

JACKSON 

5 

EARL  E.  THARP 

CRESCENT  CITY  2  SW 

I97e 

29  25 

81 

31 

50 

6P 

6P 

CHEST V  I EW 

1983 

OKALOOSA 

30  46 

66 

34 

236 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

DIXIE 

5 

CIVIL  AERO.  ADM. 

OANIA  1.  WNW 

BROWARD 

2 

FLA.    POWER  t  LIGHT 

DAYTCNA  BEACH 

2)50 

29  13 

81 

02 

4 

9A 

9A 

OAYTONA  BEACM  Wfl  AP 

2158 

29  11 

81 

03 

33 

MID 

MIO 

Ot  FUNIAK  SPRINGS 

H.  C.  STORRS 

2  3  5 

Ot  LAND 

VOLUSIA 

8 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

DOWLINO  PARK 

SUWANNEE 

10 

MRS.  HATTIE  TOOLE 

DRY  TORTUCAS 

2416 

MCfJROE 

24  38 

82 

52 

3 

6P 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

2827 

28  50 

ai 

41 

85 

6P 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

EVERGLADES 

MANHATTAN  MERC .CORP 

2  3  5 

fEOEHAL  POIKT 

PUTNAM 

8 

BRUCE  GRAY 

FELDA  2  N 

HENDRY 

MRS.  DAISY  E. PARSONS 

FELLSKERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

27  46 

80 

36 

25 

4P 

4P 

FEflNANDIhA  BEACH 

2944 

30  40 

81 

27 

22 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

FORI  DRUH 

OKEECHOBEE 

M?D 

U.S.  GEO.  SURVEY 

c 

FORT  LAUDERDALE 

BROWARD 

2 

F.  P.  MEDFORD.  JR. 

FT  LAUDfROALE  BAHIA-MAR 

BROWARD 

2 

BAHIA-MAR  YACHT  HRBI 

3186 

26  35 

81 

52 

8 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3207 

27  25 

80 

19 

10 

MID 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

OA INESV luLE  UNI VEH5IT Y 

ALACHUA 

2  3  5 

c 

GLEN  SAINT  KARY 

BAKEP 

q 

G.S.T.M.  NURSERIES 

GRACEVILLE  3  E 

JACKSON 

3 

ELLIS  F,  CANNON 

3571 

27  48 

81 

15 

56 

5P 

LOy  W.  TOMLIN 

2  3  6 

3640 

28  23 

81 

13 

70 

9A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

c 

HKH  SPRINGS 

ALACHUA 

10 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

MILLIARD 

NASSAU 

9 

BRUNO  SCHROBBACH 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

3986 

HILL  S80R0LIGH 

28  09 

82 

14 

50 

8A 

STATE  PARK 

3 

4075 

OSCEOLA 

28  n 

81 

05 

70 

MID 

TRIPLE  E .DEVELOP .CO 

c 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

SUBTROP ICAL  EXP  STA 

2  3  5 

c 

MYPOLURO 

PALM  BEACH 

2 

J.  L.  GAHNETT 

2  3  5 

INGLIS 

LEVY 

5 

FLA.    POWER  COMPANY 

c 

4289 

28  50 

62 

20 

70 

5P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

4332 

28  26 

81 

33 

115 

CHASE  (t  COMPANY 

3 

4358 

30  25 

39 

25 

MIO 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

2 

30  17 

81 

24 

10 

7P 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  6 

JACkSOHVILLE  WB  CITY 

4371 

DUVAL 

8 

30  20 

61 

39 

18 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

4394 

HAMILTON 

30  31 

82 

ISO 

6P 

6P 

FLA,  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

4518 

25  41 

80 

17 

IB 

7A 

DADE  CO.  NUPSER I ES 

3 

4570 

MONROE 

24  35 

81 

42 

7 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KEY  WEST  we  CITY 

4575 

MONROE 

5 

24  33 

61 

5 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

KISStMMEE 

4620 

OSCEOLA 

7 

28  16 

25 

69 

6P 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

KISSIMHEC  i 

4625 

OSCEOLA 

7 

28  16 

24 

68 

HID 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

c 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

5 

26  46 

81 

26 

13 

6P 

6P 

MRS.   ALICE  E.  HALL 

2  3  6 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

4707 

POLK 

5 

26  06 

43 

180 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  6 

c 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

35 

205 

5P 

5P 

CHARLES  D.  LOCKWOOO 

2  3  5 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

B 

28  32 

Bl 

28 

115 

9A 

9A 

SUBTROP  FRT  FLD  STA 

2  3  5 

LAKELAND  WB  CITY 

4797 

POLK 

5 

28  02 

81 

59 

215 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

c 

LAKC  PLACID  2  SW 

4849 

HIGHLANDS 

27  17 

61 

23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  5  6 

LAKC  TRAFfORD 

4866 

COLLIER 

26  26 

81 

29 

27 

7A 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

Station 

j  Index  No.  | 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

on 

Obeer- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

> 

d 

1 

1 

0* 

LAMONT  8  W 

4892 

JEFFERSON 

5 

30  24 

B3  55 

190 

MID 

TUNGSTEN  PLANTATION 

C 

LEESBURG 

4980 

LAKE 

8 

28  49 

81  52 

MID 

EDDIE  C.  BUTLER 

c 

5035 

2 

24  54 

80  42 

MID 

c 

5099 

10 

30  17 

82  5B 

96 

BA 

BA 

2  3  5 

5124 

5 

27  25 

82  40 

6P 

3 

LOXAHATCHEE 

5182 

PALM  BEACH 

26  41 

80  16 

14 

6P 

6P 

U.  S.  GEO.  SLRVEY 

2  3  5  6 

LYNNE  4  SE 

5237 

MARION 

29  10 

61  52 

90 

MID 

OTIS  B.  FORT 

c 

5275 

10 

30  26 

83  29 

145 

7P 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

2  3  5 

5351 

5 

24  43 

81  06 

4 

6P 

6P 

U.S. PUB. HEALTH  SVC 

2  3  5 

5367 

1 

30  50 

85  11 

120 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

HARIANNA  IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

1 

30  46 

B5  12 

FLA.    IND. S. FOR  BOYS 

2  3  5 

HARINCLAND 

5391 

FLAGLER 

2 

29  40 

Bl  13 

10 

MIO 

MARINE  STUDIO  INC 

c 

5539 

5 

30  06 

83  14 

6P 

6P 

ROBERT  L.  AKNIN 

2  3  5 

5612 

2 

26  06 

80  38 

23 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

c 

5643 

2 

28  21 

80  42 

25 

6P 

6P 

RICHARD  E.  DEWEY 

2  3  5 

MIAMI  BEACH 

5656 

DADE 

2 

25  47 

60  08 

9 

5P 

5P Ilife  guard  patrol 

2  3  5 

MIAMI  WB  AIRPORT 

5663 

DADE 

2 

25  49 

80  IT 

8 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

5666 

2 

25  47 

BO  11 

HID 

HIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

5 

30  47 

217 

5P 

5P 

AGH.  EXP.  STATION 

5879 

5 

30  32 

83  52 

202 

MID 

5P 

A,  M.  PHILLIPS 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

GLADES 

7 

26  50 

81  05 

22 

lOA 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

7 

27  56 

81  36 

160 

5P 

5P 'MOUNTAIN  LAKE  CORP 

2  3  5 

5990 

1 

30  40 

84  42 

301 

6P 

6P 

A.   N.  HUBBARD 

2  3  6 

20 

8A 

STATE  PARK 

6078 

5 

26  09 

81  47 

5P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

60  67 

10 

6P 

6P 

A.  B.  NOROHAN 

2  3  6 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

6 

30  31 

66  29 

60 

BA 

SA 

EGLIN  FIELD 

2  3  5 

c 

6251 

OSCEOLA 

2 

27  56 

81  00 

BP 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

6318 

' 

26  33 

14 

MID 

U.S.  GEO.  SURVEY 

6323 

BROWARD 

26  20 

80  32 

22 

HID 

U.S.  GEO.  SURVEY 

c 

OCALA 

6414 

MARION 

6 

29  11 

82  08 

86 

5P 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

OCALA  AIRPORT 

6419 

MARION 

6 

29  10 

82  09 

81 

BP 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  5 

6460 

27  14 

80  69 

30 

5P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

6485 

27  12 

80  47 

34 

lOA 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

6684 

8 

28  65 

81  17 

MID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

c 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

8 

28  33 

81  21 

111 

BA 

BA 

ORLANDO  UTILl.  COMM 

2  3  5  6 

ORrjlNDO  WB  AIRPORT 

ORANGE 

e 

28  33 

81  20 

111 

MID 

HID 

U.S.  WEAThCR  BUREAU 

2  3  6 

c 

6657 

5 

26  47 

81  18 

21 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

6753 

8 

B9  39 

81  37 

50 

6P 

6P 

L.  M,  PERRY 

2  3  5 

6828 

6 

30  02 

64  24 

MID 

MR.   OTIS  L.  VAUSE 

c 

PANAMA  CITY 

6836 

BAY 

6 

30  10 

66  42 

21 

6P 

6P 

E.  S.  DAY 

2  3  5 

PANAMA  CITY  2 

BAY 

5 

30  10 

65  40 

MID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

c 

6880 

5 

27  35 

82  25 

44 

MID 

CHARLES  W.  PARRISH 

c 

HID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

6997 

6 

30  28 

87  12 

118 

K|ID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  3  5 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  26 

87  13 

13 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

PETERS 

7033 

DADE 

2 

2  5  36 

60  21 

16 

8A 

DI  GIORGIO  FRUIT 

3 

7205 

5 

28  01 

82  08 

5P 

5P 

D.  A.  STORMS 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

22 

5P 

5P 

ST.  FARMERS'  MARKET 

2  3  5 

7293 

7 

26  59 

BO  37 

23 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

c 

PUNTA  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  55 

62  04 

5P 

5P 

E.  J.  MC  CANN 

2  3  5 

OUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

6 

30  35 

84  36 

260 

5P 

5P 

N.FLA.   EXP.  STATION 

2  3  5 

RAIFORO  STATE  PRISON 

7440 

10 

30  04 

82  12 

133 

6P 

5P 

FLA.  STATE  PRISON 

2  3  5 

c 

10 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

7812 

2 

29  54 

81  19 

10 

5P 

5P 

ARTHUR  L.  HARSH 

2  3  5 

SAINT  AUGUST INE  BEACH 

7820 

ST  JOHNS 

2 

29  50 

81  16 

10 

7P 

MID 

MRS.  T.6.  GILLESPIE 

2  3  5 

c 

SAINT  LEO 

7651 

PASCO 

5 

28  21 

82  16 

178 

7P 

GEORGE  E.  MOnPETIT 

2  3  5 

c 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7659 

2 

27  05 

BO  IB 

15 

HIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

17 

4P 

4P 

FISH  &  WLOLIFE  SvC 

78B6 

5 

27  47 

82  38 

36 

5P 

5P 

CITY  OF  ST  PET'BURG 

2  3  5 

c 

SANFORD 

7977 

SEMINOLE 

8 

28  48 

Bl  IB 

25 

8A 

8A 

ELTON  J. HOUGHTON, JR 

2  3  5 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

5 

27  21 

82  32 

30 

5P 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  5 

8094 

30  12 

83  39 

45 

6P 

FU.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

8620 

2 

27  12 

80  15 

10 

6P 

6P 

CITY  OF  STUART 

2  3  5 

8671 

26  16 

81  21 

13 

SP 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  3  5  6 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8756 

LEON 

5 

30  26 

84  20 

68 

nilD 

MID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  5 

TAMIAMI  CANAL 

8776 

DAOE 

2 

2  5  46 

80  27 

13 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

8780 

25  46 

80  SO 

12 

9A 

NATIONAL  PARK  SvC 

2  3  5  6 

c 

8788 

5 

27  58 

82  32 

24 

lillD 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

c 

8824 

5 

28  09 

82  45 

a 

4P 

4P 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2  3  5 

TAVERN lER 

8841 

MONROE 

2 

25  01 

80  30 

s 

7P 

7P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

8942 

BREVARD 

2 

28  35 

80  48 

14 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3  5 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5 

27  06 

82  27 

10 

MID 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

c 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

7 

27  02 

81  21 

HID 

VAN  T .  OXER 

c 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

30  36 

BS  43 

46 

MID 

JAMES  D.  PARISH 
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FLORIDA  -  MAY  1953 


R.   L.  Anderson,  Section 
WEATHER 

This  month  was  extremely  hot  and  very 
dry.     Temperatures  averaged  79.5°  (3.8° 
above  normal) ,     the  highest  average  for 
May  during  the  period  of  statewide  re- 
cords which  began  in  1891.     The  highest 
temperature  was  104°  recorded  at  High 
Springs,  Ocala  Airport  and  LaBelle, 
This  was  the  highest  temperature  at 
LaBelle  at  any  time  since  observations 
began  there  in  1929.     The  mean  tempera- 
ture at  every  station  was  above  normal. 
This  was  the  driest  May  since  1941  with 
precipitation  averaging  1.60  inches 
(2.23  inches  below  normal).  Precipi- 
tation totals  were  below  normal  at  all 
except  one  station  for  which  normals 
have  been  established.     Two  stations, 
Bradenton  and  St.  Petersburg  recorded 
no  rain  during  the  month.     Stormy  wea- 
ther included  a  tornado  at  Warrington 
(near  Pensacola) ,  a  waterspout  near  Boca 
Raton,   and  hail  at  Lake  Placid,  Miami  WB 
Airport,   West  Palm  Beach  and  Keri  (Hen- 
dry County) .     Lightning  caused  the  death 
of  one  person. 

Temperatures  were  above  normal  at  the 
beginning  of  the  month  and  climbed  to 
record  high  values  for  so  early  in  the 
season  at  Jacksonville  and  Tampa  on  the 
3rd.     Hot  weather  continued  through  the 
7th.     There  was  considerable  shower 
activity  the  6th  through  the  8th  but 
irregular  distribution  resulted  in 
heavy  rainfall  in  some  areas  and  none 
in  others.     Temperatures  were  down  to 
about  normal  the  8th  and  continued  so 
through  the  12th  to  constitute  the  only 
cool  period  of  the  month.     By  the  13th 
temperatures  displayed  a  rising  trend 
that  sent  the  mercury  into  the  upper 
nineties  at  many  points  by  the  22nd  and 
very  hot  weather  continued  through  the 
remainder  of  the  month.     Showers  were 
widely  scattered  and  mostly  light  dur- 
ing the  last  three  weeks  of  the  month. 


Director  -  Jacksonville 
SUMMARY 

Stormy  weather  made  its  first  appear- 
ance in  the  form  of  strong  winds  on 
the  night  of  the  3rd  causing  some 
structural  damage  in  Madison  County. 
On  the  4th,  a  waterspout  near  Boca 
Raton  moved  northward  to  Boynton  Inlet 
and  dissipated  as  it  reached  the  shore. 
Lightning  killed  one  of  two  women  who 
had  sought  shelter  from  rain  under  a 
tree  near  Monticello  on  the  6th.  Light 
hail  fell  in  Miami  and  Lake  Placid  the 
8th.     A  small  tornado  in  Warrington  the 
19th  caused  considerable  damage  to  a 
small  skating  rink  and  minor  damage  to 
several  dwellings.     Light  hail  fell  at 
Miami  WB  Airport  the  20th,  West  Palm 
Beach  the  21st,  and  at  Keri  (Hendry 
County)   the  27th. 

Weather  conditions  during  the  first 
half  of  the  month  were  generally  favor- 
able for  harvesting  vegetable  crops, 
but  growing  crops  on  non-irrigated  land 
suffered  from  lack  of  moisture.  Potatoes, 
tomatoes,  celery,  sweet  corn,  cucumbers 
and  peppers  were  the  main  vegetables 
marketed  during  this  period.  Watermelon 
marketing  showed  a  slight  decline  during 
the  second  week  indicating  a  gap  in  har- 
vesting between  the  South  Florida  and 
Central  Florida  crops.     Drought  and  heat 
during  the  latter  half  of  the  month 
materially  shortened  the  spring  vegetable 
season.     Prospects  for  the  watermelon 
crop  in  the  central  and  northern  portions 
of  the  State  deteriorated  considerably 
during  the  hot  dry  weather.     Field  corn 
and  tobacco  suffered  heavily  while  cotton 
and  peanuts  withstood  the  drought  quite 
well.     Pastures  reached  a  rather  poor 
state  by  the  end  of  the  month.  Some 
citrus  groves  went  into  wilt,  but  ex- 
tensive irrigation  kept  many  groves  in 
good  condition.  -  J.T.B.B. 
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Data  in  this  table  have  been  *eig)ited  on  an  areal  basis. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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77.2 

2.8 

102 

2  7 

54 

8 

0 

17 

0 

0 

0 

2,97 

- 

,99 

2,53 

6 

.0 

0 

2 

1 

1 

MT  PLEASANT 

90.0 

66.  3 

78.2 

4,5 

102 

27 

56 

B 

0 

13 

0 

0 

0 

1,72 

1,82 

1  ,02 

6 

.0 

0 

2 

2 

1 

N I CEV I LLE 

PANAMA  CITY 

87.3 

69.  5 

7  8.4 

3,8 

102 

27 

60 

1  0 

0 

8 

0 

0 

0 

.63 

_ 

3,09 

,26 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

PENSACOLA   CAA  AP 

85.7 

71,1 

78.4 

102 

27 

62 

7 

0 

5 

0 

0 

0 

6.02 

4.72 

19 

•  0 

0 

6 

2 

1 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

83.9 

72.5 

78.2 

4.4 

100 

27 

61 

7 

0 

5 

Q 

Q 

3,88 

,46 

3.25 

19 

•  0 

0 

6 

1 

1 

QUINCY  EXP  STATION 

89,0 

54.0 

76.5 

2.9 

102 

27 

51 

13 

0 

1 1 

0 

0 

0 

1.60 

2,55 

1.04 

6 

•  0 

0 

2 

2 

1 

SAINT  MARKS  6  SE 

89.0 

57.4 

78.2 

4,2 

102 

26  + 

57 

1  0 

^ 

10 

0 

0 

0 

.95 

2,3  2 

.40 

20 

•  0 

0 

3 

0 

0 

SECOTAN 

89.6 

63,5 

76.6 

100 

25  + 

52 

10 

13 

Q 

Q 

,17 

.17 

20 

•  0 

0 

0 

Q 

TALLAHASSEE  WB  AP 

89.8 

66,3 

78.1 

3.9 

102 

27 

55 

8  + 

0 

15 

0 

0 

0 

,80 

2,95 

,52 

.  0 

0 

2 

1 

0 

D I V  I S I  ON 

77.8 

1,66 

•  0 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

9'>.'' 

65.5 

80.0 

3,4 

101 

26+ 

55 

1 2+ 

0 

25 

0 

0 

0 

,87 

3,95 

,41 

7 

•  0 

0 

3 

0 

0 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

90.7 

66.8 

78.8 

2,7 

27 

50 

9 

0 

24 

1,20 

2.84 

7 

•  0 

0 

3 

1 

0 

BUSHNELL  2  E 

92.5 

65.1 

78.8 

3,5 

100 

55 

1  1 

0 

24 

0 

0 

0 

,21 

3.66 

*14 

26 

•  0 

0 

3 

0 

0 

CAMP  8LAN0ING 

92  .  IM 

6  7.  8M 

80  .  OM 

101 

26 

57 

23 

0 

I 

0 

.35i 

,33 

0  i 

2 

01  0 

CEDAR  KEY 

87.8 

71.8 

79.8 

3,6 

98 

27 

55 

^7+ 

g 

0 

0 

0 

,85 

44 

* 

•  65 

•  0 

°  ! 

1 

0 

CLEARWATER 

88.1 

70,7 

79.4 

1,7 

97 

28 

53 

\  \ 

0 

12 

0 

0 

0 

.46 

2.11 

21 

10 

•  0 

0 

0 

0 

CLERMONT  6  S 

92.9 

67.9 

80.4 

2.7 

1 00 

27 

56 

9 

0 

26 

0 

0 

0 

1.57 

2,89 

1,55 

23 

,0 

0 

3 

1 

1 

CRESCENT  CITY  2  SW 

91  .'f 

67.2 

79.3 

3.7 

103 

56 

1  1 

0 

2  1 

0 

0 

0 

.24 

4,40 

6 

,0 

0 

3 

0 

0 

DAYTONA  BEACH 

87.6 

69.8 

78.7 

98 

27 

60 

s 

0 

0 

0 

2.16 

1,62 

0 

^ 

1 

1 

DAYTONA  PEACH  WB  AP 

88.8 

67.8 

78.3 

3.9 

100 

25 

56 

\  2 

Q 

1 1 

0 

0 

0 

1,46 

1,81 

1^08 

7 

,0 

0 

1 

1 

OE  LAND 

89.9 

67.1 

78.5 

2.9 

97 

25  + 

56 

1  3 

17 

0 

0 

0 

1.25 

3,46 

,  84 

7 

,0 

0 

2 

^ 

0 

EUSTIS  2  S 

92.3 

68.8 

80.6 

3.6 

99 

24  + 

60 

9 

0 

22 

0 

0 

0 

1,47 

2,75 

1,18 

7 

,0 

0 

3 

1 

1 

FEDERAL  POINT 

91.8 

65.6 

78.7 

3.5 

23  + 

57 

11  + 

0 

22 

0 

0 

0 

1,06 

3,27 

7 

,0 

2 

1 

1 

GAINESVILLE  UNIV 

91.1 

3.6 

100 

26+ 

57 

20 

0 

Q 

Q 

2,29 

.85 

1,40 

* 

2 

1 

GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

92. 2M 

67 .  8M 

80  ,  OM 

99 

27 

51 

Q 

27 

0 

Q 

Q 

2,55 

1,25 

•  0 

0 

2 

2 

HIGH  SPRINGS 

9<.,2 

65.3 

79,8 

1 04 

25 

53 

1 2 

0 

26 

0 

0 

0 

,07 

* 

22 

•  0 

1 

0 

2 

0 

0 

I NVERNE5S 

92  .  1 

57.9 

80.0 

4.2 

57 

9+ 

0 

2  3 

0 

Q 

1,91 

2,08 

22 

•  0 

0 

4 

0 

K ISSIMMEE 

91.8 

66.3 

79.1 

2.5 

102 

27* 

57 

11  + 

0 

2  2 

0 

0 

2,14 

2,36 

2,01 

7 

•  0 

0 

2 

i 

1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

91.0 

67.5 

79.  3 

2.7 

99 

27 

57 

1  1  * 

18 

0 

0 

1,12 

4,51 

•  62 

^ 

•  0 

0 

^ 

0 

LAKE  HIAWASSE 

91.5 

66,5 

79.0 

100 

27 

53 

22 

0 

1,00 

•  89 

•  0 

0 

1 

0 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

89.5 

59,6 

79.6 

3,1 

97 

26 

62 

9 

14 

0 

0 

,13 

4,46 

•  07 

22 

•  0 

0 

5 

0 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

91.0 

57,  1 

79.1 

2.9 

57 

1  1 

0 

16 

0 

Q 

4,10 

,70 

8 

,0 

0 

5 

2 

2 

NEW   SMYRNA   BEACH  4  N 

89.'> 

57,9 

78.7 

4.7 

99 

26 

58 

12 

0 

12 

0 

0 

0 

1,99 

1.84 

1*94 

7 

,0 

0 

2 

1 

1 

OCALA 

93.  7 

5.3 

100 

21  + 

60 

26 

0 

0 

0 

1,25 

2,76 

•  76 

1 

0 

OCALA  AIRPORT 

93.6 

52,7 

104 

21 

51 

^ 

26 

0 

0 

0 

2,46 

1^95 

*o 

0 

^ 

1 

1 

ORLANDO  WATER  PLANT 

92.2M 

68, 6M 

80, 4M 

1 00 

27 

50 

10 

23 

0 

0 

0 

1,20 

60 

* 

7 

•  0 

0 

3 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

91.0 

68,4 

79,7 

3.2 

59 

11  + 

0 

1,87 

2.15 

1,21 

7 

•  0 

0 

3 

\ 

1 

PALATKA 

94.0 

59,0 

81.5 

5.8 

103 

25  + 

59 

13 

0 

27 

,62 

3.85 

7 

,0 

0 

2 

0 

0 

PLANT  CITY 

92.5 

56,5 

79.5 

5.2 

99 

26 

54 

9 

0 

26 

0 

0 

0 

,29 

4,24 

•  19 

22 

,0 

0 

4 

0 

RA1F0RD  ST  PRISON 

92  .  3 

54,5 

78.4 

4.0 

102 

25  + 

53 

12  + 

0 

24 

0 

0 

0 

,17 

3,79 

•  17 

7 

.0 

0 

1 

0 

I 

SAINT  AUGUSTINE 

89.3 

67.5 

78.4 

4.4 

98 

26 

56 

11  + 

0 

12 

0 

0 

0 

,63 

2.75 

7 

,0 

0 

5 

0 

0 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

85«6 

56.0 

76.8 

98 

26 

60 

1  1  + 

0 

7 

0 

0 

0 

.65 

,34 

7 

•  0 

0 

4 

0 

0 

SAINT  LEO 

92,  1 

68.3 

80.2 

4.0 

100 

27 

50 

9+ 

0 

24 

0 

0 

0 

.17 

4,10 

.17 

7 

,0 

0 

1 

0 

0 

ST  PETERSBURG 

69,0 

71.2 

80.  1 

2.1 

95 

27  + 

62 

9 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

3.07 

,0 

0 

0 

0 

0 

SANFORO 

91.5 

56.  5 

79.0 

2.9 

100 

28 

56 

12 

22 

0 

0 

0 

1,69 

2,31 

.86 

8 

,0 

0 

3 

2 

0 

TAMPA    WR  AIRPORT 

R 

89.  3 

69.0 

79.2 

2.7 

96 

26+ 

58 

11 

0 

15 

0 

0 

0 

,47 

2,82 

.47 

7 

,0 

0 

1 

0 

0 

TARPON  SPRINGS 

88.  7 

70.0 

79.4 

3.4 

96 

28 

58 

9 

0 

14 

0 

0 

0 

,15 

2,92 

.06 

7 

•  0 

0 

2 

0 

0 

WINTER  HAVEN 

91.1 

69.2 

80.2 

99 

28 

61 

11  + 

20 

0 

0 

0 

2.18 

1.36 

22 

•  0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

61.5 

1.20 

•  0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


FLORIDA 
MAY  1953 


Temperature 


Precipitation 


Stdtion 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

5 
1 

0 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  DayB 

3 

Departure 
From  Normal 

s 

« 
6 

Date 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

^ 

.SO  or  More 

1.00 
1    or  More 

o  B 

g  » 

O  a 

bUU 1 nt  KN   U 1 V 1 b 1  ON 

ARCADIA 

93. 

2 

6'..  7 

79.0 

2.2 

101 

27 

53 

12 

0 

28 

0 

0 

0 

.78 

- 

3.57 

.73 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

AVON  PARK 

92. 

i. 

67.', 

79.9 

2.9 

101 

27 

57 

1  1 

0 

23 

Q 

Q 

Q 

.83 

3.69 

.69 

8 

.0 

0 

2 

I 

0 

89  . 

3 

64  .  3 

76.9 

2.6 

95 

28 

54 

1 2 

2.55 

1^05 

1.46 

2  2 

.0 

s 

2 

BIG  PINE  KEY  INN 

89. 

5 

74.9 

82.2 

93 

27  + 

67 

1 0 

0 

15 

0 

0 

0 

.63 

•  54 

30 

.  0 

0 

3 

1 

0 

91. 

I 

68.1 

79.6 

4.0 

99 

27 

57 

1  2 

0 

22 

0 

0 

0 

•  00 

3^06 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CANAL  POINT  USOA 

90. 

9 

64.6 

77.8 

97 

27 

57 

12  + 

0 

2  1 

0 

0 

0 

•  84 

.63 

9 

T 

0 

4 

1 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

86. 

9 

67.7 

77.3 

92 

28 

59 

12 

0 

2 

•  75 

.45 

30 

•  0 

0 

2 

0 

0 

88. 

6M 

7  3.8M 

81 .  3M 

92 

4* 

1 4 

Q 

•  97 

.71 

29 

•  0 

0 

4 

1 

0 

89. 

9 

68.5 

79.2 

96 

28 

62 

1  2+ 

18 

0 

0 

0 

2.97 

1.06 

21 

4 

3 

1 

86. 

2 

73.1 

79.  7 

2.4 

90 

21 

50 

12 

1 

0 

0 

0 

4.29 

_ 

2.39 

2.71 

21 

.0 

0 

a 

3 

1 

DRY  TORTUGAS 

86. 

3 

75.9 

81.1 

90 

8 

69 

9 

0 

1 

0 

0 

0 

2.06 

1.95 

30 

.0 

0 

4 

1 

1 

EVERGLADES 

90. 

8 

68.9 

79.9 

2.7 

98 

28 

64 

10+ 

0 

20 

0 

0 

0 

2.09 

2^B6 

U13 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

FELLSMERE 

92. 

0 

66.7 

79.4 

4.0 

102 

27 

58 

1  1 

0 

24 

0 

0 

0 

.88 

3.53 

•  84 

8 

•  0 

0 

3 

1 

0 

FORT  LAUDERDALE 

86. 

3 

72.0 

80.2 

3.2 

92 

27 

61 

12 

0 

10 

0 

0 

0 

4.60 

1.32 

4^00 

8 

.0 

0 

4 

1 

1 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

S't. 

6 

73.5 

79.1 

87 

22  + 

61 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

3.55 

U55 

8 

•  0 

0 

S 

2 

2 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

92. 

6 

67.2 

79.9 

3.0 

99 

26 

59 

12 

0 

27 

0 

0 

0 

.41 

3«88 

•  40 

22 

•  0 

0 

2 

0 

0 

FORT  PIERCE 

85. 

8 

69.7 

77.8 

1.3 

94 

27 

62 

1  2  + 

0 

0 

0 

0 

1.41 

2.84 

1.16 

7 

.  0 

0 

5 

1 

1 

H I ALEAH 

86  . 

It 

70.  1 

78.3 

90 

1  + 

61 

11  + 

4 

0 

0 

0 

3.79 

1.90 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

HOMESTEAD  EXP  STA 

90  . 

0 

66  .  8 

78.4 

2.1 

95 

20+ 

55 

1  2 

0 

18 

0 

0 

0 

2.82 

3.48 

1.76 

2 1 

.0 

0 

13 

2 

1 

H YPOLUXO 

86  . 

1 

73.1 

79.6 

2.8 

89 

25+ 

61 

1 2 

0 

0 

0 

0 

0 

1.95 

3.03 

1.38 

9 

.0 

0 

5 

I 

1 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

R 

86. 

7 

77.0 

81.9 

2.4 

91 

27 

72 

29+ 

0 

3 

0 

0 

0 

1.13 

- 

1.72 

•  65 

30 

.0 

0 

4 

1 

KEY   WEST  WR  CITY 

R 

88. 

1 

76.4 

82.3 

2.5 

92 

28 

73 

9 

0 

8 

0 

0 

0 

2.27 

.55 

1  .88 

30 

.0 

0 

8 

\ 

1 

94  . 

3 

65.6 

80.0 

3.6 

1  04 

27 

55 

1 2 

0 

28 

0 

0 

1.12 

2.00 

.51 

2 1 

.0 

0 

5 

0 

1  Aire    04  Afir\    ">  cw 

93  ■ 

4M 

66. 3M 

79. 9M 

1.5 

102 

27 

57 

12  + 

0 

27 

0 

0 

0 

1.25 

•  94 

8 

4 

1 

0 

91. 

1 

65.9 

78.5 

98 

27 

56 

1 2 

0 

22 

0 

0 

0 

1.83 

1  ^09 

29 

•  0 

0 

6 

1 

1 

MARATHON  VACA  KEY 

88. 

1 

71.4 

79.8 

91 

28 

69 

9+ 

0 

5 

0 

0 

0 

1.18 

•  60 

30 

.0 

0 

7 

1 

0 

MELBOURNE  WB  AP 

R 

86. 

8 

69.8 

78.3 

3.  1 

95 

27 

62 

11 

0 

6 

0 

0 

0 

1.75 

2.27 

U24 

7 

.0 

0 

3 

{ 

\. 

88. 

3M 

70.  IM 

79. 2M 

3.0 

99 

27 

60 

1 1 

0 

1 1 

0 

0 

0 

1.73 

2.27 

1.26 

7 

.0 

0 

3 

MIAMI  BEACH 

82 . 

9 

76.1 

79.5 

1.1 

85 

1  + 

67 

3 

0 

0 

0 

Q 

0 

3.73 

.20 

2.42 

2  1 

.0 

0 

8 

2 

I 

MIAMI    WB  AIRPORT 

R 

87 . 

3 

73.6 

80.5 

2.5 

91 

10  + 

64 

1 2 

0 

6 

0 

0 

0 

3.15 

2.40 

1  .16 

20 

T 

0 

6 

3 

I 

MIAMI   WB  CITY 

R 

82. 

9 

75.0 

79.0 

1.9 

86 

26+ 

65 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

5.68 

1.41 

2.02 

21 

T 

0 

10 

4 

2 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

89. 

5 

67.2 

78.4 

2.5 

98 

28 

59 

12 

13 

0 

0 

0 

2.78 

- 

1.20 

U53 

21 

.0 

0 

4 

2 

2 

as. 

2 

70.5 

79.4 

94 

28 

64 

1  5 

0 

10 

0 

0 

0 

.96 

•  76 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

86. 

5M 

71.4M 

79. OM 

3.9 

0 

0 

0 

1.83 

- 

2.26 

1  •SO 

8 

3 

1 

1 

POMPANO  BEACH 

87. 

70.  1 

78.8 

95 

27 

60 

12 

0 

5 

0 

0 

0 

2.43 

•  98 

10 

.0 

0 

4 

2 

PUNTA  GORDA 

93  • 

3 

68.4 

80  .9 

3.7 

98 

3 

63 

11  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.45 

3.16 

•  35 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

89. 

1 

65.9 

77.6 

94 

10 

57 

12+ 

0 

13 

0 

0 

0 

1.15 

•  42 

31 

.0 

0 

4 

0 

0 

SARASOTA 

88. 

8 

67.4 

78.1 

98 

28 

57 

12 

0 

10 

0 

0 

0 

.02 

•  01 

6+ 

•  0 

0 

2 

0 

0 

STUART 

89. 

9 

71.9 

80.9 

3.6 

98 

2  + 

66 

9 

0 

14 

0 

0 

0 

1.94 

1^54 

.0 

0 

4 

1 

1 

SUNN  I  LAND 

91. 

iiM 

65. 9M 

78. 7M 

97 

27 

54 

12 

0 

23 

0 

0 

0 

2.83 

2^12 

•  0 

° 

5 

2 

1 

TAMIAMI   TRAIL  <iO  MI  BEND 

90. 

6 

67. 5M 

79.  IM 

95 

27 

60 

12 

20 

0 

0 

0 

3.17 

1^78 

8 

•  0 

0 

4 

3 

1 

TAVERNIER 

86. 

6 

76.0 

81.3 

1.8 

92 

9 

68 

29 

0 

3 

0 

0 

0 

1.11 

3.09 

•  82 

•  0 

0 

2 

1 

0 

TITUSVILLE  2  W 

90. 

5 

67.4 

79.0 

3.5 

100 

27 

55 

12 

0 

'I 

0 

0 

0 

1.48 

3.39 

1^48 

.0 

0 

1 

} 

1 

VERO  BEACH  CAA  AP 

87. 

2 

70.7 

79.0 

98 

27 

63 

11  + 

0 

0 

0 

0 

.99 

•  75 

8 

.0 

0 

2 

0 

WAUCHULA  2  NW 

91. 

6M 

63. 5M 

77. 6M 

.6 

101 

27 

52 

11 

0 

0 

0 

0 

.43 

- 

4a  04 

•  41 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

WEST  PALM  BEACH 

8<>< 

2 

74.5 

79.4 

2.8 

92 

27 

66 

9 

0 

1 

0 

0 

0 

1.95 

2a84 

•  75 

29 

•  0 

0 

8 

1 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

88) 

0 

72.4 

80.2 

3.1 

94 

27 

64 

9 

0 

8 

0 

0 

0 

2.87 

2^19 

1^25 

29 

•  0 

0 

6 

3 

DIVISION 

79.4 

1^90 

T 

STATE 

79.5 

3.8 

1^60 

2^23 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 
10  I  11  1  12     13  I  14  I  15  I  16  I  17  I  18 


22    23  24 


25    26  27 


28    29    30  31 


itPALACHICOLA  we  CITY  II 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTON 

BAY  LAKE 

BCLLt  GCADC  EIP  STA 
BELLE  OLADC  HRCN  GATE  4 
BIO  PINE  KEV  IMN 
BLOUNTSTOWN  ?  SE 
BONITA  SPRINGS  2  ESE 

BRAOCNTON 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
eUSHNELL  ?  E 
CAMP  BLAND  I NG 
CANAL  POINT  USDA 

CAPE  SABLE  RAHOER  STA 

CAPTIVA 

CARRARELLE 

CARWILLE 

CEDAR  KEV 

CHATTAHOOCHEE 
CHIPLEY  3  € 
CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 

CLEHISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 
COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITY  2  SW 
CROSS  CITY  CAA  AP 

DANlA   I,  WNH 

OAVTONA  BEACH 

OAyTONA  BEACH  hB  AP  R 

DE  FJNIAK  SPRINGS 

Oe  LAND 

DRV  TORTUGAS 
EUSTIS  2  5 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 

FERNANOINA  BEACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  8AHIA  MAR 

FORT  MYERS  we  AP  R 

FORT  PIERCE 

GAINESVILLE  UN  I  V 

GLEN  SAINT  MART 

GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

HART  LAKE 

HIALEAH 

HIGH  SPRINGS 
HILLURO 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  E«P  STA 
HYPOLUXO 

INVERNESS 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE   WB  C I TY  R 

JASPER  10  E 
KENDAL  2  E 

KEY  MEST  we  AIRPORT  R 
KEY  WEST  WB  CITY  R 
K I SS I MMEE 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORD 
LIVE  OAK    1  SE 
LONGBOAT  KEY 
LOKAHATCHEE 

MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
MAR  I  ANNA  CAA  AP 
MAR  I  ANNA    I  NO  SCHOOL 
NATO  9  NH 

MELBOURNE  WB  AP  R 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  HB  AIRPORT  R 
MIAMI    WB   CITY  R 

MILTON  EIP  STATION 

MONT  I  CELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MVAKKA  RIVER  ST  PARK 
NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  h  H 

NICeviLLE 

NITTAH  I  S 

DC  ALA 

OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE   4  H 
OKFECHOBFE   HRCN  GATE  « 
ORLANDO  WATtR  PLANT 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
PALATKA 
PANAMA  CITY 
PFNSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY  S 

PETERS 

PLANT  CITY 

POMP* NO  BEACH 

PORT  MAVACA  S  L  CANAL 

PUNTA  GORDA 

«;INCY  E«P  STATION 
RAIPORD  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AliGUSTINE 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

SAINT  LEO 

SAINT  NARKS  6  SC 

ST  PFTERSBURG 

SANPORD 

SARASOTA 


•  97 

U07 


2*«3 

I.S7 
2*66 


1.75 
1.71 
3*73 


•  39 

•  M 
U9D 


RECORD  MISSING 


2«*« 
2«67 
1^83 


l*2i 
1*02 
•12  aOO 


U06 


•  U  tO) 


UlS 

•  11 


1.9» 
•  4* 


2.A2 
1.16  .01 
•19  2*02 


•03     .09  aOS 


S—  B»fmac«  NoIm  Following  SUtloo  Ind*x 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLO*  ID* 

Table  3-Continued  x*' 


Station 

3 

Day  ol  month 

Toi 

1   1  2  1  3 

4 

5  1  6 

7 

8 

9 

10  1  11 

12 

13  {  U  1  15 

16  1  17 

IB 

19  1  20  1 

21 

22  23 

24 

25  1  26  1  27 

28  1 

29  1  30 

31 

SECOTAN 
STUART 
SUNN 1 LAND 

TAMIAMI   TRL  '•O  H]  BEND 

•  17 

2.8S 
■  80 

i»n 

•  S2 

ill 
•  >i 

•  19 

1>7« 

•  14 

•  17 

•  13 

•  20 

2>12 
•  90 

•  3» 

•  03 

•  9* 

TAMPA  HB  AIRPORT  R 

TARPON  SPRINGS 

TAVERN lER 

T [ TUSV ILLE   2  W 

VERO  BEACH  CAA  AP 

•  «T 

•  i» 

un 

1««6 

•  M 

•  07 

•  47 

•  08 

•  7> 

T 

T 

T 

•  2« 

•  02 

HAUCHULA  2  NW 

MEST  PALM  BEACH 

WEST  PALH  BEACH  HB  AP  R 

WINTER  HAVEN 

1*95 
2*87 
2.18 

T 

•  37 

•  01 

•  07 

•  02 

•  43 

•  03 

•  *• 

•  » 

T 

•  o; 

T 

T  •*! 
•  33 

•  01 

•  26 
.12 

1^3> 

T 

•  02 

•  37 

•  75  T 
U29 

T 

Sm  OMlmT^Do*  Not«a  FoUowtag  SUttoo  Index 
-  55  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Slallon 

Day  Of  Month 

Average 

,  1 

2  j 

3 

4  I 

5  1 

6 

J. 

B 

9 

12 

13 

 1 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

 1- 

2e 

27 

28 

29 

30{ 

31 

AP«LACMICOLA  XB  CtTV 

MAX 

77 

81 

79 

81 

79 

75 

79 

82 

82 

81 

81 

81 

83 

83 

82 

81 

83 

83 

82 

80 

84 

85 

86 

87 

91 

96 

93 

87 

83 

83 

86 

83  • 

MIN 

71 

71 

72 

73 

67 

68 

64 

63 

66 

65 

65 

66 

66 

67 

70 

72 

73 

71 

72 

68 

72 

73 

75 

74 

75 

76 

75 

76 

77 

74 

70 

70. 

6 

ARCADIA 

MAX 

92 

95 

94 

91 

91 

90 

88 

89 

90 

91 

89 

91 

91 

92 

92 

92 

93 

92 

94 

97 

97 

94 

97 

97 

96 

99 

101 

98 

90 

90 

96 

93i 

2 

MIN 

71 

67 

69 

67 

64 

66 

68 

64 

63 

58 

54 

53 

58 

58 

63 

63 

67 

65 

64 

64 

70 

66 

67 

65 

64 

64 

74 

72 

68 

63 

66 

64  • 

7 

AVON  PARK 

MAX 

92 

95 

93 

91 

90 

89 

67 

68 

88 

88 

88 

88 

90 

91 

90 

92 

92 

90 

92 

96 

98 

97 

97 

96 

97 

99 

101 

98 

90 

69 

93 

92  • 

4 

MIN 

72 

70 

72 

70 

66 

69 

67 

67 

61 

63 

57 

60 

61 

60 

60 

60 

67 

70 

66 

66 

71 

72 

77 

70 

69 

69 

76 

75 

70 

65 

68 

67  • 

4 

BARTOW 

MAX 

93 

95 

95 

94 

92 

91 

87 

88 

89 

89 

90 

92 

91 

92 

95 

96 

92 

94 

94 

97 

100 

99 

99 

100 

98 

101 

101 

100 

94 

89 

98 

94  I 

4 

MIN 

71 

67 

71 

67 

68 

66 

68 

66 

58 

57 

56. 

55 

55 

56 

62 

64 

66 

68 

69 

68 

68 

70 

69 

70 

68 

68 

74 

75 

66 

64 

63 

65  • 

5 

SELLE  GLAOE  EXP  STA 

MAX 

91 

93 

92 

90 

88 

87 

88 

86 

87 

87 

87 

85 

67 

87 

89 

69 

88 

90 

90 

90 

92 

92 

92 

91 

93 

91 

92 

95 

92 

84 

83 

89  a 

3 

MIN 

71 

69 

69 

65 

65 

63 

67 

61 

63 

66 

61 

54 

56 

57 

64 

63 

58 

59 

64 

69 

63 

68 

64 

67 

63 

64 

70 

67 

73 

62 

68 

64  I 

5 

916  PINE   KEY  INN 

MAX 

91 

91 

89 

88 

87 

90 

89 

90 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

88 

91 

90 

89 

90 

92 

92 

90 

92 

90 

89 

90 

93 

93 

88 

86 

84 

39  I 

5 

MIN 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

74 

71 

69 

67 

72 

74 

74 

75 

73 

75 

76 

76 

77 

78 

73 

76 

78 

77 

76 

77 

70 

74 

76 

73 

77 

74  1 

9 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

80 

84 

84 

87 

86 

84 

74 

81 

87 

86 

88 

90 

90 

87 

88 

88 

87 

88 

88 

88 

80 

91 

93 

93 

97 

100 

98 

101 

97 

93 

94 

86  ■ 

8 

MIN 

74 

74 

73 

68 

67 

65 

62 

57 

60 

56 

59 

60 

59 

60 

65 

67 

66 

68 

69 

73 

65 

66 

71 

70 

71 

71 

76 

69 

70 

67 

66 

66 

6 

BRAOENTON 

MAX 

88 

88 

93 

91 

89 

86 

85 

86 

85 

90 

90 

90 

89 

89 

91 

90 

91 

90 

90 

91 

92 

92 

94 

96 

95 

97 

99 

98 

90 

92 

96 

91 

1 

MIN 

73 

71 

71 

69 

69 

66 

66 

66 

64 

64 

58 

57 

63 

66 

66 

65 

63 

69 

69 

69 

70 

71 

70 

70 

72 

70 

77 

75 

70 

67 

67 

68 

1 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

90 

92 

93 

90 

90 

84 

81 

84 

84 

86 

88 

89 

90 

90 

91 

91 

90 

91 

90 

91 

95 

92 

95 

94 

95 

95 

98 

94 

91 

91 

96 

90 

7 

MIN 

70 

70 

69 

68 

66 

66 

65 

64 

60 

62 

62 

61 

62 

61 

65 

66 

66 

67 

66 

68 

69 

70 

72 

73 

72 

72 

75 

73 

65 

62 

63 

66 

8 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

92 

95 

94 

92 

92 

88 

83 

85 

88 

88 

88 

90 

90 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

95 

98 

98 

97 

99 

93 

100 

99 

92 

88 

90 

9S 

92 

5 

MIN 

69 

68 

68 

67 

65 

66 

64 

64 

58 

62 

55 

57 

58 

57 

61 

61 

66 

66 

65 

64 

68 

69 

74 

71 

70 

69 

71 

74 

68 

63 

59 

65 

1 

CAMP  BLANDINO 

MAX 

89 

89 

92 

94 

94 

90 

89 

83 

86 

86 

86 

89 

90 

91 

91 

92 

94 

93 

92 

91 

95 

95 

97 

97 

99 

101 

100 

98 

90 

90 

92 

1 

MIN 

72 

72 

71 

66 

70 

69 

68 

60 

61 

57 

62 

64 

66 

65 

69 

65 

69 

71 

70 

69 

63 

71 

74 

70 

76 

77 

76 

68 

62 

61 

67 

8 

CANAL   POINT  USOA 

MAX 

95 

94 

93 

90 

89 

89 

86 

67 

90 

90 

66 

89 

89 

91 

89 

90 

92 

90 

92 

92 

92 

93 

93 

92 

93 

96 

97 

94 

87 

66 

91 

90 

9 

MtN 

72 

68 

65 

65 

64 

65 

66 

65 

63 

62 

61 

57 

57 

58 

62 

64 

61 

60 

63 

70 

69 

67 

65 

66 

65 

65 

72 

67 

67 

63 

70 

64 

6 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

MAX 

86 

88 

86 

85 

85 

85 

85 

89 

87 

87 

86 

85 

65 

86 

67 

35 

66 

65 

86 

87 

88 

89 

69 

88 

88 

88 

90 

92 

85 

85 

86 

86 

9 

MIN 

70 

76 

75 

73 

73 

73 

71 

72 

65 

65 

65 

59 

61 

64 

65 

61 

66 

65 

69 

67 

67 

70 

68 

69 

66 

65 

70 

69 

65 

65 

69 

67 

7 

CAPTIVA 

MAX 

86 

87 

90 

92 

89 

87 

85 

85 

84 

85 

90 

88 

90 

89 

89 

89 

89 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

90 

92 

92 

90 

89 

83 

88 

8 

MIN 

76 

76 

75 

75 

74 

73 

71 

69 

69 

71 

69 

74 

73 

70 

73 

75 

74 

71 

75 

77 

76 

77 

78 

76 

79 

77 

74 

70 

73 

73 

8 

CARRABELLE 

MAX 

81 

34 

85 

83 

64 

76 

81 

84 

87 

85 

86 

85 

86 

85 

87 

85 

86 

67 

87 

83 

88 

90 

90 

92 

95 

102 

102 

92 

92 

88 

94 

87 

5 

MIN 

72 

71 

71 

68 

70 

66 

64 

60 

52 

58 

57 

57 

57 

61 

63 

64 

67 

68 

67 

67 

65 

67 

69 

71 

73 

73 

83 

72 

76 

75 

64 

66 

7 

CEDAR  KEY 

MAX 

82 

82 

89 

88 

86 

65 

82 

84 

85 

87 

86 

85 

33 

84 

84 

65 

86 

85 

35 

85 

93 

91 

95 

96 

97 

96 

98 

94 

35 

91 

89 

87 

8 

MIN 

74 

73 

73 

75 

74 

69 

65 

55 

68 

65 

67 

68 

67 

66 

68 

70 

72 

72 

75 

77 

73 

75 

75 

73 

74 

82 

82 

72 

69 

74 

73 

71 

8 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

86 

84 

89 

89 

86 

81 

80 

84 

84 

84 

87 

87 

87 

87 

8e 

89 

88 

87 

87 

85 

91 

91 

92 

95 

97 

96 

99 

98 

95 

93 

96 

89 

il 

MIN 

66 

66 

72 

67 

69 

65 

56 

56 

60 

55 

57 

60 

60 

56 

64 

71 

68 

67 

61 

64 

67 

67 

70 

70 

62 

71 

72 

66 

67 

69 

66 

64 

|9 

CLEARWATER 

MAX 

88 

87 

92 

91 

88 

82 

80 

82 

83 

85 

87 

85 

85 

89 

90 

87 

69 

37 

86 

85 

86 

89 

92 

90 

90 

91 

96 

97 

90 

91 

92 

88 

1 

MIN 

75 

72 

73 

72 

72 

71 

70 

70 

64 

67 

63 

68 

69 

66 

70 

68 

70 

72 

71 

70 

72 

72 

76 

75 

75 

74 

74 

76 

70 

67 

67 

70 

i7 

CLERMONT  6  S 

MAX 

92 

94 

94 

91 

91 

69 

84 

85 

89 

90 

91 

92 

92 

93 

94 

93 

93 

92 

94 

94 

99 

98 

96 

97 

98 

98 

100 

94 

B9 

90 

95 

92 

•  9 

MIN 

70 

69 

70 

69 

70 

70 

68 

66 

56 

65 

59 

59 

60 

60 

65 

66 

68 

68 

70 

68 

71 

73 

72 

73 

73 

72 

77 

73 

71 

68 

64 

67 

i9 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

92 

93 

95 

93 

90 

92 

93 

84 

87 

86 

87 

85 

86 

87 

34 

90 

86 

83 

39 

94 

95 

89 

90 

90 

90 

90 

95 

96 

93 

86 

90 

89 

■  9 

MIN 

70 

70 

69 

73 

73 

68 

67 

69 

65 

65 

53 

62 

63 

64 

71 

69 

62 

65 

69 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

72 

71 

73 

72 

73 

68 

i5 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

87 

88 

88 

66 

65 

65 

65 

65 

87 

86 

86 

84 

83 

84 

85 

85 

85 

86 

86 

87 

90 

37 

87 

87 

87 

86 

87 

89 

88 

85 

65 

86 

•  2 

MIN 

79 

76 

77 

76 

77 

77 

77 

73 

64 

66 

62 

60 

70 

74 

69 

72 

76 

76 

76 

77 

72 

74 

77 

77 

76 

70 

69 

69 

78 

75 

73 

73 

>1 

COMPASS  LAKE 

MAX 

85 

85 

90 

89 

91 

78 

61 

66 

85 

85 

90 

69 

89 

90 

90 

90 

89 

88 

87 

87 

93 

92 

97 

92 

99 

99 

100 

98 

94 

95 

99 

90 

»4 

MIN 

74 

74 

73 

63 

66 

64 

58 

52 

56 

61 

52 

54 

55 

52 

56 

65 

65 

63 

65 

66 

64 

64 

70 

67 

66 

70 

73 

72 

71 

66 

64 

63 

»7 

CRESCENT  CTY  2  SW 

MAX 

93 

97 

91 

88 

89 

86 

78 

90 

93 

86 

89 

67 

91 

91 

90 

88 

90 

90 

92 

93 

94 

99 

95 

98 

96 

103 

102 

90 

85 

84 

93 

91 

•  4 

MIN 

70 

72 

68 

67 

71 

70 

69 

60 

61 

63 

56 

57 

58 

66 

64 

64 

66 

67 

69 

69 

68 

73 

74 

71 

73 

74 

73 

74 

71 

63 

61 

67 

1 2 

CROSS  CITY  CAA  Ap 

MAX 

86 

86 

94 

93 

89 

82 

84 

86 

85 

87 

91 

92 

90 

89 

92 

90 

90 

90 

88 

87 

95 

94 

94 

97 

100 

99 

101 

95 

92 

93 

99 

91 

■  3 

MIN 

74 

71 

70 

67 

69 

64 

58 

53 

52 

54 

53 

54 

55 

57 

65 

66 

67 

66 

65 

63 

61 

62 

66 

71 

70 

74 

70 

71 

62 

63 

55 

63 

•  5 

OAVTONA  BEACH 

MAX 

92 

94 

96 

87 

84 

86 

84 

81 

84 

88 

79 

83 

64 

89 

86 

85 

87 

85 

85 

89 

88 

87 

89 

91 

96 

95 

98 

91 

85 

86 

83 

87 

•  6 

MIN 

71 

71 

74 

72 

74 

70 

67 

66 

62 

72 

62 

60 

62 

66 

68 

74 

68 

62 

69 

71 

73 

74 

73 

73 

73 

72 

74 

77 

V 

73 

65 

69 

•  8 

OAYTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 

93 

95 

89 

86 

89 

86 

61 

85 

88 

82 

86 

86 

38 

88 

86 

85 

86 

87 

90 

90 

91 

93 

93 

96 

96 

100 

95 

87 

85 

63 

88 

88 

•  8 

MIN 

71 

70 

72 

70 

72 

67 

67 

67 

61 

63 

59 

56 

59 

61 

66 

67 

66 

66 

68 

70 

72 

74 

72 

73 

72 

71 

73 

76 

74 

67 

61 

67 

•  8 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

85 

80 

90 

89 

87 

79 

84 

89 

88 

91 

92 

91 

89 

90 

90 

89 

92 

85 

90 

87 

91 

93 

96 

100 

100 

99 

102 

100 

95 

96 

100 

91 

•  3 

MIN 

73 

74 

72 

66 

71 

65 

56 

61 

61 

58 

59 

60 

65 

62 

66 

69 

68 

69 

71 

63 

68 

71 

70 

72 

72 

72 

73 

69 

70 

68 

69 

67 

i3 

OE  LAND 

MAX 

90 

91 

93 

91 

89 

89 

87 

79 

86 

88 

84 

a« 

88 

88 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

93 

94 

94 

95 

97 

97 

94 

97 

87 

86 

85 

89 

•  9 

MIN 

71 

69 

72 

67 

70 

69 

67 

67 

59 

66 

58 

61 

56 

62 

64 

65 

68 

66 

68 

69 

70 

71 

73 

72 

72 

71 

73 

74 

69 

62 

60 

67 

•  1 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

86 

88 

83 

84 

84 

84 

88 

90 

87 

85 

87 

ar 

85 

86 

84 

86 

87 

86 

88 

88 

89 

89 

87 

88 

87 

87 

89 

89 

as 

81 

82 

86 

•  3 

MIN 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

74 

76 

69 

73 

75 

76 

75 

75 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

76 

78 

77 

78 

78 

77 

77 

78 

79 

72 

76 

75 

•  9 

EUSTIS  2  S 

MAX 

95 

97 

95 

91 

91 

89 

83 

86 

89 

86 

88 

89 

92 

93 

92 

91 

91 

93 

94 

93 

96 

96 

96 

99 

97 

99 

99 

93 

87 

88 

93 

92 

•  3 

MIN 

71 

70 

71 

70 

68 

71 

68 

66 

60 

65 

61 

61 

63 

64 

67 

67 

69 

69 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

72 

73 

77 

75 

70 

67 

65 

68 

•  a 

EVERGLADES 

MAX 

89 

89 

90 

88 

91 

88 

84 

86 

87 

88 

90 

87 

88 

89 

91 

91 

92 

91 

91 

92 

90 

94 

95 

96 

95 

97 

97 

98 

90 

90 

91 

90 

■  8 

MIN 

73 

74 

73 

71 

70 

70 

68 

67 

66 

64 

67 

64 

64 

65 

68 

67 

66 

66 

67 

66 

66 

70 

70 

70 

70 

66 

72 

74 

75 

73 

71 

6a 

*  ' 

FEDERAL  POINT 

MAX 

92 

94 

94 

91 

91 

87 

80 

88 

88 

85 

88 

90 

92 

92 

92 

92 

94 

94 

93 

93 

94 

98 

99 

98 

99 

9« 

97 

87 

87 

as 

94 

91 

■  8 

MIN 

70 

69 

68 

65 

67 

68 

67 

61 

64 

62 

57 

57 

58 

59 

63 

62 

64 

65 

66 

68 

67 

70 

75 

70 

70 

74 

74 

71 

65 

61 

58 

65 

•  6 

FELLSMERE 

MAX 

93 

94 

94 

90 

92 

92 

90 

85 

90 

86 

87 

88 

91 

91 

90 

91 

89 

91 

91 

96 

96 

98 

95 

95 

95 

99 

102 

97 

87 

86 

91 

92 

•  0 

MIN 

74 

70 

71 

68 

66 

67 

68 

66 

62 

61 

58 

59 

59 

61 

63 

64 

66 

64 

63 

71 

69 

70 

70 

66 

66 

68 

73 

75 

73 

69 

67 

66 

■  7 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

89 

92 

90 

82 

83 

85 

79 

87 

82 

82 

84 

86 

88 

89 

86 

82 

83 

86 

88 

85 

88 

87 

95 

95 

94 

99 

91 

85 

84 

82 

90 

87 

■  0 

MIN 

74 

70 

70 

72 

71 

70 

69 

59 

64 

62 

64 

62 

64 

64 

70 

67 

69 

70 

71 

70 

70 

72 

75 

75 

74 

78 

77 

76 

72 

70 

65 

69 

*  5 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

80 

89 

88 

87 

87 

87 

85 

86 

89 

91 

91 

90 

86 

87 

86 

87 

87 

87 

88 

90 

89 

89 

90 

90 

90 

91 

92 

91 

86 

as 

S8 

88 

>3 

75 

76 

75 

77 

76 

76 

75 

66 

64 

63 

68 

61 

62 

69 

72 

74 

74 

74 

75 

73 

75 

73 

74 

73 

73 

69 

70 

70 

76 

76 

75 

72 

»0 

FT  LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MAX 

84 

84 

85 

85 

85 

85 

84 

85 

84 

85 

85 

82 

82 

85 

82 

84 

83 

85 

85 

85 

84 

87 

85 

87 

85 

S« 

M 

87 

85 

82 

85 

84 

■  6 

77 

77 

77 

77 

76 

77 

76 

69 

61 

67 

70 

74 

74 

74 

71 

71 

75 

74 

71 

70 

77 

77 

67 

78 

77 

77 

78 

73 

71 

71 

74 

73 

•  5 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

90 

92 

95 

94 

93 

90 

87 

88 

88 

91 

91 

92 

92 

93 

94 

93 

93 

92 

91 

93 

93 

95 

96 

95 

95 

99 

94 

98 

91 

88 

94 

92 

6 

MIN 

72 

72 

71 

69. 

69 

68 

69 

67 

64 

60 

63 

59 

62 

64 

66 

64 

65 

66 

66 

68 

69 

71 

68 

6« 

67 

64 

74 

72 

72 

65 

69 

67 

2 

FO«T  PIERCE 

MAX 

92 

91 

85 

85 

8« 

86 

85 

82 

81 

82 

82 

82 

83 

84 

84 

84 

84 

84 

87 

86 

88 

87 

86 

88 

87 

89 

94 

90 

84 

83 

86 

85 

8 

MIN 

72 

72 

70 

74 

72 

72 

69 

65 

63 

63 

63 

62 

62 

63 

75 

75 

75 

66 

69 

72 

72 

72 

68 

68 

69 

69 

72 

72 

75 

74 

75 

69 

7 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 

87 

88 

89 

94 

91 

89 

84 

81 

87 

85 

86 

90 

88 

SO 

90 

91 

90 

91 

91 

89 

90 

98 

95 

96 

98 

100 

100 

«9 

94 

91 

92 

91 

1 

MIN 

71 

70 

69 

68 

69 

69 

67 

57 

59 

63 

61 

61 

63 

62 

67 

66 

68 

68 

68 

67 

67 

69 

71 

73 

73 

75 

73 

72 

68 

66 

62 

67 

2 

S««  r*I«r«nc*  Dot«a  tolloainK  Stktloo  Index, 


-  56  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Table  5  -  Continued  , ,  _^  


Day  Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

1 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

at 
> 
< 

CLEN  SAINT  MARY 

MAX 

89 

86 

94 

92 

89 

86 

87 

83 

85 

86 

90 

89 

90 

89 

91 

91 

90 

91 

92 

89 

96 

97 

97 

99 

1 00 

99 

98 

95 

92  • 

0 

MIN 

6« 

62 

66 

63 

70 

61 

60 

52 

56 

52 

53 

61 

53 

66 

63 

61 

62 

66 

66 

63 

65 

67 

69 

67 

69 

73 

68 

65 

61 

69 

^67 

62  • 

6 

GRAPE   MAMMOCK   C   P  RANCH 

MAX 

95 

95 

92 

94 

90 

89 

90 

90 

89 

91 

90 

90 

87 

89 

90 

90 

91 

90 

90 

95 

94 

96 

96 

95 

93 

96 

99 

96 

91 

92 

92  • 

2 

MIN 

70 

69 

72 

68 

68 

66 

65 

64 

61 

64 

65 

67 

55 

67 

69 

68 

70 

55 

64 

72 

69 

70 

70 

69 

58 

68 

76 

76 

65 

65 

67i 

6 

HIALEAH 

MAX 

90 

87 

86 

85 

85 

85 

84 

86 

90 

90 

83 

84 

86 

86 

84 

65 

85 

85 

87 

89 

88 

87 

87 

88 

69 

89 

90 

89 

84 

82 

85 

86  < 

4 

HIN 

77 

75 

77 

76 

76 

75 

70 

65 

65 

66 

61 

61 

53 

66 

66 

72 

71 

74 

70 

70 

72 

72 

71 

70 

67 

70 

71 

65 

76 

71 

74 

70. 

1 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

89 

90 

95 

93 

93 

85 

85 

90 

91 

89 

93 

93 

93 

94 

95 

93 

95 

94 

94 

90 

100 

99 

100 

101 

1  04 

103 

102 

96 

93 

89 

99 

94< 

2 

MIN 

7* 

72 

67 

68 

68 

68 

67 

63 

56 

55 

54 

53 

58 

57 

58 

66 

66 

70 

69 

68 

62 

68 

70 

77 

75 

72 

67 

64 

64 

57 

65 1 

3 

HILLIARD 

MAX 

as 

91 

94 

89 

88 

85 

63 

86 

88 

85 

87 

89 

90 

90 

91 

90 

92 

91 

92 

92 

94 

97 

96 

98 

99 

99 

95 

86 

86 

90 

96 

90) 

9 

MIN 

74 

67 

64 

67 

68 

67 

65 

53 

59 

52 

67 

51 

53 

68 

64 

60 

62 

67 

68 

65 

62 

56 

70 

74 

69 

74 

71 

63 

60 

60 

58 

63 

5 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

93 

90 

93 

87 

87 

87 

85 

91 

90 

93 

92 

87 

88 

89 

88 

89 

69 

89 

92 

95 

96 

90 

90 

90 

90 

92 

96 

93 

92 

62 

86 

90 

0 

MIN 

74 

72 

69 

75 

74 

66 

70 

69 

60 

64 

65 

55 

56 

68 

60 

62 

64 

65 

67 

68 

59 

69 

57 

69 

65 

64 

66 

66 

78 

73 

72 

66 

8 

HYPOLUXO 

MAX 

86 

86 

87 

87 

86 

87 

85 

87 

87 

85 

82 

85 

85 

85 

79 

84 

86 

86 

86 

87 

88 

88 

87 

88 

69 

87 

89 

89 

89 

84 

83 

86 

1 

MIN 

76 

78 

71 

75 

76 

76 

76 

69 

65 

63 

65 

61 

73 

76 

70 

71 

75 

76 

76 

76 

72 

76 

76 

76 

76 

77 

78 

71 

70 

75 

76 

73 

1 

INVERNESS 

MAX 

92 

95 

93 

91 

90 

89 

82 

85 

86 

87 

89 

90 

90 

91 

93 

91 

96 

93 

94 

93 

97 

96 

97 

97 

98 

98 

98 

95 

88 

69 

94 

92 

1 

MIN 

72 

71 

71 

69 

69 

71 

65 

61 

57 

62 

67 

59 

52 

60 

66 

67 

68 

67 

68 

69 

72 

70 

73 

74 

76 

73 

73 

74 

76 

67 

57 

67 

9 

JACKSONVILLE   KB  AP 

MAX 

91 

94 

95 

87 

91 

87 

63 

88 

85 

86 

89 

91 

93 

92 

93 

91 

93 

93 

94 

93 

93 

97 

97 

98 

99 

99 

96 

89 

86 

87 

96 

91 

8 

MIN 

74 

71 

70 

73 

73 

72 

68 

59 

63 

59 

62 

58 

62 

64 

70 

70 

71 

73 

73 

69 

69 

74 

74 

75 

77 

77 

76 

75 

67 

69 

65 

69 

4 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

91 

93 

87 

82 

83 

80 

77 

67 

81 

80 

80 

86 

87 

86 

83 

82 

83 

84 

86 

85 

84 

89 

94 

90 

94 

95 

68 

86 

85 

82 

85 

85 

6 

MIN 

73 

67 

68 

69 

71 

69 

67 

61 

61 

58 

58 

59 

59 

63 

66 

68 

66 

68 

68 

67 

57 

71 

71 

73 

71 

75 

72 

77 

76 

71 

62 

67 

5 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

89 

91 

92 

88 

89 

85 

82 

87 

83 

84 

85 

90 

90 

90 

91 

88 

90 

90 

90 

89 

91 

97 

95 

98 

99 

99 

92 

67 

84 

66 

94 

89 

9 

MIN 

74 

72 

72 

72 

72 

72 

70 

64 

65 

61 

66 

64 

67 

68 

73 

71 

70 

73 

74 

71 

73 

75 

76 

77 

78 

76 

76 

76 

74 

72 

70 

71 

5 

JASPER   10  E 

MAX 

89 

89 

93 

89 

90 

85 

80 

85 

84 

85 

86 

88 

89 

90 

90 

91 

92 

89 

85 

87 

92 

99 

95 

99 

100 

98 

95 

95 

90 

93 

95 

90 

5 

MIN 

70 

64 

66 

64 

65 

63 

62 

52 

56 

52 

53 

52 

55 

55 

60 

60 

62 

64 

62 

65 

61 

64 

66 

66 

57 

69 

62 

61 

60 

69 

55 

61 

0 

KEY  WEST  NB  AIRPORT 

MAX 

S« 

87 

86 

86 

85 

87 

87 

S8 

86 

85 

88 

85 

85 

86 

86 

86 

86 

86 

87 

90 

89 

88 

89 

68 

88 

88 

91 

90 

87 

82 

82 

66 

7 

MIN 

78 

79 

79 

78 

78 

78 

78 

77 

75 

75 

74 

76 

76 

77 

75 

76 

78 

78 

78 

75 

77 

79 

79 

80 

79 

79 

77 

80 

72 

72 

75 

77 

0 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

88 

89 

90 

88 

88 

88 

86 

90 

86 

86 

88 

88 

89 

87 

88 

89 

89 

88 

89 

88 

66 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

92 

87 

60 

83 

88 

1 

MIN 

78 

78 

77 

78 

78 

77 

76 

74 

73 

75 

74 

75 

74 

76 

75 

75 

77 

77 

77 

75 

76 

79 

78 

79 

79 

77 

75 

78 

77 

74 

76 

76 

4 

KISSIMMEE 

MAX 

95 

96 

93 

90 

91 

89 

85 

85 

90 

87 

88 

89 

89 

90 

91 

90 

90 

90 

91 

95 

96 

95 

93 

97 

97 

101 

102 

92 

68 

87 

95 

91 

8 

MIN 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

66 

65 

59 

62 

57 

60 

62 

64 

63 

66 

68 

57 

68 

70 

71 

69 

70 

69 

66 

73 

76 

66 

61 

60 

66 

3 

LA  BELLE 

MAX 

95 

95 

97 

94 

91 

92 

86 

88 

94 

94 

92 

93 

94 

94 

95 

93 

96 

96 

96 

96 

94 

96 

96 

98 

96 

100 

104 

99 

90 

67 

93 

94 

3 

MIN 

72 

72 

70 

69 

68 

67 

66 

66 

.62 

58 

59 

55 

58 

59 

65 

61 

62 

64 

63 

68 

68 

70 

65 

66 

66 

64 

73 

72 

71 

64 

74 

65 

6 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

91 

94 

93 

90 

89 

87 

85 

86 

87 

88 

87 

87 

88 

89 

90 

89 

90 

90 

91 

90 

96 

95 

96 

96 

96 

97 

99 

98 

87 

87 

93 

91 

•  0 

MIN 

71 

68 

69 

70 

70 

67 

70 

66 

58 

62 

57 

57 

60 

61 

63 

66 

70 

70 

70 

67 

72 

74 

75 

73 

73 

71 

76 

76 

66 

62 

62 

67 

■  5 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

89 

91 

94 

92 

89 

87 

83 

88 

86 

88 

92 

90 

92 

92 

94 

92 

93 

94 

93 

89 

97 

99 

96 

100 

101 

100 

101 

92 

90 

92 

98 

92 

7 

MIN 

70 

72 

65 

67 

68 

66 

62 

62 

55 

52 

52 

64 

52 

57 

66 

65 

66 

64 

56 

55 

62 

55 

65 

73 

67 

75 

69 

65 

65 

61 

56 

63 

■  4 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

91 

92 

95 

93 

91 

90 

88 

83 

85 

88 

64 

88 

89 

90 

90 

92 

91 

90 

90 

92 

96 

96 

94 

98 

96 

97 

100 

99 

91 

88 

88 

91 

6 

MIN 

69 

68 

70 

68 

69 

68 

67 

66 

57 

63 

53 

56 

60 

60 

64 

63 

67 

65 

58 

68 

69 

72 

72 

72 

70 

71 

75 

76 

68 

63 

63 

66 

5 

LAKELAND  NB  CITY 

MAX 

89 

91 

91 

89 

87 

86 

84 

86 

86 

86 

66 

87 

88 

88 

90 

88 

88 

89 

90 

92 

94 

94 

94 

94 

94 

97 

96 

90 

86 

85 

91 

89 

5 

MIN 

72 

74 

74 

71 

69 

70 

70 

67 

62 

64 

64 

65 

66 

55 

68 

69 

69 

70 

72 

71 

71 

73 

74 

73 

74 

72 

77 

71 

69 

66 

67 

69 

>6 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

97 

94 

92 

91 

91 

88 

85 

91 

90 

89 

90 

93 

93 

92 

92 

92 

93 

98 

97 

98 

96 

97 

99 

102 

96 

91 

90 

95 

93 

4 

MIN 

67 

72 

70 

65 

69 

68 

67 

62 

58 

57 

57 

59 

62 

58 

64 

67 

65 

69 

66 

66 

67 

66 

69 

73 

73 

72 

68 

69 

66 

3 

LIVE  OAK   I  SE 

MAX 

88 

85 

91 

86 

86 

81 

82 

87 

80 

86 

91 

91 

92 

91 

93 

90 

92 

93 

90 

86 

97 

96 

96 

101 

102 

101 

101 

93 

91 

91 

90 

6 

MIN 

79 

73 

56 

67 

70 

66 

64 

56 

57 

54 

63 

63 

58 

59 

61 

62 

66 

67 

68 

67 

63 

66 

70 

68 

70 

74 

70 

67 

54 

64 

57 

64 

5 

LOIAHATCHEE 

MAX 

95 

93 

90 

89 

89 

90 

66 

89 

on 
90 

91 

67 

89 

90 

93 

89 

90 

90 

91 

92 

92 

92 

93 

94 

94 

94 

96 

98 

95 

84 

85 

91 

91 

1 

MIN 

73 

67 

74 

71 

71 

65 

68 

67 

60 

63 

61 

66 

57 

58 

62 

64 

61 

62 

63 

70 

69 

67 

65 

64 

70 

63 

69 

67 

72 

70 

73 

65 

9 

MADISON 

MAX 

87 

90 

93 

92 

89 

78 

82 

86 

85 

86 

90 

91 

91 

92 

93 

93 

92 

92 

90 

84 

96 

97 

96 

100 

102 

100 

103 

95 

92 

96 

99 

92 

0 

MIN 

74 

73 

73 

69 

70 

70 

66 

57 

61 

58 

60 

62 

64 

64 

65 

68 

68 

69 

69 

68 

64 

68 

71 

72 

73 

75 

72 

70 

66 

65 

64 

67 

4 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 

86 

87 

89 

88 

88 

88 

85 

88 

88 

86 

88 

S8 

89 

88 

88 

88 

89 

86 

89 

88 

88 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

91 

88 

85 

84 

88 

1 

HIN 

73 

74 

73 

71 

73 

73 

71 

74 

69 

70 

69 

70 

69 

69 

69 

69 

73 

73 

73 

71 

71 

73 

72 

70 

78 

72 

70 

72 

69 

69 

71 

71 

4 

MARIANNA   CAA  AP 

MAX 

85 

86 

89 

88 

87 

72 

79 

85 

83 

85 

89 

88 

88 

90 

89 

90 

89 

90 

89 

82 

93 

93 

95 

98 

99 

98 

101 

97 

94 

93 

98 

89 

7 

MIN 

76 

74 

71 

69 

70 

64 

60 

58 

61 

57 

69 

61 

59 

69 

64 

68 

67 

67 

70 

71 

57 

58 

71 

74 

72 

72 

74 

73 

70 

68 

69 

67 

2 

MARIANNA    INO  SCHOOL 

MAX 

87 

71 

81 

85 

83 

85 

69 

90 

89 

90 

89 

92 

90 

89 

88 

84 

92 

92 

94 

97 

98 

97 

100 

97 

94 

96 

96 

90 

2 

MIN 

75 

60 

59 

55 

59 

55 

67 

58 

57 

66 

58 

66 

60 

66 

69 

68 

54 

55 

68 

71 

71 

73 

73 

69 

65 

66 

65 

63 

9 

MAYO  5  NM 

MAX 

86 

87 

93 

91 

89 

80 

83 

88 

67 

87 

91 

91 

91 

90 

96 

91 

92 

92 

90 

65 

95 

97 

97 

99 

101 

100 

101 

98 

96 

94 

98 

92 

2 

MIN 

75 

73 

67 

65 

70 

69 

65 

55 

57 

53 

65 

54 

56 

68 

65 

67 

66 

65 

68 

65 

67 

65 

59 

69 

71 

76 

72 

72 

54 

62 

68 

65 

0 

MELBOURNE  we  AP 

MAX 

93 

94 

87 

85 

85 

85 

88 

84 

85 

82 

82 

83 

84 

85 

83 

84 

65 

85 

66 

88 

89 

92 

89 

89 

90 

94 

95 

67 

86 

63 

85 

86 1 

8 

MIN 

72 

72 

72 

74 

73 

71 

68 

67 

64 

63 

62 

65 

54 

64 

71 

74 

70 

67 

67 

72 

72 

72 

71 

70 

70 

71 

74 

77 

76 

73 

67 

69 1 

8 

MERRirr  ISLAND 

MAX 

94 

93 

87 

85 

86 

85 

86 

86 

90 

64 

84 

86 

86 

87 

85 

85 

86 

86 

92 

90 

93 

90 

92 

96 

98 

99 

66 

84 

84 

87 

881 

3 

MIN 

73 

71 

75 

74 

73 

69 

67 

69 

65 

66 

60 

62 

52 

63 

69 

73 

69 

67 

73 

73 

75 

73 

72 

73 

72 

76 

77 

75 

73 

65 

70  < 

1 

MIAMI  BEACH 

MAX 

85 

84 

82 

82 

82 

82 

81 

83 

83 

84 

82 

81 

83 

82 

82 

81 

82 

80 

83 

86 

85 

83 

85 

84 

84 

84 

66 

85 

84 

81 

82 

82  • 

9 

MIN 

78 

78 

78 

78 

77 

78 

77 

67 

70 

71 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

73 

79 

79 

79 

78 

78 

76 

76 

77 

73 

71 

76 1 

1 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

98 

87 

88 

86 

87 

65 

84 

86 

M 

91 

86 

66 

87 

86 

69 

86 

86 

87 

90 

88 

69 

89 

88 

88 

90 

91 

91 

86 

83 

87 

67  ■ 

3 

MIN 

79 

78 

78 

78 

77 

77 

74 

72 

67 

67 

69 

64 

66 

70 

70 

72 

76 

76 

77 

73 

75 

76 

77 

78 

76 

72 

73 

74 

76 

74 

73 

73 1 

6 

MIAMI    WB  CITY 

MAX 

85 

84 

82 

83 

61 

81 

.  81 

83 

83 

83 

81 

81 

83 

84 

83 

81 

81 

82 

81 

85 

83 

84 

85 

84 

84 

66 

86 

85 

81 

80 

83 

82  • 

9 

MIN 

78 

78 

77 

78 

77 

77 

76 

67 

65 

68 

76 

71 

75 

75 

76 

76 

77 

76 

77 

73 

71 

78 

78 

79 

78 

76 

76 

77 

73 

71 

73 

75  • 

0 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

83 

77 

82 

82 

77 

73 

81 

85 

86 

84 

85 

" 

84 

83 

82 

83 

85 

81 

88 

85 

87 

38 

93 

95 

97 

96 

98 

94 

90 

92 

97 

86 1 

3 

MIN 

68 

73 

73 

68 

68 

63 

53 

57 

61 

57 

57 

66 

63 

64 

71 

71 

70 

71 

59 

70 

72 

69 

58 

68 

72 

68 

67 

69 

56 

63 

66  • 

3 

MONTICELLO 

MAX 

84 

88 

90 

90 

85 

76 

81 

87 

85 

85 

90 

90 

88 

90 

89 

86 

88 

91 

86 

82 

93 

94 

94 

97 

100 

100 

102 

91 

90 

92 

96 

89) 

7 

MIN 

72 

72 

73 

68 

67 

64 

58 

54 

58 

55 

58 

58 

57 

69 

63 

66 

66 

65 

55 

54 

63 

65 

70 

72 

72 

70 

70 

69 

64 

53 

62 

64 1 

6 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

89 

90 

88 

89 

89 

87 

89 

67 

68 

88 

89 

89 

93 

94 

92 

91 

90 

91 

91 

94 

98 

93 

86 

85 

89  • 

5 

MIN 

70 

70 

74 

73 

71 

69 

68 

67 

63 

69 

63 

59 

60 

60 

63 

62 

60 

66 

63 

63 

69 

70 

66 

56 

68 

66 

70 

69 

76 

77 

73 

67. 

2 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

92 

94 

93 

90 

89 

89 

86 

82 

88 

87 

86 

86 

87 

88 

90 

89 

90 

90 

92 

95 

95 

93 

95 

96 

95 

99 

100 

97 

68 

87 

93 

91< 

0 

MIN 

72 

68 

70 

70 

70 

69 

69 

65 

59 

61 

67 

68 

60 

60 

63 

68 

68 

68 

65 

67 

70 

73 

74 

70 

69 

68 

75 

76 

70 

64 

66 

67 

1 

NT  PLEASANT 

MAX 

85 

88 

89 

89 

86 

78 

80 

87 

83 

86 

69 

89 

88 

88 

69 

90 

87 

90 

87 

80 

94 

94 

96 

99 

100 

98 

102 

96 

91 

94 

98 

90  • 

0 

MIN 

74 

74 

73 

70 

67 

65 

62 

66 

59 

67 

57 

59 

59 

59 

63 

67 

66 

68 

67 

67 

67 

65 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

69 

68 

65 

66 

3 

NAPLES 

MAX 

88 

88 

90 

91 

89 

88 

85 

85 

S3 

85 

86 

61 

87 

87 

88 

92 

88 

88 

88 

89 

89 

89 

90 

91 

90 

68 

90 

94 

90 

88 

90 

88 

2 

MIN 

76 

74 

73 

71 

70 

69 

71 

70 

67 

65 

66 

66 

66 

66 

64 

55 

68 

66 

69 

72 

72 

73 

70 

78 

70 

67 

83 

74 

82 

71 

72 

70 

5 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLMIDA 
MAY  1953 


Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

1 

3 

4 

s 

s 

? 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

1 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

36 

27 

28l 

29] 

30  1 

31 

P 
< 

NEK  SMYRNA  BEACH  A  N 

MAX 

MIN 

93 

69 

9« 

66 

93 

72 

67 

70 

89 

72 

66 

71 

82 

66 

85 

66 

66 

61 

S2 

67 

ST 

59 

87 

56 

68 

60 

SS 

63 

89 

63 

86 
68 

87 

67 

87 
65 

91 

67 

86 

71 

90 

71 

93 

72 

91 

71 

94 

72 

96 

71 

99 

71 

94 

74 

67 
74 

SS 

73 

85 

71 

90 
42 

69 14 

47  •9 

NICEVILLC 

MAX 
MIN 

OCALA 

MAX 
MIN 

91 

94 

96 

94 

91 

70 

89 

71 

79 
66 

89 
62 

89 
61 

88 
69 

91 

60 

91 
«1 

92 
63 

93 
63 

93 
66 

93 
67 

94 

70 

95 
69 

94 

70 

94 

69 

100 

70 

97 

70 

99 

74 

99 

75 

100 

73 

96 

74 

10« 
74 

99 

72 

90 
66 

92 
64 

98 

62 

93>7 
68«0 

OCALA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

91 
«9 

93 
69 

93 

67 

93 
64 

91 

63 

86 

65 

60 
64 

69 

56 

89 

53 

66 
57 

92 

52 

92 
51 

93 
34 

93 
53 

94 

61 

92 
59 

95 
66 

94 

62 

93 

65 

96 

74 

104 
63 

97 

66 

100 

70 

99 

72 

99 

72 

100 

72 

101 
66 

92 
67 

91 
60 

91 
58 

98 
53 

93.6 
62.7 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  S 

MAX 
MIN 

84 

78 

89 

78 

84 

Tl 

90 
72 

66 

71 

69 
78 

84 

76 

82 

72 

60 
66 

86 
66 

88 
64 

84 

68 

84 

63 

86 
64 

88 
66 

90 
76 

87 

69 

87 

75 

86 

71 

86 

75 

92 
74 

88 
74 

S4.3 
71.4 

ORLANDO  KATER  PtANT 

MAX 

MIN 

93 
71 

96 

72 

93 

72 

90 

70 

92 

69 

69 

68 

84 
67 

85 
62 

89 
64 

86 
60 

88 
61 

89 
64 

91 
63 

92 

66 

94 

63 

90 
70 

92 
69 

92 
69 

93 
71 

95 

71 

97 

72 

93 

74 

95 
75 

97 

73 

97 

73 

99 

71 

100 
75 

90 

70 

87 
66 

94 
64 

92.2 
68.6 

ORLANDO  HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
70 

94 
71 

93 

69 

70 

91 
69 

88 
70 

83 
68 

83 
67 

8S 

61 

83 
63 

87 
39 

SS 

50 

90 

61 

91 

63 

90 
66 

90 
67 

90 
68 

90 
68 

91 

70 

93 

71 

94 

72 

95 

72 

95 

75 

97 
74 

94 

72 

99 

73 

99 
76 

90 
72 

87 
69 

87 
66 

93 
64 

91.0 
68.4 

PALATKA 

MAX 
MIN 

93 
71 

95 
71 

97 
69 

94 

71 

93 

72 

89 
73 

62 
67 

90 
62 

89 

63 

■  7 

62 

91 
60 

92 
61 

94 

59 

94 
62 

94 
68 

94 
69 

94 

71 

94 
69 

94 

70 

91 

69 

99 

71 

96 

75 

99 

75 

101 
76 

103 

75 

103 
74 

101 
76 

92 
74 

90 
71 

90 

68 

98 
62 

94.0 
69.0 

PANAMA  CITY 

MAX 
MIN 

82 
72 

84 

72 

85 

72 

86 
69 

83 

73 

77 
66 

81 

63 

S3 

66 

66 

63 

M 

60 

SS 

61 

SS 
63 

64 
63 

84 
62 

85 
67 

65 
73 

86 
74 

82 
69 

85 
74 

85 
72 

67 
70 

86 

70 

90 

75 

92 

75 

96 

75 

97 
75 

102 
77 

94 

72 

91 
71 

89 
TO 

9) 
69 

87.3 
69.3 

PEMSACOLA  CAA  AP 

MAX 

MIN 

80 
73 

79 
74 

80 
73 

82 

71 

80 

71 

77 
63 

SO 
62 

85 

65 

85 

68 

•  3 

66 

86 

64 

82 
63 

84 

72 

83 
69 

64 

71 

82 

75 

63 

75 

82 
74 

87 

70 

64 

73 

86 
74 

87 
74 

89 

74 

91 
74 

94 

73 

98 

74 

102 
74 

90 

76 

87 
75 

89 

71 

93 

70 

83.7 
71.1 

PENSACOLA  «B  CITY 

MAX 
MIN 

78 
73 

78 

73 

77 
72 

79 

71 

79 

71 

76 
63 

79 
61 

81 

67 

63 

68 

61 
69 

84 
6« 

80 
67 

82 
74 

82 
73 

61 
75 

61 
76 

62 
76 

60 
76 

84 

70 

84 

75 

84 

76 

83 
78 

86 

76 

90 

75 

92 
75 

96 
76 

100 
76 

87 
76 

65 
78 

86 
73 

94 

72 

83.9 
72.3 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

91 

71 

93 
69 

93 

70 

91 
69 

90 
68 

89 
68 

86 
67 

87 
6« 

90 
54 

90 

60 

88 

53 

89 
57 

91 
62 

91 
61 

94 

65 

93 
64 

92 
67 

93 
69 

93 
69 

95 
68 

98 
67 

93 

70 

96 

74 

97 

72 

96 

72 

99 
69 

98 
75 

95 

" 

91 
66 

90 
63 

94 
63 

92.5 
66.3 

POHPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

90 
7« 

89 
75 

88 
74 

88 

75 

87 
75 

87 

75 

85 
76 

87 
70 

86 
64 

86 

63 

84 

65 

85 

60 

85 

61 

86 

67 

85 
69 

86 
74 

86 

74 

85 
73 

87 

72 

87 

73 

91 

71 

67 

71 

89 

73 

86 

70 

68 

68 

90 

67 

95 

70 

90 
69 

67 
65 

85 

65 

88 
74 

87.4 
70.1 

PUNTA  GORDA 

MAX 
MIN 

90 

72 

91 

71 

98 

71 

96 

69 

94 

68 

90 

68 

88 
69 

88 
69 

88 

66 

90 
66 

95 
63 

95 
63 

93 
63 

93 
64 

95 
67 

97 
66 

94 

67 

94 
68 

90 
68 

93 
70 

89 

71 

93 

72 

94 
69 

97 
69 

97 
69 

97 
66 

96 

76 

97 

75 

92 
69 

92 
65 

93 
69 

93.3 
68.4 

OUINCY  E«P  STATION 

MAX 
MIN 

8S 
73 

84 

71 

SB 

88 

66 

83 
65 

79 
64 

79 
63 

85 

55 

83 

56 

63 
53 

89 

57 

87 
56 

87 

51 

87 
36 

87 
62 

87 
63 

87 
62 

86 
63 

85 
64 

84 

65 

92 
62 

91 

63 

91 
71 

94 
71 

99 

72 

98 

70 

102 
74 

98 

70 

92 
66 

92 
65 

97 
63 

89.0 
64.0 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 

MIN 

89 

72 

90 
71 

94 

66 

94 

66 

91 

70 

89 
67 

82 
68 

84 

60 

87 
54 

87 
55 

90 
54 

90 
53 

91 
53 

91 
57 

93 
63 

93 
64 

92 
68 

93 
67 

92 
69 

90 
63 

97 
64 

97 
68 

97 

71 

99 

68 

102 
72 

102 
75 

99 
71 

93 
70 

88 
63 

90 
61 

96 
55 

92.3 
64.3 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

90 
72 

89 
72 

88 
69 

87 
73 

87 
72 

82 
64 

87 
68 

89 

68 

93 
61 

94 
61 

89 
62 

66 
57 

88 

57 

88 
59 

86 
58 

88 
63 

88 
62 

88 
63 

90 
67 

91 
69 

91 

71 

91 
65 

91 
70 

91 
68 

91 
63 

93 
63 

93 
65 

91 
67 

89 
69 

86 
74 

84 

70 

69.1 
63.9 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

92 
7» 

95 

70 

92 
68 

86 
69 

88 

71 

86 
69 

77 
67 

88 
61 

66 

61 

83 

63 

84 

58 

89 
56 

88 
59 

87 
62 

89 
65 

67 
67 

88 
67 

88 
67 

92 
67 

92 
67 

68 

69 

95 
73 

95 
74 

94 

73 

94 

72 

98 
74 

92 

72 

87 
73 

87 
74 

85 
69 

92 
61 

89.3 
67.3 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

MAX 
MIN 

91 
72 

94 

68 

89 
69 

82 
71 

82 

72 

62 
68 

76 
67 

80 
62 

85 
67 

82 
64 

32 
60 

83 

60 

86 
60 

83 
62 

S2 
63 

82 

73 

82 
68 

82 
65 

87 
66 

84 

67 

83 
69 

88 
71 

90 

72 

93 

72 

94 

72 

98 

72 

91 

73 

84 

71 

64 

73 

82 
73 

64 

63 

65.6 
48.0 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

90 
71 

93 
72 

93 
71 

91 
70 

91 
68 

86 

70 

82 
68 

86 

68 

85 
60 

87 
65 

86 
60 

91 
60 

91 

63 

92 
64 

93 
66 

92 
66 

92 
67 

92 
69 

94 

69 

95 
69 

96 
70 

97 
72 

96 

74 

96 

72 

98 

73 

99 

73 

100 

75 

93 
75 

90 
68 

89 
65 

94 
63 

92.1 
68.3 

SAINT  MARKS  «  SE 

MAX 
MIN 

80 
75 

81 
68 

88 
71 

85 
69 

85 

70 

62 
67 

84 

65 

S4 

62 

85 
60 

86 
57 

68 
58 

86 
61 

68 

62 

83 

62 

67 
67 

86 
69 

69 

70 

89 
68 

88 

68 

85 
66 

89 

68 

92 

70 

91 
70 

94 

71 

93 

73 

102 
73 

102 
71 

99 

74 

95 
66 

94 

68 

94 
66 

89.0 
67.4 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

87 
74 

87 
74 

91 
74 

91 
72 

89 
72 

86 

72 

83 
70 

SI 
70 

82 
62 

85 
64 

88 

65 

88 
66 

87 
69 

87 
69 

90 
70 

87 
70 

68 

72 

90 
73 

87 

72 

89 

72 

92 

73 

90 
74 

90 
76 

91 

75 

90 
74 

91 
74 

95 

77 

95 

77 

95 
68 

91 
67 

93 
69 

89.0 
71.2 

SANFORD 

MAX 
MIN 

91 

70 

94 

69 

95 
68 

94 
69 

90 
70 

90 
67 

SO 
67 

84 

65 

86 

59 

90 
64 

85 
57 

68 
56 

88 
59 

90 
60 

91 
65 

90 
67 

91 
68 

91 

69 

91 

67 

92 
68 

95 
70 

96 

71 

95 
71 

95 
71 

97 

70 

97 

71 

99 

72 

100 

73 

68 
66 

87 
64 

68 
59 

91.3 
66.3 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

92 
78 

87 

69 

93 

'2 

92 
68 

88 
68 

86 
66 

85 
68 

83 
64 

82 
67 

86 
63 

89 

68 

88 

57 

63 
62 

86 
63 

69 

65 

86 
64 

68 
68 

88 
68 

86 

69 

69 

66 

90 

69 

86 
70 

89 

73 

69 
69 

90 

72 

SB 

68 

95 

75 

98 

73 

92 
68 

92 
63 

94 
66 

88.6 
47.4 

SECOTAN 

MAX 
MIN 

83 
74 

85 
72 

90 

'2 

66 
67 

85 
68 

78 
69 

83 
64 

86 
54 

83 

55 

87 
52 

90 
54 

89 

55 

88 
57 

89 

59 

88 
64 

66 

65 

88 

66 

86 
65 

85 
65 

82 
66 

92 
60 

92 
63 

93 
67 

96 

66 

100 
68 

100 
69 

100 
66 

95 
69 

92 
61 

95 
61 

97 
56 

69.4 
43.5 

STUART 

MAX 
MIN 

9B 

74 

98 

72 

96 

72 

86 

75 

90 

73 

93 

73 

88 

72 

88 
69 

88 
66 

85 
68 

86 
68 

86 
67 

86 
68 

91 
68 

87 

73 

68 
74 

88 
73 

90 

70 

90 
71 

91 
73 

90 
70 

88 
73 

89 
73 

91 

73 

69 
73 

97 
74 

96 
74 

92 
73 

85 
76 

84 
74 

89 
76 

89.9 
71.9 

SUNNILANO 

MAX 

MIN 

91 
72 

93 
71 

93 
68 

91 
67 

90 

67 

92 

63 

64 

67 

69 
67 

90 
64 

89 

57 

88 

65 

89 
54 

91 

57 

92 
58 

91 
62 

92 
64 

90 

70 

94 

62 

93 
68 

92 
71 

93 
69 

94 

68 

94 

67 

93 
64 

94 

41 

97 
72 

95 
71 

89 

73 

87 
69 

90 
70 

91.4 
45.9 

TALLAHASSEE  NB  AP 

MAX 
MIN 

64 

73 

89 

73 

86 

72 

87 
68 

85 
68 

77 
65 

79 
64 

87 

55 

84 

58 

83 
33 

89 
SB 

90 
56 

68 

57 

90 
59 

90 
65 

89 
68 

68 
66 

90 
64 

87 
66 

84 

64 

92 
64 

94 
66 

94 

72 

97 

73 

10* 

73 

99 

77 

102 

73 

94 

74 

91 
71 

92 
70 

97 
66 

69.6 
44.3 

TAMIAMI   TRL  ".O  Ml  BEND 

MAX 
MIN 

90 

75 

92 

71 

91 

72 

90 
69 

89 
69 

93 

94 

87 
68 

89 
65 

90 
65 

90 

65 

89 
60 

88 

61 

90 
62 

89 
64 

09 
64 

69 
65 

91 

65 

90 
68 

93 

70 

93 

70 

92 

70 

93 
67 

87 
67 

92 
66 

92 
63 

93 
67 

92 

70 

94 

73 

88 

72 

87 

72 

90.4 
47.3 

TAMPA  «B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
74 

86 
71 

94 

73 

92 
68 

90 
69 

85 
70 

61 

69 

82 
62 

83 
59 

86 

66 

87 
58 

87 
64 

67 
65 

68 
67 

92 
69 

88 
68 

69 

72 

89 

71 

87 
70 

90 
69 

92 
69 

91 

71 

91 
76 

92 

75 

91 
76 

96 

73 

94 

77 

95 
74 

91 
67 

89 

65 

93 
64 

69.3 
49.0 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

MIN 

87 

" 

88 

73 

93 

72 

91 
71 

90 

71 

64 

72 

82 
66 

81 

68 

82 
58 

63 

66 

85 
60 

86 
63 

66 

67 

87 

65 

90 
69 

88 
68 

69 

72 

87 

72 

87 
70 

88 
71 

91 
71 

89 

73 

91 

75 

92 
76 

91 
76 

91 

73 

95 
61 

94 

75 

92 
68 

91 
65 

93 

67 

68. 7 

70.0 

TAVERNIER 

MAX 
MIN 

87 
78 

87 
78 

86 

76 

65 

77 

63 

77 

66 
78 

66 

78 

87 
78 

92 

71 

90 

71 

81 
74 

85 

73 

60 
77 

85 
78 

86 
76 

S3 
74 

87 

75 

87 

77 

90 
77 

89 
78 

69 

78 

87 
74 

88 
74 

88 

79 

86 

79 

86 

78 

69 

70 

88 
74 

86 
68 

83 
76 

84 

74 

84.4 
74.0 

TITUSVILLE   2  N 

MAX 
MIN 

93 
63 

96 

69 

92 

71 

89 
74 

88 

73 

87 
69 

66 
66 

85 
65 

69 

62 

83 
64 

86 

56 

88 
55 

89 
57 

91 
60 

89 
67 

87 
71 

86 

65 

90 
66 

91 

65 

93 
70 

93 

71 

91 

72 

93 
49 

94 

70 

94 

70 

99 

76 

100 
74 

87 

75 

87 

72 

87 

68 

90 
60 

90.3 
67  >4 

VERO  dEACH  CAA  AP 

MAX 
MIN 

93 
75 

93 
74 

85 

'A 

86 

74 

66 

74 

64 

71 

86 

70 

80 
66 

83 

64 

63 
63 

S3 
63 

64 

63 

85 
64 

86 
64 

S3 
66 

84 

73 

64 

76 

8« 

69 

86 

68 

90 
74 

91 

74 

92 

72 

87 
71 

89 

70 

90 

49 

93 

70 

98 

74 

89 

77 

86 

75 

84 

75 

89 
76 

87.2 
70.7 

VAUCHULA   ;  NN 

MAX 
MIN 

93 
67 

93 
66 

90 
66 

90 
63 

90 
65 

89 
66 

88 

62 

89 

55 

62 

59 

67 

52 

89 
54 

90 
57 

90 
60 

90 
62 

92 
64 

91 

65 

93 
63 

97 
63 

93 

67 

93 
70 

93 
44 

93 

45 

98 
64 

101 

72 

93 

72 

87 
64 

89 
44 

91.4 
43.3 

VEST   PALM  BEACH 

MAX 
MIN 

86 

77 

83 

77 

64 

77 

84 

77 

63 

76 

84 

77 

84 

76 

65 
70 

63 
66 

S3 
68 

82 
68 

83 
68 

S3 

71 

82 
70 

82 
76 

83 
76 

63 
76 

63 
78 

84 

77 

83 

78 

63 
74 

S3 
79 

85 
79 

85 

76 

63 

78 

S4 

74 

92 

73 

88 

74 

83 

72 

80 
74 

S3 

77 

64.2 
74.5 

WEST   PALM  BEACH  MB  AP 

MAX 
MIN 

90 
76 

89 

75 

67 
76 

88 

77 

87 

76 

86 

76 

65 

73 

87 
68 

67 

64 

89 

67 

64 

66 

84 

65 

87 
66 

69 

66 

87 
74 

87 

75 

67 

76 

SS 

74 

88 

74 

88 

71 

89 
74 

90 

74 

90 
75 

90 

73 

90 
7. 

91 

71 

94 

72 

91 

72 

S4 

72 

S3 
74 

69 

77 

6S.0 
72.4 

KINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

91 

1  

92 
70 

94 

72 

94 

71 

88 

70 

90 
70 

88 

68 

:  

86 
67 

67 
62 

as 

M 

SS 

61 

87 
.1 

69 

90 
67 

91 
66 

90 
64 

90 
69 

90 
69 

89 

69 

92 
69 

91 

71 

96 

72 

93 

73 

95 
78 

94 

72 

94 

72 

97 

77 

99 

77 

94 

70 

64 
44 

SS 
48 

91.1 
4«.2 

.- 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORID* 
MAY  1953 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a  -  • 

Z  0  > 

H  • 

BAT  LAKE 

EVAP 

.29 

.28 

.32 

.31 

.31 

.29 

.  18 

.09 

.21 

.24 

.33 

.28 

.28 

.25 

.27 

.28 

.29 

.29 

.26 

.30 

.28 

.25 

.26 

.26 

.30 

.28 

.29 

.35 

.38 

.40 

.31 

8.71 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.27 
183 

.  18 
198 

• 

.62 
* 

.  36 
202 

.32 
188 

.27 
180 

.  19 
138 

.22 
128 

.28 
130 

.32 
166 

.30 
100 

.25 
109 

.29 
115 

.27 
143 

.28 
172 

.29 
154 

* 

127 

.56 
169 

.28 
143 

.  24 
127 

.34 
126 

.29 
111 

.  28 
* 

.28 

.25 
102 

.  31 
128 

.27 
184 

.26 
306 

.25 
227 

.15 
180 

8.47 
4236 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4  (a) 

EVAP 

.  15 

.17 

.26 

.33 

.26 

.25 

.  22 

.  14 

.22 

.20 

.33 

.24 

.28 

.18 

.23 

.24 

.28 

.18 

.21 

.30 

.04 

.22 

.20 

.20 

.17 

.27 

.21 

.21 

.27 

.27 

.11 

6.84 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

MAX 

HIN 

.  24 
94 
80 

.21 
96 
82 

.28 
97 
82 

.  22 
93 
81 

.  31 
94 
79 

.20 
94 
80 

.25 
90 
80 

.  12 
87 
78 

.03 
92 
75 

.  32 
94 
78 

.32 
92 
77 

.23 
94 
76 

.27 
94 
77 

.20 
95 
78 

.26 
95 
80 

.28 
92 
80 

.21 
92 
78 

.20 
96 
78 

.  25 
96 
80 

.25 
97 
82 

.  21 
93 
80 

.  17 
98 
81 

.  20 
98 
82 

.20 
98 
82 

.25 
97 
83 

.25 
98 
82 

.  27 
101 
84 

.  34 
98 
84 

.  32 
100 
82 

.  18 
94 
76 

94 
79 

B7.  27 
94.9 
79.9 

BIALEAB 

EVAP 
WIND 

.40 
62 

.29 
65 

.  15 
113 

.32 
115 

.22 
54 

.38 
131 

.  13 
45 

.24 
36 

.  22 
34 

.21 

27 

.28 
45 

.28 
37 

.20 
34 

.24 

37 

.33 

61 

.25 
59 

.  18 
26 

.  14 

100 

.30 
52 

46 

.09 
32 

.47 
56 

.37 

51 

.03 
45 

.31 
58 

.27 
38 

.  13 
34 

.33 
108 

.37 
179 

.  11 
90 

.06 
72 

B7.54 
1942 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

* 

.48 
97 

.28 
31 

42 

45 

34 

.13 

25 

.18 
16 

.21 
17 

.27 

23 

• 

.55 
49 

.29 
23 

.29 
27 

.28 
28 

.33 
38 

.26 
26 

.31 
36 

.29 

31 

.30 

23 

.22 
14 

* 

68 

.28 
24 

24 

22 

.35 
32 

.35 
39 

.33 
64 

.30 
55 

.24 
42 

B8.42 
995 

LOXABATCBEE 

EVAP 

.  19 

.22 

.29 

.27 

.43 

.23 

.20 

.13 

.26 

.  18 

.36 

.16 

.20 

.24 

.27 

.29 

.23 

.17 

.28 

.  19 

.12 

.23 

.29 

.31 

.19 

.  19 

.20 

.20 

.30 

.17 

.18 

7.17 

IIOORE  BAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.29 
105 

.31 
79 

.29 
53 

.33 
60 

.35 
96 

.34 
54 

.26 

65 

.20 
50 

.23 
68 

.25 
27 

.37 

70 

.31 
45 

.29 
42 

.32 
51 

.30 

52 

.30 

52 

.32 
68 

.32 

55 

.32 
62 

.29 
54 

51 

.17 
40 

.31 
46 

.28 
37 

.33 
40 

.29 
41 

.31 
42 

.30 

52 

.39 
168 

.42 
202 

.26 
120 

B9.35 
2047 

OKEECBOBEE  BRN  GATE  6 

EVAP 
WIND 

.33 
14 

.32 
18 

.33 
18 

.35 
18 

.35 
20 

.35 
4 

.37 
20 

.35 
2 

.  15 
2 

.34 
2 

.36 
2 

.30 
2 

.33 
3 

.34 
3 

.31 
3 

.23 
14 

.30 
16 

.36 
10 

.36 
11 

.35 
2 

.36 
8 

.32 
3 

.38 

2 

.37 
2 

.25 
3 

.34 
2 

.38 
4 

.40 
8 

.40 

10 

.45 
20 

.25 
4 

10.. 18 
250 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.25 
27 

* 

; 

.60 
80 

.30 
17 

.18 

15 

.13 
15 

.21 
23 

• 

.55 
67 

.29 

20 

.29 
20 

.26 
17 

.25 
17 

.31 
23 

* 
* 

.51 
36 

.28 
20 

.30 
18 

.27 
22 

.28 
20 

.22 
18 

* 
• 

.62 
44 

.31 
27 

.25 
26 

.37 
41 

- 

- 

- 

- 

88.07 
B  704 

PORT  MAYACA  S  L  CNL  (a) 

EVAP 
WIND 

.22 
9 

.32 
10 

.28 
0 

.28 
8 

.38 
14 

.39 
12 

.31 
10 

.27 
1 

.18 

8 

.31 

1 

.32 
8 

.32 
5 

.26 

5 

.29 
1 

.34 
8 

.30 
6 

.35 
4 

.29 
3 

.28 
8 

.34 
0 

.28 
8 

.20 
2 

.39 
0 

.33 
1 

.33 
4 

.30 
1 

.33 
10 

.27 
8 

.40 

16 

.36 
12 

.21 

2 

9.43 
185 

SDNNILAND 

EVAP 
WIND 

.30 
104 

.32 
107 

.24 

62 

.34 
111 

.31 
118 

.24 
92 

.  18 
64 

.24 
76 

.26 
73 

.33 
86 

.30 
91 

.33 
57 

.20 
49 

.35 
56 

.25 
69 

« 

.50 
165 

.31 
54 

.30 

63 

.23 
68 

.25 
64 

.19 
51 

.35 
50 

.33 
76 

.23 
68 

.33 
43 

.28 
73 

.23 
70 

.28 
190 

.25 
196 

.21 
138 

8.46 
2584 

TAMIAIII  TRL  40  HI  BD 

EVAP 

.29 

.31 

.31 

.32 

.26 

.  17 

.29 

.23 

.26 

.31 

.26 

.28 

.28 

.25 

.25 

.25 

.36 

.05 

.37 

.33 

.18 

.39 

.11 

.30 

.29 

.30 

.22 

.26 

.24 

.20 

B8.18 

VERO  BEACB  CAA  AP 

EVAP 

.20 

.26 

.22 

.25 

.23 

.31 

.24 

.14 

.21 

.28 

.28 

.28 

.26 

.31 

.25 

.27 

.33 

.31 

.26 

.24 

.24 

.21 

.30 

.29 

.29 

.51 

.27 

.35 

.40 

.21 

.17 

8.37 

MAX  and  MIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
teHperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  tlMe  of  observation. 

(a)   Evaporation  aeaBured  In  pan  36  x  36  Inches. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


<i 
Z 

4 

a 
3 

g 

8 
% 
t 
o 

ObMT- 

vsUoo 
tiaM 

Rater 

to 
tablM 

o. 

£ 

AMLACMICOLA  Ift  CITY 

0111 

FRANKLIM 

29  44 

64  39 

13 

MID 

MID 

U.S.  HCATHER  BUREAU 

2  3  5 

C 

«P 

&P 

L.  L.  ST IKELEATHER 

2  3  5 

AVON  PIM 

09ft« 

HJ<»iLA»eS 

2T  36 

61  30 

145 

CHARLES  A.  H0W2E 

2  8  5 

c 

■Ajnow 

0476 

POLK 

5 

JT  54 

61  50 

115 

9P 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

2)5 

Mr  LAKC 

0320 

NILLSBOACUOH 

28  04 

62  30 

51 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

MLLC  OOOe  EJIP  S1A 

o«n 

PALM  BEACH 

? 

26  39 

80  19 

16 

BA 

6A 

STATE  EXP  STATION 

2  3  9  6 

KLtl  QLMt  HftN  GATE  4 

10A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

3  6 

c 

■  IC  CVPftCSS  IW.  MS. 

07S« 

Hp«Y 

4 

36  19 

60  99 

17 

6P 

HOUSTON  L.  OLSCN 

CLOSES  4/» 

•IC  PINC  KCT  inn 

0747 

MONROE 

S 

24  40 

61  22 

6 

6P 

6P 

WALTER  ZIFGNER 

2  3  5 

•CACKWM  4  MM 

0763 

OMLOOSA 

5 

)0  97 

66  42 

200 

MID 

MRS.  5.  YOUNGBLOOD 

c 

U.OUNTSTOM  3  Se 

0604 

C4LH0UN 

1 

30  26 

89  02 

51 

7A 

7A 

JOHN  PURIFOY 

2  3  5 

MID 

c 

•ONir*  si>GS  I  Ese 

oee? 

LEE 

5 

26  20 

81  45 

10 

GLADYS  N.  COLLINS 

3 

aiuocNioN 

0940 

MANATEE 

3 

27  29 

82  33 

17 

ftp 

6P 

MRS.   F.  H.  BRAYHER 

2  3  5 

MANfOMO 

0»7» 

St^WANNEE 

10 

29  56 

B2  96 

MID 

MRS.  BEULAH  STANLEY 

c 

BAISTOL 

LIBERTY 

1 

30  26 

64  99 

160 

MID 

WILLARO  R.  ADAMS 

c 

wooksvilcc  Chin  hill 

[«o 

5P 

9P 

MISS  L . VUN  BOROWSKY 

2  3  9 

c 

SAOOKSVILLE  NURSERY  1 

1051 

HfB'«;N00 

5 

28  36 

62  19 

200 

SOIL  CONSEHV.  SVC 

CLOSro  )/»9 

S<raOK5VILLE  NURSERT  Z 

ME.VHANDO 

5 

28  38 

62  20 

200 

SA 

SOIL  CONSERV.  SVC 

CLOSED  1/93 

BUSHNELL  2  C 

11*1 

SUMTER 

9 

26  40 

82  06 

75 

6P 

MRS.  A.  H.  NELSON 

2  3  5 

CAMP  SLAMDINC 

I2ia 

CLAY 

8 

29  59 

81  39 

190 

8A 

6A 

COY  A.  STEPHENSON 

2  9  5 

CANAL  *OIWT  GATE  S 

MID 

c 

CANAL  POINT  USDA 

127t 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

80  38 

29 

MIO 

SUGAR  PLANT  FLD  STA 

2  9  5 

CAPE  SA0LE  RANOCR  STA 

1305 

MONROE 

5 

23  11 

60  54 

9P 

5P 

NAT lONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

CAPTIV* 

i3;o 

LEE 

i 

26  32 

62  11 

3 

5P 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

CARRAB€LLE 

libc 

FRANKLIN 

5 

29  51 

64  40 

30 

6P 

6P 

ED<iAS  E.  SMITH 

2  3  9 

3 

CEDAR  MY 

1432 

LEVY 

S 

29  06 

63  02 

19 

6P 

6P 

C.  C.  WHIDDON 

2  9  5 

CHATTAHOOCHE! 

1S02 

OAOSOEN 

1 

30  42 

84  52 

7A 

MRS.W.MOBLEY  OLIVER 

9 

CMIPLCY  5  E 

1S4<. 

WASHINGTON 

3 

30  47 

85  29 

130 

9P 

5P 

A.  W.  O'STEEN 

CHRISTMAS  7  WA 

Ibbi 

OFfANGE 

a 

28  33 

81  06 

HID 

PAUL  C.  GROSE 

c 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

CLERMONT  b  S 

1641 

LAKE 

s 

28  27 

61  46 

134 

EO  OLIVENBAUM 

2  3  5 

CLEWISTCM 

161.9 

KENORY 

26  4S 

80  95 

16 

8P 

GERVlN  N.  P1T2EN 

3 

CLEWISTON  U  S  ENGINEERS 

16S4 

HENORY 

7 

26  45 

80  99 

20 

lOA 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

COCCnuT  GROVE  7  S 

1716 

PAOE 

2 

25  39 

60  IT 

10 

eA 

aA 

BUREAU  PLANT  INO. 

2  3  5 

6P 

6P 

2  3  5 

CRESCENT  CITY  2 

1976 

PUTNAM 

e 

29  25 

61  31 

50 

6P 

W.  S,  NEWBOLO 

2  3  1 

CRESTVIE* 

1983 

Okaloosa 

5 

30  46 

B6  34 

236 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

CROSS  CITY 

OixjE 

5 

29  36 

83  07 

45 

MID 

H.  0.  HARRISON 

CROSS  CITY  CAA  AIRPOPI 

2on 

DIXIE 

5 

29  30 

83  06 

42 

MIC 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9 

BA 

3 

OATTCNA  eCACH 

2150 

VOLUSIA 

2 

29  13 

61  02 

A 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

2  3  5 

DAYTONA  eCACM  we  AP 

2158 

VOLUSU 

2 

29  11 

61  03 

53 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

DE  fUNIAK  SPHINOS 

2220 

WALTON 

SO  43 

66  07 

?68 

5P 

5P 

H.  C.  STORRS 

2  3  5 

OE  UNO 

2229 

VOLUSIA 

29  CI 

81  18 

27 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

10 

MID 

ORY  TORTJ&AS 

2*16 

MaJROE 

s 

24  38 

B2  52 

3 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  5 

EUSTIS  2  S 

2627 

LAKE 

e 

28  SO 

61  41 

85 

6P 

6P 

HOW.\RD  J.  DICK 

2  3  5 

EVERuLAOES 

2850 

COLLIER 

i 

2S  31 

61  23 

3 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

rEDERAL  POINT 

2915 

PUTNAM 

6 

29  44 

61  32 

5 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

MID 

c 

FELLSMEBE 

2936 

IKDtAN  RIVER 

2 

27  «6 

60  36 

25 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

FERNANDINA  BEACH 

2944. 

NASSAU 

2 

30  40 

81  27 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K,  NOLAN 

2  3  5 

FORT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

27  32 

60  48 

60 

MID 

U.S.  GEO.  SURVEY 

c 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2 

26  06 

60  09 

10 

6P 

6P 

F.  P.  MEOFORD,  JR. 

2  3  5 

9P 

5P 

2  3  5 

FORT  MYERS  we  AIRPOAT 

3106 

LEt 

5 

26  3S 

61  52 

8 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

FORT  PIERCE 

J207 

ST  LWCIE 

2 

27  25 

eo  19 

10 

MID 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

GAINESVILLE  UMVERSITY 

9)16 

ALACHUA 

e 

29  39 

62  21 

165 

8A 

H.  E.  BRATLEV 

2  3  5 

c 

GLEN  SAiNT  MARY 

3170 

BAKER 

* 

30  15 

82  10 

62 

4P 

G.S.T.M.  NURSERIES 

2  3  5 

MID 

c 

CRAPE  HAM40CK  C.P.RmNCH 

5571 

'"OLK 

7 

27  48 

Bl  19 

60 

9P 

LOY  W.  TOMLIN 

2  3  5 

c 

HART  LAKE 

3640 

ORANGE 

7 

28  23 

81  13 

70 

9A 

U,  S.  GEO.  SURVEY 

3 

HIALEAh 

3909 

OADE 

2 

25  30 

80  17 

6 

6A 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

HIC-H  SPRING? 

3956 

ALACHUA 

10 

29  50 

32  36 

79 

9P 

5P 

GEO.    T.  ALEXANDER 

2  3  9 

6P 

6P 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

3996 

HILLSBOROUGH 

5 

26  09 

82  14 

90 

STATE  PARK 

3 

HOLOPAW  3  NNH 

4075 

OSCEOO 

a 

28  11 

81  09 

70 

MID 

TRIPLE  E. DEVELOP. CO 

c 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

4091 

DADE 

2 

25  30 

80  90 

4P 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  9 

c 

HYPOLUKO 

419B 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

80  03 

12 

tP 

6P 

J.  L.  GARNETT 

2  3  9 

MID 

FLA.  PCWEH  COMPANY 

INVCRNCSS 

4289 

CITRUS 

5 

28  30 

62  20 

70 

9f> 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

ISLEWORIM 

4)32 

ORANGE 

e 

26  lo 

81  39 

119 

6P 

CHASE  S  COMPANY 

) 

JACKSONVILLE  we  AP 

4358 

DUVAL 

0 

30  25 

61  39 

25 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

2 

30  17 

81  24 

10 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

JACKSONVILLE  WB  CI7T 

MID 

HID 

2  9  5 

c 

JASPER  10  E 

43«4 

HAMILTON 

10 

SO  3] 

62  47 

190 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KENDALL  2  E 

4518 

DAOE 

2 

29  41 

60  17 

18 

OADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  we  AIRPORT 

4570 

MONROE 

5 

24  35 

61  42 

7 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KEY  WEST  we  CITY 

4575 

MONROE 

5 

24  33 

61  46 

5 

MID 

HID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  S 

c 

KISSIWEE 

4620 

OSCEOLA 

7 

28  IB 

61  29 

69 

6P 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2)5 

MIO 

MBS.  MABEL  L.  LAKE 

c 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

5 

26  4« 

81  26 

13 

6P 

6P 

WS.  ALICE  E.  HALL 

2)5 

LAKE  ALFRED  txv  STATION 

47  07 

POLK 

5 

28  06 

61  43 

160 

9P 

9P 

CITRUS  EXP  STATION 

2)5 

c 

LAK£  CITY  7  e 

4711 

COLUMBIA 

10 

30  12 

62  35 

205 

9P 

5P 

CHAPLES  0.  LOCKWOOO 

2)5 

LAKE  HIAHASSe 

4771 

ORANGE 

8 

28  32 

61  26 

119 

9A 

9A 

SUDTROP  FRT  FLO  STA 

2  3  5 

LAKELAW  MS  CITY 

4797 

POLK 

5 

36  02 

61  59 

219 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

LAKE  PLACID  7  SH 

ABAS 

HIOHLAKCS 

7 

2T  17 

61  29 

90 

6P 

6P 

COLE  OANLEY,  JR. 

2  3  9  6 

LAKE  TAAFFORO 

4866 

COLLIER 

4 

26  26 

61  29 

27 

7A 

JAMES  M.  PEPPER 

3 
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Statia 


LAMOHT  6  W 
LEESBURG 
L!GNl*IVITAE  KEY 
LIVE  OAK  1  SE 
LONGBOAT  KEY 

LOXAHATCHEE 
LYNNE  4  SE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
MAR I ANNA  CAA  AP 

MAR  I ANNA  IND  SCHOOL 

MARINELAND 

MAYO  9  NW 

MELBOURNE  WB  AIRPORT 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI  BEACH 
MIAMI  WB  AIRPORT 
MIAMI  WB  CITY 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

NICEVILLE 

NITTAW  1  S 

N  NEW  RIVER  CANAL  I 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

OCALA 

[OCALA  AIRPORT 
lOKEECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

ORANGE  CITY 

loRLANDO  WATER  PLANT 
jORLANDO  WB  AIRPORT 

ORTONA  LOCK  2 
jPALATKA 

PANACEA 

PAr*AMA  CITY 
PANAMA  CITY  2 
PARISH 

PEhnSUCO  4  NW 
PENSACOLA  CAA  AP 

PENSACOLA  WB  CITY 

PETERS 

PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

PUNTA  GORDA 
QUlNCY  EXP  STATION 
RAIFORD  STATE  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 

ISAINT  AUGUSTINE  BEACH 
iSAIW  LEO 

ST  LJCIE  NEW  LOCK  1 

SAINT  HARKS  6  SE 

ST  PETERSBURG 

SAHFORD 

SARASOTA 

SECOTAH 

STUART 

SUNNILANO 

TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMI  TRL  40  Mt  BEND 
TAMPA  we  AIRPORT 
TARPON  SPRINGS 

TAVERNIEH 
T  ITUSVILLE  2  W 
VENICE 
.VENUS  9  SE 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA  2  MW 
WEST  PALM  BEACH 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 
)WINTER  HAVEN 


County 


4892 
4980 
50)5 
5099 
5124 

5162 
5297 
9279 
93  91 


9372 
5391 
5539 
9612 
9643 

9656 
5663 
5666 
5793 
5879 

5895 
5973 
9990 
6065 
6078 

6210 
6240 
6291 
6318 
6323 

641 
6419 
6460 
6465 
6684 

6633 
6636 
6697 
6793 
6826 


7002 
7033 
7205 
7254 
7293 

7395 
7424 
7440 
7760 
7B12 

7820 
7851 
7859 
7B6T 
7686 

7977 

e02i 

B094 
8620 
8671 

8798 
8775 
8780 
8786 


6641 
6942 
9176 
9164 
9206 


JEFFERSm 
LAKE 
MONROE 
SUWANNEE 
SARASOTA 

PALM  BEACH 
MARION 
MADlSm 
MONROE 

JACKSON 

JACKSON 
FLAGLER 
LA  FAYETTE 
BREVARD 
BREVARD 

DADE 
DADE 
DADE 

SANTA  ROSA 
JEFFERSON 

GLAOES 
POLK 
GADSDEN 
SARASOTA 
COLLIER 

VOLUSIA 
OKALOOSA 
OSCEOLA 
PALM  BEACH 
PALM  BEACH 

.  MARION 
MARION 
OKEECHOBEE 
OKEECHOBEE 
VOL  US  I  A 

ORANGE 
ORANGE 
GLADES 
PUTNAM 
WAKULLA 

.  BAY 
BAY 
)  MANATEE 

1  OADE 

'  ESCAMBIA 

ESCAMBIA 
DAOE 

HILLSBOROUGH 
BROWARD 
MARTIN 

CHARLOTTE 
GADSDEN 
UNION 
DADE 

ST  JOHNS 

ST  JOHNS 
PASCO 
MARTIN 
WAKULLA 
PINELLAS 

SEMINOLE 
SARASOTA 
TAYLOR 
MARTIN 
COLLIER 

LEON 
DAOE 
DAOE 

HILLSBOROUGH 
PINELLAS 

MONROE 
BREVARD 
SARASOTA 
GLADES 
WASHINGTON 

INDIAN  RIVEI 
HARDEE 
PALM  BEACH 
PALM  BEACH 
POLK 


24  54 

I  30  17 
•  27  29 


83  29 
81  06 
69  11 


90  46 
29  40 

k  30  06 
:  26  06 

'.  2B  21 

29  ' 


'  26  50 
'  27  56 
.  30  40 

•  27  14 

•  26  09 

I  29  05 
■>  30  31 
I  27  56 
'  26  33 
'  26  20 


61  05 

61  36 

64  42 

62  19 


60  57 
66  29 

61  00 


82  08 
82  09 
80  59 


I  28  59 

>  28  33 
I  28  33 

26  47 

I  29  39 

>  30  02 

i  30  10 

•  30  10| 
.27  35  I 

25  56  I 

•  30  26 

>  30  25 
!  29  36 

•  26  01 
!  26  14 
'  26  59 


61  17 

61  21 
81  20 
61  16 
61  37 

64  24 

65  42 
65  40 
B3  25 
60  27 
87  12 

67  19 


!  29  90 

•  28  21 
!  27  05 

•  90  05 
i  27  47 

I  2B  48 

•  27  21 
i  30  12 
I  27  12 
<  26  16 

.  30  26 
!  25  46 
>  29  46 
;  27  58 
I  26  09 


27  39 
|I7  93 
2  36  42 
2  26  41 
5  28  01 


62  04 

84  35 
62  12 

60  35 

61  19 

61  16 

a:;  16| 

80  19 
B4  10 
B2  36 

61  16 

62  32 
89  39 
60  19 
SI  21 

64  20 

60  27 
80  50 
62  32 
62  45 

80  30 
80  48 
82  37 

61  21 

as  49 

80  24 

81  49 
80  02 

80  06 

81  44 


OCHLOCIOHU: 

umiRci 

•  aaalfBOd  oa 


T-OKIBCBOBKB:     8-ST.  JCBUS;     »-ST.  MABTi  lO-SDlAKHD 


ObMTvsr 


to 


MID  ITUNGSTEN  PLANTATION 
MID  IeDOIE  C.  BLfTLER 
MIO  IHUGH  M.  MATHERSON 
BA  SUWANNEE  VLY  EXP  ST 
6P  |c.  W.  HCRRINGSHAW 

GEO.  SLBVEY 
HID  [OTIS  e.  FORT 

■.  C.  MERCHANT  I 
I.S. PUB. HEALTH  SVC  I 
MIO  CIVIL  AEFrO.  ADM.  j 

ID. S. FOR  8CYS  I 
MARINE  STUOIO  INC 
ROBERT  L.  ANNIN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
RICHARD  E.  DEWEY  I 


6P 


.  EGCIN 


5P  LIFE  GUARD  PATROL  ' 
MIOlU.S.  WEATHER  BUREAU' 
MIO  U.S.  WEATHER  BUREAU  I 
5P  UgR.  EXP.  STATION 
5P  |A.  M.  PHILLIPS  ! 

L  CORPS  OF  ENGINEERS  i 

•  MOUNTAIN  LAKE  CORP  | 
.  HUBBARD  i 

.  STATE  PARK  I 
'  OF  NAPLES 

NOROMAN  I 

f^IELO 

GEO.  SURVEY  ' 

)  U.S.  GEO.  SURVEY  | 

»  U.S.  GEO.  SURVEY  1 

STEPHEN  JEWETT 
AIRWAY  OBSERVER 
U.  S.  GEO.  SURVEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FOREST  SERVICE 

I  ORLANDO  UTILI.  COm. 

U.S.  WEATWR  BUREAU 
)  CORPS  OF  ENGINEERS 

PERRY 
!  MR.  OTIS  L.  VAUSE 

S.  DAY 
<  FLA.  FOREST  SERVICE 
I  CHARLES  W.  PARRISH 

S.  GEO.  SURVEY 
1  CIVIL  AERO.  ADM. 

U.S.  WEATHER  BUREAU  ^ 
01  GIORGIO  FRUIT 
D.  A.  STORMS 
ST.  FARMERS'  MARKET 

>  CORPS  OF  ENGINEERS  I 

:.  J.  MC  CANN  j 
I. FLA.  EXP.  STATION 
'  FLA.  STATE  PRISON 

>  NATIONAL  PARK  SVC  i 
'  ARTHUR  L.  MARSH 

)  MRS.  T.B.  GILLESPIE 
'  GEORGE  E.  MONTPETIT 
»  CORPS  OF  ENGINEERS 
FISH      WLDLIFE  SVC 
'  OF  ST  PET 'BURG 

.  ELTON  J. HOUGHTON, JR 

•  CITY  OF  SARASOTA 
FOREST  SERVICE 

'CITY  OF  STUART 
SE  FOREST  EXP  STA 

WEATHER  BUREAU  | 
..  GEO.  SURVEY 
1  NATIONAL  PARK  SVC  j 

>  U.S.  WEATHER  BUREAU 
'  CITY  OF  TARPON  SPGS 


3  3  9 
2)5 

2  3  9 

3  3  5 
3  3  5 


3  S  9 

3  19 

2  19 

3  19 

3  1  9  • 

2  3  9 

2  a  »  « 

2  3  9 

2  19 


■  CAPT.  EUGENE  LOUE 

>  FRANK  e.  ROOF 

)  CHAMBER  OF  COMtERCE 
T.  OXER 

>  JAMES  D.  PARISH 

)  CIVIL  AERO.  AOM. 

..  CARLTON 
'  PALM  BEACH  POST 

HEATHER  BUREAU 
U.S.CITRUS  PRODUCTS 
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FLORIDA  -  JUNE  1953 
R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 


The  first  tropical  storm  of  the  year 
was  centered  in  the  southeastern  Gulf 
of  Mexico  about  200  miles  west  of  Key 
West  on  June  1st  but  local  storms 
during  the  month  displayed  more  vio- 
lence than  the  tropical  storm.  Tem- 
peratures averaged  80.7°   (0.7°  above 
normal)  and  ranged  from  102°  to  55°  , 
both  extremes  occurring  in  the  first 
few  days  of  the  month.  Precipitation 
averaged  7.92  inches  (1.26  inches 
above  normal)  and  station  totals  ranged 
from  27.27  inches  at  Lake  Placid  2  SW 
to  1.37  inches  at  Daytona  Beach  WB  AP. 
This  was  the  wettest  June  since  1947. 

Heat  and  drought  conditions  that  per- 
sisted during  much  of  May  were  relieved 
by  cloudiness  and  showers  associated 
with  the  tropical  storm  in  the  Gulf  of 
Mexico.     The  relief  was  effective  in 
the  extreme  south  portion  on  the  1st 
and  spread  northward  covering  the 
central  portion  the  4th  and  the  entire 
State  by  the  5th.     Most  of  the  stations 
in  the  north  and  middle  divisions  re- 
corded the  highest  temperature  for  the 
month  on  the  1st  or  2nd.     Rains  were 
locally  heavy  in  the  central  portion 
on  the  5th.     From  the  6th  to  the  20th 
temperatures  were  near  normal  with 
partly  cloudy  skies  and  scattered 
showers  and  thunderstorms.  Precipita- 
tion averaged  moderate  during  these 
two  weeks  but  was  largely  due  to  local 
thundershowers  and  some  stations  re- 
ceived heavy  rain  while  others  received 
very  little.     Showers  and  thunderstorms 
were  more  numerous  the  20th-26th  and 
provided  moderate  to  heavy  rain  except 
along  the  upper  east  coast  where  amounts 
of  rain  continued  light.     Fair  to  partly 
cloudy  skies  and  only  widely  scattered 
showers  were  the  weather  features  the 
last  few  days  of  the  month. 

The  tropical  storm  in  the  southeastern 
Gulf  of  Mexico  drifted  in  the  area 
west  and  southwest  of  Key  West  and 
north  of  the  western  portion  of  Cuba 
from  the  1st  through  the  3rd.     On  the 
4th  the  center  passed  about  60  miles 
west  of  Dry  Tortugas  and  moving  very 
near  parallel  to  the  west  coast  of 
Florida  passed  inland  a  short  distance 
west  of  Panama  City,  Florida  about  noon 
of  the  6th.     Winds  were  below  hurricane 
force  during  the  entire  history  of  the 
storm  and  the  highest  winds  experienced 
on  land  were  40  to  45  MPH.     Rains  asso- 


ciated with  the  storm  were  very  benefi- 
cial.    About  4:30  p.m.  on  the  4th  a 
small  waterspout  crossed  Dry  Tortugas 
Island  but  caused  little  damage.  A 
tornado  that  struck  Lealman,  northern 
suburb  of  St.  Petersburg,  at  9:45  a.m. 
on  the  5th  carried  a  small  building 
125  feet  and  sent  boards  from  stacked 
lumber  sailing  through  the  air.  Three 
houses  at  Fernandina  Beach  were  struck 
by  lightning  on  the  10th.     Light  hail 
fell  at  Fernandina  Beach  about  6:30  a.m. 
the  14th  and  at  Jacksonville  in  the 
afternoon  of  the  same  day.  Lightning 
struck  four  houses  in  Avon  Park  on  the 
17th.     A  waterspout  moved  from  the  Gulf 
of  Mexico  across  Redington  Beach, 
Pinellas  County,  about  4:00  a.m.  the 
18th  destroying  one  home  under  con- 
struction and  causing  minor  damage  to 
two  other  homes  and  garages.  Lightning 
struck  a  wire  fence  on  a  dairy  farm 
near  Clearwater  on  the  morning  of  the 
18th  killing  ten  milch  cows  that  were 
near  the  fence.     Light  hail  caused  minor 
crop  damage  in  Santa  Rosa  County  the 
20th.     On  the  21st  a  waterspout  was  ob- 
served off  Indian  Rocks  Beach  that 
dissipated  over  water.     Two  waterspouts 
over  Tampa  Bay  on  the  afternoon  of  the 
21st  ptissed  close  to  the  St.  Petersburg 
shoreline  but  spent  themselves  over  the 
water  causing  no  damage. 

Recovery  from  the  May  drought  was  good 
in  most  crops.     The  principal  exception 
was  corn  which  was  too  far  advanced  to 
materially  benefit  from  the  rains.  Cotton 
suffered  little  or  no  injury  during  the 
dry  weather  and  some  areas  became  rather 
wet  for  this  crop  during  June.  Tobacco 
made  good  progress  and  harvesting  was 
well  advanced  by  the  end  of  the  month. 
Harvesting  of  sweet  potatoes  was  com- 
pleted in  the  south  and  central  portions 
while  showery  weather  was  very  favorable 
for  planting  and  growth  of  sweet  potatoes 
in  the  northern  counties.     Pastures  were 
poor  at  the  beginning  of  the  month  but 
responded  to  rains  quickly.  Watermelon 
marketing  was  active  from  northern 
counties  until  late  in  the  month. 
Beans,  limas,  corn,  peppers,  okra  and 
tomatoes  were  marketed  in  fair  volume 
the  latter  part  of  the  month.  Rains 
were  sufficient  to  induce  good  tree 
growth  in  citrus  and  the  shock  of  the 
rains  following  the  May  drought  caused 
considerable  bloom  to  appear. 
J.T.B.B. 
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89*9 

71.5 

80.T 

1*2 

97 

18+ 

62 

4 

0 

22 

0 

0 

10*83 

*.ll 

3.10 

6 

.0 

0 

10 

7 

3 

SECOTAN 

90*0 

70.0 

8c«a 

99 

1 

64 

4 

0 

21 

0 

0 

0 

11*16 

3.20 

8 

.0 

13 

^ 

* 

TALLAHASSEE  WB  AP 

e9«2 

71,6 

80.* 

.7 

100 

1 

66 

0 

16 

0 

0 

c 

6.  26 

1.5* 

2.06 

6 

.0 

0 

16 

5 

3 

DIVISION 

80.  7 

7  .38 

T 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

91  •  4 

70.0 

80.  7 

,  3 

^ 

25 

0 

0 

0 

13*74 

5.*1 

* 

.  0 

0 

18 

9 

* 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

97 

An 

0 

17 

0 

0 

6*94 

.83 

^  * 

.0 

0 

15 

8 

3 

eUSHNELL  2  E 

• 

• 

PC*  AM 
* 

• 

98 

1 

63 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

7  .99 

.23 

1.67 

1 2 

•  0 

0 

15 

6 

3 

CAMP  BLANDING 

0 

0 

0 

**94 

.0 

0 

1* 

CEDAR  KEY 

88.7 

74.7 

81.7 

.8 

98 

2 

70 

4 

0 

16 

0 

0 

0 

2*65 

1.99 

1.00 

6 

.0 

0 

6 

CLEARWATER 

.4 

94 

2 

70 

5  + 

0 

10 

0 

0 

0 

6*00 

.22 

1  .70 

5 

.0 

0 

14 

4 

1 

CLERMONT  6  S 

91  .2 

81  6  f 

.4 

98 

1 

6  7 

1 0 

0 

23 

0 

0 

0 

9.26 

2.30 

2.01 

6 

.0 

0 

19 

7 

4 

CRESCENT  CITY  2  SW 

89.  9 

70*9 

80.* 

.4 

101 

18 

66 

10 

0 

17 

0 

0 

0 

3*49 

3.60 

1  .29 

12 

.0 

0 

9 

3 

1 

DAYTONA  BEACH 

96 

68 

1  0 

5 

0 

0 

0 

1  *44 

.55 

5 

.0 

0 

9 

I 

0 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

87,7 

71.6 

79.7 

•  6 

96 

18 

66 

10 

0 

5 

0 

0 

- 
0 

1.37 

5.32 

*45 

4 

.0 

<» 

10 

0 

0 

DE  LAND 

71.5 

^  *^ 

*o 

\^ 

15 

0 

0 

0 

5.03 

2.59 

•  87 

^ 

.0 

0 

1* 

5 

0 

EUSTIS  2  S 

72  *  4 

.  .0 

9^ 

68 

10 

0 

2* 

0!  0 

0 

4*45 

1.68 

•  81 

1 3 

.0 

0 

11 

4 

0 

FEDERAL  POINT 

Q0*7M 

.6 

1 01 

1 

64 

4  + 

0 

18 

0 

0 

0 

2.90 

**03 

•  60 

14 

.0 

0 

9 

4 

0 

GAINESVILLE  UN IV 

90*6 

70*5^ 

80*6 

*^ 

99 

2 

65 

1 7 

22 

0 

0 

0 

12.35 

5.51 

3  *70 

15 

.0 

0 

13 

8 

GRAPE  HAMMOCK  C  P  MNCH 

90*7 

70. 5M 

80.  &M 

95 

66 

2 

0 

25 

0 

0 

0 

7.49 

2.55 

6 

.0 

0 

14 

* 

2 

HIGH  SPRINGS 

92  •  5 

•»^*^ 

*  3 

102 

^ 

65 

0 

2* 

0 

0 

0 

10.37 

2  •  70 

26 

.0 

0 

9 

7 

5 

INVERNESS 

91.3 

72. ^ 

81.7 

1.8 

97 

1 

67 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

7.85 

.9* 

2.55 

26 

.0 

0 

15 

5 

1 

KISSIMMEE 

90  *  7 

70.6 

80.7 

i  3 

96 

1 

64 

10 

0 

70 

0 

0 

0 

8.62 

1.97 

1  .60 

6 

•  0 

0 

14 

6 

s 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

*^ 

96 

14  + 

65 

10 

0 

20 

0 

0 

7.35 

•  *0 

2  .28 

6 

.0 

0 

13 

5 

LAKE  HIAWASSE 

90.7 

70.9 

00.8 

98 

2 

65 

10 

20 

« 

0 

0 

14*26 

5*15 

23 

.0 

0 

14 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

72  .  5 

*t 

1 

70 

6+ 

0 

11 

0 

0 

0 

6*99 

.88 

2  ^99 

5 

.0 

0 

19 

* 

3 

MOUNTAIN  LAKE 

89*6 

*  3 

95 

1 1 

66 

1 0 

0 

18 

0 

0 

0 

12*15 

5.15 

3*40 

5 

.0 

0 

14 

8 

4 

NEW  SMYRNA  BEACH  *  N 

88  •  7 

7?*0 

ant. 

18 

66 

1 

0 

13 

0 

0 

0 

2*33 

3.62 

•  53 

6 

•  0 

0 

■ 

10 

1 

0 

OCALA 

70*6 

814 

1*5 
* 

1 00 

57 

0 

23 

0 

0 

0 

1 1  •20 

3.92 

2.20 

5 

.0 

0 

12 

6 

5 

OCALA  AIRPORT 

9ll8 

67.8 

79,8 

101 

1 

60 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

11*66 

2*13 

14 

«0 

<» 

14 

» 

4 

ORLANDO  WATER  PLANT 

71.7 

98 

2 

64 

1 

2* 

0 

0 

9*20 

1  .93 

16 

.0 

0 

IT 

I 

4 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

7?*t 

«3 

97 

i 

66 

10 

0 

21 

0 

0 

0 

6*26 

- 

1.57 

1*32 

15 

.0 

0 

17 

4 

2 

PALATKA 

1.9 

101 

1 

66 

1 0 

0 

2* 

0 

0 

0 

6.55 

.09 

1  .69 

6 

.0 

0 

15 

4 

1 

PLANT  CITY 

90  5 

71*4 

810 

2 

65 

1 0 

0 

19 

0 

0 

0 

6.56 

i.02 

1  .63 

5 

•  0 

° 

16 

3 

RAIFORD  ST  PRISON 

91.7 

68.9 

80.3 

.8 

101 

1 

62 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

6.60 

.19 

1*29 

26 

.0 

8 

6 

4 

SAINT  AUGUSTINE 

89.^ 

72  .  0 

79*1 

1.7 

18 

67 

10 

0 

1* 

0 

0 

0 

3.05 

2.66 

»98 

6 

.0 

0 

8 

i 

0 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

86  •  1 

72  *  1 

94 

1 

66 

1+ 

0 

3 

0 

0 

0 

2*61 

*87 

7 

.0 

0 

9 

0 

SAINT  LEO 

90.4 

71,9 

81.2 

1.3 

96 

1 

68 

10 

0 

23 

0 

0 

0 

9.93 

1.69 

2*67 

23 

.0 

0 

IS 

7 

3 

ST  PETERSBURG 

89.3 

73,7 

81. » 

-  .2 

96 

2 

69 

23 

0 

13 

0 

0 

0 

10.02 

4.12 

2.55 

5 

.0 

0 

12 

S 

4 

tSANFORD 

91.1 

70.3 

80.7 

.4 

97 

2 

64 

1 

23 

0 

0 

« 

3.57 

3.91 

.65 

8 

.0 

0 

12 

0 

TAMP*  wB  AIRPORT 

R 

89.  1 

73.3 

81.2 

.8 

97 

2 

69 

10 

0 

11 

0 

0 

0 

7.90 

•  13 

2*28 

5 

.0 

0 

13 

» 

3 

TARPON  SPRINGS 

89«2 

73*5 

81.* 

1.2 

94 

19  + 

71 

5+ 

0 

13 

0 

0 

7.26 

1<52 

2*39 

5 

.0 

1* 

3 

WINTER  HAVEN 

90*5 

72,4 

Bi.i 

95 

2+ 

68 

3 

19 

0 

0 

10.07 

3*31 

6 

.0 

0 

14 

t 

* 

DIVISION 

8C.9 

7.37 

.0 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


FLORIDA 
JUNE  1953 


Temperature 


Station 

•  i 
ii 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

» 
Q 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Grealest  Day 

5 
O 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

s 

°. 

1      .50  or  More 

1.00 
i    or  More 

°  % 
°°< 

si 

5  * 

SOUTHERN  DIVISION 

ARC AD I  A 

90  •  3 

70.2 

80.3 

.0 

97 

2 

66 

5  + 

0 

0 

0 

13.71 

5.91 

5.03 

3 

.0 

0 

17 

7 

3 

"fAVON  PARK 

71.8 

81.* 

1.1 

96 

2 

68 

6+ 

0 

26 

Q 

Q 

Q 

13.16 

5.03 

4.57 

.  0 

0 

17 

8 

4 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

88.9 

12* 

1  ? 

5.05 

1.11 

15 

BIG  PINE  KEY  INN 

68. 4 

74*0 

• 

ao 

15  + 

7n 

^ 

4 

*o 

0 

11 

BRAOENTON 

90.2 

71  *Q 

• 

• 

1.3 

OA 

96 

^ 

A7 

in 
10 

23 

0 

0 

0 

Q*  1  R 

9.18 

2.28 

1*77 

*o 

1 5 

7 

CANAL  POINT  USDA 

89  6 

70.6 

80.1 

95 

1 8 

66 

11 

0 

1  f. 
1  6 

0 

0 

0 

7.85 

1.74 

.0 

0 

14 

6 

2 

CAPE  *>APLF  RANGER  STA 

86  .  7 

70.9 

78.8 

92 

18  + 

66 

9+ 

0 

11.95 

4.45 

.0 

0 

IS 

5 

4 

CAPT  IVA 

89.3 

3 

° 

10 

g 

7 

.  0 

1 7 

CLEWISTON  U  S  ENG 

89.7 

71.6 

80.7 

92 

7  + 

66 

11  + 

\  s 

Q 

7.51 

1.22 

17 

6 

2 

COCONUT  GROVE   7  S 

87.0 

73.4 

80.2 

' 

94 

18  + 

68 

11  + 

6 

0 

0 

0 

6.76 

•  29 

1.07 

1 9 

.  0 

1 6 

5 

2 

DRY  TORTUGAS 

85.9 

75.2 

80.6 

89 

18  + 

67 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

11.55 

3.05 

19 

.0 

0 

15 

6 

4 

EVERGLADES 

89.7 

72.6 

61.2 

.4 

94 

24 

69 

10 

0 

2  0 

0 

Q 

Q 

5.54 

.41 

1.25 

19 

.0 

0 

19 

5 

1 

FELLSMERE 

90.6 

70.8 

1.2 

18 

2.93 

3 

.0 

0 

1 8 

2 

FORT  LAUDERDALE 

89.4 

72.5 

81.0 

1.0 

95 

20 

68 

11  + 

Q 

1  3 

8.10 

.07 

1.60 

13 

.  0 

0 

s 

3 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

86.6 

7  1.1 

78.9 

90 

18+ 

66 

16 

0 

3 

0 

0 

0 

4.83 

.83 

1 3 

.  0 

0 

1 8 

0 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

00.2 

71.5 

80.9 

.3 

94 

2  + 

66 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

12.81 

3.61 

5.70 

18 

.0 

0 

16 

4 

FORT  PIERCE 

86.5 

71.8 

79.2 

.7 

92 

18 

65 

10 

0 

4 

0 

0 

0 

5.61 

.34 

1  .93 

5 

.0 

0 

10 

2 

Hi ALEAH 

87.6 

72.0 

79.8 

93 

18 

66 

\  3 

g 

0 

0 

0 

6.46 

1.26 

13 

.  0 

0 

1 2 

2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

90.2 

70.1 

80.2 

.  8 

98 

18 

20 

Q 

0 

0 

16.11 

7.61 

3.31 

13 

.  0 

0 

1 9 

g 

(j 

HVPOLUXO 

88.0 

7  2.9 

80.  5 

•  8 

97 

18  + 

66 

11  + 

_ 

7 

0 

0 

0 

6.56 

.78 

2.20 

4 

.  0 

Q 

9 

2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT  R 

87.5 

76.2 

81.9 

-  .3 

91 

13 

72 

21 

0 

10 

0 

0 

0 

5.79 

1.76 

1.47 

5 

.0 

0 

16 

4 

1 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

87.2 

75.4 

81.3 

-  1.3 

92 

18 

73 

3+ 

0 

Q 

6.40 

2.39 

2.37 

4 

.0 

0 

16 

1 

LA  BELLE 

91.0 

2 

In 

5.89 

1  n'n? 

5 

.  0 

° 

1 7 

LAKE  PLACID  2  SW 

91. 7M 

7n*au 

' 

* 

9B 

2 

^ 

27 

6 

19 

^  1^ 

g 

LOXAHATCHEE 

90.0 

69.8 

19 

65 

Q 

15 

0 

0 

0 

9*25 

4*43 
* 

5 

.  0 

Q 

19 

3 

2 

MARATHON   VACA  KEY 

86.6 

71.2 

79.9 

92 

17  + 

68 

27+ 

0 

10 

° 

Q 

13.31 

3.65 

2 

.0 

0 

15 

4 

MELBOURNE  WB  AP  R 

71.9 

79.3 

.2 

94 

68 

9+ 

0 

° 

0 

0 

5.39 

- 

1.75 

2.15 

.0 

0 

13 

2 

2 

MERRITT  ISLAND 

88.0 

73.0 

80.5 

.9 

96 

18 

67 

1 0 

0 

0 

0 

° 

4.06 

2.14 

1  .30 

15 

.  0 

0 

1  3 

2 

1 

MIAMI  BEACH 

85.2 

75.0 

80.  1 

—  1.4 

94 

18 

69 

22 

0 

0 

6.78 

1  .95 

20 

^ 

^ 

UTAMI     UQ     AT  DDrtDT  D 

88.2 

74.3 

81.3 

.  0 

94 

17  + 

69 

1  3 

0 

9 

0 

0 

0 

5.40 

1.42 

1.02 

27 

*  n 
.0 

1  7 

M  t  AM IWBCITY  R 

84.7 

74.2 

79.5 

-  .8 

91 

1 8 

67 

13 

0 

g 

0 

9.31 

3.76 

2.92 

?  1 

.0 

0 

21 

5 

3 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

72.  1 

80.9 

1.4 

95 

1 3 

66 

10 

1 6 

0 

0 

0 

6.52 

- 

3.09 

1.76 

.0 

0 

13 

2 

NAPLES 

88.5 

73.4 

81.0 

93 

24 

68 

° 

0 

3.62 

19 

.0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

0 

9.05 

1.63 

2.25 

6 

6 

3 

PQMPANO  BEACH 

89.2 

71.7 

80.5 

94 

11  + 

57 

21 

0 

10 

0 

0 

0 

.  0 

0 

\  3 

PUMTA  GORDA 

90.6 

71.7 

81.2 

.7 

98 

2 

68 

10 

0 

22 

Q 

Q 

0 

5.62 

•  86 

1.96 

6 

.0 

0 

15 

; 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

88.  1 

69.2 

78.7 

94 

16  + 

64 

11 

0 

10 

0 

0 

0 

14. S6 

2.94 

26 

.0 

0 

19 

5 

SARASOTA 

89.8 

72.1 

81.0 

96 

2 

66 

10 

0 

16 

0 

0 

0 

7.44 

1.48 

20 

0 

1 6 

4 

3 

STUART 

89. 5M 

73. 2M 

61.4M 

.3 

94 

17+ 

68 

13 

0 

16 

0 

0 

01  6.66 

2.03 

26 

.0 

0 

17 

6 

3 

SUNN  I  LAND 

89.5 

70.8 

80.2 

92 

12  + 

67 

14+ 

0 

17 

0 

0 

0 

10.94 

2.10 

5 

16 

7 

6 

TAMIAMl   TRAIL   40  MI  BEND 

89.4 

70.7 

80.1 

94 

12+ 

55 

10 

16 

0 

0 

0 

7.54 

1.18 

5 

.0 

0 

22 

6 

2 

TAVERNIER 

86.9 

75.5 

81.2 

-  1.5 

92 

17 

71 

17 

0 

6 

0 

0 

0 

9.58 

5.27 

2.10 

21 

.0 

0 

15 

6 

3 

TITUSVILLE  2  W 

90.  3 

71.0 

80.7 

1.0 

96 

1 

65 

1  + 

0 

19 

0 

0 

0 

3.71 

2.51 

1.10 

6 

.0 

0 

10 

3 

1 

VERO  BEACH  CAA  AP 

87.3 

72.9 

80.1 

94 

16 

69 

9+ 

0 

4 

0 

0 

0 

4.47 

.92 

5 

.0 

13 

3 

0 

WAUCHULA   2  NW 

89. 4M 

69. 8M 

79. 6M 

-  .9 

95 

2 

50 

11 

0 

16 

0 

0 

0 

16.03 

7.29 

3.00 

8 

.0 

0 

17 

7 

5 

WEST  PALM  BEACH 

86.4 

73.9 

80.2 

.6 

94 

18 

70 

15 

0 

4 

0 

0 

0 

9.57 

1.58 

2.02 

4 

.0 

0 

18 

5 

3 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

89.2 

73.6 

81.4 

.8 

95 

18  + 

70 

11  + 

0 

14 

0 

0 

0 

8.16 

.27 

2.27 

4 

.0 

0 

16 

7 

2 

DIVISION 

80.  5 

8.93 

.0 

STATE 

80.  7 

.7 

7.92 

1.26 

T 

Precipitation 


IDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES. 
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DAILY  PRECIPITATION 


APALACHICOLA  MB  CITY  R 

ARCADIA 

AVOM  PARK 

BAY  LAKE 

BULE  GLADE  EXP  STA 
BtLLf  GLADE  H«CN  GATE 
Pl(.  PINE  KEY  INN 
BLOUNTSTOMN    ?  SE 
BONITA  <;PBINGS  ?  F<;E 

PRAOFNTON 

BROOKSVILLE  CMIN  MILL 
BJSMNELL  2  E 
CAMP  BLANOING 
CANAL  POINT  USDA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRABCLCE 

CARYVILLE 

CEDAR  KEY 

CMATTAH00CM6E 
CHrPLEY  3  B 
CLEARWATER 
fLERWONT  6  S 
CLEWISTON 

CLEWrSTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  s 
COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITY  2  SW 
CROSS  CITY  CAA  AP 

DAN  I A  <.  WNW 

OAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  MB  AP  R 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

DRY  T0RTUGA5 
EUSTIS  ?  S 
EVERGLADES 
PFDERAL  POINT 
FELLSMERE 

FERNANDINA  BEACM 

FORT  LAUOEROALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FORT   MYERS   Wfi    AP  R 

FORT  PIERCE 

GAINiSVILLE  UNTV 

GLEN  SAINT  MARY 

GRAPc  MAMMOCK  C  P  RANCM 

MART  LAKE 

NT ALEAM 

MIGM  SPRINGS 
MlLl lARO 

MlLLSflOROUGH  RVR  ST  PK 
MOMtSTEAD  EXP  STA 
MYPOLUXO 

INVERNESS 
ISLFKORTH 

JACKSONVILLE  W6  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  W8  CITY  R 

JASPER  10  E 
KENDAL  ?  E 

KEY  WEST  WB  AIRPORT  R 
KEY  WEST  we  CITY  R 
KlSSIMMEE 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  ?  E 

LAKE  MIAWASSE 

LAKELAND  Wfl  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORD 
LIV!:  OAK    1  SE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCMEE 

MADISf>N 

MARATKON   VACA  KEY 
MARIANNA  CAA  AP 
MARIaNna    I  NO  SCHOOL 
MAYO  b  NW 

MfLPnURNF    MB   AP  R 
MFRRITT  ISLAND 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  wn  AIRPORT  R 
MIAMI    MB  CITY  R 

MILTON  EXP  STATION 

MONTICFLLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MVAKKA    RIVER    ST  PARK 
NAPcf. 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

NICEVIILE 

N1TTAM   1  S 

or  AL  A 

OCALA  AIRPORT 
OKEeCHOBEE   Q  W 
OKfECHOfltE   MRCN  GATE  6 
ORLANDO  MATER  PLANT 

■iRLANOO  WB  AIRPORT  G 
PAi  ATit  A 
PANAMA  CITY 
PtN'ACOLA  CAA  AP 
PfN'^ACOLA  MB  CITY  R 

Pr  TLR'. 

PI  ANT  CITY 

POMPANO  BEACH 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

PifNTA  CORDA 

0"1NCY  fXP  STATION 
BAIFOPn  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGFR  STA 
%AINT  AUGUSTINE 
'.AINT   AUGUSTINE  BEACH 

'.AINT  LFO 

SAINT  MARKS  «  SE 

'.T  Pt  TFHSBURG 

SANFOtO 

' ARASOTA 


0*60 
13.71 
13.16 
13.7* 


9.33 
9.0% 
11*23 


e«9« 

7.99 
4.94 
7*Bb 

11.96 
9>04 

11.90 
5.5» 
2t6b 

4.17 
4*66 
6.00 
9.26 
6*99 

7.51 
6.76 
6.?8 
3.49 
14*66 

e«2& 

1*44 
1*37 
6*20 
3.03 

n.S5 
4.45 
6.S4 
2*90 


7.49 
6.66 
6.46 


7.65 
14*6B 
3*29 
2.94 


8.6? 

12.93 
7.3^ 
6.66 

14*26 
R*99 

27.27 
7.9? 
8.65 
7.67 
9.2S 


a«78 
5.40 
9.31 


8.52 
6.52 
17*15 


7.49 

9.05 
9*20 


?.61 

9*93 
10*B3 
10*  07 
3.57 
7.44 


Day  ol  month 


.50     .03  .11 


.11    3.85  1.89 


3.07 
4.57 
2.93 


I. 11 
.56 

1.74 


•26   1.12  1.78 


.27  1.70 

•70  1.04 

1.10  .91 

.07  1.10 

•35  .92 
1.05 

•28  .50 

•08  1.80 


*05 


'.86  1.10 
.33  .71 
.8?  .10 


.50  .60  2*55 
.90  .76  1.19 
.35  1.05 


.60      .94 [ 1.09 


.47   1.16  1.60 


«65  1.80  2.26 


1.15  2.99 


1.00 
.35  1.15 


i.ie  1.07 


2.20 
U64 
1  .40 


1*70 
.65 


.20     ,25  .20 


13 

14 

15 

16  1 

17  1 

1 

18 

19 

 L 

20 

 L 

21 

22  1 

1 

23  1 
 L 

24 

25 

26 

1 

27 

28  1 

 L 

29 

1 

30 

31 

•  20 

.12 

.01 

•  05 

■  82 

T 

1.15 

.76 

•  51 

•  06 

1.09 

.01 

•  10 

.%2 

.11 

.*19 

.*37 

1.11 

.63 

.'30 

.10 

.'09 

•  14 

.20 

•  10 

.90 

1^40 

•  56 

•  52 

•  13 

.37 

•  14 

T 

2^58 

.10 

•  04 

.03 

.02 

.06 

.05 

1.11 

•  35 

.03 

•  70 

.04 

•  03 

.10 

.17 

.50 

■  IB 

1.15 

.05 

•  1 1 

.13 

•  10 

.13 

.27 

.03 

•  05 

.17 

.60 

.55 

.35 

.07 

.27 

T 

2.86 

.03 

.26 

.47 

.43 

•  03 

.12 

.34 

.12 

1.07 

.03 

3.67 

2^00 

•  40 

1.49 

•  06 

•  33 

•  96 

.30 

1.77 

.10 

.18 

•  06 

.56 

.62 

•  03 

''' 

•  15 

.15 

.93 

•  02 

■  55 

.07 

•  33 

1.00 

•  06 

•  20 

1.41 

■  15 

2.00 

•  48 

•  05 

.15 

1.38 

•  20 

.46 

.20 

T 

.51 

T 

T 

.95 

1.03 

.17 

.76 

.58 

.34 

•  01 

•  40 

.15 

.45 

•  10 

.39 

1.01 

1.46 

•  02 

.44 

.55 

.11 

.26 

•  16 

•  02 

■  10 

■  03 

•  01 

.36 

.56 

.02 

.15 

.90 

.22 

.29 

•  12 

.15 

•  16 

1.39 

.97 

.14 

•  05 

.99 

•  08 

.07 

.51 

.74 

•  02 

.81 

•  42 

.66 

.20 

.15 

T 

.40 

.25 

.10 

•  77 

.20 

•  10 

•  30 

.29 

.26 

.27 

•  07 

.13 

.03 

.52 

.05 

•  20 

1.20 

•  04 

•  64 

.15 

•  20 

T 

.13 

.49 

.11 

.90 

.03 

.41 

.12 

.09 

•  51 

.17 

*01 

1.02 

.10 

.24 

•  03 

1.14 

•  40 

.31 

•  06 

.02 

.53 

.04 

T 

.40 

.  34 

■  13 

.12 

.34 

•  31 

.10 

1.04 

.03 

1.2? 

•  11 

.21 

.20 

.02 

.17 

•  18 

•  20 

.41 

•  96 

T 

•  04 

.06 

.08 

1  .07 

.23 

.25 

.01 

•  09 

,86 

.54 

.41 

1  •02 

1.09 

.32 

.28 

.18 

.79 

•  36 

.29 

•  23 

.18 

T 

•  15 

.20 

T 

2.12 

T 

•  03 

.75 

.25 

•  19 

.71 

.33 

.17 

•  65 

* 

• 

.61 

2.50 

• 

• 

1.54 

• 

* 

2.O0 

.40 

•  11 

.06 

T 

•  01 

.10 

T 

T 

.15 

.10 

•  03 

.92 

.96 

.42 

.04 

T 

•  81 

1.25 

■  36 

.09 

.19 

.03 

.64 

.57 

.23 

•  43 

.22 

.63 

.13 

•  26 

3,05 

.16 

.12 

.29 

•  05 

.03 

•  31 

.05 

.81 

.20 

.15 

•  01 

U25 

.07 

•  06 

.25 

.68 

•  66 

!65 

.18 

•  02 

.60 

.56 

.04 

•  05 

.52 

.16 

.10 

•  35 

.09 

.15 

.23 

.07 

.02 

•  71 

•  12 

■  15 

.17 

T 

2.73 

.04 

T 

T 

•  50 

.83 

.01 

.53 

.43 

.40 

•  05 

•  16 

^Il2 

.10 

!o3 

•  62 

•  13 

•  55 

T 

5^70 

•  02 

.35 

.07 

1,85 

•  01 

1.09 

.37 

.42 

.10 

.66 

1.36 

.56 

•  05 

T 

.65 

3.70 

1.64 

•  08 

1.70 

.56 

.13 

.03 

1.01 

.11 

T 

.07 

T 

T 

.43 

.26 

T 

•  37 

.32 

T 

•  08 

1  .04 

1.57 

.15 

.05 

1  .26 

.50 

•  55 

•  45 

.35 

.05 

.53 

.37 

.70 

1  .36 

1.40 

.25 

2.03 

2.70 

.75 

.16 

.77 

''' 

.02 

1.21 

•  01 

.  14 

.17 

.18 

.16 

.42 

•  73 

.06 

•  36 

.10 

.08 

3.31 

.43 

.53 

1  .46 

2.93 

1.02 

.05 

.26 

2.73 

.40 

.04 

•  12 

.10 

•  Oo 

.  1 1 

.65 

.61 

2.19 

.06 

.28 

.15 

.04 

.32 

•  30 

.11 

.03 

2.55 

.39 

T 

3.10 

1.01 

U53 

.05 

T 

•  98 

T 

•  67 

T 

T 

.66 

.27 

.73 

.02 

.02 

•  15 

.24 

.02 

•  67 

.87 

.26 

T 

•  05 

T 

.11 

.21 

T 

•  38 

.40 

1.92 

.60 

.45 

.15 

.02 

•  50 

T 

•  09 

.79 

.2? 

.02 

.35 

T 

T 

.11 

■  16 

•  06 

•  OH 

T 

T 

•  12 

•  03 

.70 

.32 

.04 

■  01 

.31 

•  04 

•  09 

.12 

•  12 

.30 

.69 

1.35 

■  01 

.02 

.19 

.01 

.10 

2.36 

.07 

U33 

1.35 

.04 

.19 

.60 

.06 

1.46 

.02 

T 

1.4C 

.21 

.14 

• 

• 

.57 

.09 

.09 

.09 

5.15 

3.16 

.02 

T 

1.24 

.21 

•  32 

T 

.07 

•  01 

.01 

.50 

.07 

•  10 

.45 

T 

1  .86 

.48 

.04 

.15 

2.29 

.03 

1.22 

1.92 

.20 

1.75 

2.52 

.60 

.73 

T 

.16 

.54 

.42 

.06 

1.42 

2.00 

.13 

.23 

.06 

1.02 

1.0'> 

1.07 

T 

T 

•  13 

.02 

•  14 

.64 

1.72 

.87 

.06 

.27 

.27 

.20 

.02 

.32 

.08 

.05 

•  07 

•  14 

•  31 

.02 

.02 

1.44 

.51 

.03 

•  05 

.11 

T 

.87 

.01 

T 

.08 

.04 

1.24 

.12 

•  15 

.39 

.06 

•  15 

T 

•  01 

1.31 

.  3'6 

.22 

•  30 

.55 

2.27 

.01 

•  33 

•  14 

•  06 

.63 

.01 

.16 

T 

•  29 

T 

•  12 

•  57 

T 

.10 

.  10 

■  u 

.26 

.90 

.08 

.09 

T 

T 

.41 

T 

1.35 

•  03 

T 

T 

.09 

.13 

2.15 

•  03 

.03 

.29 

■  05 

.04 

T 

.37 

.09 

•  23 

•  37 

1.95 

•  03 

1.83 

.17 

.42 

.27 

1.39 

.67 

.06 

■  04 

.96 

T 

.22 

T 

•  53 

•  19 

.36 

T 

.34 

.07 

.19 

1.02 

■  01 

.20 

.01 

.81 

.  1  5 

.01 

T 

.12 

.05 

1.55 

.02 

2.92 

.03 

.01 

•  51 

.20 

2.00 

.02 

•  13 

T 

.13 

.12 

1  .47 

•  69 

•  44 

.37 

.47 

1.10 

.71 

.21 

.44 

.03 

.0? 

.16 

.30 

.02 

.48 

.  57 

.24 

•  09 

.30 

.15 

.02 

•  06 

.78 

.04 

.49 

.65 

.23 

.04 

.70 

.30 

U75 

1.03 

.58 

.14 

.14 

•  36 

U50 

.20 

1.70 

1.04 

i.n 

.14 

.05 

.04 

.01 

•  05 

'*05 

.25 

.17 

.50 

.17 

.12 

•  47 

•  11 

T 

.06 

.02 

.31 

T 

2.  00 

.26 

• 

1  .98 

.30 

T 

.25 

T 

.05 

T 

T 

T 

•  41 

.55 

1.53 

1.21 

.45 

1.97 

•  07 

.42 

.27 

.58 

•  01 

.90 

.62 

.46 

.06 

.12 

•  15 

.15 

.20 

•  41 

1.03 

•  35 

.05 

.36 

•  16 

•  50 

U05 

.70 

1.49 

.15 

.40 

.15 

•  35 

.45 

1  .93 

.15 

•  06 

.04 

.45 

1.07 

1.10 

1.43 

•  27 

.17 

.02 

.37 

1  .32 

.01 

.06 

•  05 

T 

.62 

.76 

.23 

•  32 

•  11 

T 

.  79 

.01 

.04 

.42 

•  09 

•  43 

1.90 

T 

.14 

*  12 

T 

.45 

1.80 

l^OS 

.03 

.47 

1.51 

.97 

T 

.54 

T 

.23 

1.23 

2^63 

.67 

.13 

.15 

•  56 

T 

•  70 

.67 

.07 

2^53 

2^35 

.69 

.24 

.19 

•  25 

•  89 

1.15 

.32 

•  04 

T 

•  26 

.15 

•  39 

.95 

•  07 

.13 

•  23 

.25 

•  1  0 

•  06 

.07 

1.24 

_ 

_ 

•  05 

3.60 

.05 

•  46 

.08 

.52 

.02 

.05 

2.24 

.03 

U50 

•  26 

.73 

2.41 

2^02 

.72 

.22 

.28 

.03 

.35 

•  16 

•  06 

•  68 

.06 

.43 

.65 

•  45 

•  12 

.42 

•  01 

.43 

.03 

•  44 

•  03 

1  •OS 

.04 

.02 

•  02 

.07 

.60 

.21 

.85 

1.19 

T 

U29 

T 

.20 

.21 

•  10 

■  30 

.86 

.53 

•  34 

.03 

2.72 

2^94 

1.05 

•  17 

.12 

.62 

.04 

•  U 

.05 

.41 

■  06 

.12 

•  16 

•  05 

.07 

T 

.17 

.05 

•  41 

.13 

2.67 

.07 

.61 

•  62 

T 

T 

.60 

T 

•  33 

T 

•  70 

T 

•  10 

T 

.10 

T 

1.67 

•  90 

•  05 

2^36 

.24 

•  10 

1.02 

.07 

.12 

.16 

.27 

.15 

T 

.24 

.05 

.35 

•  26 

1.46 

>.3, 

•  30 

•  64 

•  35 

•  03 

.10 

■  01 

•13  i<oa  iio 
•  u  >0« 
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Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JUNE  1953 


Day  of  month 


Station 

Tot. 

 _ 

1 



3 

4 

5 

6 

7      8  9 

 r 

10 

 1 

11 

12 

 r 

13 

 f 

14 

15 



1C  1 

16 

—  — L 

1 

18 

1 

19 

1 

20 

21 

1 

22 

—L 

I 

23 

24 

25  : 

1 

26 

27 

1 

26 

1 

29  30 

31 

SEC OT AN 

1 1  •  16 

~53 

^Io5 

3.20 

•  96 

.32 

2  00 

.24 

.53 

STUART 

.05 

!o5 

1 

•  83 

^  *oe 

1.40 

.70 

I25 

•  78 

.14 

1 02 

•  34 

.02 

2.03 

.75 

.04 

.  13 

SUNN  1  LAND 

10*94 

1.09 

•  19 

•  26 

2 

•  10 

1.24 

.03 

•  14 

.03 

.01 

J. 27 

.79 

.18 

•  31 

2.00 

U20 

.10 

TALLAHASSEE  WB  AP 

6.26 

T 

•  83 

2.06 

1.81 

T 

.04 

1.15 

.18 

.48 

.52 

.18 

.04 

•  25 

.02 

•  20 

.02 

.19 

.29 

TAMIAMr    JtL  <.0  Ml  BENO 

7.5* 

.10 

.37 

•  10 

1 

•  18 

.15 

.37 

.06 

.70 

.03 

.60 

•  06 

.11 

.41 

.15 

.60 

•  18 

.19 

.13 

.07 

.60 

1.13 

.05 

7.90 

•  24 

TARPON  SPRINGS 

7.?8 

•  12 

2 

!39 

•  33 

1.23 

.04 

.11 

T 

.63 

!o5 

.15 

.14 

•  53 

.03 

.50 

■  03 

TAVERNIER 

9.58 

.35 

1.75 

.20 

•  29 

.12 

.60 

1.72 

•  10 

2.10 

.54 

.25 

•  26 

.39 

.50  •41 

TITUSVILLE   2  W 

3.71 

.59 

1^10 

.05 

.90 

.05 

.32 

.15 

.15 

.32 

.08 

VERO  BEACH  CAA  AP 

4.<.7 

•  32 

.34 

.92 

.24 

.12 

•  IB 

.75 

.01 

.15 

.41 

.03 

.64 

.16 

WAUCHULA  2  NM 

16.03 

.36 

.02 

1.10 

5 

.09 

2*30 

1.  16 

3.00 

.36 

.03 

•  56 

.35 

.69 

.18 

.10 

.08 

.19 

WEST  PALM  BEACH 

9.57 

1.87 

•  04 

.20 

2.02 

•  36 

.02 

.20 

.86 

.31 

•  62 

.26 

.04 

•  41 

.23 

1.14 

.4? 

.35 

.20  T 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

8.16 

.98 

.07 

2.27 

•  64 

T 

•  10 

.  14 

.64 

•  13 

•  06 

1*10 

.73 

T 

T 

.07 

.71 

.11 

.10 

.11 

WINTER  HAVEN 

10.07 

1.25 

•  46 

I 

.50 

3.31 

1.72 

.33 

T 

.05 

.10 

.06 

•  62 

.34 

.26 

.06 

.01 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabu  S 


Day  Oi  Month 

rage 

Station 

T 

 i 

3 

4  1  5-  S 

9 

.0 

11 

12 

13 

14 

1  

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

30  31 

Ave 

APALACHICOLA   MB  CITV 

MAX 
MIN 

75 

75 

85 
72 

r 

85, 

76^ 

81 

76 

SO 

72 

83 

76 

88 
76 

86 
76 

87 
75 

84 
68 

85 
76 

86 
75 

89 
73 

85 
73 

66 

75 

92 
74 

96 
79 

69 

77 

86 

69 

8^ 

72 

88 

76 

88 
76 

85 
77 

67 

75 

83 
74 

86 

75 

67 
76 

67 
78 

87 
75 

86 
74 

8 

ARCAOrA 

MAX 
MIN 

69 

67 

72 

86 

70 

66 
67 

88 
66 

90 
70 

87 
71 

87 

69 

90 
66 

94 

70 

94 
71 

91 
70 

90 
69 

91 
72 

70 

69 

7; 

71 

72 

71 

90 
70 

90 

71 

92 
69 

90 

72 

89 

72 

89 
70 

90 
72 

91 
74 

91 
71 

90 
70 

•  3 

2 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

V6 

72 

75 

87 
72 

66 
71 

90 
68 

90 
69 

90 
73 

90 
70 

91 
68 

92 

72 

91 
70 

92 
70 

91 
71 

91 

72 

72 

71 

74 

73 

71 

74 

73 

72 

71 

74 

73 

72 

72 

72 

72 

90.9 
71.8 

BARTOW 

MAX 
MIN 

63 

98 

70 

97 
69 

66 
65 

83 

70 

60 
69 

69 
69 

90 
71 

90 

71 

90 
65 

96 
68 

91 
71 

92 
69 

90 
71 

91 
71 

93 
72 

92 
72 

92 
74 

94 
74 

94 

72 

93 
71 

94 

72 

92 
70 

93 
69 

92 
69 

89 
71 

90 

91 
71 

91 
71 

92 
69 

91 
70 

i4 

0 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

89 
70 

85 
69 

86 
70 

69 
72 

85 
74 

83 
72 

92 

72 

89 
66 

69 
65 

87 
63 

90 
65 

93 
66 

91 
67 

89 
67 

90 
68 

88 
67 

89 
66 

90 
72 

91 
70 

93 
71 

89 
73 

89 
66 

90 
70 

90 
70 

90 
71 

91 
71 

88 

69 

82 

66 

90 
70 

89 
69 

69 

■  0 

BIG  PINE   KEY  INN 

MAX 
MIN 

82 
7<. 

81 

72 

85 
72 

84 

73 

86 

75 

69 
75 

88 

78 

86 
76 

88 
74 

69 
74 

89 

70 

69 
70 

89 
71 

90 
72 

92 
72 

90 

71 

92 

72 

91 
78 

90 
73 

90 

75 

90 
76 

90 

72 

89 

78 

92 

76 

89 

75 

90 
76 

82 

73 

88 

72 

86 
74 

89 
78 

74 

•  0 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 
MIN 

98 
67 

100 

72 

92 
67 

92 

67 

92 
69 

66 
7  3 

76 
73 

86 
74 

92 
75 

91 
71 

92 
68 

91 
71 

93 
70 

93 
73 

93 
69 

84 

70 

90 
70 

94 
74 

93 

72 

94 

72 

82 
66 

92 
71 

94 

73 

91 

70 

91 
72 

69 
73 

85 
73 

66 

73 

66 
74 

83 
7*. 

90 
71 

1 1 

3 

BRAOENTON 

MAX 
MIN 

93 
72 

96 
71 

92 

73 

68 

72 

60 

75 

66 

70 

91 

7  3 

90 

73 

69 
71 

90 
67 

91 
72 

90 
69 

91 
69 

88 
71 

90 
74 

90 
70 

90 
73 

86 
76 

94 
76 

92 
73 

90 
73 

91 

70 

90 
71 

93 
70 

90 
70 

87 
73 

90 

72 

92 
72 

91 
74 

92 
73 

90 
71 

2 
9 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

97 
66 

94 

72 

93 
71 

85 
69 

60 
69 

62 
69 

86 
69 

63 
70 

90 

69 

89 
68 

91 

72 

91 
71 

90 
71 

86 
71 

89 
71 

85 
72 

87 
72 

91 

77 

92 

74 

92 
71 

92 
70 

91 

72 

93 
69 

66 
70 

90 
71 

85 
72 

89 
73 

90 
72 

91 
72 

92 
71 

89 
70 

1 
9 

BUSHNELL  2  e 

MAX 
MIN 

96 
63 

95 
70 

92 
77 

87 

73 

63 
72 

83 
71 

87 
70 

87 
77 

69 
70 

91 

65 

93 
70 

93 
70 

90 
69 

90 
70 

86 
70 

90 
70 

93 

75 

93 
74 

92 
70 

92 
72 

92 
70 

93 
69 

88 
70 

91 

72 

89 

72 

89 
72 

90 
72 

91 
73 

92 
69 

90 
70 

3 
9 

CAMP  BLANDING 

MAX 
MIN 

90 
70 

90 
71 

94 

77 

97 
70 

96 
66 

90 
63 

89 
66 

95 
73 

95 
68 

90 

70 

90 
73 

69 
73 

89 
68 

91 
70 

92 
67 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 
MIN 

83 
71 

91 

70 

90 

70 

85 

73 

63 

72 

88 

72 

86 

70 

89 

66 

87 
67 

91 

67 

94 

66 

93 
67 

90 
70 

93 

70 

89 
70 

94 

70 

93 

70 

95 
74 

94 
74 

90 
71 

90 
70 

94 

70 

88 
71 

90 
72 

90 
73 

89 
73 

65 
71 

88 
72 

89 
72 

88 
72 

69 
70 

6 
6 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MIN 

83 
71 

80 
69 

81 
69 

76 
69 

80 

76 

87 
70 

86 

75 

88 

69 

86 
66 

87 
68 

87 
68 

88 
69 

69 
71 

89 
76 

89 
71 

91 
71 

90 
74 

92 
73 

92 
72 

91 
70 

91 
72 

86 
69 

85 
72 

88 
71 

87 
71 

88 

71 

82 
70 

88 
70 

66 

70 

67 
71 

86 
70 

7 
9 

CAPT 1 VA 

MAX 
MIN 

Bi 
75 

91 
74 

95 
75 

67 
75 

65 
74 

67 

73 

87 

73 

86 

76 

69 

75 

88 

72 

67 

72 

89 
70 

88 

70 

88 
77 

89 
79 

69 

72 

89 
79 

89 

80 

89 
77 

90 
76 

90 

75 

89 

78 

92 
74 

94 
75 

89 
77 

68 
74 

90 
73 

92 
75 

92 
77 

94 

76 

89 
74 

3 
9 

CARRABELLE 

MAX 

MIN 

95 
70 

91 
72 

91 
71 

93 

72 

65 
73 

60 
73 

64 

75 

90 
77 

69 
72 

90 
72 

66 
66 

89 
72 

90 
71 

95 
70 

89 
71 

69 

71 

97 
7C 

97 
79 

93 
72 

69 
69 

91 
70 

90 

72 

91 
71 

90 
71 

90 
72 

88 
71 

87 

72 

88 
76 

90 
76 

91 
74 

89 
72 

9 
1 

CEDAR  KEY 

MIN 

91 
75 

98 
76 

96 

78 

65 
70 

85 
73 

78 
73 

80 
74 

82 
75 

85 

73 

86 
75 

90 
76 

91 
74 

90 
72 

85 
73 

88 
74 

90 
76 

92 
78 

94 
80 

91 
76 

92 

75 

91 
73 

91 

73 

69 
75 

90 

77 

67 
71 

68 
71 

67 
76 

89 
75 

91 
75 

90 
76 

88 
74 

7 
7 

CHIPLEY  3  E 

MAX 
MIN 

97 
71 

97 
73 

90 
66 

92 
65 

90 
72 

80 
72 

87 
74 

93 
77 

94 

76 

92 
72 

92 

68 

93 
72 

93 
72 

92 
68 

90 
69 

69 
72 

93 
70 

93 
75 

95 
68 

94 

71 

92 
67 

94 

70 

93 

71 

92 
68 

93 
63 

87 

73 

89 
72 

69 

73 

93 
73 

93 
74 

91 

70 

7 
9 

CLEARWATER 

MIN 

91 
7<, 

94 
74 

92 
74 

67 

72 

62 
70 

65 
70 

84 

73 

84 

73 

87 
72 

88 

71 

66 
74 

89 
73 

86 
74 

88 
74 

88 

78 

89 
79 

86 
79 

87 
78 

90 
76 

66 
74 

90 

73 

68 
74 

85 
72 

91 

72 

90 

84 
73 

85 
72 

90 
72 

93 
74 

92 
73 

68 
73 

1 
6 

CLERMONT  6  S 

MIN 

98 
69 

97 
73 

91 
74 

65 

73 

63 
73 

86 
70 

90 
70 

88 
72 

90 

70 

91 
67 

94 

72 

94 

71 

92 
71 

86 
72 

91 

71 

90 
72 

90 
72 

94 
77 

94 

77 

94 

73 

93 
71 

93 

93 

70 

91 

72 

93 
73 

89 
74 

89 
73 

91 
75 

92 
73 

92 
70 

91 
72 

2 
1 

clewiston  U  S  ENG 

MIN 

90 
73 

89 
72 

69 
73 

89 

72 

86 
72 

89 
72 

92 
70 

89 
71 

90 

72 

86 
71 

86 

68 

91 
68 

90 
69 

88 
69 

90 
72 

69 
70 

92 
73 

95 
74 

92 
72 

94 

72 

87 

70 

89 
70 

92 
71 

90 
70 

69 
73 

90 

73 

88 
71 

67 
72 

90 
77 

90 
76 

89 
71 

7 
6 

COCONUT   GROVE   7  S 

MIN 

86 
75 

62 
76 

82 
74 

83 
74 

60 
74 

62 
74 

86 

77 

85 
76 

85 
76 

66 
71 

66 

68 

66 
68 

67 
69 

69 
69 

90 

69 

91 
69 

69 
72 

94 

74 

94 
74 

92 

73 

92 

72 

87 
72 

87 
78 

87 

77 

87 
74 

88 
74 

87 
74 

87 
74 

66 
79 

87 
77 

67 
73 

0 
4 

COMPASS  LAKE 

MIN 

99 
69 

97 
71 

92 
67 

93 
68 

86 

71 

78 
'3 

90 
73 

94 

75 

95 
73 

94 

71 

9  1 

66 

93 
73 

95 
68 

94 
71 

91 
69 

90 
67 

97 
67 

93 
75 

97 
67 

89 
69 

93 
65 

95 
71 

94 

69 

93 
67 

93 
70 

85 
73 

87 
73 

87 
74 

94 

72 

94 

71 

92 
70 

1 
3 

CRESCENT  CTY   2  SW 

MIN 

97 
69 

90 
74 

86 

70 

82 
71 

82 
73 

82 
73 

89 
73 

67 
70 

87 
70 

91 
66 

93 

72 

92 
70 

95 
68 

84 

66 

94 

69 

90 
72 

96 
70 

101 
76 

90 
73 

91 
68 

89 

67 

91 
69 

92 

69 

90 

69 

90 
72 

69 
76 

87 
72 

69 
75 

89 
72 

92 
66 

89 
70 

9 
9 

C ROSS  CITY  CAA  AP 

MIN 

98 
65 

91 
72 

93 
69 

90 
65 

86 
71 

76 
7  1 

66 
72 

61 
72 

69 
70 

92 
67 

91 

69 

90 
70 

89 
67 

86 
69 

91 
69 

90 

71 

91 

73 

96 

79 

95 

93 
67 

94 

66 

94 

70 

92 
69 

91 

69 

92 
72 

68 
71 

92 
73 

94 

71 

93 
72 

94 

69 

90 

70 

7 
1 

MIN 

86 

70 

91 
74 

86 
74 

85 
74 

79 

73 

79 
74 

82 
71 

83 
73 

63 
71 

84 

68 

87 
73 

86 
72 

86 
71 

90 
74 

86 
71 

68 
74 

86 

72 

90 
76 

96 
79 

87 
76 

86 

73 

87 
73 

88 
72 

86 
71 

86 

75 

88 
78 

87 
76 

88 
72 

90 
60 

89 
79 

86 
73 

6 
7 

DAVTONA   BEACH  WB  AP 

MIN 

94 

68 

88 
73 

85 
75 

81 
73 

83 
74 

81 
72 

66 
70 

85 
72 

85 
70 

85 
66 

88 

72 

69 
70 

94 
69 

63 
70 

90 
70 

88 
71 

95 
69 

96 
77 

66 
76 

86 
67 

88 

69 

86 
71 

66 
69 

88 

70 

88 
73 

87 
75 

88 
74 

69 
78 

86 
76 

68 
69 

87 
71 

7 
6 

DE   ^UNIAK  SPRINGS 

MIN 

101 
71 

96 
73 

93 
67 

96 
65 

91 
72 

88 
72 

93 

72 

95 
75 

97 

75 

99 

68 

92 
66 

94 

66 

96 
73 

96 
70 

90 
67 

94 

72 

95 
68 

92 
75 

99 

91 
75 

96 

70 

95 
70 

95 
72 

96 

70 

95 
72 

86 

73 

83 
72 

91 

94 

73 

96 
74 

93 
71 

6 
2 

MIN 

93 
66 

97 
73 

91 
72 

87 

73 

82 

73 

83 
75 

66 

70 

89 
71 

86 

70 

88 
65 

90 
72 

90 
70 

91 
69 

93 
72 

86 
69 

68 
73 

89 
70 

92 
77 

92 
75 

89 
70 

89 

70 

90 
72 

90 
70 

90 

70 

89 
73 

91 

75 

69 

72 

88 
75 

90 
74 

90 
70 

89 
71 

3 
5 

UK  '      1  UK  1 UOA^ 

MIN 

80 
75 

SO 
74 

S3 
74 

83 
74 

62 
74 

67 
76 

84 

74 

86 
76 

87 
76 

85 

73 

86 

75 

68 
76 

86 

75 

87 
75 

88 
77 

66 
74 

67 
75 

69 
74 

86 
67 

86 
75 

68 

77 

87 

78 

88 
75 

86 

78 

85 
75 

89 
78 

86 

77 

66 
77 

86 
74 

87 
75 

65 
75 

9 
2 

EUST IS  ?  S 

MIN 

97 

70 

96 
73 

89 
74 

82 
72 

84 

72 

86 

91 

87 

89 
73 

91 
68 

93 
73 

91 
75 

95 
75 

90 
70 

94 
69 

90 
70 

93 
72 

97 

77 

94 
76 

92 
72 

93 
73 

94 

72 

95 
71 

91 
70 

91 
74 

92 
75 

93 
74 

93 
72 

91 
72 

92 
71 

91 
72 

5 
4 

EVERGLADES 

MIN 

84 
74 

85 
74 

69 
71 

81 

73 

88 
75 

88 

91 
72 

91 
71 

92 
70 

89 
69 

89 

70 

90 
73 

90 
71 

91 
70 

91 
70 

92 
72 

91 
74 

91 
74 

91 
74 

91 

73 

91 

73 

89 
73 

90 
75 

94 
74 

85 
74 

91 
73 

90 
73 

91 
72 

91 
74 

93 
7* 

89 
72 

7 
6 

FEDERAL  POINT 

MIN 

101 
68 

91 
71 

87 
71 

82 
64 

84 

72 

82 
73 

91 
69 

89 
70 

S8 

70 

95 
64 

93 
72 

97 
69 

96 
68 

87 
68 

89 
70 

88 
70 

95 
71 

97 
78 

68 
73 

90 

69 

90 
66 

93 
68 

95 
69 

93 
68 

89 

73 

89 
70 

90 
71 

90 

70 

90 
69 

7 
6 

pel  1  t^MFDP 

MIN 

93 
68 

95 
67 

92 
73 

86 
72 

82 
72 

87 
72 

90 
69 

89 
70 

68 
67 

90 
66 

9  3 
70 

92 
70 

94 

70 

92 
70 

92 
70 

94 

65 

94 
70 

96 
74 

94 

75 

89 
73 

90 

72 

93 
70 

91 

72 

89 
70 

83 
72 

92 
73 

89 

72 

69 
73 

90 
74 

89 
72 

90 

6 

KERNANOINA  BEACH 

MtN 

97 
71 

88 
72 

83 
73 

83 
75 

84 
74 

82 

76 

84 

72 

83 

73 

83 
73 

87 
69 

88 
71 

66 

73 

96 
71 

90 
67 

85 

72 

83 
76 

92 
74 

92 
79 

85 
75 

85 
71 

85 

71 

86 

72 

88 
72 

87 
73 

67 

75 

86 

79 

86 
74 

87 
79 

87 
79 

88 
74 

86 
73 

8 
5 

FORT  LAUDERDALE 

MIN 

83 
75 

88 
74 

88 
74 

65 

84 

88 

66 

88 

75 

68 

70 

89 

70 

89 
68 

92 
69 

93 
66 

84 
69 

90 
71 

92 
68 

92 
71 

73 

73 

72 

72 

93 
70 

76 

75 

73 

69 

70 

74 

78 

79 

89 
72 

5 

FT   LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

MIN 

83 
76 

86 
70 

85 
70 

84 
73 

82 
74 

87 
77 

87 
77 

67 
77 

87 
69 

86 
71 

87 
64 

88 
68 

89 
70 

89 
67 

89 
66 

88 

66 

88 
69 

90 

71 

90 
69 

90 
70 

85 
73 

85 
67 

86 

75 

86 

73 

87 

70 

87 
72 

85 
68 

85 
70 

85 
74 

87 
75 

66 
71 

6 
1 

FORT  MVERS  H8  AP 

MIN 

89 
71 

94 
71 

94 

72 

83 
71 

87 

70 

91 

70 

89 

73 

88 
71 

91 
69 

92 
66 

66 
68 

91 

70 

90 
66 

89 
70 

91 
74 

93 
70 

91 

72 

89 
69 

89 
74 

90 
74 

90 
74 

88 
73 

91 
74 

93 

72 

S9 
74 

90 
73 

90 

73 

91 

72 

92 
74 

92 
73 

90 
71 

2 
5 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

87 
72 

87 
69 

86 
74 

83 
73 

79 
70 

85 
71 

85 
74 

85 
70 

85 
69 

65 
66 

67 
69 

87 
71 

86 
72 

91 
71 

87 
70 

87 

69 

90 
69 

92 
74 

90 
74 

85 
74 

88 
71 

86 
70 

88 
71 

67 

71 

88 

72 

85 
72 

85 
74 

66 
76 

86 
79 

66 
78 

86 
71 

5 
6 

GAINESVILLF   UN  I  V 

MAX 

MIN 

97 
67 

99 

73 

89 
69 

93 
67 

88 
72 

88 
72 

80 
70 

89 

73 

80 
71 

90 
67 

90 
70 

92 
70 

92 
69 

92 
73 

85 
66 

90 
71 

86 
65 

91 
78 

95 
73 

92 
70 

91 
68 

92 
71 

93 
70 

93 
66 

91 

73 

94 
72 

90 
72 

90 
73 

93 
73 

92 
70 

90 
70 

6 
5 

8«a  rctcrenc*  notes  folloaini  Station  Indas. 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  Continued^ 


FLORIDA 
JUNE  1953 


MIAMI    WB  CITY 

MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

NAPLES 


MIN     77  75 


MAX 
MIN 


75  72 
80  79 


7a  77 
82  82 


76     71     70  74 


71      74  75 


75      72!  72 


74      78  78 


MAX 
MIN 


98     96     90  91 


MAX  102 
MIN  69 


75      64      67  72 

86      90     90  88 

73     64     62  72 


88  94 

73  69 


76  82 
70  73 


83  86  85 

77  72  77 

95  98  95 

73  71  70 


84     86  86 

72      76  67 


91  94 '  93 
69     69  70 


88  86  92  91 
76     71     70  68 


92  94 

70  71 


90  87  91 
72      71  73 


92     93  89 


85     85     90     89     88  87 


72  72 
83  83 


71      73      70      70  66 


89      87  87 


70     69      74      72      69      71      70      72      73  66 


MAX  101 
MIN  71 


96  91  90  89  79  83  94  90  90 
74     65      64      74      71      74      76      72  70 


MAX  87  89  89 
MIN     75     73  73 


87      87  90 


95  91  92 
71      71  71 


90  91 

68  72 


87      88  89 


71      68      69      72      73  70 


89  89 
74  71 


95  90 
69  69 


83  90 
68  70 


90  91 
72  72 


90  83 
71  70 


87  88 
75  79 


87  90  91'  90  88  83' 
72      69      74'     74      76  69 


93  95 
71  69 


97,  97  94  92 
77      77     67  69 


89  94  95  93  90  90 

70  68  72  70  67  67 

91  94  93,  92  94  89 

70  71  73  72  73  74 

91  92  92  92  91  90 

71  71  71  77  72  731 

88  94  92!  94  84  90' 

71  70  75  72  68  69j 

88  88  90  89  89  89 

71  76  70  70  77  78 


85  85 

73  77 


91  90 
68  71 


95  94 
69  70 


90  90 
70  72 


90  89 
71  71 


94  92 
71  72 


89  89 
76  75 


77  75 
85  83 


74  74  75 
83     84  84 


85  84 
76  79 


89  67  83  77  86  90  93 
7l'     72     72     72     71     72  72 


90  89  86 
65     71  71 


90  90  90 
71      75  79 


86  91 
70  70 


88  87 

75  74 


92  92 
70  68 


89  89 
76  75 


87  86 

73  7? 


90     90  89 

73     74  72 


86     83  89 

73      74  73 


90  92 
73  74 


89  88 
73  73 


91     91  92 


Station 

Day  01  Month 

r 

26 

1 

Average  ! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 1 

23 

24 

"  r 
25 

1 

27 

 1 

28 

" 

29 

30 

31 

GLEN  SAINT  MA RV 

99 

93 

90 

88 

87 

90 

88 

81 

89 

92 

92 

93 

91 

92 

92 

92 

93 

96 

89 

92 

93 

95 



94 

92 

92 

89 

92 

91 

92 

.* 

6 

MIN 

61 

64 

62 

60 

72 

69 

71 

70 

62 

66 

69 

71 

70 

66 

69 

68 

7 1 

71 

67 

66 

52 

65 

65 

66 

70 

73 

70 

69 

70 

67 

57 

4 

GRAPE   HAMMOCK   C   P  RANCH 

92 

94 

95 

84 

88 

90 

90 

89 

88 

88 

93 

92 

90 

92 

93 

91 

92 

92 

95 

91 

91 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

7 

MIN 

67 

66 

72 

72 

72 

67 

68 

72 

70 

67 

71 

70 

57 

69 

70 

70 

72 

75 

73 

72 

72 

71 

69 

72 

72 

72 

71 

74 

70 

70 

5 

H 1  ALE AH 

82 

85 

84 

82 

83 

86 

85 

86 

87 

87 

88 

89 

90 

90 

90 

92 

92 

93 

91 

91 

86 

90 

89 

88 

86 

87 

87 

86 

85 

6 

MIN 

75 

74 

72 

78 

71 

75 

72 

74 

67 

67 

71 

70 

66 

71 

58 

70 

7  3 

72 

72 

71 

59 

75 

74 

78 

73 

72 

72 

71 

77 

70 

72 

0 

H I GH   S  PR  I NGS 

102 

99 

90 

86 

85 

84 

86 

88 

89 

92 

93 

96 

93 

91 

93 

91 

94 

99 

94 

94 

94 

96 

96 

92 

95 

93 

90 

93 

93 

■  5 

MIN 

73 

74 

72 

65 

73 

73 

72 

73 

71 

57 

70 

71 

58 

69 

68 

79 

73 

68 

66 

66 

70 

69 

72 

73 

73 

72 

72 

69 

70 

9 

HiLLIARD 

100 

89 

88 

86 

85 

83 

93 

84 

87 

91 

90 

91 

94 

92 

87 

68 

92 

94 

86 

90 

91 

95 

95 

90 

89 

65 

87 

90 

90 

9 

MIN 

68 

69 

61 

56 

72 

72 

70 

71 

70 

62 

58 

70 

57 

68 

70 

70 

76 

54 

64 

61 

62 

65 

67 

68 

70 

73 

66 

68 

65 

57 

5 

HOMESTEAD  EXP  STA 

85 

84 

86 

85 

83 

92 

88 

88 

90 

39 

90 

91 

93 

94 

93 

94 

95 

98 

94 

95 

92 

90 

91 

90 

90 

90 

68 

88 

90 

2 

MIN 

75 

72 

71 

74 

73 

75 

73 

65 

56 

67 

64 

55 

56 

56 

65 

66 

70 

70 

73 

70 

67 

70 

74 

73 

72 

70 

70 

73 

74 

74 

70 

1 

HVPOLUXO 

MAX 

79 

82 

82 

83 

83 

87 

86 

86 

87 

86 

88 

89 

85 

95 

90 

91 

95 

97 

97 

94 

89 

84 

86 

89 

89 

89 

86 

87 

87 

88 

88 

0 

MIN 

75 

75 

75 

72 

73 

78 

77 

76 

74 

75 

66 

67 

77 

68 

71 

73 

71 

59 

71 

73 

74 

73 

73 

73 

77 

78 

78 

72 

9 

I NVERNE  SS 

97 

96 

94 

90 

83 

84 

90 

87 

90 

91 

92 

91 

91 

91 

89 

91 

90 

96 

94 

93 

93 

91 

96 

90 

93 

89 

92 

92 

92 

93 

91 

3 

MIN 

67 

72 

73 

72 

73 

71 

71 

73 

71 

69 

71 

72 

71 

70 

72 

72 

71 

78 

76 

73 

71 

73 

70 

59 

73 

73 

74 

74 

72 

72 

1 

J AC K SON V  I LLE   WB  AP 

MAX 

100 

82 

85 

85 

84 

82 

91 

88 

89 

92 

89 

92 

94 

87 

87 

66 

93 

94 

87 

89 

91 

93 

94 

90 

90 

89 

89 

91 

90 

93 

5 

MIN 

69 

74 

72 

69 

75 

74 

72 

73 

73 

67 

72 

73 

71 

70 

71 

71 

77 

71 

69 

69 

70 

72 

70 

74 

75 

76 

76 

75 

72 

72 

2 

JACK SON V  I LLE  BEACH 

MAX 

94 

82 

83 

82 

82 

80 

87 

83 

63 

85 

84 

85 

94 

85 

85 

85 

93 

93 

85 

66 

86 

86 

88 

87 

81 

87 

86 

87 

89 

0 

MIN 

69 

70 

74 

73 

75 

74 

71 

70 

72 

67 

71 

72 

70 

71 

70 

72 

72 

75 

70 

69 

68 

70 

68 

73 

72 

74 

79 

79 

71 

71 

8 

J AC  K SON V ILLE   WB   CI  TV 

98 

82 

84 

82 

83 

82 

87 

86 

86 

90 

91 

92 

93 

64 

88 

85 

92 

93 

85 

66 

88 

91 

92 

89 

88 

89 

88 

90 

90 

3 

MIN 

71 

74 

73 

73 

75 

73 

72 

72 

74 

70 

71 

74 

72 

58 

71 

79 

73 

71 

71 

71 

72 

71 

75 

76 

76 

77 

78 

74 

73 

3 

JASPER    10  E 

100 

100 

90 

90 

90 

80 

80 

81 

79 

90 

92 

91 

92 

90 

89 

90 

92 

89 

91 

90 

92 

96 

98 

92 

91 

90 

90 

94 

5 

MIN 

65 

68 

62 

56 

69 

68 

59 

68 

71 

65 

67 

70 

55 

69 

59 

70 

71 

74 

67 

65 

62 

65 

65 

65 

68 

57 

70 

57 

66 

67 

1 

KEV  WEST   WB  AIRPORT 

81 

80 

83 

82 

85 

87 

86 

85 

66 

69 

90 

89 

91 

87 

89 

90 

90 

90 

88 

90 

90 

89 

90 

90 

89 

90 

82 

68 

87 

5 

MIN 

73 

75 

73 

75 

73 

78 

78 

76 

76 

77 

77 

77 

76 

78 

79 

79 

75 

76 

72 

74 

79 

73 

76 

78 

75 

76 

74 

74 

75 

2 

KEY  WEST   WB  CITY 

MAX 

80 

80 

84 

83 

86 

68 

87 

88 

87 

88 

67 

87 

68 

86 

89 

90 

89 

92 

88 

89 

88 

88 

88 

89 

69 

89 

82 

88 

39 

2 

MIN 

74 

76 

73 

75 

73 

77 

76 

76 

75 

74 

73 

73 

73 

74 

77 

74 

60 

75 

77 

73 

78 

74 

76 

77 

78 

78 

75 

76 

74 

75 

4 

96 

95 

89 

83 

84 

89 

89 

86 

90 

87 

94 

92 

94 

92 

88 

92 

93 

95 

94 

92 

68 

93 

92 

92 

92 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

7 

MIN 

67 

67 

71 

71 

71 

72 

68 

72 

70 

64 

70 

70 

69 

70 

70 

76 

75 

71 

70 

71 

69 

70 

73 

73 

71 

74 

73 

59 

70 

6 

LA  BELLE 

MAX 

89 

96 

94 

85 

85 

93 

91 

91 

90 

93 

93 

93 

90 

90 

90 

94 

93 

92 

92 

92 

92 

90 

92 

93 

91 

90 

88 

90 

89 

0 

MIN 

71 

73 

71 

71 

72 

71 

72 

69 

69 

55 

66 

68 

63 

68 

70 

73 

73 

72 

71 

69 

72 

69 

72 

71 

70 

70 

73 

71 

70 

1 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

94 

94 

89 

84 

83 

87 

88 

87 

89 

88 

92 

90 

92 

96 

90 

92 

90 

91 

96 

92 

91 

92 

91 

96 

92 

88 

90 

91 

91 

89 

90 

5 

MIN 

68 

71 

72 

72 

71 

70 

70 

72 

71 

65 

72 

73 

69 

72 

71 

73 

75 

76 

71 

71 

73 

71 

69 

72 

73 

73 

72 

73 

68 

71 

4 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

101 

98 

91 

89 

85 

64 

86 

61 

68 

92 

93 

92 

93 

91 

90 

91 

95 

96 

96 

93 

94 

97 

96 

91 

91 

89 

90 

92 

93 

95 

8 

MIN 

65 

69 

64 

63 

61 

64 

69 

72 

70 

66 

69 

74 

67 

73 

70 

70 

77 

70 

56 

64 

67 

67 

67 

72 

73 

72 

71 

70 

67 

58 

7 

LAKE   HI AWASSE 

MAX 

95 

98 

95 

90 

85 

82 

88 

89 

87 

90 

89 

94 

92 

94 

89 

92 

90 

91 

96 

93 

90 

89 

93 

92 

90 

90 

91 

86 

89 

7 

MIN 

67 

71 

72 

73 

73 

71 

59 

72 

71 

65 

72 

70 

69 

71 

69 

72 

75 

76 

70 

68 

69 

67 

70 

72 

74 

71 

74 

72 

70 

70 

9 

LAKELAND  WB  C I TY 

93 

92 

87 

82 

80 

86 

88 

87 

65 

87 

91 

88 

91 

88 

88 

90 

89 

88 

92 

89 

89 

91 

91 

91 

90 

86 

87 

90 

39 

6 

MIN 

72 

73 

73 

71 

71 

70 

71 

72 

72 

70 

73 

73 

71 

71 

73 

75 

76 

74 

73 

73 

71 

72 

74 

73 

73 

72 

74 

73 

72 

5 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

98 

92 

87 

82 

91 

89 

91 

91 

91 

93 

96 

90 

92 

93 

95 

91 

97 

92 

94 

91 

90 

93 

90 

94 

90 

91 

91 

91 

7 

MIN 

68 

74 

72 

72 

59 

69 

71 

71 

54 

58 

57 

69 

71 

70 

74 

72 

72 

70 

71 

71 

59 

71 

72 

72 

72 

78 

72 

70 

8 

LIVE   OAK    1  SE 

98 

102 

95 

91 

93 

91 

72 

79 

76 

86 

91 

91 

93 

88 

91 

89 

90 

93 

95 

92 

94 

97 

97 

90 

92 

87 

87 

93 

94 

9 

MIN 

66 

72 

65 

62 

73 

71 

70 

71 

72 

58 

59 

74 

59 

74 

7  1 

77 

70 

66 

68 

69 

68 

71 

73 

74 

70 

71 

68 

73 

70 

LOXAHATCHEE 

MAX 

87 

89 

90 

85 

84 

89 

89 

89 

89 

89 

92 

93 

89 

92 

91 

91 

92 

94 

95 

89 

90 

92 

69 

92 

94 

69 

88 

89 

90 

0 

MIN 

70 

69 

71 

72 

59 

74 

71 

57 

55 

66 

65 

56 

69 

57 

70 

56 

73 

73 

71 

70 

67 

71 

72 

71 

71 

71 

73 

73 

73 

69 

8 

MAO  I  SON 

MAX 

102 

87 

92 

91 

88 

75 

81 

60 

88 

91 

90 

90 

92 

83 

87 

89 

93 

94 

92 

92 

92 

95 

96 

93 

91 

85 

91 

92 

9? 

0 

MIN 

64 

74 

65 

62 

72 

72 

73 

70 

72 

69 

68 

72 

71 

70 

70 

71 

76 

70 

70 

69 

72 

71 

68 

74 

73 

73 

71 

72 

70 

70 

5 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 

84 

84 

85 

86 

82 

89 

88 

88 

89 

69 

89 

88 

90 

89 

91 

91 

92 

92 

91 

90 

90 

89 

89 

91 

89 

90 

88 

88 

67 

5 

MIN 

69 

76 

69 

69 

70 

70 

73 

71 

70 

71 

76 

69 

69 

71 

73 

7 1 

74 

75 

73 

70 

70 

70 

74 

75 

72 

59 

68 

68 

69 

70 

71 

2 

MAR  I ANN A   CA A  AP 

99 

91 

91 

92 

88 

79 

85 

96 

95 

92 

91 

95 

94 

91 

86 

89 

95 

93 

96 

85 

93 

95 

93 

92 

91 

85 

83 

88 

92 

93 

90 

9 

MIN 

73 

72 

66 

57 

73 

72 

75 

78 

73 

71 

70 

74 

72 

7? 

71 

72 

70 

76 

72 

70 

70 

72 

73 

69 

70 

73 

73 

73 

74 

75 

72 

0 

MARIANNA    I  NO  SCHOOL 

99 

97 

91 

92 

90 

79 

88 

95 

93 

93 

90 

94 

94 

91 

88 

90 

94 

94 

97 

96 

94 

95 

96 

95 

94 

87 

90 

91 

93 

95 

92 

5 

MIN 

64 

72 

65 

65 

71 

70 

74 

77 

74 

70 

68 

71 

70 

70 

74 

68 

69 

57 

59 

70 

67 

71 

70 

71 

71 

71 

73 

70 

0 

W A  TV    3  Nrl 

101 

93 

93 

91 

87 

77 

62 

81 

90 

92 

91 

91 

93 

66 

89 

90 

94 

95 

93 

92 

93 

96 

96 

90 

91 

86 

91 

92 

93 

94 

90 

8 

MIN 

69 

71 

68 

52 

72 

72 

72 

75 

73 

68 

59 

73 

70 

71 

70 

78 

72 

69 

67 

70 

69 

59 

72 

71 

73 

72 

72 

69 

70. 

8 

MELBOURNE  NB  AP 

MAX 

87 

88 

86 

83 

81 

84 

86 

86 

64 

85 

88 

88 

88 

90 

87 

69 

91 

94 

86 

86 

85 

66 

88 

87 

87 

87 

67 

87 

87 

86 

86 

7 

MIN 

70 

70 

77 

74 

73 

70 

70 

71 

68 

66 

70 

71 

71 

72 

71 

71 

70 

70 

71 

77 

73 

71 

71 

71 

74 

73 

73 

77 

72 

76 

71 

9 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

90 

90 

86 

83 

81 

85 

85 

65 

85 

65 

89 

89 

93 

92 

93 

89 

91 

96 

88 

87 

85 

89 

88 

88 

88 

87 

87 

38 

89 

88 

88  • 

0 

MIN 

.  68 

73 

75 

73 

73 

75 

71 

73 

59 

67 

72 

73 

72 

73 

73 

73 

72 

76 

76 

73 

72 

72 

71 

70 

74 

76 

74 

7  7 

78 

76 

73. 

0 

MIAMI  BEACH 

MAX 

81 

82 

81 

81 

81 

83 

83 

84 

64 

84 

64 

85 

85 

90 

91 

88 

92 

94 

89 

69 

83 

85 

85 

85 

84 

84 

84 

35 

84 

64 

65. 

2 

MIN 

73 

73 

74 

72 

75 

76 

76 

75 

77 

61 

75 

77 

75 

72 

76 

74 

76 

77 

76 

74 

74 

69 

73 

79 

76 

75 

73 

74 

76 

76 

76. 

0 

MIAMI    W8  AIRPORT 

MAX 

82 

85 

84 

83 

83 

87 

87 

87 

88 

87 

88 

89 

91 

92 

91 

91 

94 

94 

93 

91 

87 

88 

88 

90 

87 

88 

•8  7 

86 

88 

88 

88. 

2 

S«e  reference  notes  fol loving  Station  Index, 
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DAILY  TEMPERATURES 


TabI*  5 '  Continued 


FLORIDA 
JUNE  19S3 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 

12 

13 

16 

17 

1« 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

NEW  SMYRNA   BEACH  4  N 

MAX 

93 

89 

67 

84 

81 

84 

86 

85 

86 

88 

90 

90 

91 

87 

90 

89 

95 

9( 

87  88 

89 

90  88 

90 

91 

69 

87 

9C 

91 

MIN 

66 

7  3 

74 

70 

69 

68 

^' 

70 

70 

72 

70 

78 

77 

71 

70 

70 

76 

72 

72.0 

NICEVILLE 

MAX 

98 

100 

99 

88 

92 

85 

83 

90 

92 

90 

92 

91 

89 

89 

93 

87 

90  97 

91 

91 

90 

91 

90 

90 

80 

87 

89 

90.8 

MIN 

70 

66 

66 

69 

70 

73 

68 

70 

69 

70    69  6? 

61 

72 

69 

7C 

69 

72 

69.9 

OCALA 

MAX 

100 

97 

94 

86 

85 

84 

88 

87 

92 

92 

94 

93 

92 

88 

93 

92 

93 

98 

96 

92 

95 

93 

95 

92 

91 

91 

89 

92 

94 

95 

MIN 

68 

^' 

68 

72 

71 

70 

7a 

74 

69 

72 

71 

70 

70i6 

OCALA  AIRPORT 

101 

91 

92 

67 

65 

83 

89 

85 

91 

93 

95 

95 

94 

88 

93 

88 

94 

98 

92 

92 

95 

94 

95 

92 

92 

91 

89 

92 

MIN 

60 

66 

68 

67 

75 

72 

65 

68 

66 

?o 

65 

67  .8 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MIN 

ORLANDO  WATER  PLANT 

96 

98 

95 

89 

81 

85 

84 

91 

89 

90 

91 

96 

96 

95 

90 

92 

91 

92 

94 

93 

92 

90 

92 

94 

91 

89 

91 

92 

92 

91 

91  •4 

MIN 

64 

73 

72 

73 

72 

71 

71 

71 

68 

72 

70 

71 

70 

71 

71 

72 

76 

76 

74 

73 

72 

70 

71 

72 

74 

71 

74 

73 

71 

71.7 

ORLANDO  MB  AIRPORT 

MAX 

97 

93 

89 

84 

84 

85 

91 

88 

89 

90 

93 

93 

93 

88 

92 

90 

90 

92 

91 

91 

90 

92 

93 

90 

88 

89 

90 

90 

90 

91 

90  .2 

MIN 

68 

73 

72 

72 

73 

71 

69 

72 

71 

66 

73 

71 

71 

72 

71 

74 

72 

77 

75 

73 

72 

72 

71 

71 

73 

73 

72 

74 

74 

72 

72.0 

P AL  A  TK  A 

MAX 

101 

95 

89 

82 

84 

82 

91 

87 

91 

94 

94 

97 

94 

94 

90 

90 

94 

99 

92 

93 

94 

95 

94 

94 

94 

92 

69 

93 

92 

95 

92.2 

MIN 

70 

74 

73 

69 

73 

74 

72 

73 

73 

66 

75 

72 

69 

70 

70 

74 

79 

75 

70 

69 

^' 

71 

71 

74 

76 

75 

75 

75 

71 

72.4 

PANAMA   C I TY 

MAX 

98 

95 

90 

91 

88 

85 

90 

91 

92 

92 

90 

86 

90 

88 

90 

91 

90 

95 

93 

87 

93 

92 

91 

91 

93 

83 

85 

89 

91 

92 

90.5 

MIN 

75 

77 

66 

68 

72 

74 

76 

78 

74 

72 

70 

77 

75 

71 

70 

73 

71 

80 

73 

75 

70 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

75 

75 

73.4 

PENSACOLA   CAA  AP 

100 

97 

89 

88 

89 

87 

91 

93 

95 

92 

93 

89 

91 

94 

89 

91 

96 

100 

94 

92 

91 

91 

91 

90 

89 

79 

80 

86 

89 

91 

MIN 

7  3 

79 

73 

73 

73 

74 

73 

77 

76 

74 

7  3 

66 

76 

73 

76 

74 

73 

80 

77 

76 

74 

71 

77 

77 

77 

72 

73 

75 

75 

75 

74.5 

PENSACOLA  WB  CITY 

98 

97 

84 

85 

85 

87 

87 

88 

90 

69 

93 

86 

68 

94 

87 

89 

96 

99 

93 

92 

92 

89 

89 

88 

87 

81 

80 

86 

87 

MIN 

72 

74 

80 

81 

76 

75 

71 

76 

76 

76 

73 

75 

75.2 

PLANT  CITY 

95 

97 

93 

66 

82 

87 

88 

88 

89 

68 

95 

92 

93 

91 

88 

90 

91 

89 

93 

91 

91 

93 

93 

92 

87 

86 

91 

91 

MIN 

72 

71 

76 

76 

72 

72 

73 

70 

72 

69 

71.4 

POMPANO  BEACH 

MAX 

85 

86 

87 

85 

85 

89 

88 

89 

86 

88 

94 

90 

94 

92 

90 

89 

93 

94 

94 

92 

88 

69 

86 

90 

89 

85 

88 

88 

89 

MIN 

7  3 

70 

69 

70 

73 

72 

72 

68 

74 

77 

71I7 

PUNTA  GOROA 

MAX 

91 

98 

96 

83 

85 

89 

89 

89 

93 

91 

91 

91 

91 

90 

91 

92 

91 

88 

90 

91 

92 

92 

90 

91 

92 

87 

88 

90 

92 

MIN 

72 

7  1 

73 

71 

69 

69 

70 

72 

70 

66 

7  1 

70 

69 

75 

71 

73 

78 

73 

73 

74 

73 

72 

71.7 

OUINCY  EXP  STATION 

101 

98 

91 

92 

89 

79 

85 

90 

92 

91 

91 

93 

93 

91 

88 

39 

93 

93 

92 

89 

91 

92 

92 

89 

90 

85 

86 

90 

90 

MIN 

70 

7  3 

63 

73 

7  1 

73 

69 

70 

69 

75 

70 

66 

68 

71 

70 

67 

7  1 

7 1 

7  1 

7 1 

7  1 

72 

70.0 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 

101 

99 

90 

86 

87 

83 

89 

88 

89 

91 

93 

94 

92 

92 

89 

93 

92 

98 

93 

91 

92 

95 

96 

95 

91 

87 

68 

91 

91 

91  7 

MIN 

62 

63 

66 

62 

71 

72 

69 

72 

69 

64 

70 

70 

66 

70 

70 

71 

72 

78 

69 

67 

63 

65 

69 

67 

72 

73 

72 

7  2 

68 

68.9 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

80 

80 

86 

80 

84 

87 

86 

68 

89 

89 

89 

89 

90 

91 

93 

94 

90 

94 

93 

91 

90 

86 

89 

90 

86 

84 

88 

89 

66 

MIN 

72 

68 

68 

71 

74 

74 

72 

68 

65 

66 

64 

68 

69 

65 

66 

66 

66 

70 

72 

70 

69 

69 

71 

72 

70 

70 

69 

70 

70 

72 

69.2 

SAINT  AUGUSTINE 

97 

90 

86 

85 

85 

82 

88 

67 

88 

88 

86 

90 

96 

87 

90 

86 

97 

98 

87 

89 

89 

89 

90 

92 

90 

89 

90 

90 

91 

91 

MIN 

69 

7  3 

7  3 

74 

74 

74 

70 

71 

72 

79 

76 

71 

69 

70 

70 

69 

73 

75 

74 

7  7 

71 

72.0 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

MAX 

94 

84 

85 

81 

83 

82 

83 

63 

84 

85 

85 

65 

93 

82 

87 

85 

87 

92 

85 

87 

86 

87 

67 

88 

87 

84 

87 

88 

38 

MIN 

70 

72 

78 

78 

71 

70 

71 

69 

73 

73 

72.1 

SAINT  LEO 

MAX 

96 

94 

91 

82 

82 

64 

88 

87 

89 

90 

94 

92 

92 

90 

91 

90 

90 

92 

93 

92 

91 

93 

94 

91 

93 

88 

90 

90 

91 

91 

90  .4 

»U.4 

MIN 

69 

72 

73 

72 

7 1 

7  1 

70 

72 

7 1 

73 

72 

75 

75 

73 

72 

72 

70 

71 

72 

74 

73 

73 

73 

71 

71.9 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

93 

92 

94 

89 

88 

85 

60 

85 

85 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

91 

92 

97 

97 

91 

91 

90 

93 

90 

90 

85 

86 

90 

91 

92 

69  .9 

MIN 

70 

72 

68 

62 

73 

72 

74 

76 

74 

71 

68 

72 

73 

71 

70 

72 

70 

72 

73 

73 

70 

73 

73 

69 

72 

72 

72 

73 

73 

71 

71.5 

ST  PETERSBURG 

MAX 

95 

96 

85 

82 

66 

86 

88 

69 

89 

89 

89 

86 

86 

68 

88 

88 

86 

92 

90 

91 

91 

90 

92 

90 

86 

69 

93 

92 

92 

69.3 

MIN 

74 

74 

75 

75 

74 

77 

75 

75 

75 

69 

75 

73 

75 

74 

73 

75 

74 

73.7 

SANFORO 

MAX 

93 

97 

94 

90 

85 

83 

87 

89 

88 

89 

90 

94 

93 

94 

86 

90 

92 

94 

92 

91 

93 

92 

91 

92 

93 

92 

93 

91 

93 

91 

91.1 

MIN 

64 

71 

71 

72 

72 

74 

70 

70 

69 

65 

71 

69 

^2 

69 

72 

75 

70 

71 

72 

69 

69 

71 

74 

71 

71 

69 

68 

70.3 

SARASOTA 

MAX 

92 

96 

95 

86 

81 

87 

88 

88 

91 

91 

90 

88 

88 

88 

89 

88 

89 

88 

92 

92 

90 

90 

90 

93 

90 

88 

89 

92 

92 

MIN 

71 

70 

73 

72 

72 

70 

73 

7 1 

72 

" 

74 

80 

76 

70 

7  3 

68 

72 

7 1 

73 

73 

72 

72 

72!? 

SECOTAN 

MAX 

99 

88 

90 

90 

88 

86 

79 

81 

92 

88 

89 

85 

90 

91 

90 

91 

92 

95 

94 

90 

92 

95 

93 

90 

90 

86 

90 

92 

92 

93 

MIN 

65 

6  9 

65 

64 

70 

70 

72 

72 

70 

75 

71 

68 

70 

69 

67 

70.0 

STUART 

MAX 

69 

90 

87 

87 

81 

88 

88 

88 

86 

87 

92 

92 

92 

93 

89 

88 

94 

93 

94 

85 

91 

90 

91 

91 

91 

90 

89 

MIN 

75 

74 

77 

75 

72 

7U 

74 

73 

72 

7 1 

7  3 

72 

73 

76 

74 

73 

73 

73 

76 

74 

73 

76 

7  5 

75 

73.2 

SUNN  I  LAND 

85 

69 

89 

85 

86 

88 

91 

90 

36 

89 

90 

90 

90 

89 

92 

91 

92 

91 

92 

90 

91 

92 

91 

89 

92 

86 

87 

87 

MIN 

72 

7  1 

72 

73 

69 

11 

67 

70 

72 

72 

71 

70 

72 

73 

72 

71 

74 

70.8 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

100 

87 

90 

89 

84 

79 

85 

86 

87 

91 

90 

92 

92 

87 

87 

69 

94 

93 

92 

84 

.91 

93 

90 

90 

88 

85 

66 

91 

MIN 

72 

72 

•  67 

66 

72 

72 

73 

76 

73 

71 

70 

77 

74 

70 

72 

71 

73 

74 

71.6 

TAMIAMI    TRL   40  MI  BEND 

MAX 

87 

85 

83 

88 

80 

62 

91 

90 

89 

89 

90 

94 

94 

92 

93 

92 

94 

91 

91 

92 

89 

92 

91 

90 

92 

88 

89 

88 

88 

MIN 

74 

73 

7  1 

73 

7  I 

74 

72 

67 

71 

72 

73 

73 

70 

73 

74 

70.7 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

91 

97 

93 

66 

82 

86 

86 

85 

90 

87 

88 

89 

89 

88 

89 

89 

91 

88 

93 

91 

91 

89 

89 

89 

69 

84 

86 

91 

92 

93 

89.1 

MIN 

71 

73 

76 

74 

71 

73 

74 

74 

72 

69 

72 

71 

72 

75 

77 

74 

74 

74 

76 

74 

74 

74 

72 

73 

71 

75 

74 

74 

74 

72 

73.3 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

91 

91 

93 

92 

81 

86 

84 

85 

89 

87 

89 

88 

88 

88 

89 

88 

89 

89 

94 

91 

90 

89 

90 

90 

91- 

85 

88 

92 

94 

MIN 

72 

73 

74 

73 

71 

71 

74 

73 

73 

71 

74 

7  1 

75 

75 

80 

76 

74 

73 

73 

72 

73 

72 

75 

73 

74 

75 

72 

73.5 

TAVLRNIER 

MAX 

81 

82 

84 

62 

86 

86 

85 

85 

86 

85 

87 

90 

88 

88 

90 

89 

92 

90 

90 

90 

88 

88 

88 

88 

86 

87 

87 

86 

66 

66 

MIN 

76 

7  3 

74 

74 

72 

76 

73 

71 

78 

76 

76 

74 

77 

60 

74 

76 

75 

76 

75.5 

TITUSVILLE  2  W 

96 

90 

69 

86 

84 

85 

89 

89 

88 

88 

85 

92 

94 

91 

91 

88 

94 

95 

92 

89 

90 

92 

91 

92 

92 

92 

90 

92 

91 

MIN 

69 

66 

65 

7  0 

68 

70 

70 

70 

71 

70 

76 

73 

75 

69 

68 

69 

72 

76 

72 

71.0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

90 

90 

86 

84 

79 

85 

85 

87 

85 

87 

88 

87 

88 

89 

86 

88 

89 

94 

88 

86 

89 

88 

87 

86 

88 

87 

87 

90 

89 

68 

87.3 

MIN 

70 

^' 

69 

69 

72 

72 

72 

73 

73 

71 

70 

75 

76 

76 

7 1 

73 

77 

72.9 

WAUCHULA   ?  NW 

MAX 

93 

95 

90 

65 

82 

87 

88 

86 

87 

88 

92 

91 

90 

89 

90 

92 

93 

89 

94 

91 

89 

89 

90 

88 

88 

88 

90 

90 

90 

69.4 

MIN 

65 

66 

74 

71 

71 

68 

70 

72 

71 

65 

60 

70 

69 

69 

70 

69 

71 

71 

73 

71 

71 

70 

67 

72 

72 

72 

70 

72 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 

82 

84 

85 

82 

81 

85 

83 

84 

84 

85 

85 

88 

88 

92 

88 

87 

93 

94 

93 

89 

87 

88 

83 

86 

66 

87 

85 

66 

86 

66 

86.4 

MIN 

73 

75 

72 

72 

72 

77 

77 

77 

77 

77 

71 

72 

73 

71 

70 

71 

72 

74 

74 

74 

71 

71 

76 

75 

77 

74 

73 

75 

76 

77 

73.9 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

81 

88 

88 

85 

80 

87 

88 

88 

87 

88 

91 

91 

90 

94 

90 

89 

94 

95 

95 

90 

90 

90 

88 

91 

92 

90 

88 

89 

89 

89 

89.2 

MIN 

74 

74 

77 

72 

75 

77 

76 

74 

74 

73 

70 

71 

72 

71 

72 

70 

72 

74 

74 

72 

70 

70 

76 

73 

75 

74 

73 

77 

78 

77 

73.6 

WINTER  HAVEN 

MAX 

94 

9S 

9S 

89 

82 

83 

88 

89 

87 

89 

88 

94 

91 

93 

91 

89 

91 

91 

92 

94 

92 

92 

92 

91 

93 

91 

88 

89 

92 

91 

90.5 

MIN 

72 

72 

68 

73 

72 

70 

70 

72 

72 

69 

72 

73 

71 

72 

72 

73 

73 

77 

77 

73 

74 

73 

71 

70 

74 

74 

73 

73 

74 

72 

72.4 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of   1952  -  1953 


FLORIDA 


Station 

July 

August 

September 

October 

Novembor 

December 

anuary 

e  ruary 

March 

April 

May 

June 

Total 

Nomal 

July- June 

APALACHICOLA   WB  CITY 

167 

323 

61 

'*7 

1310 

ARCAD I A 

2  9 

157 

132 

AVON  PARK 

2 

27 

143 

119 

40 

343 

BARTOW 

0 

0 

0 

9 

34 

169 

156 

51 

13 

6 

0 

0 

4  62 

BIG  PINE   KEY  INN 

0 

0 

0 

0 

0 

27 

20 

3 

2 

0 

0 

0 

52 

BRAOENTON 

0 

0 

0 

7 

31 

169 

1  26 

54 

,  . 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

0 

0 

0 

2<» 

70 

227 

BUSHNELL  2  E 

0 

0 

22 

76 

260 

1  9? 

91 

25 

27 

695 

CANAL   POINT  USDA 

5 

6 

0 

0 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

0 

0 

0 

0 

8 

70 

55 

15 

8 

0 

0 

0 

156 

CAP  T I VA 

Q 

0 

0 

86 

60 

C ARRABE  LLE 

0 

45 

192 

338 

301 

CEDAR  KEY 

43 

260 

192 

134 

2 1 

19 

^ 

753 

CHIPLEY    3  E 

0 

0 

0 

103 

220 

365 

286 

254 

75 

61 

0 

0 

1364 

CLEARWATER 

0 

0 

0 

10 

22 

152 

107 

55 

3 

7 

0 

.  0 

3  56 

CLERMONT   6  S 

12 

43 

195 

162 

^. 

1  n 

5  02 

COMPASS  LAKE 

98 

241 

384 

275 

79 

CRESCENT  CITY   2  SW 

23 

79 

241 

208 

112 

27 

32 

^ 

722 

CROSS  CITY   CAA  AP 

0 

0 

0 

51 

174 

368 

294 

205 

69 

53 

0 

0 

1214 

OAYTONA   BEACH  WB  AP 

0 

0 

0 

17 

91 

256 

223 

122 

20 

28 

0 

0 

757 

888 

OE  FUNlAK  SPRINGS 

0 

„ 

0 

85 

207 

359 

347 

246 

52 

52 

0 

0 

1346 

DRY   TOR TUG AS 

0 

if 

2 

12 

EUST I S   2  S 

204 

^50 

1  3 

EVERGLADES 

0 

0 

0 

0 

7 

63 

6 

0 

0 

0 

0 

126 

FEDERAL  POINT 

0 

0 

22 

82 

241 

206 

124 

?e 

23 

0 

0 

728 

FELL5ME  RE 

0 

0 

0 

2 

25 

154 

1  16 

47 

10 

6 

0 

0 

362 

FERNANDINA  BEACH 

0 

33 

112 

290 

153 

50 

FORT  LAUDERDALE 

0 

14 

70 

70 

16 

1 0 

^0 

1  82 

FT  LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

0 

0 

0 

0 

8 

73 

12 

7 

0 

0 

FORT  MYERS  WB  AP 

0 

c 

0 

5 

19 

123 

98 

40 

3 

1 

0 

0 

2  89 

417 

FORT  PIERCE 

0 

0 

0 

3 

25 

140 

1  36 

56 

19 

1  5 

0 

0 

3  96 

GLEN   SAINT  MARY 

55 

151 

370 

68 

^4 

gl^APf   HAMMOCK    C    P  RANCH 

147 

59 

HIGH  SPRINGS 

0 

0 

0 

29 

110 

316 

239 

147 

42 

43 

0 

0 

9  26 

HILLI ARD 

0 

0 

0 

62 

168 

393 

310 

221 

75 

59 

0 

0 

1286 

HOMESTEAD   EXP  STA 

- 

- 

0 

1  8 

65 

62 

20 

. 

- 

2  17 

INVERNESS 

1 2 

46 

231 

180 

93 

16 

16 

594 

JACKSONVILLE   WB  AP 

0 

0 

0 

48 

139 

356 

264 

180 

56 

40 

0 

0 

1063 

1261 

JACKSONVILLE  BEACH 

0 

0 

0 

29 

105 

313 

257 

165 

55 

44 

0 

0 

968 

JACKSONVILLE   W8  CITY 

- 

. 

49 

116 

293 

22  7 

153 

44 

29 

911 

JWO^CK     iU  c 

0 

72 

180 

396 

232 

1351 

KEY   WEST   WB   AI RPORT 

0 

0 

0 

0 

0 

28 

^23 

''o 

0 

0 

56 

105 

KEY   WEST   WB  CITY 

0 

0 

0 

0 

0 

22 

14 

0 

0 

0 

0 

40 

104 

K ISSIMMEE 

0 

0 

0 

12 

49 

209 

172 

68 

15 

10 

0 

0 

535 

LA  BELLE 

^ 

125 

38 

- 

325 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

^ 

46 

215 

177 

76 

20 

1 

5  59 

LAKE  C I TY   2  E 

14  3 

276 

180 

62 

LAKELAND   WB  CITY 

0 

0 

0 

17 

37 

174 

151 

61 

13 

12 

0 

0 

465 

671 

LAKE   PLACID   2  SW 

0 

0 

0 

5 

27 

151 

127 

35 

7 

3 

0 

0 

355 

LOX AHATCHEE 

99 

32 

10 

2 

0 

0 

MAD  I  SON 

. 

58 

153 

357 

261 

203 

55 

0 

1 1  32 

MARATHON   VACA  KEY 

25 

^0 

MARIANNA   CAA  AP 

0 

0 

0 

107 

272 

423 

321 

284 

83 

75 

0 

0 

1565 

MARIANNA    I  NO  SCHOOL 

0 

0 

0 

96 

236 

391 

325 

277 

79 

63 

0 

0 

1467 

MAYO  5  NW 

0 

- 

- 

63 

163 

346 

26' 

190 

62 

0 

0 

1150 

1  59 

67 

14 

15 

0 

0 

461 

MERR I TT    I SLAND 

21 

163 

3  93 

MIAMI  BEACH 

0 

0 

0 

0 

4 

38 

42 

6 

1 

0 

0 

0 

91 

MIAMI    WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

8 

49 

45 

4 

2 

0 

0 

0 

108 

MIAMI    WB   CI TY 

0 

- 

1 1 

56 

6  1 

13 

0 

0 

0 

151 

MILTON   EXP  STATION 

324 

267 

69 

79 

0 

0 

1 556 

MONT  I CELLO 

214 

407 

306 

252 

73 

70 

1405 

MOUNTAIN  LAKE 

0 

0 

0 

e 

39 

193 

158 

63 

16 

10 

0 

0 

487 

MT  PLEASANT 

0 

0 

0 

71 

194 

366 

279 

219 

64 

56 

0 

0 

1251 

NAPtFS 

0 

0 

10 

76 

47 

24 

3 

? 

0 

0 

162 

NEW  SMYRNA   BEACH  U  N 

0 

^ 

31 

78 

237 

1  85 

101 

19 

18 

0 

0 

669 

OCALA  AIRPORT 

0 

0 

0 

35 

126 

305 

245 

147 

41 

39 

0 

0 

9  38 

ORLANDO   WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

14 

54 

209 

184 

91 

17 

16 

0 

0 

565 

664 

PAL ATK A 

77 

73 

228 

1 66 

106 

1 9 

3 

0 

637 

PANAMA  CITY 

PENSACOLA   CAA  AP 

^ 

81 

221 

358 

276 

240 

64 

62 

1302 

14S1 

PENSACOLA   WB  CITY 

0 

0 

0 

81 

205 

341 

277 

242 

66 

61 

0 

0 

1273 

PLANT  CI  TV 

0 

0 

0 

7 

37 

174 

133 

71 

18 

14 

0 

454 

POMPANO  BEACM 

1  3 

72 

73 

15 

14 

1 

0 

0 

166 

PUNTA  GOROA 

14 

88 

I 

0 

0 

0 

1  99 

OUINCV   EXP  STATION 

70 

186 

365 

265 

221 

60 

6 1 

0 

0 

1250 

RAIFORD  STATE  PRISON 

0 

0 

0 

40 

101 

301 

207 

162 

39 

37 

0 

0 

867 

ROYAL  PALM   RANGER  STA 

0 

0 

0 

0 

11 

78 

16 

7 

3 

0 

0 

184 

SAINT  AUGUSTINE 

^ 

■ 

252 

206 

125 

35 

32 

0 

0 

761 

SAINT   AuGUSTINE  BEACH 

0 

0 

221 

124 

42 

26 

0 

0 

779 

SA I MT  L  EC 

0 

0 

0 

19 

47 

189 

15  7 

78 

1  3 

14 

0 

0 

517 

SAINT  MARKS   6  SE 

0 

0 

0 

53 

183 

411 

316 

225 

72 

<.6 

0 

0 

13  08 

ST  PETERSBURG 

0 

0 

0 

11 

30 

143 

105 

46 

6 

8 

0 

0 

349 

SARASOTA 

7 

23 

144 

115 

53 

10 

6 

0 

0 

3  96 

SECOT AN 

392 

326 

228 

83 

57 

0 

0 

1349 

^0 

^12 

66 

64 

14 

1 

0 

0 

0 

157 

SUNNILAND 

0 

12 

87 

90 

29 

14 

3 

0 

0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

0 

0 

0 

62 

195 

384 

306 

228 

62 

65 

0 

0 

1523 

TAMPA  wp  AIRPORT 

0 

0 

0 

14 

47 

209 

153 

75 

16 

11 

0 

0 

525 

693 

TARPON  SPRINGS 

0 

0 

0 

11 

40 

177 

139 

79 

12 

12 

0 

0 

470 

TAVERN  I ER 

0 

0 

0 

0 

3 

24 

28 

5 

0 

0 

0 

0 

60 

TITUSVILLE   2  W 

0 

0 

0 

7 

42 

202 

146 

74 

18 

15 

0 

0 

504 

VERO  BEACH  CAA  AP 

0 

0 

5 

23 

139 

131 

49 

11 

8 

0 

0 

366 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  ol  1952-1953 


SlaUon 

July 

August 

September 

October 

Novembei 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normal 
July- June 

mxuchula  2  nx 

kest  palm  beach 

iif>;t  palm  beach  wb  aP 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

11 
0 
0 

<>0 
6 
15 

180 
65 
77 

152 
69 
78 

71 
12 

14 

26 

4 

3 

IS 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

<>9e 
157 
188 

260 

NORMALS  IN  THIS  TABLE  ARE  DERIVED  FROM  THE  PERI« 


See  Releronce  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  Florida 

JUNE  1933 


Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
av. 

BAY  LAO 

EVAP 

.37 

.26 

.27 

.32 

.05 

.23 

.10 

.18 

.10 

.26 

.23 

.23 

.24 

.26 

.20 

.16 

.22 

.20 

.21 

.38 

.12 

.24 

.26 

.20 

.16 

.14 

.19 

.20 

.31 

B6.51 

BELLS  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.23 
139 

.15 
112 

.13 
221 

.25 
268 

.12 
181 

.10 
162 

.27 
132 

.30 

123 

.25 
127 

.26 
119 

.20 
90 

.25 
117 

.28 
103 

.19 
169 

.30 
124 

.16 
127 

.24 

139 

.24 

196 

.18 

135 

.32 
86 

.18 
126 

.26 
87 

.18 
90 

.15 
111 

.18 

.15 

.11 
138 

.15 
193 

.29 
222 

.28 
170 

6.35 
B4365 

BELLE  GLADE  HBII  GATE  4  (a) 

EVAP 

.16 

.19 

.24 

.13 

.09 

.03 

.08 

.17 

.20 

.28 

.21 

.20 

.21 

.20 

.02 

.14 

.14 

.17 

.08 

.10 

.16 

.07 

.10 

.08 

.12 

.19 

.02 

.36 

.19 

.20 

4.53 

CLZWISTQH  0  S  DIGBS  (>) 

EVAP 

MAX 

BIN 

.  19 
90 
83 

.  16 

93 
81 

.  12 
91 
82 

.  17 
86 
80 

.12 
82 
79 

.00 
93 
79 

.20 
96 
81 

.07 
96 
82 

.31 
97 
82 

.33 
97 
82 

.25 
99 
63 

.21 
99 
82 

.28 
95 
82 

.15 
94 
82 

.  16 
93 
82 

.  14 

100 
81 

.  18 
100 
83 

.25 
95 
82 

.21 
96 
82 

.  13 
95 
82 

.16 
96 
82 

.09 
98 
80 

.21 
98 
82 

.  11 

99 
83 

.26 
99 
66 

.09 

93 
85 

.  15 
94 
81 

.  15 
97 
82 

.  13 

96 
82 

.22 

ioo 

82 

5.20 
95.2 
81 .9 

BIALEAB 

EVAP 
WIND 

.11 
46 

.13 
47 

.12 
97 

.10 
91 

74 

.23 
69 

.22 
40 

.19 
51 

.22 
53 

.19 

33 

.36 
24 

.24 

25 

.41 

21 

31 

.21 
19 

.15 
22 

.22 

23 

.34 

53 

.23 

31 

.14 

33 

.01 
34 

.09 
22 

.18 

31 

.24 
41 

.03 

15 

.23 
27 

.14 

58 

.28 
105 

.16 
113 

.30 
71 

85.66 
1400 

LAEE  PLACID  2  Sf 

EVAP 
WIND 

• 

.52 

65 

.28 
47 

.17 
58 

.11 
52 

41 

.22 
26 

.21 
14 

.32 
16 

.28 
29 

.28 
21 

.26 
18 

.33 
17 

.25 
32 

.26 
23 

.40 
39 

.24 
44 

.40 

33 

.23 
20 

.30 
25 

.35 
19 

17 

.22 
17 

.32 
18 

l5 

.45 

19 

.43 
28 

.15 
51 

.42 
25 

B8.22 
829 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.09 

.13 

.20 

.17 

.27 

.12 

.20 

.22 

.21 

.18 

.16 

.29 

.07 

.15 

.16 

.15 

.36 

.18 

.08 

.13 

.12 

.16 

.17 

.09 

.18 

.24 

.03 

.17 

B5.01 

KOOKS  BAVIN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.31 
67 

.13 
48 

.28 

68 

.34 
78 

.18 
147 

.24 

62 

.37 
50 

.24 
40 

.27 

33 

.36 

65 

.31 
42 

.30 
37 

.27 

35 

.18 
38 

.29 
61 

.22 
39 

.25 
38 

.28 
68 

.24 
116 

.21 
42 

.15 
41 

.23 
28 

.22 
34 

.21 

31 

.31 
51 

.14 
34 

.09 
40 

.20 
67 

.35 
97 

.36 
105 

7.53 
1702 

OEEECBOBEE  BKN  GATE  6 

EVAP 
WIND 

.23 
8 

.26 
2 

.36 
10 

.23 
12 

.10 
12 

12 

.27 
10 

.28 

3 

.36 

2 

.29 

2 

.32 
4 

.36 

2 

.25 
3 

.37 
4 

.26 
4 

.20 
3 

.25 

3 

.27 
18 

.31 

2 

.21 
2 

.20 

2 

.36 

3 

.27 

2 

.20 
2 

.26 

2 

.24 

3 

.17 
3 

.15 
18 

.32 

20 

.38 
14 

B8.00 

ORLAKDO  WATEB  PLANT 

EVAP 
WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

.12 

.12 

.15 

.24 

.43 

.22 

.12 

.08 

.24 

.20 

16 

18 

49 

.11 

.11 

.62 

.09 

16 

12 

12 

26 

17 

33 

.37 

.19 

- 

POST  BATACA  S  L  CNL  (•) 

EVAP 
WIND 

.26 

.01 

.17 

.07 

.22 

.06 

.22 

.24 

.28 

.30 

.30 

.33 

- 

.28 

.33 

.23 

.29 

.24 

.36 

.26 

.19 

.25 

.26 

.10 

.26 

.23 

.07 

.33 

.20 

B6.79 
161 

SONNILAND 

EVAP 
WIND 

.16 
106 

.11 
61 

.14 
94 

.11 
160 

.09 
123 

.43 

158 

.17 
33 

.36 
74 

.20 
46 

.26 
51 

.24 

61 

.21 
54 

.23 
67 

.18 
74 

.23 
68 

.24 

77 

.19 
122 

.26 
134 

.22 
97 

.32 
77 

.15 
83 

.22 

.  70 

.22 
62 

.13 
48 

.17 
49 

86.05 
82364 

TAIIAVI  TRL  40  Ml  BD 

EVAP 

.19 

.34 

.15 

.  11 

.24 

.37 

.21 

.18 

.20 

.21 

.31 

.26 

.26 

.39 

.24 

.18 

.34 

.33 

.14 

.37 

.22 

.16 

.12 

.05 

.23 

.08 

.24 

.28 

6.40 

VDtO  BEACB 

EVAP 

.16 

.13 

.23 

.25 

.12 

.12 

.15 

.40 

.28 

.34 

.27 

.28 

.22 

.23 

.30 

.38 

.15 

.22 

.20 

.14 

.23 

.17 

.06 

.15 

.28 

.19 

.12 

.27 

.33 

.34 

6.72 

MAX  and  MIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
tesperature  of  vater  Id  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  tlae  of  observation. 

(a)  Svaporatlon  Measured  In  pan  36  x  36  Inches. 


See  reference  notes  follovlng  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Daya 

Sdow. 

SImL  HaU 

No.  of  Days 

-a 

« 

o 

Max. 

Mln. 

|l 
II 

„ 

• 

1 

• 

S 

'4 

H 

K  Z 

I- 

i 

St 

|s 

• 

3 

• 

• 

s 

• 

Q 

2 

1 

-si 

S  k 

,  .s 

hi 

1 

• 
• 

o 

0 

o 

li 

Is 

1 

Q 

° 

s 

1.00 

or  Mora 

DECEMBER  1952 

RICBVILLE 

64. 6U 

39 

52.211 

-  1.9 

77 

11 

21 

15 

0 

2.00 

-  2.68 

2.00 

27 

.0 

0 

1 

1 

1 

SDHllILAirD 

76.2 

51 

1 

63.7 

82 

5+ 

34 

17 

87 

0 

0 

0 

0 

.41 

.26 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

JAKCARY  1953 

CANAL  POINT  USDA 

51 

4 

62 . 5 

82 

17  + 

34 

5+ 

0 

0 

0 

0 

1.83 

.77 

24 

.0 

0 

8 

2 

0 

FEBRDART  1953 

CANAL  POINT  DSDA 

76.5 

55 

0 

65.8 

84 

21 

45 

17 

0 

0 

0 

0 

1.89 

1.06 

3 

.0 

0 

7 

1 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Tables 


Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECZMBBl  19S2 

urcsviui 

SUNHILAKD 

.08 

.07 

2.00 

.26 

2.00 
.41 

JAHUABT  1953 
CAKAL  POINT  USDA 

.01 

T 

.04 

.62 

.12 

.05 

T 

.16 

.77 

T 

.06 

1.83 

FCBSUART  1953 
CAKAL  POINT  USDA 

.01 

1.06 

.48 

T 

T 

.12 

T 

.13 

.08 

.01 

1.89 

KARCH  1953 
OKZECBOBEB  9  W 

.46 

.17 

3.18 

1.10 

.10 

1.92 

6.53 

DAILY  TEMPERATURES 

Table  5 


Station 

Day  of  mc 

nth 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

< 

DECEHBER  1952 

KICEVILLE 

HAX 
HIN 

40 

42 

73 

74 
50 

70 
50 

62 
30 

69 
33 

72 
45 

71 

71 
48 

77 
32 

58 
29 

59 
30 

64 
31 

46 
21 

51 

56 
26 

58 
29 

60 

70 

74 

48 

74 
56 

70 
57 

65 
54 

68 
50 

44 

53 
42 

59 
29 

59 

60 

64.6 
39.8 

StfliNILAND 

HAX 
HIN 

77 
61 

80 

57 

81 
58 

74 
64 

82 
55 

79 
52 

78 
52 

80 
52 

82 
56 

82 
58 

77 
52 

69 
35 

75 
42 

74 
46 

72 
54 

60 
37 

64 
34 

72 
40 

78 
49 

79 
54 

76 
60 

71 
45 

76 
43 

77 
46 

81 
51 

80 
54 

76 
55 

73 
57 

75 
47 

82 
54 

80 
64 

76.2 
51.1 

JANUARY  1953 

CANAL  POINT  USDA 

HAX 
UIN 

64 
45 

75 
45 

67 
55 

57 
38 

70 
34 

74 
34 

77 
44 

76 
57 

76 
58 

69 
51 

63 
49 

.61 
45 

74 
48 

75 
58 

78 
55 

SO 

58 

82 
58 

82 
55 

80 

58 

82 
61 

79 
64 

76 
54 

82 
57 

74 

60 

63 
54 

70 
40 

77 
45 

76 
48 

71 
55 

73 

52 

77 
57 

73.5 
51.4 

FEBRUARY  1953 

CANAL  POINT  USDA 

HAX 
HIN 

77 
53 

79 
59 

69 

55 

69 
53 

74 

51 

79 
53 

82 
56 

70 
52 

75 
55 

74 

51 

76 
53 

80 

52 

71 
50 

80 
48 

71 
54 

69 
46 

71 
45 

71 
53 

77 
50 

82 
65 

84 
63 

82 
62 

77 
67 

79 
65 

82 
57 

83 
57 

81 
60 

78 
55 

76.5 
55.0 

Sm  Reieiance  NoIm  Following  Station  Index 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Day  oi  month 


ouuon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  • 

a  o  t; 

DECEMBER  1952 

SUNN I LAND 

EVAP 

.  10 

.08 

.09 

.06 

.10 

.  16 

.12 

.08 

.12 

.07 

.  17 

.  11 

.04 

.  11 

.08 

.12 

.06 

.07 

.08 

.07 

.  13 

.09 

.08 

.09 

.07 

.  11 

.09 

.09 

.12 

.09 

.08 

2.93 

WIKD 

103 

49 

43 

113 

46 

151 

100 

54 

68 

62 

167 

49 

46 

34 

158 

54 

29 

48 

36 

42 

55 

40 

23 

15 

20 

20 

36 

42 

66 

45 

152 

1966 

KARCB  1953 

VERO  BEACB  CAA  AP 

EVAP 

.00 

.16 

.19 

.18 

.12 

.26 

.  21 

.33 

.  19 

.12 

.  19 

.  16 

.  17 

.16 

.27 

.29 

.25 

.19 

.08 

.20 

.30 

.27 

.45 

.28 

.22 

.27 

.28 

.12 

B6.32 

Corrections 


Tmble  2: 

EUBtls  2  S 


CORRECTIONS 
VONTH:     DECEMBER  1952 


Delete  all  correctioas  for  Tables  1,  2 
and  3. 


Degree  days  should  be  204. 
Degree  days  should  be  231. 


Lake  Trafford 


Monthly  total  should  be  0, 


EustlB  2  S 

Inverness 

Saaford 

2: 

Melbourne  WB  AP 


Table  S: 

Melbourne  WB  AP 


MONTH:     MAY  1952 


MlniauB  teaperature  on  the  7th  should 
be  38. 


MlnlnuB  teaperature  on  the  6th  should 
be  41. 


Mlniaua  teapernture  on  the  6th  should 
be  40. 


Mean  Blnlnun  temperature  should  be  67.0. 
Mean  temperature  should  be  76.3.  Tea- 
perature  departure  should  be  +2.2. 


9tb  day  alnlBUB  teaperature  should  be 
66.    Mean  alnlaua  teaperature  should  be 
67.0. 


MONTH:     JULY  1952 


Fort  Myers  WB  AP 


Mean  aaziaua  teap«rature  should  be  92.2. 
Mean  teaperature  should  be  82.6.  Tea- 
perature departure  should  be  +1.2.  Blgb 
aaxlauB  should  be  95  on  the  21+. 


Fort  Myers  WB  AP 


Table  2: 

Jasper  10  E 


MONTE:     JANUARY  1953 


MazlauB  teaperature  22d  day  should  be 
94.     Haxiaua  teaperature  2Sth  day  should 
be  95.    Average  aaxlaua  teaperature  for 
aontb  should  be  92.2. 


Teaperature  departure  blank  should  be 
+0.9.  Precipitation  departure  blank 
should  be  -1.04. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

•3 

County 

• 

1 

J 

iLongitudtt 

Elevation 

ObMx- 
Tation 
time 

L,/O60TV0r 

Refer 

to 
tablet 

Ilemp.  1 

Ou 

£ 

APALACHICOLA  WB  CI  TV 

0211 

FRANKLIN 

5 

24  44 

64  59 

13 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

C 

ARCADIA 

02  2S 

OE  SOTO 

5 

27  11 

61  46 

65 

6P 

6P 

L.  L.  STIKELEATHER 

2  3  9 

0369 

HIGHLANDS 

T 

27  36 

61  30 

1*5 

6P 

CHARLES  A,  H0W2E 

2  3  9 

C 

04Ta 

POLK 

5 

27  5* 

5P 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

2  3  9 

0520 

HILLSBOROUGH 

i 

2e  04 

82  30 

91 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

KLLE  CLAOe  Ex»  STA 

0611 

PALM  BEACH 

7 

26  39 

60  99 

16 

8A 

BA 

STATE  EXP  STATION 

2  3  9  6 

aCLLE  OCADt  HAM  GATf  *, 

0616 

PALM  BEACH 

60  43 

91 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

c 

8IC  CtPfitSS  IND.  BEj. 

I 

26  19 

aO  59 

17 

6P 

HOUSTON  L.  OLSON 

CLOSED  4/ 

93 

BIG  ''IHt  KEY  INN 

07t.7 

MONROE 

5 

24  40 

6P 

6P 

WALTER  ZIEGNEH 

2  3  5 

BLAC^^U*  «  HhV 

OKALOOSA 

5 

30  ii 

66  42 

200 

MID 

MBS.  S.  yOUNGBLOOO 

c 

BLOUNTSTOkM  2  SC 

0904 

CALHOUN 

1 

30  26 

85  02 

SI 

JOHN  PURIFOV 

2  3  5 

BOCA  RATON 

OSAi 

PALM  BEACH 

80  05 

17 

MID 

TOWN  OF  BOCA  RATON 

c 

BC«ITA  SOCi  2  ESE 

LEE 

5 

26  20 

81  45 

10 

GLADYS  N.  COLLINS 

3 

BUDENTON 

09a0 

MANATEE 

5 

27  29 

i' 

6P 

6P 

MRS.  F.  H.  BRAYMER 

2  3  5 

BSAxrORD 

097} 

SUi^ANNE  E 

10 

29  9B 

82  56 

HID 

MRS.  BEULAH  STANLEY 

c 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

1 

30  26 

84  59 

160 

MID 

WILLARD  R.  ADAMS 

c 

BROOCSVILLC  CHIN  HILL 

10A6 

mERNanoO 

5 

28  37 

82  22 

275 

5P 

5P 

MISS  L.VCN  BOROWSKY 

2  3  5 

c 

SRCOKSVILLE  NOftSERY  1 

1051 

HERNANDO 

5 

28  38 

62  19 

200 

SOIL  CONSERV.  SVC 

CLOSED  9/ 

93 

B^OOKSVIULE  HiHSERV  2 

1096 

HERNANDO 

5 

28  38 

8A 

SOIL  CCNSEBV.  SVC 

CLOSED  9/33 

Bu&HNELL  2  E 

1163 

SUMTER 

i 

26  40 

92  06 

75 

6P 

6P 

MRS.  A.  H.  NELSON 

2  3  5 

CAMP  BLAND ING 

;2io 

CLAY 

a 

29  59 

81  59 

190 

8A 

8A 

COY  A.  STEPHENSON 

2  3  5 

C»f4AL  t>OINl  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

36 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

CANAL  POINT  USOA 

1276 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

25 

MID 

SUGAR  PLANT  FLO  STA 

2  3  5 

CAPE  SABLE  BANC-Eil  STA 

1305 

MONROE 

6 

25  U 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

CAPTIvA 

1310 

LEE 

5 

26  32 

82  11 

3 

5P 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

2  3  5 

CAOHAfifLLE 

1356 

FRAKKLIK 

5 

29  51 

8A  40 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E.  EMITM 

2  3  6 

CAR*ViLLE 

130B 

WASHINGTON 

es  49 

65 

7A 

LONN IE  H ,  WHl TAKER 

3 

CECjAR  key 

1A32 

LEVY 

5 

29  08 

83  02 

19 

6P 

C.  C.  WHIODON 

2  3  5 

CHATTAHCOCMCt 

1502 

GAOSDE.'J 

30  42 

7A 

MfiS.W.MOBLEY  OLIVER 

3 

CM;eLEr  I  E 

154A 

WASMlNGTCfJ 

3 

30  A7 

es  29 

130 

5P 

5P 

A.  W.  O'STEEN 

2  3  6 

CHhiSTMAt  7  MtA 

1565 

ORANGE 

e 

28  33 

61  06 

MJC 

PAUL  C.  GROSE 

CLCAAmaTEK 

82  48 

34 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

CLCKMOriT  t  i 

t6<>l 

LAKE 

e 

26  27 

ei  46 

134 

6P 

ED  OLiVENBAUM 

2  3  5 

CLthiSTC*» 

l6A9 

HENtRY 

7 

26  45 

ep 

GERVIN  N.  PITZEN 

CLnt:iTCN  u  s  tr^oiKeERs 

165A 

HENDRt 

26  4& 

80  55 

20 

IDA 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

COC»UT  GROVE  "/  S 

1716 

OACE 

2 

25  39 

80  n 

10 

6A 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

COMPASS  LA<£ 

1775 

85  24 

213 

6P 

6P 

EARL  E .  THARP 

2  3  6 

csEiCENT  cnv  2  SW 

197b 

PUTNAM 

8 

29  25 

61  31 

50 

6P 

W.  a.  NEW80LD 

2  3  5 

CRESTVlEW 

19d3 

OKALOOSA 

5 

30  46 

MIC 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

CHOSS  C!T¥ 

2006 

DU  IE 

5 

29  38 

83  07 

45 

MIC 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

c 

CfiCSS  CItY  CA*  AIBPOPT 

2011 

DIXIE 

6 

29  39 

83  06 

42 

MIC 

MIC 

CIV  IL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

o-n:a  b  wtn 

21  lA 

BROWARC 

2 

t)A 

FLA.  POWER  C  L IGMT 

uAVTCHA  BEACH 

2i;o 

VOLUSIA 

2 

29  13 

81  02 

4 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

2  3  5 

OArTaJA  EiE-CH  WB  AP 

2158 

VOLUSIA 

2 

29  11 

MIO 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

CE  fUMJAK.  S>'R:NuS 

2220 

WALTON 

30  43 

86  07 

268 

5P 

5P 

H.  C.  STORfiS 

2  3  5 

Ct  LAfX 

2229 

VOLUSl* 

8 

29  01 

81  18 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

CWL:hu  PARK 

2391 

SUWANTiEE 

1  0 

30  15 

83  13 

MIC 

MRS.  MATT  IE  TOOLE 

c 

Dn>  TOATLGAS 

3418 

MONROE 

5 

24  38 

82  52 

3 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  5 

EuSliS  2  & 

2627 

LAKE 

8 

26  50 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

EVEfiaACtS 

2850 

COLLIER 

5 

25  51 

81  23 

3 

6P 

6P 

MANHATTAN  MEBC.CORP 

2  3  5 

ftC-ERAL  ,'»CI^T 

2915 

PUTNAM 

8 

29  41. 

a:  32 

5 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

HENDRY 

81  26 

16 

MIC 

MRS .   OA  J  Sy  E .PARSON! 

f £Ll SfERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

80  36 

25 

4P 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

-"Ebnanc:ka  beach 

2944 

NASSAU 

2 

30  ^.O 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

r'CflT  CBlM 

3137 

CKEECHOetE 

27  32 

80  46 

60 

MIO 

U.S.  GEO.  SURVEY 

c 

fOST  LAUOtfiCiALF 

3163 

BROWARD 

2 

26  06 

80  09 

10 

F.   P.  MEDFORO,  JR. 

2  3  5 

F  T  LAUCi^  KOALf  6AH  I/i-MAB 

brcward 

BO  06 

5P 

5P 

BAHI A-MAR  YACHT  HfiBf 

2  3  5 

KYtBi.  we  tiw^oRT 

3186 

LEE 

5 

26  35 

61  52 

e 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

F,-Jftl  -'IERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

MIO 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

CAINCiVlLLf  UNIVERSITY 

3316 

ALACHUA 

8 

29  39 

82  21 

165 

8A 

eA 

H.   £.  ERATLEY 

2  3  5 

c 

wLEN  SAIM  MARY 

3A7C 

BAKER 

9 

30  15 

62  10 

62 

4P 

6.S.T.M.  NURSERIES 

2  3  5 

CJ*ACEVILLE  3  E 

JACKSON 

85  29 

MID 

ELLIS  F.  CANNON 

c 

.jBA^E  mAWOCK  C.('.RAh*CM 

35n 

POLK 

27  A8 

81  15 

60 

5P 

5P 

LOY  W.  TOMLIN 

2  3  5 

c 

MART  LAKE 

3840 

ORANGE 

28  23 

9A 

U.        GEO,  SURVEY 

3 

h:ALEAM 

3909 

DAOt 

2 

25  50 

60  17 

6 

eA 

8A 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

c 

h:^h  se^^l^cs 

3956 

ALACHUA 

10 

29  50 

62  36 

75 

5P 

5P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

81  56 

70 

6P 

6P 

BRUNO  SCmROBBACH 

2  3  5 

MILLSBCROUGh  HVB  ST  Pk 

3966 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

62  14 

50 

STATE  PARK 

3 

MOLCr'AW  3  NNW 

4075 

OSCEOLA 

8 

28  11 

MID 

TRIPLE  E. DEVELOP. CO 

c 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

4091 

DADE 

2 

25  30 

80  30 

11 

AP 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

c 

MYPOLUXO 

4198 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

80  03 

12 

6P 

6P 

J.  L.  6ARNETT 

2  3  5 

82  41 

12 

MIO 

FLA.  POWER  COMPANY 

c 

INVERNESS 

4289 

CITRUS 

5 

28  50 

82  20 

70 

5P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

ISLEWORTf 

4332 

ORANGE 

e 

26  23 

61  33 

115 

6P 

CHASE  &  COMPANY 

3 

JACRSCfVILLE  WB  AP 

4358 

DUVAL 

8 

30  25 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

JACKSWlVlLi-C  BEACH 

4366 

DUVAL 

2 

30  17 

61  24 

10 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

JACKSOtiVlLLC  WD  CITY 

61  39 

18 

MID 

MIO 

U.S.  WEATH'ER  BUREAU 

2  3  6 

c 

JASPER  IC  E 

4394 

HAMILTON 

10 

30  31 

62  47 

150 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KENDALL  2  E 

4518 

DADE 

2 

25  41 

80  17 

18 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  MEST  MB  AJBPOf^T 

A570 

MONROE 

5 

24  35 

61  42 

7 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

H£v  WEST  WB  CITY 

4575 

MONROE 

5 

24  33 

81  AB 

5 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

<tSSimEE 

4620 

OSCEOLA 

7 

28  le 

81  25 

69 

6P 

6P 

MRS.  MJVBEL  L.  LAKE 

2  3  5 

^ISSIWEE  2 

61  24 

68 

MID 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

c 

LA  BtLLE 

4662 

HENDRY 

5 

26  46 

61  26 

13 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

2  3  5 

LA<E  ALFRED  EXP  STAIIOH 

4707 

POLK 

5 

28  06 

61  43 

160 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

c 

LA«  CITY  2  E 

A731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

206 

5P 

5P 

CHARLES  D.  LOCKWOOD 

2  3  5 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

B 

28  32 

61  26 

115 

9A 

SUBTROP  FRT  FLO  STA 

2  3  6 

LAKELAND  HB  CITY 

479? 

POLK 

5 

28  02 

61  59 

215 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

LAKE  PLAC:D  2  SW 

4845 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

81  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  5  6 

tA<E  TRAFFOftO 

4666 

COLLIER 

* 

26  26 

61  29 

27 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

otation 

55 

M 

1 

Drainage! 

Latitude 

Longitude 

Obeer- 
vation 
time 

(Jbservex 

to 
tablet 

d 
[5 

Pr»cdp.{ 

LAMONT  6  W 

4692 

JEFFERSON 

5 

30  24 

63  56 

190 

MID 

TUNGSTEN  PLANTATION 

C 

LEESBURG 

6 

26  49 

61  52 

HID 

EDDIE  C,  BUTLER 

C 

LIGNUMVITAE  KEY 

5035 

MONROE 

2 

24  54 

60  42 

z 

^ID 

HUW  H.  KATHERSON 

C 

LIVE  OAK  1  SE 

5099 

SUWANNEE 

96 

BA 

BA 

SUWANNEE  VLY  EXP  ST 

2  3  4 

LONGBOAT  KEY 

5124 

SARASOTA 

5 

27  29 

B2  40 

6P 

G.  W.  HERRI NGSHAW 

3 

LOKAHATCHEE 

5182 

PALM  BEACH 

26  41 

60  16 

14 

6P 

6P 

U.  S.  GEO.  SUJVEY 

2  3  5  6 

c 

B 

29  10 

61  52 

MID 

OTIS  B.  FOIIT 

c 

MADISON 

52  75 

MADISON 

10 

30  28 

83  25 

145 

T.  C.  MERCHANT 

2  3  5 

MARATHON  VACA  KEY 

9351 

MONROE 

6P 

6P 

U.S. PUB. HEALTH  SVC 

MAPI  ANNA  CAA  AP 

5367 

JACKSON 

1 

3  0  50 

85  11 

120 

^10 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

3  0  46 

69  12 

120 

FLA.    IND. S. FOR  BOYS 

2  3  5 

MAR INELAND 

2 

29  40 

81  13 

MID 

MARINE  STUDIO  INC 

c 

MAYO  5  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

6 

30  06 

63  14 

6P  .ROBERT  L.  ANNIN 

2  3  5 

MELBOURNE  WB  AIRPORT 

5612 

BREVARD 

23 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MERRITT  ISLAND 

5643 

BREVARD 

2 

26  21 

60  42 

29 

6P 

6P 

RICHARD  E.  DEWEY 

2  3  5 

MIAMI  BEACH 

5656 

DADE 

2 

25  47 

BC  OB 

9 

5P 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

MIAMI  WB  AIRPORT 

2 

25  49 

80  17 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

MIAMI  WB  CITY 

5666 

DADE 

2 

25  47 

BO  11 

B 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

217 

5P 

5P 

AGR.   EXP.  STATION 

2  3  5 

MOMTICELLO 

5679 

JEFFERSON 

5 

30  32 

63  92 

202 

MID 

5P 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5695 

GLAOES 

26  50 

81  09 

22 

lOA 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

MOUNTAIN  LAKE 

7 

27  56 

81  36 

5P 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

2  3  5 

MT  PLEASANT 

5990 

GADSDEN 

1 

30  40 

64  42 

301 

6P 

A.  N.  HUBBARD 

2  3  5 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

20 

8A 

STATE  PARK 

NAPLES 

6076 

COLLIER 

5 

26  09 

81  47 

5P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

60  57 

10 

6P 

6P 

A.    B.  NORDMAN 

2  3  5 

5 

30  31 

86  29 

eA 

6A 

EGLIN  FIELD 

2  3  5 

c 

NITTAW  1  S 

6251 

OSCEOLA 

8 

27  56 

81  00 

60 

BP 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

lA 

MID 

U.S.  GEO.  SURVEY 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

7 

26  20 

80  32 

22 

MID 

U.S.  GEO.  SURVEY 

c 

OCALA 

6414 

I4ARI0N 

5 

29  11 

82  08 

B6 

5P 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

I  I  I 

OCALA  AIRPORT 

6 

29  10 

82  09 

BP 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  5 

OKEECHOBEE  9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

7 

27  14 

60  59 

30 

5P 

U.   S.   GEO.  SURVEY 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

6485 

OKEECHOBEE 

34 

lOA 

IDA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

ORANGE  CITY 

6584 

VOLUSIA 

8 

28  55 

81  17 

«,D 

FLA.  FOREST  SERVICE 

c 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

8 

26  33 

61  21 

111 

6A  ORLANDO  UTILI.  COMM. 

2  3  5  6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ORANGE 

B 

26  33 

81  20 

111 

HID 

MID 

U.S.  WEAThCR  BUREAU 

2  3  5 

c 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

GLADES 

7 

26  47 

61  18 

21 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

PALATKA 

6793 

PUTNAM 

90 

6P 

BP 

CITY  OF  PALATKA 

2  3  5 

PANACEA 

6826 

WAKULLA 

5 

30  02 

84  24 

MID 

MR.  OTIS  L.  VAUSE 

c 

PANAMA  CITY 

6636 

BAY 

5 

30  10 

85  42 

21 

6P 

E.  S.  DAY 

2  3  5 

PANAMA  CITY  2 

5 

30  10 

85  AO 

MIO 

FLA.  FOREST  SERVICE 

c 

PARISH 

6860 

MANATEE 

5 

27  35 

82  25 

44 

MIO 

CHARLES  W.  PARRISH 

c 

PEf*lSUCO  4  NW 

DADE 

U.  S.  GEO."  SURVEY 

c 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5 

30  28 

67  12 

IIB 

>4ID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  3  5 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

87  13 

13 

>4ID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

2 

25  36 

80  21 

BA 

DI   GIORGIO  FRUIT 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

5 

28  01 

82  08 

121 

5P 

6P 

D.  A.  STORMS 

2  3  5 

POMPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

2 

26  14 

22 

5P 

5P 

ST.  FARMERS'  MARKET 

2  3  5 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

7293 

MARTIN 

26  59 

60  37 

23 

IDA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

c 

PUNTA  GORDA 

7396 

CHARLOTTE 

5 

26  55 

62  04 

6 

5P 

5P 

E.  J.  HC  CANN 

2  3  5 

QUINCY  EXP  STATION 

GADSDEN 

6 

30  35 

64  35 

5P 

5P 

N.FLA.  EXP.  STATION 

2  3  5 

RAIFORD  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

10 

30  04 

62  12 

133 

5P 

FLA.  STATE  PRISON 

2  3  5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

10 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

SAINT  AUGUST INE 

7812 

ST  JOHNS 

2 

29  54 

61  19 

10 

5P 

5P 

ARTHUR  L .  MARSH 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

7620 

ST  JOHNS 

2 

29  60 

61  16 

10 

MID  ;MRS.  T.B.  GILLESPIE 

2  3  5 

SAINT  LEO 

5 

28  21 

82  16 

7P 

GEORGE  E.  MONTPETIT 

2  3  5 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7859 

MARTIN 

2 

27  05 

80  IB 

15 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

17 

AP 

F ISH  6  WLDLIFE  SVC 

2  3  5 

ST  PETERSBURG 

7886 

PINELLAS 

5 

27  47 

82  3B 

35 

5P 

5P 

CITY  OF  ST  PET'BURG 

2  3  5 

c 

SANFORD 

7977 

SEMINOLE 

8 

26  46 

BI  16 

25 

BA 

6A 

ELTON  J. HOUGHTON, JR 

2  3  5 

SARASOTA 

SARASOTA 

5 

27  21 

62  32 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  5 

SECOTAN 

8094 

TAYLOR 

5 

30  12 

63  39 

45 

11 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

STUART 

8620 

MARTIN 

2 

27  12 

80  15 

10 

6P 

6P 

CITY  OF  STUART 

2  3  5 

Sunn  I  LAND 

8671 

COLLIER 

26  16 

81  21 

13 

5P 

5P 

SE  FOREST   EXP  STA 

2  3  5  6 

TALLAHASSEE  WB  AP 

6758 

LEON 

5 

30  26 

B4  20 

68 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

TAMIAMl  CANAL 

2 

2  5  46 

80  27 

HID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

TAMIAMI  TRL  40  Ml  BEND 

67B0 

DADE 

25  46 

60  50 

12 

9A 

9A 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5  6 

c 

TAMPA  WB  AIRPORT 

6768 

HILLSBOROUGH 

5 

2  7  56 

62  32 

24 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

TARPON  SPRINGS 

6824 

PINELLAS 

5 

28  09 

62  49 

B 

4P 

4P 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2  3  5 

TAVERNIER 

MONROE 

2 

2  5  01 

60  30 

5 

7P 

7P 

CAPT.   EUGENE  LOWE 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

6942 

BREVARD 

2 

26  35 

60  46 

14 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3  5 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5 

27  06 

62  27 

10 

HID 

VENICE  GONDOLIER 

c 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

7 

27  02 

61  21 

HID 

VAN  T.  OXER 

c 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

46 

HID 

JAHES  0.  PARISH 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

27  39 

60  2A 

20 

MIO 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  6 

c 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

I 

27  33 

61  A9 

120 

6P 

H.    L.  CARLTON 

2  3  5 

WEST   PALM  BEACH 

9620 

PALM  BEACH 

2 

26  A2 

80  02 

15 

6P 

6P 

PALM  BEACH  POST 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

15 

WID  [MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5 

c 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

6 

26  01 

61  44 

175 

lOA 

lOA 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 
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CHATTANOOGA:  1953 


FLORIDA  -  JULY  1953 
R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 


Temperature  and  precipitation  totals 
averaged  slightly  above  normal  and 
violent  features  of  this  month's  wea- 
ther were  associated  with  thunderstorms. 
Temperatures  averaged  81.8°   (0.5  above 
normal)  and  ranged  from  100°  to  62° . 
Precipitation  averaged  7.57  inches 
(0.11  inch  above  normal)  and  station 
totals  ranged  from  14.71  inches  at 
Sanford  to  2.02  inches  at  Panama 
City,     Deaths  of  three  persons  were 
attributed  to  lightning;  one  each  at 
Bonifay  the  10th,  Miami  Beach  the 
13th,  and  Miami  the  24th.     A  tornado 
at  Taft   (Orange  County)  on  the  after- 
noon of  the  24th  caused  minor  injury 
to  one  man,  ripped  the  roof  and  a  side 
from  a  barn,  downed  trees,  and  caused 
other  property  damage  of  a  minor  nature. 
About  noon  the  24th  a  thunderstorm  at 
Orlando  was  accompanied  by  winds  that 
reached  60  MPH  in  gusts  and  caused  some 
property  damage. 

Temperatures  were  quite  high  the  early 
part  of  the  month  and  a  large  portion 
of  the  stations  in  the  middle  and  north- 
ern divisions  recorded  the  highest  tem- 
perature of  the  month  during  the  first 
week.     Thundershowers  were  widely  scat- 
tered the  first  few  days  but  became  mod- 
erately frequent  by  the  latter  part  of 
the  first  week.     Showers  continued  mod- 
erately frequent  the  second  week  and 
heavy  rains  fell  in  some  localities.  New 
Smyrna  Beach  recorded  4.40  inches  the 
10th,  Cape  Sable  Ranger  Station  4.43 
inches  the  12th,  and  Tavernier  5.45 
inches  the  14th.  The  period  from  the  11th 
through  the  13th  was  relatively  cool 
under  the  influence  of  moderate  to  fresh 
northeasterly  winds  that  prevailed  over 
most  of  the  State.  Temperatures  were  near 
normal  the  third  week  while  showers  and 
thunderstorms  were  numerous  and  accumu- 


lated moderate  to  heavy  amounts  of  rain 
in  most  areas.     Over  the  Peninsula, 
temperatures  were  moderate  and  showers 
frequent  during  the  latter  part  of  the 
month,  but  in  the  north  portion  showers 
diminished  somewhat  and  temperatures 
displayed  a  rising  trend.     A  thunder- 
storm produced  rain  of  cloudburst  pro- 
portions on  the  afternoon  of  the  24th 
in  Pinellas  County  when  a  privately 
owned  rain  gage  at  Coachman  (3  mi.  E  of 
Clearwater)   indicated  8  inches  rainfall 
in  3  hours.     Fernandina  Beach  recorded 
5.57  inches  of  rain  on  the  26th. 

Weather  conditions  of  July  were  generally 
favorable  to  agricultural  interests.  Fre- 
quent rains  maintained  adequate  moisture 
supplies  for  citrus,  and  trees  held  a 
good  crop  of  developing  fruit.  Summer 
vegetables  maintained  production,  and 
peas,  tomatoes,  corn,  beans,  limas, 
peppers,  okra  and  squash  were  marketed 
in  various  localities  largely  for  local 
use.     Seed  bed  preparation  was  started  on 
a  small  scale  after  the  middle  of  the 
month  in  the  southern  districts.  Moist 
soil  was  favorable  to  sweet  potatoes  in 
the  northern  counties  and  this  crop  made 
very  good  growth.     Cotton  reached  full 
bloom  the  first  week  of  the  month  and 
picking  was  started  in  scattered  locali- 
ties near  the  end  of  the  month.  Some 
areas  were  too  wet  for  the  best  interest 
of  cotton.     Late  plantings  of  corn  made 
good  progress.     Harvesting  of  a  fair  to 
good  crop  of  bright  tobacco  was  active 
through  most  of  the  month  and  a  large 
part  of  the  crop  was  marketed  during  the 
last  half  of  the  month.     Farmers  and 
cattlemen  made  good  progress  with  land 
and  pasture  improvement  work  in  the  south 
portion.     Pasture  conditions  were  good  to 
excellent  throughout  the  month.  -  J.T.B.B. 
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Wind  ditectioa 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relab 

ve  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

StatioD 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

1 

Average 

Fastest 

mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

1:30  ■ 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

.01-09 

t 

66-OS 

661-001 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  Si 

APALACHICOLA  WB  CITY 

- 

- 

6.7 

38 

SE 

6 

- 

- 

- 

- 

3 

5 

1 

0 

2 

1 

12 

1 

5.6 

DATTONA  BEACH  IB  AP 

SSI 

17 

8.8 

28« 

NNE 

24 

92 

88 

66 

82 

5 

6 

6 

5 

0 

1 

23 

- 

6.8 

FORT  MYERS  WB  AP 

E 

22 

6.3 

25* 

S 

17 

93 

86 

63 

84 

2 

6 

8 

4 

3 

0 

23 

6.8 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

Sit 

8.5t 

33t 

NEt 

12t 

87t 

85t 

57t 

77t 

2 

10 

7 

3 

1 

0 

23 

56t 

6.8t 

KEY  WEST  WB  CITY 

- 

- 

6.3 

26 

NI 

24 

83 

81 

71 

77 

2 

5 

1 

4 

2 

0 

14 

61 

5.7 

LAKELAND  WB  CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

4 

9 

3 

3 

0 

22 

- 

6.9 

VELBODRME  WB  AP 

_ 

68 

9 

5 

5 

2 

1 

0 

22 

VIAHI  WB  CITY 

SEt 

20t 

9.7 

46 

HI 

24 

87t 

83t 

64t 

75t 

3 

6 

7 

1 

2 

0 

19 

70 

4.8 

■lAMI  BEACH 

3 

6 

3 

3 

2 

0 

17 

(KLANDO  WB  AP 

S 

17 

7.3 

43* 

INI 

23 

92 

87 

57 

79 

7 

6 

5 

5 

1 

0 

24 

6.4 

PENSACOLA  WB  CITY 

sswt 

12t 

6.8 

23 

I 

9 

7 

0 

1 

2 

3 

0 

13 

73 

6.4 

TALLAHASSEE  WB  AP 

NE 

9 

4.S 

91 

90 

64 

78 

5 

3 

9 

2 

1 

0 

20 

6.9 

TAKPA  WB  AP 

£ 

11 

7.4 

25* 

I 

24+ 

88 

85 

59 

77 

4 

5. 

3 

1 

4 

0 

17 

72 

6.6 

WEST  PAL*  BEACH  WB  AP 

ESE 

18 

7.7 

35» 

INI 

23 

90 

84 

63 

81 

4 

8 

4 

3 

2 

1 

22 

6.5 

tAirport  Data 
*TblB  datuM  Is  obtained 
by  visual  observation 
since  recording  equip- 
■ent  Is  not  available. 
It  Is  not  necessarily 
the  fastest  alle  occurr- 
ing during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Tear 

e 

o 

■3  a 

1 

J3 

« 

CP 
« 

"o  s 

Ave 

i2 

? 

s 

e 
> 
< 

i3 

1891 

81.2 

103 

60 

6.49 

14 

1892 

81.2 

100 

65 

4.84 

10 

1893 

82.6 

101 

63 

5.10 

11 

1894 

80.2 

95 

64 

S.29 

19 

1895 

81.0 

100 

61 

7.38 

15 

1896 

81.4 

103 

57 

8.11 

14 

1897 

82.1 

102 

60 

7.07 

12 

1898 

81.6 

102 

59 

8.86 

IS 

1899 

80.9 

102 

61 

9.09 

14 

1900 

81.7 

101 

62 

7.41 

14 

1901 

81.7 

107 

64 

6.34 

13 

1902 

82.3 

105 

56 

5.17 

11 

1903 

81.2 

105 

60 

6.52 

13 

1904 

80.3 

101 

57 

6.20 

13 

1905 

81.5 

102 

61 

7.86 

15 

1906 

81.0 

99 

60 

9.56 

17 

1907 

81.3 

102 

58 

7.69 

15 

1908 

81.2 

103 

60 

6.60 

14 

1909 

80.9 

102 

60 

11.13 

15 

1910 

80.4 

102 

60 

7.62 

IS 

1911 

80.5 

101 

56 

6.18 

14 

1912 

81.7 

104 

63 

5.69 

12 

1913 

81.7 

104 

61 

5.43 

12 

1914 

81.6 

102 

58 

5.95 

14 

1915 

82.2 

102 

60 

7.18 

15 

Temperature 

Precipitation 

s 

Year 

e 

tj» 

1 

o 
CP 

«  0 

T3  a 

« 
• 
> 
< 

High) 

« 

> 

< 

o  s 

d  ... 
2q 

1916 

81.0 

100 

61 

8 

.33 

15 

1917 

81.1 

99 

62 

6 

56 

14 

1918 

80.1 

101 

57 

5 

49 

12 

1919 

80.8 

100 

61 

8 

82 

17 

1920 

80.8 

99 

59 

7 

.11 

15 

1921 

80.5 

101 

63 

8 

42 

- 

1922 

80.7 

101 

57 

6 

.69 

1923 

80.3 

100 

80 

7 

01 

1924 

81.3 

101 

59 

9 

65 

17 

1925 

81.5 

100 

62 

7 

10 

1926 

80.7 

99 

59 

9 

35 

16 

1927 

81.9 

102 

61 

6 

99 

15 

1928 

81 .4 

101 

62 

7 

41 

15 

1929 

80.1 

101 

63 

8 

20 

16 

1930 

82.4 

108 

63 

4 

52 

10 

1931 

82.8 

106 

60 

5 

93 

13 

1932 

'  83.6 

106 

64 

3 

.71 

9 

1933 

81.1 

105 

61 

10 

07 

16 

1934 

81.6 

99 

61 

7 

32 

16 

1935 

80.6 

101 

58 

9 

18 

18 

1936 

81.8 

103 

61 

6 

48 

12 

1937 

81.1 

100 

60 

6 

87 

13 

1938 

80.2 

101 

60 

8 

42 

17 

1939 

81.3 

100 

61 

7 

57 

15 

1940 

81.4 

103 

57 

8 

36 

16 

Temperatlue 

Precipitation 

Year 

o 

« 

CP 

-Si 

« 
e 
> 
< 

e 

ja 
c 

£ 

1 

3 

> 
< 

No.  of 
.01  or 

1941 

81.3 

101 

63 

10.06 

19 

1942 

83.2 

105 

59 

4.87 

11 

1943 

81.6 

103 

61 

8. 10 

17 

1944 

81.0 

101 

60 

9.31 

16 

1945 

81.1 

102 

62 

10.14 

18 

1946 

81.2 

99 

62 

9.07 

16 

1947 

79.8 

98 

51 

8.03 

13 

1948 

81.4 

99 

62 

10.76 

18 

1949 

81.6 

101 

63 

7.86 

17 

1950 

80.3 

99 

59 

7.91 

16 

1951 

81.7 

102 

58 

7.33 

15 

1952 

82.3 

105 

59 

5.38 

13 

1953 

81.8 

100 

62 

7.57 

15 

All 

Years 

81.3 

7.46 

15 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  follovlng  Station  Index 
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Sullon 

Temperature 

Precipitation 

'J 
i& 

>  J2 
<£ 

Average 
Minimum 

Average 

o  C 
ll 

• 

ot 

Degree  Days 

No.  of  Days 

1 

_ 
1 

|i 

- 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ol  Dare 

Lowest 

Max. 

Min. 

1 

1 

a  c 

2  ' 
S 

s 

,  S 

s< 

"m 

}  2 
o« 

• 

O 

Q 

a  o 

1  ' 
S  o 

1 

° 

NOKTHtKN  U 1 V 1 3 1  ON 

APALACHICOLA  KB  CITY 

R 

88.? 

75.3 

81  .6 

,5 

92 

5+ 

70 

12  + 

0 

10 

0 

0 

5.57 

1  ,99 

2,59 

6 

.  0 

0 

g 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

90.8 

72.0 

81.4 

-  .1 

97 

6 

64 

13 

19 

0 

0 

0 

3.86 

3.56 

,62 

20 

.0 

0 

15 

2 

0 

CARRA8ELLE 

91. 

72.4 

81.9 

.  5 

98 

5 

65 

13 

0 

22 

0 

0 

0 

,89 

,0 

0 

13 

5 

4 

CHIPLEY  3  E 

89.8 

71.5 

80.  7 

-  .3 

97 

6 

65 

12 

0 

16 

0 

0 

0 

6,23 

- 

.97 

1,90 

16 

.0 

0 

14 

COMPASS  LAKE 

70.  5M 

80.  7M 

-  .3 

99 

5 

65 

28 

0 

20 

7.79 

1,03 

1  .89 

19 

.0 

12 

8 

2 

CROSS  CITY  CAA  AP 

91.5 

71.9 

81,7 

95 

16+ 

69 

2+ 

0 

25 

0 

0 

0 

11.75 

3.37 

16 

0 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

91.6 

71.5 

81.6 

.7 

100 

6 

66 

11 

0 

22 

0 

0 

0 

9.16 

,72 

2.07 

16 

.0 

0 

14 

7 

3 

FERNANOINA  BEACH 

88.7 

74.1 

81.4 

.0 

98 

3 

72 

2+ 

0 

13 

0 

0 

0 

14.68 

8,92 

5.57 

26 

.0 

0 

17 

7 

4 

GLEN  SAINT  MARY 

91.7 

70.4 

81.1 

.1 

96 

1 

68 

2+ 

0 

23 

0 

0 

0 

7.50 

.07 

2,61 

26 

.0 

0 

14 

4 

2 

H I LL I ARD 

91.5 

69.4 

80.5 

-  .2 

99 

3 

64 

0 

10.54 

1.70 

2.96 

26 

.0 

0 

21 

4 

3 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

91.8 

73.9 

82.9 

.8 

100 

3 

71 

14+ 

0 

23 

0 

0 

0 

9.30 

1.66 

3.56 

10 

.0 

0 

JACKSONVILLE  BEACH 

88.0 

73.2 

80.6 

95 

3-t- 

59 

2 

0 

10 

0 

0 

0 

11.62 

2,28 

25 

.0 

0 

17 

10 

3 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

R 

90.  1 

75.1 

82.6 

.  9 

97 

3 

70 

23 

0 

20 

0 

0 

0 

5.34 

- 

1.55 

1,63 

23 

,0 

0 

21 

4 

1 

JASPER   10  E 

69.7 

M 

65 

2  + 

0 

0 

0 

9.30 

1,70 

15 

.0 

0 

17 

a 

2 

LA^C    VlIT     £  C 

71.2 

81.4 

.5 

97 

5 

63 

1 2 

0 

24 

0 

Q 

0 

7.06 

- 

.35 

1,50 

26 

.0 

0 

22 

4 

2 

LIVE  OAK   1  SE 

90.7 

96 

1 

12 

20 

0 

0 

0 

10.67 

3,25 

6 

•  0 

0 

15 

5 

I, 

MADISON 

91.5 

72,2 

81.9 

.7 

97 

3 

67 

12+ 

0 

23 

0 

0 

0 

3.27 

- 

3.69 

1.11 

16 

T 

0 

18 

1 

1 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

89.7 

72.6 

81.2 

65 

12 

0 

17 

0 

0 

0 

.0 

0 

15 

4 

1 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

91. 2M 

71, IM 

81. 2M 

.3 

98 

5 

64 

13 

0 

19 

0 

0 

0 

6.29 

- 

.30 

1  .75 

15 

.0 

0 

15 

5 

2 

91.2 

72,4 

81.6 

98 

5 

66 

12  + 

0 

23 

0 

0 

0 

8,72 

1.59 

16 

.0 

0 

23 

7 

2 

MILTON  EXP  STATION 

89.5 

96 

6 

11 

19 

Q 

Q 

Q 

8,79 

3.26 

16 

.0 

0 

16 

3 

MONTICELLO 

90.9 

70,4 

80.7 

.2 

96 

1  + 

64 

13 

0 

0 

0 

0 

4,50 

_ 

2,54 

.79 

20 

.0 

0 

13 

0 

MT  PLEASANT 

89.7 

71.9 

60.8 

65 

12 

0 

1  6 
16 

4.98 

NICEVILLE 

90.8 

69.4 

80.1 

,4 

99 

7 

62 

13  + 

23 

0 

0 

0 

3,66 

- 

4.39 

.80 

29 

,0 

0 

8 

0 

PANAMA  CITY 

91.1 

74.7 

82.9 

1.1 

97 

6 

67 

\  2 

0 

2.02 

4.97 

.70 

31 

° 

PENSACOLA  CAA  AP 

90.1 

96 

6 

11  + 

20 

0 

0 

0 

5.96 

2.19 

16 

2 

PENSACOLA   W8  CITY 

R 

89.6 

75.7 

82.7 

1.7 

96 

6+ 

72 

11  + 

0 

15 

0 

0 

0 

5.03 

_ 

2.55 

1.41 

16 

,0 

0 

6 

3 

90.7 

70.6 

80.7 

.  5 

95 

3+ 

63 

1  3 

0 

19 

0 

0 

0 

8.29 

1.22 

2.03 

10 

,0 

0 

14 

6 

3 

SAINT  MARKS  6  SE 

91.6 

72.8 

82.2 

1.0 

97 

5 

65 

13 

0 

24 

0 

0 

0 

3.98 

- 

2.12 

1.70 

10 

,0 

0 

8 

3 

1 

C       f\T  A  hi 
b  CLU 1  AN 

70.6 

80.  7 

97 

5 

63 

0 

3.79 

.84 

9 

,0 

10 

4 

0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

89.6 

72.3 

81.0 

.0 

95 

1  + 

68 

12  + 

0 

14 

0 

0 

0 

5.77 

2.10 

1.66 

18 

,  0 

0 

15 

3 

1 

D I  V I S I  ON 

81.4 

T 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

93.7 

.8 

98 

4 

1  + 

0 

28 

0 

0 

8.31 

.05 

2.05 

18 

0 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

90.7 

72.5 

81.6 

.8 

95 

9 

70 

1 

0 

24 

0 

I 

5.33 

4.30 

1.24 

19 

.0 

0 

18 

3 

1 

RUSHNELL   7  E 

92.3 

71.2 

81.8 

1.6 

96 

9 

67 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

9,57 

2.89 

1.81 

21 

.0 

0 

17 

9 

2 

CAMP  BLANOING 

91. <> 

72.5 

82.0 

96 

5 

59 

14  + 

26 

0 

0 

0 

6,61 

3.45 

27 

.0 

0 

16 

4 

3 

CEDAR  KEY 

89.6 

76.6 

83.1 

.9 

97 

5 

70 

0 

15 

° 

0 

0 

11.00 

3.68 

3.55 

28 

.0 

° 

6 

4 

4 

CLEARWATER 

89.6 

-  ,6 

93 

5+ 

25+ 

0 

19 

0 

0 

0 

8,86 

3.73 

26 

0 

1 4 

g 

2 

CLERMONT  6  S 

92.6 

72.0 

82.3 

-  ,2 

96 

7 

58 

1 

01  29 

ol  0 

O)  10.16 

3,09 

2.35 

20 

.0 

0 

22 

7 

2 

CRESCENT  CITY  2  SW 

93.0 

72.3 

82.7 

1.1 

1  00 

8 

69 

14+ 

0 

28 

0 

0 

0 

3,24 

- 

3,69 

1.43 

26 

.0 

0 

12 

1 

1 

OAYTONA  BEACH 

89.3 

74.1 

81.7 

94 

5+ 

70 

10 

12 

0 

0 

0 

7,36 

1.85 

26 

.0 

15 

5 

2 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

90.6 

72.4 

81.5 

.7 

97 

6 

69 

1  + 

0 

16 

0 

0 

0 

8,67 

1.56 

3,13 

26 

.0 

0 

18 

6 

1 

DE  LAND 

91. 

.6 

96 

10 

1 

26 

0 

0 

0 

7,40 

1.47 

25 

.  0 

0 

1 9 

3 

2 

EUSTIS  ?  S 

94.6 

73.0 

83.8 

1.4 

100 

7 

69 

4 

0 

30 

0 

0 

O!  6.55 

_ 

,69 

1.17 

26 

.0 

0 

14 

5 

4 

FEDERAL  POINT 

M 

0 

0 

0 

8,06 

1,35 

.0 

0 

15 

GAINESVILLE  UN  I  V 

91.1 

71.6 

81.4 

.3 

95 

4+ 

69 

12+ 

25 

0 

0 

0 

6,71 

- 

,63 

2.62 

19 

.0 

0 

13 

4 

2 

GRAPE   HAMMOCK   C   P  RANCH 

92  .  A 

70.5 

81.5 

95 

4+ 

65 

0 

29 

0 

0 

0 

5,29 

.97 

31 

,0 

16 

4 

0 

HIGH  SPRINGS 

92, <. 

97 

2 

69 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

5,66 

1.85 

11 

,  0 

0 

2  2 

INVERNESS 

92.6 

73.5 

83.1 

2.1 

95 

2* 

68 

11  + 

0 

29 

0 

0 

0 

11.45 

2,83 

1  .64 

26 

,0 

0 

19 

8 

4 

KISSIMMEE 

93.  1 

71.3 

82.2 

98 

65 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

11.52 

4,07 

2.91 

25 

,0 

0 

13 

6 

3 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

92.7 

71.7 

82.2 

.2 

97 

6+ 

66 

1 

0 

26 

0 

0 

6.92 

- 

,61 

1.97 

25 

,0 

0 

13 

4 

2 

LAKE  HIAWASSE 

93.0 

72.0 

82.5 

97 

6+ 

66 

\ 

27 

0 

0 

I 

4.80 

,0 

18 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

90.5 

7  3.4 

82  0 

.8 

94 

3+ 

25 

0 

23 

0 

0 

° 

7,39 

1.15 

22 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

91.7 

72.  1 

81.9 

.  3 

96 

7 

66 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

9,73 

1,87 

2.11 

21 

,0 

0 

12 

7 

4 

NEW   SMYRNA  BEACH  U  N 

90.6 

72.4 

81.5 

1.4 

97 

6 

68 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

8.99 

3,05 

4.40 

10 

,0 

0 

14 

2 

2 

OCALA 

92.8 

72.7 

82.8 

1.7 

97 

5 

70 

14 

0 

28 

0 

0 

0 

9.39 

1,45 

2.40 

15 

,0 

° 

17 

5 

4 

OCALA  AIRPORT 

92.6 

69.2 

81.0 

96 

5 

67 

0 

27 

0 

0 

0 

9.50 

1.44 

19 

.0 

19 

7 

5 

ORLANDO  WATER  PLANT 

94.5 

72.9 

83.7 

99 

9* 

69 

1 

31 

0 

0 

0 

5.57 

1.53 

21 

0 

1 6 

3 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

92.5 

73.0 

62.8 

.7 

96 

6+ 

68 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

6.85 

,85 

1.85 

26 

.0 

0 

17 

6 

1 

PALATKA 

93.3 

73.9 

83.6 

2.5 

99 

3 

71 

14 

0 

29 

0 

0 

0 

5.13 

2,15 

.  92 

26 

.0 

14 

5 

0 

PLANT  CITY 

91.9 

71.5 

61.7 

.7 

96 

6  + 

57 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

10,96 

3,29 

3.64 

17 

.0 

0 

19 

6 

4 

RAIFORO  ST  PRISON 

91.7 

71.6 

81.7 

.5 

96 

3 

69 

2+ 

0 

24 

0 

0 

0 

5,04 

2.28 

.92 

26 

0 

1 0 

SAINT  AUGUSTINE 

91.3 

72.7 

82.0 

70 

2+ 

0 

22 

0 

0 

0 

6,79 

,95 

2,41 

26 

.  0 

0 

1 4 

2 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

89.1 

72.3 

80.7 

99 

19 

68 

12  + 

0 

10 

0 

0 

6,63 

2,65 

26 

.0 

0 

12 

5 

2 

SAINT  LEO 

92.9 

72.5 

82.7 

1.7 

97 

5+ 

69 

J 

0 

27 

I 

0 

0 

8,75 

,65 

1  ,97 

25 

.0 

0 

14 

7 

2 

ST  PETERSBURG 

90.2 

73.9 

82.1 

-  .5 

94 

16 

69 

24  + 

0 

24 

0 

0 

0 

6.83 

2,35 

2.50 

23 

,0 

0 

12 

4 

3 

SANFORD 

71.7m 

62.  5M 

,6 

96 

7* 

69 

2 

28 

0 

0 

0 

14.71 

7,08 

3.07 

11 

,0 

0 

18 

7 

4 

TAMPA   WB  AIRPORT 

R 

90.0 

74.1 

82.1 

,4 

94 

15 

70 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

6.80 

1,31 

1.48 

29 

.0 

0 

13 

5 

4 

TARPON  SPRINGS 

90.1 

73.9 

82.0 

,5 

93 

17 

70 

13  + 

0 

22 

0 

0 

0 

10.66 

2,38 

2.00 

26 

.0 

0 

11 

9 

S 

WINTER  HAVEN 

92.5 

73.3 

82.9 

96 

6 

69 

1 

28 

0 

0 

0 

7.37 

1  .69 

25 

.0 

0 

14 

4 

3 

DIVISION 

62,2 

7,89 

.0 

Sm  Refennce  Nolos  Following  Station  Index 
-  80  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED  1^53 


Temperature 

Precipitation 

Sidlion 

«  E 
<Z 

Average 
Minimum 

Deparluio 
From  Normal 

HIgheal 

o 
O 

Degree  Daya 

No.  ol  Day 

0 

f- 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ot  Days 

Lowest 

Dale 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Deplh 
on  Ground 

.01  r 

£ 
o 
S 

s 

1.00 

or  More 

°  1 

Date 

SOUTHERN  DIVISION 



— 

M  K    H  ly  I  f* 

71. 0 

81.8 

.2 

96 

5+ 

67 

28 

0 

27 

0 

0 :  0 

8.24 

.60 

2.05 

28 

.0 

0 

20 

5 

3 

AVON  PARK 

72.5 

82.4 

.9 

97 

4 

69 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

5.52 

-  2.56 

.90 

30 

.0 

0 

16 

* 

0 

BELLE   GLADE   EXP   ST A 

Oft 

69,  2 

80  .  0 

—  .1 

94 

5 

66 

1+ 

0 

01  0 

10.67 

3.77 

2.25 

19 

,0 

0 

15 

8 

5 

BIG  PI NE  KEY   1 NN 

BRAOENTON 

9X.4 

81.9 

1.1 

94 

16+ 

70 

1  + 

0 

29 

0 

0 

0 

6.37 

-  3.36 

1  ,46 

17 

.  0 

0 

13 

5 

2 

90  0 

70.0 

80,0 

95 

67 

19 

0 

21 

0 

0 

0 

14.00 

3.86 

31 

,0 

0 

19 

8 

5 

CAPE   SABL E  ranger  ST A 

89  •  3 

72.2 

80,8 

91 

5+ 

68 

24 

0 

17 

0 

0 

0 

10,05 

4.43 

12 

.0 

0 

19 

* 

C  A  P  T  I  V  A 

90  •  ^ 

75.2 

82,8 

93 

20+ 

70 

24 

0 

26 ;  0 

0 

7,70 

24 

.0 

0 

17 

6 

I 
3 

71*7 

81,6 

95 

11  + 

68 

24 

26  1  0 

°o 

0 

7.02 

1.75 

ll 

17 

3 

COCONUT  GROVE   7  S 

88.7 

74.3 

81,5 

•  1 

92 

13 

70 

24+ 

10 

0 

0  I  0 

9.06 

4.12 

2.25 

25 

,0 

22 

4 

DRY  TORTUGAS 

89*7 

79.4 

84,6 

93 

74 

15 

0 

0 

0 

3.77 

•  82 

14 

,0 

0 

3 

0 

r \/r Pfii  A  nP  c 

C  V  C  "  OL'^L'C  T 

7A.2M 

83. IM 

.7 

95 

20+ 

72 

8+ 

0 

31 

0 

Q 

5.83 

-  1.47 

1.22 

26 

.0 

0 

16 

5 

1 

r  1 1_ L  ^iMC Kc 

71.6 

82.  1 

.9 

97 

8+ 

67 

1+1  0 

28 

0 

0 

0 

5,88 

-  ,74 

1  .97 

5 

0 

16 

4 

1 

FORT  LAUDERDALE 

92*0 

74  .  5 

83,3 

1.9 

93 

3  + 

71 

6 

0 

29 

0 

6,68 

1.13 

2.03 

12 

.0 

0 

7 

5 

3 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

87. 

76.7 

82,  1 

90 

5+ 

67 

24 

0 

3 

0 

0 

0 

10.10 

3.20 

12 

.0 

11 

8 

3 

FORT  MYER^   WB   AP  R 

73.4 

82,4 

.4 

94 

?  + 

70 

23 

0 

28 

0 

9.34 

,62 

1.25 

21 

.0 

0 

21 

7 

3 

r UK  i     Kit Kt, t 

88*  7 
* 

72.  1 

80.4 

-  1.2 

92 

23 

68 

25 

0 

9 

0 

0 

4,27 

-  1,23 

1.27 

25 

.0 

0 

15 

1 

M  T  A 1  PAH 

89 . 1 

72.  7 

80.9 

92 

12 

57 

23 

16 

0 

° 

9,26 

2.50 

22 

•  0 

0 

10 

" 

HOMESTEAD  EXP  STA 

70.  7 

81.1 

.  7 

97 

25 

68 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

7,73 

.76 

1.37 

27 

.0 

0 

21 

7 

1 

HYPOLUXO 

89.9 

73.6 

81.3 

.4 

92 

3+ 

70 

13  + 

0 

21 

0 

0 

0 

8,17 

3.04 

2.66 

23 

.0 

0 

1  2 

5 

3 

77.5 

83.8 

.1 

92 

9 

73 

24 

0 

0 

0 

0 

6,48 

2.24 

I  .g-r 

14 

.0 

0 

1  2 

6 

2 

71.0 

81.6 

.3 

96 

10+ 

58 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

6,54 

-  .18 

1.27 

29 

.0 

° 

18 

5 

3 

LAKE   PLACID   2  SW 

69,  8M 

81  »6M 

-  ,3 

97 

4  + 

66 

1 

30 

0 

0 

0 

6,63 

24 

0 

LOXAHATCHEE 

91.7 

70  .  5 

81.1 

95 

8+ 

68 

2+ 

0 

26 

0 

0 

0 

8,61 

1.50 

9 

.0 

0 

21 

I 

MARATHON   VACA  KEY 

90.4 

71.8 

81.1 

92 

5+ 

65 

26 

0 

25 

0 

0 

0 

7,05 

2.31 

1 1 

.0 

0 

13 

3 

MPIRr^tlPKtpySAP  D 

89,  1. 

72.6 

80.9 

-  .2 

93 

6+ 

69 

2 

0 

13 

0 

0 

0 

4,58 

-  2.0! 

1  .45 

22 

.0 

0 

13 

3 

1 

McKKi  1  1     1  bLANL) 

89*  9 

73.4 

81.7 

.4 

95 

4 

69 

1 

0 

1 8 

0 

0 

0 

6.30 

-  .07 

1  .09 

23 

.0 

0 

16 

1 

MIAMI  BEACH 

78,1 

82.5 

.0 

93 

12 

71 

24 

0 

2 

0 

0 

0 

5.77 

1.94 

1.48 

11 

.0 

° 

14 

MIAMI    WBAIRPORT  R 

39*9 

75.0 

82.  5 

-  ,1 

93 

12 

70 

23 

0 

22 

0 

0 

0 

6.66 

.07 

1  .97 

22 

.0 

0 

16 

5 

2 

MIAMI    WB   CITY  R 

86.0 

76.1 

81.1 

-  ,5 

90 

12 

68 

23 

0 

1 

0 

0 

° 

6.36 

2.00 

1.79 

22 

.0 

0 

16 

3 

2 

MOORE  HAVE^  LOCK  1 

90.  7 

71.6 

81,2 

,3 

95 

8 

69 

1 

23 

0 

0 

0 

9.13 

2,45 

1.31 

19 

,0 

0 

19 

6 

3 

NAPLES 

89.9 

74.4 

82.2 

93 

10 

71 

5 

0 

19 

0 

0 

1  2.97 

1,93 

26 

,0 

0 

19 

9 

6 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

M 

0 

0 

I 

4.95 

-  1.57 

1  ,76 

24 

11 

4 

•1 

POMPANO  BEACM 

89  6M 

71.7M 

80,  7M 

92 

5+ 

68 

23+ 

0 

18 

0 

0 

0 

7,62 

2.83 

12 

,0 

0 

1  3 

'< 

3 

PUNTA  GORDA 

92.4 

72.8 

82,6 

1,0 

96 

21 

71 

1  + 

0 

27 

0 

0 

6.35 

-  1.19 

2.00 

24 

.  0 

0 

14 

2 

90  .  1 

70.9 

80.5 

95 

13 

68 

27 

0 

22 

0 

1  .46 

30 

.0 

0 

17 

3 

1 

q?*T 

72.1 

81.4 

92 

2* 

69 

1  + 

0 

I 

0 

I 

2.88 

1.50 

24 

.0 

0 

10 

1 

1.1 

74,2 

82.7 

,3 

95 

14 

69 

22 

0 

25 

0 

0 

0 

10.77 

2.50 

27 

.0 

0 

15 

I 

4 

SUNN  I  LAND 

M 

0 

0 

0 

6.02 

2.04 

30 

15 

3 

2 

TAMIAMI   TRAIL  'lO  MI  BEND 

91, OM 

73. 3M 

82, 2M 

" 

0 

° 

9,57 

1.81 

12 

.0 

0 

18 

Q 

3 

TAVERNIER 

88.6 

78.2 

83.4 

-  .2 

91 

8  + 

72 

11 

0 

6 

0 

0 

10.57 

7.45 

5.45 

14 

.0 

0 

11 

5 

3 

TITUSVILLE  2  W 

91.9 

71.0 

81. 5 

,0 

96 

10 

65 

1 

0 

27 

0 

0 

I 

10.00 

2.57 

1.85 

9+ 

,0 

0 

14 

6 

5 

VERO  BEACH  CAA  AP 

89.7 

73.4 

61.6 

93 

4 

69 

1 

0 

0 

0 

6.26 

2,72 

26 

.0 

0 

13 

4 

2 

WAUCHULA  ?  NW 

91. 2M 

70. 6M 

S0.9M 

-  .6 

94 

4  + 

66 

1 

0 

24 

0 

0 

8.89 

.67 

2.15 

18 

.0 

0 

16 

5 

3 

WEST  PALM  BEACH 

87,8 

75.7 

81.8 

,5 

90 

14  + 

69 

23 

0 

3 

0 

0 

0 

5.75 

.69 

2.58 

23 

.0 

0 

14 

3 

2 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

91.3 

74.3 

82.8 

,8 

93 

5  + 

70 

23 

0 

29 

0 

0 

0 

7.72 

1.02 

2.25 

23 

.0 

0 

18 

6 

3 

0 1 V I  S I  ON 

81  .8 

7.54 

.0 

STATE 

81.8 

.5 

7.57 

.11 

T 

tOATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 


See  Reierance  Notes  Following  Station  Index 
-  81  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


APALACHICOL*  NB  CI  TV  R 

ARCADIA 

AVON  PARK 

nAeroH 

RAV  LAKE 

BCLLe  W.ADE   EXP  5TA 
BELL€  f**Ot  HRCN  GATE  * 
BIG  PINE  KEY  INN 
RLODNTSTOMN  ?  SE 
BONrTA  SPRINGS  ?  ES£ 

BRAOENTON 

RROOKSVllLC  CHIN  HiLL 
BUSHNELL  7  E 
CAMP  RLANOINO 
CANAL  POINT  USDA 

CAPE   SABLt  RANG€R  STA 

CAPT  rvA 

CARRARELLE 

CABYVlLLE 

CEDAR  KEV 

CHATTAHOOCHEE 
CHlPLEr  3  £ 
CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEHISTON 

CLEMISTOM  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 
COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITY  ?  SW 
CROSS  CITY  CAA  AP 

DAN  I A  4  MNM 

OAVTONA  BEACH 

DAVTONA  REACH  MB  AP  R 

Of  FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

DRY  TORTUGAS 
EUSTIS  7  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FFLLSMERF 

FERNANOINA  BEACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FORT  MVERS  H8  AP  R 

FORT  PIERCE 

GAINESVILLE  UNIV 

GLEN  SAINT  MARY 

GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

HART  LAKE 

HIALEAH 

HIGH  SPRINGS 
HILLIARO 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUKO 

INVERNESS 
ISLEMORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY  R 

JASPER  10  E 
KENDAL  ?  f 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

KISSIMMEE 

L*  BELLE 

LAKE  ALFRED  ExP  STA 

LAKE  CITY  7  E 

LAKE  HtAWASSE 

LAKELAND  WB  C I  TV  R 

LAKE  PLACID  7  SW 

LAKE  TRAFFORO 
LIVE  OAK    1  SE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHCE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
MARIANNA  CAA  AP 
HARIAHNA    IND  SCHOOL 
MAYO  b  NW 

MFLROURNE  HB  AP  ft 

MCRRITT  ISLAND 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  wn  AIRPORT  R 
MIAMI  WB  CITV  R 
MILTON  ElP  STATION 

MONT ICtLLO 

MOORE   HAVEN  LOCK  I 

MOUNTAIN  LAKE 

Mr  PLEASANT 

MVAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  *,  H 
NICEVlLLf 
NITTAW  1  S 
DC  ALA 

OCALA  AIRPORT 
fWEECMOWT  g  w 

o«efrMo«ef  mrcn  gate  a 

ORLANDO  wATtH  PLANT 
ORLANDO  WR  AIRPORT  R 

PALATKA 
PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  MB  CITV  R 
Pr Tf RS 

PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 

PORT  MAVACA  S  L  CANAL 

PUNT  A  GOBOA 

OUlNCY  fiP  STATION 

RAirORD  ST  PRISON 
ROVAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
•SAINT  AU<MJSTINC  BfACM 
SAINT  LEO 

SAINT  itARVS  6  SE 
ST  PfTf»SBURG 
^AMPORO 
SARASOTA 
SeCOTAN 


RECORD  MISSING 


9.»7 
8.IM 


U.OO 

10.86 
6.23 
8*06 

10.16 
6(60 

7.02 


9.16 
7.40 


6,S5 
S.83 
8.06 
5.88 

14.68 
6.66 
10.10 


6.40 
11.6? 
6.54 


9.13 
9.73 
11.46 
».S9 

17.97 
8.99 
3.66 
8.97 
9«3Q 

9.»0 


7.02 
9.98 
3.03 
10.31 

10.98 
7,62 
10.04 


A. A3 
8.73 

3.9R 
«*83 
14.71 
7.8« 
3.79 


5 

g 

7  j 

8  "1 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15- 

16 

17 

18 

19 

 L 

20  1 

 L 

21 

22 

23 

1 

24 

25  , 

26 

27 

28  1 

1 

29  1 

1 

30 

31 

2.59 

1  .04 

•  24 

T 

T 

.03 

T 

.07 

1.52 

■  05 

•01 

•  02 

T 

•  26 

•  09 

.04 

•  10 

*?o 

07 

• 

*?7 

06 

^05 

* 

■  57 

1 

* 

•  01 

•  01 

.  24 

•  82 

.  36 

.06 

•  52 

• 

*40 
• 

* 

*54 

*39 

* 

*?o 
* 

*oft 

.54 

.26 

.  13 

1  *  10 

2*06 

1'  00 

*34 

•  00 

* 

*  1  ft 

.25 

1.58 

J 

•  85 

09 

!99 

1!  11 

2*06 

I28 

•  86 

*92 

!61 

•  06 

•  24 

.26 

.07 

.14 

2.25 

1.29 

1.39 

•  24 

1.10 

•  30 

1.14 

•  50 

•  58 

•  69 

.02 

•  03 

.  15 

•  10 

•  51 

•  25 

.71 

•  97 

2.11 

•  32 

l^OO 

•  37 

•  06 

•  65 

■  66 

.  _ 

58 

•  62 

.46 

.  32 

•  02 

•  05 

•  47 

•  19 

.60 

•  6 

.6 

• 

.02 

•  17 

•  34 

1.46 

■  06 

•  05 

1^32 

.05 

•  34 

•  64 

•  78 

•  40 

.35 

.02 

.  12 

'?* 

74 

05 

.13 

03 

04 

.65 

•  01 

.  16 

*07 
* 

* 

02 

1*61 

*33 
* 

*89 

*86 

1*69 

*32 

•  06 

*  - 

*  11 

1  *24 

*05 

1  *oi 

*25 

*  1  ft 

*  13 

3*45 

*31 

10 

.20 

* 

'  * 

.48 

' 

.39 

•  09 

•  26 

•  02 

•  05 

•  26 

4.43 

1^30 

•  33 

•  03 

.23 

1*57 

.01 

•  16 

.01 

■  02 

•  61 

.23 

.02 

•  02 

•  70 

•  47 

•  03 

00 

06 

* 

* 

•  32 

1  •02 

36 

•  48 

.03 

.09 

•  20 

•  09 

1 .42 

•  61 

•  28 

•  25 

* 

*  1  5 

*04 
* 

1  *A^ 
• 

1  Tfl 

3 . 05 

1.30 

* 

2.05 

1.95 

.07 

1*60 

•  50 

.52 

1.57 

•  62 

•  50 

•  40 

•  50 

•  33 

.65 

•  10 

•  50 

.27 

.25 

•  36 

1.20 

'1? 

'  1  ? 

!  *Ofl 
■  00 

01 

• 

• 

'05 

*^7 

•  1 1 

•  08 

*  1  0 
.18 

1  0 

• 

• 

* 

Q4 

*  aft 

*  ti 

38 

T 

*  17 

*66 

63 

39 

*85 

103 

*  36 

*  12 
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*20 

1»49 

06 

•  31 

.32 

•  20 

•  06 

1^09 

•  22 

•  15 

•  41 

1*23 

•  76 

•  05 

.16 

•  07 

•  13 

•  08 

1.75 

.23 

•  18 

1*38 

•  50 

•  27 

*7^ 

*7^ 

•  14 

•  32 

2^25 

•  39 

•  05 

•  06 

•  14 

.03 

•  56 

• 

* 

'I4 

85 

* 

• 

•  IB 

1*05 

*17 
* 

*  J. 

*29 

1  0 

17 

*fi  1 

- 

1  43 

05 

* 

.02 

.96 

.03 

•  46 

1*02 

2^01 

•  17 

.02 

•  18 

• - 

'nl 

•  06 

•  03 

•  21 

1.44 

* 

•  43 

* 

•  02 

• 

•  0 

•  06 

I 

- 

0  1 

• 

• 

*74 

- 

*25 

2  07 

04 

*  J, 

10 

*63 

1^20 

*14 

*99 

T 

•  01 

.05 

•  10 

•  14 

•  67 

•  74 

T 

•  24 

.02 

T 

.70 

•  35 

.10 

1  .  10 

^  *A4 

.04 

•  05 

^'14 

•  89 

•  07 

•  11 

.17 

* 

■ 

* 

* 

* 

14 

• 

*19 
* 

14 

• 

* 

08 

* 

69 

* 

1*22 
* 

!o6 
* 

76 

1«92 
* 

94 

^  - 

*97 

04 

03 

*05 
* 

35 

•  92 

•  05 

76 

.58 

•  03 

•  22 

15 

•  30 

*  01 

.05 

•  00 

•  42 

•  57 

2.40 

.01 

T 

•  04 

•  40 

•  21 

1.15 

.03 

■  55 

•  31 

•  04 

•  05 

5^57 

.67 

T 

1 .  30 

5ft 

3^20 

•  50 

•  71 

*14 

*75 
* 

'1 1 

•  5l 

1  98 

12 

T 

•  76 

J 

_ 

• 

Oft 

* 

82 

* 

1  '00 

03 

* 

06 

* 

I  *  7*. 
* 

•  76 

*32 

30 

•  02 

.06 

•  05 

!4T 

06 

22 

* 

03 

* 

'02 

•  19 

•  60 

•  15 

1.27 

34 

•  35 

•  03 

•  23 

•  18 

T 

•  41 

.04 

T 

■  55 

■  03 

2^0? 

1.28 

•  55 

•  05 

•  10 

•  41 

•  11 

•  18 

•  18 

• 

•  10 

1  •O? 

•  20 

.03 

*t? 

•  14 

•  29 

• 

• 

.09 

■  85 

• 

01 

* 

• 

'48 

18 

* 

* 

70 

•  97 

• 

* 

95 

* 

08 

1*00 

'53 

1*50 
* 

* 

•  20 

54 

* 

1  20 

40 

1    1 1 

*e7 

2  50 

ll  38 

•  1 1 

1  95 

1.85 

•  75 

•  20 

•  40 

•  33 

.20 

■  23 

•  87 

.03 

•  53 

.02 

.24 

09 

* 

02 

•  06 

•  01 

•  06 

1^67 

*ol 

2.  9 

•  06 

2.96 

•  20 

* 

1^00 

1  *39 
* 

lias 

•  12 

* 

* 

*39 

12 

*5l 
* 

*39 

*03 

.  14 

20 

20 

*40 

'?7 

.07 

•  02 

03 

*65 

*68 

15 

1  37 

*06 

'91 

.70 

*60 

.45 

.40 

•  49 

•  90 

■  38 

■  66 

.59 

T 

1.50 

U40 

•  04 

.15 

1^40 

.62 

•  09 

1.64 

.25 

.05 

.05 

•  46 

*fc^ 

^*ftt 

* 

71 

* 

* 

.07 

35 

*oi 

15 

3*56 

17 

14 

.11 

*0? 
* 

59 

* 

*  - 

1*04 
* 

'01 
* 

*75 

*  90 

14 

*  62 

'I 

40 

a7 

* 

* 

•  0 

* 

.55 

.18 

U05 

1^70 

■  45 

.95 

.95 

.28 

.16 

•  05 

•  12 

■  19 

•  10 

•  55 

.  19 

1  .  07 

.06 

•  24 

•  26 

•  48 

•  52 

•  27 

•  14 

99 

*oT 

*01 

•  48 

•  30 

•  22 

•  9 

.06 

•  01 

•  07 

1  09 

^*  09 

26 

*05 
* 

1*16 

*77 

*  19 

*  17 

*66 
* 

*04 

04 

1  27 

.22 

•  05 

•  02 

•  13 

•  36 

•  33 

.25 

1*80 

.43 

•  50 

1.97 

•  06 

•  35 

•  64 

.06  1 

01 

* 

* 

.06 

•  08 

70 

* 

•  44 

•  18 

• 

I  •SO 

.11 

•  01 

* 

'in 

* 
* 

• 

1 

• 

• 

.12 

•  06 

T 

.16 

T 

.01 

*65 

'  13 

'ofl 

1  15 

93 

71 

71 

.05 

UOO 

.of 

* 

* 

.05 

.15 

.72 

•  34 

•  45 

.16 

U05 

•  50 

U50 

U08 

•  35 

.23 

•  36 

* 

* 

•  68 

•  20 

•  24 

07 

* 

.90 

*io 

1^08 

.21 

1 

* 

• 

• 

•  42 

•  04 

•  06 

1  .  35 

- 

•  08 

*  1  I 

"  .  , 

*09 

01 

^- 

1*23 

*25 

*78 

*  ,  J 

92 

•  54 

* 

•02 

.04 

T 

•  07 

2.31 

.72 

T 

•  44 

.17 

•  41 

•  03 

•  50 

.18 

U04 

1^06 

T 

12 

36 

*?i 

•  03 

•  48 

1  *  H 

*04 

*01 

50 

' 

*«7 

's7 

*  It 

* 

* 

' 

• 

• 

* 

•  03 

•  26 

!o9 

!o5 

•  26 

01 

T 

*07 
* 

•  20 

T 

1*45 

*  19 

*86 

*e9 

*26 

*04 

T 

T 

.53 

•  81 

•  45 

•  50 

•  05 

•  05 

•  03 

•  05 

•  45 

1.09 

•  19 

.70 
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•  24 

•  11 

**95 

• 

*?ft 

•  06 

**«i 
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.09 

•  01 

T 

•  06 

05 

*40 
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ft? 
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•  04 

* 
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•  06 

• 

• 

T 
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•  04 

' 

'20 

SO 

3*28 
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•  14 

*70 
* 

*03 

36 

*  1 1 
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1^61 

•  16 

•  77 
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.  19 

.59 

.04 

•  04 

•  62 

T 

T 

•  66 

•  79 

•  03 

•  05 

•  17 

T 

•  46 

.42 

•  64 

•  30 

07 

* 

•  56 
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•  04 
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1^26 

•  06 

•  29 

•  33 
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1  ^46 
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U63 

.72 

.  56 
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1*10 

* 

AO 

• 

' 
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.06 

'05 
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* 
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* 

68 

* 

69 

* 

96 

* 

•  02 
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1.35 
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.36 
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•  30 

•  04 

.27 

•  02 

2^26 

•  46 

•  25 

.  15 

•  25 

•  49 

60 

TO 

'*T 

■  M 

.30 

•  36 

* 

* 

• 

•  52 

•  94 

.49 

.21 

•  90 

2.35 

' 

T 

T 

* 

2*40 
* 

38 

* 

•  8 

•  47 

•  27 

.09 

•  07 

.39 

.03 

U07 

•  29 

•  6 

1^04 

•  53 

.79 

U20 

•  26 

1.22 

U24 

•  05 

•  06 

1*44 

•  33 

•  16 

•  18 

1.01 

•  01 

•  64 

.26 

T 

•  70 

.18 

•  06 

.10 

•  04 

•  12 

.24 

•  18 

^*n4 

.50 

•  30 

U  10 

.49 

.09 

•  08 

•  03 

05 

*44 

*6Q 

*7A 

■  92 

.09 

1.02 

.21 

.04 

■  02 

•  30 

T 

T 

T 

T 

•  22 

•  01 

•  07 

•  14 

•  03 

.59 

.66 

•  61 

•  07 

1  •BS 

.13 

.96 

•  69 

.04 

•  08 

•  87 

.43 

.  10 

•  47 

•  02 

•  41 

•  05 

.03 

•  92 

.51 

•  06 

.54 

•  06 

07 

* 

•  06 

•  07 

•  02 

•  13 

•  08 

.70 

•  OS 

•  01 

•  41 

•  64 

•  06 

1*60 

•  79 

T 

T 

T 

•  44 

T 

T 

1  ,04 

11 

•  53 

1  ^02 

.59 

.08 

T 

.17 

2*07 

T 

.02 

•  09 

*03 
• 

* 

•  15 

.17 

• 

.87 

' 

• 

* 

' 

* 

.20 

.04 

.25 

•  10 

U61 

•  27 

.37 

.08 

.05 

3«44 

■  11 

•  09 

1.79 

1.40 

•  06 

.61 

•  03 

.04 

.91 

•  04 

7.83 

•  32 

.05 

1.06 

.66 

2.18 

•  01 

•  12 

•  25 

•  22 

.  16 

1*7% 

05 

'10 

2*00 

*17 

*07 

*7B 

1.46 

•  67 

•  17 

2.03 

.07 

.13 

T 

.73 

•  14 

■  19 

•  13 

T 

•  to 

•  11 

•  0) 

.  10 

.25 

■  09 

•  01 

•  40 

•  08 

.11 

.46 

.55 

•  45 

•  01 

1.46 

.02 

.47 

•  38 

.51 

1*10 

•  08 

•  63 

•  06 

T 

.17 

.21 

•  06 

2^41 

•  41 

1.10 

•  as 

.27 

.56 

•  05 

•  06 

•  24 

•  02 

•  79 

2^65 

.53 

•  03 

•  «6 

T 

•  19 

•  50 

•  07 

.04 

•  68 

•  33 

T 

T 

T 

T 

.95 

•  82 

1*54 

•  07 

U97 

•  05 

•  18 

T 

T 

T 

•  50 

•  10 

1.70 

•  45 

•  30 

T 

T 

•  30 

.30 

•  66 

T 

T 

■  07 

T 

•  05 

.75 

2^50 

•  60 

•  15 

•  10 

1.10 

1^20 

.01 

T 

•  35 

3.07 

2.33 

.06 

•  35 

.01 

.47 

.35 

2.33 

•  16 

.38 

•  90 

•  96 

•  89 

U66 

■  30 

.07 

•  26 

.70 

.0? 

.02 

1.50 

.13 

•  15 

•  76 

.02 

•  77 

•  »T 

.84 

•  08 

T 

.73 

T 

.26 

.18 

T 

•  51 

T 

■  09 

T 

Sm  lahMoa  Horn  roUovrtng  SUHoa  faidn 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

 1  1  

4  1  5 

 1  

6 

^  1 

8  1 

9 

10  1 

11 

12 

13  1  14  1 

15 

16 

17  1 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

STUART 

10,77 

•  0? 

.21 

1.70 

•  03 

•  28 

•  91 

SUNN I  LAND 

6*02 

*o 

•  08 

05 

1.  16 

.29 

60 

12 

02 

^' IB 

*15 

*09 

^'li 

•  OB 

2!o4 

.24 

TALLAHASSef  WB  AP 

5i77 

.80  .35 

T 

•  28 

.37 

■  19 

T  .16 

.27 

T 

1.66 

.22 

.79 

•  31 

T 

•  04 

T 

.04 

•  07 

TAMIAMI    T»L  <.0  MI  SEND 

0.57 

.07 

•  OS 

•  63 

•  88 

.05 

1.81 

.72 

1.20 

.03 

.62 

1.00 

•  26 

.10 

•  55 

•  78 

•  32 

.06 

TAMPA    MR   AIRPORT  ft 

AiAO 

T 

.01 

.3'' 

i.oe 

.0<> 

1.19 

T 

T 

.02 

•  03 

1.15 

.38 

•  90 

.14 

1.48 

•  04 

10.86 

.76 

1  .72 

1.43 

T 

.52 

1.37 

•  49 

1,20 

2.00 

•  68 

.51 

•  16 

TAVERNIER 

10.57 

.08 

1.42 

1.31 

.12  5.*5 

.53 

.10 

•  46 

.22 

•  70 

.68 

TITUSVILLF  2  M 

10.00 

.36 

1.06 

.25 

1.85 

.38 

.  18 

.06 

1^85 

1.02 

.90 

•  20 

1.17 

.45 

•  27 

VERO  BEACH  CAA  AP 

6.26 

.03 

*  12 

.01 

T 

.08 

.05 

1.13 

•  98 

.50 

•  26 

2.72 

.11 

.06 

.19 

WAUCMULA    ?  NW 

8.8Q 

.*5 

.83 

.85 

1.02 

.20 

.13 

2.15 

•  06 

•  12 

1.68 

•  45 

•  30 

.03 

.01 

•  30 

.31 

WEST  PALM  0EACM 

6.75 

•  09 

.26 

2.0<> 

.04  .61 

.03 

.07 

2.56 

•  46 

•oe 

.03 

•  09 

•  06 

.31 

WEST  PALM  BEACM  HB  AP  R 

7.72 

T 

.04 

.73 

.04 

1.01 

T  .77 

.10 

T 

.05 

•  03 

.15 

2.25 

.07 

•  17 

.09 

.48 

.05 

T 

UOl 

•  01 

WINTER  HAVEN 

7.37 

.0? 

.  31 

1.25 

.85 

.35 

.05 

.30 

•  03 

1*67 

•  21 

•  08 

1.89 

•  03 

•  33 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

BAT  LAD 

EVAP 

.28 

.28 

.23 

.16 

.23 

.28 

.23 

.31 

.23 

.24 

.21 

.32 

.29 

.19 

.22 

.16 

.15 

.17 

.27 

.17 

.27 

.23 

.32 

.09 

.14 

.26 

.17 

.19 

.15 

.24 

.09 

6.77 

BILLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.29 
126 

.21 
79 

.  13 
101 

.15 

55 

.23 
90 

.26 
87 

.22 
79 

.23 
74 

.15 
67 

.18 
120 

.30 
126 

.11 
211 

.30 
87 

.28 
108 

.19 
97 

.18 
97 

.26 
169 

.25 
104 

.32 
82 

.18 
89 

.27 
122 

.23 
91 

.24 

129 

.17 
112 

.05 
102 

.19 
151 

.19 
93 

.23 

.23 

.21 
108 

.19 
71 

6.62 
B3236 

BELLE  GLADE  BRH  GATE  4  (a) 

EVAP 

.23 

.21 

.02 

.20 

.18 

.14 

.  18 

.09 

.12 

.17 

.23 

.16 

.19 

.22 

.12 

.15 

.18 

.22 

.05 

.16 

.17 

.19 

.13 

.07 

.01 

.06 

.05 

.05 

.06 

.05 

.01 

4.07 

CLEIISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

MAX 

KIN 

.25 
100 
84 

.24 
98 
84 

.25 
97 
83 

.15 
96 
82 

.22 
101 
85 

.  17 
96 
83 

.21 
101 
84 

.21 
101 
86 

.13 
97 
84 

.10 
95 
82 

.21 
99 
83 

.20 
94 
83 

.25 
95 
84 

.21 
97 
84 

.25 
97 
84 

.09 
92 
83 

.22 
97 
84 

.18 
98 
84 

.17 
95 
81 

.20 
98 
84 

.26 
99 
84 

.16 
100 
85 

.20 
93 
82 

.12 
91 
79 

.07 
83 
78 

.06 
88 
80 

.15 
96 
82 

.  12 
93 
82 

.  15 
94 

82 

.13 
94 
82 

.01 
91 
80 

5.34 
95.7 
82.8 

HIALEAB 

EVAP 
WIND 

.17 
SO 

.42 

38 

.26 
40 

.19 
23 

.13 

25 

.17 
29 

.  14 

38 

.34 
28 

.31 
39 

.27 
87 

.10 
81 

.16 
48 

.10 
28 

.13 
18 

.26 
24 

.24 
64 

.34 
48 

.17 
38 

.10 
40 

.39 
57 

.28 
51 

62 

27 

.45 

31 

.23 
38 

.25 
36 

18 

.28 
37 

.14 

35 

.16 
35 

.36 
34 

B7.24 
1247 

LAO  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.26 
25 

.30 
10 

.27 

21 

.28 

22 

.31 
8 

.31 
14 

.29 
20 

.25 
13 

.27 
17 

.26 
15 

.26 
54 

.25 
10 

.23 
21 

.27 
19 

.22 
11 

.25 
9 

.18 
30 

.23 
11 

.17 

30 

.29 

20 

* 

.55 
39 

.13 
1 

.17 
11 

.15 
20 

.28 
49 

.21 
11 

.13 
8 

.15 
1 

.18 

20 

.20 
18 

7.30 
558 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.09 

.45 

.16 

.20 

.13 

.11 

.20 

.23 

.33 

.21 

.16 

.20 

.21 

.18 

.  18 

.29 

.25 

.24 

.14 

.25 

.24 

.14 

.12 

.06 

.08 

.16 

.21 

.00 

.14 

.21 

.03 

5.60 

KOORE  BAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.34 
71 

.28 
41 

.25 
33 

.20 
33 

.25 
29 

.14 

29 

.42 

32 

.34 
40 

.21 
34 

.22 
36 

.30 

55 

.23 
47 

.25 
41 

.27 

35 

.28 
67 

.  12 
30 

.30 

58 

.30 
53 

.34 
50 

.27 
37 

.23 
29 

.23 
36 

.16 
42 

.21 
60 

.48 
57 

.17 

56 

.45 

55 

.47 

25 

.19 
39 

.19 
33 

.  13 
35 

8.22 
1318 

OKEECHOBEE  HRK  GATE  6 

EVAP 
WIND 

.30 
4 

.30 
4 

.30 
4 

.28 

3 

.22 
3 

.19 

3 

.35 
3 

.35 

5 

.32 

5 

.34 

6 

.26 
7 

.22 
18 

.23 
2 

.25 
2 

.35 
2 

.24 

2 

.35 
16 

.27 
5 

.25 
4 

.33 
4 

.35 
3 

.30 
4 

.16 
8 

8 

.12 
2 

.12 
8 

.21 
4 

.30 
3 

.25 
2 

.27 
4 

.14 

2 

B8.18 
150 

OBLAHDO  lATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.27 

26 

.27 
16 

.37 
13 

.14 

12 

.37 
8 

.17 

36 

.27 
20 

.20 
13 

19 

.18 

20 

.25 
24 

.23 
41 

.26 
43 

.35 
30 

.19 
19 

.35 
11 

.10 
24 

.39 
20 

.16 
24 

.33 
17 

.14 

13 

.25 
9 

.23 
22 

.20 

23 

.07 
25 

.13 
10 

.13 
13 

.17 
11 

.14 
11 

.22 
12 

.29 
14 

B7.05 
599 

PORT  HATACA  S  L  CNL  (a) 

EVAP 
WIND 

.28 
2 

.26 
2 

.13 
3 

.20 
1 

.27 
1 

.18 
0 

.37 
2 

.28 
2 

.26 
3 

.25 
4 

.20 
6 

.16 
16 

.24 

1 

.32 
8 

.27 
0 

.18 
1 

.31 
10 

.33 
6 

.26 
2 

.17 

2 

.15 
0 

.32 
8 

.08 
8 

.18 
10 

.10 
2 

.19 
10 

.17 
6 

.11 
0 

.08 
4 

.09 
4 

.15 
0 

6.54 
124 

SDimiLAXD 

EVAP 
WIND 

.19 
43 

.18 
114 

.19 
69 

.07 

51 

.14 
32 

.26 

93 

.22 
48 

.22 
58 

.21 
48 

.24 

51 

.14 
57 

.05 
45 

.03 

59 

.18 
59 

.21 
98 

.07 

35 

.  14 
43 

« 

94 

.14 
46 

TAMIAHI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.19 

.19 

.16 

.15 

.25 

• 

* 

.66 

.16 

.28 

.29 

.09 

• 

.61 

.18 

.20 

.28 

.21 

1.34 

.06 

.13 

.17 

.25 

• 

.45 

.18 

.09 

6.57 

TEBO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.33 

.30 

.18 

.24 

.22 

.18 

.24 

.29 

.20 

.24 

.27 

.13 

.37 

.21 

.22 

.13 

.22 

.32 

.28 

.27 

.27 

.30 

.39 

.35 

.24 

.22 

B7.88 

MAX  and  MIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
teaperature  of  vater  In  pan  as  recorded  during 
24  hooTB  ending  at  time  of  obserratlon. 

(a)  ETaporatlon  measured  In  pan  36  z  36  Inches. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabl»5       

Day  0<  Month 


Station 

'  1 

'  1 

* 

6 

1  ( 
7  I  8  1  9 

10  1 



12 

1 

13  j 

j4  j 

IS 

1 

17 

18 

19 

1 

21 

22 

"  1 

1 

23  1 

24 

25 

1 

27 

28  1 

29| 

30  1 

31 1 

« 
> 
< 

APALACHlCOLA  WB  CITY 



MAX 

91 

90 

90 

91 

92 

92 

86 

87 

87 

65 

63 

67 

86 

89 

90 

68 

88  •  2 

HIN 

7  7 

77 

75 

76 

74 

79 

81 

74 

74 

74 

70 

70 

74 

75 

77 

76 

75 

76 

76 

77 

78 

80 

71 

75 

74 

71 

77 

76 

76 

76 

75.3 

ARCADIA 

«b 

90 

91 

94 

96 

94 

95 

96 

96 

94 

91 

93 

93 

92 

94 

93 

95 

93 

88 

92 

92 

92 

91 

92  #5 

MIN 

71 

/3 

73 

68 

72 

'0 

72 

74 

72 

70 

71 

70 

69 

66 

70 

74 

72 

73 

71 

71 

71 

73 

69 

71 

73 

73 

70 

67 

68 

71 

70 

71.0 

AVON  PARK 

92 

95 

94 

97 

90 

94 

95 

94 

91 

93 

95 

92 

89 

83 

91 

91 

91 

93 

91 

88 

92 

92.3 

MIN 

69 

72 

74 

74 

73 

73 

74 

75 

73 

74 

7  3 

73 

71 

71 

73 

74 

75 

74 

70 

74 

74 

71 

73 

72 

71 

72 

72 

72 

71 

70 

70 

72.5 

BARTOM 

93 

95 

96 

98 

97 

96 

9  3 

93 

01 
93 

MIN 

Oi 

69 

69 

69 

71 

70 

73 

74 

73 

73 

71 

70 

69 

67 

74 

73 

72 

65 

74 

75 

71 

72 

72 

70 

71 

70 

73 

72 

70 

71 

71 

71.0 

BfLLE   GLADE   EXP  STA 

90 

91 

90 

91 

94 

92 

9! 

93 

91 

93 

66 

90 

90 

92 

92 

92 

90 

92 

86 

90 

90 

90 

90  •  6 

N.'N 

66 

66 

66 

67 

71 

66 

66 

71 

70 

67 

70 

73 

68 

70 

70 

69 

71 

72 

67 

69 

69 

71 

72 

70 

71 

71 

68 

71 

68 

70 

69 

69.2 

BIG  PINE   K^Y  Inn 

MIN 

BLOUNTSTOWN   ?  SE 

9* 

95 

96 

95 

96 

97 

94 

90 

88 

86 

87 

88 

93 

MIN 

73 

73 

73 

70 

72 

76 

75 

76 

75 

73 

70 

65 

64 

58 

71 

73 

71 

72 

72 

75 

74 

73 

75 

76 

73 

74 

66 

70 

71 

73 

71 

72.0 

8RADENT0N 

91 

92 

92 

91 

91 

92 

92 

90 

9  1 

91 

91 

90 

93 

93 

94 

9 1 

93 

93 

93 

92 

93 

83 

92 

90 

90 

90 

9 1 

91.4 

MIN 

70 

72 

72 

70 

71 

74 

73 

73 

73 

72 

72 

73 

71 

71 

74 

74 

71 

73 

74 

73 

74 

74 

74 

71 

75 

72 

72 

74 

70 

70 

72 

72.4 

BROOKSVlLLt^  CHIN  MILL 

92 

92 

90 

92 

9] 

89 

90 

92 

90 

89 

91 

90 

93 

89 

90 

93 

92 

88 

86 

85 

88 

92 

90 

90 

90  .7 

M1>J 

70 

7  1 

75 

74 

73 

74 

75 

76 

75 

74 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

73 

72 

74 

72 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

71 

72 

73 

72.5 

BUSHNELL   2  E 

9J 

95 

95 

93 

94 

93 

92 

92 

90 

90 

92 

93 

94 

94 

93 

93 

91 

91 

88 

90 

92 

92 

92 . 3 

MIN 

67 

70 

72 

72 

69 

73 

72 

72 

72 

73 

71 

72 

72 

71 

72 

71 

72 

72 

71 

72 

70 

71 

72 

68 

69 

72 

72 

72 

69 

7! 

72 

71.2 

CAMP  BLANDING 

90 

91 

95 

95 

96 

94 

94 

86 

95 

85 

92 

91 

91.4 

MIN 

71 

70 

72 

75 

"<6 

73 

75 

75 

75 

75 

71 

72 

70 

69 

71 

73 

74 

72 

74 

73 

73 

75 

76 

72 

69 

73 

72 

72 

69 

""0 

69 

72.5 

CANAL    POINT  USDA 

90 

89 

90 

95 

9! 

92 

91 

90 

88 

92 

92 

89 

90 

91 

82 

92 

90 

MIN 

70 

69 

69 

69 

72 

68 

69 

72 

71 

68 

72 

74 

70 

69 

69 

68 

73 

69 

67 

66 

69 

71 

72 

69 

72 

71 

69 

70 

69 

71 

71 

70.0 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MAX 

se 

88 

88 

90 

91 

90 

90 

87 

88 

90 

91 

90 

88 

89 

91 

91 

66 

89 

89  .  3 

MIN 

71 

71 

72 

73 

72 

70 

72 

72 

74 

72 

72 

70 

72 

74 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

75 

68 

70 

70 

70 

74 

76 

76 

72 

72.2 

CAPTIVA 

92 

90 

92 

91 

90 

91 

92 

91 

87 

89 

90 

90 

90 

91 

MIN 

74 

78 

73 

71 

75 

73 

75 

74 

75 

78 

75 

74 

75 

74 

79 

75 

75 

77 

77 

72 

78 

79 

77 

70 

75 

74 

76 

78 

73 

74 

75 

75.2 

95 

97 

95 

93 

98 

92 

89 

90 

89 

87 

87 

89 

88 

90 

89 

91 

91 

93 

92 

91.4 

MIN 

72 

73 

73 

69 

72 

76 

75 

75 

73 

73 

70 

67 

55 

72 

71 

74 

75 

73 

73 

74 

73 

73 

76 

72 

74 

72 

69 

70 

71 

75 

73 

72.4 

CEDAR  KEY 

89 

91 

95 

95 

97 

87 

87 

87 

86 

88 

87 

90 

91 

90 

85 

89 

86 

88 

90 

91 

94 

86 

93 

62 

86 

66 

89 

90 

89.6 

MIN 

74 

75 

77 

79 

80 

76 

80 

80 

SO 

76 

73 

70 

73 

76 

76 

76 

76 

74 

77 

80 

79 

80 

80 

82 

73 

76 

74 

73 

77 

78 

76 

76.6 

CHIPLEY   3  E 

MAX 

93 

89 

94 

93 

94 

97 

94 

90 

92 

88 

85 

83 

88 

83 

89 

91 

89 

91 

?3 

92 

92 

92 

89  .  8 

MIN 

73 

71 

72 

70 

73 

74 

73 

74 

74 

7? 

68 

65 

67 

69 

72 

73 

71 

70 

72 

74 

79 

73 

75 

72 

71 

66 

69 

71 

72 

70 

71  .5 

89 

88 

90 

91 

93 

92 

90 

93 

91 

93 

91 

90 

91 

6? 

88 

92 

91 

85 

66 

8G 

86 

83 

65 

90 

86 

89  .  6 

MIN 

72 

74 

75 

74 

75 

77 

72 

76 

78 

77 

74 

72 

74 

73 

75 

76 

72 

75 

76 

75 

75 

76 

74 

72 

69 

69 

72 

75 

74 

73 

74 

74.0 

CLERMONT  6  S 

93 

95 

95 

95 

94 

93 

93 

92 

91 

92 

93 

92 

95 

90 

92 

91 

95 

93 

93 

67 

90 

92 

67 

92 

92 

94 

91 

94 

92.6 

MIN 

68 

59 

73 

72 

75 

73 

73 

73 

74 

74 

71 

73 

73 

71 

73 

72 

73 

73 

72 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

70 

71 

73 

72.0 

CLEWISTON  li  S  ENG 

MAX 

89 

91 

90 

90 

93 

92 

93 

95 

89 

90 

92 

93 

92 

91 

93 

92 

93 

92 

95 

92 

67 

69 

93 

93 

92 

89 

90 

91  .5 

MIN 

74 

70 

71 

71 

73 

69 

72 

75 

72 

69 

73 

73 

73 

71 

72 

71 

71 

73 

70 

70 

71 

75 

72 

68 

71 

72 

71 

73 

71 

74 

71 

71.7 

COCONUT   GROVE   7  S 

87 

87 

88 

08 

89 

89 

91 

90 

82 

92 

91 

87 

89 

90 

87 

MIN 

77 

78 

79 

73 

74 

73 

74 

78 

80 

77 

75 

74 

72 

72 

72 

74 

74 

73 

73 

73 

76 

78 

72 

70 

71 

70 

75 

73 

72 

75 

75 

74.3 

COMPASS  LAKE 

95 

96 

95 

94 

99 

98 

93 

89 

88 

86 

85 

87 

86 

90 

67 

92 

93 

90 

87 

93 

90  .  9 

MIN 

70 

70 

70 

67 

76 

73 

73 

73 

71 

69 

66 

67 

71 

71 

73 

71 

71 

It 

73 

71 

70 

71 

71 

71 

72 

67 

65 

59 

69 

67 

70.5 

CRESCENT  CTY  2  SW 

MAX 

94 

96 

98 

98 

98 

95 

96 

91 

91 

90 

90 

89 

90 

90 

92 

91 

95 

95 

91 

86 

96 

94 

67 

90 

90 

90 

90 

93 

93.0 

MIN 

70 

71 

74 

73 

73 

74 

73 

74 

72 

72 

7  1 

73 

72 

69 

74 

73 

74 

73 

72 

73 

71 

74 

72 

74 

71 

72 

73 

71 

69 

71 

72 

72.3 

CROSS  C 1 TY  CAA  AP 

MAX 

93 

91 

94 

92 

94 

89 

91 

82 

90 

89 

90 

92 

94 

92 

91 

91 

92 

95 

69 

65 

91.5 

MIN 

72 

69 

70 

71 

73 

73 

73 

73 

74 

71 

71 

70 

71 

70 

71 

71 

71 

74 

73 

74 

71 

72 

76 

69 

71 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

71.9 

OAYTONA  BEACH 

MAX 

88 

88 

89 

93 

94 

92 

94 

94 

88 

83 

85 

86 

88 

69 

90 

93 

90 

92 

65 

84 

66 

88 

88 

68 

69.3 

MIN 

72 

72 

73 

75 

74 

76 

75 

74 

74 

70 

74 

74 

74 

71 

76 

76 

8C 

76 

75 

75 

73 

76 

73 

71 

74 

73 

74 

72 

73 

75 

75 

74.1 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

91 

91 

94 

95 

96 

97 

96 

96 

95 

94 

88 

65 

86 

87 

88 

91 

93 

86 

90 

MIN 

69 

69 

72 

73 

74 

73 

73 

74 

70 

74 

73 

73 

73 

70 

76 

74 

74 

75 

73 

72 

71 

72 

70 

72 

73 

73 

71 

70 

71 

72 

74 

72.4 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

96 

98 

96 

96 

99 

1 00 

95 

90 

95 

91 

90 

87 

83 

88 

85 

85 

87 

95 

92 

86 

86 

90 

86 

95 

95 

90 

90 

92 

93 

94 

96 

91*6 

MIN 

74 

71 

72 

73 

73 

76 

75 

74 

75 

70 

66 

67 

68 

70 

70 

72 

71 

70 

71 

72 

71 

74 

72 

73 

73 

71 

67 

70 

71 

72 

72 

71.5 

DC  LAND 

MAX 

95 

95 

96 

90 

86 

89 

91 

MIN 

69 

70 

73 

73 

75 

75 

74 

74 

73 

74 

72 

72 

72 

71 

74 

73 

75 

74 

72 

72 

71 

74 

72 

73 

71 

74 

71 

70 

70 

72 

72 

72.5 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

87 

87 

89 

89 

68 

89 

89 

90 

90 

90 

89 

91 

90 

90 

88 

87 

88 

90 

90 

90 

88 

90 

'  91 

92 

90 

92 

90 

92 

93 

91 

91 

89.7 

MIN 

81 

81 

77 

79 

79 

79 

80 

76 

81 

79 

78 

78 

76 

79 

79 

80 

78 

81 

81 

82 

80 

61 

80 

63 

82 

82 

83 

79  .4 

EUSTIS  2  S 

MAX 

96 

98 

100 

98 

98 

96 

90 

68 

90 

96 

96 

91 

96 

97 

95 

97 

97 

92 

93 

97 

92 

92 

94 

93 

92 

93 

94.6 

MIN 

70 

70 

70 

69 

76 

75 

75 

75 

75 

70 

73 

74 

73 

72 

74 

73 

75 

74 

73 

71 

72 

75 

72 

75 

73 

74 

76 

72 

71 

74 

74 

73.0 

EVERGLADES 

MAX 

91 

92 

91 

92 

93 

90 

91 

91 

90 

92 

93 

91 

92 

93 

95 

95 

92 

92 

90 

91 

91 

91 

92 

93 

92 

92 

91  .9 

MIN 

74 

73 

75 

74 

73 

7  3 

72 

73 

75 

75 

76 

75 

75 

75 

75 

74 

75 

75 

74 

75 

77 

75 

74 

73 

72 

75 

74 

73 

73 

74 

74.2 

FEDERAL  POINT 

MAX 

MIN 

FELLSMERE 

MAX 

96 

96 

90 

96 

94 

92 

93 

97 

95 

93 

95 

91 

90 

92 

90 

89 

90 

92 

92  .6 

MIN 

67 

67 

68 

72 

72 

71 

73 

74 

74 

73 

72 

73 

71 

72 

75 

71 

74 

72 

72 

72 

70 

72 

71 

70 

71 

73 

71 

72 

70 

73 

71 

71  .6 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 

91 

92 

98 

96 

93 

90 

88 

82 

82 

66 

65 

86 

87 

87 

87 

69 

90 

87 

89 

91 

90 

67 

63 

65 

86 

87 

88 

90 

88.7 

MIN 

73 

72 

77 

73 

74 

74 

76 

75 

73 

72 

73 

76 

76 

76 

76 

78 

72 

72 

74 

73 

74 

72 

76 

73 

74 

72 

72 

76 

74 

74  . 1 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

67 

93 

93 

92 

92 

92 

90 

90 

91 

92 

92 

92 

93 

93 

92 

93 

93 

92 

93 

93 

93 

92  .0 

MIN 

77 

76 

74 

73 

74 

71 

73 

75 

77 

76 

73 

72 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

75 

74 

75 

76 

76 

77 

76 

75 

77 

76 

77 

74.5 

FT  LAUDERDALE  RAH|A  MAR 

86 

8B 

68 

88 

90 

89 

90 

89 

69 

90 

83 

89 

66 

87 

88 

87 

67 

67 

68 

88 

86 

88 

86 

86 

86 

67 

86 

88 

84 

67 

87 

87.4 

MIN 

75 

75 

79 

80 

60 

84 

83 

84 

83 

82 

77 

75 

78 

78 

77 

80 

76 

80 

79 

76 

74 

78 

74 

67 

70 

68 

73 

75 

70 

72 

74 

76.7 

FORT  MVtRS  WB  AP 

MAX 

92 

94 

94 

94 

90 

93 

92 

92 

92 

93 

90 

91 

91 

89 

90 

94 

90 

91 

93 

94 

94 

93 

90 

80 

90 

86 

91 

92 

91 

92 

92 

91.4 

MIN 

71 

73 

73 

72 

73 

73 

76 

75 

76 

74 

73 

74 

73 

74 

76 

73 

73 

74 

75 

74 

74 

73 

70 

72 

72 

74 

74 

74 

72 

72 

73 

73.4 

FOPT  PIERCE 

MAX 

87 

ee 

8« 

89 

90 

89 

89 

89 

90 

90 

66 

88 

88 

91 

69 

86 

88 

89 

90 

90 

90 

90 

92 

66 

67 

89 

68 

88 

87 

87 

88 

88.7 

MIN 

73 

70 

70 

73 

72 

72 

72 

74 

74 

72 

74 

73 

70 

72 

73 

71 

60 

73 

72 

72 

70 

70 

71 

71 

68 

71 

70 

72 

71 

75 

73 

72.1 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 

93 

91 

93 

.5 

94 

95 

91 

93 

94 

93 

69 

90 

86 

90 

91 

94 

92 

94 

92 

69 

89 

91 

90 

90 

92 

91 

64 

86 

90 

92 

91 

91.1 

HIN 

71 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

72 

69 

70 

69 

73 

73 

71 

73 

71 

73 

69 

72 

74 

73 

72 

73 

71 

71 

71 

71 

72 

71.6 

to*  r*t«r«Do«  Bot««  follovlog  Stktloo  Index. 
-  84  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Of  Month 

 1 — -1  1  -r  :  i  1  ^   ---r-  i 


blauon 

i 

• 

3 

* 

5 

G 

7  S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17  J 

18 

1 

■19  ! 

20  1 

21 

r 

22 

23 

1 

24 

1 

26 

27 

28  1 

L 

29 

1 

30 

31 

Avel 

GLeN   SAINT  MARV 

MAX 

95 

96 

1  - 
93 

93 

94 

95 

93 

95 

86 

87 

82 

87 

92 

89 

91 

92 

94 

93 

89 

93 

92 

91 

94 

1  ^ 

93 

89 

87 

91 

93 

93 

96 

91 

7 

MIN 

68 

72 

71 

70 

71 

70 

71 

72 

71 

70 

69 

68 

69 

70 

74 

72 

72 

70 

71 

72 

70 

73 

71 

69 

68 

72 

69 

69 

70 

69 

GRAPE   HAMMOCK   C   P  RANCH 

MAX 

90 

93 

92 

95 

94 

93 

95 

95 

93 

96 

90 

90 

94 

93 

94 

93 

92 

96 

96 

94 

93 

92 

90 

86 

90 

91 

96 

92 

90 

87 

93 

92 

4 

MIN 

63 

69 

69 

70 

68 

71 

72 

70 

72 

73 

70 

73 

70 

70 

70 

73 

7  1 

70 

69 

70 

72 

71 

72 

72 

69 

73 

70 

70 

69 

71 

71 

HIALEAH 

MAX 

ee 

85 

89 

90 

91 

90 

90 

90 

90 

89 

83 

92 

91 

89 

90 

89 

88 

90 

90 

89 

89 

90 

90 

91 

89 

87 

90 

88 

85 

89 

90 

89 

1 

MIN 

72 

73 

73 

74 

71 

73 

7^ 

76 

74 

74 

73 

72 

73 

72 

73 

74 

74 

72 

73 

76 

75 

70 

67 

72 

71 

73 

70 

72 

72 

73 

73 

72 

7 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

96 

97 

93 

94 

91 

92 

93 

92 

93 

94 

89 

91 

92 

91 

93 

92 

93 

93 

91 

90 

92 

91 

91 

96 

96 

89 

82 

93 

93 

95 

96 

92 

»4 

MIN 

72 

70 

69 

71 

70 

70 

7  1 

72 

72 

70 

74 

72 

71 

70 

71 

70 

77 

73 

71 

72 

73 

76 

73 

TO 

71 

72 

71 

70 

71 

71 

71 

HILLIARO 

MAX 

95 

97 

99 

96 

96 

96 

96 

94 

93 

90 

85 

86 

86 

89 

91 

91 

91 

93 

90 

90 

91 

89 

90 

93 

93 

80 

90 

90 

92 

91 

94 

91 

.5 

MIN 

70 

64 

72 

71 

72 

70 

72 

72 

74 

72 

72 

65 

66 

67 

67 

71 

70 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

69 

72 

70 

56 

58 

59 

65 

69 

4 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

90 

90 

92 

94 

92 

90 

93 

92 

94 

94 

90 

92 

92 

91 

90 

93 

89 

92 

91 

94 

90 

91 

92 

92 

97 

91 

90 

91 

88 

90 

91 

91 

i5 

MIN 

69 

70 

69 

70 

70 

68 

70 

72 

73 

70 

74 

75 

70 

70 

70 

70 

72 

72 

70 

70 

72 

74 

72 

69 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

7 

HYPOLUXO 

MAX 

88 

89 

92 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

86 

92 

92 

92 

90 

89 

89 

90 

91 

90 

90 

90 

89 

90 

87 

89 

90 

90 

88 

89 

90 

89 

.9 

MIN 

7't 

78 

77 

73 

73 

72 

72 

74 

76 

79 

75 

74 

70 

71 

72 

73 

76 

74 

71 

71 

81 

76 

70 

70 

71 

70 

72 

76 

74 

75 

75 

73 

6 

INVERNESS 

MAX 

93 

95 

92 

92 

93 

92 

94 

94 

93 

89 

93 

90 

92 

92 

92 

94 

91 

94 

93 

93 

94 

94 

92 

93 

93 

96 

88 

92 

93 

93 

94 

92 

.5 

MIN 

71 

71 

74 

74 

71 

75 

73 

74 

74 

75 

68 

68 

78 

72 

79 

78 

73 

75 

77 

74 

71 

72 

71 

76 

72 

79 

73 

74 

72 

73 

73 

73 

>5 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

96 

96 

100 

98 

96 

96 

96 

89 

85 

83 

84 

86 

89 

90 

90 

93 

97 

92 

92 

91 

91 

92 

89 

80 

90 

92 

92 

94 

95 

91 

i8 

MIN 

76 

72 

76 

76 

75 

74 

76 

76 

74 

74 

73 

76 

73 

71 

73 

76 

75 

76 

72 

74 

73 

74 

72 

73 

73 

74 

74 

73 

71 

73 

73 

73 

i9 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

89 

90 

95 

95 

94 

88 

91 

94 

90 

84 

84 

81 

84 

86 

87 

88 

88 

88 

89 

90 

87 

90 

90 

87 

86 

81 

86 

86 

87 

87 

88 

88 

■  0 

MIN 

70 

69 

71 

70 

74 

72 

74 

73 

76 

73 

70 

76 

73 

76 

76 

79 

78 

78 

73 

70 

72 

72 

72 

72 

74 

73 

73 

71 

71 

74 

73 

73 

.2 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

95 

96 

97 

96 

94 

92 

90 

87 

83 

82 

83 

86 

89 

90 

90 

92 

92 

86 

90 

91 

90 

91 

86 

81 

89 

92 

89 

91 

94 

90 

.  1 

MIN 

76 

76 

77 

77 

76 

75 

77 

77 

77 

74 

74 

76 

73 

73 

75 

77 

77 

77 

73 

75 

75 

76 

70 

74 

76 

74 

74 

74 

73 

75 

75 

76 

1 1 

JASPER   10  E 

MAX 

MIN 

74 

66 

70 

71 

70 

71 

70 

71 

70 

70 

69 

66 

67 

70 

68 

71 

70 

71 

69 

70 

69 

68 

72 

70 

69 

71 

71 

69 

70 

59 

69 

69 

1  7 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

90 

90 

90 

91 

89 

91 

90 

91 

92 

91 

84 

91 

91 

90 

88 

90 

90 

89 

90 

91 

91 

90 

90 

90 

88 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

90 

■  0 

MIN 

78 

76 

79 

79 

76 

78 

79 

77 

81 

79 

77 

80 

76 

74 

76 

78 

76 

76 

76 

78 

80 

80 

82 

73 

76 

78 

78 

79 

76 

77 

80 

77 

,5 

KISSIMMEE 

MAX 

92 

94 

95 

98 

96 

98 

95 

97 

97 

96 

93 

90 

92 

95 

89 

93 

92 

94 

95 

93 

93 

91 

90 

92 

90 

89 

92 

92 

91 

90 

93 

93 

•  1 

MIN 

66 

70 

72 

71 

73 

7  1 

73 

73 

72 

76 

70 

71 

70 

72 

71 

72 

72 

74 

70 

70 

70 

72 

71 

71 

69 

73 

72 

72 

70 

72 

72 

71 

i3 

LA  BELLE 

MAX 

91 

93 

94 

94 

92 

93 

95 

95 

92 

96 

91 

94 

93 

91 

90 

92 

90 

93 

96 

95 

95 

96 

90 

83 

87 

89 

92 

93 

90 

93 

92 

92 

•  2 

MIN 

68 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

73 

72 

70 

71 

73 

70 

69 

73 

72 

73 

73 

70 

70 

71 

69 

70 

69 

71 

72 

71 

71 

72 

70 

71 

71 

0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

92 

92 

94 

95 

96 

97 

95 

92 

96 

94 

94 

93 

93 

94 

92 

96 

92 

92 

94 

93 

93 

91 

88 

87 

90 

97 

91 

93 

91 

87 

93 

92 

7 

MIN 

66 

74 

72 

71 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

71 

73 

69 

69 

74 

73 

72 

73 

72 

73 

70 

70 

71 

73 

68 

72 

73 

71 

70 

70 

72 

71 

7 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

95 

95 

96 

95 

97 

89 

94 

93 

94 

84 

87 

88 

90 

90 

94 

90 

91 

93 

91 

88 

92 

90 

90 

95 

88 

87 

91 

93 

93 

94 

91 

6 

MIN 

70 

70 

72 

73 

73 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

63 

70 

70 

70 

73 

70 

72 

72 

72 

70 

73 

71 

71 

71 

72 

72 

71 

70 

71 

71 

71 

2 

LAKE  HIAWA5SE 

MAX 

91 

92 

94 

96 

96 

97 

97 

97 

96 

97 

94 

90 

88 

91 

95 

94 

95 

93 

95 

94 

93 

94 

95 

93 

91 

88 

85 

88 

93 

92 

90 

93 

0 

MIN 

66 

70 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

76 

70 

71 

71 

73 

73 

71 

74 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

73 

71 

71 

70 

72 

74 

72 

0 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

90 

92 

94 

94 

94 

92 

92 

90 

92 

89 

90 

89 

91 

93 

90 

92 

89 

90 

91 

92 

93 

91 

86 

84 

90 

85 

89 

92 

90 

86 

92 

90 

5 

MIN 

71 

73 

76 

75 

74 

74 

76 

76 

75 

75 

73 

73 

72 

72 

76 

73 

73 

71 

74 

76 

74 

71 

73 

73 

70 

72 

73 

73 

72 

74 

74 

73 

4 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

93 

96 

96 

97 

95 

95 

96 

95 

94 

97 

90 

92 

94 

94 

96 

94 

92 

94 

96 

94 

94 

90 

83 

94 

90 

94 

91 

94 

92 

92 

93 

4 

MIN 

66 

69 

69 

70 

71 

68 

70 

70 

70 

70 

72 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

70 

73 

69 

69 

68 

70 

70 

69 

8 

LIVE  OAK  1  SE 

MAX 

96 

93 

96 

93 

95 

90 

91 

89 

90 

86 

82 

84 

88 

89 

94 

93 

92 

92 

89 

87 

91 

88 

89 

94 

90 

91 

91 

89 

94 

93 

94 

90 

7 

MIN 

71 

73 

73 

72 

72 

74 

75 

75 

72 

71 

68 

66 

72 

71 

74 

71 

74 

72 

73 

71 

73 

76 

70 

70 

68 

72 

72 

71 

72 

73 

74 

72 

0 

LOXAHATCHEE 

MAX 

90 

91 

92 

94 

93 

94 

94 

95 

90 

93 

87 

90 

91 

92 

94 

92 

92 

93 

95 

94 

94 

92 

93 

87 

88 

92 

93 

90 

88 

92 

88 

91 

7 

MIN 

69 

68 

69 

69 

76 

68 

69 

71 

72 

69 

73 

73 

69 

70 

70 

71 

73 

72 

69 

68 

71 

72 

70 

70 

70 

70 

69 

71 

70 

73 

72 

70 

5 

MAD  I  SON 

MAX 

95 

95 

97 

95 

96 

91 

94 

91 

86 

90 

86 

87 

87 

89 

95 

94 

91 

92 

92 

91 

89 

88 

90 

93 

92 

86 

90 

91 

95 

94 

96 

91 

5 

MIN 

7* 

70 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

72 

71 

71 

67 

67 

69 

72 

73 

71 

74 

75 

73 

72 

72 

74 

74 

72 

73 

71 

74 

71 

73 

73 

72 

2 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 

90 

90 

90 

91 

92 

91 

90 

91 

92 

91 

90 

89 

90 

91 

89 

91 

89 

90 

91 

92 

90 

89 

91 

91 

90 

90 

91 

92 

87 

89 

91 

90 

4 

MIN 

71 

72 

74 

73 

72 

74 

75 

74 

76 

73 

68 

68 

74 

74 

71 

73 

71 

73 

71 

73 

69 

71 

77 

68 

68 

65 

76 

73 

58 

67 

75 

71 

8 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

95 

96 

95 

94 

96 

97 

93 

90 

92 

90 

87 

85 

83 

85 

86 

86 

89 

90 

87 

81 

86 

89 

85 

93 

93 

87 

84 

90 

93 

92 

93 

89 

7 

MIN 

76 

76 

73 

72 

74 

76 

75 

75 

72 

72 

71 

66 

69 

70 

74 

73 

72 

73 

73 

74 

73 

73 

74 

74 

74 

73 

69 

69 

72 

73 

72 

72 

6 

HARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

96 

96 

96 

95 

97 

98 

95 

89 

93 

90 

89 

87 

87 

86 

87 

90 

92 

90 

86 

87 

89 

87 

91 

94 

92 

87 

92 

94 

93 

92 

91 

2 

MIN 

73 

73 

71 

69 

72 

73 

71 

73 

75 

70 

78 

64 

69 

71 

72 

70 

70 

71 

73 

71 

71 

74 

71 

72 

70 

66 

67 

71 

71 

70 

71 

1 

MAYO   5  NW 

MAX 

95 

96 

97 

95 

98 

91 

93 

90 

92 

85 

86 

86 

87 

88 

92 

93 

91 

93 

92 

89 

91 

90 

90 

94 

92 

84 

88 

90 

92 

92 

94 

91 

2 

MIN 

73 

71 

72 

71 

74 

74 

74 

75 

73 

72 

72 

68 

68 

72 

72 

73 

72 

74 

74 

74 

71 

72 

72 

74 

72 

74 

72 

73 

71 

72 

73 

72 

4 

MELBOURNE  HB  AP 

MAX 

86 

88 

89 

92 

86 

93 

90 

89 

92 

93 

90 

88 

86 

88 

90 

88 

89 

88 

92 

90 

90 

90 

92 

87 

88 

90 

89 

87 

87 

89 

88 

89 

1 

MIN 

70 

69 

71 

72 

74 

71 

73 

74 

73 

74 

73 

74 

71 

74 

72 

74 

77 

74 

72 

73 

72 

72 

72 

70 

71 

72 

71 

71 

72 

78 

74 

72 

6 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

88 

92 

92 

95 

90 

92 

91 

93 

90 

93 

88 

88 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

93 

92 

92 

91 

88 

88 

81 

88 

88 

8« 

88 

89 

89 

89 

9 

MIN 

69 

70 

73 

75 

75 

73 

75 

77 

72 

73 

73 

72 

73 

74 

77 

76 

76 

76 

74 

70 

74 

74 

71 

73 

74 

73 

71 

72 

72 

77 

73 

73 

4 

MIAMI  BEACH 

MAX 

86 

84 

86 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

86 

86 

93 

90 

88 

87 

87 

86 

87 

87 

86 

86 

88 

87 

88 

86 

87 

88 

87 

86 

86 

87 

86 

9 

MIN 

80 

79 

81 

80 

81 

81 

81 

81 

82 

83 

73 

75 

76 

77 

79 

79 

79 

78 

79 

78 

76 

80 

72 

71 

75 

76 

79 

80 

74 

77 

81 

78 

1 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

90 

88 

90 

91 

91 

91 

91 

92 

92 

90 

83 

93 

91 

88 

90 

91 

89 

91 

90 

91 

91 

90 

89 

92 

89 

90 

90 

89 

86 

89 

90 

89 

9 

MIN 

74 

76 

77 

76 

75 

74 

77 

79 

81 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

76 

75 

74 

75 

76 

77 

73 

70 

72 

74 

74 

73 

74 

73 

74 

74 

75 

0 

MIAMI   HB  CITY 

MAX 

86 

84 

86 

87 

86 

89 

87 

86 

86 

86 

81 

90 

89 

87 

87 

87 

84 

85 

85 

86 

86 

86 

87 

87 

86 

85 

86 

87 

84 

85 

85 

86 

0 

MIN 

78 

79 

80 

78 

77 

80 

81 

81 

81 

75 

73 

74 

74 

75 

78 

77 

76 

75 

76 

76 

78 

70 

68 

73 

74 

76 

74 

75 

72 

76 

81 

76 

1 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

93 

93 

92 

92 

95 

96 

94 

93 

92 

89 

90 

87 

82 

85 

82 

82 

88 

90 

92 

85 

82 

87 

88 

92 

92 

90 

90 

90 

89 

91 

90 

89 

5 

MIN 

73 

69 

69 

68 

72 

75 

70 

74 

73 

70 

65 

76 

67 

69 

70 

70 

70 

69 

72 

71 

71 

74 

72 

73 

71 

70 

67 

72 

70 

71 

71 

70 

8 

MOWTICELLO 

MAX 

96 

95 

96 

96 

96 

90 

91 

91 

90 

90 

86 

85 

86 

87 

93 

92 

89 

90 

93 

89 

86 

89 

90 

96 

92 

86 

89 

93 

92 

93 

95 

90 

9 

MIN 

71 

67 

72 

70 

72 

71 

73 

72 

70 

70 

70 

65 

64 

70 

68 

71 

71 

71 

70 

72 

69 

70 

73 

73 

72 

70 

70 

71 

70 

71 

72 

70) 

4 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

MAX 

89 

90 

91 

92 

94 

91 

94 

95 

93 

90 

94 

86 

90 

92 

90 

90 

92 

90 

92 

93 

93 

91 

92 

90 

85 

86 

89 

91 

89 

88 

89 

90. 

7 

MIN 

69 

71 

71 

72 

73 

71 

73 

73 

73 

70 

73 

73 

70 

70 

72 

72 

73 

72 

70 

71 

72 

74 

71 

71 

72 

71 

70 

72 

71 

72 

72 

71  . 

6 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

90 

92 

93 

95 

94 

94 

96 

96 

93 

94 

91 

90 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

94 

94 

93 

93 

88 

83 

90 

87 

91 

93 

89 

88 

90 

91 1 

7 

MIN 

66 

73 

71 

72 

73 

72 

73 

74 

73 

74 

70 

73 

70 

70 

75 

74 

74 

74 

73 

74 

71 

72 

72 

72 

70 

73 

72 

72 

71 

71 

72 

72  1 

1 

MT  PLEASANT 

MAX 

95 

95 

95 

93 

95 

94 

91 

90 

92 

88 

86 

83 

84 

85 

87 

87 

88 

89 

90 

86 

87 

86 

87 

91 

91 

88 

87 

92 

92 

93 

94 

89. 

7 

MIN 

7* 

73 

71 

71 

73 

73 

74 

75 

76 

71 

72 

65 

67 

68 

73 

72 

71 

73 

72 

74 

73 

73 

72 

73 

74 

72 

69 

71 

71 

72 

71 

71  . 

9 

NAPLES 

MAX 

91 

89 

90 

90 

91 

89 

90 

89 

90 

93 

89 

89 

89 

88 

88 

92 

90 

90 

90 

91 

92 

92 

91 

87 

88 

89 

90 

91 

91 

89 

90 

89. 

9 

MIN 

72 

74 

76 

75 

71 

72 

76 

76 

75 

73 

74 

76 

76 

75 

76 

73 

76 

74 

79 

75 

75 

77 

77 

74 

74 

72 

74 

75 

73 

73 

73 

74. 

4 

NEW  SMYRNA   BEACH  1>  N 

MAX 

90 

93 

93 

92 

91 

97 

93 

95 

93 

94 

88 

86 

86 

88 

89 

90 

90 

91 

93 

93 

92 

93 

90 

89 

88 

87 

88 

88 

89 

90 

91 

90. 

6 

MIN 

70 

68 

71 

73 

74 

73 

73 

74 

73 

71 

72 

74 

73 

71 

74 

76 

72 

72 

71 

72 

72 

75 

72 

72 

72 

70 

71 

73 

72. 

4 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabu  a  •  uo&iiBuva 

Day  Of  Month 

• 

E 

StullOD 

3 

5  1 

V 

7  1 

■'1 

10 

11  1 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S  j  26 

27 

28  1  29 

30 

31 

Ave 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

72 

89 
69 

91 
70 

94 

67 

92 
76 

96 
74 

92 
69 

91 
67 

92 
67 

38 
62 

84 
67 

86 

86 

88 

89 
70 

91 
69 

90 
71 

90 

72 

91 

71 

92 
69 

91 

71 

93 
71 

94 

72 

91 

65 

90 
64 

91 

6? 

92 

66 

65 
65 

90  aB 
69<4 

OCAL» 

MAX 
MIN 

94 

72 

95 
72 

93 
74 

94 
74 

97 
75 

96 
74 

73 

74 

■It, 
74 

91 
74 

92 
72 

89 
73 

93 
72 

92 
70 

93 

94 

72 

91 
72 

94 

73 

93 
71 

92 
74 

93 
72 

92 
73 

92 
74 

95 

75 

92 
71 

86 
74 

87 

72 

91 

72 

96 
71 

92 

71 

95 
72 

92.8 
72.7 

OC*t*  ArRPORT 

MAX 

MIN 

9* 
67 

96 

67 

95 
68 

95 
68 

98 
67 

96 
70 

96 
67 

96 
71 

96 

70 

92 
70 

91 
69 

88 
70 

94 

70 

92 
67 

92 

94 
69 

91 
69 

93 

90 

92 
7C 

94 

93 
70 

87 
72 

95 
7 1 

92 
68 

87 
72 

88 
70 

91 

69 

95 
68 

9i 
67 

94 

75 

92.8 
69.2 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

91 
69 

93 
71 

96 
73 

97 
75 

98 
76 

97 
74 

98 
75 

96 

75 

99 
74 

99 
76 

96 
72 

91 
72 

95 
72 

91 
73 

96 

97 

93 

92 
73 

96 
72 

96 
74 

95 

72 

98 

73 

95 
72 

96 

72 

94 

72 

91 

75 

90 

90 

71 

93 
71 

91 
72 

90 
74 

94.6 
72.9 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

92 
68 

94 

71 

95 
74 

94 

75 

94 

76 

96 

74 

95 

96 
76 

96 
74 

92 
74 

91 
72 

89 

73 

89 
72 

94 
74 

94 

73 

91 
73 

91 
76 

93 

94 

94 

94 

93 

89 

92 

91 

72 

89 
73 

91 

72 

92 
72 

91 
70 

89 

7  3 

92 

92.5 
73.0 

PALATKA 

MAX 

MIN 

96 

73 

94 

73 

99 
74 

98 

75 

96 

76 

96 
76 

98 

74 

98 
76 

96 
74 

90 

73 

90 

73 

83 
76 

90 

73 

94 

71 

92 

75 

93 

75 

93 
76 

96 
76 

91 
73 

93 
75 

98 

72 

93 
75 

91 

95 

94 

73 

83 
74 

90 
74 

92 
72 

92 
72 

92 
73 

96 
73 

93.3 
73.9 

PANAMA  CITY 

MAX 
MIN 

92 
74 

93 
74 

93 

78 

92 
77 

96 
80 

97 
79 

92 
79 

93 
79 

92 
79 

92 
73 

91 
71 

90 
67 

88 
68 

89 
72 

83 

89 
75 

93 
74 

93 
72 

90 

86 

85 

90 

91 
80 

93 

96 
74 

91 
73 

91 
70 

91 
71 

91 
74 

91 

93 
73 

91.1 
74.7 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

MIN 

92 

76 

92 
74 

91 
76 

91 
74 

94 

77 

96 
78 

93 
79 

95 
78 

93 
72 

91 
73 

93 
71 

88 
73 

83 
73 

85 
73 

84 

83 

89 

89 
74 

91 
76 

86 

72 

88 
74 

89 

79 

90 
78 

93 
76 

91 
74 

92 
76 

92 
71 

89 
76 

90 
77 

90 

76 

91 

77 

90.1 
75.0 

PENSACOLA   KB  CITY 

MAX 
MIN 

89 
76 

92 
75 

89 

77 

90 

76 

94 

78 

96 

70 

96 
79 

96 

81 

93 
73 

92 
73 

89 
72 

88 
73 

82 
72 

84 

73 

82 

86 

88 

89 
75 

90 
77 

88 
74 

86 

73 

90 
80 

91 

79 

91 

77 

90 

75 

92 
76 

92 

73 

87 
76 

87 

77 

89 

78 

89 

77 

89.6 
75.7 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

91 
67 

93 
71 

94 

74 

96 

70 

95 
70 

96 

73 

96 

73 

93 

73 

93 

73 

90 

72 

91 

70 

90 
72 

93 
69 

93 
69 

90 

93 

94 

92 
73 

92 

73 

96 

73 

93 
71 

94 

73 

84 

72 

86 
73 

93 
70 

88 

71 

89 

72 

90 

72 

91 

70 

89 
70 

93 
71 

91  .9 
71  .5 

POMPANO  BEACH 

MAX 

MIN 

89 
72 

88 
72 

89 

72 

90 
72 

92 
72 

90 
70 

91 

73 

90 
74 

91 
74 

90 

72 

90 
73 

92 
71 

90 
70 

90 
70 

89 
72 

88 
72 

90 
72 

89 
70 

90 
71 

90 

73 

89 

75 

89 

68 

90 
68 

88 
71 

89 
70 

89 
73 

90 
74 

87 
72 

89 
72 

90 
72 

89.6 
71.7 

PUNTA  GOROA 

MAX 
MIN 

93 
71 

93 
73 

93 
73 

95 

73 

94 

72 

94 

94 

95 

92 

93 
73 

94 

94 

93 
72 

94 

73 

87 

93 

89 

93 
73 

92 

94 

72 

96 

96 

94 

72 

S3 
71 

90 
73 

85 

72 

92 

72 

91 
74 

94 

71 

93 

92 
72 

92.4 
72.8 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

94 

73 

94 
70 

95 
72 

93 
70 

94 

73 

92 
75 

92 

72 

94 

73 

95 
74 

91 
70 

88 
70 

87 
64 

87 
63 

86 
68 

89 

87 
7 1 

91 
72 

90 

72 

93 
69 

87 
71 

88 

71 

87 
72 

88 
73 

94 

73 

93 
71 

88 
70 

86 
69 

92 
69 

92 
68 

92 
70 

93 
70 

90.7 
70.6 

RAIFORO   ST  PRISON 

MAX 
MIN 

95 
70 

95 
69 

96 
7  1 

95 
72 

95 
75 

94 

74 

95 
73 

94 

73 

93 
74 

87 
74 

87 
72 

85 
69 

88 
69 

90 
70 

92 

92 
74 

90 
73 

93 

72 

94 
72 

92 

73 

92 
70 

92 
72 

90 

75 

93 
71 

90 
70 

88 
73 

86 
7 1 

89 
69 

93 
69 

93 
70 

94 

70 

91  .7 
71  .6 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

91 
69 

89 
71 

88 

7  1 

91 
70 

91 
72 

90 
72 

90 
71 

92 
69 

92 

74 

90 
71 

82 

73 

92 
72 

96 
73 

91 
74 

90 

90 
7 1 

89 
7  \ 

91 

71 

91 
7 1 

09 
72 

91 

7 1 

90 

7 1 

93 
7 1 

90 

70 

89 
69 

91 
69 

39 
68 

92 
69 

39 
69 

86 

7C 

90 
70 

90.1 
70.9 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

93 
71 

93 
70 

97 
72 

98 
74 

98 
75 

93 
73 

96 
73 

97 
74 

91 
74 

89 
71 

86 
72 

83 
74 

72 

87 
70 

89 

9C 

90 

93 
76 

96 

73 

94 

73 

91 
7 1 

93 

93 
72 

91 
72 

89 

73 

82 

73 

91 
72 

89 
70 

90 
70 

90 

72 

91 
72 

91.3 
72.7 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

MAX 
MIN 

88 
70 

88 
70 

94 

72 

97 
73 

96 
74 

91 
73 

92 

72 

94 

73 

88 
73 

89 
71 

86 
73 

84 
68 

85 
73 

67 
70 

87 

se 

89 

89 
7  1 

99 
72 

90 

72 

87 

72 

88 
73 

93 

72 

90 
72 

89 
74 

81 

73 

86 

72 

86 
69 

87 
68 

88 
74 

38 
73 

89.1 
72.3 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

92 
69 

95 
72 

95 
74 

96 
73 

97 
74 

95 
74 

96 

76 

96 
74 

96 

75 

94 

76 

91 
72 

93 
72 

92 
71 

93 
71 

90 

95 

90 

94 
74 

93 
72 

93 
76 

96 

72 

97 

72 

88 
72 

90 

70 

93 
70 

89 
70 

88 

72 

90 
73 

92 
71 

89 
73 

93 

73 

92.9 
72.5 

SAINT  MARKS   6  SE 

MAX 
HIN 

95 
73 

96 
74 

96 
71 

94 

71 

97 
74 

92 

77 

96 
75 

92 
74 

92 
75 

88 

71 

90 
7  1 

90 
76 

89 
66 

88 
72 

89 

9C 

91 

91 
74 

91 
73 

91 

72 

89 

73 

90 

73 

92 
72 

93 

76 

95 
72 

88 

72 

83 

71 

91 
74 

91 

73 

92 
73 

96 

72 

91.6 
72.8 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

92 

73 

90 
73 

90 

73 

91 
74 

90 

75 

91 

75 

92 
76 

91 
76 

92 
77 

92 

77 

90 
75 

89 
70 

87 

72 

91 
74 

92 

94 

76 

91 
73 

92 
74 

90 
76 

91 
76 

93 
76 

93 
76 

89 
76 

82 
69 

91 
74 

86 
71 

86 

7  1 

91 
74 

91 

73 

86 

69 

91 
74 

90.2 
73.9 

SANFORD 

MAX 
MIN 

94 

72 

95 
69 

96 
73 

97 
71 

97 
74 

96 
72 

98 

72 

97 

73 

98 
73 

97 
73 

93 
70 

91 
70 

88 
7  1 

89 
70 

94 

92 

92 

92 
72 

92 
72 

93 

72 

96 

93 
71 

94 

71 

90 

72 

93 
71 

90 
73 

88 

70 

93 
72 

90 

91 
71 

93 
70 

93.2 
71.7 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

91 
69 

92 
71 

90 

72 

91 

71 

91 

72 

92 
72 

91 
74 

92 
76 

91 
74 

91 

73 

92 
71 

91 
71 

88 
69 

91 
69 

90 

92 

92 

91 
74 

90 
70 

91 
74 

92 
73 

92 
73 

90 
75 

85 
70 

91 
74 

89 

73 

90 

73 

39 
73 

92 
71 

90 
70 

91 
72 

90.7 
72.1 

SECOTAN 

MAX 
HIN 

95 
71 

95 
69 

94 
71 

94 

69 

97 
70 

90 
73 

90 
72 

89 
72 

91 
72 

86 

70 

89 

70 

89 
67 

87 
63 

88 
70 

90 
70 

91 

91 

91 
72 

90 
72 

88 
72 

88 

70 

90 
70 

90 
74 

96 
72 

93 
71 

87 
71 

88 
70 

90 
71 

88 
70 

93 
70 

95 

71 

90.7 
70.6 

STUART 

MAX 
HIN 

88 

76 

91 
76 

90 
75 

92 
76 

93 
76 

92 
75 

93 

75 

92 

76 

90 
76 

94 
74 

89 
74 

90 
75 

92 
73 

95 
76 

93 
75 

9C 

92 

93 
76 

93 
74 

93 
74 

93 
76 

92 
69 

91 
71 

87 

71 

86 

72 

93 
72 

91 
72 

90 
74 

89 
72 

89 
75 

90 
76 

91.1 
74.2 

SUNNILANO 

HAX 
MIN 

94 
71 

91 
74 

92 
73 

90 
72 

89 

93 

92 

92 
76 

94 

73 

93 
72 

92 
73 

75 

89 
70 

88 
71 

90 
72 

89 
71 

90 

72 

91 

72 

90 
69 

91 
72 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 
MIN 

95 

73 

95 
71 

94 

74 

93 
72 

94 

74 

91 
76 

89 
74 

89 
74 

92 

72 

89 
72 

86 

71 

86 
68 

87 
68 

84 

71 

91 
72 

91 

89 

87 
73 

89 
72 

86 
70 

87 

71 

87 

72 

89 
76 

92 
74 

92 
74 

87 
73 

84 
70 

90 
71 

89 
72 

91 
73 

94 

73 

89.6 
72.3 

TAMIAMI    TRL  40  Ml  BEND 

MAX 
MIN 

91 
73 

91 
74 

90 
74 

91 
74 

96 
75 

94 

72 

92 
76 

94 

75 

91 
74 

86 
74 

92 

88 

73 

91 
75 

90 
76 

92 
74 

92 

75 

88 
73 

93 

73 

90 
70 

91 

70 

92 
70 

90 
69 

38 

75 

91.0 
73.3 

TAMPA   we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 

70 

90 
75 

91 
75 

91 
74 

91 
73 

92 
76 

92 

76 

92 
76 

92 
77 

90 
75 

93 
72 

92 
74 

89 

72 

90 
71 

94 

7  5 

91 

89 

90 
76 

90 
76 

91 
76 

92 
74 

92 
76 

84 

76 

84 

74 

90 
71 

87 

73 

86 
74 

87 
74 

91 

73 

86 
73 

90 
74 

90.0 
74.1 

TARPON  SPRINGS 

MAX 
MIN 

91 

72 

90 
74 

90 

76 

91 

74 

91 
73 

90 
76 

90 

76 

91 
76 

91 

76 

91 
77 

91 
73 

90 
73 

88 
70 

89 
73 

90 

92 

93 

92 
75 

90 
77 

89 
74 

92 
74 

91 
76 

86 

73 

89 
76 

91 
70 

88 
72 

87 
73 

39 
75 

90 
74 

89 
73 

90 
74 

90.1 
73.9 

TAVERNIER 

MAX 

88 
79 

88 
76 

89 
80 

89 

80 

89 

80 

89 
79 

90 

61 

91 
81 

90 
82 

84 

81 

84 

72 

88 
74 

89 
76 

89 
78 

89 

88 

8e 

89 
77 

?? 
77 

88 
79 

88 
80 

89 
80 

90 
82 

90 

72 

86 
76 

89 
80 

91 
80 

89 
80 

87 
76 

88 
74 

89 1  88*6 
81  1  78t2 

TITUSVILLE   2  W 

HAX 
HIN 

91 
65 

95 
66 

93 
71 

94 

72 

93 
73 

96 
71 

94 

72 

94 

73 

92 
71 

96 
74 

90 
72 

88 
72 

87 
71 

90 
70 

93 
72 

92 
72 

92 

93 
71 

95 
69 

92 
70 

95 
70 

94 
71 

90 
70 

89 
70 

88 
71 

90 
72 

92 
70 

90 
71 

90 
7  1 

91 
72 

92 
73 

91  .9 
71  .0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

88 
6« 

87 
70 

89 

73 

93 
74 

91 

76 

91 
73 

91 
76 

92 
76 

90 
76 

91 
73 

87 
76 

88 
74 

87 
73 

92 
74 

91 
74 

90 
71 

90 
76 

90 
73 

92 
72 

92 
74 

90 
72 

91 
73 

92 

71 

87 
73 

88 

73 

89 
73 

37 
74 

89 
74 

88 
73 

88 
75 

89 
74 

39.7 
73.4 

WAUCHULA   ?  NW 

MAX 
MIN 

90 
66 

92 
68 

93 
69 

94 

70 

92 
70 

94 

70 

92 
71 

94 

72 

89 
71 

94 
71 

90 
70 

91 
72 

92 
67 

89 
73 

92 
73 

88 
72 

92 
72 

92 
72 

92 
72 

94 
71 

92 
72 

88 
71 

85 
71 

93 
70 

87 
72 

90 
70 

92 
70 

92 
69 

87 
72 

93 
70 

91  .2 
70.6 

WEST   PALM  BEACH 

MAX 
MIN 

86 

78 

86 

77 

88 
79 

89 

77 

88 

77 

88 
76 

89 
77 

88 
77 

88 
78 

89 
80 

84 
75 

88 
72 

89 

72 

90 
73 

88 
74 

90 
76 

87 
78 

87 
77 

87 
77 

89 
76 

90 
81 

87 
78 

88 
69 

88 
70 

86 
72 

88 
73 

38 
74 

39 
77 

86 
74 

87 
77 

83 
77 

37.3 
75.7 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

90 
7S 

90 
74 

91 
76 

92 
76 

93 
76 

93 
74 

93 

76 

92 

76 

92 

76 

92 

77 

87 

73 

90 
73 

93 

71 

92 
73 

92 
73 

91 

76 

91 
78 

92 
76 

92 
74 

92 
74 

92 
78 

91 

76 

92 
70 

90 
71 

89 
72 

91 
72 

91 
73 

92 
74 

90 

75 

92 
71 

91 

76 

91.3 
74.3 

WINTER  HAVEN 

HAX 

MIN 

91 
69 

92 

73 

92 

73 

94 

73 

99 

74 

96 

74 

92 
74 

96 
75 

94 

74 

94 
74 

93 

73 

93 

72 

92 
73 

92 
71 

94 

75 

92 
74 

94 

74 

92 
74 

92 

73 

94 

74 

94 

73 

95 

75 

94 

70 

89 
74 

85 
71 

90 
72 

88 
73 

90 
77 

94 
71 

92 
76 

92 
74 

92.5 
73.3 

Sec  page  83  for  Table  6 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No.  1 

County 

• 

1 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Reier 

to 
tables 

Temp.  1 

APALACMICOLA  WS  CITV 

0211 

FRANKLIN 

5 

29  4* 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ARCADIA 

0226 

DE  SOTO 

S 

27  11 

81  *6 

65 

6P 

L.   L.  STIKELEATHER 

2  3  5 

AVON  PARK 

0369 

HIGHLANDS 

7 

27  36 

81  30 

1*5 

6P 

CHARLES  A.  HOWZE 

2  3  5 

C 

aARTOH 

0478 

POLK 

5 

2  7  5* 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

2  3  5 

BAT  LAPt-E 

0620 

HILLSBOROUGH 

5 

2e  04 

82  30 

51 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 

0611 

PALM  BEACH 

7 

26  39 

8A 

8A 

STATE  EXP  STAT  ION 

BELLE  OLAOE  HftN  GATE  4 

0616 

PALM  BEACH 

26  42 

80  43 

31 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

C 

BIG  CYPRESS  INO.  RES. 

0739 

HENRY 

26  19 

BO  59 

17 

6P 

6P 

HOUSTON  L.  OLSON 

CLOSED  */ 

53 

BIG  PINE  KEY  INN 

07*7 

MONROE 

5 

2*  *0 

81  22 

6P 

6P 

WALTER  ZIEGNER 

2  3  5 

BLACICMAN  WNW 

076  & 

OKALOOSA 

5 

30  57 

MID 

MRS.  S.  YOUNGSLOOD 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

060* 

CALHOUN 

1 

30  26 

61 

7A 

JOHN  PURIFOY 

2  3  5 

BOCA  RATON 

0845 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

60  05 

17 

MID 

TOWN  OF  BOCA  RATON 

c 

BONITA  SPGS  i  ESE 

0387 

LEE 

5 

26  20 

ai  45 

10 

6P 

GLADYS  N.  COLLINS 

3 

BRADENIGN 

0940 

MANATEE 

5 

27  29 

82  39 

17 

6P 

MRS.  F.  H.  BRAYMER 

2  3  6 

BRANFORD 

0975 

SUWANNEE 

10 

29  SB 

82  56 

MID 

MRS.  BEULAH  STANLEY 

BRISTOL 

LIBERTY 

1 

30  26 

MID 

WILLARD  R,  ADAMS 

brooksville  chin  hill 

1046 

HERNANDO 

5 

28  37 

82  22 

275 

5P 

5P 

MISS  L.VON  60R0WSKY 

2  3  5 

c 

bhooksville  nursery  1 

1051 

HERNANDO 

6 

28  38 

82  19 

2  00 

8A 

SOIL  COnSERV.  SVC 

CLOSED  3/ 

S3 

brooksville  nursery  2 

HERNANDO 

5 

28  36 

9A 

SOIL  CONSERV.  SVC 

CLOSED  3/ 

BUSHNELL  2  E 

SUMTER 

5 

28  *0 

6P 

MRS.  A.   H.  NELSON 

2  3  5 

CAMP  BLAND 1 NO 

CLAY 

8 

29  59 

8A 

8A 

COY  A.  STEPHENSON 

2  3  6 

CANAL  POINT  GATE  S 

1271 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

80  38 

36 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

CANAL  POINT  USOA 

1276 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

25 

MID 

8A 

SUGAR  PLANT   FLO  STA 

2  3  5 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MONROE 

5 

25  11 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

CAPTIVA 

LEE 

5 

26  32 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

CARRABELLE 

1356 

FRANKLIN 

5 

29  51 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  5 

CARYViLLE 

1386 

WASHINGTON 

3 

30  46 

35  49 

65 

7A 

LONNIE  H.  whitaker 

3 

CEDAR  KEY 

1432 

LEVY 

5 

29  08 

83  02 

19 

6P 

6P 

C.  C.  WHIOOON 

2  3  5 

CHATTAHOOCHEE 

GADSDEN 

30  42 

MRS.W.M06LEY  OLIVER 

CHIFLEY  3  E 

WASHINGTON 

3 

30  47 

5P 

A.  W,  C'STEEN 

2  3  5 

CHRISTMAS  T  WNW 

1565 

ORANGE 

8 

28  33 

MIC 

PAUL  C .  GROSE 

*■ 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

5 

27  57 

82  46 

3* 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  6 

CLERMONT  6  S 

1641 

LAKE 

8 

28  27 

ei  46 

13* 

6P 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  5 

CLEhlSTON 

1649 

MENCfiY 

26  45 

80  55 

8P 

GERVIN  N.  PITZEN 

3 

CLFWISTON  U  S  ENGINEERS 

165* 

HENDRY 

^ 

26  45 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  6  6 

COCONUT  GROVE  7  S 

1716 

DADE 

2 

25  39 

10 

8A 

8A 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

COIrtPASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

5 

30  36 

85  2* 

213 

6P 

6P 

EARL  £.  THARP 

2  3  6 

CRESCENT  CITY  2  Sw 

197B 

29  25 

81  31 

50 

6P 

6P 

W.  i.  NEW60LD 

2  3  6 

CRESTVIEW 

1933 

OKALOOSA 

S 

30  46 

236 

MIC 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

5 

29  38 

83  07 

45 

MIC 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

c 

CROSS  CllY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

5 

29  38 

63  06 

42 

MiC 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

DANIA  4  WNW 

2114 

BROWARD 

2 

26  04 

80  12 

8A 

FLA,  POWER  t  LIGHT 

OAYTCNA  BEACH 

2150 

VOLUSIA 

2 

29  13 

81  02 

4 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

2  3  6 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

21  68 

VOLUSIA 

2 

29  11 

33 

MIC 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

OE  fUNIAK  SPRINGS 

WALTON 

3 

30  43 

5P 

H.  C.  SIORRS 

Db  LAND 

VOLUSIA 

8 

29  01 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  6 

DOWLING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10 

30  15 

63  13 

MIC 

MRS.  HATTIE  TOOLE 

c 

DRY  TORTUGAS 

2416 

MONROE 

5 

24  38 

82  52 

3 

6P 

6P 

JOHN  R.  CEWEESE 

2  3  6 

EUSTIS  2  S 

2B27 

LAKE 

26  50 

85 

6P 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  6 

EVERGLADES 

COLLIER 

5 

25  61 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

FEDERAL  P01\T 

PUTNAM 

8 

29  44 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

FELDA  2  N 

2923 

HENDRY 

26  33 

81  26 

18 

MID 

MRS,  DAISY  E. parson: 

c 

FELL5MERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

80  36 

25 

4P 

Sugar  proo.  assn. 

2  3  6 

FERNANDINA  BEACH 

NASSAU 

2 

30  40 

81  27 

22 

6P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

FORT  DRUM 

OKEECHOBEE 

^ 

27  32 

MID 

U.S.  GEO.  SURVEY 

FORT  LAUDERDALE 

BROWARD 

2 

26  06 

6P 

F .  P.  MEDFORC,  JR. 

FT   LAUDERDALE  BAHlA-MAR 

3166 

BROWARD 

2 

26  07 

80  06 

7 

5P 

6P 

BAHIA~MAR  YACHT  HRBI 

2  3  6 

FORT  fYERS  MB  AlfiPORT 

3186 

LEE 

5 

26  35 

61  52 

8 

MIC 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

FORT  PJERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

80  19 

MIC 

MIC 

C ITY  OF  FT .  PIERCE 

2  3  5 

GAINEIVILLE  UNIVERSITY 

ALACHUA 

8 

29  39 

BA 

H.  E.  6RATLEY 

GLEN  SAINT  MARY 

347C 

BAKER 

9 

30  15 

82  10 

82 

4P 

4P 

G.S.T.M.  NURSERIES 

2  3  5 

GRACEVILLE  3  £ 

3538 

JACKSCN 

3 

30  68 

85  29 

MIC 

ELLIS  F.  CANNON 

c 

bflAPE  HAMMOCK  CP. RANCH 

35'1 

POLK, 

7 

27  *B 

SI  IS 

60 

5P 

6P 

LOY  W.  TOMLIN 

2  3  6 

c 

HART  LAKE 

3840 

ORANGE 

7 

26  23 

61  13 

70 

9A 

U,  S.  GEO.  SURVEY 

3 

PIALEAh 

3909 

DADE 

2 

25  50 

80  17 

8 

8A 

BA 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  6  6 

HKH  SPRINGS 

3956 

AUkCHUA 

10 

29  50 

62  36 

75 

5P 

5P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

HILLIARD 

3978 

NASSAU 

9 

30  42 

81  56 

70 

6P 

6P 

BRUNO  SChROBBACH 

2  3  6 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

3986 

HILLSBOROUGH 

5 

26  09 

62  1* 

50 

eA 

STATE  PARK 

3 

HOLOPAW  3  NNW 

4075 

OSCEOLA 

B 

28  11 

81  06 

70 

MID 

TRIPLE  E. DEVELOP. CO 

c 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

4091 

DADE 

2 

2  6  30 

80  30 

11 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  6 

c 

HYPOLUXO 

4196 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

60  03 

12 

6P 

6P 

J.  L.  6ARNETT 

2  3  6 

INGLIS 

4273 

LEVY 

5 

29  02 

82  41 

12 

MID 

FLA.    POWER  COMPANY 

c 

INVERNESS 

4289 

CITRUS 

5 

28  60 

82  20 

70 

6P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  6 

ISLEWORTh 

4332 

ORANGE 

a 

28  28 

61  33 

115 

6P 

CHASE  6  COMPANY 

3 

JACKSONVILLE  WB  AP 

DUVAL 

e 

30  25 

81  39 

25 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

JACKSONVILLE  BEACH 

DUVAL 

z 

30  17 

81  2* 

10 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

4371 

DUVAL 

8 

30  20 

81  39 

18 

MID 

ml 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

JASPER  10  E 

439* 

HAMILTON 

10 

30  31 

82  *7 

150 

6P 

FLA,  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KENDALL  2  £ 

4516 

DADE 

2 

25  41 

80  17 

18 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

4570 

MONROE 

5 

24  35 

81  42 

7 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

CLOSED  7/53 

KEY  WEST  MB  CITY 

MCNROE 

81  48 

5 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

c 

KISSItWEE 

4620  ! OSCEOLA 

7 

28  16 

61  25 

69 

6P 

6P 

MRS.    MABEL    L.  LAKE 

2  3  5 

KISSIMMEE  2 

4625 

OSCEOLA 

7 

26  18 

81  24 

68 

MID 

MBS.  MABEL  L .  LAKE 

c 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

5 

26  46 

81  26 

13 

6P 

6P 

MRS.  ALICE  £.  HALL 

2  3  5 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

4707 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

180 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

c 

UA«  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

205 

5P 

5P 

CHARLES  D.  LOCKWOOD 

2  3  5 

LAKE  HIAWASSE 

ORANGE 

6 

28  32 

61  28 

115 

9A 

SUBTROP  FRT  FLD  STA 

2  3  5 

LAKELAND  HB  CITY 

*79"' 

POLK 

5 

28  02 

81  59 

215 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

LAKE  PLACID  2  SH 

48*5 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

81  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  5  6 

LAKE  T RAF FORD 

*866 

COLLIER 

26  26 

81  29 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage!  { 

■  Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

'Temp. 

0 

LAMONT  6  W 

JEFFERSON 

5 

30 

83  55 

190 

MID 

TUNGSTEN  PLANTATION 

LEES6URG 

4980 

8 

28 

81  62 

MID 

EDDIE  C.  BUTLER 

C 

LIGNUMVITAE  KEY 

603  5 

MONROE 

2 

24 

54 

80  42 

- 

MID 

HUGH  M.  I^THERSON 

C 

LIVE  OAK  1  SE 

SUWANNEE 

BA 

SUWANNEE  VI  Y  EXP  ST 

LONGBOAT  KEY 

SARASOTA 

5 

26 

6P 

G.  W.  HERRINGSHAW 

LOXAMATCHEE 

PALM  BEACH 

26 

41 

6P 

6P 

U.  S.  GEO.  SlFVEY 

2  3 

5  6 

c 

LYNNE  4  SE 

5237 

MARION 

8 

29 

10 

81  52 

90 

MID 

OTIS  B.  FOKT 

c 

MADISON 

5275 

MADISON 

10 

30 

26 

63  25 

1*5 

7P 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

2  3 

5 

MARATHON  VACA  KEY 

MONROE 

5 

*3 

6P 

U.S. PUB. HEALTH  SVC 

MARIANNA  CAA  AP 

JACKSON 

30 

60 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

JACKSON 

30 

*6 

86  12 

*P 

4P 

FLA.    IND.S.ffW  BOYS 

2  3 

MARINELAND 

5391 

FLAGLER 

2 

29 

81  13 

10 

MID 

MARINE  STUDIO  INC 

c 

MAYO  5  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

5 

30 

06 

63  1* 

6P 

6P 

ROBERT  L.  ANNIN 

2  9 

5 

MELBOURNE  WB  AIRPORT 

BREVARD 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

c 

MERRITT  ISLAND 

BREVARD 

28 

21 

BO  42 

25 

6P 

RICHARD  E.  DEWEY 

MIAMI  BEACH 

5658 

DADE 

2 

25 

80  08 

5P 

5P 

LIFE   GUARD  PATROL 

MIAMI  we  AIRPORT 

6663 

DADE 

2 

25 

49 

80  17 

8 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

c 

MIAMI  WB  CITY 

6668 

DADE 

2 

25 

80  11 

8 

MIC 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

MILTON  EXP  STAT  ION 

SANTA  ROSA 

5P 

AGR.    EXP.    STAT  ION 

MONT ICELLO 

JEFFERSON 

5P 

A.   M.  PHILLIPS 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

GLADES 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

27 

66 

ei  36 

160 

^5P 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

2  3 

5 

MT  PLEASANT 

5990 

GADSDEN 

1 

30 

40 

6*  42 

301 

6P 

6P 

A.  N.  HUBBARD 

2  3 

5 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

SARASOTA 

BA 

STATE  PARK 

NAPLES 

COLLIER 

5P 

CITV  OF  NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

VOLUSIA 

6P 

A.    B.  NORDMAN 

NICEVILLC 

6240 

OKALOOSA 

5 

30 

31 

86  29 

60 

BA 

BA 

EGLIN  FIELD 

2  3 

5 

c 

NITTAW  1  S 

6261 

OSCEOLA 

6 

27 

66 

81  00 

60 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

PALM  BEACH 

MID 

U.S.  GEO.  SURVEY 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

PALM  BEACH 

MID 

U.S.  GEO.  SURVEY 

OCALA 

MARION 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

OCALA  AIRPORT 

6419 

MARION 

5 

29 

10 

82  09 

81 

BP 

8P 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3 

5 

OKEECHOBEE  9  W 

6*60 

OKEECHOBEE 

27 

1* 

60  59 

30 

5P 

U.  S.  GEO.  SuRVfY 

3 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

OKEECHOBEE 

13 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY 

VOLUS 1 A 

2B 

55 

MID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

ORLANDO  WATER  PLANT 

ORANGE 

BA 

ORLANDO  UTILI.  COMM. 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

8 

28 

33 

61  20 

111 

KID 

MID 

U.S.  WEAT^R  BUREAU 

2  3 

5 

c 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

GLADES 

7 

26 

81  IB 

21 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

PALATKA 

PUTNAM 

CITY  OF  PALATKA 

PANACEA 

WAKULLA 

5 

30 

MID 

HR.  OTIS  L.  VAUSE 

PANAMA  CITY 

BAY 

5 

30 

6P 

6P 

E.  S.  DAY 

PANAMA  CITY  2 

6B41 

BAY 

6 

30 

10 

85  40 

MID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

c 

PARISH 

MANATEE 

5 

27 

35 

B2  25 

*4 

MID 

CHARLES  W,  PARRISH 

c 

PENNSUCO  4  NW 

DADE 

HID 

U,  S.  GEO.  SURVEY 

PENSACOLA  CAA  AP 

ESCAMBIA 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

PENSACOLA  WB  CITY 

ESCAMBIA 

*\0 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PETERS 

7033 

DADE 

2 

25 

36 

80  21 

16 

8A 

DI  GIORGIO  FRUIT 

PLANT  CITV 

7205 

HILLSBOROUGH 

5 

28 

01 

62  08 

121 

5P 

5P 

D.  A.  STORMS 

2  3 

5 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

5P 

ST.   FARMERS'  MARKET 

PORT  MAyACA  S  L  CNL 

MARTIN 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNT A  GORDA 

CHARLOTTE 

5P 

E.  J.  MC  CANN 

OUINCY  EXP  STATION 

742* 

GADSDEN 

\ 

30 

35 

64  35 

250 

5P 

5P 

N.FLA.  EXP.  STATION 

2  3 

S 

RAIFORD  STATE  PRISON 

74*0 

UNION 

10 

30 

0* 

62  12 

133 

5P 

5P 

FLA.    STATE  PRISON 

2  3 

5 

c 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

DADE 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

SAINT  AUGUSTINE 

ST  JOHNS 

5P 

ARTHUR  L.  MARSH 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

ST  JOHNS 

MID 

MRS.  T.B.  GILLESPIE 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

6 

26 

21 

82  16 

178 

7P 

7P 

GEORGE  E.  MONTPETIT 

2  3 

6 

c 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7859 

MARTIN 

2 

27 

05 

60  16 

15 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SAINT  MARKS  6  SE 

WAKULLA 

6 

05 

F ISH  t  WLDLIFE  SVC 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

6 

35 

5P 

CITY  OF  ST  PET 'BURG 

SANFORD 

7977 

SEMINOLE 

6 

28 

48 

81  18 

25 

BA 

ELTON  J. HOUGHTON, JR 

SARASOTA 

6021 

SARASOTA 

5 

27 

21 

82  32 

30 

5P 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3 

5 

SECOTAN 

609* 

TAYLOR 

6 

30 

12 

83  39 

45 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

STUART 

8620 

MARTIN 

2 

27 

12 

80  15 

10 

6P 

6P 

CITY  OF  STUART 

2  3 

5 

SUNN I LAND 

B671 

COLLIER 

26 

16 

81  21 

13 

5P 

5P 

SE  FOREST   EXP  SIA 

2  3 

5  6 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8758 

LEON 

5 

30 

26 

84  20 

68 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

TAMIAMI  CANAL 

8775 

DADE 

2 

25 

80  27 

13 

HID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BENO 

6780 

DADE, 

25 

46 

60  SO 

12 

9A 

9A 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3 

5  6 

c 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8  788 

HILLSBOROUGH 

5 

27 

58 

82  32 

24 

•  ID 

HID 

U.S.  WEATHE*'  BUREAU 

2  3 

5 

c 

TARPON  SPRINGS 

8B24 

PINELLAS 

5 

09 

82  45 

8 

*P 

*P 

C ITY  OF  TARPON  SPGS 

2  9 

5 

TAVERN  I ER 

88*1 

MONROE 

2 

25 

01 

80  30 

5 

7P 

CAPT .  EUGENE  LOWE 

3  3 

5 

TITUSVILLE  2  W 

8942 

BREVARD 

2 

28 

35 

BO  48 

14 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3 

9 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5 

27 

06 

62  27 

10 

MID 

VENICE  GONDOLIER 

c 

VENUS  3  SE 

918* 

GLADES 

27 

02 

61  21 

HID 

VAN  T.  OXER 

c 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3 

30 

38 

85  43 

HID 

JAHES  D.  PARISH 

c 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27 

39 

80  25 

20 

>4ID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  5 

5  6 

c 

WAUCHULA  2  NW 

9*01 

HARDEE 

5 

27 

33 

81  49 

120 

6P 

H.    L.  CARLTON 

3  9 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26 

*2 

80  02 

19 

6P 

6P 

PALM  BEACH  POST 

2  9 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26 

*1 

BO  06 

15 

4ID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  } 

c 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

S 

26 

01 

81  44 

175 

lOA 

tOA 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3 

t     1-APALACBICOLA ;     2-ATLAmC ;     3-CHOCTAWHATCIIEE ;     4-SVXRCLADE ;     5-GULF ;     6-OCHLOCEOirO :     7-OKEECt)0SBE ; 

REFEREMCE  ROTES 

Th«  four  digit  IdeatlflcatlOD  Duabera  la  the  l&dez  nuBb«r  coluu  of  tbe  Station  Index  ere  tuasl^ned  on  m  stAte  baala 
ripirca  and  letters  following  the  etatloo  aaae,  sucb  as  12  SSW,  indicate  distance  In  allea  and  direction  froa  tbe  i 
ObaerratloD  tlvee  given  to  the  Station  Index  are  1b  local  staodard  tlM. 

Delajed  data  and  corrections  «111  be  carried  only  in  the  June  and  Decesber  leBues  of  this  bulletin. 
Beating  degree  days  for  the  preceding  12  soaths  *ill  be  carried  In  the  June  Issue  of  thle  bulletin. 

Stations  appearing  la  the  Index,  but  for  ehlch  data  are  aot  listed  In  the  tables,  sre  either  ■Isslng  or  received  to 

Dalesa  othervlse  indicated, 
average  of  65*  F.  Bvaporal 

Sleet  and  hall  aere  Included  In  ■ 

Arcunts  to  Table  3  are  froH  oon-i 

Data  la  Tables  3.  5  and  S  are  foi 


8-ST.  JOHNS;     9-ST.  HART;  lO-SDWAffNEK 


There  «111  be  no  dupllcatloi 


Degree  days  ar*  based  on  a  dsily 


the  standard  leather  Bureau  type  pan 
noefall  totals  In  Table  2,  beginning  vltb  July  1»48. 
ecord lag  gages ,  unless  otherwise  Indicated . 

tbe  24  hours  ending  at  t lae  of  obserratlon.     See  the  St 
6  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  la 
las  distribution  anknovn. 


lad: 


No  record  In  Tables  3, 
And  also  on  a  Uter  da 

Awinnt  Included  In  follovlog  aeasnreaent ,  tla 
Gsge  Is  equipped  with  a  slndshleld. 
Adjusted  to  a  full  aoatb. 

In  tbe  "Keter  to  Tables"  coluaa  Id  the  Statio 
Bourly  Precipitation  Data. 

Water  equivalent  of  snovfall  wholly  or  partly  estlaated.  using  a  ratio  of  1  Inch  eater  eqol' 
One  or  aore  days  of  record  alsstag;  see  Table  S  for  detailed  dally  record.  Degree  day  dsti 
Dally  values  aod  aonthly  total  froa  recording  gage. 


Index  for  observatlo: 
cated  by  oo  entry. 


Index  the  letti 


iBdlestes  recorder  sti 


ona  are  proceaaed 


special  purposes  sod  i 


'  pabllstod  Istsr  la 


for  a  fall  aoatb. 


11  to  aeai 


th. 


the  follovlng  day. 


ere  should  be  Bade  payable 
laahlqtton  29.  D.  C. 

V.B.P.C,  ChsttaoooBS,  T«ao.  0/1/53  900 


.  tbe  Treasarsr  of  tb* 
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FLORIDA  -  AUGUST  1953 
R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 


Precipitation  was  extremely  heavy  in 
the  upper  east  coast  section  and  quite 
heavy  elsewhere  except  on  the  Keys  and 
over  the  inland  area  of  the  northwest 
portion.     No  tropical  storms  reached 
the  State  and  violent  features  of  this 
month' s  weather  were  associated  with 
thunderstorms.     Funnel  clouds  were 
observed  near  Fort  Lauderdale  and  Miami 
Airport  the  5th,  near  Orlando  the  17th, 
and  near  West  Palm  Beach  the  21st  and 
24th.     Two  tornadoes  reached  the  ground. 
The  first  was  at  Orange  Park  on  the 
afternoon  of  the  10th  and  caused  minor 
damage  to  two  homes  as  well  as  breaking 
a  number  of  oak  trees  while  moving 
through  a  sparsely  settled  wooded  area. 
The  second  was  a  small  tornado  that 
reached  the  ground  about  10  miles  west 
of  Fort  Pierce  on  the  17th  causing 
slight  damage  to  buildings  and  citrus 
trees.     Lightning  killed  one  man  and 
injured  another  at  Clearwater  the  27th 
and  started  a  fire  at  Fort  Myers  the 
same  date  that  caused  property  damage 
estimated  at  $1,000,     Temperatures  av- 
eraged 81,3°    (0,1)   below  normal)  and 
ranged  from  102°  at  DeFuniak  Springs 
the  6th  to  63°   at  Niceville  the  15th, 
Precipitation  averaged  9.51  inches 
(2,39  inches  above  normal)  and  station 
totals  ranged  from  19,89  inches  at 
Titusville  2  W  and  Daytona  Beach  WB  AP 
to  1,74  inches  at  Marianna  CAA  AP. 
Precipitation  averaged  more  than  60% 
above  normal  in  the  middle  division 
and  many  stations  in  the  upper  east 
coast  section  reported  the  greatest 
totals  ever  recorded  for  August,  (See 
map  page  91  for  distribution  of  pre- 


cipitation) . 

Hot  weather  was  the  opening  note  of 
this  month  and  thundershowers  were 
very  widely  scattered  during  the  first 
few  days.     Most  of  the  stations  in  the 
northern  and  middle  division  recorded 
the  highest  temperature  of  the  month 
during  the  first  week.  Thundershowers 
became  moderately  frequent  on  the  4th 
and  provided  local  relief  from  the 
heat.     During  the  second  week  cloudi- 
ness increased  and  by  the  middle  of 
the  month  showers  and  thunderstorms 
became  an  almost  daily  feature  over 
the  Peninsula,   the  northeast  section, 
and  near  the  coast  in  the  northwest 
portion.     This  rainy  .weather  pattern 
continued  through  the  second  half  of 
the  month,   and  with  its  associated 
cloudiness  kept  temperatures  at  below 
normal  values  most  of  the  time. 

The  rains  were  generally  favorable  for 
citrus  and  a  heavy  crop  of  fruit  sized 
well.     Truck  growers  made  good  pro- 
gress preparing  for  fall  and  winter 
crops.     Seed  beds  were  planted  and 
transplanting  of  tomatoes,  eggplant 
and  peppers  got  underway  late  in  the 
month.     Wet  soil  and  almost  daily  rains 
sharply  curtailed  farm  work  by  the  last 
week.     Pasture  grasses,  soybeans,  pea- 
nuts, and  sugar  cane  made  rapid  growth 
except  in  the  drier  areas  of  the  ex- 
treme north  portion.     Tobacco  harvest- 
ing was  completed,  good  progress  was 
made  with  cotton  picking  and  some  corn 
was  harvested.   -  J.T.B.B. 
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SUPPLEMENTAL   DATA  flor.da 

AUGUST  1953 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  vrith  precipitation 

« 
d 

SubOD 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fasteal 
mite 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST  j 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

,50-99 

661-001 

200 

and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

aunahine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

APAMCHICOLA  WD  CITY 

_ 

_ 

7.0 

24 

E 

22 

- 

- 

- 

- 

4 

2 

10 

3 

2 

1 

22 

48 

7.4 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

ssw 

15 

7.8 

40> 

E 

10 

94 

92 

73 

87 

5 

1 

6 

2 

6 

4 

24 

- 

7.3 

FORT  MYERS  WB  AP 

E 

19 

6.2 

24' 

W 

7 

93 

88 

63 

81 

8 

10 

4 

3 

1 

0 

26 

- 

6.6 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

swt 

13t 

7.9t 

35t 

NEt 

30t 

89t 

88t 

66t 

sot 

1 

5 

7 

3 

5 

2 

23 

44t 

7.6t 

KEY  WEST  WB  CITY 

. 

- 

6.6 

28 

S 

31 

81 

80 

68 

75 

7 

6 

3 

2 

0 

0 

18 

61 

5.7 

■  kwi  Akin  wn  f^lTV 

4 

11 

6 

6 

2 

0 

29 

- 

7.5 

MELBOURNE  WB  AP 

70 

2 

7 

9 

1 

4 

1 

24 

UIAyl  WB  CITY 

SEt 

Z4t 

9.8 

30 

SE 

16 

84t 

83t 

60t 

74t 

4 

9 

2 

3 

0 

1 

19 

56 

5.2 

4 

3 

5 

1 

3 

0 

16 

ORLANDO  WD  AP 

S 

19 

7.2 

45* 

SSE 

10 

95 

92 

63 

87 

3 

3 

9 

8 

4 

1 

28 

7.2 

PENSACOLA  WB  CITY 

NEt 

18t 

6.3 

57 

W 

8 

2 

2 

6 

4 

3 

1 

18 

61 

7.2 

TALLAHASSEE  WB  AP 

ENE 

15 

4.3 

92 

91 

67 

80 

8 

4 

2 

1 

4 

1 

20 

7.5 

TAHPA  WB  AP 

£ 

12 

7.0 

25« 

NE 

12 

92 

90 

67 

81 

4 

6 

9 

5 

0 

0 

24 

64 

7.3 

WEST  PALM  B£AC»  WB  AP 

SSE 

15 

7.4 

40» 

SW 

31 

89 

86 

66 

79 

5 

8 

2 

3 

4 

1 

23 

6.6 

tAlrport  Data 
'This  datun  Is  obtained 
by  visual  observation 
since  recording  equip- 
Bent   is  not  available. 
It   is  not  necessarily 
the  fastest  mile  occurr- 
InR  during  the  period. 

Table  1 


Temperatiue 

Precipitation 

Year 

• 

e 

days 
more 

% 

Avert 

High. 

S 
i 
.3 

e 
> 
< 

■o  o 

io 

1891 

81.6 

101 

56 

5.70 

14 

1892 

80.8 

101 

67 

8.21 

14 

1893 

81.4 

102 

63 

6.93 

13 

1894 

81.0 

97 

65 

7.42 

15 

1895 

81.1 

99 

60 

5.93 

14 

1896 

82.0 

100 

58 

5.75 

11 

1897 

81.7 

104 

65 

6.70 

13 

1898 

80.8 

97 

58 

12.86 

18 

1899 

82.2 

102 

62 

6.57 

12 

1900 

82.4 

104 

64 

4.36 

9 

1901 

80.4 

99 

64 

10.63 

18 

1902 

82.0 

105 

57 

4.67 

11 

1903 

82.4 

102 

63 

6.82 

14 

1904 

80.2 

101 

61 

7.37 

14 

1905 

80.9 

102 

59 

11.60 

18 

1906 

81.4 

100 

62 

7.40 

14 

1907 

81.3 

101 

62 

5.99 

12 

1908 

81.1 

103 

61 

6.89 

13 

1909 

81.9 

103 

65 

7.63 

15 

1910 

80.6 

99 

61 

8.63 

15 

1911 

80.7 

100 

60 

8.90 

15 

1912 

81.6 

100 

60 

5.76 

12 

1913 

80.7 

101 

62 

6.82 

14 

1914 

81.6 

101 

60 

5.59 

13 

1915 

82.7 

102 

63 

6.77 

12 

Avi 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

« 

o» 

« 

■0  S 

•0 

o 
> 

< 

« 

M 

a 

« 

i 
.3 

Avera 

No.  ol 
.01  or 

1916 

81.4 

102 

61 

6.03 

12 

1917 

81.3 

99 

58 

7.71 

15 

1918 

81.4  . 

104 

58 

5.82 

12 

1919 

81.7 

101 

60 

6.80 

14 

1920 

80.7 

101 

60 

6.64 

15 

1921 

81.4 

102 

57 

4.39 

11 

1922 

80.1 

99 

59 

7.98 

16 

1923 

81 .2 

102 

63 

6.76 

14 

1924 

82.8 

103 

62 

4. 17 

11 

1925 

81.4 

104 

61 

6.56 

14 

1926 

81.8 

99 

66 

8.20 

16 

1927 

81.9 

100 

58 

6.18 

13 

1928 

81.2 

100 

66 

9.56 

15 

1929 

81.3 

99 

58 

6.36 

14 

1930 

80.5 

103 

55 

4.22 

10 

1931 

81.1 

102 

55 

6.29 

13 

1932 

81 .6 

101 

65 

9.78 

18 

1933 

81 .6 

101 

65 

6.45 

14 

1934 

81.3 

99 

64 

5.35 

15 

1935 

81.9 

102 

57 

8.99 

15 

1936 

81.5 

100 

59 

6.75 

13 

1937 

81.3 

100 

60 

8.77 

16 

1938 

82.2 

104 

61 

3.84 

8 

1939 

80. 1 

99 

60 

10.79 

17 

1940 

81.7 

99 

58 

6.93 

15 

ira^es  in  this  table  have  been  weighted  according  to 


Temperature 

Precipitation 

Yeai 

« 

« 

-Si 

Avert 

High< 

s 

t 
3 

Aven 

■o  o 

is 

1941 

83.3 

102 

64 

5.16 

13 

1942 

81.7 

102 

58 

5.44 

14 

1943 

82.0 

102 

59 

7. 10 

12 

1944 

81.6 

100 

61 

7.76 

16 

1945 

81.5 

99 

61 

8.39 

15 

1946 

81.4 

99 

62 

6.77 

16 

1947 

81.3 

105 

60 

7.05 

16 

1948 

81.1 

100 

62 

7.72 

15 

1949 

81.2 

99 

62 

11.05 

17 

1950 

81.3 

100 

59 

6.32 

13 

1951 

83.3 

103 

58 

5.50 

13 

1952 

81 .9 

102 

60 

7.50 

15 

1953 

81.3 

102 

63 

9.51 

18 

All 

Years 

81.4 

7.12 

14 

See  reference  notes  following  Station  Index. 

-  92  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


FLORIDA 
AUGUST  1953 


Temperature 


Station 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Higliest 

Date 

1 
0 

Date 

Degree  Daye 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

9 

Snow.  Sleet,  Hall 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.01  or  More 

0 
0 
X 

1.00 

or  More 

0  t 
gl 

0  g 
'"J 

a  * 

hi 

5  » 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  W8  CITY 

R 

86,0 

74.7 

80.4 

- 

.9 

92 

4* 

70 

23+ 

0 

8.67 

1.19 

2,25 

26 

.0 

0 

18 

5 

3 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

^  *^ 

^* 

64 

,  ^*  ^ft 

f'ot 

\  ' 

16 

2 

CARRABELLE 

75  *  niLi 

HO 'am 

on 

68 

54 

16 

0 

12.  00 

3.10 

5 

,  0 

0 

1 8 

9 

3 

CHIPLEV  3  E 

80  4 

'n 

.0 

97 

7A 

20 

0 

0 

0 

2,41 

_t 

2 

COMPASS  LAKE 

90  8 

70*1 

80.5 

100 

15 

20 

0 

0 

0 

2*47 

1*12 

*0 

^ 

CROSS  CITY  CAA  AP 

88.  1 

72,1 

60,1 

95 

3 

69 

24 

0 

^  5 

11.12 

1.63 

9 

.0 

0 

22 

10 

3 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

70.5 

80,9 

.  0 

102 

64 

^ 

1  3'^Q 

ft*^^ 

17 

*  ^ 

FERNANDINA  BEACH 

87*9 

74.3 

71 

11  + 

1 3 

0 

0 

0 

4*08 

8 

10 

GLEN  SAINT  MARY 

89.6 

70.5 

80  ,  1 

1.1 

96 

67 

1 2+ 

16 

0 

0 

0 

13*60 

7*03 

4.12 

21 

*0 

18 

9 

HILL  I ARD 

86.9 

70.6 

79,8 

1,0 

98 

4 

65 

24 

15 

0 

0 

0 

9.62 

2.02 

1 .  84 

27 

.  0 

0 

2  3 

8 

3 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

89.6 

73.3 

81  .6 

,2 

98 

1  + 

66 

24 

0 

16 

0 

0 

0 

12.36 

5.93 

3.79 

21 

,0 

0 

21 

7 

2 

JACKSONVILLE  BEACH 

87.3 

72.5 

79,9 

95 

4 

69 

1 1 

0 

7 

0 

0 

0 

14.77 

4.61 

23 

,  0 

0 

19 

12 

2 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

88  •  1 

74.1 

81.1 

,4 

98 

3 

69 

24 

0 

1 1 

0 

0 

0 

16.55 

10.29 

3.83 

21 

,  0 

0 

22 

1 0 

7 

JASPER  9  ESE 

go.  7M 

69. 3M 

80  .OM 

96 

2  + 

0 

0 

0 

0 

3.39 

.75 

28 

,  0 

0 

11 

3 

0 

LAKE  CITY  2  E 

69.6 

70.6 

80  . 1 

,g 

98 

3  + 

66 

24 

0 

15 

0 

0 

0 

13.35 

7.  04 

2.38 

25 

,  0 

0 

18 

9 

LIVE  OAK  2  ESE 

89.1 

71.3 

60.2 

97 

15 

67 

23+ 

1 5 

0 

0 

0 

6.34 

1.18 

26 

.0 

0 

14 

6 

2 

MADISON 

89.6 

71.7 

80.7 

_ 

,7 

98 

4+ 

56 

23+ 

0 

J  5 

0 

0 

0 

6.03 

-  .96 

1.19 

5 

,0 

0 

22 

3 

HARIANNA  CAA  AP 

90.7 

71.7 

81.2 

101 

6 

66 

24 

0 

19 

0 

0 

0 

1.74 

.86 

15 

.0 

0 

14 

1 

0 

MAR  I  ANNA   IND  SCHOOL 

91.2 

70.0 

80.6 

.4 

100 

6 

65 

23+ 

0 

21 

0 

0 

0 

3,50 

-  2,43 

1.13 

g 

,0 

0 

13 

2 

1 

MAYO  5  NW 

88.'. 

71.8 

60.1 

97 

3+ 

67 

24 

0 

14 

0 

0 

0 

11,18 

2.90 

20 

.0 

0 

20 

9 

2 

MILTON  EXP  STATION 

89.0 

69.7 

79.4 

96 

7 

65 

31 

0 

18 

0 

0 

0 

3,49 

,77 

3 

.0 

0 

19 

3 

0 

MONT ICELLO 

89  •  & 

69  .  8 

79  .  7 

1 00 

64 

16 

0 

0 

0 

8 

MT  PLEASANT 

69.2 

71.1 

60.2 

.4 

97 

3+ 

66 

24+ 

0 

16 

0 

0 

0 

3,21 

-  3,27 

2,33 

7 

*0 

0 

1 

]^ 

NICEVILLE 

90.0 

69.  2 

79.6 

.  8 

99 

g 

63 

19 

0 

0 

0 

27 

° 

2 

PANAMA  CITY 

90*3 

73.4 

81.9 

,  3 

97 

(j 

67 

24+ 

0 

19 

0 

0 

0 

6*58 

1*74 

1,28 

22 

'  ^ 

1  9 

PENSACOLA  CAA  AP 

88.7 

73.6 

61.2 

95 

5  + 

68 

9 

0 

16 

0 

0 

0 

7.92 

1,17 

14 

.0 

0 

13 

7 

2 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

88.1 

74.1 

61.1 

97 

3  + 

67 

9+ 

° 

° 

11.28 

3.85 

2.08 

26 

.0 

^ 

16 

^ 

QUINCYEXP  STATION 

on*  I 

*^ 

97 

14 

54 

24 

16 

1.82 

~  4.30 

.  87 

20 

.  0 

0 

14 

0 

SAINT  MARKS  6  SE 

fin*Q 

.0 

98 

3  + 

23+ 

21 

0 

0 

0 

9.48 

1,74 

4.40 

•  0 

0 

1 5 

3 

3 

SECOTAN 

88  4 

69*8 
* 

79*1 
* 

96 

6 

65 

24 

0 

15 

0 

0 

0 

6.01 

2  ,00 

20 

.  0 

0 

11 

2 

TALLAHASSEE  WB  AP 

88.7 

71.8 

80.3 

- 

.6 

96 

6 

67 

23+ 

0 

9.71 

2.79 

3.27 

20 

.0 

0 

12 

6 

5 

D I V I S I  ON 

80.4 

7  94 
* 

_ 

.  0 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

92.3 

71.0 

81.7 

.2 

96 

1  + 

68 

18 

0 

?fi 

7,73 

-  .32 

1  .56 

.0 

0 

16 

5 

3 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

86.5 

72.2 

80.4 

•  6 

92 

3+ 

70 

g 

0 

li 

J: 

11.  02 

5 

BUSHNELL  2  E 

90.  5 

71.9 

81,2 

.2 

95 

2  + 

70 

3  + 

0 

22 

9.97 

3.38 

2.20 

10 

.  0 

0 

25 

CAMP  BLANDING 

90»^ 

72.0 

81,2 

67 

15 

0 

0 

0 

27 

13 

CEDAR  KEY 

86  .  5 

74  .  5 

60,5 

1  6 

97 

3* 

70 

24  + 

9 

0 

0 

0 

^9*20 
* 

22 

2*10 
* 

1  9 

* 

.  0 

1 1 

2 

CLEARWATER 

88.5 

73.6 

81.1 

- 

1,6 

93 

4+ 

70 

10 

0 

9 

0 

0 

0 

9.89 

-  .08 

3.82 

7 

.0 

0 

21 

7 

1 

CLERMONT  6  S 

90.7 

72.3 

81.5 

1,1 

97 

70 

21 

Q 

0 

0 

10 

CRESCENT  CITY  2  SW 

90.3 

72.3 

61.3 

^  3 

69 

16 

0 

0 

11*75 

t* 

5.19 

3*10 

20 

*  0 

0 

2 1 

5 

3 

OAYTONA  BEACH 

88.6 

73.4 

81  .0 

95 

5+ 

70 

19+ 

12 

0 

0 

0 

17.96 

3,39 

31 

,  0 

0 

20 

10 

g 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

68.4 

72.7 

60.6 

.  3 

70 

13 

0 

0 

0 

14  07 

31 

19 

1 2 

10 

DE  LAND 

89.7 

72.1 

80.9 

- 

,7 

95 

5 

69 

19 

° 

° 

18.81 

11.67 

3.48 

9 

,0 

0 

24 

10 

6 

EUSTIS  2  S 

92.2 

72,6 

82.4 

71 

lt+ 

27 

0 

25 

,  0 

2 1 

3 

FEDERAL  POINT 

90.1 

72.1 

81.1 

QQ 

69 

16 

0 

0 

0 

14.59 

Q*^n 
8.  30 

2.33 

10 

,  0 

0 

20 

10 

^ 

GAINESVILLE  UNIV 

71.3 

*  7 
• 

OA 

24 

14 

0 

0 

0 

12.76 

6.28 

2  .  60 

24 

.  0 

0 

22 

9 

5 

GRAPE  HAMMOCK  C   P  RANCH 

91*3 

81  *7 

95 

70 

21+ 

0 

27 

0 

0 

0 

13.89 

3.60 

.  0 

0 

20 

10 

4 

HIGH  SPRINGS 

89.8 

70.9 

80.4 

98 

5 

66 

24 

0 

14 

0 

10.96 

1.83 

.0 

0 

19 

e 

6 

INVERNESS 

ol  *  1 

73.2 

82.2 

1,0 

97 

26 

.  71 

1 0+ 

0 

23 

0 

0 

0 

15.87 

8.10 

2.45 

21 

.0 

0 

26 

9 

6 

KISSIMMEE 

71*1 

61.4 

.  7 

96 

3+ 

59 

19 

0 

23 

0 

0 

0 

13.13 

6.07 

2.56 

5 

.  0 

0 

15 

8 

5 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

Q1  ^ 

.8 

97 

1 2 

^ 

24 

0 

0 

0 

10.16 

2.13 

4.00 

.  0 

0 

19 

6 

3 

LAKE  HIAWASSE 

90*6 

72*0 
* 

81*3 
* 

96 

4 

70 

5+ 

21 

0 

0 

0 

12.79 

3.62 

25 

.  0 

0 

22 

9 

4 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

89.2 

72.9 

81.1 

- 

.6 

94 

1  + 

jl 

16+ 

0 

17 

° 

0 

9.03 

1.90 

1.47 

.0 

0 

25 

8 

2 

MOUNTAIN  LAKE 

,  9 

95 

3 

59 

12 

0 

22 

0 

0 

10.79 

1.99 

2.26 

21 

.0 

0 

16 

8 

5 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

89.0 

72.4 

80.7 

,6 

96 

4 

70 

15+ 

0 

1 5 

0 

0 

0 

13.79 

6.14 

2,02 

21 

,  0 

0 

19 

9 

6 

OCALA 

90.7 

72.1 

61.4 

.2 

96 

4 

70 

11  + 

0 

19 

0 

0 

0 

9.39 

1.36 

1.78 

.0 

0 

23 

3 

OCALA  AIRPORT 

90.8 

69.5 

80.2 

97 

3 

66 

15 

0 

17 

0 

0 

0 

6.00 

1.48 

.0 

0 

23 

6 

2 

ORLANDO  WATER  PLANT 

91.4 

71.8 

81.6 

96 

4 

69 

16+ 

25 

0 

0 

0 

17.02 

2.51 

.0 

0 

25 

11 

7 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

90.5 

72.4 

81.5 

1.0 

95 

3 

70 

15  + 

0 

23 

0 

0 

0 

15.19 

8.32 

2.21 

27 

.0 

0 

25 

13 

5 

PALATKA 

91.7 

73.4 

82.6 

.5 

100 

4 

69 

24 

0 

20 

0 

0 

0 

11.96 

5.34 

1.99 

5 

,0 

0 

21 

8 

4 

PLANT  CITY 

88.8 

72.1 

80.5 

2.3 

94 

1  + 

12 

0 

17.48 

9.23 

5.31 

,0 

0 

25 

8 

4 

RAIFORD  ST  PRISON 

89.5 

71.2 

80.4 

1  .0 

97 

3  + 

66 

24 

0 

15 

0 

0 

0 

9.52 

2.95 

2.85 

28 

.0 

0 

18 

5 

3 

SAINT  AUGUSTINE 

89. <> 

72.5 

81.0 

.4 

99 

4 

69 

U 

0 

13 

0 

0 

0 

19.15 

14.08 

3.20 

10 

.0 

0 

19 

13 

8 

SAINT  LEO 

90.8 

72.7 

61.6 

.6 

96 

2  + 

71 

3+ 

0 

23 

0 

0 

0 

7.99 

-  .78 

1.55 

3 

.0 

0 

25 

5 

2 

ST  PETERSBURG 

89.1 

73.9 

61.5 

1.7 

93 

11 

71 

20 

0 

15 

0 

0 

0 

8.30 

-  ,96 

1.75 

16 

.0 

0 

IS 

5 

3 

SANFORD 

91.4 

71.6 

81.5 

.7 

96 

4 

69 

15 

25 

0 

0 

0 

14.61 

7,51 

2.30 

28 

.0 

0 

22 

9 

6 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

88.3 

73i.9 

81.1 

.9 

93 

4 

71 

12 

0 

8 

0 

0 

0 

5.33 

-  2.73 

.90 

8 

.0 

0 

20 

5 

0 

TARPON  SPRINGS 

89.1 

73.8 

81.5 

.3 

93 

11  + 

72 

9+ 

0 

13 

0 

0 

0 

6.21 

-  2.95 

1.94 

9 

.0 

0 

18 

3 

1 

MINTER  HAVEN 

91.2 

73.0 

82.1 

96 

4 

71 

18 

27 

0 

0 

0 

8.01 

1.82 

23 

.0 

0 

25 

3 

2 

DIVISION 

81.2 

12.17 

.0 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
AIX5UST  1953 


Temperature 

p 

recipitalion 

Station 

Averag* 

• 

• 
< 

•a 
,1 

u 

is. 

Hlgh»»i 

c 

a 

Low*ft 

• 

a 

t 
a 
• 

1 

No.  of  Days 

Tolal 

Doparturo 
From  Normal 

J. 

O 

• 

6 

Snow.  Sleat  Hail 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

Data 

Tolal 

Max.  Deplh 
on  Ground 

• 

a 

1  .OlorMor. 

1     .SO  or  Mor« 

1.00 

1    or  More  I 

S  < 

s  1 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCAO I  A 

91  •  7 

71.3 

81.5 

,4 

95 

1* 

67 

28 

0 

0 

0 

5.59 

-  2.92 

1.01 

25 

.  0 

0 

18 

2 

1 

AVON  PARK 

91*0 

72.8 

81,9 

-      ,  1 

95 

4 

71 

1  o 

25 

0 

0 

0 

11.00 

3.17 

2.15 

26 

.0 

0 

20 

9 

3 

BELLE  GLADE  EXP  ST A 

91*0 

70,9 

61,0 

94 

3 

59 

1  + 

28 

0 

0 

0 

14.87 

6.81 

4.60 

30 

.0 

0 

16 

8 

4 

BIG  PI NE   KEY    I NN 

92.6 

77.2 

84  ,9 

96 

23  + 

73 

1  4 

28 

0 

0 

0 

4.10 

2.33 

31 

.0 

0 

10 

1 

BRAOENTON 

90.  1 

72.5 

81,3 

.  1 

94 

3 

69 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

9.45 

-  .13 

1.52 

15 

.0 

20 

7 

3 

CANAL   POINT  USOA 

90.4 

72  .  3 

81,4 

14 

6 

0 

22 

0 

0 

0 

12.  24 

2.53 

16 

.  0 

Q 

21 

3 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

90.5 

72.2 

81  ,4 

94 

3* 

70 

9+ 

0 

23 

0 

0 

0 

8.87 

2.01 

29 

.0 

0 

14 

3 

CAPT I VA 

90. 3M 

75. 3M 

82,  eM 

70 

6 

0 

22 

0 

0 

9.78 

2  .69 

5 

•  0 

0 

19 

5 

3 

CLEW  I STON  U  S  ENG 

91.6 

73.3 

82.5 

95 

27 

70 

6 

27 

0 

0 

0 

11.11 

2.18 

29 

.0 

0 

21 

3 

COCONUT  GROVE   7  S 

90.0 

76.1 

82,6 

.7 

94 

13 

71 

17 

22 

0 

0 

6.66 

.15 

1.81 

29 

.0 

0 

IT 

4 

3 

UK  T     1  UK  1 UUAo 

89.  5 

63  ,6 

21  + 

7 1 

1 1 

0 

17 

0 

0 

0 

4.39 

I.IB 

3 1 

.  0 

14 

2 

1 

92.0 

74.5 

83,3 

,5 

96 

2* 

72 

4  + 

0 

29 

0 

° 

0 

8.66 

-  .15 

1.57 

31 

.0 

0 

15 

4 

r  t LL oPICKC 

91.7 

71.9 

81,6 

^  3 

97 

70 

3+ 

0 

23 

0 

0 

0 

11.43 

3.79 

3.15 

26 

.0 

0 

23 

6 

4 

r  UK  1  LMUCfCnLrn^C 

91.9 

73.7 

82,8 

.  7 

95 

12  + 

70 

16+ 

0 

28 

0 

0 

0 

10.45 

3.50 

4.80 

29 

.0 

0 

8 

6 

4 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  HAR 

88.  1 

74,5 

81,3 

90 

5+ 

70 

29+ 

0 

7 

0 

0 

0 

9.82 

4.62 

29 

.0 

0 

11 

4 

3 

cnOT    UVCDC    uQ    AD  O 

91.4 

73.3 

82.4 

-      .  1 

94 

4  + 

70 

20 

0 

25 

0 

0 

0 

4.32 

-  3.49 

1.27 

5 

.0 

0 

18 

4 

1 

r UK  1     r 1 Cn^C 

86.8 

73.0 

80,9 

-  1.1 

92 

22* 

59 

5 

0 

12 

0 

0 

0 

6.58 

1.42 

1.62 

5 

.0 

0 

20 

4 

2 

H 1 AL  E  AM 

89.6 

73.5 

81,7 

94 

12 

70 

1 6 

23 

0 

0 

0 

8.66 

1  .50 

5 

.0 

0 

15 

7 

3 

91.8 

70,9 

81,4 

.5 

94 

3  + 

69 

1  3+ 

0 

29 

0 

0 

0 

5.20 

-  3.10 

2.31 

15 

.0 

° 

li 

3 

HYPOLUXO 

90.9 

74.2 

62.6 

.8 

95 

13  + 

70 

13 

0 

27 

0 

0 

0 

5.17 

.73 

1.74 

29 

.0 

0 

13 

2 

' 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

90.9 

78,2 

84.6 

.7 

94 

24  + 

74 

1  rt* 

26 

0 

0 

0 

1.90 

-  2.77 

.56 

31 

.0 

0 

11 

2 

0 

LA  BELLE 

71,5 

.0 

95 

3  + 

69 

29 

0 

0 

0 

13.90 

6.56 

2,54 

26 

.0 

0 

22 

10 

4 

LAKE  PLAC 10  2  SW 

92  .  8M 

71,3M 

n7  1 

.5 

97 

3  + 

69 

27 

0 

0 

0 

8.87 

2.35 

27 

21 

5 

3 

LOXAHATCHEE 

71,1 

81  *  6 

95 

6 

70 

27 

0 

0 

10.29 

2.96 

7 

.0 

0 

19 

5 

3 

MARATHON   VACA  KEY 

91.0 

72.8 

81.9 

94 

14 

59 

29 

0 

27 

0 

0 

0 

3.01 

1,16 

31 

•  0 

0 

10 

2 

1 

MELBOURNE  WB  AP  R 

89.1 

73,0 

61,1 

.4 

93 

7  + 

69 

^ 

14 

0 

0 

0 

10.88 

5.49 

2.22 

24 

.0 

0 

22 

6 

5 

MERRITT  ISLAND 

89.6 

73.5 

81,7 

.1 

95 

3 

71 

18+ 

19 

0 

0 

11.63 

6.20 

2.16 

24 

.0 

0 

20 

10 

3 

87.5 

78,8 

83,2 

,  2 

92 

1  3 

73 

1  7 

0 

3 

0 

0 

0 

6.77 

2.38 

1.87 

30 

.0 

0 

12 

4|3 

MIAMI    WB   AIRPORT  R 

90.5 

76,5 

83.5 

.6 

94 

13 

73 

1  7+ 

0 

26 

0 

0 

0 

9.07 

2.46 

2.97 

6 

.0 

0 

15 

6 

4 

MIAMI   WB  CITY  R 

86.3 

77,8 

82.  1 

,0 

89 

4 

72 

6+ 

0 

0 

0 

0 

0 

6.92 

.86 

2.66 

26 

.0 

0 

15 

4 

1 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

73,0 

,6 

96 

23 

70 

24 

0 

0 

0 

6.66 

-  2.75 

1.22 

25 

.0 

0 

19 

5 

2 

• 

74,4 

82*7 
• 

94 

13  + 

72 

27 

0 

0 

0 

10.89 

2.85 

31 

.0 

0 

17 

6 

4 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

10.49 

2,89 

3.63 

29 

16 

5 

3 

KUMK  ANU    DC  Atfl 

69.7 

72.4 

81,1 

93 

12  + 

70 

8+ 

0 

23 

0 

0 

0 

4.26 

1.26 

29 

.0 

0 

11 

3 

1 

PUNTA  GORDA 

90.3 

7  3,4 

81.9 

-     .  1 

2  + 

72 

6+ 

0 

19 

0 

0 

0 

6.86 

—  1,19 

1.98 

2 

.  0 

0 

12 

4 

4 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

90  .  5 

71,6 

6 1  •  0 

96 

12 

69 

6+ 

0 

24 

0 

0 

0 

7.63 

2.06 

5 

•  0 

0 

13 

4 

3 

SARASOTA 

91.1 

72,6 

81.9 

94 

11 

66 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

5.82 

1.25 

27 

.  0 

0 

18 

4 

1 

92.  1 

76,0 

63.6 

1,1 

96 

17  + 

72 

5+ 

0 

27 

Q 

o;  6.63 

1 .  54 

5 

.0 

0 

13 

5 

2 

91. 2M 

73. 3M 

82  .  3M 

95 

4 

71 

6+ 

0 

24 

0 

0 

0 

11.06 

3.25 

10 

.0 

0 

21 

7 

3 

TAMIAMI   TRAIL  '•0  HI  BEND 

91.5 

75.  1 

83,3 

95 

72 

6+ 

27 

0 

0 

0 

7.66 

23 

.0 

0 

17 

6 

2 

TAVERNIER 

89.5 

77.8 

83.7 

_      ^  J 

91 

7  + 

71 

17 

0 

20 

0 

0 

6.54 

1,27 

1.85 

30 

.0 

0 

9 

4 

2 

TITUSVILLE  2  H 

90.5 

70.9 

80.7 

-  ,9 

95 

3  + 

64 

30 

0 

20 

0 

0 

0 

19.89 

13,36 

4.36 

21 

.0 

0 

21 

9 

8 

VERO  BEACH  CAA  AP 

68.6 

74.4 

81.6 

93 

6 

72 

12+ 

0 

11 

0 

0 

0 

6.77 

2.11 

26 

.0 

0 

18 

* 

2 

WAUCHULA  2  NW 

90.  1 

70.0 

80.  1 

-  2,0 

94 

1  + 

57 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

12.46 

4,18 

1.55 

2  + 

.0 

0 

25 

8 

4 

WEST  PALM  BEACH 

88.2 

76.2 

82.2 

91 

4 

70 

7 

0 

7 

0 

0 

0 

9.75 

3.41 

5.10 

29 

.0 

0 

13 

4 

3 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

90.6 

76.0 

62.6 

.6 

94 

3+ 

70 

7+ 

0 

25 

0 

0 

0 

11.86 

4.46 

2.53 

29 

.0 

0 

18 

8 

5 

DIVISION 

82,2 

6.58 

.0 

STATE 

81,3 

-  ,1 

9.51 

2.39 

.0 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


Station 

Tot 

 1 

1 

 L 

2 

3 

4 

5 

6 

_ 

7 

•  1 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APALACHICOLA  WB  CITY 

R 

8*67 

•  07 

.12 

T 

•  93 

1.03 

.12 

.16 

•  11 

■  12 

T 

.21 

.29 

1.16 

.62 

.08 

•  IS 

•  93 

T 

2.25 

.10 

.19 

T 

ARCADIA 

b,b9 

J, 

•  31 

.  35 

•  08 

•  25 

•  95 

AVON  PARK 

11. uo 

,21 

1,15 

.  38 

•  52 

.53 

.07 

•  26 

•  08 

.49 

*?3 

1  '24 
* 

^97 

*07 

*os 

^89 

*nt 

^  *0A 

2*15 

*4ll 

BARTOW 

•  50 

.46 

.03 

.  53 

.06 

1.57 

*io 

'01 

*03 

'49 

•  J  , 

14 

*  ,  , 

*56 

*02 

BAY  LAKE 

10*03 

,  76 

•  50 

.  12 

BELLE  GLAOE  £«P  STA 

.82 

3.85 

•  65 

•  01 

.02 

•  56 

•  05 

.35 

.18 

.  14 

.43 

.02 

.54 

.02 

.35 

1.24 

4,60 

1^04 

BELLE  GLAOE   MRCN  GATE 

y.87 

,03 

.55 

•  16 

67 

.05 

•  12 

.78 

.74 

•  53 

,32 

.20 

BIG  PINE  KEY  INN 

4.10 

•  24 

.  06 

^*23 
* 

Io5 

03 

* 

^  *Q7 

BLOUNT STOWN  2  SE 

04 

10 

09 

1  •  19 

1  ,26 

03 

*02 

-45 

06 

44 

08 

*  37 

*fta 

n 

BONITA  SPRINGS  2  ESE 

^.61 

' 

.49 

U15 

BRADENTON 

.07 

•  73 

,07 

■  32 

1  .46 

1  .08 

.47 

,05 

.05 

,74 

1  ,62 

.47 

.05 

.56 

.22 

.26 

•  05 

•  21 

.9) 

.04 

BWOOKSVILLt  CHIH  MILL 

11  .02 

11 

.06 

•  02 

•  06 

•  05 

.90 

.06 

BUSHNELL   2  E 

9,97 

!  15 

18 

* 

•  01 

•  83 

07 

'79 

2  .  20 

.  30 

'22 
* 

50 

• 

1  .45 

■ 

*04 

*05 

*19 

*15 

• 

*2fl 

*?o 

*  ' 

UOl 

CAMP  BLANDlNb 

1  .95 

*gg 

1.63 

isB 

•  36 

!62 

*62 

I  35 

1  '06 

06 

1*98 

*84 

CANAL   POINT  USDA 

12.24 

•  06 

,15 

?.20 

.79 

•  4  1 

•  37 

1*60 

2.53 

.02 

CAPE  SABLE   HANGER  STA 

8.87 

•  06 

.06 

.34 

.25 

.07 

,80 

.01 

•  58 

*  76 

1  .43 

•  43 

2.01 

1.09 

•  98 

CAPTlVA 

9.78 

•  56 

.99 

2,69 

1  04 

1  •98 

,03 

.06 

.02 

•  30 

40 

22 

16 

* 

16 

* 

10 

•  20 

CARRABELLE 

12.00 

,25 

,39 

3 

.10 

T 

•  62 

T 

.  18 

.61 

1.61 

49 

'10 
* 

1  *09 
* 

65 

* 

*  ,  I 
* 

78 

* 

'00 
• 

*o* 

C AR YV I LLE 

.  10 

.23 

.78 

!o4 

*06 

1*78 

*04 

07 

CEOAR  KEY 

9.20 

•  75 

.50 

CHATTAHOOCHEE 

1.87 

.60 

.  12 

.20 

.45 

.50 

CMIPLEY  3  E 

2.41 

32 

•  23 

CLEARWATER 

9.89 

*04 

•  65 

3  82 

* 

.01 

80 

*05 

06 

*01 

83 

•  03 

.40 

.06 

.38 

22 

*06 

*3n 

*?4 

60 

67 

CLERMONT  6  S 

* 

* 

• 

CLEWI 5T0N 

10.89 

'64 

J 

*04 

T 

1*01 

•  47 

*56 

'01 

'02 

.63 

*70 

02 

*05 

*  I  0 

1*47 

*45 

*  15 

T 

1*77 

*96 

*  14 

*  53 

CLEWISTON  U  S  ENG 

11.11 

.38 

.64 

.17 

.09 

T 

.64 

.  13 

,53 

.66 

.15 

.13 

U44 

.53 

.16 

1.78 

.35 

•  01 

•  06 

.11 

2.  18 

.66 

.07 

COCONUT  GROVE   7  S 

6.36 

.  06 

* 

•  01 

.06 

1  .69 

.06 

,31 

.04 

.03 

.03 

.01 

1  .81 

.  1  9 

1 .  30 

COMPASS  LAKE 

3.59 

84 

•  - 

* 

*3A 

CRESCENT  CITY  ?  Sw 

11.75 

44 

45 

* 

55 

*  19 

33 

*03 

06 

_ 

.  _ 

3  10 

86 

* 

44 

'1 

• 

• 

CROSS  CITY  CAA  AP 

11.12 

•  1 1 

*05 

!41 

.  51 

01 

*49 

1 .63 

1 .  22 

!  07 

1  9 

*22 

.08 

.81 

.70 

*70 

*98 

*  J  J 

*  56 

•  1  2 

1 79 

*  14 

*20 

DAN  I A  4  WNW 

5.33 

1 

.30 

.10 

T 

T 

.96 

.03 

•  02 

.01 

.05 

T 

.34 

• 

1.70 

.80 

DAvTONA  BEACH 

17.96 

24 

32 

•  g 

,11 

76 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

19.89 

* 

' 

* 

• 

* 

.59 

.29 

DE  FUNtAK  SPRINGS 

!oi 

.01 

63 

1  Io3 

1  '35 

*99 

46 

'35 

*01 

16 

OE  LAND 

16.81 

44 

1 

.70 

.47 

.15 

3.48 

14 

.  29 

!  10 

05 

,07 

•  85 

!o3 

,02 

09 

1  *38 

*95 

•  60 

44 

1*42 

35 

2  31 

24 

2  37 

DRY  TORTU&AS 

4.39 

.37 

.03 

^67 

.27 

.01 

•  96 

.35 

,02 

.05 

,10 

.14 

.48 

■  13 

•  30 

1.18 

EUSTIS  2  S 

9.35 

10 

* 

63 

* 

,17 

.26 

•  30 

•  05 

1  •  50 

.05 

EVERGLADES 

8.65 

00 

* 

50 

06 

'  87 

_ 

'  27 

.  30 

• 

'  16 

*0I 

• 

. 

1  *?i 

"^^ 

FEDERAL  POINT 

'20 

*26 

•  05 

2*33 

.21 

09 

* 

1,75 

1  ,03 

*  10 

1*52 

22 

* 

1 

69 

09 

*44 

1*24 

*04 

'55 

*BB 

FELLSMERE 

11.43 

08 

,  12 

*05 

•  02 

,04 

*  88 

y 

04 

1  .24 

.26 

,01 

*2j 

04 

* 

•  40 

1.41 

•  06 

*28 

*36 

13 

3*15 

*24 

4*25 

*97 

FERNANOINA  BEACH 

1  3.49 

,30 

4,08 

1.05 

.02 

,06 

T 

,47 

.22 

•  01 

.06 

.73 

.27 

1.30 

•  11 

•  88 

•  16 

•  13 

1.96 

.02 

T 

N62 

FORT  LAUDERDALE 

10.45 

60 

•  20 

FT  LAUDERDALE  BAHJA  HAR 

9.62 

•  03 

!59 

.02 

,05 

T 

'  [24 

*}1 

2*42 
* 

4*6? 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

03 

* 

01 

* 

. 

'  ^ 

10 

* 

.  16 

07 

- 

* 

03 

,05 

T 

•  C3 

T 

,55 

T 

03 

* 

*  ^ 

'n7 

FORT  PIERCE 

6.56 

!62 

1,52 

T 

'01 

.09 

.10 

,55 

.09 

•  07 

03 

*oi 

42 

*19 

*02 

•  26 

'27 

*70 

*02 

GAINESVILLE  UN  I  V 

12.78 

•  09 

1.38 

.31 

1.00 

.23 

.11 

.09 

,17 

.15 

.70 

•  07 

•  03 

.21 

1.66 

•  74 

2^60 

.41 

1.24 

.02 

.83 

.63 

•  U 

GLEN  SAINT  MARY 

13.60 

97 

•  20 

1,11 

69 

* 

GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

13.89 

,62 

•  60 

*02 

80 

* 

*58 
* 

,01 

.11 

T 

T 

I  ,25 

2^00 

.14 

T 

,10 

T 

•  92 

'78 

1.12 
* 

!o5 

Is? 

•  83 

*27 

*75 

*07 

HART  LAKE 

1  47 

•  24 

1  •  28 

•  33 

.17 

.62 

.29 

2,17 

.57 

'  y^ 

' ,  _ 

*92 

1*08 

HI ALEAH 

8.66 

HIGH  SPRINGS 

10*96 

1 

•  05 

1*83 

,28 

•  06 

•  05 

•  02 

•  17 

I  ,08 

•  65 

.23 

,09 

.69 

1.05 

.20 

•  30 

1.61 

.20 

1.12 

.26 

HILLI ARD 

9.62 

09 

* 

03 

• 

19 

* 

•  02 

T 

66 

.06 

8 

* 

* 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

9.95 

.67 

2  34 
* 

*65 

*42 
* 

*04 

02 

.03 

2,46 

!oi 

'05 
* 

'06 
* 

!86 

* 

• 

• 

*tn 
• 

* 

*09 
• 

*04 
* 

• 

HOMESTEAD  EKP  STA 

5.20 

*  1 1 

• 

•  18 

,05 

2.31 

•  16 

•  1  7 

• 

HYPOLUXO 

5.17 

•  J  J 

lo 

* 
* 

07 

1  *00 

•  08 

1 1  0 

34 

10 

1  '74 
.  4 

*40 
* 

INVERNESS 

15*87 

•  05 

1 

.50 

.03 

t46 

U37 

1.79 

•  16 

•  02 

.06 

.06 

.52 

.34 

2.37 

•  32 

.44 

2.45 

.30 

.03 

•  11 

.75 

.38 

1.51 

.54 

.15 

,12 

.02 

isleworth 

11.28 

•  57 

.17 

1,30 

*  30 

89 

3.50 

*4^ 

^  *A« 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

12.36 

* 

•  ' 

* 

•  03 

*  25 

*08 

86 

* 

3*  79 
* 

03 

* 

*  71 

• 

■ 

*  ^ 

'  Aft 
• 

*2, 

ft 

*fta 

JACKSONV ILLE  BEACH 

14.77 

* 

,  5 

•  „ 

*40 

4*51 

•  81 

*n 

JACKSONVILLE   WB  CITY 

R 

16,55 

1  74 

05 

* 

*04 

'77 

12 

03 

1,05 

'o7 

*24 

105 

3*83 

*3e 

*52 

1*41 

1  *3e 

*e5 
* 

*0 1 

2*50 

JASPER  9  ESE 

3.39 

.05 

.10 

.35 

,  15 

,45 

.19 

.05 

.50 

•  25 

.55 

.75 

KENDAL   2  E 

6.15 

T 

•  01 

•  09 

•  44 

2  71 

16 

* 

•  19 

02 

* 

50 

KEY  WEST  we  CITY 

R 

1  .90 

• 

• 

.55 

*06 

!o5 

04 

• 

*n4 

*56 
* 

KISSIMMEE 

13.13 

•  ^ 

.  06 

*40 

1  97 

1  86 

1  36 

1*61 

* 

LA  BELLE 

13.90 

20 

06 

* 

48 

* 

'49 

1  09 

1 1  7 

,30 

1  .46 

1  i48 

*  56 

•  42 

*60 

' 

*  ^  J 

!  83 

2.64 

•  06 

LAKE  ALFRED  EKP  STA 

10.16 

1,21 

.36 

,05 

•  11 

•  01 

1.20 

.05 

.06 

.50 

.08 

.38 

•  58 

,20 

.59 

.13 

■  48 

4^00 

.05 

•  10 

LAKE  CITY  2  E 

13.35 

.64 

.  14 

.71 

1.31 

02 

^  !o3 

^'a9 

•  37 

LAKE  HIAWASSE 

12.79 

'  AO 
* 

* 

,04 

,12 

1  *13 

44 

* 

*14 
* 

*15 

3*67 

*96 
*  - 

^*40 

*64 

LAKELAND  WB  C ! TY 

R 

07 

'  TT 

32 

*02 

*08 

97 

*09 

*02 

*97 

'92 

*03 

LAKE  PLACID  2  Sw 

6.87 

LAKE  TRAFFORO 

10.21 

1.20 

.12 

,60 

•  60 

1,43 

•  36 

1,20 

.36 

.94 

.10 

.25 

.25 

.70 

1^50 

.40 

LIVE  OAK  2  ESE 

6,34 

•  97 

.10 

.13 

''' 

•  95 

•  ' 

.11 

LONGBOAT  KEY 

11.27 

,13 

* 

*  6 

.  32 

•  87 

*  ' 

'  * 

1  *66 

• 

.0 

.32 

LOXAHATCHEE 

* 

* 

•  68 

2.98 

,23 

*  »fc 

•  05 

*  ,t 

*77 

MAD  1  SON 

6.03 

*  19 

01 

*06 

1  06 

07 

01 

'o7 

*20 

*06 

'02 

1  3 

*  70 

*04 

26 

1  *00 

02 

01 

*eo 

*oi 

*01 

MARATHON  VACA  KEY 

3.01 

T 

.22 

•  35 

T 

.04 

.14 

T 

.27 

T 

T 

.01 

.07 

.55 

,20 

1.16 

MARIANNA  CAA  AP 

1.74 

*?a 

.01 

.66 

•  14 

•  01 

•  }^ 

MAR  1  ANNA    1 ND  SCHOOL 

3.50 

* 

*  TO 

'ni 

*n7 

*  30 

'n7 

*n? 

MAYO  b  NW 

.  12 

.47 

2.90 

MELBOURNE  WB  AP 

10.88 

'71 

'02 

*07 

*  30 

'01 

'21 

*05 

'06 

04 

*35 

*36 

*1  7 

1  '  17 

T 

2  22 

1*17 

*29 

1*22 

*02 

39 

MERRITT  ISLAND 

11.63 

•  01 

.02 

.55 

.20 

.25 

•  02 

.94 

.84 

•  36 

•  41 

.29 

.27 

2.16 

.55 

.13 

•  55 

U39 

.55 

■  67 

1.45 

MIAMI  BEACH 

6,77 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

9.07 

• 

•  01 

.01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

MIAMI    WB  CITY 

R 

5.92 

,  6 

•  02 

*ni 

• 

'  »i 

.61 

,91 

.03 

MILTON  EIP  STATION 

3.49 

02 

54 

*  * 

13 

* 

04 

.44 

* 

* 

'09 

*oi 

*03 

"06 

16 

*02 

*25 
* 

*02 

MONTICELLO 

5.13 

,18 

.04 

T 

U30 

T 

1.04 

•  21 

.03 

.60 

.02 

•  15 

•  33 

.64 

.16 

.07 

.03 

•  02 

T 

.17 

.19 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5,65 

•  01 

*  06 

•  01 

•  33 

.21 

•  08 

,31 

•  02 

*?n 

•  16 

I'll 

•  53 

MOUNTAIN  LAKE 

10,79 

■  19 

,14 

.25 

•  04 

•  57 

•  04 

•  06 

2,28 

1.09 

•  10 

•  66 

* 

.83 

.41 

1.82 

1.13 

.  1  6 

HI  PLEASANT 

3.21 

2.33 

.24 

.07 

HVAKKA  RIVER  ST  PARK 

6.68 

.22 

* 

.  0 

•  10 

.21 

'75 

* 

'  * 

62 

* 

*03 

' 

MAPLES 

10,89 

.16 

1 

,75 

1,29 

.06 

•  09 

.43 

.81 

.07 

.62 

.05 

.07 

•  22 

.20 

.05 

.05 

2.10 

2<85 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

13.79 

.05 

.56 

.04 

*51 

1,60 

•  26 

•  03 

2,02 

•  35 

^*?o 

.28 

1.58 

.34 

.96 

•  16 

U76 

NICEVILLE 

6,67 

.10 

* 

* 

4*75 
* 

'32 

N ITT AH   1  S 

14.96 

.04 

.35 

'40 

98 

* 

- 

DC  ALA 

9.  39 

43 

* 

'  78 

•  6 

*  33 
* 

63 
.6 

.58 

.  16 

.19 

49 

06 

*  74 

•  * 

*05 

1  *00 

*04 

*  10 
* 

*03 

*4i 

05 

'30 

12 

OCALA  AIRPORT 

8,00 

1*46 

*6e 

.03 

•  12 

,35 

•  25 

.12 

•  03 

•  26 

,35 

.40 

.02 

.70 

1.18 

•  61 

.10 

•  01 

.02 

.03 

.60 

.09 

.36 

•  19 

OKEECHOBEE  9  W 

10.20 

.19 

.25 

•  1 1 

•  09 

•  40 

.09 

1.10 

.70 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

10.49 

.20 

•  10 

.  '  7 

.  16 

.51 

*  11 

*tA 
•  40 

1  *ao 

*  37 

*5n 

ORLANDO  WATER  PLANT 

17,02 

.04 

2 

•  51 

•  20 

.20 

.  30 

1.57 

1.11 

•  14 

1*13 

'1  A 
*  J* 

*A7 

*AA 

'it 

• 

47 

*65 
• 

*86 

1*89 

*38 
* 

I24 

'c5 

ORLANDO  MB  AIRPORT 

R 

15,19 

,23 

•  67 

1.59 

,54 

•  17 

.34 

1.24 

1  *20 

*92 

*05 

38 

* 

*61 

* 

2*21 

*34 

*65 

•  24 

PALATKA 

11,96 

1 

,99 

,64 

.37 

1,58 

.10 

.06 

.24 

.30 

.17 

1,31 

.90 

.42 

.16 

•  25 

•  11 

.25 

1.09 

.88 

.52 

.23 

.39 

PANAMA  CITY 

6.58 

,35 

•  40 

•  08 

.25 

.25 

.02 

.  12 

.11 

.42 

*nl 

1.05 

•  02 

PENSACOLA  CAA  AP 

7,92 

*04 

*46 
* 

'*2e 

*»4 
* 

*e2 

PEMSACOLA  «B  CITY 

U  .28 

T 

1  .94 

.97 

*  06 

.35 

*50 

*67 

*39 

*  1  2 

• 

*  J 

• 

1*37 
* 

19 

PETERS 

8*47 

1  *08 

1 

.05 

.06 

* 

'06 

1  *97 

*03 

1  *05 

*40 

•  08 

1  13 

•  16 

PLANT  CITY 

17.46 

3.14 

5*31 

.20 

.11 

■  03 

.  16 

•  32 

•  29 

.40 

.13 

•  18 

.51 

.18 

.60 

,05 

.11 

•  44 

.48 

.16 

.49 

.26 

1.04 

•  20 

.54 

•  95 

POWANO  BEACH 

4,26 

•  98 

.12 

,28 

.04 

•  46 

J  "  j' 

.7  3 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

10.20 

.45 

2»04 

.21 

.22 

*4A 

* 

.23 

*  it 

• 

*" 

PUNTA  GORDA 

6,86 

1.  12 

*>A 

T 

- 

J' 

OUINCY  EXP  STATION 

1,82 

.13 

•  19 

* 

RAIFORD  ST  PRISON 

9,52 

.06 

.56 

•  18 

.40 

T 

1.08 

,15 

.83 

.14 

.30 

1.41 

•  10 

.23 

T 

.20 

.24 

2.85 

.21 

•  49 

.00 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7,53 

.18 

2 

.06 

.40 

•  27 

.22 

.63 

.3? 

1  .05 

•  12 

.17 

1.57 

•  44 

.15 

SAINT  AUGUSTINE 

19*15 

I 

.76 

■  36 

.02 

3.20 

•  27 

.61 

1.25 

.90 

1.08 

•  63 

1.70 

2^18 

•  54 

.74 

•  25 

1.12 

•  03 

•  17 

1.22 

SAINT  LEO 

7.99 

•  06 

.66 

•  13 

1.55 

,11 

•  07 

.07 

*10 

•  49 

.74 

.07 

•  20 

.04 

•  31 

.05 

.10 

•  95 

•  09 

•  35 

•  13 

1.21 

.30 

.10 

.06 

.03 

SAINT  MARKS  6  SE 

9,46 

,28 

4,40 

T 

1.50 

.30 

•  10 

•  40 

•  05 

•  25 

1.10 

.20 

.10 

.20 

.10 

T 

.10 

.40 

ST  PETERSBURG 

8*30 

.45 

.10 

.45 

1,20 

•  11 

.89 

•  15 

T 

T 

1.75 

.10 

•  40 

U15 

.35 

•  70 

T 

.75 

T 

.25 

SANFORD 

14.61 

1.44 

.21 

■  34 

.40 

.62 

•  29 

•  05 

,04 

•  94 

1  •OB 

l.lfl 

.17 

■  i2 

.10 

.44 

1.56 

1.69 

.41 

2.30 

•  64 

•  18 

.44 

SARASOTA 

5,82 

.03 

•  06 

.27 

•  59 

.83 

•  19 

•  28 

.08 

.28 

.02 

.11 

•  57 

.32 

•  08 

1.25 

,32 

•  10 

SECOTAN 

6.01 

.20 

T 

T 

,20 

T 

•  09 

T 

.55 

•  47 

2.00 

U17 

.10 

•  7? 

.10 

,41 

STUART 

6*63 

.12 

1 

.54 

.24 

.14 

•  81 

.32 

.03 

1.09 

.93 

.07 

•  09 

•  96 

.29 

Sm  B.IM1C.  Dotal  FoOawtaa  SUOon  lutn 
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DAILY  PRECIPITATION 


TabI*  3— CoDlinued 


3 

Day  of  month 

Stotion 

Tot 

I  1  2  1 

3 

4 

^  1 

6 

7 

9 

10 

1 

12 

13 

14  1 

16  1 

17 

17  1 

18 

19  1 

20  j 

21 

22  j 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28 

29 

1 

30 

31 

SUNN  1 L  AND 
lA^LAHASSCt   MB  AP 

11.06 

•  8« 

•  06 

.08 

.12 

3.25 

.6<. 

•  ou 

.63 

.08 

.01 

.28 

.02 

.95 

.24 

.30 

•  28 

.23 

•  07 

1>06 

1*43  • 

9.71 

.02 

1.11 

.01 

T 

T 

.60 

.42 

T 

•  02 

1*22 

3.27 

T 

1.77 

.02 

T 

T 

■  10 

U15 

T 

.66  . 

TAMIAMI   TRL  40  HI  BEND 

7.66 

.09 

.29 

.07 

.02 

.10 

.04 

l.IO 

•  79 

1.55 

.58 

.29 

.27 

.96 

.30 

■  07 

TAMPA   MR   AIRPOPT  R 

•  l<t 

.53 

•  02 

•  06 

T 

•  07 

T 

•  15 

•  07 

•  72 

T 

•  10 

T 

■  61 

TARPON  SPRINGS 

6.21 

.06 

.26 

i9<. 

.  13 

.33 

.12 

.24 

.27 

.14 

.46 

.12 

.04 

.17 

.75 

.02 

.15 

.03 

• 

TAVtRNI£R 

6.i<> 

.72 

.22 

.35 

.4? 

.82 

1.57 

.12 

1.64 

1.65 

.20  • 

riTUSVILLE   2  H 

19.69 

.  19 

.<>2 

.7*. 

.06 

.33 

1.22 

1.10 

.]<• 

.34 

.22 

.16 

4.36 

.33 

.36 

.85 

1.09 

2.62 

.26 

.46 

2.05  i 

VERO  BEACH  CAA  AP 

6.77 

.66 

.03 

.28 

.15 

.02 

.06 

.52 

.27 

.47 

T 

.15 

T 

1.01 

•  30 

.18 

•  10 

2.11 

.03 

.33 

.08  . 

MAKHUL*  7  NW 
WEST  PALM  BEACH 

12.^6 

.17  1.55 

■  39 

.31 

.70 

.25 

«13 

.03 

.65 

.05 

.23 

1.43 

.04 

1.27 

.26 

.10 

.3? 

.33 

1.55 

.23 

.85 

.56 

•  01 

.34  • 

9*7% 

.35 

1.'.3 

T 

.50 

,23 

•  03 

•  12 

•  10 

T 

.08 

.09 

1.59 

5.10 

•  10 

.03  • 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

n  .86 

.06 

T 

.85 

1.35 

.07 

1.07 

.02 

T 

T 

1  .93 

.94 

.06 

.02 

.72 

.42 

T 

.D4 

T 

■  02 

T 

1.55 

2.53 

•  02 

■  17  . 

WINTER  HAVEN 

R.Ul 

.03  .47 

.76 

.06 

.  11 

.31 

.15 

.02 

.20 

.41 

.30 

T 

.05 

.01 

.03 

.06 

1.62 

.22 

.05 

.04 

.30 

•  19 

1.66 

.24 

■  06  . 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

BAY  LAKE 

EVAP 

.25 

.19 

.22 

.10 

.21 

.07 

.27 

.14 

.16 

.23 

.16 

.23 

.29 

.20 

.10 

.09 

.18 

.08 

.08 

.16 

.07 

.13 

.14 

.12 

.07 

.22 

.16 

B4.96 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.31 
65 

.36 
86 

.20 
79 

.22 
84 

.22 
94 

84 

.20 
111 

.04 

107 

.37 

85 

.27 
149 

.27 
174 

.09 
157 

106 

.29 

82 

.22 
105 

* 

.27 

.26 
80 

.19 
91 

.19 
106 

.24 

91 

.15 
113 

.20 
88 

.25 

65 

.19 

118 

.20 
127 

.19 
86 

.14 
107 

.14 

117 

88 

.15 
121 

B6.22 
B3171 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4  (a) 

EVAP 

.04 

.16 

.22 

.18 

.22 

.11 

.11 

.11 

.29 

.18 

.07 

.32 

.21 

.29 

.23 

.17 

.11 

.04 

.05 

.03 

.06 

.10 

.10 

.14 

.05 

.07 

.05 

.14 

.05 

.20 

.02 

4.12 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

MAX 

MIN 

.14 
93 
82 

.  12 

99 
85 

.29 
102 
85 

.25 
101 
85 

.17 

100 
84 

.19 
96 
81 

.13 
94 
82 

.13 
92 
81 

.  17 
98 
83 

.28 
100 
86 

.04 

92 
82 

.24 

98 
82 

.24 

100 
84 

.27 
101 
85 

.07 

96 
81 

.20 
98 
82 

.17 

92 
81 

.26 

95 
83 

.13 

92 
82 

.22 

98 
83 

.15 
94 
82 

.15 
96 
83 

.05 
98 
82 

.09 

94 
83 

.22 
97 
82 

.11 
94 
82 

.19 

96 
84 

.11 

96 
85 

.02 
92 
79 

.18 
94 
82 

.17 

95 
82 

5.15 
96.3 
82.7 

RIALEAR 

EVAP 
WIND 

.27 
38 

.10 

39 

.23 
35 

.17 

22 

.20 

21 

.13 
19 

.24 

42 

.30 
37 

.14 
48 

.14 
75 

.36 

63 

.22 
36 

.28 

11 

.25 
13 

.16 

25 

.32 
47 

.32 
41 

.20 
30 

.20 

31 

.26 

20 

.25 

34 

.18 

17 

.19 

22 

.11 

12 

.22 

55 

.30 

35 

.22 
43 

.12 

52 

.14 

10 

.18 

37 

.13 

38 

6.54 
1048 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.47 

35 

.30 
16 

.30 

19 

.11 
12 

.26 
17 

.16 
16 

.24 
20 

.23 
25 

.19 

5 

.19 
20 

.32 
24 

.25 
27 

.14 
15 

.17 

18 

.23 
28 

.20 
24 

.16 
15 

.15 

24 

.18 
24 

.17 
17 

.16 

13 

.16 
10 

.14 
21 

.11 
14 

.16 
15 

.33 
30 

.15 
21 

.18 

22 

.21 
35 

.08 
20 

6.10 
603 

LOXARATCEEE 

EVAP 

.25 

.21 

.18 

.14 

.17 

.12 

.24 

.10 

.20 

.12 

.19 

.24 

.21 

.21 

.00 

.23 

.10 

.15 

.22 

.16 

.30 

.26 

.05 

.20 

.20 

.16 

.14 

.14 

.15 

B5.39 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.17 
30 

.35 

28 

.20 
25 

.26 
30 

.22 

32 

.18 
45 

.23 
49 

.14 

31 

.31 

SO 

.28 

38 

.18 
50 

.30 

87 

.35 
45 

.28 

33 

.18 
30 

.18 

34 

.17 

46 

.27 
45 

.17 

36 

.30 

36 

.22 
59 

.19 
43 

.22 
43 

.15 

26 

.35 

32 

.18 

39 

.24 
43 

.19 

32 

.14 

38 

.07 

50 

.25 
62 

6.92 
1267 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 
WIND 

.35 

3 

.35 
4 

.34 

3 

.40 
4 

.16 
2 

.17 
4 

.35 
4 

.22 
4 

.36 
5 

.39 

6 

.20 

2 

.38 

6 

.30 
4 

.38 
2 

.30 
3 

.20 

2 

.25 

15 

.37 
2 

.21 

2 

.34 
12 

.28 
3 

.25 
6 

.39 
5 

.32 
3 

.00 

18 

.24 
4 

.26 

5 

.24 

5 

2 

.17 
16 

.24 

2 

88.69 
158 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.  10 
20 

.19 
3 

.20 
10 

.25 
15 

18 

.08 

13 

.26 
19 

.17 
12 

.13 
28 

1 

10 

.22 
40 

.27 
16 

.22 
20 

12 

19 

13 

.27 
12 

15 

17 

.12 
17 

.19 
0 

.28 
10 

.12 

27 

.15 

15 

12 

0 

19 

19 

.16 

8 

.20 
64 

504 

PORT  HATACA  S  L  CNL  (a) 

EVAP 
WIND 

.20 

2 

.25 
3 

.27 

2 

.35 

1 

.25 
2 

.14 
4 

.23 
2 

.12 

2 

.21 

2 

.28 
4 

.18 

2 

.27 
8 

.27 
8 

.27 
0 

.19 
0 

.25 
0 

.05 
8 

.13 
0 

.06 

2 

.21 
8 

.13 
0 

.22 
4 

.19 
0 

.22 
2 

.19 
8 

.16 
8 

.14 
0 

.15 
0 

.00 

0 

.15 
1 

.21 
2 

5.94 
85 

SUNNILAMD 

EVAP 
WIND 

.17 
32 

.25 
35 

.12 
42 

.29 
37 

.03 

61 

.26 
42 

.15 
65 

.15 
38 

.12 
51 

.20 
53 

.13 

69 

.33 
84 

.24 

35 

.23 
55 

.15 
56 

.08 

55 

.22 
47 

.06 

63 

.18 
50 

.10 

39 

.11 

53 

« 
* 

.23 

82 

.20 

37 

.21 
69 

.17 

37 

.24 

66 

.20 

57 

.07 
46 

.02 

65 

.28 
69 

5.19 
1590 

TAVIAMI  TRL  40  UI  BP 

EVAP 

.16 

.19 

.23 

.20 

.23 

.13 

.14 

.17 

.22 

.25 

.27 

.16 

.29 

.20 

.19 

.22 

.09 

.21 

.18 

.21 

.18 

.26 

.20 

.11 

* 

* 

.87 

.07 

.06 

B6.08 

MAX  aod  MIN  Id  Table  6  refer  to  extremes  of 
toaperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

(m)  Evaporation  meaaured  in  pan  36  x  36  laches. 
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DAILY  TEMPERATURES  ..r.^"-"* 

AUGUST  1953 


Day  0<  Month 

1 

Station 

1 

I 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

APALACHICOL*  KB  CITY 

MAX 

87 

89 

91 

92 

88 

92 

69 

89 

88 

68 

88 

85 

92 

90 

88 

88 

65 

64 

85 

85 

84 

82 

79 

80 

80 

78 

83 

83 

64- 

85 

65 

86.0 

74 

77 

78 

76 

78 

60 

7fi 

73 

76 

75 

76 

74 

75 

74 

75 

75 

75 

73 

75 

74 

74 

70 

70 

74 

73 

75 

73 

73 

72 

72 

74  •  7 

ARCADIA 

MAX 

9S 

94 

95 

95 

61 

92 

92 

92 

92 

1  " 

90 

90 

94 

92 

94 

91 

91 

94 

93 

92 

90 

94 

92 

92 

93 

93 

93 

91 

94 

88 

61 

91  #7 

MIN 

71 

72 

70 

72 

72 

66 

1  75 

1 

74 

71 

!  71 

69 

67 

73 

74 

71 

73 

72 

69 

70 

69 

73 

71 

72 

72 

69 

71 

71 

70 

72 

73 

73 

71  •3 

AVON  PARK 

MAX 

93 

94 

94 

95 

66 

92 

92 

91 

92 

89 

91 

93 

93 

90 

93 

92 

91 

90 

91 

90 

90 

93 

91 

92 

90 

92 

92 

86 

87 

87 

87 

91  (O 

74 

73 

74 

75 

i 

73 

72 

73 

75 

75 

72 

72 

72 

73 

73 

71 

71 

73 

74 

73 

72 

72 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72*6 

BARTOW 

MAX 

96 

96 

96 

94 

93 

92 

91 

90 

91 

93 

93 

93 

94 

92 

95 

94 

93 

92 

92 

93 

90 

92 

93 

92 

94 

93 

94 

89 

83 

89 

90 

92  a  3 

70 

7  1 

70 

70 

70 

72 

73 

71 

72 

72 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

68 

70 

70 

72 

70 

71 

71 

72 

73 

71 

70 

7  1 

72 

73 

71  •O 

BELLE  GLADE  EXP  ST» 

MAX 

90 

91 

94 

92 

92 

90 

90 

90 

93 

92 

93 

93 

91 

92 

92 

91 

91 

90 

90 

92 

89 

90 

91 

92 

o, 
91 

91 

92 

92 

90 

88 

65 

91<0 

69 

70 

70 

71 

69 

72 

n 

73 

7 1 

69 

70 

70 

69 

71 

72 

72 

70 

70 

70 

72 

72 

73 

74 

72 

71 

72 

70a9 

BIG  PINE  KEV  INN 

MAX 

92 

92 

93 

94 

93 

93 

94 

94 

93 

90 

91 

93 

92 

93 

67 

92 

93 

93 

95 

95 

94 

96 

96 

96 

96 

94 

94 

91 

67 

90 

87 

92  »6 

MIN 

77 

76 

77 

76 

76 

77 

80 

60 

78 

76 

77 

79 

74 

73 

74 

79 

76 

77 

76 

80 

81 

79 

76 

76 

81 

79 

77 

78 

74 

76 

76 

77,2 

BLOUNTSTOMN  2  SE 

MAX 

90 

95 

93 

95 

96 

96 

96 

94 

92 

90 

91 

90 

91 

94 

96 

94 

66 

68 

84 

87 

66 

84 

64 

74 

84 

86 

61 

63 

66 

89 

90 

89«3 

MIN 

69 

72 

73 

74 

77 

76 

77 

J3 

69 

72 

7 1 

70 

70 

67 

67 

71 

71 

70 

73 

72 

70 

66 

66 

67 

70 

73 

72 

71 

70 

64 

70*8 

BRADENTON 

MAX 

93 

92 

94 

92 

67 

90 

91 

68 

90 

92 

93 

91 

91 

92 

90 

93 

66 

86 

90 

89 

69 

91 

90 

87 

90 

90 

90 

90 

86 

91 

88 

90.1 

73 

70 

74 

73 

75 

73 

72 

72 

71 

71 

72 

74 

74 

72 

73 

73 

BROOtCSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

87 

91 

92 

92 

90 

91 

90 

88 

63 

92 

92 

91 

90 

92 

91 

91 

89 

85 

86 

88 

88 

89 

68 

81 

86 

86 

90 

85 

85 

67 

88 

68  •5 

HIN 

73 

75 

72 

76 

73 

73 

73 

73 

70 

7 1 

7 1 

72 

73 

71 

71 

72 

73 

71 

72 

71 

73 

72 

72 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

73 

72  •2 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

91 

95 

95 

94 

69 

93 

93 

93 

84 

93 

92 

90 

92 

93 

94 

93 

90 

90 

69 

91 

91 

91 

90 

86 

89 

90 

92 

68 

80 

89 

86 

90<5 

MIN 

72 

74 

70 

74 

73 

73 

73 

73 

70 

71 

70 

70 

71 

72 

70 

70 

72 

71 

70 

72 

72 

77 

72 

73 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

71  •9 

CAHP   BLAND I NG 

MAX 

95 

95 

96 

97 

97 

96 

93 

93 

67 

86 

94 

92 

89 

93 

97 

96 

94 

90 

87 

67 

68 

89 

64 

85 

64 

87 

86 

88 

85 

85 

86 

90*4 

MIN 

76 

71 

76 

77 

73 

74 

76 

76 

73 

73 

66 

70 

73 

75 

71 

70 

69 

71 

72 

73 

71 

71 

71 

67 

69 

71 

70 

72 

70 

71 

7  1 

72,0 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 

89 

89 

93 

93 

90 

86 

69 

92 

93 

92 

91 

93 

93 

94 

92 

67 

92 

90 

91 

90 

91 

90 

91 

92 

91 

91 

91 

89 

69 

87 

80 

90,4 

MIN 

71 

71 

70 

71 

73 

69 

72 

71 

71 

74 

72 

75 

74 

73 

71 

71 

72 

72 

71 

73 

72 

73 

72 

72 

72 

73 

74 

76 

73 

73 

73 

72  ,3 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

90 

90 

94 

91 

92 

90 

91 

92 

92 

69 

92 

94 

93 

92 

65 

86 

68 

89 

91 

91 

91 

92 

94 

93 

91 

90 

90 

88 

84 

90 

89 

90 15 

MIN 

71 

72 

74 

72 

76 

71 

71 

72 

70 

71 

72 

74 

72 

72 

70 

71 

70 

70 

74 

74 

76 

76 

71 

74 

74 

72 

73 

72 

70 

71 

71 

72  #2 

CAPTIVA 

MAX 

91 

91 

89 

90 

91 

90 

90 

91 

90 

91 

93 

92 

89 

90 

90 

86 

92 

91 

91 

91 

90 

91 

92 

91 

69 

90 

65 

90  •3 

MIN 

75 

73 

76 

74 

70 

74 

72 

76 

78 

75 

75 

77 

79 

76 

76 

79 

75 

77 

75 

76 

76 

74 

74 

76 

77 

74 

75 

76 

76 

76 

75  ,3 

CARRABELLE 

MAX 

92 

92 

98 

98 

93 

96 

92 

93 

91 

93 

89 

90 

97 

93 

92 

89 

65 

86 

89 

89 

85 

84 

77 

86 

86 

62 

86 

64 

89 

91 

90 

89,9 

70 

71 

73 

76 

74 

76 

77 

72 

73 

72 

77 

69 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

69 

68 

70 

73 

73 

71 

70 

71 

66 

72  sO 

CEDAR  KEY 

MAX 

92 

92 

97 

96 

92 

86 

90 

65 

63 

86 

66 

92 

92 

66 

86 

90 

83 

82 

81 

60 

79 

83 

60 

61 

81 

83 

63 

82 

86 

89 

68 

66,5 

MIN 

79 

60 

60 

60 

75 

76 

61 

74 

74 

76 

72 

75 

76 

72 

73 

72 

73 

74 

73 

73 

74 

70 

70 

73 

75 

73 

74 

73 

74 

74*5 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

93 

94 

94 

94 

96 

97 

90 

93 

91 
73 

92 

93 

92 

93 

96 

92 

94 

85 

88 

89 

91 

85 

86 

81 

87 

85 

84 

63 

87 

90 

90 

91 

90  •2 

MIN 

70 

70 

73 

74 

75 

76 

74 

71 

70 

71 

70 

70 

68 

72 

66 

69 

70 

71 

70 

72 

74 

68 

66 

67 

72 

73 

70 

72 

69 

65 

70*6 

CLEARWATER 

MAX 

90 

91 

92 

93 

68 

39 

87 

86 

68 

86 

93 

69 

91 

90 

92 

67 

67 

86 

86 

68 

88 

89 

66 

86 

67 

86 

89 

84 

89 

91 

89 

88>5 

MIN 

76 

77 

74 

76 

73 

76 

73 

74 

74 

70 

74 

71 

74 

76 

74 

73 

72 

74 

73 

72 

76 

75 

72 

76 

74 

74 

73 

73 

72 

69 

73 

73«6 

CLER»40NT  6  S 

MAX 

93 

95 

96 

97 

66 

93 

90 

90 

88 

92 

93 

92 

93 

92 

92 

90 

90 

89 

69 

69 

92 

91 

69 

66 

90 

91 

90 

89 

67 

90 

89 

90*7 

71 

72 

72 

72 

71 

74 

72 

73 

7 1 

71 

73 

72 

72 

71 

72 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

89 

92 

93 

92 

93 

90 

93 

94 

94 

91 

93 

90 

91 

91 

91 

90 

88 

93 

92 

94 

92 

93 

94 

93 

90 

92 

95 

91 

91 

68 

87 

91,6 

73 

73 

73 

73 

72 

70 

72 

72 

74 

62 

71 

71 

72 

74 

73 

73.3 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

89 

89 

89 

90 

90 

90 

91 

91 

90 

90 

90 

90 

94 

91 

91 

91 

89 

89 

69 

91 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

90 

91 

88 

85 

89 

90.0 

MIN 

73 

74 

79 

73 

74 

73 

76 

79 

78 

78 

60 

72 

72 

73 

73 

76 

71 

73 

78 

74 

78 

74 

73 

73 

75 

76 

80 

80 

73 

72 

74 

75.1 

COMPASS  LAKE 

MAX 

93 

93 

96 

97 

97 

100 

95 

95 

95 

93 

90 

93 

95 

96 

93 

90 

88 

69 

90 

89 

86 

68 

75 

87 

86 

86 

84 

88 

90 

90 

90 

90.8 

MIN 

68 

69 

70 

71 

75 

7  3 

72 

70 

71 

70 

7  0 

71 

70 

65 

70 

71 

66 

68 

71 

73 

70 

66 

68 

70 

7  2 

7  3 

69 

72 

7  I 

69 

70 . 1 

CRESCENT  CTY  2  SW 

MAX 

9A 

95 

99 

98 

88 

93 

93 

91 

89 

95 

89 

95 

94 

91 

69 

89 

91 

93 

91 

89 

90 

69 

86 

87 

89 

67 

84 

83 

86 

63 

90.3 

MIN 

72 

74 

73 

74 

73 

74 

75 

73 

72 

12 

69 

71 

73 

71 

70 

71 

71 

70 

72 

71 

73 

72 

73 

72 

72 

72 

72 

72.3 

CROSS  CITY   CAA  AP 

MAX 

92 

93 

95 

94 

90 

91 

90 

80 

85 

91 

92 

93 

93 

93 

93 

92 

63 

84 

80 

81 

86 

86 

61 

85 

64 

81 

89 

69 

66 

91 

87 

68.1 

MIN 

74 

73 

74 

75 

74 

75 

75 

73 

73 

70 

70 

70 

70 

72 

72 

70 

72 

72 

70 

72 

72 

73 

71 

69 

71 

72 

71 

72 

72 

73 

72 

72  . 1 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

87 

91 

91 

92 

95 

89 

94 

93 

92 

88 

93 

69 

87 

69 

96 

88 

89 

86 

90 

91 

91 

85 

66 

86 

86 

86 

82 

86 

79 

63 

85 

88.6 

MIN 

7* 

75 

75 

76 

74 

74 

75 

76 

75 

74 

73 

75 

74 

76 

72 

73 

74 

72 

70 

72 

73 

72 

71 

72 

74 

70 

73 

73 

73 

72 

72 

73.4 

DAYTONA   BEACH   W8  AP 

MAX 

91 

92 

92 

97 

89 

92 

92 

90 

68 

92 

66 

69 

90 

94 

86 

68 

67 

90 

91 

90 

68 

86 

87 

86 

87 

60 

86 

60 

81 

66 

83 

88.4 

MIN 

73 

74 

74 

72 

73 

74 

75 

74 

74 

73 

72 

73 

74 

70 

73 

73 

72 

71 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

72 

72 

75 

73 

72  .7 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

90 

90 

92 

93 

99 

102 

99 

96 

94 

95 

94 

96 

97 

97 

94 

89 

93 

92 

95 

69 

66 

83 

77 

66 

86 

81 

79 

88 

90 

92 

92 

91.3 

MIN 

71 

67 

70 

71 

76 

75 

73 

74 

71 

70 

71 

72 

72 

71 

66 

70 

70 

70 

71 

70 

72 

69 

67 

64 

68 

71 

72 

70 

72 

70 

67 

70.5 

DE  LAND 

MAX 

91 

93 

91 

94 

95 

85 

92 

93 

89 

87 

92 

91 

93 

92 

91 

89 

89 

90 

89 

90 

86 

89 

90 

66 

88 

89 

90 

86 

84 

86 

89.7 

MIN 

72 

73 

72 

74 

72 

72 

73 

75 

74 

71 

70 

U 

72 

74 

74 

73 

72 

71 

69 

72 

72 

70 

70 

72 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72  . 1 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

90 

89 

89 

89 

68 

90 

69 

90 

90 

91 

90 

87 

91 

90 

69 

89 

69 

89 

90 

90 

92 

91 

92 

92 

89 

90 

89 

90 

90 

87 

82 

69.5 

MIN 

75 

81 

77 

80 

78 

77 

81 

61 

82 

76 

7 1 

78 

78 

76 

76 

76 

79 

76 

77 

76 

77 

78 

78 

78 

79 

75 

61 

75 

80 

75 

75 

77.6 

EUSTIS  2  S 

MAX 

97 

93 

97 

94 

92 

96 

96 

92 

91 

93 

93 

91 

94 

96 

93 

90 

92 

91 

90 

95 

92 

91 

92 

86 

90 

89 

94 

89 

85 

92 

94 

92.2 

7^ 

73 

72 

76 

72 

74 

74 

72 

72 

72 

71 

72 

72 

71 

72 

72 

73 

73 

72 

71 

72 

73 

71 

71 

73 

72 

72  .6 

EVERGLADES 

MAX 

94 

95 

93 

95 

91 

89 

90 

92 

93 

93 

94 

94 

93 

92 

91 

92 

92 

91 

91 

91 

93 

92 

92 

93 

93 

94 

93 

92 

91 

91 

83 

92.0 

73 

76 

76 

74 

76 

73 

74 

75 

74 

75 

76 

75 

75 

76 

76 

76 

75 

76 

75 

73 

74.5 

FEDERAL  POINT 

MAX 

96 

99 

96 

98 

97 

94 

94 

69 

64 

94 

90 

68 

93 

97 

93 

91 

90 

88 

69 

90 

87 

87 

87 

86 

84 

87 

90 

84 

85 

66 

80 

90.1 

MIN 

74 

74 

75 

74 

73 

74 

74 

75 

72 

70 

69 

73 

74 

72 

70 

70 

71 

71 

69 

73 

71 

72 

73 

71 

72 

71 

72 

72 

70 

72 

73 

72.  1 

FELL SHE RE 

MAX 

92 

93 

93 

97 

93 

95 

94 

95 

96 

96 

90 

92 

93 

94 

93 

88 

94 

92 

89 

89 

90 

93 

93 

92 

89 

92 

91 

88 

84 

87 

85 

91  .7 

71 

73 

71 

72 

74 

7 1 

70 

72 

72 

72 

70 

72 

71 

73 

72 

71 

72 

71 

73 

72 

73 

72 

73 

72 

71.9 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

95 

94 

96 

97 

91 

93 

94 

91 

90 

90 

67 

67 

92 

96 

90 

67 

86 

85 

88 

67 

85 

78 

78 

81 

83 

84 

85 

80 

85 

87 

64 

87.9 

76 

78 

78 

79 

74 

75 

78 

72 

75 

72 

7 1 

76 

74 

75 

75 

75 

74 

73 

73 

74 

73 

74 

72 

71 

73 

73 

73 

73 

74 

76 

73 

74.3 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

92 

93 

93 

94 

93 

93 

90 

91 

92 

93 

92 

95 

99 

94 

93 

87 

90 

90 

90 

91 

92 

94 

93 

91 

92 

92 

93 

90 

68 

93 

89 

91.9 

MIN 

73 

73 

75 

78 

74 

74 

74 

73 

73 

75 

76 

73 

71 

73 

72 

70 

70 

74 

76 

74 

75 

74 

72 

72 

74 

78 

77 

74 

73 

70 

73 

73.7 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

MAX 

87 

87 

87 

87 

90 

69 

67 

89 

68 

90 

66 

69 

90 

90 

69 

86 

89 

90 

90 

90 

89 

88 

86 

69 

89 

89 

88 

87 

83 

66 

83 

86.1 

i 

77 

78 

74 

77 

74 

74 

75 

73 

73 

1 

75 

78 

77 

73 

70 

70 

7 1 

74  .5 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

92 

93 

93 

94 

89 

90 

69 

93 

93 

93 

92 

92 

94 

93 

.3 

92 

92 

93 

93 

89 

90 

93 

91 

92  j 

91 

93 

93 

91 

87 

88 

81 

91.4 

MIN 

75 

75 

73 

75 

72 

72 

75 

75 

75 

73 

72 

74 

75 

73 

73 

73 

72 

73 

70 

76 

74 

74 

74  1 

73 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

73.3 

FORT  PIERCE 

MAX 

B9 

90 

90 

90 

90 

91 

89 

89 

90 

90 

89 

69 

87 

89 

89 

68 

87 

88  ' 

89 

90 

89 

92 

89 

92 

91 

90 

67 

88 

82 

64 

86 

68.6 

MIN 

72 

73 

78 

74 

72 

69 

74 

73 

72 

75 

78 

72 

72 

73 

72 

72 

73 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

71 

72 

74 

74 

74 

73 

74 

72  ' 

73.0 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 

9i 

94 

93 

95 

96 

93 

88 

92 

83 

82 

93 

92 

91 

92 

94 

93 

92 

68  1 

88 

86 

88 

88 

84  j 

86 

89 

85 

88 

86 

87 

88 

69.4 

MIN 

72 

73 

73 

74 

72 

73 

73 

74 

71 

72 

70 

71 

71 

72 

70 

70 

71 

70 

1 

70 

70 

i 

71 

71 

67 

71 

71 

72  j 

71 

70 

77 

72 

71.3 

8*«  r«f«r*ac«  iM>t«B  follovloc  Station  Id<1«z. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Tabu  5 '  Coottnuad    


Day  Ol  Month 


Slatlon 

1  2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

'  

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

GLEN  S«INT  MARY 

MAX 
MIN 

99 

71 

94 

73 

99 

72 

96 

73 

95 
71 

95 

73 

94 

73 

92 
72 

90 
71 

93 
71 

92 
69 

91 
67 

93 
68 

95 
68 

93 
67 

91 

72 

88 

71 

84 

69 

85 

71 

87 

72 

88 

72 

80 
68 

80 
67 

82 

67 

86 
70 

87 
70 

89 

72 

88 

71 

89 
71 

89 
72 

81 
70 

89  « 

70. 

6 
9 

CRAPE  HAtWOCK  C  P  RANCH 

MAX 
HIN 

9J 
72 

94 
72 

95 
72 

94 

74 

90 
71 

92 

72 

93 

73 

92 

73 

92 
71 

90 
73 

90 
72 

92 
73 

92 
72 

92 
75 

93 

71 

92 

73 

92 

72 

94 

71 

92 
71 

91 

72 

91 

70 

91 
71 

92 
70 

92 

70 

92 

72 

91 

73 

90 

88 
73 

87 
72 

86 
74 

84 
72 

91. 

72  1 

3 
1 

HIALEAH 

MAX 

90 

90 

90 

93 

90 

90 

89 

88 

90 

90 

90 

94 

93 

90 

90 

86 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

90 

89 

90 

86 

87 

90 

87 

89. 

8 

MIN 

7} 

74 

73 

76 

73 

73 

73 

73 

75 

76 

73 

72 

73 

72 

76 

70 

73 

74 

72 

75 

75 

73 

73 

73 

73 

77 

73 

73 

72 

74 

74 

73* 

5 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

96 

95 

96 

97 

98 

93 

92 

89 

86 

93 

93 

93 

94 

96 

95 

95 

89 

89 

80 

84 

85 

83 

83 

85 

89 

83 

88 

87 

85 

88 

85 

89 

8 

MIN 

73 

7J 

73 

74 

74 

72 

72 

74 

72 

71 

69 

70 

70 

71 

70 

68 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

69 

66 

69 

70 

71 

69 

69 

70 

71 

70 

9 

HILLIARO 

MAX 

96 

96 

97 

98 

95 

95 

93 

90 

90 

90 

88 

88 

91 

96 

93 

90 

90 

86 

87 

88 

89 

77 

78 

83 

84 

87 

86 

85 

88 

88 

79 

88 

9 

HIN 

6a 

74 

74 

72 

71 

74 

73 

73 

74 

67 

70 

71 

69 

69 

69 

69 

69 

71 

72 

71 

72 

68 

65 

70 

70 

70 

71 

69 

71 

70 

70 

6 

HOMESTEAD  E«P  STA 

MAX 

92 

91 

94 

94 

94 

91 

92 

93 

94 

91 

91 

93 

93 

94 

90 

91 

93 

92 

91 

92 

92 

92 

92 

94 

92 

92 

92 

90 

86 

90 

87 

91 

8 

MIN 

70 

70 

71 

71 

72 

70 

71 

70 

71 

74 

73 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

72 

72 

70 

72 

71 

69 

70 

70 

72 

71 

73 

73 

70 

72 

70 

9 

MYPOLUXO 

MAX 

89 

90 

90 

93 

90 

91 

90 

90 

90 

90 

91 

93 

95 

92 

90 

87 

89 

90 

91 

90 

93 

95 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

90 

90 

87 

90 

9 

HIN 

73 

73 

75 

73 

72 

72 

74 

73 

80 

77 

81 

75 

70 

73 

72 

73 

72 

74 

77 

74 

74 

74 

72 

72 

74 

79 

78 

75 

74 

72 

73 

74 

2 

INVERNESS 

MAX 

92 

93 

95 

95 

95 

94 

94 

90 

80 

94 

94 

93 

93 

92 

94 

93 

90 

89 

86 

90 

92 

90 

90 

87 

88 

97 

91 

87 

88 

90 

88 

91 

1 

MIN 

73 

74 

72 

76 

72 

74 

74 

75 

72 

71 

71 

73 

72 

73 

71 

72 

77 

72 

71 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

73 

77 

77 

72 

74 

73 

2 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

98 

98 

98 

98 

95 

96 

96 

91 

90 

94 

90 

91 

94 

98 

93 

88 

91 

87 

88 

89 

86 

80 

81 

81 

85 

85 

85 

83 

88 

88 

80 

89 

8 

MIN 

76 

77 

77 

75 

75 

75 

75 

77 

74 

71 

70 

73 

72 

73 

75 

73 

76 

73 

72 

73 

72 

73 

70 

68 

72 

72 

72 

74 

72 

74 

73 

73 

3 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

9l> 

92 

94 

95 

88 

93 

93 

89 

87 

as 

88 

86 

88 

94 

88 

88 

85 

86 

88 

89 

83 

82 

82 

82 

82 

85 

82 

82 

86 

85 

83 

87 

3 

MIN 

7* 

75 

74 

75 

70 

74 

76 

74 

73 

70 

69 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

70 

70 

73 

70 

73 

70 

71 

73 

71 

73 

72 

75 

78 

72 

72 

5 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

96 

96 

98 

96 

94 

93 

94 

87 

86 

92 

87 

88 

92 

95 

92 

06 

88 

86 

85 

87 

85 

80 

82 

81 

83 

86 

85 

81 

86 

85 

79 

88 

1 

MIN 

77 

78 

78 

73 

76 

75 

76 

78 

75 

73 

72 

73 

73 

75 

76 

74 

75 

75 

74 

75 

72 

73 

70 

69 

72 

73 

73 

74 

74 

75 

72 

74 

1 

JASPER  9  ESE 

MAX 

95 

96 

96 

96 

96 

94 

94 

90 

90 

90 

90 

92 

91 

95 

93 

90 

84 

87 

82 

86 

85 

90 

90 

35 

90 

7 

MIN 

71 

71 

72 

73 

70 

71 

71 

72 

70 

69 

68 

67 

66 

67 

68 

67 

66 

68 

67 

68 

70 

70 

70 

70 

69 

3 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

91 

91 

92 

92 

89 

89 

90 

91 

91 

92 

90 

91 

93 

91 

88 

91 

92 

92 

91 

91 

91 

91 

93 

94 

91 

92 

94 

91 

88 

90 

86 

90 

9 

MIN 

79 

76 

75 

79 

76 

78 

79 

80 

80 

80 

77 

80 

75 

77 

81 

75 

74 

78 

81 

82 

81 

79 

78 

79 

62 

79 

82 

76 

76 

76 

74 

78 

2 

KISSIHMEE 

MAX 

9S 

94 

96 

96 

84 

91 

92 

92 

91 

92 

92 

93 

95 

94 

93 

89 

92 

92 

90 

89 

90 

93 

90 

88 

91 

90 

90 

89 

85 

88 

87 

91 

1 

MIN 

72 

74 

70 

72 

71 

71 

75 

75 

74 

73 

75 

70 

71 

72 

71 

70 

71 

70 

69 

71 

70 

71 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

71 

73 

71 

i7 

LA  BELLE 

MAX 

93 

94 

95 

95 

88 

93 

90 

93 

94 

92 

91 

94 

94 

93 

93 

91 

91 

93 

92 

90 

93 

92 

90 

93 

91 

94 

94 

92 

90 

91 

80 

91 

>9 

MIN 

72 

73 

71 

72 

73 

70 

72 

73 

72 

69 

71 

69 

72 

73 

70 

72 

72 

70 

71 

71 

72 

71 

72 

70 

71 

71 

72 

73 

72 

72 

72 

71 

■  5 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

93 

93 

96 

95 

89 

92 

90 

97 

89 

93 

93 

93 

93 

39 

92 

92 

91 

91 

92 

90 

90 

90 

90 

89 

86 

92 

92 

92 

89 

86 

90 

91 

■  3 

MIN 

73 

74 

71 

74 

73 

73 

74 

75 

73 

72 

69 

68 

72 

72 

70 

70 

71 

71 

71 

70 

72 

72 

71 

71 

70 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

■  6 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

96 

96 

98 

98 

96 

96 

93 

88 

85 

92 

90 

90 

93 

96 

90 

92 

92 

88 

85 

87 

86 

81 

81 

84 

85 

84 

87 

88 

88 

88 

84 

89 

6 

MIN 

73 

73 

73 

74 

70 

73 

75 

74 

73 

72 

68 

69 

69 

70 

70 

69 

68 

70 

70 

70 

72 

72 

68 

66 

69 

71 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

>6 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

9* 

94 

94 

96 

95 

84 

93 

92 

91 

90 

91 

92 

91 

92 

93 

91 

90 

92 

90 

89 

90 

89 

88 

91 

88 

89 

90 

89 

88 

85 

87 

90 

6 

MIN 

73 

75 

71 

74 

70 

72 

74 

76 

73 

71 

71 

71 

72 

73 

70 

70 

71 

72 

70 

72 

72 

74 

71 

72 

71 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

•  0 

LAKELAND  WB  CITY 

HAX 

9* 

93 

94 

93 

84 

91 

87 

87 

87 

90 

90 

91 

92 

90 

91 

90 

88 

90 

89 

87 

88 

90 

88 

86 

90 

91 

91 

86 

84 

86 

87 

89 

2 

HIN 

7* 

72 

73 

76 

74 

74 

75 

72 

72 

75 

73 

72 

74 

74 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

71 

74 

73 

72 

74 

73 

73 

72 

72 

73 

72 

72 

9 

LAKE  PLACID   2  SW 

HAX 

96 

97 

97 

83 

94 

94 

94 

95 

93 

93 

95 

96 

94 

94 

93 

94 

91 

95 

92 

93 

94 

93 

92 

92 

99 

94 

91 

90 

88 

81 

92 

■  8 

MIN 

71 

71 

72 

72 

70 

73 

73 

72 

73 

71 

71 

70 

72 

70 

71 

71 

72 

71 

70 

72 

69 

71 

70 

72 

70 

71 

72 

73 

71 

71 

■  3 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

9* 

95 

96 

96 

95 

95 

93 

88 

86 

87 

92 

92 

91 

93 

97 

90 

93 

88 

90 

85 

82 

85 

79 

74 

89 

89 

83 

88 

87 

88 

89 

89 

1 

MIN 

70 

73 

74 

72 

75 

76 

75 

75 

72 

71 

70 

69 

69 

70 

71 

69 

69 

70 

72 

73 

72 

72 

67 

67 

69 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

71 

•  3 

LOXAHATCHEE 

MAX 

92 

94 

93 

93 

95 

94 

92 

92 

93 

93 

91 

90 

92 

94 

93 

88 

92 

90 

92 

90 

91 

94 

94 

93 

93 

93 

91 

90 

88 

88 

87 

91 

.8 

MIN 

70 

7 1 

70 

70 

71 

70 

71 

70 

70 

72 

72 

71 

70 

71 

70 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

71 

70 

71 

73 

73 

72 

73 

71 

71 

72 

71 

1 

MADISON 

MAX 

97 

97 

97 

98 

95 

98 

95 

89 

89 

93 

93 

90 

93 

97 

93 

91 

89 

89 

86 

88 

83 

80 

75 

84 

86 

82 

84 

85 

90 

89 

84 

89 

6 

MIN 

73 

74 

75 

75 

75 

76 

77 

76 

73 

72 

70 

69 

70 

72 

72 

69 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

66 

66 

69 

71 

72 

71 

71 

71 

68 

»7 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

91 

92 

92 

92 

90 

91 

92 

91 

93 

90 

89 

90 

93 

94 

90 

90 

90 

91 

91 

90 

90 

92 

92 

93 

91 

91 

93 

92 

88 

89 

88 

91 

0 

HIN 

72 

72 

74 

72 

72 

74 

74 

73 

74 

71 

70 

75 

73 

72 

73 

72 

70 

72 

74 

75 

76 

71 

73 

75 

72 

71 

73 

76 

69 

71 

77 

72 

8 

MARIANNA  CAA  AP 

HAX 

94 

96 

96 

97 

98 

101 

92 

93 

94 

94 

92 

93 

96 

98 

95 

90 

89 

87 

92 

84 

87 

83 

75 

87 

89 

83 

84 

87 

90 

90 

89 

90 

7 

MIN 

72 

74 

75 

75 

78 

77 

74 

74 

74 

71 

71 

70 

73 

71 

68 

70 

70 

71 

72 

72 

72 

70 

68 

66 

68 

72 

73 

72 

70 

67 

71 

i7 

MAftlANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

95 

95 

96 

97 

97 

100 

93 

95 

93 

94 

92 

93 

99 

97 

93 

91 

86 

91 

94 

87 

87 

85 

89 

86 

85 

83 

85 

87 

90 

91 

90 

91 

2 

MIN 

69 

70 

72 

74 

75 

72 

72 

72 

70 

70 

71 

69 

71 

69 

66 

69 

70 

69 

70 

70 

72 

70 

66 

65 

68 

72 

72 

71 

70 

69 

65 

70 

lO 

MAYO   5  NW 

MAX 

9* 

94 

97 

97 

93 

96 

93 

86 

86 

90 

90 

90 

93 

95 

92 

91 

85 

83 

83 

87 

83 

80 

77 

84 

89 

81 

88 

87 

87 

89 

83 

88 

4 

HIN 

74 

73 

73 

75 

73 

76 

76 

75 

71 

72 

71 

69 

70 

75 

72 

69 

71 

71 

72 

72 

73 

72 

68 

67 

70 

72 

72 

71 

71 

71 

70 

71 

■  8 

MELBOURNE  WB  AP 

HAX 

89 

91 

91 

91 

90 

91 

93 

93 

92 

90 

88 

89 

88 

91 

88 

89 

88 

88 

90 

89 

91 

91 

«9 

88 

90 

87 

87 

85 

84 

85 

86 

89 

1 

MIN 

Ik 

75 

73 

75 

73 

73 

75 

76 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

75 

72 

71 

72 

72 

73 

69 

71 

73 

73 

74 

72 

72 

73 

71 

73 

73 

0 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

92 

93 

95 

94 

91 

93 

92 

92 

93 

87 

88 

90 

92 

93 

90 

89 

86 

88 

88 

87 

90 

91 

90 

92 

90 

90 

87 

85 

83 

85 

87 

89 

8 

HIN 

74 

77 

74 

76 

75 

75 

76 

75 

75 

76 

74 

73 

76 

75 

72 

73 

73 

71 

72 

72 

73 

73 

72 

72 

73 

74 

72 

73 

71 

73 

72 

9 

MIAMI  BEACH 

MAX 

88 

87 

87 

89 

87 

88 

88 

87 

88 

87 

87 

90 

92 

88 

86 

89 

86 

87 

87 

88 

88 

88 

88 

89 

88 

87 

97 

85 

83 

90 

86 

87 

5 

MIN 

79 

81 

82 

81 

76 

76 

81 

82 

82 

77 

79 

78 

78 

81 

74 

78 

73 

78 

80 

82 

81 

82 

80 

80 

80 

80 

82 

75 

76 

74 

74 

78 

8 

MIAMI    MB  AIRPORT 

MAX 

92 

91 

91 

93 

90 

90 

90 

90 

92 

91 

91 

92 

94 

92 

91 

87 

89 

91 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

90 

91 

86 

86 

92 

88 

90 

5 

MIN 

76 

76 

79 

77 

74 

75 

77 

78 

77 

78 

79 

75 

77 

77 

75 

76 

73 

75 

79 

76 

78 

79 

77 

76 

77 

77 

81 

74 

75 

73 

76 

76 

5 

MIAMI    WB  CITY 

MAX 

97 

86 

86 

89 

88 

87 

87 

85 

88 

87 

85 

88 

87 

87 

87 

83 

86 

86 

86 

88 

87 

86 

86 

87 

86 

86 

86 

84 

82 

88 

86 

86 

3 

80 

81 

78 

72 

76 

81 

81 

81 

77 

79 

76 

78 

79 

77 

78 

73 

77 

80 

77 

82 

80 

77 

80 

80 

73 

82 

72 

75 

74 

75 

77 

8 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

90 

OO 

92 

93 

95 

95 

96 

99 

90 

93 

90 

90 

92 

93 

90 

89 

85 

8^ 

90 

88 

86 

84 

77 

86 

85 

84 

79 

87 

85 

91 

90 

89 

0 

HIN 

70 

70 

73 

72 

75 

74 

71 

72 

67 

68 

68 

71 

70 

70 

66 

70 

69 

68 

66 

70 

70 

70 

70 

67 

68 

71 

71 

70 

71 

69 

65 

69 

7 

MONT  KF  LLO 

HAX 

96 

97 

100 

100 

97 

97 

99 

94 

91 

93 

88 

92 

96 

95 

93 

92 

88 

90 

88 

85 

82 

81 

77 

83 

84 

77 

81 

84 

86 

89 

85 

89 

5 

MIN 

69 

73 

74 

72 

75 

79 

71 

69 

70 

68 

68 

70 

70 

68 

67 

70 

70 

69 

70 

71 

68 

64 

64 

67 

70 

70 

68 

72 

72 

67 

69 

8 

MOORE   HAVEN  LOCK  I 

HAX 

90 

93 

92 

93 

89 

90 

90 

92 

93 

91 

89 

92 

93 

9, 

90 

89 

92 

91 

94 

89 

91 

99 

90 

92 

90 

92 

90 

89 

86 

87 

90 

9 

75 

73 

74 

73 

71 

73 

73 

73 

75 

72 

70 

73 

73 

73 

74 

72 

73 

75 

73 

72 

73 

73 

73 

72 

73 

74 

75 

71 

74 

73 

73 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

94 

93 

99 

94 

82 

91 

91 

91 

90 

90 

90 

94 

93 

91 

90 

92 

90 

93 

91 

90 

89 

92 

89 

86 

91 

91 

89 

88 

86 

89 

84 

90 

3 

HIN 

73 

72 

74 

73 

73 

75 

74 

74 

73 

71 

69 

70 

72 

71 

72 

73 

71 

70 

71 

71 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

73 

72 

71 

72 

72 

1 

MT  PLEASANT 

HAX 

94 

99 

97 

97 

96 

97 

94 

93 

94 

93 

90 

90 

93 

97 

93 

SB 

90 

88 

87 

85 

83 

82 

71 

85 

83 

80 

85 

85 

87 

88 

86 

89 

2 

HIN 

71 

72 

73 

75 

74 

76 

73 

74 

73 

71 

71 

70 

71 

70 

68 

69 

71 

71 

70 

72 

72 

71 

67 

66 

70 

73 

73 

70 

70 

71 

66 

71 

1 

NAPLES 

MAX 

92 

92 

91 

91 

90 

90 

90 

92 

90 

91 

93 

92 

94 

94 

92 

91 

92 

90 

90 

89 

89 

91 

90 

90 

91 

92 

93 

92 

90 

89 

87 

91 

0 

MIN 

76 

75 

72 

74 

73 

73 

74 

79 

75 

75 

74 

73 

76 

75 

75 

73 

74 

75 

75 

73 

75 

74 

74 

75 

75 

75 

76 

75 

75 

75 

72 

74 

4 

NEW  SMYRNA  BEACH   1>  N 

MAX 

92 

92 

93 

96 

92 

92 

94 

91 

88 

91 

90 

89 

91 

99 

89 

90 

86 

89 

91 

91 

85 

87 

88 

87 

86 

84 

88 

79 

82 

87 

85 

89 

0 

MIN 

72 

73 

72 

74 

73 

73 

74 

74 

72 

71 

72 

73 

73 

74 

70 

72 

72 

71 

70 

71 

72 

71 

72 

71 

73 

73 

73 

73 

72 

74 

73 

72 

4 

S««  r«f*r*nr*  not**  follovlDi  Station  Indax. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabl«  S  -  Contliiued 


FLORIDA 
AUGUST  19»3 


Day  0<  Month 


aldlioil 

-s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NICEVILLE 

MAX 

91 

91 

92 

99 

97 

98 

99 

94 

91 

92 

93 

90 

94 

92 

90 

87 

g< 

89 

90 

91 

89 

60 

78 

87 

86 

85 

79 

89 

89 

92 

90*0 

MIN 

69 

69 

72 

75 

74 

1  71 

75 

68 

68 

69 

70 

69 

68 

63 

67 

69 

69 

67 

70 

70 

70 

70 

69 

68 

69 

69 

68 

69 

69 

67 

69.2 

OCALA 

MAX 

93 

93 

95 

96 

93 

94 

93 

91 

83 

94 

94 

92 

94 

94 

99 

93 

89 

87 

87 

87 

88 

91 

90 

88 

89 

88 

90 

89 

86 

90 

87 

90*7 

'* 

73 

70 

71 

72 

73 

74 

70 

72 

71 

70 

72 

71 

71 

73 

70 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

72  •  1 

OCALA  AIRPORT 

MAX 

95 

99 

97 

9« 

96 

93 

93 

88 

82 

94 

99 

93 

94 

93 

94 

94 

89 

87 

88 

87 

87 

89 

91 

88 

87 

69 

90 

1 

88 

87 

90 

87 

90.8 

69 

69 

67 

67 

68 

68 

66 

67 

69 

69 

67 

67 

68 

68 

71 

70 

70 

70 

73 

72 

71 

71 

72 

69  .  9 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

ORLANDO   WATEP  PLANT 

MAX 

99 

94 

99 

96 

95 

84 

93 

93 

91 

91 

93 

91 

93 

94 

93 

91 

88 

91 

92 

89 

90 

92 

92 

91 

90 

90 

91 

93 

67 

67 

89 

91.4 

MIN 

74 

75 

70 

72 

72 

74 

71 

69 

69 

72 

ORLANDO  MB  AIRPORT 

MAX 

93 

93 

99 

93 

85 

92 

92 

92 

90 

92 

92 

92 

93 

94 

90 

90 

90 

91 

88 

89 

90 

92 

90 

88 

92 

90 

90 

87 

86 

89 

89 

90.9 

72 

70 

70 

72.4 

PALATKA 

MAX 

98 

96 

99 

100 

95 

96 

96 

88 

89 

93 

92 

92 

96 

98 

99 

92 

92 

91 

90 

91 

90 

89 

88 

88 

86 

66 

90 

89 

66 

89 

86 

91.7 

76 

74 

73 

" 

72 

PANAMA  CITY 

MAX 

92 

93 

95 

93 

95 

97 

95 

94 

93 

94 

93 

92 

93 

92 

92 

88 

88 

89 

91 

89 

89 

87 

78 

85 

86 

84 

82 

89 

90 

90 

92 

90.3 

MIN 

78 

80 

81 

81 

73 

76 

74 

74 

73 

74 

74 

74 

69 

'* 

73 

70 

67 

72 

74 

72 

71 

67 

73.4 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

91 

90 

92 

94 

95 

95 

•^5 

94 

90 

91 

88 

89 

95 

93 

88 

88 

86 

86 

90 

90 

87 

79 

79 

86 

85 

79 

81 

87 

89 

90 

92 

88.7 

MIN 

7* 

78 

78 

68 

'* 

74 

74 

73 

69 

70 

72 

7 1 

" 

79 

74 

73 

73  .6 

PENSACOLA  MB  CITY 

MAX 

90 

90 

93 

95 

97 

97 

92 

95 

91 

89 

88 

88 

99 

93 

87 

86 

85 

85 

88 

86 

86 

79 

79 

84 

85 

79 

81 

65 

84 

87 

91 

88.1 

MIN 

76 

77 

79 

80 

79 

76 

76 

73 

67 

79 

75 

77 

79 

67 

71 

72 

71 

74 

73 

73 

79 

76 

76 

74.1 

PLANT  CITY 

MAX 

94 

94 

94 

93 

85 

93 

92 

88 

87 

92 

93 

92 

93 

93 

91 

89 

85 

91 

89 

86 

90 

87 

84 

86 

82 

84 

83 

84 

83 

89 

69 

88.8 

72 

74 

68 

69 

71 

70 

70 

73 

72 

74 

79 

7 1 

72 

73 

72.1 

POMPANO  BEACH 

MAX 

90 

90 

90 

92 

90 

88 

89 

88 

90 

90 

90 

93 

93 

93 

90 

85 

90 

90 

89 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

86 

67 

67 

89.7 

70 

70 

78 

71 

72 

73 

74 

74 

72 

71 

76 

72.4 

PUNTA  COROA 

MAX 

93 

95 

94 

95 

89 

85 

86 

95 

94 

87 

89 

89 

89 

86 

87 

89 

92 

92 

93 

90 

91 

93 

93 

92 

91 

92 

92 

90 

88 

90 

81 

90.3 

74 

74 

" 

73 

72 

73 

73 

73.4 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 

93 

94 

96 

96 

95 

96 

91 

91 

90 

99 

88 

91 

96 

97 

92 

88 

89 

90 

87 

87 

86 

64 

76 

85 

85 

81 

85 

86 

89 

91 

89 

89.7 

MIN 

68 

70 

73 

" 

" 

72 

71 

69 

69 

67 

72 

71 

69 

69 

68 

66 

64 

68 

70 

70 

69 

66 

66 

69.9 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 

95 

95 

97 

97 

96 

92 

93 

93 

85 

93 

93 

90 

94 

97 

93 

91 

89 

84 

85 

87 

87 

81 

62 

83 

86 

86 

88 

86 

89 

69 

86 

89.9 

72 

72 

68 

70 

70 

69 

70 

69 

70 

71 

71 

73 

73 

71.2 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

90 

91 

92 

90 

87 

94 

87 

93 

91 

92 

91 

93 

90 

92 

88 

87 

90 

90 

91 

92 

91 

93 

92 

93 

91 

90 

91 

89 

86 

90 

66 

90.6 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

71.5 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

99 

99 

99 

99 

93 

94 

96 

91 

89 

93 

89 

88 

89 

94 

91 

90 

88 

89 

90 

69 

86 

84 

87 

86 

89 

65 

88 

79 

86 

86 

83 

89.4 

MIN 

73 

76 

74 

74 

72 

70 

69 

72 

73 

73 

73 

71 

73 

72.5 

SAINT  LEO 

MAX 

99 

96 

96 

96 

90 

93 

92 

90 

86 

91 

92 

92 

93 

99 

92 

91 

91 

90 

89 

87 

90 

90 

90 

87 

90 

88 

92 

88 

86 

89 

90 

90.8 

MIN 

76 

74 

74 

'* 

72 

72 

73 

73 

72 

72.7 

SAINT  MARKS   6  SE 

MAX 

95 

96 

98 

98 

96 

95 

91 

91 

91 

94 

91 

91 

96 

99 

93 

94 

91 

89 

89 

90 

85 

82 

78 

86 

86 

81 

83 

88 

90 

91 

90 

90.3 

MIN 

71 

76 

72 

70 

73 

73 

70 

70 

72 

71 

70 

56 

66 

70 

70 

71 

71 

71 

68 

71.5 

ST  PETERSBURG 

MAX 

90 

90 

92 

91 

90 

90 

88 

87 

89 

90 

93 

90 

90 

90 

92 

90 

85 

88 

88 

38 

67 

89 

68 

83 

89 

89 

90 

87 

89 

90 

89 

89.1 

MIN 

T, 

76 

73 

76 

74 

76 

76 

76 

74 

73 

72 

74 

74 

74 

74 

74 

72 

73 

72 

73  .9 

SANFORD 

MAX 

93 

92 

95 

96 

93 

91 

92 

93 

90 

92 

93 

92 

95 

94 

90 

91 

90 

89 

89 

90 

91 

93 

90 

68 

91 

90 

90 

88 

89 

89 

91.4 

MIN 

72 

70 

73 

7 1 

69 

^' 

" 

70 

7 1 

72 

7 1 

71.6 

SARASOTA 

MAX 

91 

92 

92 

92 

87 

90 

91 

89 

89 

91 

94 

92 

92 

93 

92 

92 

85 

91 

92 

90 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

91 

92 

92 

90 

91.1 

MIN 

74 

76 

66 

74 

74 

73 

75 

76 

74 

70 

71 

69 

72 

73 

72 

72 

72 

74 

75 

74 

73 

70 

74 

74 

72 

72 

72 

72 

69 

72.6 

SECOTAN 

MAX 

95 

99 

93 

93 

93 

96 

92 

87 

89 

90 

91 

92 

99 

95 

90 

90 

84 

88 

81 

85 

65 

81 

78 

83 

86 

81 

86 

86 

69 

92 

65 

88.4 

MIN 

70 

70 

70 

70 

72 

70 

69 

67 

68 

67 

68 

69 

70 

70 

68 

65 

69 

72 

70 

70 

70 

71 

66 

69.8 

STUART 

MAX 

91 

92 

93 

94 

93 

94 

90 

93 

93 

93 

90 

89 

93 

92 

93 

90 

95 

94 

94 

92 

92 

93 

95 

93 

93 

91 

94 

90 

69 

69 

86 

92.1 

MIN 

75 

76 

76 

77 

72 

72 

76 

75 

79 

72 

78 

75 

75 

77 

76 

76 

79 

75 

75 

75 

77 

76 

75 

77 

74 

74 

76.0 

SUNN 1  LAND 

MAX 

92 

93 

94 

95 

89 

90 

89 

92 

94 

93 

92 

91 

92 

93 

92 

89 

91 

90 

93 

90 

90 

92 

91 

90 

93 

92 

91 

89 

88 

85 

91.2 

MIN 

74 

74 

73 

72 

74 

73 

74 

71 

72 

73 

76 

75 

73 

74 

74 

73 

73 

74 

74 

75 

74 

73 

74 

71 

73  .3 

TALLAHASSEE  MB  AP 

MAX 

94 

94 

97 

96 

96 

98 

92 

92 

93 

91 

89 

88 

93 

96 

90 

88 

88 

88 

84 

88 

64 

80 

75 

83 

85 

78 

82 

84 

87 

89 

87 

88.7 

MIN 

72 

" 

75 

76 

76 

73 

73 

72 

70 

71 

73 

71 

69 

" 

72 

72 

7 1 

67 

67 

70 

73 

73 

71 

72 

72 

69 

71.8 

TAMIAHI   TRL  AO  MI  BEND 

MAX 

91 

91 

92 

93 

95 

93 

90 

92 

91 

94 

91 

93 

93 

95 

99 

91 

88 

89 

91 

90 

92 

92 

92 

92 

90 

92 

91 

91 

92 

86 

87 

91.5 

MIN 

76 

76 

72 

76 

76 

75 

76 

76 

75 

77 

76 

74 

76 

72 

72 

76 

76 

75 

72 

77 

76 

74 

72 

74 

74 

75.1 

TAMPA   MB  AIRPORT 

MAX 

90 

91 

91 

93 

84 

88 

87 

88 

88 

89 

92 

92 

89 

89 

91 

90 

87 

87 

89 

67 

86 

85 

87 

85 

88 

69 

89 

85 

88 

89 

88 

88.3 

MIN 

76 

76 

76 

74 

74 

74 

75 

74 

73 

73 

73 

73 

73  .9 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

90 

91 

92 

92 

90 

89 

88 

89 

88 

91 

93 

90 

90 

89 

93 

91 

88 

87 

87 

68 

88 

87 

88 

86 

90 

86 

89 

84 

88 

92 

89 

89.1 

MIN 

76 

76 

76 

'* 

74 

73 

74 

79 

74 

'* 

73 

74 

74 

72 

72 

73 

73.8 

TAVERN lER 

MAX 

89 

88 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

91 

89 

89 

90 

90 

90 

89 

89 

89 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

90 

90 

90 

89 

84 

88 

66 

89.6 

80 

80 

82 

81 

78 

76 

78 

79 

73 

81 

81 

62 

81 

78 

76 

79 

80 

60 

77 

74 

66 

68 

77.8 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

93 

93 

99 

94 

85 

94 

94 

93 

92 

92 

92 

90 

91 

99 

90 

90 

90 

90 

89 

89 

89 

93 

89 

89 

90 

88 

65 

89 

67 

86 

90.9 

MIN 

70 

72 

70 

71 

7 1 

71 

73 

67 

69 

70 

70 

72 

64 

7 1 

70  .9 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

89 

90 

91 

89 

93 

91 

89 

90 

92 

89 

88 

89 

88 

90 

90 

88 

89 

87 

69 

89 

67 

90 

90 

88 

90 

88 

88 

66 

83 

63 

34 

88.6 

MIN 

76 

76 

74 

75 

" 

76 

78 

^* 

'* 

74 

^' 

76 

74 

'* 

76 

74  .4 

KAUCHULA  2  NN 

MAX 

94 

92 

94 

92 

82 

91  : 

90 

90 

90 

88 

91 

92 

91 

91 

91 

90 

90 

91 

91 

90 

86 

92 

91 

89 

91 

92 

91 

90 

67 

66 

83 

90.1 

MIN 

70 

70 

70 

72 

73 

70 

72 

74 

71 

72 

69 

67 

68 

70 

69 

70 

70 

68 

69 

68 

71 

70 

70 

69 

70 

71 

69 

69 

70 

70 

70 

70.0 

MEST  PALM  BEACH 

MAX 

87 

88 

88 

91 

89 

88 

88 

88 

88 

88 

90 

88 

90 

90 

89 

85 

87 

89 

90 

88 

88  ; 

89 

88 

89 

90 

89 

90 

86 

89 

86 

87 

88.2 

MIN 

77 

78 

79 

77 

75 

74  ! 

70 

76 

79 

73 

81 

77 

78 

79 

80  1 

74 

72 

76 

77 

76 

75 

77 

76 

77 

76 

80 

82 

71 

72 

74 

74 

76.2 

HEST  PALM  BEACH  MB  AP 

MAX 

93 

92 

94 

93 

94 

91 

90 

90 

92 

92 

90 

93 

92 

94 

93  1 

86 

90 

90 

91 

89 

91 

91 

92 

92 

91 

91 

92 

84 

84 

86 

88 

90.6 

MIN 

76 

77 

77 

75 

74 

74 

70 

75 

75 

73 

79 

77 

79 

74 

77 

72 

70 

76 

77 

75 

75 

75 

75 

75 

77 

78 

78 

73 

73 

75 

72 

76.0 

WINTER  HAVEN 

MAX 

93 

99 

99  1 

96 

94 

86 

92 

90 

92 

90 

90 

92 

93 

93 

93 

92 

1 

90 

92 

92 

90 

90 

93 

90 

86 

92 

91 

92 

89 

87 

90 

91.2 

MIN 

74 

73 

73  1 

76 

73 

72 

74 

74 

73 

74 

72 

72 

73 

74 

72 

73 

73 

"1 

72 

73 

1 

73 

72 

72 

73 

74 

73 

1 

73 

72 

73 

74 

73.0 

See  page  96  for  Table  6. 
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STATION  INDEX 


Sutkm 

IndaNo. 

County 

•3 
3 

1 

t 

s 

ObMT- 

▼ation 

Observer 

Refer 

to 
tables 

a 

AFAIXMICOLA  HB  CITV 

0211 

FRANKLIN 

5 

29  44 

84  99 

13 

MID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  9 

C 

DE  SOTO 

5 

27  11 

65 

6P 

L.  L.  STIKELEATHER 

AVON  7ARK 

0369 

HIGHLANDS 

27  36 

81  30 

145 

6P 

6P 

CHARLES  A.  HOWIE 

2  3  5 

C 

(H7« 

POLK 

5 

3  7  54 

81  90 

115 

9P 

9P 

CITY  OF  BARTOW 

2  3  5 

OS20 

HILLSBOROUGH 

5 

28  04 

82  30 

51 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

SCLLC  glace  tfP  STA 

0611 

PALN  BEACH 

7 

26  39 

SO  39 

16 

6A 

SA 

STATE  EXP  STATION 

2  3  5  6 

BELLE  QLMl  HRN  OATC  4 

PALM  BEACH 

26  42 

31 

^6P 

CORPS  Of  ENGINEERS 

BliJ  ^|nE  key  inn 

07*7 

MONROE 

5 

24  40 

81  22 

6P 

WALTER  ZIEGNER 

2  3  5 

Blacwun  a  mnw 

076S 

OKALOOSA 

5 

30  57 

66  42 

200 

MIO 

HRS.  S.  YOUNGBLOOO 

C 

BLOlMTSTOMN  2  SE 

oeo* 

CALHOUN 

1 

30  26 

85  02 

31 

JOHN  PURIFOY 

2  3  9 

BOCA  RATCM 

0B49 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

80  09 

17 

MIO 

TOWN  OF  80CA  RATON 

c 

BONITA  SPCS  2  ESC 

LEE 

9 

26  20 

10 

GLADYS  N.  COLLINS 

BI)A&EhT3N 

09*0 

MANATEE 

9 

27  29 

82  39 

17 

6P 

MRS,   F.  H.  9RAYMER 

2  3  5 

OAANrORO 

0975 

SUUANNEE 

10 

29  58 

82  96 

HID 

HRS.  BEULAH  STANLEY 

c 

(IRISIOL 

1020 

LIBERTY 

1 

30  26 

84  99 

160 

MID 

WILLARD  P.  ADAMS 

c 

BROCKSVIlLE  CHiM  NIlL 

10*6 

HERNANDO 

5 

23  37 

82  22 

275 

5P 

HISS  L.VON  eOROWSKY 

2  3  5 

c 

BUSmCLL  2  C 

SUMTER 

5 

28  40 

75 

6P 

MRS.  A.  H.  NELSON 

CAMP  BLANDINO 

1218 

CLAY 

29  99 

81  59 

190 

8A 

6A 

COY  A.  STEPHENSON 

2  3  5 

CANAL  POINT  GATE  S 

1271 

PALM  BEACH 

26  92 

80  38 

36 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

CANAL  POI^T  USOA 

1276 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

80  38 

25 

MID 

SA 

SUGAR  PLANT  FLO  ST* 

2  3  5 

CAPE  SABLE  RAHGED  ST* 

1305 

MONROE 

5 

25  11 

80  54 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

CAPTIVA 

LEE 

5 

26  32 

3 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

2  3  5 

CARRABCLLE 

1356 

FRANKLIN 

5 

29  51 

84  40 

30 

6P 

EDGAR  E.  SHITH 

2  3  5 

CARVVlLLE 

1)88 

HASHINGTON 

3 

30  46 

85  49 

65 

LONNIE  H.  HHITAKER 

CCOAR  KEY 

1*32 

LEVY 

9 

29  08 

83  02 

19 

6P 

6P 

C.  C.  WMIDDON 

2  3  5 

CHtTTAMOOCMCE 

1502 

GADSDEN 

1 

30  42 

84  52 

90 

7A 

MHS.W.MOBLEY  OLIVER 

3 

ChIPLEt  )  E 

HASHINGTON 

3 

30  47 

130 

5P 

A.  W.  O'STEEN 

2  3  9 

CnRISTHItS  7  WNW 

1565 

ORANGE 

28  33 

81  06 

HID 

PAUL  C.  GROSE 

c 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

5 

27  57 

82  48 

34 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

CLERMONT  6  S 

16*1 

LAKE 

28  27 

81  46 

134 

6P 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  5 

CLCVISTON 

16*9 

HENDRY 

7 

26  49 

80  55 

18 

8P 

GERVIN  N.  PIT2EN 

3 

CLEWISTON  U  5  ENCINEERS 

HENORY 

7 

26  45 

20 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

COCCNUT  GAOVE  r  S 

1716 

DADE 

2 

25  39 

SO  17 

10 

SA 

eA 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

COMPASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

5 

30  36 

85  24 

213 

6P 

6P 

EARL  E.  TMARP 

2  3  5 

CRESCENT  CITY  2  SW 

1976 

PUTNAM 

6 

29  25 

81  31 

50 

6P 

6P 

W.  S.  NEWBOLD 

2  3  9 

CHESTVIEW 

1993 

OKALOOSA 

5 

30  46 

86  34 

236 

HID 

SOIL  COnSERV.  SVC 

c 

CROSS  CITY 

DIXIE 

9 

29  38 

49 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITY  CAA  AIRPOHI 

2011 

DIXIE 

9 

29  38 

83  06 

42 

MIO 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  3  5 

DANIA  M  WNM 

211* 

BROWARD 

2 

26  04 

80  12 

7 

SA 

FL*.  POWER  &  LIGHT 

3 

DAYTONA  BEACH 

2150 

VOLUSIA 

2 

29  13 

81  02 

4 

9A 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

2  3  5 

DAVTONA  BEACH  W9  AP 

2158 

VOLUSIA 

2 

29  U 

81  03 

33 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

OE  FUNIAK  SPRI74GS 

WALTON 

3 

30  A3 

268 

5P 

H.  C.  STORBS 

2  3  5 

OE  LAND 

2229 

VOLUSIA 

6 

29  01 

81  18 

27 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

OOHLING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10 

30  15 

83  13 

MID 

MRS,   HATIIE  TOOLE 

c 

ORY  TORTLKjiAS 

2*18 

MOrfPOE 

5 

24  36 

82  52 

3 

JOHN  R.  OEWEESE 

2  3  5 

EUSTIS  2  S 

2827 

LAKE 

6 

28  90 

31  41 

85 

HOWARD  J.  DICK 

3  3  9 

EVERGLADES 

COLLIER 

5 

25  51 

3 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC .CORP 

3  3  5 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTNAM 

6 

29  44 

81  32 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

'ELOA  2  N 

2923 

HENDRY 

26  33 

81  26 

18 

MIO 

MRS.  DAISY  E. PARSONS 

c 

f ELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

80  36 

25 

4P 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

3  3  5 

FER^aKDINA  BEACH 

29** 

NASSAU 

2 

30  40 

81  27 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

3  3  5 

FOOT  DRUM 

OKEECHOBEE 

7 

27  32 

60 

U,  S,  GEO.  SURVEY 

FCAT  LAUDEPDALF 

3163 

BROWARD 

2 

26  06 

60  09 

10 

6P 

f,  P,  MEDFORO,  JR. 

3  3  5 

rT  LAUOCROALE  B«HI*-HkR 

3166 

BROWARD 

2 

26  07 

80  06 

5P 

5P 

BAHIA-MAR  YACHT  HRBR     2  3  5 

rOAT  MYERS  we  AIRPORT 

3136 

LEE 

5 

26  35 

81  92 

a 

MID 

MIO 

U,S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

SO  19 

10 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

OINESVILLE  IWIVERSITY 

3316 

ALACHUA 

8 

29  39 

165 

6A 

H.   e.  BPATLEY 

2  3  5 

*■ 

GLEN  SAINT  lUftV 

3*70 

BAKER 

9 

30  IS 

82  10 

82 

4P 

G.S.T.M,  NURSERIES 

2  3  5 

GRACeviLLE  3  E 

3538 

JACKSON 

3 

30  98 

85  29 

MID 

ELLIS  F.  CANNON 

c 

^APE  KAWOCK  CP. RANCH 

3571 

POLK 

7 

27  48 

81  16 

60 

5P 

5P 

LOY  W.  TOMLIN 

2  3  5 

c 

HART  LAKE 

38*0 

ORANGE 

28  23 

81  13 

70 

9A 

U,   S,   GEO,  SURVEY 

3 

MIALEAH 

3909 

DADE 

2 

25  50 

8 

8A 

MIAHI  HATER  PLANT 

2  3  9  6 

*■ 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

10 

29  50 

82  36 

79 

5P 

5P 

GEO,  T,  ALEXANDER 

2  3  5 

HILLIARO 

3978 

NASSAU 

9 

30  42 

81  56 

6P 

6P 

BRUNO  SCHROBBACH 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  RVK  ST  PK 

3986 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

82  14 

50 

8A 

STATE  PARK 

3 

HOLOPAH  3  MM 

*075 

OSCEOLA 

8 

28  11 

81  05 

70 

MID 

TRIPLE  E. DEVELOP, CO 

c 

HCHESTEAO  EXP  STATION 

*091 

DADE 

2 

25  30 

11 

4P 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

MTPOLUXO 

*198 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

80  03 

12 

6P 

6P 

J.  L.  GARNET  I 

2  3  5 

INGLlS 

*273 

LEVY 

5 

29  02 

82  41 

12 

MID 

FLA.  POWER  COMPANY 

c 

INVERNESS 

4289 

CITRUS 

5 

28  50 

82  20 

70 

9P 

9P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

ISlEWWTH 

*332 

OftANOE 

8 

28  28 

ai  33 

115 

6P 

CHASE  t  COMPANY 

3 

JACKSONVILLE  HB  AP 

4338 

DUVAL 

8 

30  25 

81  39 

25 

MID 

HID 

U.S.  WEATHEP  BUREAU 

2  3  5 

c 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

2 

30  17 

10 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  9 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

4371 

DUVAL 

fl 

30  20 

81  39 

18 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

JASPER  9  ESt 

4394{ HAMILTON 

10 

30  30 

82  48 

140 

5P 

9P 

FLA,  FOREST  SERVICE 

3  3  5 

KENDALL  2  E 

4916 

DADE 

2 

29  41 

80  17 

18 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  HB  CITY 

*575 

MONROE 

5 

24  33 

81  48 

5 

MID 

U.S,  HEATHER  BUREAU 

3  3  9 

KISSIIMEE 

*620; OSCEOLA 

28  18 

61  29 

69 

6P 

6P 

HAS.  MABEL  L.  LAKE 

3  3  5 

K1SS|lf4CE  2 

*625, OSCEOLA 

28  18 

81  2* 

68 

HID 

MRS.   MABEL  L,  LAKE 

c 

LA  BELLE 

4662 

MENDfiY 

5 

26  46 

81  26 

13 

6P 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

2  3  5 

LAKE  CITY^2  £  ^ 

POLK 

81  *3 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  9 

c 

47S1 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  39 

205 

9P 

9P 

CHARLES  0.  LOCKHOOD 

2  3  9 

LAKE  HIAHASSE 

4771 

OHANOE 

23  32 

81  28 

115 

9A 

9A 

SUBTROP  FflT  FLD  STA 

3  3  9 

LAKELAND  HB  CITY 

4797 

POLK 

5 

28  02 

61  99 

219 

MID 

HID 

U.S,  HEATHER  BUREAU 

3  3  9 

c 

UKt  PLACID  I  SH 

48*5 

HIGHLANDS 

27  17 

61  23 

90 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  9  6 

LAKE  TAAFFORO 

4866 

COLLIER 

26  26 

81  39 

27 

7* 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

LAMOhT  8  H 

*a92i JEFFERSON 

5 

30  2* 

83  99 

190 

MID 

TUNGSTEN  PLANTATION 

c 

LCESBUDO 

*9eo 

LAKE 

8 

28  49 

at  52 

HID 

EDDIE  C .  SUTLER 

c 

LICNIMVITAE  KEY 

5035 

MONROC 

2 

24  54 

60  42 

8 

MID 

HUGH  H,  MATHESON 

c 

LIVE  OAK  2  tSE 

5099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

82  58 

120 

BA 

8A 

EDISON   K.  HAMILTON 

3  3  5 

Stabon 

1  Index  No.  j 

County 

Latitude 

Longitude 

1 

Q 

Obeer- 
vatioo 
time 

ObeervBi 

Refer 

to 
table* 

a 
(§ 

Temp. 

Precip.1 

LONGBOAT  KEY 

9124 

SARASOTA 

9 

27  35 

82 

6P 



G.  H,  HERRINOSHAU 

3 

LOXAMATCHEE 

PALM  BEACH 

16 

14 

6P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

LYNNE  *  SE 

5237 

MARION 

6 

2-?  10 

81 

92 

90 

MID 

or  IS  B.  F0R7 

C 

MADISON 

9275 

MADISON 

10 

30  23 

93 

35 

145 

T.  C.  MEPCHANT 

3  3  5 

HARATHON  VACA  KEY 

9391 

MONROE 

5 

2*  *3 

61 

06 

6P 

U.S.  PUB. HEALTH  SVC 

2  3  5 

MAR I ANNA  CAA  AP 

JACKSON 

30  50 

85 

11 

120 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

HARIANNA  INO  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

1 

120 

FLA.   IND. S. FOR  BOYS 

2  3  5 

HARINELANO 

5391 

FLAGLER 

3 

29  40 

81 

13 

10 

MID 

MARINE  STUOIO  INC 

C 

MAYO  9  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

5 

30  06 

63 

14 

6P 

6P 

ROBERT  L,  ANNIN 

2  3  5 

MELBOURNE  WB  AIRPQRT 

5612 

BREVARD 

? 

23  06 

80 

38 

23 

MID 

MID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

MERHITT  ISLAND 

5643 

BREVARD 

2 

28  21 

60 

42 

25 

6P 

6P 

RICHARD  E.  DEHEY 

2  3  5 

MIAMI  BEACH 

DADE 

2 

9 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI  WB  AIRPORT 

9663 

DADE 

26  49 

60 

17 

6 

MID 

HID 

U.S,  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

MIAHI  HB  CITY 

5668 

DADE 

2 

25  47 

60 

11 

8 

MID 

HID 

U.S,  HEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

MILTON  EXP  STAT  ION 

5793 

SANTA  ROSA 

5 

30  47 

67 

09 

217 

5P 

5P 

AGR,  EXP,  STATION 

2  3  5 

MONTICELLO 

5879 

JEFFERSON 

5 

30  32 

53 

202 

MID 

5P 

A,   H,  PHILLIPS 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

GLADES 

81 

32 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

9973 

POLK 

37  56 

61 

36 

160 

5P 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

2  3  5 

KT  PLEASANT 

5990 

GADSDEN 

1 

30  40 

64 

42 

301 

6P 

6P 

A.  N.  HUBBARD 

2  3  5 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

5 

27  16 

82 

19 

20 

eA 

STATE  PARK  SERVICE 

3 

NAPLES 

6076 

COLLIER 

26  09 

81 

47 

5P 

9P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

VOLUSIA 

2 

6P 

A.  B.  NORDMAN 

NICeviLLE 

6240 

OKALOOSA 

5 

30  31 

86 

29 

60 

8A 

6A 

EGLIN  FIELD 

3  3  5 

c 

NITTAH  1  S 

6251 

OSCEOLA 

8 

27  56 

81 

00 

60 

6P 

U,  S,  GEO.  SURVEY 

3 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

6316 

PALM  BEACH 

26  33 

80 

43 

14 

HID 

U,  S,  GEO.  SURVEY 

c 

N  NEH  RIVER  CANAL  3 

6323 

PALH  BEACH 

26  30 

80 

32 

22 

HID 

U.  S,  GEO,  SURVEY 

c 

OCA  LA 

MARION 

5 

86 

5P 

9P  STEPHEN  JEHETT 

2  3  5 

OCA LA  AIRPORT 

6419 

MARION 

5 

29  10 

82 

09 

Bl 

8P 

8P 

AIRHAY  OBSERVER 

3  3  9 

OKEECHOBEE  9  H 

6460 

OKEECHOBEE 

27  1* 

80 

99 

30 

5P 

U.  S.  GEO.  SURvrY 

3 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  b 

6485 

OKEECHOBEE 

7 

27  13 

60 

46 

34 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

ORANGE  CITY 

6584 

VOLUSIA 

a 

26  55 

17 

HID 

FLA,  FOREST  SERVICE 

c 

ORLANDO  WATER  PLANT 

ORANGE 

8 

81 

111 

8A 

8A 

ORLANDO  UTILI,  COP* 

2  3  9  6 

ORLANDO  HB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

8 

28  33 

81 

30 

111 

HID 

HID 

U.S,  HEATHER  BUREAU 

2  3  9 

c 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

GLADES 

26  *7 

81 

16 

21 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

PALATKA 

6793 

PUTNAH 

8 
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FLORIDA  -  SEPTEMBER  1953  . 
R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 


A  hurricane  moved  into  the  northwest  por- 
tion of  the  State  on  the  26th  but  far 
greater  economic  importance  must  be  given 
to  the  continuation  of  the  frequent  and 
often  heavy  rains  that  began  in  mid- 
August.     Tornadoes  occurred  near  Melbourne 
and  Miami  but  caused  no  harm.  Waterspouts 
were  observed  near  Flagler  Beach  and 
Tavernier  but  dissipated  without  reaching 
land.     Temperatures  averaged  79.2°  (0.2° 
below  normal)  and  ranged  from  99°  to  56°. 
Precipitation  averaged  10.52  inches  (3.65 
inches  above  normal)  and  station  totals 
ranged  from  5.11  inches  at  Raiford  State 
Prison  to  24.46  inches  at  Pompano  Beach. 
This  was  the  wettest  September  since  1929 
and  the  wettest  month  since  August  1949. 

Temperatures  were  moderately  high  the 
first  week  and  a  large  number  of  stations 
recorded  the  maximum  for  the  month  during 
this  period.     The  second  week  brought  rela- 
tively cool  weather  to  the  northern  and 
middle  divisions  and  the  minimum  tempera- 
ture for  the  month  was  recorded  at  many 
stations  during  this  period.     Cool  weather 
covered  the  north  portion  again  during  the 
last  week  of  the  month  but ,  other  than 
these  mentioned  periods  and  sections,  tem- 
peratures were  quite  close  to  normal. 
Rains  were  frequent  and  often  heavy  over 
the  Peninsula  and  northeast  section  through- 
out the  month  with  measurable  amounts  of 
rain  occurring  on  twenty  or  more  days  at 
many  stations,  whereas,  the  normal  number 
of  such  days  in  September  ranges  from  13 
in  the  northeast  to  16  in  the  south.  Long 
periods  of  dry  weather  occurred  in  the 
northwest  portion  and  the  total  rainfall 
was  rather  light  until  the  approach  of  the 
hurricane.     Three  waterspouts  were  observ- 
ed near  Tavernier  in  the  late  afternoon  of 
the  19th  but  all  dissipated  without  reach- 
ing land.     About  1  p.m.  the  20th  a  tornado 
was  observed  in  open  country  about  10  miles 
northeast  of  Miami  Airport  and  about  3:30 
p.m.  of  the  same  day,  a  waterspout  was  ob- 
served over  the  Atlantic  about  7  miles 
northeast  of  Flagler  Beach.     A  tornado 
about  5  miles  northwest  of  Melbourne  shortly 
after  noon  the  22nd  moved  over  flooded 
marsh  land  and  caused  no  damage. 

Property  losses  due  to  the  excessive  rains 
were  heavy  in  some  categories.     The  heavi- 
est damage  was  to  streets,  roads,  and 
drainage  systems.     Fresh  to  strong  north- 
east winds  the  21st-24th  caused  very  high 
tides  and  considerable  beach  erosion  along 
the  upper  east  coast.     These  high  tides  com- 
bined with  the  excess  rainwater  to  cause  ex- 


tensive flooding  of  low  ground  areas  near 
the  coast  and  water  reached  the  floors  of 
homes  in  some  cases. 

Citrus  groves  on  low  ground  near  the  east 
coast  and  in  the  southern  portion  of  the 
citrus  region  were  flooded  during  part  of 
the  month  but  generally  the  groves  were  in 
good  condition  with  trees  holding  a  heavy 
crop  of  maturing  fruit.     Marketing  of 
grapefruit  started  early  in  the  month  and 
oranges  began  moving  in  small  quantities 
near  the  end  of  the  month.     Truck  growers 
in  the  south  and  east  sections  were  badly 
handicapped  by  the  rainy  weather.  Ex- 
cessive rains  delayed  planting,  leached 
fertilizer,  and  favored  plant  diseases. 
Some  fields  were  lost  because  of  flooding, 
and  plant  growth  in  others  was  slow. 
Small  quantities  of  cucumbers,  eggplant, 
peppers,  beans,  and  squash  were  marketed 
from  scattered  localities.     Weather  condi- 
tions in  north  Florida  were  fairly  favor- 
able for  harvesting  field  crops  until  the 
25th-26th,  when  the  hurricane  rains  and 
winds  caused  some  crop  damage.     Pecan  trees 
lost  some  immature  nuts  to  the  winds  and  a 
small  amount  of  cotton  still  in  the  fields 
was  damaged  by  the  rains.     Corn  was  blown 
down  making  harvest  difficult.  Pastures 
in  the  northwest  deteriorated  considerably 
because  of  dry  weather  before  the  hurricane 
and  revived  to  some  extent  after  the  storm. 
In  the  Suwannee  River  area  and  southward 
through  the  Gulf  Coast  Counties  to  Tampa 
Bay  pastures  were  in  good  condition.  In 
the  south  and  northeast  sections,  the  con- 
tinuation of  heavy  rains  following  those 
of  August  caused  extensive  flooding  of 
pasture  land. 

HURRICANE  "FLORENCE" 

This  hurricane  formed  in  the  Caribbean 
and  moved  through  the  Yucatan  Channel  on 
the  24th  and  inland  on  the  extreme  north- 
west Florida  coast  during  the  morning  of 
the  26th.     The  center  moved  inland  over  a 
sparsely  settled  area  between  Fort  Walton 
and  Panama  City.     This  probably  accounts 
for  the  rather  small  amount  of  damage, 
probably  one  hundred  to  two  hundred  thou- 
sand dollars  in  extreme  northwest  Florida. 
Rainfall  associated  with  the  passage  of 
the  hurricane  totaled  from  th  ee  to  more 
than  eleven  inches,  but  damage  from  the 
rain  was  small  since  the  soil  was  dry  and 
readily  absorbed  large  quantities  of  water. 
There  were  no  deaths  attributable  to  this 
hurricane.     (See  map  page  103  for  the  path 
of  the  center  and  other  data).  -  J.T.B.B. 
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79.8 

97 
101 
98 
99 
101 

46 
49 
44 
50 
48 

4.87 
7.57 
6.34 
4.  74 
8.02 

11 
15 
11 
11 
14 

1921 

81.6 

103 

56 

2.11 

7 

1922 
1923 
1924 
1925 

78.4 
79.6 
78.6 
82.7 

101 
98 
102 
107 

49 

57 
43 

62 

7.45 
4.51 
8.64 
2.41 

15 
12 
14 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

80.8 
79.4 
78.8 
78.9 
80.6 

98 
102 
99 
97 
101 

61 
49 
48 
49 
59 

7.94 
3.89 
11.48 
10.71 
8.68 

10 
16 
18 
17 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

80.3 
79.2 
81.7 
79.5 
78.6 

102 
99 

103 
98 
99 

47 
55 
47 
53 
48 

4.74 
6.41 
7.11 
4.20 
9.  18 

12 
12 
8 
11 
17 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

80.5 
78.4 
78.7 
80.3 
77.2 

98 
101 
100 
101 

99 

56 
51 
40 
57 
42 

4.47 
7. 15 
5.83 
5.66 
6.56 

12 
12 
12 
11 
12 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

« 

JO 

2 

Lowest 

Average 

0  0 

13 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

80.4 
79.9 
78.9 
81.1 
80.8 

101 
103 

98 
102 

98 

56 
45 
50 
58 
59 

6.21 
6.72 
6.42 

6.  09 
8.37 

13 
12 
12 
11 
14 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

79. 1 
79.2 
78.9 
79.8 
78.9 

98 
99 
99 
98 
97 

56 
42 
54 
46 

56 

6.94 
10.40 
9.86 
7.60 
8.02 

16 
13 
14 
13 
11 

1951 

1952 
1953 

81.1 

79.5 
79.2 

100 
98 
99 

60 

55 
56 

7.18 
6.42 
10.52 

12 
13 
17 

All 

Years 

79.4 

6.87 

12 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TABLE  2 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1953 


StaUon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Mlnlmuin 

Average 

.1 

1^ 
|| 

s 

© 

a 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 

1- 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Sdow.  Sleet.  Hall 

No.  of  Days 

Mas. 

MIn. 

■a-o 

a  Q 

1  Date 

£ 

0 

1.00 
1    or  More 

a>  < 

"  " 

.".2 

"2 

Total 

»  3 
Q  g 

d*^ 

s  s 

0 
q 

o 
"? 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHI COLA  WB  C I TY 

R 

8',, 2 

71.8 

78.0 

- 

.9 

89 

28 

57 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

15.26 

8.61 

6.58 

25 

.0 

0 

15 

7 

5 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

87.2 

65.6 

76.4 

2.1 

95 

5£ 

8 

1  1 

0 

'  0 

0 

7.02 

.84 

4.02 

26 

,0 

0 

8 

3 

2 

CARRABELLE 

87.9 

68.7 

78.  3 

.6 

93 

3 

59 

9 

0 

12 

0 

0 

0 

7.57 

•  20 

4.26 

26 

•  0 

0 

9 

3 

2 

CHIPLEY  3  E 

88. '•M 

6'>.9M 

76.  7M 

1.8 

97 

4 

57 

8+ 

0 

0 

0 

0 

6.64 

1,48 

4.12 

26 

,0 

0 

5 

3 

2 

COMPASS  LAKE 

87.3 

6't.7 

75.0 

1.9 

96 

4 

57 

12  + 

0 

12 

0 

0 

0 

10.03 

4,19 

5.10 

25 

,0 

0 

4 

4 

3 

CROSS  C I TY  CAA  AP 

86.6 

70.1 

78.4 

91 

12< 

50 

12 

0 

5 

0 

0 

0 

10.89 

3.37 

25 

,0 

0 

16 

5 

3 

0£  FUNIAK  SPRINGS 

89.0 

65.9 

77.5 

.5 

97 

l-t 

50 

7+ 

0 

17 

0 

0 

0 

10.47 

4,53 

6.95 

25 

,0 

0 

8 

3 

2 

FERNANDINA  BEACH 

83.9 

72.6 

78.3 

.9 

92 

13 

65 

12 

0 

2 

0 

0 

0 

10.22 

3,23 

2.91 

26 

.0 

0 

16 

5 

2 

GLEN   SAINT  MARY 

86.0 

68.6 

77.3 

.9 

92 

H 

58 

12 

0 

8 

0 

0 

0 

8.99 

3,84 

2.10 

30 

.0 

0 

16 

4 

4 

MILLIARD 

65.1 

67.3 

76.2 

1.4 

93 

2 

58 

12 

0 

8 

0 

0 

0 

10.49 

4,89 

2.72 

24 

.0 

0 

17 

6 

3 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

85.6 

71.1 

78.4 

- 

.8 

93 

4 

62 

12 

0 

8 

0 

0 

0 

9.95 

3,00 

2.95 

26 

.0 

0 

16 

5 

3 

JACK SON V  I LLE  BEACH 

83.6 

71.5 

77.5 

91 

1 

64 

12 

0 

2 

0 

0 

0 

10.  15 

1  .90 

26 

.0 

0 

20 

6 

4 

JACK SON V  I LLE  WB  C I TY 

R 

8<..l 

71.9 

78,0 

- 

1.1 

91 

4 

65 

12 

0 

3 

0 

0 

10.17 

3.38 

2.94 

26 

.0 

0 

18 

6 

3 

JASPER  9  ESE 

85.6 

67.  1 

75.4 

98 

1 

61 

8+ 

0 

4 

0 

0 

0 

8.62 

.0 

0 

7 

LAKE  CITY  2  E 

85.8 

68.8 

77,3 

1.2 

91 

1  + 

50 

12 

0 

5 

0 

0 

0 

10.38 

5.65 

4.00 

26 

.0 

0 

16 

4 

3 

Live  oak  z  ese 

85,3 

68,9 

77.1 

93 

3 

60 

12 

0 

5 

0 

0 

0 

7.68 

4.30 

26 

.0 

0 

12 

2 

2 

MAD I  SON 

86  .  5M 

67«9M 

77, 2M 

1.5 

92 

34 

6 1 

8 

0 

8 

0 

0 

0 

8.70 

3.68 

•  0 

0 

13 

MARIANNA   CAA  AP 

87.8 

66.8 

77,3 

96 

4 

61 

8+ 

0 

15 

0 

0 

0 

7.80 

3.15 

25 

.0 

0 

10 

3 

3 

MARIANNA    I ND  SCHOOL 

88.7 

66.0 

77,4 

.  7 

98 

4 

59 

10+ 

0 

18 

0 

0 

0 

7.48 

1.97 

3.49 

26 

.0 

0 

10 

4 

2 

MAYO   5  NW 

85.7 

68.7 

77,2 

93 

13 

59 

12 

0 

5 

0 

0 

0 

10.93 

4.96 

26 

.0 

0 

16 

7 

2 

M I LTON   E  XP   STAT  I  ON 

87.9 

63.9 

75.9 

99 

5 

58 

22 

0 

13 

0 

0 

0 

10.64 

5.40 

26 

.0 

0 

6 

5 

2 

MONT  I  CELLO 

85.7 

65.6 

75.7 

2.4 

94 

3 

59 

8+ 

0 

5 

0 

0 

0 

9.35 

3.92 

4.28 

26 

.0 

0 

10 

5 

3 

MT  PLEASANT 

86.8 

67.0 

76.9 

.0 

95 

3 

60 

12+ 

0 

9 

0 

0 

0 

6.30 

.68 

4.62 

20 

.0 

0 

8 

1 

NICEVILLE 

87.3 

62.5 

74.9 

- 

2.8 

95 

2  + 

56 

8 

15 

0 

0 

0 

12.80 

6.52 

.0 

0 

6 

PANAMA  CITY 

< 

87.7 

69.1 

78.4 

.7 

93 

3+ 

62 

8 

0 

11 

0 

0 

0 

11,38 

4.42 

6.50 

26 

.0 

0 

6 

3 

2 

PENSACOLA  CAA  AP 

86.8 

68. 

77.5 

94 

29 

53 

6+ 

0 

11 

0 

0 

0 

14.96 

4.69 

25 

.0 

0 

7 

6 

4 

PENSACOLA   WB  CITY 

R 

85.2 

69.5 

77.4 

- 

.9 

93 

28 

63 

7 

0 

5 

0 

0 

0 

11.11 

5.33 

4.91 

25 

.0 

0 

7 

4 

2 

QUINCY   EXP  STATION 

87.8 

56,  1 

77.0 

.5 

94 

3 

58 

12 

0 

13 

0 

0 

0 

7.13 

2.05 

2.70 

25 

.0 

0 

8 

5 

2 

SAINT  MARKS   6  SE 

87.6 

58,6 

78.  1 

.1 

92 

3-t 

61 

9 

0 

13 

0 

0 

0 

6.50 

1.06 

4.05 

26 

.0 

0 

9 

2 

2 

SECOTAN 

87.1 

57,3 

77.2 

93 

3 

69 

8+ 

0 

9 

0 

0 

0 

7.18 

.0 

0 

12 

TALLAHASSEE  WB  AP 

86.0 

68.  5 

77.3 

- 

.7 

92 

1  + 

62 

8+ 

0 

5 

0 

0 

0 

6.14 

.78 

2.68 

26 

.0 

0 

10 

3 

3 

D I  V I S I  ON 

77.3 

9.44 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

88.9 

70.9 

79.9 

- 

.3 

94 

5 

64 

11 

0 

14 

0 

0 

0 

10.58 

3.06 

1.97 

26 

.0 

0 

23 

7 

3 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

8<..7 

71.1 

77.9 

- 

1.8 

91 

4-t 

65 

12 

0 

3 

° 

0 

0 

12.12 

5.93 

2.53 

16 

.0 

0 

24 

7 

4 

BUSHNELL  2  E 

87.0 

71.5 

79.3 

.2 

92 

5-t 

66 

13 

0 

7 

0 

0 

0 

10.25 

3.67 

2.00 

6 

.0 

0 

20 

7 

3 

CAMP  BLANDING 

85.3 

70.  1 

77.7 

92 

22 

66 

8+ 

5 

0 

0 

0 

5.15 

1,10 

1 

.0 

0 

16 

4 

2 

CEDAR  KEY 

85. 5M 

73. OM 

79. 3M 

1  .  1 

91 

7 

68 

10+ 

0 

3 

0 

0 

0 

7.95 

2.24 

2,60 

26 

•  0 

0 

12 

7 

2 

^.LtMKWH  1  CK 

86.3 

72.9 

79.6 

- 

1.5 

90 

7  + 

70 

11+ 

0 

4 

0 

0 

0 

11.79 

4.25 

2.40 

16 

.0 

0 

16 

8 

6 

CLERMONT  6  S 

87.9 

71.5 

79.7 

1.1 

92 

64 

12 

0 

7 

0 

0 

0 

6.  56 

.33 

1.51 

9 

.0 

0 

18 

4 

3 

CRESCENT  CITY  2  SW 

86.5 

71.2 

78.9 

.4 

94 

13 

52 

12 

0 

8 

0 

0 

0 

15.22 

9,42 

5.75 

24 

.0 

0 

18 

6 

4 

DAYTONA  BEACH 

86.  1 

73.4 

79.8 

93 

3  + 

56 

12 

5 

0 

0 

0 

14.10 

2  .04 

18 

.0 

0 

23 

8 

6 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

86.  1 

72.'. 

79.3 

,1 

93 

2 

65 

12 

0 

5 

0 

0 

0 

10.00 

3,48 

1  .34 

27 

.0 

0 

21 

10 

2 

Ut  LANU 

86.6 

71.3 

79.0 

- 

,5 

91 

3  + 

61 

12 

7 

0 

0 

0 

6,97 

.29 

1.40 

7 

.0 

0 

25 

4 

2 

EUSTIS  2  S 

88.0 

70.9 

79.5 

- 

.7 

95 

2 

67 

13 

0 

11 

0 

0 

0 

8.20 

2.46 

1.32 

17 

.0 

0 

20 

2 

FEDERAL  POINT 

86. IM 

71. 2M 

78. 7M 

- 

.6 

93 

4 

65 

1  2+ 

0 

7 

0 

0 

0 

9.14 

2.90 

2.01 

19 

.0 

0 

18 

3 

GAINESVILLE   UN  I  V 

86.6 

70.2 

78.4 

.6 

92 

22 

61 

12 

4 

0 

0 

0 

6.  18 

.81 

1.31 

27 

•  0 

0 

15 

4 

2 

GRAPE   HAMMOCK   C   P  RANCH 

88.  OM 

72. 3M 

80. 2M 

69 

13 

0 

0 

0 

0 

10.95 

2.67 

27 

.0 

0 

24 

7 

3 

H  T  (^H     QDD  I  U^Q 
n  1  vjn           1  nuo 

87,2 

68.8 

78.0 

91 

1  + 

59 

12 

0 

9 

c 

0 

0 

6.78 

2.40 

25 

.0 

0 

15 

3 

2 

I NV tKNt 

88,8 

72.0 

80.4 

.9 

93 

44 

62 

12 

0 

13 

0 

0 

0 

7.74 

1.95 

2.35 

15 

.0 

0 

19 

5 

1 

K I  bo  I MMt t 

87,5 

71.1 

79.3 

- 

.9 

94 

2 

53 

12 

0 

12 

0 

0 

0 

10.42 

4.91 

1.57 

27 

.0 

0 

20 

9 

3 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

87,8 

70.9 

79.4 

- 

1.1 

92 

2* 

63 

12 

0 

10 

0 

0 

0 

10.33 

3.79 

2.43 

27 

.0 

0 

IS 

5 

3 

LAKE  HIAWASSE 

86.8 

72.0 

79.4 

93 

3-t 

63 

12 

4 

0 

0 

0 

13.28 

2.88 

23 

.0 

0 

241 

1 

86.0 

72.0 

79.0 

- 

1.1 

91 

H 

69 

12 

0 

3 

0 

0 

0 

8.95 

2.58 

2.05 

27 

.0 

0 

22 

6 

2 

MOUNTAIN  LAKE 

87.0 

72.3 

79.7 

.9 

g-. 

2  * 

67 

12 

0 

4 

0 

0 

0 

9.13 

3.33 

1.39 

27 

,0 

0 

21 

7 

2 

NEW  SMYRNA  BEACH  N 

86,8 

72,3 

79.6 

.8 

92 

2-t 

54 

X  2 

0 

; 

0 

0 

0 

19.95 

13,76 

2.99 

18 

.0 

0 

22 

12 

9 

OCALA 

86.8 

70,9 

78.9 

.0 

93 

13 

54 

12 

0 

0 

0 

0 

5.34 

-  ,57 

1.26 

20 

.0 

0 

17 

3 

1 

OCALA  AIRPORT 

87,4 

69,  1 

78.3 

94 

13 

56 

12 

0 

10 

0 

0 

0 

6.19 

1.51 

20 

.0 

0 

17 

4 

2 

ORLANDO  WATER  PLANT 

88.0 

71.7 

79.9 

93 

3-t 

65 

12 

12 

0 

0 

0 

11.58 

2.40 

27 

.0 

0 

24 

8 

3 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

87.5 

72.4 

80.0 

.7 

93 

2-4 

54 

12 

0 

8 

0 

0 

6.84 

1,69 

1.75 

27 

.0 

0 

21 

6 

3 

PALATKA 

87.8 

72.2 

80,0 

.0 

95 

1 

63 

12 

0 

11 

0 

0 

°o 

9.25 

3,00 

1.51 

24 

.0 

0 

16 

8 

4 

PLANT  CITY 

85.6 

71.  1 

78.4 

1.2 

91 

21  + 

64 

12+ 

0 

4 

0 

0 

0 

10.79 

4.86 

2.04 

15 

.0 

0 

19 

8 

3 

RAIFORD  ST  PRISON 

85.'. 

69.5 

78.0 

.8 

92 

1  + 

60 

12 

0 

8 

0 

0 

0 

5.11 

.05 

1.35 

26 

.0 

0 

13 

3 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

85,7 

71.8 

78.8 

.1 

92 

H 

64 

12 

G 

5 

0 

0 

17.40 

11.14 

4.21 

23 

.0 

0 

23 

9 

6 

SAINT  LEO 

87.3 

71.7 

79.5 

.0 

93 

5 

56 

12 

0 

5 

0 

0 

0 

14.70 

8.09 

3.35 

5 

.0 

0 

20 

11 

4 

ST  PETERSBURG 

86.7 

72.4 

79.5 

2.2 

90 

2^ 

69 

13 

0 

6 

0 

0 

0 

18.60 

10.88 

3.05 

15 

.0 

0 

19 

13 

7 

SANFORD 

88.5 

71.0 

79.8 

.5 

94 

5 

62 

12 

12 

0 

0 

0 

8.71 

2.72 

2.62 

4 

.0 

0 

23 

5 

2 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

86.2 

73.3 

79.8 

.7 

90 

23-t 

57 

12 

0 

2 

0 

0 

0 

11.56 

5.11 

2.69 

16 

.0 

0 

19 

7 

4 

TARPON  SPRINGS 

87.2 

72.5 

79.9 

.5 

91 

104 

67 

12 

0 

10 

0 

0 

0 

9.04 

2.13 

2.12 

16 

.0 

0 

19 

8 

1 

WINTER  HAVEN 

87.5 

72.9 

80.2 

92 

3  + 

67 

12 

8 

0 

0 

0 

9.34 

2.47 

27 

.0 

0 

20 

5 

3 

OIVIS'ON 

79.3 

10.22 

.0 

Sm  Reierencs  NotM  Following  Station  Index 
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TABLE  2  •  CONTINUED 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1953 


Temperature 

Precipitation 

Station 

e 
S,3 
«  B 
2  5 
•  !l 

< 

Deparlure 
From  Nonnal 

« 

M 

at 

s 

• 

a 

Lowe.l 

• 

a 

D«gTe«  Day» 

No.  of  DayB 

1 

Doparlure 
From  Normal 

Giealeel  Day 

1 

a 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

•5-0 
a  0 

s 

1 

S  S 

S  * 

o  * 

si 

a 

Max.  De 
OD  Grou 

• 

a 

1.00 
1    or  More 

SOUTHERN  DIVISION 

88  •  7 

72.1 

80.4 

-  .1 

94 

2 

68 

25 

0 

15 

0 

0 

0 

10.98 

4.27 

4.26 

28 

.0 

0 

18 

4 

3 

AVON  PARK 

88*  3 

72.0 

80.2 

94 

2 

16 

0 

11 

0 

0 

0 

12.71 

6.04 

2.62 

27 

.  0 

0 

20 

8 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

86»6 

71.9 

80.3 

94 

3 

69 

1  0 

13 

0 

0 

0 

12.39 

4.98 

3.24 

19 

,  0 

0 

25 

BIG  PINE  KEY  INN 

90.4 

75.2 

82.8 

93 

1  * 

26 

24 

0 

0 

0 

10.07 

,  0 

1 5 

7 

BRAOENTON 

87.1 

72.2 

79.7 

92 

^ 

* 

13 

9 

0 

0 

0 

13.21 

5  57 

3*03 

16 

,  0 

1  7 

3 

CANAL  POINT  USOA 

86.6 

72.4 

60.5 

93 

2 

69 

4 

0 

14 

0 

0 

0 

11.02 

1.55 

7 

,0 

0 

24 

8 

3 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

89.4 

72.3 

80.9 

93 

15  + 

66 

23 

0 

16 

0 

0 

0 

10.83 

2.03 

11 

•  0 

20 

8 

CAPT 1 VA 

M 

0 

0 

0 

,  0 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

88.2 

73.5 

80.9 

y\ 

11  + 

12 

0 

0 

0 

10.43 

1.79 

1 0 

2 1 

8 

_ 

COCONUT  GROVE  7  S 

88. 2 

74.5 

81.4 

9 1 

21 

8 

4 

0 

0 

0 

9.18 

1  66 

2  3 

,  0 

22 

5 

DRY  TORTUGAS 

87.6 

76.7 

82.2 

90 

2^ 

73 

11  + 

0 

5 

0 

0 

0 

7.58 

1.92 

4 

,0 

0 

19 

6 

2 

EVERGLADES 

90.0 

74.4 

82.2 

.  1 

94 

5 

7 1 

23 

0 

19 

0 

0 

0 

14.44 

5.89 

2.81 

21 

,0 

0 

24 

10 

FELLSMERE 

88.2 

72.5 

80.4 

,4 

95 

2 

69 

4  + 

0 

11 

0 

0 

0 

9.60 

1.36 

2.08 

16 

,0 

0 

26 

7 

FORT  LAUDERDALE 

90.2 

74,1 

82.2 

1.1 

92 

I  J. 

71 

8 

0 

20 

0 

0 

0 

10.60 

2.33 

1.90 

1 8 

,0 

Q 

19 

8 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

86.  1 

72.4 

79.3 

90 

2 

28 

1 

0 

0 

0 

12.03 

1 

,  0 

21 

g 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

88.  1 

72.5 

80.3 

-  1.0 

93 

2 

69 

23 

0 

11 

0 

0 

0 

15.58 

6.99 

2.71 

27 

,0 

0 

26 

10 

7 

FORT  PIERCE 

87.1 

72,7 

79.9 

-      ,  g 

92 

20 

69 

4 

0 

0 

0 

0 

7.16 

—       ^  Qg 

1.57 

16 

.  0 

Q 

2  2 

2 

HIALEAH 

88.3 

73.2 

80.9 

92 

15 

69 

22 

7 

0 

0 

0 

11.38 

2.45 

17 

.  0 

0 

16 

HOMESTEAD  EXP  STA 

90.3 

72.1 

81.2 

1.1 

66 

6 

21 

0 

0 

0 

*•  1,63 

1.35 

.  0 

20 

3 

HYPOLUXO 

87,9 

74,2 

81,1 

,  2 

92 

7 

71 

4+ 

0 

4 

0 

0 

0 

13.51 

5,09 

3.65 

1 8 

,  0 

0 

2 1 

8 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

89.5 

77.6 

83.6 

.9 

92 

2  + 

72 

26 

0 

18 

0 

0 

0 

12.27 

6.22 

6.19 

23 

,0 

0 

18 

4 

2 

LA  BELLE 

88.  8 

72.3 

80.6 

.0 

94 

2 

66 

29 

0 

14 

0 

0 

0 

9.80 

2.79 

2.58 

17 

.0 

25 

6 

LAKE  PLACID  2  SW 

89.  1 

71.2 

80.2 

-      ,  g 

95 

2  + 

66 

29 

0 

16 

0 

0 

0 

9.48 

1.98 

15 

.0 

Q 

24 

4 

LOXAHATCHEE 

89.8 

72.  1 

81.0 

94 

1 

69 

4  + 

0 

16 

0 

0 

0 

18.14 

3.52 

19 

.0 

24 

11 

MARATHON   VACA  KEY 

89.6 

71,8 

80.7 

93 

18 

66 

4 

0 

19 

0 

0 

0 

13,  16 

28 

.0 

16 

7 

MELBOURNE  WB  AP  R 

85.9 

72.9 

79.4 

-  .9 

92 

2 

70 

4  + 

0 

4 

0 

0 

0 

8.83 

1.15 

1.83 

7 

.0 

0 

21 

8 

2 

MERRITT  ISLAND 

86.5 

73.3 

79.9 

92 

7 

4  + 

7 

0 

0 

0 

14,  15 

7 

.  0 

23 

11 

MIAMI  BEACH 

86.1 

76.8 

81.5 

-     ,  ^ 

89 

20 

7  1 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

14,03 

8.16 

3*32 

28 

.  0 

Q 

2  3 

a 

MIAMI   WB   AIRPORT  R 

88.5 

75.4 

82.0 

,  3 

9 1 

I  + 

7 1 

23 

9 

0 

0 

0 

4.77 

2,43 

.0 

Q 

23 

g 

7 

MIAMI   WB   CITY  R 

86.  1 

75.2 

80.7 

_  ^3 

89 

3  + 

18+ 

0 

0 

0 

0 

0 

11,82 

18 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

87.2 

73.6 

80.4 

.1 

92 

71 

4  + 

4 

0 

0 

0 

14  16 

7.38 

2.97 

16 

.0 

0 

25 

8 

S 

NAPLES 

88.5 

75.0 

81.8 

92 

9  + 

72 

1  + 

0 

1 1 

0 

0 

0 

9,72 

2.35 

17 

.0 

0 

3 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

M 

8.36 

2.06 

1,43 

17 

22 

7 

2 

POMPANO  BEACH 

88.  1 

72.5 

80.3 

90 

70 

6+ 

0 

5 

0 

0 

0 

10.23 

^7 

.  0 

0 

21 

11 

4 

PUNTA  GORDA 

88.  IM 

73,2 

80.  7M 

.1 

69 

29 

0 

0 

0 

0 

11.0 

2.67 

2.56 

,  0 

0 

1 8 

7 

4 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

89.0 

72,0 

80  .  5 

93 

19  + 

69 

4  + 

0 

14 

0 

0 

0 

5,74 

.66 

2  3 

,0  " 

0 

21 

3 

0 

SARASOTA 

88.6 

72.6 

60.6 

93 

9 

68 

29 

0 

14 

0 

0 

0 

19,14 

5.07 

16 

,0 

0 

22 

10 

6 

STUART 

88. 8M 

74.  9M 

81  .9M 

.4 

93 

6 

72 

3+ 

0 

12 

0 

0 

0 

14,51 

2.65 

22 

,0 

0 

24 

10 

6 

SUNN  I  LAND 

88.4 

73.7 

81.1 

93 

2 

70 

23 

0 

12 

0 

0 

0 

11,12 

1.75 

8 

,0 

0 

23 

7 

3 

TAMIAMI   TRAIL  AO  MI  BEND 

90. 2M 

74.  9M 

82. 6M 

94 

3 

70 

23 

21 

0 

0 

0 

2.32 

23 

,0 

0 

19 

TAVERNIER 

88.4 

76.5 

82.5 

.1 

91 

17 

70 

24 

0 

9 

0 

0 

0 

12,44 

4.77 

2.60 

28 

,0 

0 

15 

7 

5 

TITUSVILLE  2  W 

87.6 

72.1 

79.9 

-  .1 

93 

1  + 

66 

12 

0 

12 

0 

0 

0 

15,57 

8.70 

3.52 

7 

,0 

0 

19 

8 

4 

VERO  BEACH  CAA  AP 

86.3 

74.0 

80.2 

90 

2  + 

70 

4 

0 

3 

0 

0 

0 

12,77 

3.66 

18 

,0 

0 

23 

9 

4 

WAUCHULA  2  NW 

87.4 

69.4 

78.4 

-  2.3 

91 

1  + 

65 

12  + 

0 

10 

0 

0 

0 

14,38 

6.94 

4.62 

27 

,0 

0 

23 

8 

i 

WEST  PALM  BEACH 

86.6 

75.2 

80.9 

.1 

90 

7  + 

71 

4 

0 

2 

0 

0 

0 

12,12 

3.16 

2.36 

22 

,0 

0 

22 

7 

4 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

89.2 

74.4 

81.8 

.6 

93 

2 

70 

10 

0 

15 

0 

0 

0 

11,66 

2.54 

2.50 

17 

,0 

0 

20 

10 

2 

D I V  1  S 1  ON 

80.9 

11.81 

,0 

STATE 

79.2 

-  .2 

10.52 

3.65 

,0 

tDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 
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DAILY  PRECIPITATION 

_  . .    -  FLORID* 

Table  3  septehser  1993 


Station 

1  Total 

Day  of  month 

 r- 

1 

 r 

2 

3 

 r- 

5 

6 

n  1 

9 

10 

,t  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1  r 

19 



20 

21 

22 

 r 

23 

24 

25 

26 

27 

28  j 

29 

30 

31 

APALACMICOLA  WR  CITV 

R 

16 

.26 

•  25 

• 

.08 

?i 

*i) 

1.47 

*ii 

2^89 

•  11 

U07 

ARCADIA 

10 

•  98 

*  1  Q 

•  26 

* 

^  *09 

•  36 

4  •26 

AVON  PARK 

12 

.71 

'22 

"11 

*0T 
* 

2  19 

*65 

*  33 

•  32 

'20 

•  82 

1*3] 

08 

*5  i 

*01 

*0B 

29 

2*6 

09 

•  46 

BARTOW 

10 

.58 

•  50 

.07 

^36 

.03 

.52 

.11 

•  49 

•  53 

.25 

.73 

1  .51 

•  03 

•  3< 

•  32 

•  43 

*49 

■  05 

.17 

.02 

U97 

•  38 

■  05 

.16 

BAV  LAKE 

11 

.60 

1.80 

.17 

•  16 

.04 

.42 

•  23 

.04 

.•^5 

.17 

1.17 

2.44 

•  36 

•  34 

.60 

■  17 

■  48 

■  10 

•  13 

2.13 

.20 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

1? 

39 

38 

10 

30 

.20 

.17 

1  05 

.25 

02 

13 

.28 

1.07 

.01 

.31 

1  •  70 

3^24 

.67 

.38 

.26 

■  37 

■  38 

•  33 

02 

03 

J. 

.01 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE 

13 

50 

.  0 

1.0 

.8 

* 

.70 

.31 

•  74 

^•88 

* 

BIG  PINE  KEY  JNN 

10 

07 

*02 

*  J  ^ 

*07 

*93 

46 

64 

1  17 

*60 

*7e 

*35 

32 

*oe 

3  *60 

■  0 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

7 

02 

.62 

.38 

1.38 

.03 

.44 

4.02 

•  13 

BONITA  SPRINGS  2  ESE 

1* 

20 

.27 

.?«) 

.22 

•  31 

.84 

.42 

1.50 

1.15 

3.63 

2.63 

1.00 

.76 

.87 

.31 

BRADENTON 

13 

21 

1  0 

• 

• 

•  ? 

.95 

3,03 

88 

05 

05 

5  3 

* 

*  -  , 

* 

* 

.14 

BROOKSVILLE  CHIN  MILL 

12 

12 

1  Q 

*  >7 

• 

• 

•  0 

*  14 

*  IC 

*02 

.02 

•  02 

BUSHNELL   ?  E 

10 

25 

'55 

*78 

*82 

*02 

l*QQ 

*03 

*  12 
* 

.37 

lias 

•  82 

•  21 

*07 

*  33 

*o* 

1*21 

*06 

03 

*27 

47 

.21 

CAMP  BLANDING 

5 

15 

1.10 

.05 

.03 

.42 

IlO 

•  12 

.05 

,06 

•  58 

.93 

.05 

.35 

■  10 

■  14 

1.03 

•  04 

CANAL  POINT  USDA 

1  1 

02 

•  61 

1  .09 

.37 

1.55 

.90 

.09 

.24 

•  29 

.16 

.24 

.21 

.04 

.31 

•  81 

.44 

.71 

•  20 

.06 

■  18 

.04 

.20 

•  47 

.69 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

10 

83 

•  44 

.03 

1.61 

.04 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

.22 

.21 

.23 

.24 

1.53 

•  06 

.03 

CAPTIVA 

•  13 

.  10 

1  * 

•  0 

•  03 

CARRABf LLE 

57 

23 

.23 

79 

1  23 

4  26 

.23 

CARVVILLE 

10 

69 

J. 92 

.22 

.76 

5.09 

.64 

.04 

CEDAR  KEY 

7 

95 

.60 

.60 

.60 

•  15 

.60 

.30 

1  .40 

■  50 

.20 

T 

.20 

2.60 

.20 

T 

CHATTAHOOCHEE 

5 

43 

.08 

06 

• 

60 

* 

" 

•  19 

.06 

CHIPtEY   3  e 

64 

.36 

*  t7 
• 

CLEARWATER 

11 

79 

47 

50 

02 

16 

1.60 

2.40 

•  36 

1  ,04 

T 

.10 

•  13 

59 

.02 

•  02 

1.05 

I  85 

.48 

CLERMONT  6  S 

6 

56 

.39 

.27 

.11 

T 

.16 

.51 

.01 

.39 

1.09 

•  59 

.13 

.09 

T 

.02 

.01 

■  04 

•  16 

.26 

1.24 

.07 

CLEWISTON 

1? 

26 

•  32 

».26 

.10 

.37 

.36 

.02 

T 

.20 

T 

T 

.01 

.43 

1.31 

1.14 

•  62 

.51 

.02 

.21 

•  10 

.24 

.72 

•  29 

.01 

T 

.12 

.16 

•  67 

.07 

CLEWtSTON  U  S  ENG 

10 

43 

. 

' 

. 

.36 

*  . 

* 

*\. 

7 

.68 

COCONUT  GROVE   7  S 

9 

18 

• 

- 

* 

*  1  5 
• 

.23 

02 

39 

• 

'34 
* 

• 

*01 
* 

• 

• 

2*06 
* 

* 

*n4 
.0 

1.61 

.  16 

COMPASS  LAKE 

10 

03 

2  '•0 

75 

1  *78 

5*10 

CRESCENT  CITY  2  SW 

15 

22 

.02 

.28 

1.67 

.16 

.03 

.04 

.05 

•  43 

•  09 

3.12 

•  51 

.12 

.18 

1.50 

5.75 

■  30 

.73 

T 

.24 

CROSS  CITY  CAA  AP 

10 

89 

.33 

.34 

.18 

.73 

•  03 

.02 

•  25 

.03 

2.50 

.95 

T 

.15 

.13 

3.37 

.08 

.34 

.46 

OANIA  <•  WNW 

15 

01 

02 

* 

_ 

AO 

* 

3.24 

.08 

* 

1 

* 

0 

* 

* 

•  ^ 

•  09 

OAVTONA  BEACH 

14 

10 

• 

* 

*oo 

7  Ou 

*ft7 

.02 

.32 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

10 

00 

*03 

'  36 

* 

37 

*53 

*06 

'o7 

T 

.03 

•  89 

*34 

*9e 

•  39 

*51 

7- 

*02 

*65 

16 

T 

'59 

1*34 

1*04 

.77 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

10 

47 

T 

.01 

.70 

.09 

T 

.08 

2.31 

6.95 

.23 

.10 

OE  LAND 

6 

97 

.02 

.42 

.05 

1.21 

•  34 

.05 

1.40 

.08 

.19 

.25 

T 

T 

.02 

.16 

•  99 

.04 

•  06 

.13 

.01 

•  06 

.02 

.08 

•  02 

■  06 

.96 

.02 

•  29 

T 

DRY  TORTUGAS 

7 

58 

.03 

1  .92 

06 

.03 

.01 

30 

•  74 

.  70 

•  52 

•  38 

.06 

.05 

•  19 

.01 

1.72 

09 

* 

.01 

•  65 

.11 

EUSTIS  2  S 

8 

20 

15 

•  62 

.14 

•  33 

* 

.97 

*  08 

36 

1  .28 

U32 

.55 

•  27 

.13 

* 

*  5' 

18 

EVERGLADES 

14 

44 

1  *88 

•  02 

.28 

.01 

'  04 

1*70 

6? 

'63 

*07 

79 

.46 

.21 

2*81 

■  70 

1  .44 

*  34 

•  31 

.53 

*  IB 

.49 

FEDERAL  POINT 

9 

14 

.22 

.62 

.27 

.09 

•  12 

.41 

•  12 

•  14 

2.01 

.28 

.09 

1.98 

1.43 

•  01 

.72 

.15 

■  14 

.34 

FELLSMERE 

9 

60 

T 

.03 

•  oa 

.04 

.07 

.32 

.21 

.44 

.42 

•  35 

.01 

.01 

2*08 

•  63 

•  21 

.59 

.52 

1.39 

.17 

.04 

.09 

.02 

.05 

■  59 

.11 

■  11 

■  02 

FERNANDINA  BEACH 

10 

22 

.  12 

39 

* 

* 

84 

* 

07 

* 

40 

- 

•  05 

18 

* 

.45 

75 

2  04 
* 

40 

* 

2  91 
* 

„ 

10 

.80 

FORT  LAUDERDALE 

10 

60 

*  HO 

.10 

*  in 

*  ifi 
■  20 

FT  LAUDERDALE  BAM  I A  MAR 

12 

03 

2*25 

80 

70 

• 

'10 

*  52 

.10 

.26 

*06 

2*00 

^  *2  1 

*19 

*4l 

*^  j 

*43 

*52 

2*02 

*1 1 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

15 

56 

.25 

.05 

.21 

.03 

.13 

T 

1*54 

•  13 

.32 

.03 

•  93 

.02 

2.70 

.01 

1  .26 

1.27 

•  57 

•  06 

.04 

.55 

■  05 

•  12 

.09 

.01 

.39 

2I71 

T 

T 

.09 

FORT  PIERCE 

7 

16 

.23 

.60 

.37 

.  10 

.30 

.17 

•  04 

.45 

.02 

1.57 

U03 

•  11 

.27 

.13 

.67 

.04 

.06 

.10 

■  21 

.35 

■  05 

.09 

GAINESVILLE  UNIV 

6 

18 

.03 

06 

_ 

• 

• 

* 

• 

* 

• 

.17 

GLEN  SAINT  MARY 

8 

99 

*n 

.20 

*a  1 

*  7-* 

* 

1.12 

1  •64 

•  06 

GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

10 

95 

.6 

'31 

*08 

.02 

*02 

.20 

.01 

1  .40 

.58 

1  55 

40 

*67 

40 

*55 
* 

08 

02 

*05 

.14 

2*67 

•  34 

HART  LAKE 

14 

21 

•  10 

.07 

.48 

.00 

1.23 

.19 

•  20 

•  66 

•  30 

1.61 

.91 

1.20 

.56 

.03 

.13 

2.30 

H I ALEAH 

11 

38 

1.15 

•  20 

.12 

.45 

1.88 

.20 

2.45 

•  20 

.85 

1.45 

.10 

.08 

.18 

1.60 

•  17 

•  30 

HIGH  SPRINGS 

6 

78 

*  ?n 

.  36 

.33 

.06 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

.34 

H  ILL  I ARD 

10 

49 

•  66 

•  12 

•  18 

■ 

2.67 

.01 

•  06 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

13 

26 

*06 

.46 

*  27 

*05 

•  05 

45 

•  04 

^67 

1.11 

56 

3  06 

12 

*31 

*03 
* 

.  4 

33 

'77 

06 

*02 

* 

3*12 

HOMESTEAD  EXP  STA 

(S 

91 

.25 

.10 

.10 

U07 

.06 

.06 

.10 

.18 

.85 

.10 

•  15 

1.20 

.23 

.50 

.03 

.19 

.27 

1.35 

•  07 

.05 

HYPOLUXO 

13 

51 

•  15 

•  30 

.03 

.25 

•  21 

.32 

1.24 

.08 

.94 

.41 

.80 

3.65 

1.21 

.  19 

.73 

.12 

1.25 

.22 

1.00 

.05 

.36 

INVERNESS 

7 

It* 

'^^ 

•  06 

.36 

.22 

2  35 

22 

7*07 

29 

* 

67 

* 

* 

* 

* 

10 

* 

.35 

I SLEWOHTH 

13 

90 

'51 

*  ?5 

•  20 

*94 
* 

* 

2.6 

*15 

JACKSONVILLE  W8  AP 

R 

9 

96 

T 

*46 

*  19 

*2e 

*06 

02 

T^^ 

41 

*5e 

*02 

2  15 

1*73 

22 

2  *95 

*01 

.63 

JACKSONVILLE  BEACH 

10 

16 

.31 

•  32 

.  19 

.20 

•  36 

.01 

.27 

.06 

.20 

■  57 

.11 

•  26 

•  01 

1.66 

1.36 

.22 

1.90 

.67 

.11 

■  33 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

R 

10 

17 

.06 

.69 

.36 

.10 

.63 

.05 

•  62 

T 

•  14 

•  39 

•  06 

T 

•  05 

1.63 

1.91 

.19 

2.94 

.02 

•  21 

•  12 

JASPER  9  ESE 

8 

62 

•  50 

• 

70 

70 

* 

40 

• 

1.45 

KENDAL  2  E 

13 

75 

.5 

.90 

04 

06 

• 

• 

KEY  WEST  WB  CITY 

R 

12 

27 

^ 

03 

'43 

03 

*04 

33 

23 

T 

.41 

•  02 

*42 

*89 

'o7 

1*20 

•  J  ^ 

*46 

'46 

6*19 

•  14 

^61 

KISSIMMEE 

10 

42 

•  06 

•  45 

.53 

.36 

.10 

.62 

.15 

•  25 

.26 

.45 

.50 

•  51 

1*05 

.50 

.60 

.24 

.43 

•  36 

.21 

1.57 

LA  BELLE 

9 

80 

.02 

.60 

.04 

.06 

.11 

.04 

•  01 

.36 

•  05 

.04 

.28 

1  .06 

•  22 

2(58 

*05 

.04 

?.39 

•  21 

■  53 

.05 

.11 

.54 

■  15 

■  04 

.20 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

10 

33 

• 

• 

.9 

.40 

.21 

.73 

* 

07 

• 

•  19 

•° 

* 

•  ' 

•  26 

LAKE  CITY  2  E 

10 

38 

'  ^ 

* 

•  0 

•  16 

*7? 

• 

4.00 

.05 

•  13 

LAKE  HIAWASSE 

13 

26 

31 

*56 

*  37 

81 

52 

* 

02 

09 

01 

.11 

I  8 

96 

2*00 

• 

65 

14 

2*86 

*08 

'02 

1*53 

•  02 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

8 

95 

!40 

.03 

.91 

•  04 

.15 

T 

•  70 

•  01 

.06 

T 

.33 

.74 

1.55 

.09 

.24 

•  20 

.36 

T 

.01 

.01 

•  03 

.03 

.49 

2.05 

T 

T 

•  50 

LAKE  PLACID  2  SW 

9 

46 

•  42 

.01 

.34 

•  0? 

.28 

.43 

.05 

.30 

.05 

1.98 

•  10 

UOO 

1.90 

.04 

.05 

•  31 

•  02 

.19 

■  08 

.16 

.12 

1.31 

•  19 

•  11 

LAKE  TRAFFORO 

14 

98 

AO 

• 

.64 

.50 

1  .80 

.05 

1.94 

• 

•  20 

* 

1  *25 

•  42 

•  06 

LIVE  OAK  2  ESE 

7 

66 

• 

'  J 

.25 

*0B 

1  •40 

LONGBOAT  KEY 

22 

77 

09 

*  36 

*  30 

*03 

18 

00 

02 

1.70 

5  40 

92 

*48 

09 

32 

70 

39 

*10 

*  13 

2*57 

3*11 

■  49 

LOXAHATCHEE 

IS 

14 

•  10 

.19 

•  14 

.52 

.08 

.22 

.44 

.13 

.92 

2*00 

•  15 

1.40 

3.52 

.26 

.39 

U06 

.07 

•  62 

.06 

■  64 

.55 

.07 

3^13 

■  48 

MADISON 

8 

70 

.04 

.21 

.50 

•  42 

.01 

•  10 

.66 

.02 

•  06 

• 

5*36 

•09 

•  19 

MARATHON  VACA  KEY 

13 

16 

50 

22 

* 

44 

.05 

1.16 

.  15 

.95 

.03 

14 

1  00 
* 

* 

.  - 

fifl 

03 

06 

5  92 
* 

04 

■  10 

MARIANNA   CAA  AP 

7 

80 

*  71 

01 

1  19 

*oi 

*25 

3*15 

'01 

T 

MAR  I  ANNA    I  NO  SCHOOL 

7 

46 

■  56 

MAYO  5  NW 

10 

93 

.58 

.64 

•  01 

•  85 

.61 

•  01 

•  09 

T 

•  08 

.95 

.13 

T 

T 

.14 

.04 

4.96 

.04 

*  14 

1  .66 

MELBOURNE  WB  AP 

R 

8 

83 

.23 

.02 

T 

T 

1.63 

.68 

.04 

T 

.18 

.44 

•  65 

•  52 

1*09 

.93 

.14 

•  25 

•  04 

.15 

.04 

.06 

.20 

.70 

•  03 

T 

.61 

MERRITT  ISLAND 

14 

15 

09 

.79 

_ 

07 

07 

04 

_ 

01 

02 

.14 

MIAMI  BEACH 

14 

03 

•  06 

.  30 

1.53 

.02 

•  18 

.66 

•  06 

.01 

•  01 

MIAMI    wn  AIRPORT 

R 

1  0 

•  25 

.02 

•  01 

T 

.70 

•  67 

•  14 

2.43 

.06 

.33 

•  05 

T 

1  *62 

1  *24 

T 

*09 

1*12 

119 

*  14 

*04 

*43 

I  32 

*07 

■  04 

MIAMI    WB  CITY 

R 

1  1 

82 

•  04 

.01 

.05 

•  37 

.06 

•  01 

T 

.  10 

.10 

.07 

■  02 

U22 

3^02 

.30 

.34 

.05 

•  47 

1.56 

T 

•  01 

.16 

.90 

1*83 

•  06 

•  03 

MILTON  EXP  STATION 

10 

64 

.72 

.97 

.62 

.04 

2.79 

5.40 

.04 

.06 

MONT I CELLO 

9 

35 

.02 

1  .90 

•  74 

T 

•  03 

.05 

*  * 

.  30 

•  31 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

14 

16 

•  1 1 

.02 

.01 

2  .06 

.  10 

I  ^06 

.29 

•  34 

•  02 

1.47 

.02 

.03 

•  46 

.06 

.04 

.12 

MOUNTAIN  LAKE 

9 

13 

.12 

.23 

.17 

•  19 

.96 

.05 

1.14 

•  10 

.78 

.75 

'77 

'28 
* 

^*16 

24 

'o3 

*46 

.06 

1.39 

197 

MT  PLEASANT 

30 

.18 

.35 

•  06 

•  17 

.06 

.62 

.86 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

9 

95 

•  66 

.57 

.31 

.62 

.06 

.23 

.04 

.07 

.  10 

.21 

.28 

1^89 

.74 

.39 

•  10 

.30 

.07 

.06 

.41 

1.90 

.39 

•  35 

NAPLES 

9 

72 

•  38 

.  14 

.  02 

•  04 

.  14 

•  1  7 

•  31 

.04 

.12 

1.23 

07 

* 

* 

05 

* 

* 

44 

* 

19 

* 

10 

• 

24 

* 

.18 

.56 

* 

.73 

NEW  SMYRNA  BEACH  «  N 

19 

95 

T 

.91 

*  02 

*  1 

•  14 

•  91 

1^03 

•  03 

.73 

1.33 

.30 

*  ' 

•  53 

* 

* 

.35 

.30 

.65 

1.00 

* 

NICEVILLE 

12 

80 

*85 

•  11.85 

NITTAW   1  S 

13 

93 

1^37 

y 

.66 

T 

.65 

2.51 

.68 

.36 

•  18 

T 

.44 

.16 

1.41 

■  17 

•  60 

1.00 

.24 

T 

T 

.19 

T 

T 

T 

1.25 

T 

.06 

T 

OCALA 

5 

34 

.46 

.03 

.06 

.43 

.03 

.16 

•  6B 

•  23 

•  10 

.16 

.26 

.03 

.17 

.10 

.45 

.51 

•  48 

OCALA  AIRPORT 

6 

19 

.28 

.51 

.06 

•  12 

.40 

.05 

.11 

•  15 

• 

• 

•  06 

•  ^ 

.42 

.47 

U23 

OKEECHOBEE  9  w 

6 

78 

•  14 

.14 

•  03 

•  04 

•  07 

•  70 

.  92 

•  23 

.  10 

*i  1 

•  25 

*1  1 

.27 

.09 

.47 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

e 

36 

29 

•  05 

.03 

.06 

*19 

1  *43 

'70 

*7^ 

*°2 

*ie 

.07 

.05 

86 

•  15 

ORLANDO  WATER  PLANT 

1 1 

58 

.80 

.34 

.06 

•  71 

•  51 

•  24 

•  03 

•  10 

•  02 

.43 

.01 

.05 

•  09 

.19 

•  85 

1^87 

.69 

.30 

•  23 

■  48 

•  14 

.02 

2.40 

1 02 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

8 

84 

.24 

.04 

.06 

•  07 

•  50 

•  01 

•  56 

•  04 

.01 

T 

•  02 

.17 

.78 

•  33 

U74 

•  40 

.01 

•  25 

T 

•  26 

T 

.37 

1.75 

T 

•  23 

PALATKA 

9 

25 

•  35 

.73 

.02 

.  08 

•  8 

•  02 

•  66 

.60 

.05 

1.2 

.59 

.11 

PANAMA  CITY 

11 

38 

•  17 

t 

6.50 

PENSACOLA  CAA  AP 

14 

96 

•  85 

3.72 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

It 

11 

•  44 

•  54 

.20 

•  85 

•  43 

4,91 

3,74 

T 

PETERS 

9 

55 

•  38 

.28 

.10 

.19 

•  53 

.02 

.02 

.60 

.31 

.05 

•  35 

.01 

•  36 

.32 

.16 

•  23 

•  3) 

2.55 

•  16 

•  17 

•  03 

.20 

la98 

.07 

■  07 

PLANT  CITY 

10 

79 

•  69 

.10 

.49 

•  85 

.  30 

•  12 

•  08 

1.46 

•  26 

•  06 

•  55 

.  8 

•  08 

*i* 

■  02 

.86 

1.09 

•  58 

POMPANO  BEACH 

24 

46 

•  25 

•  09 

.08 

.22 

•0410*23 

.60 

•  83 

•  24 

.56 

1  •25 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

8 

85 

*26 

.40 

•  20 

*  79 

.21 

.66 

1*  ?7 

.74 

02 

•  20 

•  50 

**34 

•  4 

1  *5fl 

1  *09 
* 

■  27 

PUNTA  GOROA 

11 

09 

.65 

.10 

•  32 

•  38 

.36 

.04 

.03 

.40 

.21 

1*82 

\*2b 

.29 

■  10 

■  60 

■  02 

.92 

2.56 

UOl 

QUINCY  EXP  STATION 

7 

13 

.62 

.30 

.72 

T 

•  03 

•  79 

2.70 

.05 

.92 

RAIFORD  ST  PRISON 

5 

11 

.10 

•  20 

.15 

T 

.  32 

.15 

.  6 

1.35 

.93 

*ot 

.70 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

5 

.74 

•  75 

.27 

.09 

.67 

•  12 

.35 

'tl 

■  22 

*«A 

•  20 

• 

•  30 

SAINT  AUGUSTINE 

17 

.40 

.27 

*  12 

85 

.02 

*37 

*04 

*52 

T 

*26 

•  04 

1.39 

2*19  3 

27 

'04 

4*21 

1  '48 

*07 

.50 

■  17 

•  05 

•  10 

SAINT  LEO 

14 

70 

.22 

.58 

i.35 

.34 

T 

•  15 

•  08 

•  74 

.30 

•  44 

•  04 

1.65 

•  08 

.52 

•  29 

■  25 

.95 

•  12 

.65 

■  08 

U07 

SAINT  MARKS  6  SE 

6 

50 

.20 

T 

.25 

•  05 

•  05 

1*10 

.45 

•  20 

4.05 

.1* 

ST  PETERSBURG 

18 

60 

.15 

1.15 

.15 

2*10 

•  45 

1^90 

2.05 

U45 

•  80 

SANFORO 

8 

.71 

•  82 

.07 

^03 

2.82 

•  03 

.07 

•  10 

•  44 

•  64 

.01 

.02 

.09 

•  62 

•  46 

•  30 

.09 

•  03 

T 

•  42 

.06 

■  06 

U24 

■  26 

•  03 

SARASOTA 

19 

■  14 

.99 

.01 

•  32 

.05 

.34 

.16 

•  07 

.82 

•  13 

.69 

5.07 

U08 

2^01 

•  02 

.32 

■  61 

■  06 

.07 

.04 

1.95 

2.44 

•  65 

SECOTAN 

7 

.18 

•  15 

.10 

.17 

.07 

.04 

•  06 

•  20 

T 

5.42 

.04 

•  70 

•  23 

STUART 

14 

■  51 

.17 

.80 

.19 

•  05 

•  20 

•  B7 

.31 

•  75 

I. 00 

.10 

1.00 

1.00 

.96 

•  10 

U42 

.56 

•  0? 

2^65 

•  26 

•  23 

.22 

•  15 

•  13 

•  35 

SMBatei 

rvBca 

RoIm  PcQcwteg  S 

tattoo  1 

DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 

Tobl*  3— ContiDued  SEPTEmser  1953 


Dar  of  month 


Stotaon 

.2 

I  1 

t 

2  1 

1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

g 

10  1 

11  1  12 

13  1 

14  1 

15 

16 

 L 

17 

 L 

18 

19 

 L 

20 

 L. 

21 

22  I 

 L 

23  1 

 L 

24 

25  1 

26  1 

1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

SUNN  1 L  ANO 

•  OA 

•  35 

.10 

•  15 

•  07 

I  .75 

•  51 

•  43 

.79 

•  17 

1*73 

•  20 

•  38 

•  24 

•  6C 

•  47 

1.26 

•  14 

■  Z2 

•  51 

.48 

•  35 

.16 

T*LL*MASSEC  X9  AP 

•  12 

.03 

1.37 

■  11 

•  05 

T 

T 

•  04 

•  43 

2.66 

T 

.08 

1*23 

TAMIAMI    TftL  *0  MI  BENO 

TAMPA   MR   AIRPORT  (t 

*A4 

.U 

.01 

T 

T 

T 

•  n 

.50 

T 

.10 

2.69 

•  15 

■  50 

•  05 

.46 

.09 

•  46 

.02 

.67 

T 

1*97 

.27 

1.16 

TARPON  SPRINGS 

*0A 

.26 

.70 

.03 

■  09 

.96 

2*12 

.06 

■  80 

.0? 

.04 

•  13 

•  65 

.46 

•  66 

•  04 

.74 

.30 

.92 

TAVERNIER 

I?." 

1.1? 

.12 

.12  1.25 

■  10 

•  70 

2«40 

.20 

•  85 

2.41 

.10 

.19 

2.60 

.06 

.22 

TITUSVILLE   2  M 

15.57 

*39 

.20 

3.52 

•  22 

•  SI 

•  60 

.16 

1.05 

.91 

•  30 

3^30 

»35 

.42 

•  31 

.10 

.45 

.33 

1.80 

.15 

VERO  BEACN  CAA  AP 

12." 

•  09 

.0'. 

1.13 

.58 

l.^i. 

.66 

•  37 

.01 

T 

•  OA 

1.09 

.82 

•  65 

3^66 

•  07 

.02 

.35 

.45 

T 

•  03 

.64 

.09 

.03 

•  36 

.11 

WAiKHULA  7  NH 

.25 

•  C 

.74 

.02 

.3S 

.01 

•  05 

1.19 

.02 

.90 

.34 

1*14 

U15 

.01 

1,36 

•  14 

•  04 

.15 

.03 

.09 

4.62 

.2a 

WEST  PALM  BEACN 

12.12 

.37 

T 

.02 

•  26 

.11 

1^26 

.06 

.52 

•  56 

.70 

•  25 

1.44 

i\i 

1.99 

.04 

2.36 

T 

.42 

.06 

.05 

.40 

til 

•  39 

.34 

MEST  PALM  BEACM  MB  AP  R 

11.66 

T 

T 

.05 

.0<> 

•  26 

T 

1.76 

T  T 

.15 

.77 

•  50 

.63 

2^50 

.95 

•  10 

.86 

•  41 

•  50 

.56 

.IT 

T 

.30 

.05 

.10 

MINTER  HAVEN 

•  30 

•  13 

T 

.70 

.01 

.09 

•  02 

•  10 

.05  .05 

.30 

1.22 

2.25 

•  <.o 

.09 

.31 

.05 

T 

.75 

2.47 

.01 

.04 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


otanoD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BAT  LAKE 

EVAP 

.27 

.06 

.19 

.09 

.  14 

.20 

.  19 

.12 

.14 

.21 

.22 

.25 

.21 

.18 

.13 

.14 

.03 

.09 

.13 

.  17 

.09 

.  17 

.21 

.15 

.23 

.18 

.14 

B4.81 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.08 
116 

.12 

77 

.22 
65 

.12 
97 

.  19 
99 

.21 
78 

.24 
131 

.20 

55 

.20 
107 

.17 

137 

.15 
147 

.20 
107 

.19 

35 

.17 
66 

.26 

67 

.  14 
.76 

.18 

84 

.20 
133 

100 

.22 
112 

.20 

101 

.08 
129 

.04 
208 

.23 
239 

.20 
233 

.16 

263 

.14 

265 

.12 

115 

.15 
109 

.12 
136 

B5.07 
3687 

BELLE  GLADE  HRN  GATE 

EVAP 

.10 

.09 

.  13 

.  15 

.  10 

.09 

.  10 

.12 

.08 

.05 

.06 

.10 

.24 

.  11 

.15 

.03 

.04 

.05 

.04 

.12 

.13 

.02 

« 

.09 

.13 

.11 

.04 

.10 

.21 

.02 

2.80 

CLE»ISTON  n  S  EHGRS 

(a) 

EVAP 

HAX 

HIN 

.08 
84 
79 

.  14 
96 
83 

.22 
98 
85 

.05 
93 
81 

.  14 
94 
82 

.  13 
96 
S3 

.13 
94 
82 

.13 
91 

82 

.11 
92 
83 

.09 

96 
81 

.10 
93 
81 

.28 
94 
82 

.13 
96 
84 

.14 
97 
83 

.20 
98 
82 

.10 
93 
82 

.23 
90 
82 

.10 
87 
79 

.07 
87 
79 

.12 
93 
82 

.12 
94 
S3 

.11 
88 
81 

.10 
84 
79 

.15 
94 
82 

.11 
91 
81 

.11 
89 
80 

.08 

89 
82 

.09 

85 
78 

.18 
89 
79 

.02 
86 
80 

3.76 
91.7 
81.4 

RIALEAB 

EVAP 
WIND 

.22 
31 

.21 
36 

.  16 
16 

.  11 
41 

.  21 
36 

.04 
33 

.02 
17 

.  14 
18 

.24 
40 

.  15 
44 

12 

.09 
26 

.03 
10 

.06 
11 

.11 

12 

.  11 
17 

.10 
35 

.23 
13 

.11 
16 

.04 

22 

.00 

37 

.23 

55 

.18 
110 

.33 
130 

.29 
88 

.IS 
70 

.44 

56 

.05 

23 

.08 

23 

.17 
74 

84.48 
1152 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.  13 
27 

.20 
12 

.19 
14 

.16 
16 

.23 
16 

.27 
25 

.12 
12 

.14 
12 

.14 
18 

.17 
25 

.21 
37 

.21 
20 

.18 
9 

.20 
10 

.48 
16 

.08 

.06 
24 

50 

.15 
2 

.19 

23 

.12 
11 

.09 
8 

.15 
29 

.14 
49 

.12 
34 

.15 
54 

.08 

53 

.09 
10 

.16 
13 

.16 

22 

B4.93 

651 

LOXAHATCREE 

EVAP 

.09 

.17 

.22 

.03 

.17 

.28 

.29 

.08 

.  17 

.  11 

.35 

.18 

.05 

.  14 

.19 

.33 

.15 

.07 

.11 

.13 

.  14 

.20 

.32 

.05 

B5.03 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.04 
48 

.11 
23 

.24 

21 

24 

.22 
34 

.18 
32 

.21 
26 

.16 
40 

.  14 

33 

.25 
83 

.32 
70 

.25 
102 

.21 
35 

.  19 

23 

.15 

33 

.03 

24 

.22 
41 

38 

.41 
66 

.19 
43 

.23 
56 

.07 

33 

.06 

65 

.27 
132 

.18 
106 

.18 
84 

.14 

127 

.  10 
114 

.13 
47 

.08 
87 

BS.31 
1690 

GEEECHOBEE  HRN  GATE 

S 

EVAP 
WIND 

.15 
10 

.17 
4 

.27 
4 

.08 

3 

.24 
3 

.20 
8 

.21 
5 

.22 
2 

.34 

2 

.27 
4 

.18 
20 

.08 
2 

.25 
1 

.20 
1 

.20 
4 

.18 

1 

.20 

2 

* 

3 

.19 
2 

.18 
4 

.29 
4 

.17 

1 

.07 

1 

.22 

12 

.23 
18 

.07 

2 

.13 
22 

.09 
3 

.11 
2 

.15 
3 

5.34 
153 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

10 

.  18 

21 

.20 
13 

.  15 
19 

0 

9 

.15 
11 

14 

.18 

38 

.11 
20 

.20 
37 

.  24 
46 

.20 

7 

.22 
8 

.14 

15 

.07 

3 

13 

14 

.07 

17 

.10 

13 

.15 
11 

.17 
12 

.  10 

13 

.20 

29 

.17 

24 

.17 
20 

33 

37 

.09 

32 

.13 
6 

545 

PORT  HATACA  S  L  CNL 

(a) 

EVAP 
WIND 

.05 
0 

.12 
0 

.17 
0 

.05 
0 

.12 
1 

.  16 
8 

.13 

2 

.13 
0 

.14 
10 

.15 
6 

.11 
12 

.  11 
2 

.14 
0 

.  19 
0 

.20 
0 

.08 
0 

.13 
6 

.12 
0 

.08 
4 

.12 

.22 

.11 

.10 

.12 

.13 

.18 

.08 

.08 

.10 

.07 

3.69 

SUNNILAXD 

EVAP 
WIND 

.21 
70 

.17 
33 

.14 

51 

.12 
41 

.23 
58 

.15 
45 

.09 

65 

.10 
49 

.14 
61 

.22 
74 

.11 
88 

.15 
SI 

.03 
38 

.25 
50 

.15 
40 

.13 
50 

.11 
54 

.14 
76 

.  12 
62 

.25 
SO 

* 

36 

• 

49 

.18 

105 

.17 
156 

.14 
130 

.17 

163 

.OS 

155 

.11 
71 

.15 
55 

.OS 
71 

4.03 
2137 

TAMIAIII  TRL  40  ill  BD 

EVAP 

.21 

.24 

.16 

.20 

.17 

.13 

.22 

.15 

.21 

.18 

.23 

.10 

.22 

.17 

.21 

.07 

.15 

.21 

.32 

.09 

• 

• 

.29 

.12 

.OS 

84.96 

MAX  aod  MIN  in  Table  6  refer  to  eztreaes  of 
teaperature  of  water  In  pao  as  recorded  during 
24  hours  endlnR  at  time  of  observation. 

(a)  Evaporation  aeaBured  lo  pan  36  x  36  Incbea. 
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Table  5. 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  19S3 


Daf  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 

86 

86 

88 

88 

88 

85 

88 

86 

88 

86 

82 

85 

67 

82 

79 

61 

63 

82 

83 

66 

86 

86 

76 

83 

76 

81 

82 

89 

86 

79 

84  12 

MIN 

75 

76 

76 

78 

75 

72 

69 

69 

66 

68 

66 

69 

72 

76 

74 

73 

70 

74 

77 

72 

71 

69 

67 

71 

74 

71 

69 

68 

70 

71 

71  aB 

91 

94 

91 

91 

84 

91 

93 

92 

89 

88 

68 

89 

89 

91 

92 

87 

85 

90 

88 

90 

91 

90 

63 

89 

86 

86 

90 

82 

82 

90 

66  A  7 

MIN 

74 

73 

73 

71 

71 

73 

72 

73 

72 

72 

71 

71 

69 

69 

70 

72 

74 

69 

74 

74 

73 

74 

75 

77 

66 

72 

7  1 

71 

70 

76 

72  A  1 

AVON  PARK 

MAX 

90 

94 

90 

92 

92 

93 

89 

88 

87 

87 

86 

90 

92 

93 

88 

82 

63 

85 

69 

91 

89 

84 

88 

91 

85 

87 

64 

82 

68 

88 

88  A  3 

MIN 

76 

72 

72 

71 

74 

73 

70 

71 

72 

71 

72 

70 

72 

73 

73 

65 

72 

72 

72 

74 

74 

73 

72 

72 

75 

74 

73 

70 

69 

72 

72aO 

BARTOW 

MAX 

90 

93 

90 

92 

94 

93 

91 

89 

90 

86 

88 

89 

93 

91 

69 

81 

84 

83 

89 

88 

89 

88 

91 

90 

85 

67 

87 

87 

90 

90 

S8a9 

MIN 

67 

72 

70 

72 

71 

71 

71 

71 

70 

71 

64 

66 

67 

72 

73 

71 

70 

71 

72 

71 

71 

73 

74 

76 

74 

74 

69 

70 

72 

71 

70  A  9 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

83 

90 

94 

90 

90 

92 

88 

91 

91 

90 

9 1 

90 

91 

85 

86 

89 

89 

89 

83 

69 

86 

67 

89 

66 

83 

86 

88a6 

MIN 

72 

72 

72 

68 

71 

70 

70 

71 

72 

69 

70 

71 

72 

70 

71 

71 

74 

73 

72 

73 

73 

73 

71 

72 

75 

74 

77 

72 

71 

74 

71  a9 

BIG  PINE   KEY  INN 

MAX 

93 

93 

91 

91 

9 1 

9 1 

90 

92 

93 

93 

93 

91 

91 

91 

90 

90 

88 

90 

64 

69 

91 

90 

82 

66 

69 

90a4 

MIN 

79 

79 

78 

76 

75 

78 

79 

75 

73 

75 

77 

73 

75 

75 

76 

75 

77 

78 

72 

73 

74 

73 

73 

73 

75 

76 

76 

71 

72 

75 

76  a2 

BLOUNTSTOWN  2  5E 

MAX 

89 

93 

90 

92 

95 

90 

87 

87 

87 

88 

87 

89 

90 

91 

64 

84 

91 

93 

90 

96 

81 

89 

85 

80 

77 

76 

79 

82 

66 

66 

87  a2 

MIN 

67 

71 

73 

72 

71 

66 

64 

58 

59 

62 

61 

60 

61 

65 

66 

69 

67 

67 

71 

71 

69 

62 

63 

65 

68 

69 

66 

60 

60 

62 

66a6 

BRADENTON 

MAX 

82 

91 

79 

82 

88 

87 

87 

90 

86 

90 

88 

83 

83 

86 

84 

89 

66 

87  A  1 

MIN 

7* 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

71 

72 

72 

71 

70 

66 

73 

72 

73 

71 

74 

73 

73 

72 

72 

73 

76 

75 

75 

72 

73 

69 

72 

72a2 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

86 

88 

85 

91 

90 

91 

85 

87 

87 

86 

87 

67 

89 

83 

79 

72 

80 

80 

88 

86 

86 

86 

85 

88 

82 

80 

81 

84 

80 

62 

84  A  7 

MIN 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

73 

70 

70 

72 

70 

65 

69 

73 

71 

69 

69 

72 

71 

72 

73 

72 

72 

72 

75 

74 

72 

67 

69 

71 

71a1 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

89 

91 

88 

90 

92 

92 

90 

87 

89 

86 

87 

88 

91 

67 

81 

74 

80 

83 

89 

90 

88 

89 

89 

89 

84 

83 

86 

85 

86 

67 

87  aO 

MIN 

73 

72 

72 

72 

72 

71 

72 

70 

70 

72 

70 

72 

66 

72 

71 

70 

70 

73 

71 

72 

72 

71 

73 

73 

75 

75 

74 

69 

70 

71 

71  a5 

CAHP  BLAND  I NG 

MAX 

82 

91 

89 

90 

91 

88 

91 

83 

85 

86 

84 

85 

66 

89 

69 

84 

76 

87 

81 

63 

87 

92 

81 

78 

86 

65 

80 

80 

85 

85 

85a3 

MIN 

72 

74 

73 

74 

73 

69 

74 

66 

67 

70 

68 

67 

67 

69 

70 

70 

66 

68 

71 

71 

70 

7  1 

70 

71 

72 

74 

73 

66 

67 

70 

70  A  1 

CANAL   POINT  USOA 

MAX 

90 

93 

90 

90 

91 

90 

89 

88 

90 

89 

66 

91 

91 

92 

89 

90 

83 

89 

92 

86 

8 1 

90 

86 

87 

68 

86 

86 

MIN 

72 

72 

70 

69 

73 

70 

71 

72 

74 

71 

72 

74 

7^ 

72 

71 

72 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

76 

74 

73 

71 

73 

72  a4 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

89 

90 

91 

89 

89 

90 

89 

91 

90 

90 

90 

69 

91 

91 

93 

92 

91 

91 

93 

91 

90 

88 

89 

88 

87 

89 

86 

84 

87 

83 

89a4 

MIN 

73 

73 

74 

70 

71 

72 

73 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

73 

73 

73 

71 

74 

74 

73 

72 

73 

66 

74 

72 

75 

76 

71 

73 

72 

72a3 

CAPT IVA 

MAX 

90 

92 

92 

90 

92 

91 

02 

84 

93 

96 

92 

69 

89 

91 

MIN 

75 

76 

75 

74 

76 

76 

77 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

CARRABELLE 

MAX 

91 

87 

93 

91 

92 

89 

91 

91 

92 

90 

90 

89 

91 

88 

81 

84 

88 

88 

86 

87 

88 

89 

84 

88 

79 

84 

81 

90 

90 

84 

87  A  9 

MIN 

72 

75 

72 

73 

76 

70 

66 

61 

59 

67 

64 

61 

67 

69 

70 

72 

66 

71 

75 

73 

69 

65 

67 

70 

72 

70 

68 

62 

64 

72 

68a7 

CEDAR  KEY 

MAX 

87 

84 

85 

87 

82 

91 

89 

88 

90 

66 

87 

86 

86 

62 

77 

85 

82 

87 

82 

89 

88 

61 

90 

81 

82 

82 

87 

88 

86 

65  a6 

MIN 

72 

73 

75 

77 

76 

7b 

74 

75 

68 

70 

74 

69 

77 

75 

71 

71 

73 

73 

75 

78 

73 

70 

72 

72 

74 

73 

68 

70 

75 

73  aO 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

94 

93 

95 

97 

89 

88 

89 

88 

88 

90 

93 

92 

89 

86 

93 

94 

94 

86 

80 

90 

86 

63 

76 

74 

78 

91 

88 

89 

88a4 

MIN 

67 

72 

71 

78 

64 

61 

57 

57 

62 

60 

60 

69 

62 

66 

65 

65 

63 

69 

68 

67 

60 

60 

66 

68 

66 

66 

60 

72 

64a9 

CLEARMATER 

MAX 

83 

88 

85 

86 

88 

87 

90 

87 

88 

88 

90 

90 

88 

88 

63 

77 

85 

67 

86 

87 

88 

87 

90 

89 

84 

82 

82 

84 

84 

67 

86  a3 

MIN 

73 

74 

75 

74 

73 

73 

75 

72 

71 

72 

70 

70 

71 

76 

71 

72 

71 

74 

73 

75 

74 

72 

73 

74 

76 

74 

74 

73 

71 

72 

72a9 

CLERMONT  6  S 

MAX 

88 

92 

89 

93 

93 

89 

92 

88 

88 

88 

86 

90 

92 

89 

62 

76 

81 

81 

90 

88 

89 

69 

89 

69 

88 

67 

65 

86 

88 

69 

87  a9 

MIN 

74 

73 

72 

72 

73 

72 

71 

72 

71 

72 

71 

64 

67 

71 

71 

70 

71 

72 

71 

72 

73 

71 

73 

74 

73 

73 

73 

69 

72 

73 

71  a5 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

85 

84 

92 

93 

90 

93 

93 

93 

68 

89 

67 

86 

84 

85 

89 

92 

90 

85 

92 

88 

82 

90 

81 

89 

87 

68 

90 

90 

84 

66 

68  a2 

MIN 

73 

73 

74 

69 

74 

77 

73 

73 

75 

72 

71 

76 

74 

73 

72 

73 

75 

74 

73 

74 

76 

74 

71 

74 

74 

76 

78 

72 

72 

72 

73a5 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

86 

90 

89 

88 

88 

89 

89 

87 

90 

88 

86 

89 

67 

89 

89 

89 

89 

87 

90 

89 

91 

68 

88 

88 

87 

69 

86 

86 

64 

86  a2 

MIN 

76 

79 

74 

72 

78 

75 

77 

71 

73 

75 

73 

73 

72 

73 

73 

72 

74 

76 

74 

73 

74 

75 

72 

75 

76 

77 

77 

74 

74 

78 

74aS 

COMPASS  LAKE 

MAX 

95 

92 

95 

96 

90 

95 

86 

89 

87 

85 

68 

92 

92 

86 

84 

90 

94 

92 

85 

81 

89 

85 

80 

75 

76 

73 

84 

90 

85 

68 

67a3 

MIN 

64 

68 

68 

68 

67 

65 

64 

58 

60 

65 

64 

57 

65 

61 

63 

67 

63 

67 

62 

69 

68 

62 

62 

66 

70 

69 

64 

57 

64 

72 

64  A  7 

CRESCENT  CTY   2  SW 

MAX 

91 

93 

91 

89 

91 

90 

89 

88 

89 

86 

69 

86 

94 

86 

62 

77 

80 

79 

80 

90 

92 

87 

81 

85 

83 

64 

85 

87 

86 

66 

86  A  6 

MIN 

73 

73 

72 

73 

73 

70 

70 

66 

73 

71 

73 

62 

66 

71 

7  1 

71 

70 

72 

71 

71 

72 

71 

72 

70 

75 

74 

74 

70 

69 

73 

71  a2 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

89 

87 

88 

87 

89 

88 

88 

89 

88 

86 

89 

91 

89 

89 

80 

78 

90 

63 

90 

87 

91 

88 

79 

86 

62 

81 

78 

68 

86 

90 

66  a6 

MIN 

72 

72 

71 

74 

71 

72 

74 

69 

67 

70 

6  7 

70 

71 

69 

68 

72 

71 

73 

71 

71 

70 

73 

74 

74 

69 

65 

67 

71 

70  A 1 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

86 

89 

93 

88 

87 

90 

90 

84 

87 

86 

83 

84 

65 

93 

67 

86 

77 

62 

82 

82 

91 

89 

65 

64 

86 

86 

89 

87 

60 

87 

66  A 1 

MIN 

74 

74 

75 

74 

74 

73 

73 

76 

72 

72 

75 

66 

71 

74 

74 

74 

71 

74 

75 

72 

73 

74 

74 

73 

76 

76 

75 

71 

73 

74 

73  a4 

DAYTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 

90 

93 

89 

88 

89 

88 

87 

86 

87 

84 

86 

84 

91 

86 

85 

77 

61 

80 

81 

91 

90 

85 

64 

86 

86 

88 

87 

80 

67 

86 

66  A 1 

MIN 

74 

73 

71 

73 

73 

73 

72 

76 

76 

73 

70 

65 

69 

73 

72 

71 

72 

73 

73 

71 

73 

72 

73 

73 

77 

76 

73 

70 

73 

69 

72  a4 

0£  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

97 

87 

97 

96 

88 

88 

91 

93 

90 

92 

92 

95 

93 

90 

65 

95 

97 

94 

85 

81 

90 

88 

86 

75 

73 

74 

66 

93 

90 

89 

89  A  0 

MIN 

69 

72 

72 

73 

70 

62 

60 

62 

61 

61 

62 

66 

69 

67 

67 

65 

70 

65 

70 

65 

67 

60 

61 

67 

67 

65 

64 

62 

64 

71 

A5a9 

0£  LAND 

MAX 

84 

87 

91 

91 

90 

93 

88 

89 

87 

87 

85 

65 

88 

90 

69 

84 

75 

81 

61 

83 

90 

90 

86 

87 

67 

86 

87 

86 

83 

87 

86  a6 

MIN 

71 

71 

72 

72 

71 

70 

71 

70 

74 

70 

70 

61 

65 

70 

72 

72 

71 

73 

71 

70 

72 

71 

73 

73 

76 

76 

74 

70 

72 

74 

71a3 

DRY  T0RTU6AS 

MAX 

88 

90 

90 

87 

88 

90 

88 

89 

89 

87 

85 

66 

90 

87 

90 

66 

87 

88 

89 

89 

67 

84 

66 

85 

85 

86 

85 

87 

87  a6 

MIN 

77 

81 

80 

72 

78 

78 

78 

77 

80 

74 

73 

75 

77 

74 

80 

60 

75 

81 

79 

78 

76 

76 

75 

73 

77 

76 

73 

76 

76 

75 

76  A  7 

EUSTIS  2  S 

MAX 

92 

95 

91 

92 

94 

92 

91 

87 

67 

66 

86 

89 

91 

89 

84 

61 

81 

87 

92 

90 

87 

88 

89 

86 

87 

83 

68 

90 

88  A  0 

MIN 

70 

70 

70 

73 

70 

70 

69 

70 

71 

72 

71 

74 

67 

72 

72 

70 

70 

69 

70 

72 

72 

70 

71 

73 

76 

71 

72 

70 

70 

70 

70  a9 

EVERGLADES 

MAX 

90 

93 

93 

93 

94 

93 

87 

90 

93 

92 

89 

90 

90 

91 

90 

92 

91 

91 

92 

92 

89 

78 

91 

88 

88 

88 

66 

89 

88 

88 

90  aO 

MIN 

73 

75 

74 

74 

75 

75 

75 

73 

73 

74 

75 

74 

75 

74 

76 

75 

74 

75 

75 

75 

74 

75 

71 

76 

76 

76 

75 

73 

74 

74 

74  a4 

FEDERAL  POINT 

MAX 

91 

90 

90 

93 

92 

90 

84 

87 

87 

85 

68 

69 

86 

83 

78 

85 

84 

80 

88 

90 

84 

80 

86 

85 

81 

62 

84 

87 

68 

66  A  I 

MIN 

73 

73 

72 

72 

73 

70 

72 

71 

72 

72 

6  J 

65 

71 

72 

72 

66 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

71 

76 

74 

74 

70 

71 

73 

71  a2 

FELLSMERE 

MAX 

92 

95 

94 

90 

92 

93 

90 

89 

87 

86 

86 

68 

96 

89 

90 

89 

80 

83 

91 

89 

90 

81 

87 

69 

66 

88 

81 

63 

86 

86 

68  a2 

MIN 

75 

73 

74 

69 

73 

72 

73 

72 

75 

71 

71 

71 

70 

74 

69 

72 

72 

73 

72 

72 

73 

72 

73 

76 

75 

77 

74 

71 

69 

73 

72a5 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

90 

86 

85 

87 

88 

85 

81 

85 

83 

81 

83 

86 

92 

86 

85 

80 

84 

85 

65 

86 

66 

62 

75 

81 

62 

77 

80 

83 

84 

63 

83a9 

MIN 

74 

76 

73 

74 

74 

73 

73 

72 

76 

71 

72 

65 

70 

66 

72 

73 

70 

76 

79 

74 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

73 

68 

75 

74 

72  a6 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

92 

92 

89 

91 

92 

91 

89 

92 

91 

92 

89 

85 

85 

91 

92 

91 

90 

92 

91 

92 

90 

89 

■90 

89 

90 

89 

88 

69 

92 

90 

90  A  2 

MIN 

73 

78 

74 

72 

77 

72 

75 

71 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

72 

7> 

75 

73 

73 

73 

74 

74 

75 

76 

60 

77 

76 

73 

74 

77 

74  A  1 

FT  LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MAX 

88 

90 

86 

86 

87 

88 

83 

85 

88 

84 

85 

86 

86 

86 

89 

89 

85 

86 

87 

85 

86 

86 

87 

87 

87 

86 

85 

82 

83 

86 

86a1 

MIN 

70 

77 

74 

70 

74 

76 

72 

70 

73 

70 

70 

71 

72 

72 

71 

72 

74 

70 

72 

72 

73 

71 

73  . 

72 

77 

74 

76 

69 

72 

75 

72  a4 

FORT  MYERS  KB  AP 

MAX 

90 

93 

91 

90 

92 

91 

91 

86 

91 

86 

89 

89 

90 

89 

87 

67 

79 

90 

88 

69 

87 

81 

90 

89 

68 

87 

82 

84 

88 

88 

68  A 1 

MIN 

72 

74 

73 

71 

73 

74 

72 

70 

72 

73 

71 

72 

75 

71 

72 

73 

72 

74 

74 

75 

71 

74 

69 

75 

74 

73 

72 

71 

70 

74 

72a5 

FORT  PIERCE 

MAX 

89 

90 

83 

88 

88 

90 

90 

88 

87 

86 

86 

88 

88 

38 

68 

67 

81 

86 

87 

92 

90 

83 

87 

87 

86 

87 

85 

84 

86 

86 

87  A 1 

MIN 

74 

73 

70 

69 

74 

70 

71 

74 

73 

73 

72 

71 

72 

73 

73 

73 

73 

76 

74 

74 

73 

74 

72 

75 

73 

76 

72 

70 

71 

73 

72a7 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 

84 

91 

86 

85 

89 

89 

89 

88 

88 

87 

86 

66 

90 

89 

86 

83 

75 

68 

66 

89 

88 

92 

87 

82 

91 

85 

76 

79 

88 

89 

86  a6 

MIN 

72 

73 

71 

73 

72 

70 

73 

68 

68 

70 

66 

61 

65 

70 

71 

71 

68 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

70 

74 

74 

72 

66 

66 

71 

70a2 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTCMBER 


TOAM  3  -  <_onanu»a 

Day 

Of  Monfli 

s 

g 

Station 

1 



2 

 ^ 

3 

'  1 

 L 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

'28 

29 

30 

31 

Ave 

GLEN  SAINT  MARY 

MAX 

92 

90 

B8 

91 

90 

88 

87 

87 

85 

85 

87 

90 

92 

90 

84 

80 

89 

86 

63 

83 

91 

84 

76 

80 

83 

79 

79 

67 

87 

87 

86  • 

0 

MIN 

70 

73 

71 

71 

71 

70 

70 

63 

63 

68 

67 

68 

65 

69 

68 

64 

69 

71 

70 

69 

68 

68 

71 

73 

74 

72 

66 

66 

71 

68. 

6 

GRAPE   HAMMOCK  C   P  RANCH 

MAX 

93 

93 

89 

90 

94 

90 

89 

88 

89 

90 

90 

87 

82 

85 

87 

87 

90 

86 

85 

89 

90 

88 

88 

82 

81 

68 

87 

68  • 

0 

MIN 

7<. 

72 

73 

71 

73 

72 

71 

75 

70 

69 

72 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

73 

75 

74 

76 

73 

71 

70 

73 

72. 

3 

HIALEAH 

MAX 

91 

90 

88 

88 

88 

89 

87 

89 

89 

88 

86 

88 

91 

89 

92 

91 

69 

89 

90 

91 

88 

87 

88 

87 

87 

86 

88 

87 

84 

87 

88 

5 

MIN 

76 

78 

73 

72 

77 

70 

70 

70 

70 

70 

72 

77 

72 

73 

72 

73 

73 

74 

74 

69 

76 

78 

77 

73 

72 

74 

76 

73 

73i 

2 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

91 

91 

87 

90 

90 

88 

87 

88 

88 

87 

68 

90 

90 

88 

87 

61 

88 

87 

86 

83 

91 

90 

79 

86 

86 

82 

60 

88 

88 

90 

87  ■ 

2 

MIN 

72 

73 

70 

72 

72 

69 

70 

66 

63 

68 

66 

59 

65 

69 

70 

71 

70 

69 

70 

69 

67 

71 

74 

74 

69 

66 

65 

71 

68. 

6 

HILLIARO 

MAX 

90 

93 

91 

90 

88 

87 

84 

85 

82 

83 

86 

90 

90 

65 

85 

80 

88 

88 

88 

91 

90 

78 

72 

76 

80 

77 

79 

86 

86 

1 

MIN 

72 

73 

71 

70 

70 

68 

70 

62 

65 

67 

64 

68 

66 

64 

65 

67 

69 

69 

67 

66 

65 

69 

70 

72 

70 

64 

67 

70 

67 

3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

93 

93 

93 

90 

90 

92 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

92 

91 

92 

92 

91 

96 

92 

91 

91 

89 

89 

86 

86 

86 

69 

65 

65 

88 

90 

3 

MIN 

75 

73 

71 

70 

71 

71 

74 

68 

72 

73 

71 

71 

70 

70 

70 

72 

74 

71 

72 

72 

72 

70 

76 

74 

71 

77 

73 

7  3 

76 

72 

1 

HYPOLUXO 

MAX 

89 

90 

85 

89 

89 

90 

92 

89 

88 

88 

89 

88 

68 

68 

87 

89 

86 

87 

67 

90 

89 

86 

67 

87 

87 

88 

88 

84 

65 

87 

87 

9 

MIN 

73 

77 

77 

71 

78 

7b 

74 

71 

72 

71 

72 

72 

74 

74 

74 

74 

72 

71 

73 

74 

75 

73 

76 

76 

80 

61 

78 

72 

72 

74 

74 

2 

INVERNESS 

MAX 

91 

91 

89 

93 

93 

92 

91 

89 

90 

88 

89 

89 

93 

87 

87 

64 

88 

86 

91 

90 

90 

90 

88 

90 

87 

82 

86 

88 

86 

89 

86 

8 

MIN 

71 

73 

72 

78 

74 

71 

71 

72 

72 

73 

71 

62 

66 

72 

72 

70 

70 

74 

73 

73 

74 

72 

74 

7  3 

76 

76 

73 

69 

71 

72 

72 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

92 

90 

90 

93 

92 

90 

83 

87 

84 

84 

86 

88 

92 

86 

86 

60 

86 

87 

67 

86 

90 

79 

76 

60 

82 

78 

80 

86 

85 

86 

86 

6 

MIN 

73 

75 

74 

74 

75 

72 

72 

68 

68 

72 

66 

62 

70 

70 

71 

70 

67 

74 

70 

70 

70 

67 

74 

71 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

91 

88 

86 

86 

87 

85 

81 

85 

83 

82 

82 

82 

90 

84 

82 

80 

85 

65 

64 

83 

85 

80 

78 

61 

62 

80 

82 

80 

84 

85 

83 

6 

HIN 

73 

73 

72 

73 

73 

71 

72 

76 

75 

71 

74 

64 

66 

69 

71 

72 

68 

72 

74 

72 

70 

65 

69 

73 

76 

72 

73 

67 

74 

74 

71 

5 

JACKSONVILLE  WB  CITT 

MAX 

90 

86 

88 

91 

89 

90 

81 

64 

82 

81 

82 

87 

88 

86 

85 

79 

85 

85 

65 

85 

69 

78 

76 

79 

63 

79 

78 

63 

83 

85 

84 

1 

MIN 

74 

75 

74 

74 

75 

72 

72 

69 

69 

71 

69 

66 

71 

73 

74 

73 

69 

73 

74 

74 

73 

71 

7  1 

72 

74 

74 

70 

67 

72 

74 

71 

9 

JASPER   9  ESE 

MAX 

98 

89 

92 

91 

90 

89 

81 

85 

84 

86 

85 

89 

89 

86 

84 

81 

62 

78 

85 

65 

89 

88 

87 

80 

79 

79 

79 

86 

65 

86 

85 

6 

MIN 

70 

71 

69 

71 

70 

69 

71 

61 

62 

61 

65 

66 

64 

66 

66 

64 

71 

66 

70 

65 

65 

66 

65 

71 

69 

54 

64 

71 

67 

1 

KEV  WEST   WB  CITY 

MAX 

91 

92 

92 

92 

92 

89 

89 

90 

90 

91 

89 

90 

92 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

90 

69 

86 

90 

84 

88 

67 

88 

62 

86 

89 

69 

6 

MIN 

81 

81 

79 

80 

78 

76 

81 

76 

78 

79 

80 

77 

79 

74 

80 

80 

6  1 

81 

79 

79 

75 

73 

76 

73 

76 

75 

78 

72 

76 

76 

77 

6 

KISSIMMEE 

MAX 

91 

94 

90 

90 

90 

91 

92 

87 

87 

87 

88 

90 

90 

91 

63 

78 

81 

79 

86 

90 

91 

67 

88 

88 

66 

87 

87 

61 

88 

6 

MIN 

73 

71 

73 

70 

71 

72 

71 

71 

72 

70 

69 

63 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

73 

73 

71 

72 

72 

74 

76 

79 

69 

70 

72 

71 

1 

LA  BELLE 

MAX 

91 

94 

91 

92 

92 

92 

90 

86 

90 

90 

89 

89 

92 

90 

88 

87 

81 

91 

92 

90 

87 

81 

89 

67 

86 

88 

61 

89 

88 

69 

66 

8 

MIN 

73 

71 

73 

70 

72 

72 

73 

73 

72 

72 

7  1 

71 

73 

73 

71 

73 

7  1 

73 

72 

74 

73 

74 

69 

74 

77 

76 

73 

70 

68 

72 

72 

3 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

MAX 

88 

92 

91 

90 

92 

92 

91 

91 

87 

89 

87 

68 

91 

90 

84 

79 

81 

82 

66 

89 

68 

88 

89 

91 

85 

87 

66 

84 

88 

67 

87 

8 

MIN 

72 

71 

7  1 

70 

72 

7  1 

71 

70 

71 

70 

70 

63 

66 

71 

7  1 

70 

7  1 

72 

70 

73 

74 

7 1 

73 

73 

74 

75 

73 

68 

69 

72 

70 

9 

LAKE  CITY   2  E 

MAX 

91 

91 

89 

90 

88 

88 

87 

88 

85 

85 

88 

90 

91 

89 

82 

79 

90 

86 

83 

83 

69 

88 

75 

62 

S3 

79 

76 

87 

86 

66 

85 

8 

HIN 

71 

71 

70 

71 

72 

70 

73 

65 

65 

69 

65 

60 

66 

70 

70 

70 

71 

70 

69 

66 

66 

69 

73 

74 

70 

65 

68 

69 

66 

B 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

83 

89 

93 

89 

89 

93 

89 

90 

86 

86 

67 

66 

89 

91 

69 

65 

77 

80 

77 

88 

88 

89 

87 

87 

89 

83 

66 

86 

82 

86 

6 

MIN 

71. 

72 

73 

71 

72 

72 

72 

71 

73 

72 

71 

63 

68 

71 

72 

73 

7  1 

73 

72 

72 

72 

71 

72 

74 

76 

77 

75 

70 

7  1 

73 

72 

0 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

85 

90 

88 

89 

91 

89 

86 

86 

88 

85 

86 

86 

91 

88 

82 

76 

82 

82 

87 

86 

88 

86 

67 

87 

83 

85 

84 

80 

66 

65 

0 

HIN 

72 

73 

72 

71 

72 

72 

73 

73 

72 

72 

71 

69 

72 

72 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

74 

76 

73 

72 

70 

70 

72 

72 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

92 

95 

95 

91 

94 

94 

90 

89 

90 

91 

90 

93 

94 

94 

67 

65 

80 

87 

89 

91 

90 

82 

90 

88 

66 

89 

80 

62 

87 

89 

1 

HIN 

73 

70 

72 

69 

71 

71 

71 

71 

72 

70 

71 

69 

69 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

73 

69 

74 

75 

76 

73 

69 

66 

72 

71 

•  2 

LIVE  OAK   2  ESE 

MAX 

91 

87 

93 

87 

88 

88 

87 

86 

85 

87 

86 

90 

92 

65 

82 

81 

88 

86 

85 

85 

90 

85 

73 

79 

62 

79 

79 

68 

85 

85 

.3 

MIN 

71 

73 

72 

71 

72 

71 

73 

63 

66 

68 

66 

60 

65 

71 

69 

71 

71 

70 

71 

67 

66 

68 

73 

72 

69 

64 

66 

72 

68 

.9 

LOXAHATCHEE 

MAX 

9<> 

93 

88 

91 

93 

92 

91 

91 

91 

89 

88 

91 

90 

92 

91 

92 

86 

89 

93 

91 

90 

88 

69 

88 

68 

88 

86 

66 

86 

68 

89 

8 

MIN 

72 

72 

74 

69 

70 

69 

71 

70 

71 

69 

71 

70 

75 

71 

71 

73 

73 

74 

73 

73 

73 

76 

77 

74 

76 

73 

71 

73 

?2 

.1 

MADISON 

MAX 

91 

90 

92 

92 

92 

88 

86 

86 

86 

87 

87 

90 

88 

86 

62 

83 

90 

89 

86 

66 

90 

85 

75 

76 

83 

69 

84 

85 

86 

5 

MIN 

71 

73 

73 

72 

70 

71 

69 

61 

62 

66 

64 

64 

66 

66 

66 

69 

71 

71 

72 

65 

66 

66 

68 

64 

65 

70 

67 

■  9 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

91 

92 

92 

90 

89 

90 

90 

91 

91 

90 

66 

69 

90 

90 

91 

91 

92 

93 

92 

90 

90 

88 

90 

86 

88 

88 

88 

83 

87 

87 

69 

6 

MIN 

75 

75 

73 

66 

69 

71 

75 

73 

72 

67 

72 

71 

71 

71 

78 

76 

74 

71 

73 

68 

70 

68 

67 

72 

72 

71 

74 

70 

71 

8 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

9* 

94 

95 

96 

90 

86 

90 

90 

88 

68 

90 

92 

91 

86 

65 

91 

95 

91 

87 

62 

91 

86 

80 

76 

74 

78 

83 

91 

89 

V 

67 

8 

MIN 

72 

74 

71 

74 

71 

66 

64 

61 

61 

65 

64 

63 

69 

64 

66 

68 

71 

71 

70 

63 

61 

66 

69 

67 

66 

61 

6  1 

72 

66 

6 

MAR  1  ANNA    I  NO  SCHOOL 

MAX 

95 

93 

96 

98 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

94 

92 

89 

85 

93 

97 

92 

88 

60 

90 

88 

61 

75 

74 

79 

84 

90 

69 

66 

88 

.7 

HIN 

69 

71 

71 

71 

70 

69 

63 

65 

66 

69 

6  1 

59 

69 

63 

66 

65 

70 

69 

68 

60 

59 

67 

69 

69 

66 

60 

64 

72 

66 

.0 

MAYO  5  NW 

MAX 

91 

86 

92 

89 

90 

87 

85 

86 

66 

87 

87 

91 

93 

87 

80 

78 

69 

66 

88 

85 

89 

87 

74 

80 

81 

81 

80 

87 

84 

86 

85 

,7 

MIN 

72 

7  3 

72 

72 

72 

7  1 

72 

62 

62 

68 

65 

59 

66 

70 

69 

71 

72 

72 

70 

68 

67 

68 

73 

72 

69 

63 

66 

70 

68 

.7 

MELBOURNE  MB  AP 

HAX 

90 

92 

86 

87 

88 

90 

88 

84 

66 

84 

86 

84 

89 

86 

84 

83 

80 

80 

66 

90 

89 

83 

86 

67 

87 

89 

80 

80 

88 

66 

9 

HIN 

74 

73 

71 

70 

74 

73 

72 

72 

72 

72 

76 

70 

71 

74 

73 

73 

76 

74 

74 

74 

74 

75 

76 

74 

73 

71 

70 

71 

72 

9 

MERRITT  ISLAND 

HAX 

90 

90 

88 

87 

88 

90 

92 

87 

65 

85 

86 

87 

91 

89 

85 

81 

80 

79 

87 

90 

91 

66 

85 

87 

65 

86 

84 

81 

66 

6 

HIN 

76 

73 

74 

70 

75 

75 

70 

70 

73 

73 

72 

71 

72 

75 

73 

72 

73 

75 

75 

72 

73 

77 

78 

76 

74 

72 

73 

75 

73 

3 

MIAMI  BEACH 

MAX 

88 

87 

86 

87 

86 

87 

85 

88 

67 

86 

86 

86 

85 

87 

87 

87 

86 

87 

86 

89 

86 

86 

86 

85 

85 

86 

87 

84 

64 

1 

MIN 

79 

82 

81 

74 

80 

80 

75 

76 

60 

73 

75 

74 

76 

78 

77 

78 

77 

75 

78 

78 

74 

78 

71 

76 

81 

77 

77 

76 

75 

75 

76 

8 

MIAMI    WR  AIRPORT 

HAX 

91 

91 

89 

90 

90 

90 

86 

90 

89 

89 

87 

89 

90 

89 

90 

90 

88 

89 

89 

69 

67 

87 

89 

88 

88 

88 

86 

87 

83 

66 

68 

6 

HIN 

77 

80 

74 

73 

77 

76 

75 

73 

74 

74 

72 

74 

75 

75 

76 

76 

74 

76 

77 

72 

71 

79 

81 

79 

76 

74 

76 

77 

76 

4 

MIAMI    WB  CITY 

HAX 

87 

87 

89 

87 

87 

86 

84 

89 

88 

86 

85 

86 

87 

87 

87 

86 

85 

87 

86 

87 

66 

65 

66 

86 

84 

85 

86 

83 

84 

I 

HIN 

78 

81 

74 

74 

80 

79 

74 

75 

75 

76 

73 

73 

75 

75 

75 

70 

78 

75 

76 

71 

70 

79 

77 

74 

76 

70 

76 

77 

76 

2 

MILTON  EXP  STATION 

HAX 

95 

90 

93 

93 

99 

84 

85 

89 

88 

86 

92 

93 

90 

90 

ee 

92 

96 

93 

87 

62 

89 

85 

85 

79 

71 

70 

86 

91 

69 

87 

87 

9 

HIN 

64 

68 

67 

70 

69 

60 

59 

59 

60 

60 

59 

61 

69 

61 

64 

66 

70 

65 

66 

58 

59 

68 

66 

65 

64 

60 

63 

70 

63 

9 

MONTICELLO 

HAX 

93 

91 

94 

89 

91 

88 

87 

86 

85 

85 

86 

91 

90 

83 

82 

84 

88 

87 

85 

86 

89 

83 

78 

76 

76 

82 

77 

89 

85 

7 

HIN 

70 

69 

70 

68 

68 

66 

66 

59 

60 

65 

64 

59 

66 

64 

66 

66 

64 

68 

68 

69 

68 

63 

63 

64 

70 

69 

66 

62 

61 

69 

65 

6 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

HAX 

82 

91 

92 

89 

89 

91 

92 

89 

88 

88 

67 

85 

87 

89 

88 

64 

88 

83 

89 

88 

89 

87 

84 

87 

86 

87 

88 

82 

63 

2 

MIN 

73 

73 

75 

71 

74 

74 

73 

74 

74 

75 

74 

75 

75 

74 

72 

73 

74 

76 

74 

74 

71 

76 

75 

75 

73 

72 

71 

73 

73 

6 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

89 

93 

88 

89 

93 

92 

89 

85 

86 

85 

86 

88 

90 

89 

85 

79 

81 

81 

87 

88 

89 

85 

89 

89 

85 

87 

85 

82 

88 

0 

HIN 

75 

71 

73 

71 

73 

72 

73 

71 

73 

70 

70 

67 

69 

73 

72 

73 

72 

74 

72 

73 

74 

73 

73 

74 

76 

76 

74 

70 

70 

71 

72 

3 

MT  PLEASANT 

HAX 

94 

91 

«J 

94 

92 

88 

87 

87 

86 

85 

68 

93 

91 

86 

83 

89 

91 

89 

86 

82 

90 

89 

78 

74 

75 

61 

79 

88 

86 

66 

86 

8 

HIN 

71 

73 

74 

73 

70 

66 

66 

63 

70 

65 

64 

60 

69 

65 

67 

68 

64 

68 

71 

71 

69 

62 

64 

66 

60 

68 

66 

62 

63 

73 

67 

0 

NAPLES 

HAX 

90 

91 

90 

89 

89 

90 

89 

88 

92 

86 

90 

89 

88 

89 

89 

90 

88 

90 

92 

90 

89 

78 

90 

86 

86 

87 

85 

84 

68 

89 

88 

5 

MIN 

72 

75 

73 

73 

75 

76 

78 

74 

75 

76 

74 

74 

75 

76 

73 

76 

74 

75 

76 

78 

73 

75 

72 

76 

76 

77 

75 

76 

79 

75 

75 

0 

NEW  SMYRNA  BEACH  4,  H 

HAX 

91 

92 

88 

89 

91 

92 

87 

86 

88 

84 

66 

65 

90 

88 

85 

86 

81 

78 

81 

91 

90 

84 

86 

88 

87 

87 

86 

82 

88 

67 

86 

8 

MIN 

73 

72 

73 

72 

73 

72 

72  • 

74 

73 

71 

74 

64 

68 

71 

72 

73 

72 

73 

73 

71 

71 

71 

72 

73 

78 

75 

74 

71 

74 

74 

72 

3 

S*«  r«f*r*ac«  netca  fotlovloc  Station  lodaz. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 -Continued 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1953 


Day 

Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

22 

24 

26 

27 

29 

30 

31 

NICEVILLE 

MAX 

91 

95 

87 

95 

90 

89 

87 

90 

92 

90 

90 

91 

90 

91 

68 

89 

92 

87 

86 

90 

80 

82 

80 

81 

76 

74 

73 

91 

92 

89 

MIN 

63 

67 

65 

67 

67 

66 

60 

66 

69 

61 

64 

62 

57 

63 

63 

61 

61 

60 

61 

60 

65 

56 

63 

64 

64 

64 

53 

60 

6  1 

60 

OCALA 

MA.X 

91 

89 

88 

92 

90 

91 

88 

89 

88 

88 

88 

90 

93 

88 

84 

76 

8 1 

80 

86 

88 

91 

69 

69 

69 

84 

81 

62 

87 

86 

80 

71 

70 

71 

OCALA  AIRPORT 

MAX 

91 

89 

89 

92 

93 

93 

91 

89 

69 

87 

86 

89 

94 

88 

82 

76 

76 

82 

89 

90 

90 

87 

64 

90 

64 

81 

64 

86 

88 

90 

MIN 

70 

73 

70 

72 

71 

69 

71 

66 

66 

7  1 

69 

66 

59 

69 

70 

70 

69 

72 

70 

71 

70 

70 

71 

70 

72 

73 

71 

67 

63 

71 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

MIN 

ORLANDO   WATER  PLANT 

MAX 

86 

89 

93 

92 

93 

93 

92 

90 

87 

67 

87 

87 

90 

91 

90 

85 

79 

80 

60 

86 

90 

91 

88 

86 

89 

87 

89 

67 

83 

90 

MiN 

73 

72 

74 

71 

72 

71 

72 

71 

72 

72 

70 

65 

67 

72 

71 

72 

7L 

72 

71 

71 

73 

72 

73 

74 

75 

76 

73 

69 

70 

73 

ORLANDO   W6  AIRPORT 

MAX 

89 

93 

90 

92 

93 

90 

87 

66 

86 

90 

90 

89 

85 

78 

60 

76 

67 

89 

89 

67 

89 

66 

86 

88 

67 

64 

88 

87 

MIN 

74 

73 

72 

72 

73 

73 

72 

72 

74 

72 

70 

64 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

74 

72 

73 

75 

75 

77 

73 

70 

72 

73 

PALATK A 

MAX 

95 

92 

92 

92 

93 

92 

86 

89 

86 

89 

88 

91 

92 

87 

85 

79 

66 

64 

80 

69 

91 

88 

82 

68 

85 

82 

83 

87 

90 

90 

MIN 

73 

76 

73 

73 

74 

72 

73 

70 

72 

73 

72 

63 

69 

73 

73 

73 

70 

72 

72 

72 

73 

72 

7  1 

70 

76 

76 

75 

70 

7  1 

75 

PANAMA   C I T V 

90 

83 

89 

92 

89 

85 

83 

91 

87 

63 

79 

75 

80 

87 

91 

69 

85 

MIN 

71 

76 

77 

77 

72 

69 

67 

62 

63 

65 

65 

66 

73 

70 

70 

70 

70 

69 

72 

69 

70 

65 

66 

69 

70 

69 

67 

54 

66 

74 

PENSACOLA   CAA  AP 

80 

90 

90 

8  7 

90 

90 

90 

93 

91 

60 

66 

90 

64 

87 

76 

73 

75 

88 

93 

94 

85 

MIN 

70 

73 

75 

74 

70 

63 

63 

66 

68 

67 

67 

66 

72 

70 

70 

67 

72 

73 

70 

68 

55 

63 

65 

59 

69 

66 

66 

65 

68 

70 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

90 

87 

89 

90 

79 

85 

87 

68 

89 

90 

86 

84 

83 

69 

90 

87 

81 

84 

69 

82 

84 

75 

71 

74 

87 

93 

87 

84 

MIN 

71 

75 

76 

7*. 

71 

65 

63 

68 

69 

68 

68 

68 

73 

71 

71 

56 

73 

73 

70 

68 

68 

65 

67 

70 

66 

57 

65 

69 

69 

73 

PLANT  CITY 

MAX 

86 

83 

84 

90 

87 

82 

82 

85 

86 

85 

86 

84 

90 

89 

85 

75 

80 

82 

69 

86 

91 

87 

91 

89 

84 

66 

65 

84 

89 

66 

MIN 

72 

71 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

70 

64 

64 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

72 

73 

71 

73 

74 

74 

72 

74 

71 

59 

69 

POMPANO  BEACH 

MAX 

90 

90 

88 

89 

90 

69 

88 

89 

89 

87 

85 

87 

89 

90 

89 

89 

89 

88 

89 

90 

87 

67 

68 

69 

87 

68 

65 

87 

84 

66 

MIN 

71 

74 

74 

71 

73 

70 

72 

74 

72 

70 

72 

72 

74 

73 

72 

72 

74 

70 

73 

74 

74 

73 

74 

70 

72 

73 

73 

72 

74 

74 

PUNTA  60R0A 

MAX 

89 

93 

94 

94 

86 

90 

91 

92 

90 

91 

92 

83 

62 

80 

88 

88 

91 

89 

62 

91 

66 

85 

69 

81 

67 

88 

85 

MIN 

72 

.76 

75 

75 

72 

72 

74 

73 

73 

72 

72 

72 

74 

73 

72 

T, 

72 

74 

73 

74 

74 

75 

70 

74 

77 

74 

75 

71 

69 

73 

QUINCY   ExP  STATION 

MAX 

93 

90 

94 

93 

92 

90 

89 

89 

89 

89 

90 

93 

92 

88 

86 

69 

93 

90 

86 

85 

90 

89 

81 

76 

75 

63 

78 

90 

88 

86 

MIN 

73 

69 

72 

72 

69 

66 

66 

59 

61 

62 

63 

58 

66 

62 

66 

66 

53 

66 

70 

71 

70 

63 

61 

66 

59 

68 

65 

51 

64 

72 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 

92 

92 

89 

90 

B8 

89 

85 

86 

84 

85 

85 

90 

91 

90 

85 

82 

88 

86 

62 

84 

92 

92 

77 

84 

62 

65 

79 

67 

66 

86 

MIN 

72 

73 

71 

72 

72 

70 

73 

67 

67 

69 

68 

60 

70 

66 

70 

70 

56 

71 

71 

71 

70 

09 

69 

71 

70 

73 

70 

56 

67 

72 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

91 

91 

90 

91 

90 

91 

89 

89 

91 

89 

89 

88 

90 

91 

91 

90 

89 

88 

93 

93 

88 

67 

90 

68 

69 

87 

61 

83 

66 

MIN 

74 

73 

72 

69 

71 

72 

70 

69 

70 

7  1 

70 

71 

71 

7  1 

71 

70 

74 

73 

72 

72 

75 

73 

70 

74 

75 

76 

75 

72 

72 

73 

SA I  NT  AUGUST  I NE 

MAX 

92 

90 

91 

89 

90 

89 

84 

86 

86 

95 

84 

84 

92 

86 

83 

79 

65 

84 

83 

84 

86 

83 

80 

66 

65 

81 

84 

62 

87 

87 

MIN 

73 

73 

72 

72 

72 

71 

72 

73 

74 

72 

75 

64 

68 

71 

72 

72 

58 

72 

71 

71 

72 

71 

70 

72 

75 

74 

75 

70 

74 

73 

SAINT  LEO 

MAX 

85 

91 

89 

90 

93 

92 

88 

86 

88 

86 

87 

68 

92 

86 

82 

64 

64 

83 

89 

89 

89 

86 

89 

64 

84 

86 

63 

89 

86 

MIN 

74 

72 

73 

72 

70 

70 

72 

71 

69 

73 

70 

66 

69 

72 

71 

70 

71 

74 

72 

73 

73 

72 

73 

74 

75 

75 

74 

59 

70 

72 

SA I  NT  MARKS  6  SE 

MAX 

91 

89 

92 

92 

90 

89 

89 

91 

90 

90 

91 

88 

90 

85 

82 

82 

91 

90 

66 

86 

86 

68 

82 

86 

60 

85 

78 

92 

90 

66 

MIN 

74 

76 

74 

74 

71 

71 

68 

62 

61 

69 

64 

66 

64 

68 

69 

71 

66 

70 

70 

71 

71 

65 

66 

68 

71 

70 

70 

64 

64 

71 

ST  PETERSBURG 

MAX 

82 

90 

89 

90 

89 

90 

87 

87 

90 

88 

90 

69 

89 

86 

85 

78 

84 

87 

66 

87 

86 

87 

90 

89 

83 

83 

63 

84 

86 

66 

M  In 

73 

74 

74 

74 

72 

74 

74 

71 

71 

71 

70 

70 

69 

73 

72 

72 

70 

73 

73 

75 

73 

73 

73 

74 

75 

74 

73 

70 

71 

70 

aANrOKU 

85 

93 

93 

9 1 

92 

91 

88 

89 

87 

88 

90 

90 

87 

79 

82 

60 

68 

91 

92 

89 

89 

89 

86 

68 

88 

64 

69 

MIN 

70 

71 

70 

67 

71 

71 

71 

71 

74 

72 

72 

62 

67 

72 

71 

71 

71 

73 

70 

70 

70 

71 

74 

72 

75 

74 

73 

70 

71 

71 

SARASOTA 

MAX 

90 

92 

92 

90 

91 

91 

91 

88 

93 

86 

91 

92 

92 

89 

84 

60 

85 

91 

87 

89 

91 

69 

92 

89 

85 

82 

66 

83 

66 

66 

MIN 

75 

73 

74 

73 

72 

72 

73 

70 

72 

71 

71 

69 

69 

74 

73 

71. 

72 

75 

74 

75 

73 

70 

73 

74 

75 

76 

74 

71 

68 

73 

SECOTAN 

MAX 

90 

85 

93 

89 

90 

86 

88 

88 

88 

69 

88 

92 

90 

87 

81 

83 

92 

89 

90 

88 

90 

66 

81 

80 

79 

84 

62 

90 

86 

86 

MtN 

71 

70 

71 

71 

71 

70 

68 

59 

59 

60 

64 

69 

64 

69 

67 

70 

71 

69 

70 

72 

70 

65 

66 

67 

72 

70 

67 

63 

63 

72 

STUART 

MAX 

90 

92 

87 

89 

91 

93 

92 

90 

87 

89 

89 

88 

90 

88 

90 

91 

62 

86 

88 

92 

91 

85 

86 

91 

89 

86 

85 

86 

89 

MIN 

73 

75 

74 

72 

76 

76 

74 

73 

73 

73 

77 

74 

76 

75 

74 

74 

74 

73 

76 

75 

76 

72 

72 

82 

61 

79 

77 

73 

74 

SUNNI LAND 

MAX 

91 

93 

91 

90 

92 

90 

68 

87 

90 

67 

86 

89 

91 

90 

89 

90 

68 

91 

90 

89 

66 

76 

89 

88 

88 

89 

84 

87 

86 

86 

MIN 

74 

74 

72 

72 

75 

76 

72 

73 

75 

74 

73 

75 

73 

73 

74 

75 

73 

74 

73 

76 

73 

72 

70 

75 

77 

75 

74 

72 

73 

75 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

92 

87 

92 

92 

90 

87 

86 

87 

86 

86 

87 

90 

89 

85 

82 

65 

89 

88 

87 

84 

90 

86 

79 

79 

77 

83 

77 

89 

85 

64 

MIN 

74 

72 

74 

74 

71 

70 

68 

62 

63 

67 

67 

62 

67 

66 

69 

70 

66 

71 

71 

72 

72 

66 

66 

68 

72 

69 

57 

63 

63 

72 

T AM  I  AMI    TRL  40  M I  BEND 

MAX 

91 

92 

94 

92 

91 

91 

90 

87 

90 

92 

91 

90 

91 

92 

93 

92 

92 

90 

92 

91 

91 

89 

86 

87 

86 

90 

69 

88 

85 

MIN 

76 

77 

77 

72 

75 

77 

73 

72 

76 

75 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

73 

73 

75 

76 

78 

74 

70 

76 

74 

75 

74 

76 

74 

TAMPA  WB  A  I RPORT 

82 

89 

85 

89 

89 

89 

87 

86 

89 

87 

89 

88 

89 

86 

78 

77 

84 

86 

MIN 

74 

74 

75 

74 

73 

73 

74 

73 

71 

74 

7  1 

67 

69 

75 

73 

71 

73 

74 

74 

75 

75 

73 

75 

74 

77 

77 

73 

72 

73 

73 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

85 

89 

66 

89 

90 

69 

90 

89 

90 

91 

91 

90 

90 

89 

81 

76 

85 

88 

87 

88 

69 

91 

90 

90 

83 

82 

85 

83 

83 

88 

MIN 

73 

73 

74 

75 

73 

73 

74 

72 

70 

73 

70 

67 

68 

73 

73 

70 

72 

74 

73 

72 

75 

73 

73 

73 

76 

74 

75 

73 

70 

72 

TAVERN lER 

MAX 

90 

89 

87 

68 

66 

89 

69 

90 

90 

89 

69 

86 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

89 

88 

66 

87 

87 

86 

67 

66 

87 

83 

88 

86 

MIN 

75 

80 

80 

77 

76 

81 

81 

80 

77 

60 

77 

77 

74 

73 

78 

79 

80 

76 

71 

71 

75 

75 

71 

70 

76 

80 

78 

73 

75 

78 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

93 

92 

90 

90 

92 

93 

90 

85 

69 

86 

87 

87 

90 

90 

85 

79 

80 

79 

87 

91 

91 

84 

68 

67 

68 

89 

86 

61 

90 

88 

MIN 

72 

71 

75 

71 

72 

71 

70 

71 

73 

72 

72 

66 

71 

72 

72 

72 

72 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

75 

76 

73 

74 

70 

72 

73 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

89 

90 

85 

87 

86 

87 

66 

90 

85 

85 

87 

85 

88 

88 

86 

85 

80 

82 

86 

90 

89 

80 

87 

69 

68 

88 

84 

81 

87 

84 

MiN 

75 

75 

7i 

70 

74 

73 

73 

75 

73 

74 

75 

72 

72 

75 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

76 

74 

74 

77 

79 

75 

74 

73 

71 

74 

HAUCHULA  2  NW 

MAX 

91 

91 

90 

90 

90 

91 

90 

88 

90 

86 

87 

89 

91 

89 

86 

79 

81 

85 

69 

91 

89 

83 

09 

86 

64 

87 

85 

60 

89 

86 

MIN 

72 

77 

70 

68 

69 

68 

69 

68 

69 

69 

66 

66 

66 

68 

70 

70 

70 

70 

59 

70 

59 

69 

70 

71 

73 

72 

71 

67 

66 

70 

WEST  Palm  beach 

MAX 

88 

86 

64 

68 

67 

69 

90 

88 

88 

87 

84 

87 

87 

87 

86 

87 

85 

65 

86 

85 

87 

84 

MIN 

77 

78 

78 

71 

60 

76 

76 

75 

75 

72 

74 

74 

76 

76 

75 

74 

73 

72 

76 

74 

77 

73 

76 

74 

78 

80 

74 

72 

74 

75 

WEST   PALM  BEACH   WB  AP 

MAX 

91 

93 

86 

90 

92 

92 

90 

91 

90 

89 

66 

90 

69 

91 

92 

92 

66 

87 

92 

91 

87 

89 

90 

89 

89 

88 

86 

86 

65 

87 

MIN 

75 

76 

73 

73 

76 

76 

75 

76 

75 

70 

74 

73 

76 

75 

73 

73 

72 

72 

76 

75 

74 

74 

73 

77 

61 

79 

72 

73 

74 

WINTER  HAVEN 

MAX 

86 

89 

92 

90 

91 

91 

92 

90 

87 

88 

87 

88 

89 

91 

90 

84 

80 

83 

83 

84 

88 

88 

88 

89 

89 

84 

86 

86 

62 

69 

MIN 

74 

73 

74 

71 

74 

72 

73 

72 

73 

72 

72 

67 

70 

74 

73 

73 

72 

73 

72 

73 

73 

73 

74 

75 

75 

73 

74 
 1 

70 

72 

79 

See  page  108  /or  Table  6. 
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M 
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Obeerver 
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tables 

Temp. 

IPredp 

02U 

24  44 

B4  59 

1$ 

HID 

MIO 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  9 

C 

023t 

69 

L.  L.  STIKELEATHER 

0364 

HIGHLANDS 

Bl  30 

149 

6P 

6P 

CHARLES  A.  H0W2E 

2  3  9 

c 

MT8 

Bl  90 

115 

SA 

6A 

CITY  OF  aAflTOW 

2  3  9 

Ur  LAKE 

0320 

h?llsborough 

9 

28  04 

82  90 

51 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

0611 

PALU  BEACH 

26  39 

80  39 

16 

8A 

8A 

STATE  EXP  STATION 

2  3  9  6 

BCLLC  GLAOC  MRN  CiATC  4 

0616 

PALM  BEACH 

26  42 

31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

24  40 

81  22 

6 

6P 

6P 

WALTER  ZIEGNER 

2  3  9 

0769 

30  57 

86  42 

200 

MIO 

MRS.  S.  YOUNGBLOOD 

BLOlATSIOMN  2  SE 

0904 

CALHOUN 

1 

30  26 

B9  02 

51 

7A 

7A 

JOHN  PURIFOY 

2  3  9 

BOCA  RATON 

0845 

PALH  6EACM 

26  21 

BO  09 

17 

MID 

TOWN  OF  BOCA  RATON 

c 

BON  1 1 A  SPOS  I  ESC 

0607 

26  20 

10 

GLADYS  N.  COLLINS 

BRAOEhlON 

27  24 

02  39 

17 

6P 

6P 

MRS.   F,  H.  SRAYMER 

2  9  9 

SAANFOAO 

0479 

SUWANNEE 

10 

29  98 

82  96 

MIO 

MRS.  8EULAH  STANLEY 

c 

e«iinx 

1020 

LIBERTY 

1 

30  26 

84  94 

160 

MID 

WILLARD  R.  ADAMS 

c 

BROOKSVlLLE  CHIN  MILL 

1046 

HERNANDO 

, 

28  37 

82  22 

279 

5P 

5P 

MISS  L.VON  aOROWSKY 

2  3  9 

c 

BUSWCLL  2  E 

1163 

20  40 

82  06 

75 

6P 

MRS.  A.  H.  NELSON 

2  3  9 

CAMP  BLANOINO 

81  94 

190 

64 

8A 

COY  A,  STEPHENSON 

2  3  9 

CANAL  POINT  CATE  9 

1271 

PALM  BEACH 

26  92 

80  38 

36 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

CANAL  POINI  USOA 

PALM  BEACH 

7 

26  92 

80  38 

25 

MID 

8A 

SUGAR  PLANT  FLO  STA 

2  3  5 

CADE  SABLE  RANOE^  STA 

nos 

MUJROE 

29  11 

80  54 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

1310 

B2  11 

5P 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

2  3  9 

CARRABCLLE 

B4  40 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  9 

13SS 

WASHINGTON 

85  44 

65 

7A 

LONNIE  H.  WHITAKER 

CCDA«  KEY 

1432 

LEVY 

9 

24  OS 

83  02 

19 

6P 

C.  C.  WHIDOON 

2  3  9 

CHAT  TAHOOCMEE 

1902 

30  42 

84  52 

90 

7A 

MRS.W.MOBLEY  OLIVER 

3 

1944 

5P 

A.  W.  O'STEEN 

2  3  5 

Christmas  t  wnm 

1965 

81  06 

67 

MID 

PAUL  C.  GROSE 

c 

clearmater 

1632 

82  48 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

clermgnt  «  s 

1641 

LAKE 

8 

28  29 

81  46 

145 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  9 

CLEWiST94 

1649 

HENDRY 

26  49 

80  55 

16 

BP 

GERVIN  N.  PITZEN 

3 

clcwisto'  u  s  engineers 

1654 

26  49 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

*• 

coconut  grove  7  S 

1716 

2 

25  39 

80  17 

10 

6A 

eA 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

CCW>AS$  LAKE 

1775 

JACKSCN 

5 

30  36 

85  24 

213 

6P 

6P 

EARL  E.  THARP 

2  3  9 

CRESCENT  CITY  2  SW 

197B 

PUTNAM 

8 

29  26 

81  31 

90 

6P 

6P 

W.    S.  NEWBOLD 

2  3  5 

CRESTVICW 

1983 

OKALOOSA 

30  46 

86  34 

236 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

2006 

DIXIE 

29  38 

49 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

20U 

29  38 

83  06 

42 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

2114 

BAOWARD 

2 

26  04 

80  12 

8A 

FLA.   POWER  &  LIGHT 

3 

DAVTOIA  BEACH 

2150 

VOLUSIA 

2 

29  13 

81  02 

4 

9A 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

2  3  5 

DATTONA  BEACH  MS  AP 

2190 

VOLUSIA 

29  11 

81  03 

33 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

DE  FuNIAK  SPRINGS 

2220 

86  07 

9P 

5P 

2  3  5 

2229 

29  01 

81  18 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  9 

DOHLING  PARK 

2391 

Suwannee 

10 

83  13 

MID 

MRS.  HATTIE  TOOLE 

c 

OSY  TORTUOAS 

2419 

MONROE 

9 

24  38 

82  92 

3 

6P 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  9 

EUST]$  2  S 

262T 

LAKE 

8 

28  50 

81  41 

65 

6P 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

EVEtJGLAOES 

2B50 

COLLIER 

5 

25  51 

81  23 

3 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTNAM 

81  32 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

2923 

HENDRY 

61  26 

HID 

MRS.  DAISY  E. PARSONS 

c 

FELLSNERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

80  36 

25 

4P 

4P 

SUGAR  PROO.  ASSN. 

2  3  5 

FCRNANOINA  BEACH 

2944 

NASSAU 

2 

30  40 

81  27 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

FORT  ORUM 

3137 

OKEECHOBEE 

27  32 

60 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

FORT  LAUDEPOALE 

3163 

8R0WARD 

SO  09 

10 

6P 

6P 

F.  P.  MEDFORO,  JR. 

2  3  5 

FT  LAUDERDALE  BAHIA-HAR 

3166 

BROWARD 

80  06 

5P 

BAHIA-MAR  YACHT  HRBH     2  3  9 

FORT  MYERS  HB  AIRPORT 

3166 

LEE 

5 

26  35 

81  92 

6 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

FORT  PIERCE 

33?6 

ST  LUCIE 

27  26 

80  19 

10 

MID 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  9 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

ALACHUA 

82  21 

8A 

8A 

H,  E.  BRATLEY 

2  3  9 

c 

OLEN  saint  MARY 

3470 

SAKER 

30  15 

82  10 

129 

4P 

G.ST.  M.  NUR'lFHieS 

2  3  5 

GRACCVILLE  3  £ 

3938, JACKSON 

3 

85  29 

MID 

ELLIS  F.  CANNON 

GRAPE  MAMMOCK  C. P. RANCH 

3571 

POLK 

7 

27  48 

81  19 

60 

5P 

6P 

LOY  W,  TOMLIN 

2  3  5 

HART  LAKE 

3840 

ORANGE 

28  23 

81  13 

70 

9A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

3909 

OAOE 

8A 

8A 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  9  6 

HIGH  SPRINGS 

3996 

ALACHUA 

10 

29  50 

82  36 

9P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  9 

HILL  lARO 

3976 

NASSAU 

30  42 

81  96 

BRUNO  SCHROBSACH 

2  3  9 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

3966 

HILLSBOROUGH 

5 

28  04 

62  14 

50 

8A 

STATE  PARK 

3 

holopaw  )  mw 

4075 

OSCEOLA 

28  11 

81  09 

70 

MID 

TRIPLE  E. DEVELOP. CO 

c 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

4091 

DAOE 

80  30 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

c 

HYPOLUXO 

4198 

PALM  BEACH 

80  03 

6P 

6P 

J,    L.  GARNETT 

2  3  9 

INGLIS 

4273 

LEVY 

62  41 

MID 

FLA.   POWER  COMPANY 

INVERNESS 

4289:CITRUS 

5 

28  90 

70 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

ISLEWORTH 

4332 

ORANGE 

28  28 

81  33 

119 

CHASE  &  COMPANY 

3 

JACKSONVILLE  WB  AP 

4398 

DUVAL 

81  39 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366. OUVAL 

2 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

JACKSONVILLE   MB  CITY 

4371 

81  94 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

JASPER  9  ESE 

4394 

HAMILTON 

10 

30  30 

62  48 

140 

9P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  9 

KENDALL    2  E 

4518 

DADE 

25  41 

80  17 

18 

7A 

DAOE  CO.  NURSESIES 

3 

KEY  WEST  MB  CITY 

4979 

MONROE 

61  46 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

KISSIWEE 

4620 

OSCEOLA 

61  25 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  9 

KI$SI>««EE  2 

462 9, OSCEOLA 

81  24 

MID 

MRS.   MABEL  L.  LAKE 

c 

LA  BELLE 

4«62 

HENDRY 

9 

26  46 

81  26 

13 

6P 

6P 

MRS,  ALICE  E.  HALL 

2  3  9 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

4707 

POLK 

28  06 

61  43 

180 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  9 

c 

LAKE  CITY  I  E 

4T$rC0LUMBIA 

10 

30  12 

62  35 

205 

5P 

5P 

CHARLES  D.  LOCKWOOO 

2  3  9 

LAKE  HIAHASSE 

4771 

ORANGE 

8 

28  32 

81  28 

115 

9A 

9A 

SUBTBOP  FRT  FLD  STA 

2  3  9 

LAKELAND  WB  CITY 

4797 

POLK 

5 

28  02 

81  99 

215 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

c 

LAKE  PLACID  2  SW 

4845 

MIGMLANOS 

27  IT 

81  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  9  6 

LAKE  TRAFFORD 

4866 

COLLIER 

26  26 

61  24 

7A 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

LAMONT  S  H 

4642 

JEFFERSON 

5 

30  24 

83  95 

190 

MID 

TUNGSTEN  PLANTATION 

c 

LCESBURC 

4980 

LAKE 

8 

28  49 

81  92 

MID 

EDDIE  C.  BUTLER 

c 

LIGNUMVITAE  KEY 

9039 

MONROE 

2 

24  54 

60  42 

B 

MID 

HUGH  M.  MATMESON 

c 

LIVE  OAK  2  ESE 

9049, SUWANNEE 

10 

JO  17 

62  96 

120 

6P 

6P 

EDISON  K.  HAMILTON 

2  3  5 

StAtiOD 
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vation 
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tables 

d 
B 

Ipredp.! 

LONGBOAT  KEY 

5124 

SARASOTA 

27  29 

82  40 

6P 

G.  w.  kerringshah 

9 

LOXAHATCHEE 

80  16 

6P 

6P 

u.  s.  GEO,  Survey 

2  3  5  6 

9237 

81  92 

MID 

OTIS  B.  FORT 

C 

MADISON 

5275 

83  29 

T .  C .  MERCHANT 

2  3  5 

MARATHON  VACA  KEY 

9351 

MONROE 

5 

24  43 

81  06 

4 

6P 

6P 

U.S.  PUB. HEALTH  SVC 

2  3  9 

MAftlANNA  CAA  AP 

9367 

JACKSON 

1 

30  90 

89  11 

120 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  3  9 

MARIANNA  IND  SCHOOL 

JACKSON 

1 

90  49 

120 

9P 

FLA.    IND. S. FOR  BOYS 

MARINELAND 

9391 

FLAGLER 

2 

29  40 

81  13 

10 

HID 

MARINE  STUDIO  INC 

C 

MAYO  9  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

9 

30  06 

89  14 

6P 

6P 

ROBERT  L.  ANNIN 

2  3  5 

MELBOURNE  Wfi  AIRPORT 

9612 

BREVARD 

2 

26  06 

60  36 

29 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

c 

MERRITT  ISLAND 

9643 

BREVARD 

2 

26  21 

BO  42 

25 

RICHARD  E.  DEWEY 

2  3  5 

MIAMI  BEACH 

25  47 

5P 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI  WB  A IRPORT 

9663 

80  17 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

MIAMI  WB  CITY 

9666 

2 

25  47 

80  11 

8 

MID 

HID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

MILTON  EXP  STATION 

9793 

SANTA  fiOSA 

9 

30  47 

87  04 

217 

9P 

5P 

AGR.    EXP.  STATION 

2  3  5 

MONTICELLO 

9879 

JEFFERSON 

5 

30  32 

83  52 

202 

5P 

A.    M.  PHILLIPS 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

22 

lOA 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

fitOUNTAIN  LAKE 

9473 

27  56 

81  36 

160 

9P 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

2  3  5 

mt  pleasant 

9990 

GADSDEN 

1 

30  4  0 

84  42 

301 

6P 

6P 

A.   N.  HUBBARD 

2  3  9 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6069 

SARASOTA 

9 

27  15 

82  14 

20 

6A  STATE  PARK  SERVICE 

NAPLES 

6076 

COLLIER 

9 

26  09 

81  47 

9P 

CITY  Of  NAPLES 

2  3  9 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

2 

24  09 

10 

8P 

6P 

A.  B.  NORDMAN 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

9 

30  31 

86  30 

60 

8A 

EGLIN  FIELD 

2  3  9 

c 

NITTAW  1  S 

6291 

OSCEOLA 

8 

27  56 

81  00 

60 

BP 

u.  s,  GEO.  Survey 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

6316 

PALM  BEACH 

7 

26  33 

80  43 

14 

u.  s,  GEO.  Survey 

c 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

26  20 

80  32 

22 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

OCALA 

5P 

9P 

STEPHEN  JEHETT 

OCA LA  AIRPORT 

6419 

82  06 

69 

BP 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  5 

OKEECHOBEE  9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

27  14 

80  99 

30 

9P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

OKEECHOBEE  MRCN  GT  6 

6489 

OKEECHOBEE 

7 

27  13 

80  48 

34 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

ORANGE  CITY 

6984 

VOLUSIA 

a 

28  59 

81  17 

MID 

FLA,  FOREST  SERVICE 

C 

ORLANDO  WATER  PLANT 

ORANGE 

28  33 

111 

6A 

BA 

ORLANDO  UTILI .  CO** 

2  3  9  6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

8 

26  33 

81  20 

111 

MID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

ORTONA  LOCK  2 

6697 

GLADES 

26  47 

61  18 

21 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

6 

24  34 

81  38 

15 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

2  3  9 

PANACEA 

6828 

WAKULLA 

5 

30  02 

84  24 

MID 

Hft,  OTIS  L.  VAUSE 

c 

PANAMA  CITY 

BAY 

I 

30  10 

21 

6P 

6P 

E.  S.  DAY 

2  3  5 

PANAMA  CITY  2 

6841 

BAY 

5 

30  10 

85  40 

MID 

FLA.  FCREST  SERVICE 

c 

PARISH 

6880 

MANATEE 

5 

27  39 

82  26 

MID 

CHARLES  H.  PARRISH 

c 

PEW4SUC0  4  NW 

2 

25  56 

80  27 

7 

HID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

PEN SAC OLA  CAA  AP 

ESCAMBIA 

5 

30  26 

87  12 

116 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

IS 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

PETERS 

7033 

DADE 

80  21 

DI  GIORGIO  FRut,T 

3 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

82  06 

5P 

5P 

D.  A,  STORMS 

2  3  5 

POMPANO  BEACH 

7294 

BROWARD 

2 

26  14 

80  09 

22 

5P 

5P 

ST.  FARMERS'  MARKET 

2  3  5 

PORT  MAVACA  S  L  CNL 

7293 

MARTIN 

26  99 

80  37 

34 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

c 

PUNT A  GORDA 

CHARLOTTE 

5P 

9P 

E.  J.  MC  CANN 

2  3  5 

OUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

84  3  5 

250 

5P 

5P 

N.FLA.  EXP.  STATION 

2  3  9 

RAIFORO  STATE  PRISON 

7440 

62  12 

5P 

5P 

FLA.  STATE  PRISON 

2  9  5 

c 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

2 

25  22 

80  35 

10 

5P 

9P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

Saint  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

29  54 

81  19 

10 

5P 

ARTHUR  L.  MARSH 

2  3  9 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

7P 

MID 

MRS.  T.B.  GILLESPIE 

CLOSED  7/93 

SAINT  LEO 

7651 

PASCO 

28  21 

62  16 

178 

GEORGE  E.  MONTPETIT 

2  3  9 

c 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7669 

80  16 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

9 

30  09 

84  10 

17 

FISH  t  WLDLIFE  SVC 

2  3  9 

ST  PETERSBURG 

7686 

PINELLAS 

27  47 

62  36 

9P 

CITY  OF  ST  PET'BURG 

2  3  5 

c 

SANFORD 

SEMINOLE 

8A 

BA 

ELTON  J. HOUGHTON, JR 

2  3  5 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

82  32 

30 

5P 

9P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  5 

SECOTAN 

6094 

TAYLOR 

30  12 

83  39 

50 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  9 

STUART 

8620 

MARTIN 

2 

27  IZ 

60  15 

10 

6P 

6P 

CITY  OF  STUART 

2  9  9 

Sunn  1  LAND 

6671 

COLLIER 

^ 

26  16 

61  21 

13 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  3  5  6 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8758 

LEON 

30  26 

64  20 

68 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

TAMIAMI  CANAL 

8775 

DADE 

2 

80  27 

13 

HID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

TAMIAMI    TRL  40  MI  BEND 

6780 

DADE 

29  46 

80  90 

12 

9A 

4A 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5  6 

c 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8798 

HILLSBOROUGH 

5 

27  98 

82  32 

24 

MID 

HID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

TARPON  SPRINGS 

8824 

PINELLAS 

9 

28  04 

82  49 

8 

4P 

4P 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2  3  9 

TAVERN  I ER 

8841 

MONROE 

2 

29  01 

60  30 

9 

7P 

7P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

2  3  9 

TITUSVILLE  2  W 

S942 

BR EVA BO 

2 

28  37 

80  SO 

14 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

3,, 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

9 

27  06 

82  27 

10 

HID 

VENICE  GONDOLIER 

c 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

27  02 

81  21 

HID 

VAN  T.  OXER 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3 

30  3B 

85  43 

46 

MID 

JAMES  0.  PARISH 

c 

VEHO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  34 

80  25 

20 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  6 

c 

WAUCMULA  2  NW 

HARDEE 

5 

27  34 

81  49 

120 

6P 

6P 

H.   L.  CARLTON 

2  3  9 

WEST  PALM  BEACH 

9920 

PALM  BEACH 

2 

26  42 

80  02 

19 

6P 

6P !PALM  beach  post 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9929 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

15 

MID 

MID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

9 

26  01 

Bl  44 

175 

IDA 

lOA 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

t     1- APALACRICOLA ;     a-ATLAMTIC ;     3-CHOCTAVBATCHEK ;    <-RTEnCLADE ;     5-GDLF ;     6-0CHL0CK)KEE ;     T-OKEECHOBKK ;     8-ST.  JOHNS ;     9-ST.  HART j  10-SIT1AirHES 
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FLORIDA  -  OCTOBER  1953 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 


A  tropical  storm  with  highest  winds  slightly  less  than 
hurricane  force  crossed  the  southern  portion  of  the 
State  on  the  9th  and  brought  3  to  5  inches  of  rain  to 
the  already  flooded  Kissimmee  and  St.  Johns  River 
Valleys.     Temperatures  averaged  72.0°   (0.9°  below  nor- 
mal) and  ranged  from  92°  at  DeFuniak  Springs  the  13th  to 
35°  at  Chipley  3  E  and  Hilton  Experiment  Station  the 
30th.     Average  temperatures  were  above  normal  in  the  ex- 
treme northwest  section  and  below  normal  elsewhere. 
Precipitation  averaged  5.48  inches   (1.21  inches  above 
normal)  with  station  totals  ranging  from  a  trace  at  Cedar 
Key  to  20.44  inches  at  Pompano  Beach.     Over  the  northern 
division  precipitation  averaged  only  about  60%  of  normal 
with  totals  in  excess  of  normal  only  in  Duval  and  Nassau 
Counties.     Precipitation  averaged  about  30%  above  normal 
in  the  middle  and  about  45%  above  in  the  southern  divi- 
s  ion . 

Rainy  weather  that  persisted  through  August  and  September 
continued  into  October  over  the  Peninsula  and  the  north- 
east section  of  the  State.     Rainfall  was  light  to  moder- 
ate in  the  Gulf  coast  counties  north  of  Tampa  Bay  and 
very  light  over  northwest  Florida  during  the  first  week 
of  October.     Temperatures  were  mild  during  this  first 
week  and  a  large  number  of  stations  recorded  the  highest 
temperature  for  the  month.     Heavy  rains  fell  on  the  Penin- 
sula and  in  northeast  Florida  the  8th-9th  associated  with 
the  tropical  storm,  the  center  of  which  reached  the  State 
in  the  Fort  Myers-Punta  Gorda  area  and  emerged  into  the 
Atlantic  in  the  vicinity  of  Vero  Beach.     Clearing  weather 
reached  the  south  and  east  portions  the  10th  and  fair 
weather  with  temperatures  a  little  below  normal  pre- 
vailed through  the  12th.     Showers  appeared  again  along 
the  lower  east  coast  the  night  of  the  12th  and  pe;rsisted 
through  the  18th.     There  was  very  little  rain  in  the 
north  portion  the  12th-18th  and  only  light  to  moderate 
rains  elsewhere  except  along  the  lower  east  coast.  Very 
little  rain  fell  from  the  19th  through  the  26th.  Tem- 
peratures were  moderate  to  mild  from  the  12th  through  the 
28th.     Showers  occurred  throughout  the  State  the  27th- 
28th  and  the  first  sharp  cold  snap  of  the  season  moved 
into  the  State  the  29th.     Temperatures  dropped  into  the 
upper  thirties  at  some  inland  stations  in  the  north  and 
light  frost  formed  at  a  few  places  on  the  30th.  This 
cold  snap  extended  to  the  southern  tip  of  the  State  and 
held  until  the  31st  ,  giving  a  minimum  temperature  of  50° 
at  Cape  Sable  Ranger  St . 

The  field  crop  area  in  the  north  and  northwest  sections 
enjoyed  favorable  harvest  weather,  mostly  dry  except  for 
fairly  heavy  showers  near  the  end  of  the  month.     Most  of 
the  field  crops  were  in  by  the  time  the  heavy  showers 
came  and  the  showers  provided  needed  moisture  for  plant- 
ing oats,  rye  and  winter  cover  crops.     Cit.rus  groves 
came  through  the  month  in  good  condition  with  the  excep- 
tion of  groves  on  low  ground  that  suffered  from  flooding. 
Fruit  maturity  was  ten  days  to  two  weeks  earlier  than 
usual  this  season  and  the  cold  snap  near  the  end  of  the 
month  produced  considerable  coloring.     Fruit  was  moving 
in  large  quantities  both  to  processors  and  fresh  fruit 
markets  the  latter  part  of  the  month.     Vegetable  growers 
were  confronted  with  the  twin  problem  of  rain  and  excess 
water  until  after  the  middle  of  the  month  and  excess 
water  continued  to  be  a  problem  after  the  rain  let  up. 
Plantings  were  largely  delayed  and  only  portions  of 
those  made  came  up.     Crops  that  survived  offered  only 
poor  prospects  In  many  instances.     However,  growers  took 
advantage  of  open  weather  near  the  end  of  the  month  and 
crop  prospects  were  considerably  brighter  as  the  month 
closed.     Marketing  this  month  was  off  considerably  from 
that  of  October  in  recent  years.     The  fall  snap  bean  crop 
was  probably  the  one  exception  in  which  harvesting  was 
not  seriously  delayed.     This  was  due  to  the  fact  that 
most  of  the  fall  acreage  was  located  in  the  Everglades 
where  practically  all  growers  have  excellent  pumping 
facilities  and  were  generally  able  to  control  the  exces- 
sive water  during  the  rainy  period.     Pasture  conditions 
were  quite  variable,  depending  upon  location.     Most  low- 
lands of  the  St.  Johns  and  Kissimmee  River  Valleys  were 
under  water,  but  high  land  pastures  were  in  fair  to  good 
condition.     In  north  and  northwest  Florida  pastures  suf- 
fered from  dry  weather. 

RAIN  AND  FLOOD 

The  rainy  weather  over  the  Peninsula  and  northeast 
Florida  that  abated  the  latter  part  of  October  began 
early  in  June.     The  center  of  the  first  tropical  storm 
of  the  year  passed  about  60  miles  west  of  Dry  Tortugas 
on  June  4th  and  moving  northward  passed  inland  a  short 
distance  west  of  Panama  City  on  June  6th.     The  cloud 
cover  and  rains  associated  with  this  storm  provided  ef- 
fective relief  from  heat  and  drought  conditions  that 
prevailed  during  much  of  May.     There  were  a  few  days 
of  open  weather  following  the  June  storm  but  rains  were 
quite  frequent  and  often  heavy  until  past  mid-October. 
June's  rainfall  averaged  nearly  20%  above  normal  and 


this  replenished  soil  moisture  and  lake  water  supplies 
depleted  by  the  drought  and  heat  of  May.     July's  rain- 
fall averaged  only  slightly  above  normal  but  this  was 
adequate  to  maintain  a  fairly  high  water  table.  August's 
rainfall  averaged  more  than  33%  above  normal  and  many 
stations  in  the  upper  east  coast  section  reported  the 
greatest  totals  ever  recorded  for  August.     Streams  and 
lakes  reached  high  stages;  roadways  and  drainage  systems 
were  damaged;   and  some  low  land  areas  were  flooded  late 
in  August.     September's  rainfall  averaged  about  48%  above 
normal.     By  the  18th,  the  Kissimmee  River  had  overflowed 
into  its  flood  plain  and  canals  in  the  Everglades  had 
reached  the  brim-full  stage.     Continued  rainy  weather  en- 
larged the  flooded  areas.     October's  rainfall  averaged 
37%  above  normal  even  though  nearly  all  of  the  northern 
division  was  quite  dry.     Also,  most  of  October's  rain 
fell  during  the  first  three  weeks  thereby  aggravating 
flood  conditions  much  more  than  state-wide  averages  for 
the  entire  month  might  indicate.     Crop  and  property 
damage  was  extensive  but  difficult  to  estimate  in  dollar 
value  due  to  many  factors  Involved.     A  major  portion  of 
the  property  damage  was  inflicted  on  roadways,  sewers, 
and  drainage  systems.     After  passage  of  the  October  storm 
roads  were  blocked  by  high  water  or  water  damage  at 
points  in  Flagler,  Volusia,  Brevard,  Osceola,  Polk, 
Okeechobee,  Highlands,  DeSoto,  and  Palm  Beach  Counties. 
High  water  damaged  200  homes  in  and  near  Daytona  Beach 
and  caused  a  few  families  in  Broward  and  Dade  Counties  to 
seek  temporary  shelter.     Crop  damage  ran  the  gamut  from 
total  loss  of  some  plantings  to  added  expense  for  pumping 
water  from  the  fields.     Cattlemen  lost  the  use  of  thou- 
sands of  acres  of  pasture  because  of  inundation,  and 
soggy  pastures  were  chopped  badly  by  cattle  hoofs.  Over- 
all flood  damage  has  been  estimated  at  upward  of 
$9,000,000.     This  year's  rainy  season  was  long  with  the 
total  rainfall  the  greatest  on  record,  but  there  have 
been  others  with  near  comparable  amounts.     Season  totals 
for  1924  were  high  but,  since  August  was  rather  dry, 
there  was  an  opportunity  for  excess  water  to  drain  off  in 
mid-season.     The  season  totals  in  1928  and  1948  were  very 
close  to  those  of  1924  and  the  1947  June-October  total  was 
41.00  inches  compared  to  41.11  inches  in  1953.  Precipita- 
tion over  the  southern  portion  of  the  State  averaged 
somewhat  heavier  in  1947  than  this  year. 

Precipitation  for  June  through  October  1953  is  tabulated 
be  low : 


DIVISION 

STATE 

Northern 

Middle 

Southern 

Average 

June 

7.38 

7.37 

8.93 

7.92 

July 

7.30 

7.89 

7.54 

7.57 

August 

7.94 

12.17 

8.58 

9.51 

September 

9.44 

10.22 

12.12 

10.63 

October 

1.88 

4.78 

9.48 

5.48 

Season 

33.94 

42.43 

46.65 

41. 11 

TROPICAL 

STORM 

•HAZEL" 

OCTOBER  1953 

"Hazel",  the  eighth  tropical  distrubance  of  the  season, 
was  born  in  the  Yucatan  Channel  on  October  8th,  and  grew 
to  a  husky  youngster  during  the  night  while  moving  north- 
eastward.    It  moved  into  Florida  via  Charlotte  Harbor  be- 
tween Fort  Myers  and  Punta  Gorda  about  11:30  A.M.  of  the 
9th  with  winds  slightly  below  hurricane  force,  and  con- 
tinued rapidly  northeastward  across  the  State  and  entered 
the  Atlantic  near  Vero  Beach  about  5:00  P.M.  Some  typical 
gust  velocities  were:     Fort  Myers,  62;  Captiva,  70;  Okee- 
chobee City,  80;  and  Patrick  AF  Base,  Cocoa,  64.     The  low- 
est pressure  recorded  was  29.15  inches  at  the  U.S.  Engi- 
neers Office  at  Okeechobee  City,  and  this  station  also 
reported  the  strongest  winds.     We  believe,  however,  that 
these  resulted  from  a  tornado-like  squall  rather  than 
sustained  conditions  in  the  tropical  storm. 

There  were  one  or  more  small  tornadoes  associated  with 
this  storm,  one  of  which  occurred  at  St.   James  City  on 
Pine  Island  west  of  Fort  Myers,  and  there  was  some  evi- 
dence of  tornadic  type  squalls  near  Okeechobee  City.  On 
Pine  Island,  several  houses  were  damaged  or  destroyed  by 
the  tornado,  and  at  Okeechobee  City,  a  hangar  was  damaged 
and  an  aeroplane  wrecked.     Otherwise  damage  was  mostly  of 
a  minor  nature.     The  wind  damage  is  estimated  at  about 
$250,000,  $96,000  of  which  occurred  in  the  area  of  the 
west  coast  from  the  Fort  Myers  area  northward  to  Sarasota. 
Fort  Myers  beach  was  flooded  to  a  depth  of  1  to  2  feet  by 
tides.     There  were  no  deaths  or  serious  injuries  reported. 

The  rainfall  associated  with  this  storm  was  not  very  heavy 
south  of  the  center,  but  near  the  center  and  to  the  north 
amounts  ranged  from  3  to  more  than  5  inches,  which  aug- 
mented the  already  flooded  conditions,  particularly  in  the 
St.  Johns  and  Kissimmee  River  Valleys.      (See  map  page  115 
for  wind  data  and  path  of  the  storm  across  the  State). 
J.T.B.B. 
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Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

% 

StAtiOD 

a 
> 

Perce  [ 
bme  t[ 
prevaihng  . 

Average  i 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

lastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

d 

O  H 
n  m 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

.01-.09 

10-49 

.S0-.99 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

APALACHICOLA  WB  CITY 

_ 

8.1 

28 

NE 

3 

_ 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

4 

75 

2.6 

DAYTOKA  BEACH  WB  AP 

17 

10.9 

40» 

NNE 

9 

90 

91 

64 

80 

2 

4 

4 

3 

0 

1 

14 

- 

5.1 

FORT  MYERS  «B  AP 

ENE 

24 

8.6 

45» 

SW 

9 

92 

91 

61 

79 

4 

2 

3 

2 

1 

1 

13 

_ 

5.0 

JACKSOHVILLE  WB  CITY 

NEt 

2ir 

9.8t 

44t 

NEt 

3t 

87t 

89t 

56t 

76t 

1 

1 

3 

2 

2 

0 

9 

57t 

5.  It 

KEY  WEST  WB  CITY 

8.3 

29 

SE 

9 

83 

84 

69 

79 

4 

1 

6 

4 

1 

1 

17 

64 

5.5 

LAKELAND  WB  CITY 

3 

4 

2 

4 

0 

c 

13 

- 

5.0 

MELBOURNE  WB  AP 

_ 

- 

67 

2 

4 

6 

4 

1 

2 

19 

MIAMI   WB  CITY 

Nt 

19t 

12.4 

48 

SW 

9 

85t 

88t 

67t 

78t 

2 

3 

5 

5 

4 

1 

20 

51 

5.8 

MIAMI  BEACH 

1 

5 

8 

3 

3 

1 

21 

ORLANDO  WB  AP 

N 

20 

8.9 

38' 

NNE 

9 

94 

93 

63 

80 

5 

1 

4 

3 

0 

0 

13 

5.2 

PENSACOLA  WB  CITY 

NNEt 

14t 

7.3 

26 

W 

28 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

3 

86 

2.8 

TALLAHASSEE  WB  AP 

ENE 

12 

4.8 

88 

89 

50 

75 

3 

2 

3 

1 

0 

0 

9 

3.6 

TAMPA  WB  AP 

NNE 

19 

9.9 

38  » 

NNE 

9 

87 

88 

56 

74 

3 

3 

7 

0 

0 

0 

13 

70 

4.7 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

ENE 

18 

10.9 

40« 

SSW 

9 

85 

88 

63 

80 

6 

1 

3 

3 

7 

0 

20 

6.5 

t  Airport  Data 
•  This  datum  Is  obtained  by 
visual  observation  since  re- 
cording equipment  is  not  avail- 
able.    It  is  not  necessarily  the 
fastest  mile  occurring  during 
the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

o 

days 
more 

e 

9 

M 
C 

£ 

t 

3 

Averac 

■q  0 

i3 

1891 

69.  3 

91 

32 

4  .  32 

8 

1892 

71.2 

91 

36 

3.  94 

8 

1893 

72.6 

95 

41 

4.37 

7 

1894 

72.6 

92 

40 

3,80 

8 

1895 

71.4 

92 

44 

3,25 

8 

1896 

71.9 

94 

40 

3,23 

6 

1897 

72.6 

95 

40 

4,39 

7 

1898 

71.9 

96 

30 

G.29 

10 

1899 

73.4 

94 

49 

6,  24 

10 

1900 

75.9 

95 

49 

5,61 

10 

1901 

72.4 

94 

39 

1,85 

4 

1902 

74  .4 

96 

33 

5.  56 

10 

1903 

71.0 

97 

29 

1,90 

4 

1904 

73.3 

100 

30 

4,69 

8 

1905 

73.4 

96 

35 

2.90 

7 

1906 

71,6 

95 

30 

3.  11 

6 

1907 

71.5 

97 

32 

1.  56 

4 

1908 

70, 1 

93 

33 

3.43 

6 

1909 

71,6 

96 

34 

2.03 

3 

1910 

73.1 

95 

27 

8.96 

11 

1911 

76,7 

99 

40 

5.25 

9 

1912 

75,0 

95 

39 

4  , 17 

8 

1913 

69,9 

98 

31 

2.  91 

5 

1914 

72.8 

94 

30 

3,  99 

10 

1915 

75.2 

96 

40 

7.48 

13 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

o 
m 

> 
< 

No.  of  days 
,01  or  more 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No  ol  days 
.01  or  more 

1916 
1917 

73.2 
70,6 

95 
94 

34 
25 

4,09 
2.60 

10 
6 

1941 
1942 

77 
73 

7 
0 

98 

96 

41 
29 

5.52 
1.23 

9 
4 

1918 
1919 

76,5 
78,8 

96 
98 

53 
58 

5.83 
2.46 

12 
7 

194  3 
1944 

70 
71 

0 

1 

94 
96 

29 
35 

2.49 
5.77 

5 
6 

1920 

71,0 

92 

32 

1.81 

5 

1945 

73 

2 

95 

37 

3.76 

8 

1921 
1922 

72,2 
74,0 

96 
96 

36 
38 

8.57 
8.04 

11 
14 

1946 
1947 

74 
74 

1 
7 

95 
92 

43 
49 

2.74 
6.86 

6 
11 

1923 
1924 

71,5 
71.  1 

98 
94 

32 
37 

3,54 
10.12 

8 
12 

1948 
1949 

71 
76 

4 
8 

96 
94 

35 
43 

4.92 
3.71 

7 
10 

1925 

74.9 

99 

37 

3,53 

7 

1950 

75 

1 

95 

40 

7.06 

10 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

73.5 
73.4 
74.7 
71.3 
70.  5 

98 
98 
94 
94 
94 

32 
34 
39 
35 
35 

2.65 
3.65 
3,  16 
4.03 

2.  56 

6 
8 
8 
7 
7 

1951 
1952 
1953 

75 
71 
72 

3 
8 
0 

98 
95 
92 

38 
27 
35 

4.73 
6.59 
5.48 

8 
13 
9 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

74.2 
73, 1 
74,3 
74  ,9 
74,1 

95 
94 
96 
97 
95 

35 
37 
37 
35 
39 

2,  24 
4.35 
4.54 
3.80 
2.32 

7 
7 
10 
8 
8 

All 

Years 

72 

9 

4.27 

8 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

75,4 
71.  2 
70,6 
74,5 
70,8 

99 
97 
93 
95 
91 

38 
29 
31 
33 
34 

5.50 
4.90 
4.66 
2.91 
0.80 

10 
11 
7 
7 
2 

■e  reference  notes  following  Station  Index. 
-  116  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
OCTOBER  1953 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest  j 

Degree  Days 

No.  of  Days 

1 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet,  Hall 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

If 

Q  o 

z  § 

Q 

.01  or  More  1 

o 
1 

1.00 

or  More 

5  g 

s  s 
si 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  WB  CITY  R 

78t  3 

6  3.5 

71.0 

,0 

86 

5  + 

47 

29 

26 

0 

0 

0 

0 

1.58 

.97 

1  .10 

27 

.0 

0 

3 

1 

1 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

81.1. 

55.4 

68.4 

-  1.1 

87 

1 

37 

30 

0 

0 

0 

0 

2.52 

.30 

1  .96 

27 

.0 

0 

6 

I 

1 

CARRABELLE 

82.2 

58. 5M 

70. 4M 

-  .5 

91 

24 

42 

29+ 

27 

2 

0 

0 

0 

1.77 

-  1.60 

1.15 

27 

.0 

0 

3 

1 

1 

CHIPLEY  3  E 

82.2 

54.8 

68.5 

.5 

90 

13 

35 

30 

40 

1 

0 

0 

0 

•  53 

-  2.05 

.53 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

COMPASS  LAKE 

81.9 

55.4 

58.7 

.8 

90 

13 

37 

3  1 

42 

1 

0 

0 

0 

.  76 

-  2.08 

.76 

27 

.0 

0 

1 

1 

0 

CROSS   CITY  CAA  AP 

81.1 

57.5 

69.  3 

86 

1  + 

40 

30  + 

35 

0 

0 

0 

0 

1.56 

.56 

28 

.0 

0 

8 

1 

0 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

83.8 

57.6 

70.7 

1.6 

92 

13 

39 

29+ 

35 

3 

0 

0 

0 

1.25 

-  2,37 

1.20 

27 

.  0 

0 

2 

1 

1 

FERNANDINA  BEACH 

78.0 

62.4 

70.2 

-  1,7 

86 

6 

45 

30 

22 

0 

0 

0 

0 

3.72 

.29 

1.23 

9 

.  0 

0 

1 1 

2 

1 

GLEN  ST  MARY 

80.2 

57.7 

59.0 

-  1,0 

85 

6  + 

39 

31 

30 

0 

0 

0 

0 

2.78 

.12 

1.15 

9 

,  0 

0 

8 

2 

1 

HILLIARD 

78.9 

57.6 

68.  3 

-  1,5 

85 

6  + 

40 

31 

30 

0 

0 

0 

0 

4.02 

.82 

.95 

g 

,  0 

0 

8 

5 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 

79.1 

59.9 

69.5 

-  1,4 

86 

5 

43 

30 

26 

0 

0 

0 

0 

5.43 

.72 

1  .69 

9 

,0 

0 

7 

5 

1 

JACKSONVILLE  BEACH 

77.1. 

61.7 

69.6 

86 

24 

44 

30 

24 

0 

0 

0 

0 

5.03 

1.84 

g 

,  0 

0 

10 

3 

2 

JACKSONVILLE  WB  CITY  R 

77.9 

61.8 

69.9 

-  1,4 

85 

5 

46 

30 

23 

0 

0 

0 

0 

5.32 

.19 

1.80 

9 

,  0 

0 

8 

4 

2 

JASPER  9  ESE 

80.  OM 

56. 8M 

67. 9M 

87 

18 

39 

31 

39 

0 

0 

0 

.64 

.26 

28 

,0 

0 

4 

0 

0 

LAKE   CITY  2  E 

80.1. 

68.8 

69.6 

,5 

86 

20■^ 

42 

29+ 

27 

0 

0 

0 

0 

1 ,64 

-  1.09 

.68 

9 

•  0 

0 

10 

1 

0 

LIVE  OAK   2  ESE 

80.  1 

57.1 

58.5 

88 

24 

38 

30+ 

34 

0 

0 

0 

0 

,53 

.20 

3 

,0 

0 

5 

0 

0 

MAO  I  SON 

80.7 

58.3 

69.5 

-  ,8 

86 

2  + 

40 

30 

32 

0 

0 

0 

0 

,85 

-  1.65 

.66 

27 

,0 

0 

7 

I 

0 

MAR  I  ANNA   CAA  AP 

81.6 

56.5 

69.0 

89 

13 

38 

30 

40 

0 

0 

0 

0 

.59 

.44 

27 

,0 

0 

2 

0 

0 

MAR  I  ANNA    I  NO  SCHOOL 

81. 6M 

55. 3M 

68.  5M 

-  .5 

89 

12  + 

39 

30 

38 

0 

0 

0 

0 

.98 

-  1.86 

.56 

27 

,0 

0 

3 

1 

0 

MAYO   5  NW 

80.7 

56.8 

68.8 

89 

5 

39 

31 

33 

0 

0 

0 

0 

1.31 

.55 

27 

.0 

0 

7 

1 

0 

MILTON  EXP  STATION 

81.4 

55.3 

68.4 

90 

13 

36 

30 

47 

1 

0 

0 

0 

.71 

.59 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

MONT  I  CELLO 

80.6 

55.2 

57.9 

-  1,7 

86 

6  + 

38 

30 

43 

0 

0 

0 

0 

.96 

-  2.15 

.46 

27 

.0 

0 

6 

0 

0 

MT  PLEASANT 

81. 2M 

67.  5M 

69. 4M 

1  ,  1 

88 

13 

41 

29  + 

32 

0 

0 

0 

0 

2.07 

-  .57 

.95 

1 

.0 

0 

4 

2 

0 

NICEVILLE 

81..  1 

62. 9M 

58. 5M 

-  ,9 

90 

1 

38 

29  + 

1 

0 

0 

0 

1.22 

-  2.52 

1.22 

27 

.0 

0 

1 

1 

1 

PANAMA   C I TY 

81.7 

50.  1 

70.9 

,  3 

87 

1  + 

45 

30 

27 

0 

0 

0 

0 

3.04 

-  1.00 

1.85 

27 

.0 

0 

4 

2 

2 

PENSACOLA  CAA  AP 

82.2 

60  .5 

71.4 

89 

22 

40 

30 

35 

0 

0 

0 

0 

.61 

.31 

27 

.  0 

0 

3 

0 

0 

PENSACOLA  WB  CITY  R 

80.1. 

52.0 

71.2 

,9 

88 

23 

41 

30 

33 

0 

0 

0 

0 

.54 

-  3.24 

.25 

15+ 

.  0 

0 

3 

0 

0 

QUINCY  EXP  STATION 

81.1 

65.7 

68.4 

-  1.0 

87 

5 

40 

31 

32 

0 

0 

0 

0 

1.62 

-  1.35 

1.21 

27 

.0 

0 

5 

1 

1 

SAINT  MARKS  6  SE 

82.0 

58.5 

70.3 

1.6 

89 

6 

42 

3  1 

34 

0 

0 

0 

0 

1.83 

-2.15 

1.13 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

SECOTAN 

81.5 

56.3 

58,9 

88 

2  + 

37 

30 

34 

0 

0 

0 

1.21 

1  .01 

27 

.0 

0 

3 

1 

1 

TALLAHASSEE  WB  AP 

80.0 

67,5 

68.8 

.  0 

85 

5 

39 

30 

38 

0 

0 

0 

0 

1.41 

.97 

.80 

27 

.0 

0 

6 

1 

0 

D I V  I S I ON 

69.3 

1.88 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

82.6 

6  ]  ,  9 

72.3 

-  2.0 

89 

1  + 

44 

29+ 

0 

0 

0 

0 

3.22 

.41 

1.34 

9 

.0 

0 

9 

2 

1 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

78.8 

52 .  7 

70.8 

-  2.9 

85 

7 

46 

30 

20 

0 

0 

0 

0 

2.94 

.39 

1.16 

1 

.  0 

0 

1 1 

2 

1 

BUSHNELL  2  E 

80.6 

61.1 

70.9 

-  1.3 

88 

6 

42 

30 

24 

0 

0 

0 

0 

2.61 

-  .57 

.62 

28 

.0 

0 

10 

2 

0 

CAMP  BLANOING 

79.6 

58.3 

69.0 

88 

1 

43 

30+ 

0 

0 

0 

0 

3.62 

1  .00 

9 

.0 

0 

10 

2 

1 

CEDAR  KEY 

80.9 

64.7 

72.8 

.9 

88 

7  + 

48 

30 

1  7 

0 

0 

0 

0 

T 

-  2.65 

T 

4  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLEARWATER 

81.1 

65.8 

73.5 

-  2.1 

86 

1  + 

63 

30+ 

7 

0 

0 

0 

0 

1.67 

-  1.60 

.54 

9 

.0 

0 

9 

1 

0 

CLERMONT  6  S 

82  .0 

53.2 

72.6 

-  2.5 

89 

7 

47 

30+ 

13 

0 

0 

0 

0 

2.47 

.74 

.51 

9 

.0 

0 

9 

1 

0 

CRESCENT  CITY   2  SW 

80. 9M 

51.8M 

71  .4M 

-   1  .4 

89 

6 

42 

30 

21 

0 

0 

0 

0 

7.97 

3.84 

2.14 

9 

.0 

0 

1 1 

6 

4 

OAYTONA  BEACH 

79.2 

66.3 

72.3 

87 

7 

46 

30 

0 

0 

0 

0 

15.44 

8.34 

9 

.0 

0 

14 

6 

4 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

78.8 

63.1 

71.0 

-  2.4 

87 

6 

45 

30 

19 

0 

0 

0 

0 

12.93 

7.04 

9.15 

8 

.0 

0 

13 

4 

1 

DE  LAND 

80.2 

61.5 

70.9 

-  2,0 

87 

1  + 

42 

30 

0 

0 

0 

0 

7.38 

2.70 

3.39 

9 

.  0 

0 

1  3 

4 

2 

EUSTIS  2  S 

81.4 

62.  1 

71  .8 

-  1,8 

87 

7 

48 

31 

5 

0 

0 

0 

0 

2.56 

.98 

.85 

28 

.  0 

0 

9 

1 

0 

FEDERAL  POINT 

79.4 

62.3 

70.9 

-  1,8 

86 

6 

46 

30 

19 

0 

0 

0 

0 

5.07 

1.51 

1.46 

9 

.0 

0 

11 

5 

2 

GAINESVILLE  UNIV 

61.7 

50,6 

71.2 

,8 

88 

1  + 

42 

29+ 

0 

0 

0 

0 

3.37 

.63 

1.09 

1 

•  0 

0 

12 

3 

1 

GRAPE  HAMMOCK  C   P  RANCH 

M 

88 

1 

0 

0 

0 

0 

2.50 

P 

.0 

0 

HIGH  SPRINGS 

81.6 

6  7.3 

69.5 

88 

5  + 

39 

30 

30 

0 

0 

0 

0 

2.78 

1.15 

9 

.  0 

0 

8 

2 

1 

INVERNESS 

82.8 

51,8 

72.3 

.5 

89 

6 

44 

31 

17 

0 

0 

0 

0 

3.72 

.99 

1.15 

28 

.0 

0 

10 

2 

2 

K I 1 MMtt 

81.5 

61,7 

71.7 

-  2,8 

89 

7 

43 

30 

18 

0 

0 

0 

0 

4.75 

.75 

1.60 

9 

.0 

0 

8 

3 

1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

82.5 

62,5 

72.5 

-  2.5 

91 

7 

45 

30 

15 

1 

0 

0 

0 

4,41 

.55 

1.18 

9 

.0 

0 

10 

3 

1 

LAKE  HIAWASSE 

81.2 

52.8 

72.0 

87 

1  + 

45 

30 

0 

0 

0 

0 

3.80 

.0 

0 

14 

0 

LAKELAND  WB  CITY  R 

79.8 

64.6 

72.2 

-  2.1 

85 

5  + 

50 

30 

12 

0 

0 

0 

0 

3.97 

1  .44 

.92 

8 

.  0 

0 

10 

4 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

81.7 

52.7 

72.2 

-2.3 

87 

1  + 

43 

30 

16 

0 

0 

0 

0 

5.07 

1.07 

1.73 

9 

.0 

0 

1 1 

4 

2 

NEW   SMYRNA  BEACH   ^  N 

80.1 

63.6 

71.8 

-  1.9 

87 

5 

45 

30 

17 

0 

0 

0 

0 

11.97 

5.78 

6.05 

8 

.0 

0 

12 

5 

2 

OCALA 

81.6 

51.0 

71.3 

.6 

89 

5 

42 

30 

21 

0 

0 

0 

0 

4.03 

1 . 08 

1  .68 

28 

.0 

0 

9 

2 

2 

OCALA  AIRPORT 

81.7 

57.6 

69.5 

90 

6 

37 

30 

34 

1 

0 

0 

0 

2.88 

1.48 

28 

.0 

0 

9 

1 

1 

ORLANDO  WATER  PLANT 

82.0 

64.3 

73.2 

89 

1  + 

48 

30 

° 

0 

0 

0 

3.79 

1  .09 

4 

.0 

0 

13 

3 

1 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

80.6 

62.8 

71.7 

-  3.0 

88 

1 

46 

30 

17 

0 

0 

0 

0 

3.50 

-  .41 

.73 

18 

.0 

0 

a 

3 

0 

P ALA  TKA 

81.7 

52.2 

72.0 

-  .9 

87 

6->- 

44 

30 

18 

0 

0 

0 

0 

7.10 

3.33 

1.94 

9 

.0 

0 

10 

5 

3 

PLANT  CITY 

82.9 

51.4 

72.2 

-  1.4 

88 

7 

42 

30 

13 

0 

0 

0 

0 

3.05 

.08 

.92 

9 

.0 

0 

7 

3 

0 

RAIFORD  ST  PRISON 

81.0 

68.8 

69.9 

-1.1 

87 

6  + 

40 

30+ 

28 

0 

0 

0 

0 

3.91 

1.09 

1  .40 

1 

.0 

0 

6 

3 

2 

SAINT  AUGUSTINE 

79.4 

62.2 

70.8 

-  1.7 

88 

6  + 

43 

30 

21 

0 

0 

0 

0 

6.31 

.27 

1.35 

9 

.0 

0 

12 

3 

2 

SAINT  LEO 

80.7 

63.4 

72.1 

-  1.4 

88 

6 

47 

30 

16 

0 

0 

0 

0 

3.64 

.04 

1.45 

9 

.0 

0 

10 

1 

1 

ST  PETERSBURG 

81.6 

64.8 

73.2 

-  3.5 

88 

1 

52 

31 

8 

0 

0 

0 

0 

4.69 

1.36 

1.56 

9 

.0 

0 

6 

4 

2 

SANFORD 

81.0 

63.5 

72.3 

-  2.2 

89 

1 

42 

30 

0 

0 

0 

0 

6.70 

2.04 

2.63 

g 

.0 

0 

12 

5 

1 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

81.1 

53.9 

72.5 

-  2.1 

87 

2  + 

48 

31 

12 

0 

0 

° 

0 

1.70 

-   1  .44 

.44 

9 

.0 

0 

10 

0 

0 

TARPON  SPRINGS 

81.4 

63.6 

72.6 

-  1.7 

88 

7  + 

48 

31 

12 

0 

0 

0 

0 

2.76 

.44 

.66 

17 

.0 

0 

10 

2 

0 

WINTER  HAVEN 

82.2 

64.4 

73,3 

88 

1  + 

50 

30 

0 

0 

0 

0 

6.25 

1.57 

4 

.0 

0 

13 

5 

2 

D  I V  I S I  ON 

71,7 

4. 78 

.0 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
OCTOBER  1953 


TABLE  2  •  CONTINUED 


Temperature 


SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 
AVON  PARK 

8ELLE  OLADE  EXP  STA 
BIG  PINE  KEY  INN 
BRADENTON 

CANAL  POINT  USDA 
CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPT IVA 

CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE   7  S 

DRY  TORTUGAS 

EVERGLADE': 

FELLSMERE 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FORT  MYERS  KB  AP 
FORT  PIERCE 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 

KEY  WEST  WB  CITY 
LA  BELLE 

LAKE   PLACID  2  SW 
LOXAHATCHEE 
MARATHON  VACA  KEY 

MELBOURNE  WB  AP 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI  BEACH 
MIAMI   WB  AIRPORT 
MIAMI   WB  CITY 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 
NAPLES 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
POMPANO  BEACH 
PUNTA  60RDA 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SARASOTA 

STUART 

SUNN  I  LAND 

TAMIAMI   TRAIL  40  MI  BEND 

TAVERNIER 
TITUSVILLE  2  W 
VERO   BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA   2  NM 
WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

D I V I S I  ON 

STATE 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

82.8 

62.4 

72.6 

82.5 

64.4 

73.5 

81.9 

65.4 

73.7 

84.0 

69.3 

76.7 

82.  1 

63.9 

73.0 

82.4 

66.3 

83.5 

66.1 

74.8 

82. OM 

67. 6M 

74. 9M 

82.1 

68.5 

75.3 

82.7 

67.7 

75.2 

62.0 

~2  9 

7  7.5 

85.3 

68.2 

76.8 

81.3 

65.3 

73.3 

83.5 

67.  1 

75.3 

80.2 

66.  3 

73.3 

62.3 

81.4 

66.0 

73.  7 

62.5 

67.6 

75.1 

84.3 

64.8 

74.6 

82 . 8 

68.  1 

75.5 

83.8 

83.2 

63.7 

73.5 

83.1 

63.4 

73.3 

82.9 

65.3 

74.1 

83.9 

65.7 

74.8 

80.4 

65.8 

73.1 

62.1 

70.4 

75.3 

82.6 

69.4 

76.0 

80.8 

66.6 

74.7 

81.1 

83.0 

67.9 

75.5 

M 

82.  1 

56.6 

74.4 

83.8 

83.4 

65.7 

75.1 

83.0 

54.0 

73.5 

M 

82.  7M 

66. 9M 

74.  8M 

84.7 

70.1 

77.4 

82,5 

71.0 

76.8 

61.1 

64.2 

72.7 

80.7 

67.3 

74.0 

82.0 

62.4 

72.2 

81.9 

59.9 

76.9 

82.5 

68.2 

75.4 

74.7 

72.0 

Precipitation 


Departure 
From  Normal 

Highest 

1 

% 

Date 

No.  of  Days 

Tolal 

Deparlure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ot  Days 

Days 

Max. 

Min. 

Q 

Tolal 

Max.  Deplh 
on  Ground 

Date 

.01  or  More 

1     .50  or  More 

1    or  More 

% 

e. 

Q 

S  I 

o  * 

'°m 

2.5 

90 

7  + 

43 

30 

13 

2 

0 

0 

0 

10.82 

I'.TS 

9 

0 

10 

3 

2 

1.9 

90 

7 

48 

30 

9 

1 

0 

0 

0 

6.82 

3.72 

9 

.0 

0 

9 

2 

2 

1.4 

90 

30 

1 

0 

0 

0 

7.70 

2.86 

3.63 

8 

•  0 

0 

14 

3 

1 

91 

7 

69 

31 

0 

1 

0 

0 

0 

7.89 

1.68 

19 

.0 

0 

11 

7 

3 

1.5 

88 

1  + 

48 

31 

9 

0 

0 

0 

0 

3.45 

.07 

1.54 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

68 

1  + 

52 

4 

0 

0 

0 

0 

7.65 

2.68 

9 

.0 

0 

13 

4 

3 

88 

6  + 

50 

31 

2 

0 

0 

0 

0 

4.27 

1.20 

19 

.0 

0 

1* 

4 

2 

30+ 

1 

0 

0 

0 

0 

12.07 

5.13 

9 

.0 

0 

11 

87 

1  + 

51 

31 

0 

0 

0 

0 

5.75 

2.38 

9 

13 

4 

2 

1.9 

87 

2  + 

49 

3  1 

11.09 

2.23 

2.29 

8 

.0 

0 

19 

7 

6 

5  + 

65 

0 

0 

0 

0 

0 

5.99 

2.90 

.0 

0 

13 

3 

2 

1.5 

90 

7 

53 

31 

1 

1 

0 

0 

0 

3.44 

-  2.25 

1.25 

.0 

0 

7 

3 

1 

2.1 

87 

1  + 

46 

30 

11 

0 

0 

0 

12.05 

5.23 

3.75 

9 

.  0 

0 

18 

6 

3 

2.5 

91 

6 

52 

30+ 

4 

1 

0 

0 

0 

18.32 

2.70 

16 

.  0 

0 

1 8 

13 

L  0 

85 

1  + 

52 

3  1 

0 

0 

0 

0 

17.25 

2.45 

1 6 

.0 

0 

20 

10 

L  0 

5 

49 

3  \ 

5 

0 

0 

0 

0 

5.66 

2.53 

2.20 

^ 

.0 

0 

9 

4 

2 

3.1 

86 

1* 

48 

30 

11 

0 

0 

0 

0 

10.14 

3.24 

3.65 

18 

.0 

0 

12 

5 

3 

89 

5  1 

31 

0 

0 

0 

0 

12.53 

2.38 

7 

.0 

0 

17 

9 

6 

2.2 

89 

8 

42 

31 

5 

0 

0 

0 

0 

11.25 

1.48 

2.90 

2 

.0 

0 

13 

6 

5 

2.2 

89 

5  + 

48 

30 

° 

14.20 

4.52 

2.63 

13 

.0 

0 

15 

9 

7 

1.6 

1  + 

62 

0 

0 

0 

0 

0 

8.22 

1.44 

2.35 

1 8 

.0 

0 

13 

6 

2 

2.1 

90 

5 

46 

3  0+ 

6 

1 

0 

0 

0 

7.89 

4.10 

2.66 

9 

.0 

0 

12 

S 

2 

1.9 

90 

46 

31 

8 

1 

0 

0 

0 

6.67 

3.00 

9 

15 

3 

3 

89 

1  + 

47 

30 

5 

0 

0 

0 

0 

12.45 

3.67 

9 

.0 

0 

15 

8 

5 

89 

2  + 

56 

31 

0 

0 

° 

° 

° 

9.83 

2.45 

8 

.0 

0 

14 

8 

3 

5 

49 

10 

0 

0 

0 

0 

10.72 

4.34 

3.56 

9 

.0 

0 

17 

7 

3 

2.4 

90 

5 

51 

30 

8 

1 

0 

0 

0 

9.05 

2.47 

3.38 

9 

.0 

0 

14 

7 

2 

2.4 

87 

34- 

58 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

11.36 

4.29 

2.55 

5 

.0 

0 

20 

7 

4 

1.9 

88 

5+ 

55 

30 

1 

0 

0 

0 

0 

10.25 

2.03 

2.54 

7 

.0 

0 

16 

6 

5 

2.9 

87 

5 

57 

30+ 

12.93 

6.06 

3.45 

7 

.0 

0 

18 

10 

5 

5 

51 

0 

0 

0 

0 

9.67 

5.7  7 

3.32 

9 

.  0 

0 

13 

6 

3 

68 

3 

52 

31 

1 

0 

0 

0 

0 

5.00 

4.03 

9 

.0 

0 

12 

1 

1 

0 

0 

0 

7.81 

3.31 

2.00 

9 

12 

6 

2 

89 

6 

53 

31 

3 

0 

0 

0 

0 

20.44 

5.70 

2 

.0 

0 

17 

9 

7 

1 

50 

0 

0 

Q 

8.20 

4.23 

4.81 

9 

.  0 

0 

7 

4 

2 

90 

6 

53 

30 

7.33 

1.87 

8 

.0 

0 

15 

5 

3 

2 

47 

8 

1 

0 

0 

0 

2.20 

9 

.  0 

0 

8 

1 

1 

0 

.0 

0 

90 

6 

50 

31 

3 

1 

0 

0 

0 

6.02 

2.06 

9 

.0 

0 

10 

90 

6  + 

56 

31 

2 

0 

0 

0 

4.72 

2.54 

8 

.0 

0 

10 

2 

1 

2.2 

67 

5  + 

60 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

9.82 

1.80 

4.02 

2 

.0 

0 

14 

5 

2 

1.7 

89 

1 

45 

30 

15 

0 

0 

0 

0 

9.08 

3.45 

2.40 

9 

.0 

0 

12 

8 

4 

87 

1 

50 

30 

9 

0 

0 

0 

0 

11.47 

3.99 

8 

.0 

0 

13 

5 

4 

3.0 

69 

5 

43 

30 

15 

0 

0 

0 

0 

6.21 

2.63 

2.96 

9 

.0 

0 

9 

3 

3 

1.5 

68 

6 

57 

30 

1 

0 

0 

0 

0 

14.22 

3.12 

18 

.0 

0 

22 

9 

4 

2.2 

90 

6 

53 

30 

3 

1 

0 

0 

0 

12.05 

3.73 

1  .94 

3 

.0 

0 

14 

10 

7 

9.48 

.0 

.9 

6.48 

1.21 

.0 

Sm  Reiaranc*  Notw  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 

Table  3   «'°»" 


Day  of  month 


Station 

Tot 

1 

 L 

 '- 

3 

 L 

 L 

6 

7 

I  1 

9 

in  1 
10  1 

15 

16  1 

17  j 

18 

19  j 

20  j 

21 

22  1 

23  1  24 

25  1  26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

APALACMICOLA  WB  CITY 

R 

1.^8 

.45 

•  03 

T 

1«10 

12 

ARCAOI A 

10.82 

.02 

•  20 

1.10 

AVON  PARK 

.13 

T 

.48 

.16 

.05 

41 

3.72 

1^57 

.61 

•  04 

•  26 

BARTOW 

•  06 

.03 

.10 

.24 

45 

1.34 

•  14 

.06 

•  25 

•  15 

BAY  LAKE 

3.71 

1.20 

1.28 

T 

.17 

.03 

.02 

14 

T 

•  41 

,04 

.16 

BELLE  Glade  exp  sta 

.19 

,  18 

.  18 

,02 

,41 

3 

63 

.96 

.91 

.10 

.12 

.35 

•  36 

•  26 

.01 

,18 

,11 

.28 

1  ,00 

•  04 

BIG  pine  key  inn 

7  89 

.52 

.76 

.05 

1.35 

1 

67 

.52 

■  19 

.25 

.84 

1.68 

•  06 

2  *52 

.02 

.23 

T 

.07 

•  19 

.05 

U96 

80NITA  SPRINGS  2  ESE 

6.16 

,85 

.30 

4.31 

1  .01 

1.58 

•  11 

,04 

.05 

.37 

32 

1.54 

■  68 

•  46 

BROOKSVlLLE  CHIN  HILL 

2*9* 

03 

24 

BUSHNELL  2  E 

2  '61 

,46 

.35 

.16 

.06 

!o5 

10 

1 52 

loi 

•  28 

•  62 

.22 

.23 

.73 

.40 

,05 

1  .00 

•  34 

.20 

• 

•  45 

CANAL  POINT  USOA 

7,65 

.07 

.33 

•  43 

•  04 

.26 

1 

66 

2.58 

U02 

.07 

.07 

.71 

.37 

■  02 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

*  27 

•  05 

1.00 

•  50 

,07 

•  05 

50 

•  22 

■  09 

,01 

,  14 

•  07 

.20 

1.20 

.  17 

12,07 

2  35 

5.13 

CARRABELLE 

^  'II 

T 

,18 

■  44 

1.15 

CARYV  [  LI  E 

.03 

.41 

CEDAR  KEY 

T 

T 

T 

CMA  T  T AMOOCHEE 

1  17 
* 

.12 

•  20 

.15 

•  70 

03 

•  53 

CLEARWATER 

T 

.15 

.10 

•  20 

T 

•  01 

15 

.64 

T 

.10 

T 

•  31 

•  01 

C  L  £  R  MON  T  6  S 

.41 

T 

•  19 

.12 

.11 

35 

.51 

•  05 

•  46 

T 

.27 

CLEWI 5T0N 

5.79 

.47 

T 

.27 

.13 

T 

.20 

1 

86 

1.76 

T 

T 

.47 

.50 

.08 

•  03 

.02 

CLEW1ST0N  U  S  EN6 

.50 

•  01 

.22 

.08 

.04 

1 

71 

2.38 

.67 

.01 

.40 

•  48 

.04 

■  01 

1  •  10 

1.51 

1,18 

1.29 

29 

,06 

.29 

.03 

•  73 

38 

13 

16 

02 

03 

COMPASS  LAKE 

•  76 

CRESCENT  CITY  2  SW 

7*97 

.92 

l.IO 

.06 

.37 

,66 

.02 

1 

26 

2.14 

.06 

•  02 

1.34 

CROSS  CITY  CAA  AP 

1.56 

•  36 

.17 

■  07 

T 

12 

.08 

.01 

•  19 

•  56 

OANIA  <.  WNW 

15. *4 

2.00 

• 

• 

4.44 

• 

3.71 

42 

,25 

.18 

.02 

.42 

• 

* 

2.80 

1.20 

OAYTONA  BEACH 

,02 

09 

34 

^!o9 

.10 

•  92 

.30 

.07 

,01 

9 

15 

.66 

,04 

.42 

.37 

T 

.10 

T 

•  70 

DE*FUN*AK^SPR INGS*^ 

125 

T 

.05 

1.20 

OE  LAND 

7.38 

1,03 

•  10 

.09 

.27 

.22 

.83 

13 

3.39 

.23 

.07 

.17 

.03 

.62 

U20 

.02 

.03 

.25 

2 

90 

.27 

.23 

.09 

•  14 

•  66 

•  11 

•  03 

•  06 

EUST  IS^I'^S*^ 

.  16 

.15 

•  28 

EVERGLADES 

3  *t 

!23 

•  15 

78 

1)25 

.20 

•  82 

•  01 

T 

FEDERAL  POINT 

6*07 

.  78 

.35 

,26 

.36 

•  78 

.02 

32 

1,45 

•  10 

•  54 

1*09 

FELLSMtRE 

12.05 

.92 

,18 

•  80 

1.99 

.40 

•  02 

•  34 

1 

30 

3,76 

.  18 

T 

T 

T 

•  34 

.94 

•  28 

,30 

•  07 

T 

T 

.03 

.14 

•  06 

T 

FERNANDINA  BEACH 

.02 

.40 

•  47 

.32 

.70 

42 

1,23 

.02 

.04 

.01 

.09 

FORT  LAUDERDALE 

2  02 

70 

75 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  HAR 

1.15 

1.63 

1.31 

2.17 

.  19 

T 

1  ^61 

58 

.35 

.01 

1.23 

.12 

1.10 

•  01 

U61 

2.45 

•  20 

•  17 

•  18 

1.16 

.02 

FORT  MYERS  MB  AP 

R 

6*68 

T 

.10 

.42 

T 

•  84 

I 

96 

2.20 

T 

T 

.07 

•  84 

•  01 

.22 

FORT  PIERCE 

10.14 

.34 

•  73 

.24 

T 

.32 

2 

53 

1.10 

•  22 

.82 

3.55 

•  15 

,09 

.05 

GAINESVILLE  UN  1 V 

3  37 

1.09 

.08 

.18 

.U2 

.03 

.63 

.07 

•  02 

.04 

.08 

.92 

•  21 

GLEN  ST  MARY 

2.78 

14 

GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

.04 

',21 

.58 

.16 

•  14 

,61 

2 

.50 

1.97 

1.10 

•  01 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HART  LAKE 

4.30 

.60 

.20 

.81 

1.  10 

.05 

• 

•  92 

•  62 

12.53 

1.35 

1,16 

2.05 

.87 

2.36 

.  15 

.22 

.12 

1  ,05 

,05 

.07 

•  66 

•  55 

•  06 

.05 

,27 

1.43 

HIGH  SPRINGS 

2  78 

.55 

.20 

•  24 

,05 

1.15 

.01 

•  13 

•  45 

MILLIARD  . 

4.02 

.82 

.70 

.05 

•  67 

HILL SBOROUGH  RVR  ST  PK 

3.34 

.83 

.04 

.47 

.17 

.02 

.05 

1.08 

.04 

.11 

.27 

•  26 

HOMESTEAD  EJtP  STA 

2.90 

.62 

1.07 

1.82 

,U 

2 

.01 

1.52 

•  20 

•  25 

•  06 

•  21 

•  10 

•  38 

HYPOLUXO 

14.20 

1.95 

1,46 

.80 

.22 

.53 

1.46 

.05 

2.63 

1.04 

•  03 

2.40 

•  03 

.16 

,15 

1.27 

INVERNESS 

a  'I* 

1.05 

.24 

.01 

.06 

.48 

.17 

.43 

.02 

T 

•  10 

U16 

I5LEW0RTH 

3  .46 

JACKSONVILLE  MB  AP 

T 

.74 

.79 

,75 

.',6 

.91 

1.69 

T 

T 

T 

•  09 

JACKSONV ILLE  BEACH 

.28 

.  16 

.19 

1.17 

*34 

.55 

1.84 

.04 

•  13 

■  33 

5.32 

T 

.53 

.40 

1.46 

,31 

.60 

1.60 

.03 

.19 

JASPER  9  ESE 

.05 

.20 

.14 

•  25 

RENDAL  2  E 

•  55 

•  75 

2.07 

.64 

2 

.  12 

.16 

.32 

.01 

•  03 

KEY  WEST  MB  CITY 

R 

T 

.30 

.53 

•  48 

•  16 

1.07 

,31 

■  16 

.33 

.67 

.02 

•  92 

2^35 

.90 

T 

T 

T 

KISSIMMEE 

4  76 

•  43 

.38 

•  15 

.25 

.  35 

1  .60 

.92 

.68 

LA  BELLE 

7.89 

.34 

.40 

.01 

.03 

1 

.34 

2.66 

.63 

.14 

.95 

.86 

.36 

•  15 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

.39 

.20 

.40 

.04 

.08 

.46 

1.16 

•  12 

.60 

.92 

LAKE  CITY   2  £ 

.29 

.11 

•  03 

•  03 

LAKE  HIAWASSE 

•  17 

.04 

•  71 

.70 

.15 

.64 

.24 

• 

•  73 

.07 

•  35 

LAKELAND  W8  CITY 

R 

3  97 

■  75 

T 

.46 

.07 

T 

.04 

T 

.92 

.67 

.02 

•  01 

.  39 

.64 

LAKE  PLACIO  2  SW 

6.67 

.21 

.05 

.18 

.09 

,01 

.  18 

•  01 

1 

.43 

3.00 

.20 

.01 

1.10 

■  02 

•  13 

•  05 

LAKE  TRAFFORO 

6 

_ 

.08 

.34 

1 

.54 

2.64 

.80 

.47 

.35 

•  30 

LIVE  OAK  2  ESE 

.05 

.20 

T 

.12 

LONGBOAT  KEY 

4*49 

.14 

.02 

•  46 

.45 

2.14 

•  01 

.63 

1 64 

LOXAHATCMEE 

12  *46 

.19 

.67 

1.58 

.63 

.47 

.47 

1 

.23 

3.67 

1.12 

.08 

.60 

1*12 

•  36 

.18 

.09 

MADISON 

.85 

.01 

T 

.02 

.09 

•  02 

.65 

.02 

MARATHON  VACA  KEY 

9  83 

.74 

.77 

.40 

.08 

.50 

.75 

2.45 

.74 

.04 

1.06 

.47 

.20 

.49 

U14 

T 

MAR [ANNA   CAA  AP 

*  59 

.15 

HARJANNA    I  NO  SCHOOL 

.30 

.13 

•  55 

MAVO    b  NW 

1*31 

.39 

.03 

,  12 

T 

.02 

.12 

T 

■  56 

.07 

T 

MELBOURNE  WB  AP 

R 

10.72 

-24 

.18 

.78 

1,02 

.56 

.04 

.05 

,59 

3.56 

.01 

.26 

.26 

2.05 

.27 

T 

.15 

T 

.62 

.06 

MERRITT  ISLAND 

.55 

.73 

.44 

.20 

.34 

,05 

.23 

.91 

3.38 

.07 

1.00 

.56 

.01 

•  59 

MIAMI  BEACH 

1  n  ^« 

.53 

.01 

.44 

MIAMI    MB  AIRPORT 

R 

1,02 

1.02 

.95 

1.99 

•  04 

.02 

2,54 

.09 

.25 

.01 

T 

.25 

T 

•  33 

.27 

.13 

.05 

T 

1.30 

MIAMI    WB  CITY 

R 

12*93 

.57 

.71 

.77 

1  .58 

.09 

.25 

3.46 

.  12 

*21 

.11 

T 

1 .25 

.23 

1  .07 

.70 

.55 

.07 

•  03 

T 

1.16 

MILTON  EXP  STATION 

.71 

.05 

•  07 

.59 

MONT ICELLO 

.03 

T 

.  15 

.25 

.05 

T 

.46 

.02 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

.  10 

•  02 

1 

1,03 

•  75 

.02 

MOUNTAIN  LAKE 

.11 

.10 

,57 

.IB 

!o7 

.08 

1 

,11 

1.73 

•  03 

.90 

.19 

MT  PLEASANT 

2  01 

.95 

•  92 

•  09 

.11 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6.05 

.20 

.13 

.35 

,60 

1.32 

2.62 

•  14 

•  50 

•  19 

NAPLES 

6.0C 

.03 

,28 

.36 

.04 

.04 

.43 

4.03 

•  14 

•  08 

.45 

.09 

•  01 

NEW  SMYRNA  BEACH  N 

.70 

.18 

,55 

.16 

.06 

•  02 

6 

.05 

2.73 

,  24 

T 

•  40 

•  05 

.81 

NICEVlLLE 

1.22 

NITTAM   1  S 

lo'oc 

.07 

.31 

•  68 

.50 

•  11 

1  .68 

.36 

3,64 

T 

•  61 

1*47 

T 

•  15 

OCALA 

4.03 

1.19 

•  30 

.05 

.14 

•  07 

.  11 

.46 

•  03 

1^68 

OCALA  AIRPORT 

,47 

.20 

.04 

•  10 

.  14 

.33 

•  04 

U48 

OKEECHOBEE  9  W 

'oe 

.95 

•  24 

.09 

OKtECMOBEE  HHCN  GATE  & 

.20 

.11 

.16 

,80 

.46 

.57 

.55 

2.00 

.46 

1.62 

•  64 

•  02 

ORLANDO  WATER  PLANT 

•  13 

.03 

•  07 

1.09 

,06 

.50 

.11 

.69 

.14 

.24 

.49 

•  01 

•  23 

ORLANDO  MB  AIRPORT 

R 

3I5O 

T 

T 

.66 

.47 

.61 

,iO 

.  39 

T 

.01 

.73 

T 

T 

.33 

PALATKA 

7  0 

1.93 

,25 

.12 

.52 

,19 

.95 

1  .94 

•  02 

.03 

1.15 

PANAMA  CITY 

3*0* 
* 

1.15 

.02 

■  02 

PENSACOLA   CAA  AP 

.06 

,24 

.31 

PENSACOLA  MB  CITY 

R 

.25 

,25 

.14 

PE  TERS 

12!44 

.02 

.21 

2,00 

1.33 

,87 

1.50 

3 

.24 

.36 

.20 

,01 

•  17 

•  on 

•  96 

•  05 

•  05 

.01 

•  03 

.08 

•  13 

1^14 

PLANT  CITY 

.26 

.68 

.09 

.25 

.92 

.25 

•  60 

POMPANO  BEACH 

.07 

"'' 

2.95 

•  25 

1  .60 

■  1 1 

.28 

.07 

.84 

•  05 

.16 

1.30 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

.  12 

.24 

.75 

.16 

.19 

1 

.21 

2.15 

.50 

,34 

.70 

.49 

PUNTA  GORDA 

.05 

.02 

2 

.25 

4.81 

.51 

•  50 

.06 

OUINCY  EXP  STATION 

1*6; 

.07 

.02 

T 

.  15 

T 

.17 

1.21 

RAIFORD  ST  PRISON 

3,91 

1.40 

T 

.25 

.15 

.70 

T 

1.15 

•  26 

ROVAL  PALM  HANGER  STA 

7.33 

.40 

1.41 

.56 

1.34 

.05 

•  03 

.39 

I 

•  87 

■  58 

.14 

.02 

•  12 

.05 

.03 

.34 

SAINT  AUGUSTINE 

5.31 

.15 

1.13 

•  36 

.30 

.22 

.11 

.20 

1,35 

.09 

T 

•  22 

•  21 

•  97 

SAINT  LEO 

3.64 

.14 

.06 

.06 

.31 

,13 

.32 

1,45 

.37 

.47 

•  33 

SAINT  MARKS  6  SE 

1,83 

.30 

.20 

.20 

1.13 

ST  PETERSBURG 

4.59 

.15 

.60 

,36 

1.56 

.60 

1^30 

sanford 

6.70 

•  oe 

.25 

.38 

.76 

.50 

.11 

2.63 

•  06 

•  54 

.42 

.02  T 

•  95 

SARASOTA 

3.64 

.01 

,06 

.03 

.40 

2.20 

•  03 

•  4« 

•  43 

SECOTAN 

1.21 

•  10 

.10 

T 

1^01 

STUART 
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DAILY  PRECIPITATION 


Total 

Day  of  month 

Station 

1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10  I  11 

12 

13  1  14  {  15 

16 

.7| 

18 

19 

20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  26 

27 

28  1  29  30 

31 

sunn 1  land 
tallahassec  h6  ap 
tahiahi  trl  ^0  mi  8en0 
tampa  mb  airport  r 
tarpon  springs 

6.02 

*.7P 
1.70 
2.76 

.09 
.21 
.10 
.09 
.29 

.03 

T 

.«1 

.02 
.24 

.07 
•  03 

.13 
.U 

.12 
.10 
.04 

T 

.04 
.06 

.24 

.10 
T 

.73 
.01 
2«64 
*15 
•  08 

2.05 
.  19 

•  44 
.44 

.60 

1  .03 
.09 

T 

T 

•  13 
.66 

•  17 

•  08 

•  la 

•  27 

1.71 
.10 

T 

•  80 

•  07 

•  28 
.42 
.54 

TAVERNIER 
TtTUSvrLLE  2  w 
VERO  BEACH  CAA  AP 
MAUCHULA  2  Hm 
WEST  PALM  BEACH 

9.82 
9.08 

U.<.7 
6.21 

1'..22 

,0b 
.58 

.03 
.09 

<>.02 
.50 

T 

.74 

.66 
.66 

1.19 
.34 

2.51 

.16 

1.06 

.03 
.76 

.55 
.16 

•  46 

.40 

•  03 

•  57 

•  07 
liOe 

.15 

2.  10 
1.23 
3.99 

•  38 

•  56 

.27 
2.40 
1.41 
2.96 
1.56 

.18 
.06 

T 

.06  .47 

.02 

.06    1.96  .76 

.05 
.03 

•  36 

•  02 
.16 

•  03 
1.12 
3.04 
1.20 
3.12 

.18 

•  09 

•  02 

T 

•  36 

•  11 

•  03 

•  08 
.0<. 

.38  .Oi. 

•  55 

7 

•  68 

.42 
.22 
•  17 
.02 

WEST  PALM  BEACH  MB  AP  R 
NINTER  HAVEN 

12.05 
6.2^ 

T 

.26 

1.05 
.10 

1  .94 
.10 

.41 

1.57 

T 

.01 

.04 

.07 

•  35 
.16 

.75 
.60 

U06 
.69 

UOO 

T 

1.40    1.36  1.04 

.57 

1.36 
.27 

•  53 

•  36 

T 

T 

•  14 

T 

•  47 

EVAPORATION  AND  WIND 

Table  6 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5  » 

o  0  > 

H  ' 

BAY  LAKE 

EVAP 

.07 

.06 

.  15 

.  12 

.  14 

.  14 

.06 

.  19 

.00 

.06 

.  19 

.  16 

.  17 

.17 

.18 

.16 

.15 

.11 

.01 

.  17 

.  16 

.13 

.16 

.13 

.  13 

.11 

.  13 

.12 

.  14 

B3.79 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.06 
189 

.  17 
195 

.15 
200 

.  14 
183 

.07 
184 

.21 
70 

.  17 
130 

114 

.  13 
351 

.07 

236 

.19 
148 

.21 
149 

.  18 
185 

.  17 
202 

.22 
199 

.  15 
177 

.19 
136 

.09 
205 

.00 
186 

.  15 
197 

.21 
196 

.20 
194 

.19 

165 

.20 
130 

.  14 
118 

.15 
117 

.16 
133 

.11 

202 

.16 
184 

.23 
178 

.  18 
113 

B4.81 
5366 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4  (a) 

EVAP 

.  16 

.  16 

.05 

.  10 

.04 

.  10 

.10 

.03 

.10 

.09 

.13 

.17 

.13 

.17 

.09 

.09 

.13 

.03 

* 

.15 

.10 

.16 

.19 

.  16 

.  15 

.20 

.12 

.09 

.15 

.23 

.  16 

3.73 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

MAX 

KIN 

.09 
86 
80 

.  10 
90 
80 

.26 

.08 

.  17 

.  19 

.  13 

.08 

.02 
86 
71 

.08 

.21 
86 
71 

.09 
85 
70 

.23 
86 
71 

.10 
85 
73 

.24 
87 
74 

.23 
86 
73 

.07 
85 
74 

.11 
88 
72 

.10 
85 
72 

.13 
85 
73 

.17 
86 
74 

.20 
83 
72 

.19 
84 
71 

.15 
84 
70 

.08 
83 
72 

.09 

S3 
73 

.10 
85 
73 

.08 

82 
74 

.12 
81 
69 

.17 
80 
65 

.22 

4.28 
84.8 
72.5 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 

.21 
66 

.23 
64 

79 

69 

.28 
27 

.02 
31 

.15 
40 

.15 
30 

.30 
116 

.11 
21 

.11 

25 

.00 

28 

.15 

56 

.13 

41 

.16 
45 

.17 
50 

.07 

47 

.06 

48 

.00 
34 

.19 

62 

.11 
57 

.22 
42 

.13 
38 

.12 
16 

.19 
9 

.24 
29 

.24 
35 

.09 
69 

.27 
24 

.26 
30 

.13 
32 

B4.80 
1360 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.  13 
20 

.20 
24 

.10 

26 

.  18 
37 

.17 
31 

.14 
9 

.20 
20 

.04 
12 

54 

.16 
35 

.19 
15 

.15 
14 

.21 
28 

.20 
28 

.21 
31 

.20 

25 

.09 

12 

.04 
30 

.13 

35 

.19 

32 

.17 
25 

.18 
27 

22 

.11 
9 

.11 
20 

.14 
* 

.13 
6 

.12 
20 

.15 
27 

.18 

24 

.09 

12 

B4.61 
710 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.  11 

.09 

.08 

.17 

.20 

.23 

.  16 

.  10 

.  13 

.19 

.13 

.  15 

.  15 

.38 

.  13 

.07 

.18 

.12 

.16 

.06 

.10 

.09 

.10 

.16 

.11 

.09 

34.34 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.17 
21 

.28 
105 

.23 
139 

.19 

138 

.19 
110 

.19 

57 

.13 

33 

.  16 
98 

62 

.14 

128 

72 

.23 

57 

.24 
83 

.25 
110 

.  26 
127 

.23 
125 

.23 
103 

.18 

82 

.01 

131 

.20 
127 

.22 
114 

.25 
100 

.24 
114 

.22 
47 

.14 
39 

.10 
34 

.22 
27 

.12 
40 

.11 
50 

.19 
60 

.20 
65 

B5.90 
2598 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 
WIND 

.  11 
2 

.  16 
3 

.20 

5 

.09 
4 

.08 

6 

.  16 
1 

.27 
2 

.17 
10 

10 

.  16 
16 

.06 
4 

.  15 
4 

.17 
4 

.20 
3 

.21 
6 

.24 
4 

.20 
4 

.24 
S 

.04 
7 

.13 
3 

.26 
3 

.22 
6 

.16 
4 

.15 
4 

.20 
4 

.12 
3 

.18 
0 

.14 
7 

.14 
5 

.14 
4 

.12 
4 

85.21 
147 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.14 
10 

.  14 
16 

.18 

17 

22 

.09 
22 

.06 
15 

18 

8 

.04 

13 

.07 
84 

.  11 
10 

.18 

25 

.15 
6 

.16 
7 

.16 
14 

.17 
17 

.03 

12 

.20 

5 

.01 
4 

.10 

15 

.15 
20 

.11 
14 

.14 

27 

.03 
17 

.22 
11 

.09 

7 

.10 

2 

.09 

16 

.04 
12 

.14 

32 

.11 

27 

83.55 
525 

PORT  MAYACA  S  L  CNL  (a) 

EVAP 
WIND 

.07 
2 

.09 
6 

.07 
10 

.09 
2 

.06 
12 

.  15 
2 

.15 
2 

.11 
2 

.07 

2 

.10 

12 

.20 
8 

.22 
2 

.13 

2 

.22 

2 

.14 
4 

.12 
3 

.13 

2 

.08 
8 

.07 
6 

.07 

3 

.08 

3 

.15 
8 

.17 
12 

.16 
6 

.10 
10 

.12 
0 

.11 
1 

.08 
10 

.21 

12 

.23 
12 

.21 
8 

3.96 
174 

SUNNILAND 

EVAP 
WIND 

.  13 
112 

.10 
130 

.15 
107 

.07 

122 

.22 
131 

.  13 

37 

.  11 

41 

.  10 
62 

.  16 
180 

.30 
179 

.09 

57 

.19 
89 

.11 
114 

.16 
113 

.16 
118 

.08 
77 

* 
* 

.08 

250 

.15 
136 

.15 
99 

.21 
96 

.  13 
100 

.18 

52 

.13 
44 

.10 
30 

.12 
38 

.09 

44 

.15 
90 

.14 

78 

.09 
40 

3.98 
2766 

TAHIAHI  TRL  40  MI  BD 

EVAP 

.06 

.31 

.08 

.  12 

.  13 

.  14 

.23 

.14 

.01 

.12 

.18 

.14 

.01 

.15 

.24 

.  16 

.03 

.  11 

.08 

.14 

* 

.34 

TERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.31 

.20 

.30 

.51 

.13 

.  15 

.  13 

.  30 

.21 

.20 

.19 

.24 

.30 

.12 

.00 

.25 

.20 

.17 

.19 

.08 

.07 

.25 

.07 

.13 

.01 

.23 

.20 

.15 

85.86 

MAX  aod  HIN  In  Table  6  refer  to  extrenes  of 
teaperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  houra  ending  at  time  of  obBervatlon. 

(a)   Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  inches. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  195J 


Station 

Day  Oi  Month 

rage 

* 

1 

2 

3 

4 

S 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

APALACHICOLA   WB  CITY 

MAX 

60 

64 

82 

83 

36 

86 

79 

79 

78 

76 

80 

61 

80 

77 

80 

60 

60 

77 

78 

79 

80 

61 

62 

86 

77 

75 

76 

70 

65 

66 

57 

76  (5 

M  IN 

73 

71 

71 

69 

57 

58 

62 

66 

57 

61 

61 

53 

65 

54 

63 

56 

67 

67 

65 

54 

63 

62 

52 

57 

53 

63 

66 

54 

47 

48 

49 

63i5 

ARCADIA 

MAX 

86 

86 

63 

66 

37 

69 

90 

90 

73 

81 

76 

84 

63 

66 

35 

66 

83 

76 

84 

83 

83 

83 

80 

65 

83 

84 

86 

61 

73 

70 

76 

82.8 

70 

74 

73 

70 

69 

70 

59 

54 

67 

61 

60 

58 

53 

56 

64 

52 

66 

53 

52 

65 

54 

60 

51 

64 

52 

60 

60 

64 

37 

43 

44 

62.4 

AVON  PARK 

MAX 

67 

86 

60 

65 

87 

89 

90 

78 

73 

81 

80 

63 

66 

65 

84 

85 

63 

77 

32 

83 

86 

82 

65 

86 

86 

66 

86 

81 

72 

70 

76 

82.5 

MIN 

72 

73 

70 

70 

71 

71 

70 

71 

68 

55 

62 

60 

68 

67 

65 

55 

66 

55 

66 

65 

55 

60 

60 

59 

55 

64 

53 

64 

56 

48 

50 

64.4 

BARTOW 

MAX 

B9 

87 

88 

83 

65 

38 

89 

67 

74 

74 

80 

84 

84 

80 

86 

86 

83 

84 

71 

86 

35 

63 

79 

77 

87 

66 

86 

86 

72 

70 

79 

82.5 

MIN 

72 

69 

70 

71 

71 

6b 

68 

71 

65 

65 

64 

58 

53 

55 

63 

63 

67 

64 

65 

54 

61 

59 

58 

60 

54 

61 

62 

52 

44 

44 

52 

61.9 

BELLE   GLAOE   EXP  STA 

86 

86 

82 

83 

61 

35 

90 

83 

83 

79 

76 

79 

84 

85 

36 

85 

82 

82 

75 

83 

86 

83 

62 

77 

64 

83 

84 

83 

63 

72 

59 

61  .9 

MIN 

72 

71 

71 

70 

70 

63 

73 

69 

72 

69 

64 

63 

66 

68 

58 

67 

56 

59 

65 

57 

67 

65 

52 

54 

69 

63 

64 

65 

67 

50 

50 

66.4 

BIG  PINE   KEY  INN 

88 

82 

85 

86 

86 

39 

91 

87 

85 

82 

62 

85 

85 

84 

86 

85 

79 

76 

86 

86 

85 

34 

62 

84 

87 

86 

86 

86 

79 

71 

77 

64.0 

MIN 

76 

72 

71 

74 

71 

72 

72 

71 

71 

71 

69 

64 

71 

70 

72 

72 

70 

69 

59 

73 

72 

71 

69 

61 

62 

63 

73 

59 

68 

62 

59 

69.3 

BLOUNTSTOWN   2  SE 

87 

86 

85 

83 

34 

85 

84 

60 

31 

79 

77 

83 

86 

36 

36 

64 

64 

33 

34 

63 

63 

84 

65 

85 

86 

79 

81 

71 

57 

64 

67 

81  .4 

MIN 

71 

68 

69 

57 

69 

59 

55 

55 

62 

53 

48 

50 

51 

55 

63 

59 

59 

59 

66 

51 

53 

52 

51 

52 

52 

52 

53 

51 

41 

37 

38 

56.4 

BRADENTON 

MAX 

68 

88 

84 

87 

83 

87 

66 

82 

75 

79 

80 

63 

34 

86 

86 

63 

82 

79 

85 

64 

63 

82 

30 

63 

84 

83 

86 

77 

72 

69 

74 

62.1 

MIN 

73 

72 

70 

71 

70 

69 

69 

70 

71 

67 

36 

66 

63 

55 

65 

56 

58 

66 

62 

66 

65 

61 

60 

68 

52 

65 

63 

65 

68 

61 

43 

63.9 

62 

81 

82 

64 

30 

84 

83 

78 

71 

78 

78 

62 

32 

34 

82 

82 

82 

66 

82 

31 

81 

79 

77 

82 

75 

81 

31 

75 

66 

56 

72 

78.8 

MIN 

70 

71 

68 

69 

69 

70 

65 

59 

67 

60 

58 

69 

62 

52 

63 

64 

66 

66 

63 

55 

54 

61 

59 

54 

62 

59 

65 

69 

50 

45 

49 

52,7 

BUSHNELL   2  E 

MAX 

62 

83 

82 

63 

81 

86 

36 

60 

72 

79 

80 

83 

32 

34 

64 

63 

64 

72 

62 

33 

83 

61 

73 

85 

78 

86 

84 

78 

67 

67 

74 

60.5 

HIN 

71 

71 

68 

69 

70 

68 

53 

70 

68 

50 

52 

64 

58 

61 

52 

62 

63 

65 

65 

54 

54 

59 

57 

63 

51 

66 

62 

59 

47 

42 

44 

61,1 

CAMP  BLANDING 

MAX 

88 

82 

64 

80 

79 

80 

85 

80 

74 

72 

76 

80 

86 

83 

83 

81 

63 

62 

60 

80 

30 

63 

80 

78 

65 

82 

83 

80 

62 

57 

67 

79.6 

MIN 

69 

69 

67 

67 

69 

55 

62 

64 

66 

68 

53 

69 

61 

58 

50 

69 

59 

56 

58 

58 

58 

57 

55 

55 

56 

54 

54 

53 

45 

43 

43 

36,3 

CANAL   POINT  USOA 

MAX 

88 

83 

83 

63 

37 

88 

84 

62 

77 

80 

60 

65 

65 

87 

65 

83 

65 

70 

83 

66 

86 

83 

79 

83 

84 

66 

65 

82 

74 

71 

76 

82.4 

MIN 

72 

70 

71 

72 

73 

73 

73 

72 

72 

70 

64 

66 

54 

67 

57 

69 

68 

67 

68 

59 

59 

56 

57 

55 

57 

61 

62 

65 

61 

52 

52 

65.3 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MAX 

86 

82 

86 

84 

66 

86 

66 

67 

36 

85 

62 

64 

64 

86 

85 

86 

81 

77 

81 

65 

84 

85 

81 

62 

34 

64 

64 

85 

80 

74 

77 

33.3 

MIN 

72 

69 

69 

69 

70 

70 

73 

70 

71 

69 

64 

63 

67 

68 

67 

67 

69 

69 

68 

68 

66 

64 

64 

58 

61 

51 

72 

67 

62 

64 

50 

66  ,  1 

CAPT I VA 

MAX 

63 

79 

30 

80 

80 

82 

86 

89 

82 

87 

83 

72 

84 

87 

86 

83 

81 

84 

85 

64 

85 

81 

74 

70 

79 

82  .0 

MIN 

75 

72 

72 

69 

57 

60 

69 

71 

70 

70 

71 

69 

57 

70 

70 

70 

67 

51 

73 

57 

66 

58 

66 

57 

57 

67.3 

CARRABELLE 

MAX 

83 

89 

86 

85 

69 

90 

63 

82 

81 

81 

65 

86 

83 

82 

84 

64 

82 

61 

64 

84 

85 

86 

34 

91 

82 

79 

76 

71 

57 

70 

72 

62  .2 

MIN 

71 

69 

69 

68 

67 

60 

60 

54 

65 

55 

60 

52 

57 

58 

62 

56 

60 

63 

50 

69 

36 

54 

55 

57 

56 

54 

69 

42 

42 

43 

38.5 

CEDAR  KEY 

MAX 

83 

63 

65 

83 

81 

83 

83 

74 

73 

79 

86 

86 

83 

85 

33 

85 

83 

80 

65 

86 

65 

85 

79 

86 

81 

80 

75 

65 

69 

69 

74 

80.9 

MIN 

72 

74 

75 

75 

70 

72 

70 

63 

58 

69 

60 

66 

66 

63 

64 

54 

67 

67 

64 

65 

64 

63 

62 

58 

65 

67 

62 

66 

51 

48 

60 

64.7 

CHIPLEY  3  E- 

67 

66 

64 

65 

87 

84 

79 

73 

80 

79 

84 

88 

90 

36 

36 

36 

85 

36 

83 

84 

63 

67 

85 

84 

82 

32 

79 

74 

64 

67 

74 

82.2 

MIN 

71 

56 

69 

61 

63 

60 

54 

50 

63 

50 

46 

52 

50 

67 

55 

55 

68 

68 

56 

55 

52 

50 

50 

53 

50 

49 

65 

48 

39 

36 

37 

54.8 

CLEARWATER 

MAX 

66 

86 

85 

85 

33 

34 

85 

62 

74 

77 

80 

65 

36 

36 

83 

33 

86 

78 

84 

66 

34 

79 

77 

82 

80 

84 

82 

72 

71 

57 

73 

81  .1 

MIN 

72 

71 

69 

68 

70 

72 

58 

70 

68 

54 

60 

62 

65 

67 

66 

65 

67 

69 

65 

56 

56 

64 

52 

71 

71 

64 

68 

64 

58 

53 

63 

66.8 

CLERMONT   6  S 

82 

83 

62 

85 

36 

86 

69 

79 

73 

82 

82 

84 

64 

66 

85 

36 

83 

76 

85 

84 

86 

83 

80 

85 

82 

86 

86 

76 

69 

70 

76 

62,0 

MIN 

72 

73 

70 

70 

71 

70 

66 

71 

68 

62 

58 

57 

58 

62 

65 

55 

54 

66 

65 

66 

66 

52 

61 

59 

66 

63 

63 

61 

60 

47 

47 

63.2 

CLEWISTON  U  S  EN6 

67 

87 

83 

61 

64 

86 

67 

81 

SO 

76 

60 

79 

82 

83 

84 

83 

82 

83 

76 

62 

66 

82 

82 

79 

82 

86 

86 

85 

84 

74 

70 

82.1 

MIN 

75 

70 

73 

73 

74 

72 

71 

72 

71 

69 

68 

70 

73 

71 

72 

73 

73 

69 

68 

73 

74 

71 

69 

59 

62 

63 

64 

67 

66 

57 

61 

68.5 

COCONUT  GROVE  7  S 

86 

87 

79 

85 

62 

87 

87 

85 

86 

36 

83 

62 

82 

85 

81 

84 

82 

81 

79 

84 

84 

84 

83 

80 

62 

85 

81 

82 

82 

77 

71 

82.7 

MIN 

79 

75 

72 

72 

72 

71 

73 

71 

77 

71 

65 

55 

69 

74 

67 

58 

70 

75 

72 

70 

63 

65 

63 

55 

51 

59 

66 

70 

61 

50 

49 

57.7 

COMPASS  LAKE 

87 

66 

84 

84 

66 

85 

79 

60 

80 

79 

84 

66 

90 

37 

89 

87 

86 

34 

83 

84 

85 

37 

85 

85 

79 

82 

75 

71 

63 

52 

74 

81.9 

MIN 

71 

69 

70 

68 

53 

57 

35 

61 

63 

63 

45 

47 

53 

53 

67 

66 

38 

58 

57 

57 

56 

57 

49 

61 

54 

50 

65 

47 

39 

41 

37 

55,4 

CRESCENT  CTY   2  SW 

81 

81 

82 

84 

86 

89 

86 

76 

72 

82 

32 

84 

83 

83 

35 

84 

81 

73 

81 

32 

86 

84 

80 

88 

84 

82 

80 

72 

58 

66 

80.9 

MIN 

66 

70 

69 

71 

70 

57 

64 

69 

58 

39 

50 

65 

58 

51 

63 

63 

52 

67 

62 

55 

66 

63 

61 

58 

58 

57 

64 

64 

47 

42 

51.8 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

86 

65 

34 

64 

83 

85 

85 

77 

74 

76 

82 

84 

86 

86 

84 

65 

84 

79 

84 

84 

85 

84 

81 

86 

81 

86 

77 

70 

64 

66 

74 

81.1 

MIN 

71 

70 

69 

71 

65 

62 

64 

66 

65 

53 

49 

52 

64 

38 

52 

56 

59 

61 

59 

58 

55 

53 

54 

53 

56 

52 

50 

49 

42 

40 

40 

57.5 

83 

83 

81 

82 

60 

82 

67 

64 

73 

73 

75 

76 

79 

80 

82 

61 

79 

82 

76 

79 

60 

79 

79 

76 

80 

35 

81 

79 

76 

67 

70 

79.2 

MIN 

70 

76 

71 

71 

72 

70 

67 

72 

70 

63 

69 

59 

52 

56 

67 

67 

67 

69 

67 

73 

72 

66 

62 

50 

64 

51 

56 

59 

48 

46 

54 

66.3 

DAVTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 

83 

61 

31 

82 

64 

87 

84 

76 

74 

76 

7  7 

80 

60 

81 

81 

80 

81 

73 

79 

31 

60 

79 

75 

85 

78 

81 

83 

74 

67 

67 

73 

76.8 

MIN 

70 

73 

70 

72 

71 

69 

55 

69 

67 

63 

38 

58 

60 

63 

56 

65 

63 

66 

56 

67 

66 

65 

60 

58 

62 

59 

65 

63 

48 

46 

52 

63.1 

90 

67 

66 

37 

89 

84 

81 

81 

82 

61 

87 

38 

92 

68 

33 

88 

89 

86 

86 

86 

87 

90 

89 

85 

31 

83 

76 

69 

64 

71 

75 

63  .8 

MIN 

69 

68 

66 

53 

52 

64 

54 

59 

61 

35 

55 

50 

69 

39 

69 

63 

56 

59 

59 

68 

38 

58 

58 

60 

55 

33 

63 

46 

39 

39 

44 

57.6 

D£  LAND 

MAX 

87 

63 

82 

61 

63 

34 

67 

35 

73 

73 

77 

79 

83 

82 

66 

82 

82 

82 

72 

80 

82 

82 

80 

77 

85 

84 

64 

63 

73 

67 

66 

80.2 

MIN 

70 

71 

69 

70 

70 

67 

62 

72 

68 

63 

63 

53 

66 

60 

64 

62 

61 

67 

66 

52 

54 

62 

57 

55 

62 

56 

63 

67 

47 

42 

47 

51,5 

DRY  TORTUGAS 

84 

64 

84 

83 

62 

85 

33 

65 

84 

60 

82 

82 

82 

81 

81 

80 

80 

32 

84 

82 

83 

81 

82 

84 

82 

85 

84 

78 

77 

71 

62,0 

MIN 

72 

74 

76 

75 

73 

74 

75 

73 

75 

72 

73 

65 

73 

71 

76 

76 

73 

73 

73 

76 

73 

76 

74 

72 

66 

73 

76 

70 

72 

59 

67 

72,9 

EUSTIS    2  S 

63 

83 

82 

64 

83 

86 

87 

83 

73 

79 

73 

83 

62 

83 

64 

83 

84 

78 

81 

63 

83 

80 

76 

85 

76 

86 

85 

80 

78 

76 

74 

81,4 

MIN 

71 

72 

70 

70 

70 

69 

66 

61 

56 

62 

54 

5T 

61 

54 

66 

64 

57 

55 

67 

56 

56 

65 

54 

61 

63 

50 

66 

57 

53 

62 

48 

62,1 

EVERGLADES 

66 

88 

68 

69 

89 

89 

90 

87 

84 

63 

83 

86 

85 

88 

87 

65 

35 

86 

36 

88 

37 

83 

62 

85 

85 

86 

38 

86 

77 

73 

76 

85  ,3 

MIN 

73 

73 

72 

72 

73 

72 

75 

73 

74 

70 

66 

66 

66 

71 

70 

70 

70 

70 

69 

71 

69 

67 

65 

63 

62 

53 

68 

70 

61 

56 

63 

66,2 

FEDERAL  POINT 

80 

82 

63 

82 

76 

36 

83 

74 

72 

78 

79 

84 

33 

34 

82 

81 

83 

74 

82 

81 

33 

80 

77 

67 

81 

S3 

80 

72 

66 

67 

74 

79.4 

MIN 

68 

69 

69 

71 

71 

67 

67 

66 

67 

61 

36 

66 

68 

61 

65 

65 

60 

65 

64 

56 

56 

65 

50 

66 

52 

59 

63 

59 

49 

46 

50 

62.3 

FELL  SME  RE 

MAX 

87 

84 

81 

60 

84 

87 

86 

82 

77 

30 

60 

64 

63 

85 

33 

63 

82 

78 

80 

82 

82 

62 

79 

84 

82 

86 

84 

81 

71 

69 

71 

81  ,3 

MIN 

72 

70 

69 

69 

71 

71 

71 

71 

72 

67 

54 

58 

63 

68 

65 

58 

66 

65 

67 

59 

64 

65 

61 

66 

62 

62 

62 

66 

54 

46 

54 

66,3 

FERNANDINA  BEACH 

79 

82 

83 

83 

80 

86 

83 

76 

73 

75 

76 

83 

80 

31 

78 

79 

79 

73 

79 

78 

82 

77 

77 

85 

79 

78 

77 

73 

63 

67 

72 

76,0 

MIN 

73 

72 

71 

73 

71 

55 

57 

59 

66 

60 

54 

64 

59 

52 

66 

53 

63 

58 

65 

67 

53 

67 

38 

68 

58 

56 

66 

61 

46 

45 

50 

62.4 

FORT  LAUDERDALE 

86 

80 

80 

81 

87 

91 

86 

88 

39 

84 

83 

85 

84 

85 

85 

66 

85 

87 

82 

34 

83 

82 

80 

63 

86 

83 

81 

S6 

77 

72 

76 

83.6 

MIN 

72 

72 

71 

71 

72 

70 

71 

71 

71 

70 

55 

55 

70 

72 

69 

53 

70 

70 

73 

70 

66 

66 

65 

66 

67 

52 

57 

70 

69 

52 

52 

67.1 

FT   LAUDERDALE   8AH[A  MAR 

63 

77 

83 

79 

83 

35 

85 

84 

83 

82 

60 

82 

31 

79 

82 

82 

78 

75 

61 

83 

61 

60 

78 

76 

60 

81 

SO 

82 

73 

68 

74 

80.2 

MIN 

76 

68 

68 

68 

56 

59 

71 

59 

72 

67 

63 

54 

67 

70 

64 

71 

57 

72 

67 

70 

66 

61 

63 

59 

64 

63 

72 

68 

60 

53 

32 

66.3 

FORT   MYERS   WB  AP 

MAX 

87 

66 

78 

84 

81 

71 

83 

65 

84 

63 

60 

64 

64 

84 

86 

81 

74 

71 

76 

82  .3 

MIN 

73 

72 

71 

70 

71 

69 

71 

70 

58 

65 

62 

51 

57 

68 

65 

56 

68 

65 

63 

66 

63 

64 

61 

59 

63 

64 

63 

63 

56 

50 

49 

64.8 

FORT  PIERCE 

MAX 

86 

63 

82 

83 

63 

35 

85 

82 

61 

80 

30 

82 

83 

83 

83 

83 

35 

74 

60 

61 

62 

62 

75 

83 

86 

83 

84 

82 

71 

70 

78 

61.4 

MIN 

78 

72 

70 

72 

72 

73 

72 

67 

66 

64 

64 

63 

71 

74 

67 

59 

66 

66 

73 

73 

66 

60 

58 

62 

64 

54 

59 

51 

46 

50 

66.0 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 

88 

86 

85 

82 

63 

80 

68 

87 

76 

72 

79 

82 

85 

86 

86 

84 

86 

66 

73 

65 

S3 

66 

S3 

60 

89 

63 

84 

80 

67 

66 

69 

81.7 

MIN 

69 

70 

68 

69 

70 

53 

64 

57 

66 

58 

60 

54 

58 

62 

64 

51 

52 

66 

52 

65 

61 

61 

36 

57 

69 

69 

53 

55 

42 

42 

44 

50.6 

3e«  ret0r«oce  DOt«a  (ollovlag  StfttlOB  Indvz. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  1953 


Day  Of  Month  g' 


StoHoD 

I 

2 

3 

4 

5 

10 

19 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

GLEN  ST  HA0V 

MAX 

ai 

62 

82 

80 

80 

65 

64 

74 

70 

76 

81 

83 

85 

84 

82 

63 

85 

83 

63 

61 

79 
79 

68 

60 

.2 

j  HIN 

70 

69 

66 

69 

69 

60 

59 

63 

65 

57 

49 

51 

55 

56 

65 

58 

60 

58 

59 

60 

54 

54 

58 

54 

56 

50 

60 

61 

43 

40 

39 

.7 

GRAPE   MAMMOCK   C   P  HANCH 

66 

8* 

63 

85 

MIN 

73 

73 

69 

71 

72 

70 

71 

70 

69 

65 

63 

62 

60 

68 

67 

67 

66 

65 

66 

HIALEAH 

MAX 

86 

61 

64 

80 

87 

69 

67 

87 

84 

83 

82 

81 

84 

63 

84 

62 

62 

.5 

MIN 

71 

71 

70 

72 

77 

72 

71 

71 

71 

67 

67 

68 

69 

66 

68 

70 

69 

70 

70 

67 

67 

65 

65 

64 

62 

67 

70 

70 

64 

62 

61 

67 

.6 

HrGH  SPRINGS 

MAX 

8* 

8* 

83 

82 

81 

88 

86 

83 

72 

76 

81 

85 

66 

85 

86 

66 

67 

74 

81 

•  6 

HIN 

69 

68 

67 

68 

67 

61 

59 

63 

65 

55 

46 

49 

52 

56 

64 

57 

57 

64 

60 

56 

54 

54 

53 

52 

66 

63 

68 

69 

43 

39 

40 

•  3 

MILLIARD 

MAX 

80 

8A 

62 

63 

83 

65 

77 

74 

67 

77 

60 

84 

65 

82 

81 

62 

81 

78 

.9 

MIN 

70 

68 

67 

69 

69 

60 

60 

61 

63 

57 

49 

54 

64 

55 

64 

56 

57 

62 

58 

63 

55 

56 

53 

54 

63 

48 

59 

57 

44 

41 

40 

57 

•  6 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

68 

84 

84 

83 

88 

67 

89 

88 

83 

63 

85 

83 

86 

82 

64 

•  3 

MIN 

76 

72 

70 

72 

68 

67 

78 

72 

72 

62 

62 

62 

65 

69 

65 

66 

69 

71 

71 

70 

66 

62 

61 

50 

56 

55 

63 

67 

60 

47 

42 

64 

•  a 

HYPOLUXO 

MAX 

86 

61 

64 

64 

89 

69 

81 

86 

82 

83 

84 

64 

85 

82 

83 

60 

64 

65 

83 

86 

80 

73 

78 

82 

.8 

MIN 

78 

71 

72 

72 

71 

70 

76 

72 

74 

70 

65 

65 

74 

68 

69 

73 

76 

68 

73 

71 

71 

66 

64 

58 

63 

63 

69 

70 

58 

46 

52 

66 

.1 

INVERNESS 

MAX 

82 

86 

87 

83 

6 1 

86 

65 

86 

86 

86 

61 

85 

84 

86 

83 

61 

87 

85 

62 

•  8 

MIN 

72 

72 

71 

70 

70 

69 

64 

71 

66 

61 

49 

54 

50 

62 

69 

62 

69 

69 

66 

66 

65 

59 

58 

56 

58 

55 

61 

59 

49 

48 

44 

61 

.8 

JACKSONVILLE   MB  AP 

MAX 

81 

79 

84 

83 

82 

86 

78 

75 

74 

78 

80 

84 

84 

63 

80 

85 

60 

80 

71 

66 

67 

73 

79 

,  1 

MIN 

71 

70 

69 

70 

69 

64 

64 

67 

63 

57 

52 

55 

59 

62 

63 

59 

61 

65 

62 

63 

59 

60 

56 

56 

57 

56 

62 

64 

47 

43 

44 

59 

•  9 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

81 

82 

80 

60 

80 

76 

74 

73 

82 

79 

80 

78 

72 

65 

66 

73 

77 

MIN 

71 

71 

70 

69 

69 

64 

64 

68 

67 

62 

54 

53 

59 

69 

66 

62 

62 

68 

65 

65 

62 

61 

56 

56 

59 

60 

64 

56 

47 

44 

49 

61 

.7 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

80 

78 

61 

80 

60 

86 

78 

76 

73 

76 

78 

83 

83 

60 

78 

76 

85 

76 

79 

60 

72 

65 

67 

7  1 

77 

,9 

MIN 

72 

70 

69 

66 

71 

66 

65 

70 

63 

59 

55 

59 

65 

64 

63 

60 

63 

67 

64 

64 

60 

62 

57 

60 

60 

58 

67 

55 

48 

45 

48 

61 

.8 

JASPER   9  ESE 

83 

8* 

84 

84 

65 

85 

63 

66 

74 

60 

.0 

MIN 

68 

66 

65 

68 

66 

60 

58 

61 

64 

55 

46 

50 

54 

55 

58 

61 

55 

56 

51 

52 

53 

54 

51 

49 

56 

41 

43 

39 

55 

■  8 

KEV  WEST  W6  CITY 

89 

83 

.8 

MIN 

78 

73 

74 

76 

73 

74 

74 

75 

77 

76 

68 

64 

75 

69 

74 

75 

71 

69 

72 

74 

74 

75 

73 

68 

64 

68 

74 

72 

70 

68 

62 

71 

•  9 

K 1 SS I MMEE 

80 

78 

68 

61 

•  6 

MIN 

70 

72 

67 

69 

69 

68 

65 

70 

67 

61 

56 

56 

59 

62 

62 

63 

64 

65 

64 

64 

62 

62 

57 

55 

61 

64 

62 

60 

47 

43 

47 

61 

.7 

L*  BELLE 

82 

85 

60 

86 

86 

83 

■  2 

MIN 

73 

71 

70 

70 

69 

66 

72 

70 

68 

67 

60 

56 

63 

68 

63 

65 

67 

66 

66 

66 

65 

62 

59 

65 

60 

61 

62 

64 

55 

46 

46 

63 

■  7 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

87 

91 

79 

74 

78 

8  1 

64 

85 

87 

88 

87 

82 

82 

.6 

MIN 

71 

71 

69 

69 

70 

70 

65 

71 

66 

60 

57 

56 

59 

64 

65 

64 

65 

65 

64 

64 

67 

60 

59 

58 

65 

67 

62 

61 

60 

45 

47 

62 

■  5 

L AKE  C I T V  2  E 

83 

80 

>4 

MIN 

69 

69 

69 

70 

69 

60 

60 

63 

64 

57 

50 

52 

55 

60 

65 

60 

59 

66 

61 

64 

57 

58 

55 

52 

67 

55 

60 

59 

42 

42 

43 

66 

8 

LAKE  HIAWASSE 

64 

73 

79 

79 

83 

82 

65 

65 

6 1 

63 

83 

62 

77 

84 

80 

85 

66 

77 

67 

67 

81 

,2 

MIN 

72 

73 

70 

70 

70 

69 

66 

71 

71 

63 

59 

56 

58 

62 

64 

63 

63 

67 

66 

65 

63 

63 

60 

57 

63 

55 

63 

67 

48 

45 

46 

62 

•  a 

LAKELAND  MB  CITY 

8* 

82 

62 

66 

66 

74 

72 

80 

78 

81 

81 

83 

63 

86 

63 

86 

73 

69 

68 

73 

79 

■  8 

MIN 

72 

72 

70 

70 

71 

72 

69 

69 

68 

63 

60 

61 

65 

66 

66 

66 

67 

66 

65 

66 

66 

64 

62 

60 

66 

62 

66 

69 

63 

50 

53 

64 

•  6 

LAKE   PL AC  ID   2  SW 

68 

6 1 

84 

86 

86 

73 

63 

64 

64 

64 

60 

87 

87 

87 

87 

60 

73 

72 

76 

83 

,  1 

MIN 

73 

71 

69 

70 

71 

69 

70 

70 

68 

66 

59 

57 

61 

66 

65 

64  ■ 

67 

64 

63 

65 

65 

64 

60 

62 

63 

59 

60 

64 

57 

47 

46 

63 

»4 

LIVE  OAK  2  ESE 

83 

83 

81 

75 

74 

77 

83 

84 

85 

64 

62 

81 

68 

62 

66 

66 

67 

'3 

60 

1 

MIN 

71 

69 

69 

68 

68 

60 

60 

63 

65 

56 

47 

50 

54 

57 

65 

56 

59 

64 

58 

59 

54 

54 

54 

51 

53 

52 

60 

57 

42 

38 

38 

67 

1 

LOXAMATCHEE 

MAX 

69 

79 

63 

63 

66 

89 

84 

88 

81 

62 

81 

85 

68 

86 

67 

72 

82 

86 

83 

76 

83 

65 

84 

64 

86 

74 

71 

79 

62 

9 

MIN 

73 

70 

70 

72 

71 

70 

69 

71 

72 

69 

65 

64 

65 

66 

68 

65 

68 

66 

67 

66 

70 

65 

63 

56 

59 

62 

63 

67 

55 

47 

50 

65 

3 

MAO I  SON 

MAX 

86 

63 

64 

85 

86 

81 

75 

75 

78 

83 

85 

66 

85 

83 

82 

86 

78 

8  3 

74 

67 

67 

7  5 

80 

7 

MIN 

b9 

68 

69 

69 

65 

62 

56 

62 

63 

54 

53 

56 

60 

58 

65 

69 

60 

62 

58 

59 

57 

57 

56 

66 

66 

54 

62 

53 

43 

40 

44 

58 

3 

MARATHON  VACA  KEV 

63 

9 

MIN 

69 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

67 

66 

67 

65 

64 

64 

65 

67 

69 

67 

67 

66 

66 

67 

66 

65 

66 

62 

63 

68 

67 

64 

59 

56 

65 

7 

HARIANNA  CAA  AP 

85 

86 

80 

78 

60 

79 

83 

87 

89 

86 

85 

61 

6 

MIN 

71 

70 

69 

67 

65 

61 

55 

61 

61 

53 

50 

53 

60 

59 

56 

59 

61 

60 

57 

57 

54 

52 

53 

67 

61 

50 

63 

46 

42 

38 

39 

66 

5 

MARIANNA   tND  SCHOOL 

MAX 

87 

66 

87 

82 

79 

86 

84 

87 

86 

85 

84 

60 

83 

76 

63 

67 

61 

6 

MIN 

70 

69 

64 

60 

54 

60 

63 

53 

49 

51 

56 

58 

58 

56 

59 

69 

54 

66 

51 

57 

62 

52 

63 

48 

41 

39 

40 

55 

3 

MAYO   i  NM 

86 

65 

83 

85 

63 

78 

83 

83 

85 

80 

7 

MIN 

70 

69 

66 

69 

68 

60 

60 

62 

65 

56 

47 

50 

53 

55 

63 

59 

60 

63 

57 

57 

52 

52 

62 

52 

67 

48 

59 

66 

43 

40 

39 

66 

8 

MELBOURNE  WB  AP 

MAX 

82 

83 

62 

82 

81 

79 

61 

81 

76 

62 

82 

79 

80 

0 

MIN 

72 

71 

71 

70 

70 

71 

70 

72 

70 

66 

62 

63 

64 

72 

69 

68 

68 

65 

69 

71 

66 

67 

60 

61 

65 

64 

64 

59 

65 

49 

66 

65 

9 

MERR I TT   I SLANO 

87 

62 

75 

83 

62 

84 

78 

66 

60 

4 

MIN 

72 

73 

72 

72 

72 

71 

70 

71 

71 

66 

65 

65 

62 

66 

67 

67 

67 

67 

66 

69 

67 

67 

65 

69 

64 

60 

63 

62 

65 

51 

66 

65 

8 

MIAMI  BEACH 

MAX 

84 

83 

80 

62 

60 

64 

60 

82 

82 

1 

MIN 

60 

73 

72 

72 

72 

75 

74 

73 

74 

71 

66 

70 

73 

68 

68 

71 

71 

69 

72 

75 

74 

70 

68 

64 

69 

69 

71 

73 

65 

5B 

59 

70 

4 

M 1 AM  I    WB  A  1 RPORT 

67 

60 

85 

83 

63 

80 

81 

66 

82 

86 

76 

7 1 

82 

6 

MIN 

73 

72 

72 

73 

74 

74 

74 

72 

74 

72 

68 

69 

71 

70 

70 

70 

72 

72 

73 

71 

70 

69 

65 

62 

67 

66 

72 

70 

63 

66 

67 

69 

4 

M 1 AM  1    WB  CITY 

79 

83 

8 1 

86 

67 

83 

62 

82 

82 

79 

79 

62 

76 

61 

79 

80 

60 

84 

82 

60 

60 

79 

62 

64 

81 

79 

64 

76 

69 

76 

60 

6 

MIN 

73 

71 

70 

70 

73 

74 

72 

72 

70 

71 

67 

68 

72 

67 

69 

66 

68 

68 

73 

70 

70 

66 

67 

64 

68 

69 

68 

69 

64 

57 

67 

68 

6 

HILTON  EXP  STATION 

75 

75 

80 

80 

87 

90 

82 

83 

64 

86 

85 

87 

79 

80 

69 

63 

69 

81 

MIN 

69 

69 

68 

65 

63 

63 

52 

56 

59 

52 

49 

54 

56 

57 

55 

59 

54 

58 

60 

58 

67 

53 

53 

63 

53 

54 

59 

41 

40 

35 

11 

55 

3 

htONT  I  CELLO 

8 1 

83 

66 

81 

78 

78 

79 

84 

86 

86 

84 

82 

85 

63 

83 

83 

83 

86 

85 

83 

86 

79 

61 

69 

67 

65 

66 

73 

60 

c 

MIN 

67 

67 

67 

67 

65 

59 

55 

60 

56 

51 

49 

52 

57 

56 

64 

55 

55 

59 

56 

68 

63 

52 

51 

63 

52 

53 

57 

45 

40 

38 

40 

55 

2 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

82 

76 

78 

80 

79 

82 

82 

63 

83 

62 

81 

73 

81 

61 

81 

62. 

77 

84 

86 

83 

84 

80 

72 

70 

61 

1 

MIN 

7S 

72 

73 

73 

72 

70 

74 

73 

73 

69 

66 

68 

71 

71 

71 

71 

74 

69 

67 

72 

71 

69 

66 

59 

64 

66 

66 

67 

59 

53 

51 

68. 

2 

UnilMTAIkl    1  avc 
^JUI 1  A  1 N  LAKC 

MAX 

87 

85 

62 

66 

65 

87 

87 

80 

75 

60 

78 

62 

83 

85 

85 

8 1 

75 

82 

84 

83 

82 

78 

86 

84 

86 

85 

82 

71 

69 

76 

61  4 

7 

MIN 

71 

72 

70 

70 

70 

70 

67 

70 

67 

64 

67 

55 

58 

64 

65 

65 

66 

66 

65 

65 

65 

62 

57 

58 

62 

56 

61 

65 

50 

43 

47 

62 

7 

MT  PLEASANT 

85 

68 

65 

83 

82 

62 

86 

87 

85 

83 

79 

81 

7 1 

69 

64 

61 

2 

HIN 

70 

69 

69 

68 

65 

61 

55 

61 

63 

53 

49 

53 

61 

59 

63 

56 

58 

61 

56 

57 

55 

55 

56 

57 

52 

54 

53 

49 

41 

41 

67 

5 

NAPLES 

MAX 

67 

87 

68 

86 

85 

86 

86 

80 

60 

81 

80 

83 

85 

86 

86 

65 

63 

78 

86 

66 

83 

84 

62 

62 

84 

84 

86 

82 

76 

72 

77 

63 

0 

MIN 

76 

73 

73 

73 

72 

73 

75 

71 

72 

68 

64 

61 

69 

70 

70 

69 

71 

68 

68 

70 

67 

66 

63 

60 

73 

64 

67 

68 

66 

65 

52 

67 

9 

NEW  SMVRNA  BEACH  A  N 

MAX 

85 

83 

83 

83 

85 

87 

85 

80 

74 

75 

78 

80 

81 

83 

83 

81 

83 

77 

79 

81 

81 

60 

76 

86 

79 

83 

84 

77 

69 

67 

75 

80 

1 

MIN 

71 

73 

70 

75 

71 

69 

66 

71 

66 

63 

58 

58 

59 

63 

66 

65 

65 

66 

66 

69 

66 

63 

61 

58 

66 

69 

62 

57 

46 

45 

53 

63 

5 

8««  r*t«r*nc«  ootaa  follovlDg  atatton  ladax. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  •  Continued 


FLORIDA 
OCTOBER  1953 


Statton 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

u 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NICEVILLE 

MAX 

81 

62 

62 

88 

89 

69 

89 

64 

66 

85 

65 

87 

88 

88 

89 

69 

86 

60 

68 

70 

69 

70 

69 

84 

1 

MIN 

67 

66 

67 

65 

67 

60 

62 

52 

61 

46 

50 

49 

50 

52 

64 

52 

53 

58 

51 

52 

51 

49 

50 

63 

50 

52 

43 

38 

40 

38 

52 

9 

OCALA 

MAX 

81 

61 

86 

64 

84 

63 

82 

82 

70 

76 

81 

6 

MIN 

b'i 

71 

68 

69 

70 

66 

64 

68 

67 

58 

62 

61 

56 

60 

62 

62 

62 

66 

63 

66 

62 

60 

66 

59 

61 

57 

63 

66 

45 

42 

45 

61 

0 

OCALA  AIRPORT 

MAX 

86 

65 

87 

84 

61 

7 

MIN 

&B 

71 

68 

69 

70 

64 

61 

69 

67 

68 

47 

47 

51 

54 

69 

69 

57 

67 

62 

62 

57 

54 

62 

55 

57 

50 

67 

53 

41 

37 

39 

67 

5 

OKEECHOBEE   HRCN   SATE  6 

MAX 

MIN 

ORLANDO   WATER  PLANT 

MAX 

89 

89 

84 

82 

84 

66 

8B 

88 

77 

74 

79 

60 

63 

83 

86 

67 

88 

74 

81 

83 

63 

78 

82 

62 

0 

MIN 

72 

73 

70 

70 

70 

68 

66 

72 

67 

63 

56 

60 

61 

64 

66 

66 

66 

67 

66 

66 

65 

66 

60 

60 

67 

60 

66 

68 

51 

48 

50 

64 

>3 

ORLANDO   WB  AIRPORT 

MAX 

88 

83 

79 

85 

67 

77 

74 

79 

79 

63 

82 

85 

83 

83 

63 

70 

80 

63 

63 

76 

84 

62 

85 

83 

77 

66 

67 

75 

80 

■  6 

MIN 

72 

71 

70 

70 

70 

69 

67 

70 

66 

62 

57 

68 

69 

63 

65 

64 

66 

66 

66 

65 

65 

64 

69 

59 

62 

56 

65 

55 

50 

46 

48 

62 

•  8 

PALATKA 

MAX 

8 1 

84 

84 

63 

80 

87 

85 

75 

73 

82 

82 

66 

66 

86 

66 

86 

66 

64 

84 

87 

65 

81 

■  7 

MIN 

71 

70 

72 

71 

67 

66 

70 

67 

60 

63 

56 

60 

63 

66 

64 

62 

67 

65 

66 

60 

55 

59 

60 

61 

56 

56 

58 

47 

44 

47 

62 

.2 

PANAMA  CITY 

MAX 

87 

86 

85 

85 

67 

83 

80 

84 

81 

79 

8  2 

65 

67 

65 

85 

87 

87 

65 

62 

84 

80 

87 

64 

85 

78 

82 

75 

71 

66 

67 

73 

81 

.7 

MIN 

70 

69 

69 

68 

66 

62 

58 

63 

66 

57 

54 

69 

63 

60 

63 

63 

66 

62 

51 

61 

60 

66 

57 

61 

58 

57 

68 

61 

46 

45 

45 

60 

•  1 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

86 

87 

87 

87 

68 

62 

78 

79 

62 

82 

64 

67 

66 

64 

86 

86 

86 

86 

82 

84 

85 

69 

68 

85 

81 

61 

77 

70 

64 

70 

70 

82 

•  2 

MIN 

72 

72 

70 

69 

66 

60 

57 

62 

62 

60 

69 

65 

64 

66 

63 

65 

61 

64 

66 

64 

60 

60 

60 

62 

60 

61 

56 

44 

43 

40 

46 

60 

•  6 

PENSACOLA   WB  CITr 

MAX 

86 

84 

85 

87 

6 1 

77 

78 

61 

86 

60 

81 

86 

83 

81 

78 

81 

81 

7  7 

79 

7  7 

69 

64 

70 

69 

60 

.4 

MIN 

72 

70 

70 

67 

62 

59 

62 

61 

60 

61 

66 

66 

65 

64 

67 

66 

66 

67 

65 

54 

62 

63 

63 

62 

56 

65 

46 

44 

41 

49 

62 

0 

PLANT  CITY 

MAX 

85 

63 

76 

84 

85 

85 

62 

61 

87 

86 

65 

87 

63 

72 

76 

77 

82 

.9 

MIN 

70 

70 

69 

70 

69 

70 

65 

69 

70 

69 

54 

54 

59 

64 

65 

64 

65 

65 

62 

64 

55 

57 

67 

57 

57 

55 

55 

66 

51 

42 

45 

61 

>4 

POMPANO  BEACH 

MAX 

85 

60 

76 

83 

83 

82 

83 

80 

81 

85 

83 

60 

85 

60 

70 

78 

82 

•  1 

MIN 

7* 

70 

71 

71 

72 

72 

71 

70 

66 

69 

66 

68 

69 

69 

70 

70 

71 

66 

68 

70 

55 

66 

50 

67 

64 

51 

66 

67 

58 

64 

53 

66 

•  6 

PUNTA  OORDA 

MAX 

91 

90 

74 

84 

82 

87 

86 

86 

81 

71 

65 

87 

86 

86 

83 

85 

65 

84 

85 

78 
to 

76 

74 

79 

83 

.6 

MIN 

76 

73 

72 

71 

71 

70 

70 

71 

69 

66 

62 

60 

66 

68 

66 

66 

66 

65 

65 

66 

66 

64 

61 

61 

67 

53 

64 

67 

69 

52 

50 

65 

•  6 

OUINCr   EXP  STATION 

MAX 

85 

87 

81 

79 

79 

77 

82 

86 

84 

86 

83 

8  3 

64 

84 

86 

65 

85 

85 

60 

80 

74 

69 

56 

68 

76 

61 

•  1 

MIN 

69 

67 

67 

67 

64 

61 

66 

58 

62 

53 

49 

49 

67 

66 

56 

54 

66 

69 

57 

58 

53 

56 

51 

58 

51 

49 

61 

50 

42 

43 

40 

65 

.7 

RAIFORD   ST  PRISON 

MAX 

82 

63 

83 

82 

63 

8  1 

64 

62 

80 

87 

85 

84 

84 

77 

65 

70 

7  3 

61 

.0 

MIN 

69 

70 

68 

69 

69 

61 

62 

66 

65 

56 

49 

51 

55 

68 

65 

69 

59 

66 

61 

63 

56 

66 

56 

65 

60 

63 

51 

69 

46 

40 

40 

56 

•  6 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

86 

78 

88 

84 

86 

90 

8  7 

86 

83 

80 

6  1 

84 

85 

84 

85 

83 

8  1 

78 

82 

85 

65 

80 

61 

86 

82 

63 

65 

84 

8 1 

79 

63 

*4 

MIN 

73 

69 

69 

71 

72 

70 

76 

71 

71 

70 

67 

68 

68 

69 

69 

68 

69 

71 

70 

69 

67 

65 

66 

55 

61 

61 

61 

67 

69 

53 

55 

66 

.7 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

63 

80 

81 

75 

60 

80 

82 

79 

76 

88 

79 

81 

82 

74 

79 

•  4 

MIN 

69 

70 

71 

73 

73 

66 

66 

70 

68 

61 

53 

56 

58 

62 

65 

64 

62 

66 

63 

68 

65 

66 

58 

68 

60 

58 

66 

58 

45 

43 

48 

62 

•  2 

SAINT  LEO 

MAX 

80 

.7 

MIN 

72 

72 

69 

69 

71 

71 

66 

70 

68 

62 

66 

68 

62 

64 

64 

65 

66 

66 

65 

65 

66 

62 

61 

63 

65 

59 

64 

69 

50 

47 

50 

63  >4 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

84 

8 1 

82 

.0 

MIN 

71 

69 

70 

67 

65 

62 

59 

63 

62 

56 

56 

64 

60 

60 

64 

69 

69 

62 

69 

69 

55 

65 

67 

67 

66 

54 

52 

60 

46 

44 

42 

66 

.5 

ST  PETERSBURG 

MAX 

88 

87 

86 

76 

64 

82 

60 

83 

84 

84 

83 

79 

32 

63 

82 

83 

79 

70 

66 

74 

61 

•  6 

MIN 

73 

73 

70 

74 

69 

70 

68 

70 

69 

64 

59 

69 

63 

65 

65 

66 

67 

67 

66 

66 

56 

62 

62 

54 

68 

61 

66 

66 

67 

53 

52 

64 

■  8 

SANFORO 

MAX 

89 

85 

85 

81 

86 

87 

88 

87 

74 

74 

76 

80 

82 

85 

62 

8  1 

79 

70 

62 

64 

82 

63 

82 

85 

63 

64 

76 

69 

67 

81 

.0 

MIN 

70 

73 

70 

^1 

71 

68 

64 

73 

69 

62 

57 

65 

57 

62 

65 

64 

62 

66 

66 

66 

56 

64 

69 

59 

68 

70 

66 

67 

50 

42 

49 

63 

•  6 

SARASOTA 

MAX 

80 

90 

66 

87 

84 

88 

88 

83 

74 

81 

8  1 

86 

86 

87 

66 

85 

82 

73 

86 

66 

85 

84 

81 

84 

87 

65 

66 

81 

73 

71 

77 

63 

■  0 

MIN 

72 

69 

70 

71 

68 

70 

66 

71 

64 

63 

56 

67 

67 

64 

66 

65 

66 

67 

64 

55 

54 

52 

69 

60 

68 

59 

61 

66 

58 

49 

47 

64 

•  0 

SECOTAN 

MAX 

86 

88 

65 

86 

88 

88 

77 

78 

76 

79 

83 

86 

66 

86 

86 

68 

84 

8 1 

84 

64 

86 

86 

64 

67 

79 

84 

74 

67 

57 

58 

69 

81 

.6 

MIN 

69 

68 

69 

66 

61 

60 

59 

64 

64 

49 

57 

64 

56 

66 

55 

57 

60 

64 

56 

62 

62 

62 

61 

66 

50 

58 

66 

47 

37 

41 

56 

■  3 

STUART 

MAX 

MIN 

SUNN  I  LAND 

MAX 

86 

85 

86 

84 

86 

90 

86 

83 

79 

80 

83 

84 

82 

84 

83 

79 

63 

84 

63 

82 

80 

82 

66 

63 

87 

73 

77 

82 

7 

MIN 

'5 

73 

72 

73 

73 

72 

74 

71 

69 

64 

63 

69 

69 

67 

69 

71 

66 

71 

58 

66 

53 

59 

66 

63 

66 

67 

69 

53 

60 

66 

9 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

83 

86 

62 

84 

66 

85 

80 

76 

7  7 

81 

83 

63 

81 

83 

62 

63 

76 

70 

66 

80 

0 

MIN 

70 

70 

70 

70 

66 

69 

59 

62 

64 

56 

50 

52 

69 

59 

63 

57 

69 

61 

69 

59 

55 

66 

65 

54 

53 

52 

51 

50 

43 

39 

41 

57 

5 

TAMIAMI    TRL   fcO  MI  BEND 

MAX 

87 

67 

86 

86 

87 

90 

90 

86 

82 

86 

86 

66 

60 

81 

62 

87 

85 

65 

83 

84 

66 

84 

84 

85 

76 

75 

84 

7 

MIN 

76 

73 

72 

72 

73 

74 

77 

71 

73 

71 

69 

69 

70 

72 

72 

72 

73 

72 

71 

72 

71 

70 

68 

53 

67 

68 

71 

72 

64 

68 

56 

70 

1 

TAMPA   wB  AIRPORT 

MAX 

86 

87 

81 

1 

MIN 

74 

73 

70 

71 

71 

69 

67 

70 

69 

64 

67 

57 

61 

66 

67 

66 

67 

67 

66 

66 

53 

53 

59 

62 

62 

57 

64 

63 

64 

49 

48 

63 

9 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

86 

87 

65 

81 

88 

81 

4 

MIN 

73 

72 

70 

70 

71 

70 

66 

71 

70 

65 

64 

55 

60 

64 

64 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

59 

58 

61 

67 

55 

55 

63 

64 

51 

48 

63 

6 

TAVERNIER 

MAX 

83 

82 

84 

86 

82 

5 

MIN 

77 

71 

72 

74 

74 

74 

77 

73 

74 

72 

71 

72 

74 

69 

72 

73 

69 

77 

73 

73 

72 

72 

71 

61 

66 

67 

68 

72 

69 

60 

62 

71 

0 

TITUSVILLE   2  W 

MAX 

89 

8  1 

62 

61 

1 

MIN 

71 

72 

70 

70 

71 

70 

67 

70 

69 

64 

70 

69 

69 

61 

66 

66 

64 

65 

66 

71 

54 

65 

61 

67 

64 

69 

62 

60 

50 

46 

61 

64 

2 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

87 

63 

82 
82 

83 

60 

7 

MIN 

78 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

72 

72 

68 

65 

65 

65 

74 

70 

69 

70 

67 

70 

72 

70 

55 

62 

61 

66 

65 

64 

61 

64 

50 

52 

67 

3 

KAUCHULA   2  NW 

MAX 

87 

82 

84 

84 

82 

0 

MIN 

73 

72 

70 

70 

70 

69 

67 

70 

67 

64 

60 

54 

60 

64 

64 

63 

66 

65 

64 

64 

64 

62 

58 

66 

60 

57 

60 

63 

62 

43 

44 

62 

4 

KEST   PALM  BEACH 

MAX 

86 

83 

82 

80 

86 

88 

83 

84 

82 

82 

80 

63 

83 

79 

83 

64 

83 

63 

63 

82 

83 

61 

76 

83 

84 

63 

82 

84 

74 

71 

77 

81  > 

9 

MIN 

73 

72 

71 

72 

73 

72 

76 

72 

73 

71 

69 

69 

74 

69 

71 

74 

76 

68 

72 

71 

75 

69 

66 

52 

67 

66 

71 

71 

62 

57 

66 

t9. 

9 

■EST   PALM  BEACH   WB  AP 

MAX 

88 

82 

80 

78 

86 

90 

82 

86 

62 

83 

81 

84 

86 

83 

84 

84 

84 

76 

85 

84 

83 

84 

79 

83 

64 

86 

83 

64 

73 

71 

79 

82. 

5 

MIN 

77 

71 

70 

72 

72 

71 

73 

72 

71 

70 

68 

68 

69 

68 

70 

70 

70 

67 

73 

71 

73 

69 

63 

61 

65 

55 

70 

65 

60 

53 

66 

66  • 

2 

NINTER  HAVEN 

MAX 

88 

88 

86 

65 

87 

66 

87 

86 

78 

72 

80 

80 

83 

84 

86 

85 

86 

83 

76 

82 

64 

83 

65 

78 

86 

83 

84 

85 

76 

70 

69 

82  • 

2 

MIN 

73 

73 

71 

71 

71 

72 

67 

62 

69 

63 

68 

57 

62 

66 

66 

66 

67 

68 

65 

67 

66 

66 

64 

60 

64 

69 

63 

67 

64 

60 

51 

64, 

4 

See  page  120  for  Table  6. 
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STATION  INDEX 


Station 

s 

County 

C 

1 

a 

Q 

« 

■C 
=g 
J 

Longitude 

g 

> 
« 

Obser- 
vation 
time 

Obflerver 

Refei 

to 
tables 

llemp. 

Precip 

»P*l.ACMlC(X*  KB  CII» 

Hill 



FRANKLIN 

5 

24  ** 

11 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0228 

OE  SOTO 

5 

27  11 

81  46 

69 

6P 

6P 

L.  L.  STIKELEATHER 

2  3  9 

AVON  »AflK 

0364 

HIGHLANDS 

27  36 

81  30 

1*5 

6P 

6P 

CHARLES  A,  H0H2E 

2  3  9 

C 

MTB 

POLK 

5 

27  54 

119 

CITY  OF  BARTOW 

BAY  LAxe 

0920 

HILLSBOROUGH 

5 

28  04 

51 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

BCLLC  CiADC  exP  STA 

0611 

PALM  BEACH 

7 

26  39 

80  *l 

16 

6A 

STATE  EXP  STATION 

BELLE  GLAOC  HRN  GATE  A 

0616 

PALM  BEACH 

26  42 

31 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

BIC;  »INE  KEY  INN 

07*7 

MONROE 

5 

2*  40 

81  22 

6P 

6P 

WALTER  ZIEGNER 

2  3  5 

BLACUWN  A  MNW 

0765 

OKALOOSA 

5 

30  57 

MRS.  S.  YOUNGBLOOO 

BLOUNTSTOIM  2  SE 

OBOA 

CALHOUN 

1 

SO  26 

85  02 

51 

JOHN  PURIFOY 

BOCA  RAtCN 

DBAS 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

60  09 

17 

TOWN  OF  BOCA  RATON 

BONITA  SPGS  2  CSE 

0867 

LEE 

5 

26  20 

81  *5 

10 

6P 

GLADYS  N.  COLLINS 

3 

BAaOENTON 

0440 

MANATEE 

5 

27  29 

82  39 

17 

6P 

6P 

MRS.  F.  H.  BRAYMER 

2  3  5 

0475 

SUWANNEE 

10 

29  58 

82  56 

MRS,  BEULAH  STANLEY 

BRISTCH. 

1020 

LIBERTY 

1 

30  26 

8*  59 

160 

WILLARD  R.  ADAMS 

ftflOOKSVlLLE  CHIN  HILL 

10*6 

HERNANDO 

5 

28  37 

82  22 

275 

5P 

MISS  L.VON  80R0WSKY 

BUSrMCLL  I  E 

1163 

SUMTER 

9 

28  40 

82  06 

75 

6P 

6P 

MRS,  A.  H.  NELSON 

2  3  5 

CAMP  BLAND  mo 

1218 

CLAY 

a 

29  59 

81  99 

190 

SA 

SA 

LEROy  G.  NORMAN,  JR 

2  3  5 

CAMAL  POINT  WTE  5 

1271 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

36 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMAL  POINT  USDA 

1276 

PALM  BEACH 

' 

26  52 

80  38 

25 

MID 

Sugar  plant  fld  sta 

2  3  5 

CAPE  SABLE  RAMGER  STA 

1305 

MONROE 

5 

25  11 

4 

NATIONAL  park  SVC 

2  3  9 

CAPI IVA 

1310 

LEE 

5 

26  32 

82  11 

3 

5P 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

2  3  5 

CARRABELLE 

1356 

FRANKLIN 

5 

29  51 

84  40 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  5 

CARYVlLLt 

1360 

WASHINGTON 

3 

30  46 

65 

LONNtE  H.  WHITAKEB 

3 

CEDAR  KEY 

U32 

LEVY 

9 

29  08 

19 

C.  C.  WHIDDON 

2  3  5 

CMAIIAHOOCmEE 

1502 

GADSDEN 

1 

30  42 

90 

MftS.W.MOBLEY  OLIVER 

3 

CHIPlEt  3  E 

15*4 

WASHINGTON 

3 

30  47 

85  24 

130 

5P 

5P 

A.  W.  O'STEEN 

2  3  5 

CHRISTIWS  T  WNW 

1565 

ORANGE 

8 

28  33 

31  06 

67 

MID 

PAUL  C.  GROSE 

c 

Clearwater 

1632 

PINELLAS 

5 

27  59 

82  SO 

5 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

Clermont  6  s 

16*1 

LAKE 

8 

28  29 

1*5 

ED  OLIVENBAUH 

2  3  5 

CLEWISTCW 

1649 

HENORY 

7 

26  45 

18 

GERVIN  N.  PIT2EN 

3 

CLEWISTON  U  S  ENGINEERS 

165* 

HENDRY 

7 

26  45 

80  59 

20 

lOA 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

COCONUT  GftOVE  7  S 

1716 

OADE 

2 

25  39 

80  17 

10 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

COMPASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

5 

30  36 

213 

EARL  e.  THARP 

2  3  5 

CRESCENT  CITY  2  SW 

1979 

PUTNAM 

8 

29  25 

90 

W.  S.  NEWBOLD 

2  3  5 

CRESTVIEW 

1983 

OlCALOOSA 

5 

30  *6 

236 

SOIL  CONSERV.  SVC 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

5 

29  38 

83  07 

45 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

c 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

5 

29  38 

83  06 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

DAN  [A  A  tmw 

211* 

BROWARD 

2 

26  0* 

FLA.    POWER  6  LIGHT 

3 

DAYTONA  BEACH 

2150 

VOLUSIA 

2 

29  13 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

2  3  5 

DAYTCNA  BEACH  MB  AP 

2158 

VOLUSIA 

2 

29  n 

31 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

^ 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3 

30  *3 

36  07 

268 

5P 

5P 

H.  C.  STORRS 

2  3  5 

OE  LAND 

2229 

VOLUSIA 

e 

29  01 

81  18 

27 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

DOWLING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10 

30  15 

83  13 

MID 

MRS.  HATTIE  TOOLE 

c 

DRY  TORTUGAS 

2410 

MONROE 

5 

2*  38 

82  52 

3 

6P 

6P 

JOHN  R,  DEWEESE 

2  3  5 

EUSTIS  2  S 

2827 

LAKE 

8 

28  50 

85 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

EVERGLADES 

2850 

COLLIER 

5 

25  51 

81  23 

3 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTNAM 

8 

29  *4 

81  32 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

FELOA  2  N 

2923 

HENORY 

26  33 

61  26 

18 

MID 

MRS.   DAISY  E. PARSONS 

c 

FELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  *6 

60  36 

25 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

fERNANOlNA  BEACH 

2944 

NASSAU 

2 

30  *0 

81  27 

22 

5P 

SP 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

FORT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

7 

27  32 

80  48 

60 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARO 

2 

26  06 

80  09 

10 

6P 

6P 

F.  P.  MEOFORO,  JR. 

2  3  5 

FT  LAUDERDALE  BAMIA-MAR 

3168 

BROWARD 

2 

26  07 

5P 

5P 

BAHIA-MAR  YACHT  HRBR 

2  3  5 

FORI  MYERS  MB  AIRPORT 

3186 

LEE 

5 

26  35 

81  52 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

80  19 

10 

MID 

MIO 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

3316 

ALACHUA 

8 

29  39 

82  21 

165 

8A 

8A 

H,  E,  BRATLEY 

2  3  5 

c 

GLEN  SAINT  MARY 

3*70 

BAKER 

9 

30  15 

82  10 

129 

G.ST.  M.  NURSERIES 

2  3  5 

G«ACEVlLLE  3  E 

3538 

JACKSON 

3 

30  58 

85  29 

MIO 

ELLIS  F.  CANNON 

c 

GRAPE  HAMMOCK  CP. RANCH 

3571 

POLK 

7 

27  *8 

81  IS 

60 

5P 

5P 

LOY  W,  TOMLIN 

2  3  5 

c 

MART  LAKE 

38*0 

ORANGE 

7 

28  23 

81  13 

70 

9A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

HIALEAM 

3909 

DADE 

2 

29  90 

80  17 

8 

8A 

BA 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

c 

HIGM  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

10 

29  50 

82  36 

75 

5P 

5P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

HILL lARO 

3978 

NASSAU 

9 

30  42 

81  56 

70 

6P 

6P 

BRUNO  SCHH06BACH 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

3986 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

82  1* 

50 

8A 

STATE  PARK 

3 

holopaw  3  mn 

4075 

OSCEOLA 

8 

28  11 

81  05 

70 

MID 

TRIPLE  E. DEVELOP. CO 

c 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

4091 

DADE 

29  30 

11 

4P 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

MYPOLUXO 

4198 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

80  03 

12 

6P 

6P 

J.  L.  GARNETT 

2  3  5 

INOLIS 

42  73 

LEVY 

5 

29  02 

82  *1 

12 

MID 

FLA.  POWER  COMPANY 

c 

INVERNESS 

4289 

CITRUS 

^ 

28  SO 

82  20 

70 

5P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  9 

ISLEWORTH 

*332 

ORANGE 

e 

28  28 

81  33 

115 

6P 

CHASE  COMPANY 

3 

JACKSONVILLE  we  AP 

4358 

DUVAL 

e 

30  25 

81  39 

24 

MIO 

MIO 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

2 

30  17 

81  2* 

10 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

JACKSONVILLE  KB  CITY 

4371 

DUVAL 

8 

30  20 

81  39 

18 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

JASPER  9  ESE 

439* 

HAMILTON 

10 

30  30 

82  48 

1*0 

5P 

5P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KENDALL  2  E 

*518 

OADE 

2 

25  *l 

80  17 

16 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  WB  CITY 

4975 

MONROE 

5 

24  33 

81  48 

9 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

KtSSlWEE 

4620 

OSCEOLA 

7 

28  18 

81  29 

69 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

KISS) WEE  2 

4625 

OSCEOLA 

7 

28  18 

81  24 

68 

HID 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

c 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

5 

26  46 

81  26 

13 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

2  3  5 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

81  43 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

c 

LAKE  CIIV  2  E 

47J1 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  39 

205 

5P 

5P 

CHARLES  0.  LOCKWOOO 

2  3  5 

LAKE  HIAHASSE 

4771 

ORANGE 

e 

28  32 

81  26 

115 

9A 

SUBTROP  FRT  FLD  STA 

2  3  5 

LAKELAND  WB  CITY 

4797 

POLK 

» 

28  02 

61  59 

214 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

LAKE  PLACID  2  SW 

*e45 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

61  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  9  6 

LAKE  TRAFFORD 

A  866 

COLLIER 

4 

26  26 

61  29 

27 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

CAMONT  B  W 

4892 

JEFFERSON 

9 

30  24 

83  55 

190 

MID 

TUNGSTEN  PLANTATION 

c 

LCESBURG 

4980 

LAKE 

8 

26  49 

81  52 

MID 

EDDIE  C.  BUTLER 

c 

LIONUMVITAC  KCT 

5035 

MONROE 

2 

24  9* 

60  *2 

MID 

HUGH  M,  MA THE  SON 

c 

LIVE  OAJC  2  ESE 

5099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

82  98 

120 

6P 

6P 

EDISON  K.  HAMILTON 

2  3  9 

Station 

M 

J 

»3 

County 

Si 

a* 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obaei- 
vatioa 

Observer 

Refer 

to 
tables 

ITemp.  I 

0 
£ 

LONGBOAT  KEY 

9124 

SARASOTA 

9 

6P 

G.  W.  HCRRINGSKAH 

LOXAHATCKEE 

5182 

PALM  BEACH 

26  *1 

80 

16 

14 

6P 

6P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

2  9  S  6 

C 

LYNNE  4  SE 

5237 

MARION 

8 

29  10 

81 

52 

90 

HID 

OTIS  B.  FORT 

C 

HAD 1 SON 

5275 

MADISON 

10 

T.  C,  MERCHANT 

MARATHON  VACA  KEY 

5351 

HONROE 

9 

U.S.  PUB. HEALTH  SVC 

MARIANNA  CAA  AP 

5367 

JACKSON 

1 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

HARIANNA   IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

1 

30  *5 

85 

17 

120 

5P 

5P 

FLA.    IND. S. FOR  BOYS 

2  3  5 

MARINELAND 

5391 

FLAGLER 

2 

29  *0 

81 

13 

10 

HID 

MARINE  STUDIO  INC 

C 

MAYO  5  NW 

9539 

LA  FAYETTE 

9 

6P 

ROBERT  L.  ANNIN 

MELBOURNE  WB  AIRPORT 

5612 

BREVARD 

2 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MERRITT  ISLAND 

9643 

BREVARD 

2 

6P 

RICHARD  E.  DEWEY 

MIAMI  BEACH 

5658 

DADE 

2 

25  47 

60 

08 

9 

5P 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

MIAMI  we  AIRPORT 

5663 

DADE 

2 

25  49 

80 

17 

8 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

MIAHI  WB  CITY 

5666 

OADE 

2 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

5 

5P 

AGR.  EXP.  STATION 

MONT  I CELLO 

5879 

JEFFERSON 

5 

5P 

A.  M.  PHILLIPS 

2  3  5 

HOORE  HAVEN  LOCK  1 

5695 

GLADES 

7 

26  50 

61 

05 

22 

lOA 

I  OA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

C 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

27  56 

81 

36 

160 

5P 

5P 

HOUNTAIN  LAKE  CORP 

2  3  5 

HT  PLEASANT 

5990 

GADSDEN 

1 

A.  N.  HUBBARD 

MYAKKA  river  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

5 

STATE  PARK  SERVICE 

NAPLES 

6078 

COLL lER 

5 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

80 

57 

10 

6P 

6P 

A.  B.  NORDMAN 

2  3  5 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

5 

30  31 

66 

30 

60 

8A 

8A 

EGLIN  FIELD 

2  3  5 

C 

NITTAW  1  S 

6251 

OSCEOLA 

6 

BP 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

HID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

6323 

PALH  BEACH 

7 

HID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

OCA  LA 

6414 

MARION 

9 

29  11 

82 

06 

66 

5P 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

OCALA  AIRPORT 

6419 

MARION 

5 

29  12 

82 

06 

66 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  5 

OKEECHOBEE  9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

5P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

6485 

OKEECHOBEE 

^ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY 

6984 

VOLUSIA 

B 

HID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

6 

28  33 

61 

21 

111 

BA 

8A 

ORLANDO  UTILI.  COM4. 

2  3  9  6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

6 

28  33 

81 

20 

106 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

GLADES 

7 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

6 

CITY  OF  PALATKA 

PANACEA 

6828 

WAKULLA 

5 

HID 

HR.   OTIS  L.  VAUSE 

PANAMA  CITY 

6836 

5 

30  10 

85 

42 

21 

6P 

6P 

E.  S.  DAY 

2  3  9 

PANAMA  C ITY  2 

68*1 

BAY 

5 

30  10 

85 

40 

- 

FLA.  FCREST  SERVICE 

c 

PARISH 

6860 

MANATEE 

5 

CHARLES  W.  PARRISH 

PENNSUCO  4  NW 

6983 

DADE 

2 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAHBIA 

5 

HID 

CIVIL  AERO.  ADH, 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAHBIA 

5 

30  25 

87 

13 

13 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

PETERS 

7033 

DADE 

2 

25  36 

60 

21 

16 

DI  GIORGIO  FRUIT 

3 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

5 

5P 

D.  A.  STORHS 

POMPANO  BEACH 

7294 

BROWARD 

2 

5" 

ST.    FARMERS'  HARKET 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

7293 

MARTIN 

7 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNTA  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  56 

62 

03 

6 

5P 

5P 

E.  J.  MC  CANN 

2  3  5 

OUINCY  EXP  STATION 

7*2* 

GADSDEN 

6 

30  35 

6* 

35 

250 

5P 

5P 

N.FLA.  EXP.  STATION 

2  3  5 

RAIFORD  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

10 

FLA.  STATE  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

OADE 

2 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

2 

29  54 

5P 

ARTHUR  L.  MARSH 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

7820 

ST  JOHNS 

2 

29  90 

81 

16 

10 

7P 

HID 

MRS.   T.B.  GILLESPIE 

CLOSED  7/ 

53 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

5 

28  21 

82 

16 

176 

7P 

GEORGE  E-  MONTPETIT 

2  3  5 

c 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

MARTIN 

2 

2  7  09 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAINT  HARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

5 

30  05 

FISH  &  WLDLIFE  SVC 

ST  PETERSBURG 

7886 

PINELLAS 

5 

27  47 

5P 

CITY  OF  ST  PET "BURG 

SANFORD 

7977 

SEMINOLE 

8 

28  48 

61 

16 

25 

BA 

BA 

ELTON  J. HOUGHTON, JR 

2  3  5 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

5 

27  21 

62 

32 

30 

5P 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  9 

SECOTAN 

8094 

TAYLOR 

5 

30  12 

63 

39 

50 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

STUART 

8620 

HART  IN 

2 

27  12 

30 

15 

10 

6P 

6P 

CITY  OF  STUART 

2  3  5 

SUNN  1  LAND 

6671 

COLLIER 

4 

26  16 

81 

21 

13 

5P 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  3  5  6 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8756 

LEON 

5 

30  26 

84 

20 

64 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

TAMIAHl  CANAL 

8775 

DADE 

2 

25  46 

60 

27 

13 

HID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

TAHIAMI    TRL  40  Ml  BEND 

8760 

DADE 

25  46 

80 

50 

12 

9A 

9A 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5  6 

c 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8786 

HILLSBOROUGH 

5 

27  58 

82 

19 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

TArtPON  SPRINGS 

6624 

PINELLAS 

5 

26  09 

82 

45 

8 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2  3  9 

TAVERN lER 

B641 

MONROE 

2 

29  01 

80 

30 

5 

7P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

6942 

BREVARD 

2 

26  37 

80 

50 

14 

6P 

6P;FRANK  B.  ROOF 

2  3  5 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5  27  06 

62 

27 

10 

VENICE  GONDOLIER 

c 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

27  02 

81 

21 

VAN  T.  OXER 

c 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3 

30  38 

85 

43 

46 

MID 

JAHES  0.  PARISH 

c 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

80 

25 

24 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  6 

c 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27  34 

31 

49 

120 

6P 

6P 

H.  L.  CARLTON 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  6EACH 

2 

26  42 

80 

02 

15 

6P 

6P 

PALM  BEACH  POST 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9925 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

SO 

06 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

2B  01 

81 

44 

175 

lOA 

lOA 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  9 

t     l-APALACniCOLA;     2-ATt.AimC;     3-CROCTAinUTCHEE ;     4-ETERCLADE:     5-GULF;     B-0CHU>CKONEE ;  7-OCEECBOBEE 
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FLORIDA  -  NOVEMBER  1953 
R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 


The  violent  features  of  this  month's 
weather  were:     A  tornado  about  20  miles 
northwest  of  Panama  City  the  22nd; 
wind  storms  at  Lake  Wales  the  24th 
and  at  Port  St.  Joe  the  25th;  hail  at 
Lake  Worth  the  5th  and  near  Pensacola 
the  24th;   and  very  heavy  rain  in  the 
middle  division  the  24th-25th.  Tem- 
peratures averaged  65.1°   (0.1°  above 
normal)  and  ranged  from  91°  at  Tamiami 
Trail  40-Mile  Bend  the  22nd  to  29°  at 
Niceville  the  29th.     In  the  north  por- 
tion, temperatures  were  somewhat  below 
normal  but  elsewhere  they  were  near 
or  a  little  above  normal.  Precipita- 
tion averaged  3.57  inches  (1.34  inches 
above  normal)  with  station  totals  rang- 
ing from  10.81  inches  at  Long  Boat  Key 
to  0.25  of  an  inch  at  Lake  Trafford. 
Only  a  few  stations  recorded  less 
than  normal  rainfall  and  most  of  these 
were  in  the  south  portion. 

Fair  weather  and  moderate  to  mild  tem- 
peratures marked  the  beginning  of  the 
month.     Increasing  cloudiness  the  4th 
was  followed  by  moderate  to  heavy 
rains  in  the  north  portion,  along  the 
lower  east  coast  and  on  the  middle 
Gulf  coast  on  the  5th,  but  rain  was 
very  light  over  the  interior  of  the 
Peninsula.     Colder  weather  moved  into 
the  northern  and  middle  divisions  the 
6th  to  produce  a  fair  and  cold  day  the 
7th.     The  southern  division  had  partly 
cloudy  and  mild  weather  the  6th-8th. 
Cool  weather  (cold  in  the  northwest 
portion)  and  considerable  cloudiness 
characterized  the  period  from  the  9th 
through  the  13th.     Temperatures  were 
mild  the  14th  and  maintained  an  upward 
trend  for  a  full  week  to  bring  the 
warmest  weather  of  the  month  the  21st- 
23rd  except  west  of  the  Apalachicola 
River  where  cloudiness  and  heavy  rains 
kept  temperatures  down  to  mild  levels. 
About  8:20  AM  the  22nd  a  tornado  struck 
the  Woodville  community  in  Bay  County 
injuring  22  persons,  destroying  five 
homes  and  lifting  another  off  its  foun- 
dation.    The  storm  apparently  dipped  to 
earth  briefly  and  lifted  or  dissipated 
since  the  homes  affected  were  within 
200  yards  of  one  another.  Showers 
were  numerous  on  the  22nd  and  brought 
rain  to  most  of  the  State.     Colder  wea- 


ther moved  into  the  northwest  section 
the  23rd  and  spread  throught  the 
State  by  the  evening  of  the  25th.  Thun- 
derstorms ahead  of  the  colder  weather 
were  accompanied  by  high  winds  and  pro- 
duced 3  to  more  than  5  inches  of  rain 
in  a  band  across  the  mid-section  of  the 
Peninsula  in  the  24-hour  period  ending 
on  the  morning  of  the  25th.  Winds 
reached  destructive  force  in  some  lo- 
calities during  the  afternoon  and  even- 
ing of  the  24th  breaking  tree  limbs, 
downing  wire  lines,  ripping  awnings, 
and  whipping  ornamental  plants.  Lake 
Wales  appears  to  have  been  one  of  the 
harder  hit  communities  and  wind  damage 
there  was  estimated  to  amount  to  several 
thousand  dollars.     The  cold  weather  that 
spread  to  the  southern  portion  of  the 
State  the  25th  held  on  with  temperatures 
on  a  downward  trend  that  brought  freez- 
ing temperatures  to  inland  areas  in  the 
north  and  scattered  light  frost  south- 
ward, into  the  Everglades  on  the  27th. 
The  closing  days  of  the  month  were  fair 
to  partly  cloudy  and  seasonably  cool. 

Citrus  groves  came  through  the  month 
in  good  condition.     Fruit  was  well  ad- 
vanced in  maturity  and  harvesting  was 
very  active  for  canneries  and  the  fresh 
fruit  market.     Weather  conditions  were 
favorable  for  citrus  except  that  high 
winds  the  24th  blew  some  grapefruit 
from  the  trees.     Most  vegetables  were 
marketed  in  comparatively  light  volume 
the  early  part  of  this  month  as  a  re- 
sult of  delays  in  planting  caused  by 
excessive  rain  during  the  late  summer 
and  early  fall.     Green  beans,  however, 
were  marketed  in  heavy  volume  and  avail- 
able labor  for  harvesting  was  the  limit- 
ing factor  in  some  localities.  Weather 
conditions  were  generally  favorable  for 
crop  growth  except  that  heavy  rains 
were  detrimental  in  the  Tampa  Bay  and 
lower  east  coast  sections.     The  frost 
on  the  27th  caused  little  loss.  Pas- 
tures were  poor  on  low  ground  in  the 
south  portion  because  of  excess  water 
but  elsewhere  pastures  were  good.  Con- 
siderable planting  of  oats,  rye,  and 
cover  crops  continued  into  this  month 
while  earlier  plantings  of  these  crops 
made  very  good  growth,     -  J.T.B.B. 
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SUPPLEMENTAL   DATA  FLORIDA 

NOVEMBER  1953 


Wind  direction 

Vlind 
m. 

speed 
P  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
time  iiom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

01 

i 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

APALACHICOLA  KB  CITY 

7.7 

28 

NW 

26 

0 

2 

3 

1 

2 

0 

8 

53 

4 . 6 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

NW 

18 

10.9 

25* 

NNW 

13 

89 

92 

64 

84 

5 

2 

4 

2 

Q 

Q 

FORT  KYERS  WB  AP 

NE 

30 

9.0 

30» 

NNW 

25 

93 

93 

60 

82 

5 

4 

1 

1 

0 

0 

6  •  0 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

NNWf 

18t 

8.9t 

42t 

Et 

24t 

87t 

89t 

56t 

77t 

0 

2 

3 

0 

6  .4t 

KEY  WEST  WB  CITY 

N 

8.9 

24 

s 

25 

87 

86 

72 

82 

2 

g 

2 

0 

0 

Q 

56 

LAKELAND  WB  CITY 

6  .9 

6.0 

MELBOURNE  WB  AP 

64 

9 

5 

1 

1 

1 

18 

MIAIII  WB  CITY 

Nt 

24t 

12.6 

38 

NE 

14 

86t 

88t 

65t 

79t 

4 

7 

4 

1 

0 

17 

62 

5.6 

UIAHI  BEACH 

2 

9 

2 

0 

2 

0 

15 

ORLANDO  WB  AP 

N 

29 

9.5 

30 

W 

25 

92 

93 

63 

82 

5 

0 

5 

2 

0 

1 

13 

6.5 

PENSACOLA  WB  CITY 

NNW| 

ist 

7.4 

34 

\f 

25 

0 

65 

TALLAHASSEE  WB  AP 

NNE 

11 

4.6 

86 

89 

51 

76 

2 

3 

1 

3 

0 

0 

9 

S.3 

TAMPA  WB  AP 

NME 

23 

10.4 

28* 

NNW 

25 

86 

88 

60 

77 

3 

0 

5 

1 

0 

1 

10 

65 

6.0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

ENE 

17 

10.2 

27* 

E 

14 

85 

86 

62 

77 

6 

0 

8 

2 

0 

17 

6.4 

tAlrport  Data 

*Thls  datum  Is  obtained  by 
visual  observation  since 
recording  equipment   is  not 
available.     It   is  not  neces- 
sarily the  fastest  mile  occurr- 
ing during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

« 

o 

days 
more 

& 

Averi 

High) 

o 

<a 
0 
> 
< 

"o  o 

1891 

63.5 

88 

27 

1.98 

5 

1892 

62.6 

90 

31 

0.76 

4 

1893 

64.8 

88 

30 

2.84 

"6 

1894 

64.2 

88 

29 

3.02 

6 

1895 

64.8 

90 

30 

2.76 

7 

1896 

69.8 

90 

34 

3.67 

8 

1897 

66.5 

89 

36 

1.82 

4 

1898 

65.5 

89 

30 

2.28 

6 

1899 

65.9 

87 

34 

0.78 

3 

1900 

64.9 

92 

27 

1.27 

4 

1901 

59.3 

90 

21 

0.88 

4 

1902 

68.6 

91 

28 

3.  15 

6 

1903 

62.6 

93 

17 

2.82 

6 

1904 

62.2 

86 

27 

2.99 

5 

1905 

66.1 

91 

31 

0.90 

3 

1906 

66.4 

92 

25 

1.  18 

2 

1907 

64.9 

92 

26 

2.40 

6 

1908 

65.6 

93 

25 

1.90 

4 

1909 

66.5 

91 

27 

0.90 

4 

1910 

61.2 

89 

27 

1.90 

4 

1911 

65.9 

93 

20 

4. 14 

8 

1912 

62.6 

92 

25 

2.90 

5 

1913 

65.5 

89 

25 

1.02 

4 

1914 

63.9 

90 

19 

2.99 

6 

1915 

66.9 

92 

24 

2.57 

4 

Temperatiire 

Precipitation 

Is 

Year 

0 

01 

-S  a 

o 

J3 
D> 

S 

la 
0 

0  o 

> 

< 

2 

3 

> 
< 

d  _ 
Zq 

1916 

64.9 

89 

22 

3.66 

7 

1917 

60.3 

85 

23 

0.58 

3 

1918 

64.5 

90 

29 

3.46 

6 

1919 

68.6 

92 

34 

3.29 

7 

1920 

63.9 

89 

25 

4.06 

7 

1921 

67.8 

92 

29 

2.68 

6 

1922 

67.3 

92 

26 

1.54 

5 

1923 

61.8 

89 

27 

0.85 

4 

1924 

64.7 

88 

23 

0.54 

3 

1925 

64  . 1 

91 

24 

4.01 

7 

1926 

62.5 

91 

24 

3.15 

6 

1927 

67.7 

90 

23 

1.  24 

5 

1928 

63.7 

93 

23 

0.70 

3 

1929 

67.9 

92 

21 

1.66 

6 

1930 

63.5 

91 

21 

3.68 

6 

1931 

68.1 

90 

30 

0.46 

4 

1932 

62.5 

89 

24 

4.52 

10 

1933 

63.2 

89 

25 

1.55 

4 

1934 

66.1 

91 

26 

1.59 

4 

1935 

65.8 

91 

21 

1.54 

5 

1936 

63.7 

92 

18 

1.53 

5 

1937 

62.2 

89 

20 

4.34 

8 

1938 

67.0 

94 

15 

1.60 

7 

1939 

62.8 

90 

24 

1.  36 

3 

1940 

64.9 

91 

15 

1.  25 

4 

Temperature 

Precipitation 

Year 

age 

o 

■s 

age 

Aver 

High 

1 

.3 

ID 
> 
< 

o  0 

Is 

1941 

65.6 

94 

20 

3.36 

8 

1942 

67.  1 

92 

26 

0.72 

5 

194  3 

63. 1 

92 

21 

1.85 

4 

1944 

64.0 

91 

28 

1.55 

4 

194  5 

64  .8 

93 

22 

1.09 

4 

1946 

71. 1 

92 

33 

2.76 

8 

1947 

66.9 

91 

32 

5.84 

10 

1948 

71.  2 

93 

32 

2.56 

7 

1949 

62.2 

90 

26 

1.86 

5 

1950 

62.2 

90 

16 

0.90 

4 

1951 

63.3 

92 

23 

4.10 

6 

1952 

65.2 

90 

27 

1  .11 

4 

1953 

65.1 

91 

29 

3.57 

8 

All 

Years 

65.0 

2.23 

5 

erages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


FLORIDA 
NOVEMBER  1953 


Temperature 


Precipitation 


5) 
• 
< 

Departure 
From  Normal 

HIgheil 

• 
a 

Lowest 

S 

a 

a 
• 
& 
o 

No.  ol  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet  Hail 

No.  of  Days 

Ma>. 

Mill. 

a  o 

• 

a 

1      .01  or  More  1 

1 
o 

1.00 

orMor* 

>  , 

•A 

s< 

n  « 

„  J 

H 

Max.  De 
on  Grou 

59  8 

- 

1.6 

73 

43 

26 

153 

4  14 

1.69 

1.37 

20 

.0 

0 

8 

3 

2 

55.'. 

80 

4 

3  2 

11  + 

4.23 

1*07 

2*22 

23 

•  0 

0 

8 

3 

1 

59.* 

1.8 

li 

3 

3: 

27 

175 

c 

c 

c 

c 

5.03 

2*40 

2.19 

5 

.0 

0 

7 

3 

2 

2.3 

81 

3 1 

1 1 

242 

0 

0 

3 

0 

3*99 

•  34 

1.83 

22 

•  0 

0 

6 

3 

2 

2.9 

80 

30 

25  ] 

0 

0 

1 

0 

3.27 

*30 

1  .47 

22 

*0 

0 

3 

3 

2 

60  6 

85 

2^ 

33 

162 

^ 

4.17 

1  .66 

5 

.0 

0 

10 

3 

1 

58.3 

1  .0 

81 

3  + 

37 

7  + 

210 

0 

0 

0 

0 

5.68 

?.30 

2.78 

22 

.0 

0 

7 

3 

2 

61.1 

1.7 

80 

23 

37 

27 

149 

0 

0 

0 

0 

5.13 

3.43 

5 

*0 

0 

7 

2 

2 

1  ,0 

83 

32 

0 

0 

1 

0 

1*50 

1.39 

5 

.0 

0 

6 

2 

1 

59. 't 

1.4 

85 

2 1 

33 

18 

0 

0 

0 

0 

2.17 

•  39 

1  .23 

5 

.0 

0 

8 

1 

1 

60  2 

- 

1.4 

83 

36 

1 72 

0 

0 

0 

0 

1.74 

*12 

.77 

5 

.0 

0 

6 

1 

0 

61.5 

82 

21 

36 

27 

142 

0 

0 

0 

0 

1  .42 

.48 

5 

.0 

0 

a 

0 

0 

60.9 

1.8 

83 

21 

41 

27 

162 

0 

0 

0 

0 

2.21 

.64 

1.51 

5 

.0 

0 

6 

1 

1 

84 

2  1 

35 

27 

195 

0 

0 

0 

0 

2.56 

1.35 

23 

.0 

0 

6 

2 

1 

1,0 

83 

34 

2  7 

1 64 

0 

0 

0 

0 

4.53 

2.81 

1  .72 

6 

.0 

0 

8 

3 

2 

60  3 

83 

32 

2  7 

1  74 

0 

0 

1 

0 

2.50 

.99 

5 

.0 

0 

7 

2 

0 

59.2 

1.5 

82 

3 

35 

29 

197 

0 

0 

0 

0 

2.89 

.  52 

1.68 

5 

.0 

Q 

10 

1 

J 

56.4 

90 

3  + 

34 

11  + 

259 

0 

0 

0 

0 

4.45 

1.71 

22 

.0 

0 

5 

3 

2 

- 

1.8 

82 

32 

2  7 

234 

0 

0 

1 

0 

4.04 

1.18 

1.55 

22 

.0 

0 

6 

3 

2 

59  •  ^ 

84 

31 

186 

0 

0 

1 

0 

3.07 

1.38 

5 

.0 

0 

8 

2 

57.2 

80 

34 

1  2+ 

234 

0 

0 

0 

0 

7.22 

2.43 

22 

.0 

0 

9 

3 

3 

57.6 

2.1 

80 

3  + 

32 

27 

226 

0 

0 

1 

0 

3.21 

•  67 

1  .94 

5 

.  0 

0 

6 

2 

1 

58. 

81 

3 

3  3 

27 

207 

0 

0 

0 

0 

2.95 

•  5  1 

1.30 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

55.9 

78 

22  + 

29 

29 

0 

0 

6 

0 

3.20 

•  38 

.0 

0 

3 

59.2 

1.4 

82 

4 

38 

1  1 

160 

0 

0 

0 

0 

5.67 

2.45 

2  .00 

5  + 

.0 

0 

6 

3 

3 

59.  3 

77 

3  + 

39 

10 

177 

^ 

^ 

7.16 

2.69 

4 

.0 

0 

8 

4 

3 

59.2 

1  .  0 

3  + 

40 

10 

175 

0 

0 

0 

0 

6.93 

3.09 

2.94 

4 

.0 

0 

8 

3 

3 

58.7 

8 1 

3  + 

3  1 

27 

200 

0 

0 

1 

0 

3.25 

.21 

1  .98 

22 

.0 

0 

6 

2 

1 

8 1 

2 1 

36 

2  7+ 

177 

0 

0 

0 

0 

3.80 

.60 

2.00 

5 

.0 

0 

5 

3 

1 

58.5 

8 1 

16  + 

203 

0 

0 

0 

0 

2.46 

,  97 

6 

.0 

0 

5 

2 

0 

57.5 

- 

1,3 

79 

32 

2  31 

2.64 

,12 

.86 

22 

.0 

0 

7 

3 

0 

58.8 

3.84 

.0 

66.9 

.4 

86 

22 

40 

2  8 

° 

^ 

5  97 

4.35 

4.57 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

64.3 

3 

4  5 

26+ 

82 

^ 

0 

0 

4.65 

2.58 

1  .79 

25 

.0 

0 

9 

3 

1 

65.2 

• 

21 

27 

73 

0 

0 

0 

0 

3.74 

1 . 86 

1  .46 

25 

.0 

0 

10 

2 

1 

61.0 

15  3 

0 

0 

0 

0 

2,45 

.0 

0 

7 

64,2 

82 

44 

93 

0 

0 

0 

0 

4.30 

2.62 

2.40 

5 

.0 

0 

6 

2 

1 

66.7 

1.2 

83 

3 

49 

26  + 

48 

^ 

5.72 

3.57 

1.68 

24 

.0 

0 

10 

4 

3 

66 . 6 

1  .0 

ft^ 

40 

5  1 

^ 

0 

0 

0 

3.59 

1.96 

1,26 

25 

.0 

0 

8 

3 

1 

64.6 

• 

84 

23 

3  7 

27 

75 

0 

0 

0 

0 

2.28 

.  56 

.93 

25 

.0 

0 

7 

1 

0 

66.5 

82 

9^ 

39 

2  7 

0 

0 

0 

0 

2.23 

1.14 

25 

.0 

0 

8 

1 

1 

65,0 

,  1 

82 

38 

7? 

0 

0 

0 

0 

2.30 

,03 

.94 

24 

.0 

0 

8 

2 

0 

64.8 

.2 

82 

27  + 

35 

^ 

^ 

2.15 

.27 

1.14 

26 

.0 

0 

10 

1 

1 

65.5 

^  1 

64 

2  0 

43 

27 

66 

2.32 

.  45 

1  .42 

25 

.  0 

0 

5 

1 

1 

63.8 

21 

27 

97 

0 

0 

0 

0 

1.73 

-  .07 

.96 

25 

.0 

0 

8 
8 

1 

0 

63.  1 

,  2 

8^ 

2  7 

0 

0 

0 

0 

2.67 

.85 

.72 

5 

.0 

0 

3 

0 

61 .9 

84 

20 

33 

2  7 

146 

2.61 

1.10 

5 

.0 

0 

7 

2 

1 

65.8 

1  .  S 

3  + 

27 

66 

0 

0 

3.46 

1.57 

1.46 

26 

.0 

0 

9 

3 

1 

66.0 

1  .0 

83 

21 

3  8 

27 

60 

^ 

0 

0 

5.08 

3.15 

3.50 

25 

.0 

0 

7 

2 

1 

67,0 

,  2 

65 

39 

42 

0 

0 

0 

0 

4.85 

2.09 

3 , 36 

26 

.0 

0 

7 

2 

1 

65.6 

65 

22 

3  7 

0 

0 

0 

0 

3.  89 

2,35 

25 

.0 

0 

8 

1 

1 

66.2 

l5 

85 

2 1 

47 

2  7 

5  7 

0 

5.37 

3,98 

3.27 

24 

.0 

0 

11 

2 

1 

67.1 

21 

27 

44 

5.89 

4^59 

4,25 

25 

.0 

0 

9 

2 

1 

66.4 

,5 

82 

21  + 

37 

27 

50 

^ 

3.86 

1  ^73 

1.39 

25 

.  0 

0 

g 
8 

2 

2 

64.9 

1.4 

85 

2 1 

39 

2  7 

0 

0 

0 

0 

3  .  66 

1.96 

1  .56 

21 

.0 

0 

2 

2 

63.0 

86 

21 

32 

27 

115 

0 

0 

1 

0 

3.60 

1.58 

20 

.  0 

0 

10 

3 

1 

67.9 

67 

21 

47 

26 

33 

0 

0 

0 

0 

5  43 

3.86 

25 

.0 

0 

10 

2 

1 

66,  1 

,  7 

66 

21 

40 

27 

62 

0 

0 

0 

0 

4.78 

3,46 

2.47 

24 

.  0 

0 

8 

3 

1 

64,8 

,4 

84 

4  + 

38 

27 

66 

0 

0 

0 

0 

1 .66 

-  .26 

.68 

25 

.  0 

0 

7 

0 

66,9 

,9 

85 

2 1 

4  1 

0 

0 

0 

0 

7.88 

6.38 

3.95 

25 

.0 

0 

12 

4 

1 

61.9 

.  1 

85 

21  + 

33 

27 

136 

0 

0 

0 

0 

2.89 

1.26 

1  .40 

5 

.0 

0 

6 

2 

1 

64,  IM 

.  1 

64 

23 

37 

27 

63 

0 

0 

0 

0 

2.14 

.03 

.91 

25 

.0 

0 

8 

2 

0 

65,9 

.0 

65 

21 

43 

27 

62 

0 

0 

0 

0 

4.39 

2.31 

1.22 

25 

.0 

0 

9 

3 

1 

67,8 

1  .  3 

62 

2  + 

50 

27 

3! 

0 

0 

0 

0 

6.85 

4,97 

3.10 

25 

.0 

0 

7 

5 

2 

66,  7 

.1 

85 

4  + 

37 

27 

0 

0 

0 

0 

2.69 

.92 

1.68 

25 

.0 

0 

8 

1 

1 

67,0 

.3 

S3 

1Q  + 

45 

27 

45 

0 

0 

0 

0 

4.89 

3.85 

3.U 

24 

.0 

0 

7 

2 

1 

66,6 

.2 

83 

3  + 

45 

27 

51 

0 

0 

0 

0 

5.03 

3.03 

3.02 

25 

.0 

0 

8 
8 

2 

1 

67,2 

86 

22 

40 

27 

p 

0 

0 

0 

6.76 

3.97 

25 

.0 

0 

3 

2 

65.4 

4.04 

.0 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  W8  CITY 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
CARRABELLE 
CMIPLEY  3  E 
COMPASS  LAKE 

CROSS  CITY  CAA  AP 
DE  FUNIAK  SPRINGS 
FERNANDINA  BEACH 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HILL lARD 

JACKSONVILLE  W8  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  KB  CITY 
JASPER  9  ESE 
LAKE  CITY  2  E 

LIVE  OAK  2  ESE 
MAO  I  SON 

MARIANNA  CAA  AP 
MAR  I  ANNA    I  NO  SCHOOL 
MAYO  5  NX 

MILTON  EXP  STATION 
MONT  I  CELLO 
MT  PLEASANT 
NICEVILLE 
PANAMA  CITY 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
QUINCY  EXP  STATION 
SAINT  MARKS  6  SE 
SECOTAN 

TALLAHASSEE  WB  AP 

DIVISION 

MIDDLE  DIVISION 
BARTOW 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 
CAMP  BLAND I NG 
CEDAR  KEY 

CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CRESCENT  CITY  2  SW 
OAYTONA  BEACH 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 

DE  LAND 
tEUSTIS  2  S 
FEDERAL  POINT 
GAINESVILLE  UNIV 
GRAPE   HAMMOCK   C   P  RANCH 

HIGH  SPRINGS 

INVERNESS 

KISSIMMEE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY 

MOUNTAIN  LAKE 

NEW   SMYRNA  BEACH  4  N 

OCALA 

OCALA  AIRPORT 

ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PALATKA 
PLANT  CITY 
RAIFORD  ST  PRISON 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 

SANFORO 

TAMPA  WB  AIRPORT 

TARPON  SPRINGS 
WINTER  HAVEN 


67.3 
58.7 
71.2 
71.1 
69.6 

72.6 
70,6 
66.4 
72*0 
70*6 

69.5 
66.9 
68,7 
71  .4M 
71.7 

71.8 
70.3 
69,4 
70,4 
71,9 

69*1 
69.9 
71.0 
72.1 
69.6 

68.6 
57*4 
71*6 
71.5 
71.4 

69.2 


77.5 
72.6 
74.7 
72.0 
72.6 

74.6 
76*1 
74.3 
73.0 
73*6 

73.9 
74.9 
72*1 
73*5 


73*7 
75.7 
75.7 
77.1 
74.7 

73.9 
75.2 
74.4 
74.5 
74.2 

76.4 
74*9 
74*5 
76*7 
73*7 

72. 3M 

6 

76*0 
75.2 
75.5 

75.4 


52.3 
42.0 
47.6 
42*9 
43*3 

48*7 
46.0 
53.7 
48*1 
46*1 

50.9 
54.0 
53.1 
46. 6M 
49.  5 

46.8 
48,0 
43,3 
44,3 
47,5 

45.3 
45*2 
46*8 
39*6 
48.7 

49.7 
50.9 
45*7 
47*3 
45.6 

45.6 


56*2 
56*0 
55,7 
49,9 

55.9 

58.5 
57*1 
54,8 
59.9 
56.5 

55.7 
56.0 
55*5 
52.7 


50.1 
55.9 
56*2 
56*6 
56*4 

58.5 
58.0 
58.3 
55.2 
51.7 

59.3 
57.2 
55.1 
57.1 
50.1 

55. 8M 

57,2 

59.5 

68*1 

68.4 

57.7 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


FLORIDA 
NOVEMBER  1953 


Temperature 

Pt 

ecipi 

ation 

on 

E 

"1 
2  — 
*  "5 
<s 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

1 
X 

Date 

Lowest 

& 

No.  of  Days 

o 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ol  Days 

Days 

Ma«. 

Min. 

Dale 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.01  or  More 

1 

g 

1.00 
1    or  More 

Degree 

5  I 

g| 

o  * 

'zi 

5  5 

si 

5  % 
°» 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

78.  1 

57.3 

67.7 

-  .2 

89 

15 

43 

27 

37 

0 

0 

0 

0 

1,14 

-  .26 

.31 

5 

.0 

0 

8 

0 

0 

AVON  PARK 

77.9 

59.2 

68.6 

.  1 

87 

21  + 

40 

27 

29 

0 

0 

0 

0 

7,44 

5.88 

5.32 

25 

.0 

0 

9 

1 

1 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

78.3 

60.0 

69.2 

.6 

87 

22 

41 

27 

0 

0 

0 

0 

,96 

-  1.95 

.43 

25 

.0 

0 

7 

0 

0 

BIG   PINE   KEV  INN 

81.3 

67.2 

74.3 

89 

13 

50 

28 

7 

0 

0 

0 

0 

.90 

.51 

17 

.0 

0 

4 

1 

0 

RRADENTON 

7ft, 2 

58.5 

67,4 

.2 

82 

20 

45 

27 

34 

0 

0 

0 

0 

8.73 

5.84 

6.55 

25 

.0 

0 

7 

2 

2 

CANAL   POINT  U5DA 

78.9 

60.4 

69.7 

86 

21  + 

42 

28 

25 

0 

0 

0 

0 

2.10 

.88 

6 

.0 

0 

5 

1 

0 

CAPE   SARLE  RANGER  STA 

80.9 

62.  1 

71  .5 

86 

23  + 

43 

27 

11 

0 

0 

0 

0 

.57 

.27 

14 

.0 

0 

7 

0 

0 

CAPT IVA 

78.  IM 

63.1 

70, 6M 

85 

2 

50 

27 

13 

0 

0 

0 

0 

.89 

.49 

25 

.0 

0 

9 

0 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

7  7.9M 

64.  IM 

71.0M 

87 

23  + 

45 

27 

0 

0 

0 

0 

.56 

.37 

25 

.0 

0 

5 

0 

0 

COCONUT  GROVE  7  S 

79.1 

64.4 

71.8 

.4 

84 

6  + 

41 

27 

0 

0 

0 

0 

3.23 

.99 

.98 

5 

.0 

0 

14 

2 

0 

DRY  TORTUGAS 

78.  1 

71.7 

74.9 

84 

5  + 

64 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

1.30 

.62 

10 

.0 

0 

6 

2 

0 

EVERGLADES 

81.5 

64,0 

72.8 

.6 

88 

21 

45 

2  7 

11 

0 

0 

0 

0 

1.10 

-  .35 

.88 

25 

.0 

0 

6 

1 

■0 

FELLSMERE 

77.5 

59.8 

68.7 

.4 

85 

22  + 

41 

27 

25 

0 

0 

0 

0 

4.95 

2.69 

2.88 

25 

.0 

0 

17 

2 

2 

FORT  LAUDERDALE 

80.2 

64,7 

72.5 

-  .2 

85 

13  + 

41 

27 

17 

0 

0 

0 

0 

4,45 

.47 

1.50 

5 

.0 

0 

10 

2 

2 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

77.3 

67.5 

72.4 

82 

21 

47 

27 

11 

0 

0 

0 

0 

3,86 

1.73 

12 

.0 

0 

17 

1 

1 

FORT  MVERS  WB  AP  R 

78.8 

68.3 

68.6 

.6 

85 

20  + 

44 

27 

32 

0 

0 

0 

0 

1.07 

-  .14 

.67 

25 

.0 

0 

5 

1 

0 

FORT  PIERCE 

77.1 

62.0 

69.6 

.5 

85 

23 

42 

27 

28 

0 

0 

0 

0 

4.40 

1  .53 

1  .09 

11 

.0 

0 

16 

4 

1 

H  I  ALEAH 

80.2 

64.1 

77.2 

86 

9  + 

43 

25 

0 

0 

0 

0 

3.27 

1.08 

12 

.0 

0 

9 

3 

1 

HOMESTEAD  EXP  STA 

81.1 

61.3 

71.2 

.  2 

87 

23 

35 

27 

21 

0 

0 

0 

0 

2.91 

-  .21 

1.18 

12 

.0 

0 

14 

2 

1 

HYPOLUXO 

70.4 

65.9 

72.7 

.3 

88 

2  + 

41 

27 

17 

0 

0 

0 

0 

3.75 

.27 

1  .04 

10 

.0 

0 

9 

3 

1 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

79.8 

69.4 

74.6 

,0 

85 

19  + 

55 

27 

2 

0 

0 

0 

0 

.73 

-  1.29 

.30 

25 

.0 

0 

8 

0 

0 

LA  BELLE 

80.  7 

58.7 

69,7 

1,2 

88 

21 

40 

27 

17 

0 

0 

0 

0 

.60 

-  .66 

.45 

25 

.0 

0 

4 

0 

0 

LAKE   PLACID  2  SW 

78. 7M 

68. 4M 

68, 6M 

,4 

87 

21 

38 

27 

31 

0 

0 

0 

0 

3.00 

2.02 

25 

9 

1 

1 

LOXAHATCHEE 

80.1 

61.4 

70.8 

88 

23 

38 

27 

22 

0 

0 

0 

0 

4.30 

2.17 

12 

.0 

0 

10 

2 

1 

MARATHON  VACA  KEY 

80.7 

63.3 

72.0 

86 

23 

51 

27 

6 

0 

0 

0 

0 

1.39 

.32 

17 

.0 

0 

6 

0 

0 

MELBOURNE  WB  AP  R 

76.0 

61.0 

68,0 

.  1 

83 

23 

43 

27 

37 

0 

0 

0 

0 

4.87 

2.49 

2.70 

24 

.0 

0 

9 

3 

2 

MERRITT  ISLAND 

75.3 

50.6 

68,0 

-  .6 

86 

23 

40 

27 

34 

0 

0 

0 

0 

4.81 

2.64 

1.86 

25 

.0 

0 

11 

2 

2 

MIAMI  BEACH 

78.2 

69.3 

73,3 

.  2 

83 

5 

61 

27 

4 

0 

0 

0 

0 

4.13 

1.85 

1  .90 

12 

.0 

0 

13 

2 

2 

MIAMI   WH  AIRPORT  R 

79.3 

65.5 

72  ,4 

.  3 

84 

21  + 

46 

27 

10 

0 

0 

0 

0 

2.44 

.03 

1.36 

12 

.0 

0 

10 

1 

1 

MIAMI   WB  CITY  R 

77.  7 

66.  1 

71  ,9 

-  .4 

84 

21 

47 

27 

9 

0 

0 

0 

0 

3.64 

1.48 

1  .54 

12 

.0 

0 

13 

2 

1 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

76.4 

62.6 

69 , 5 

.6 

86 

23  + 

43 

27 

0 

0 

0 

0 

.55 

-  .94 

.38 

25 

.0 

0 

5 

0 

0 

NAPLES 

79,8 

63.1 

71,5 

87 

4  + 

47 

27+ 

13 

0 

0 

0 

0 

.  88 

.60 

25 

.  0 

0 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

.80 

-  .72 

.58 

25 

4 

1 

0 

POMPANO  BEACH 

79.0 

64.1 

71,6 

87 

23 

4!: 

27 

14 

0 

c 

0 

0 

3.84 

2 

PUNTA  GORDA 

78.2 

69.3 

68,8 

-  .5 

84 

2  + 

44 

27 

17 

0 

0 

0 

0 

1.99 

.43 

1.25 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

80.3 

62.0 

71.2 

86 

1 

42 

27 

14 

0 

0 

0 

0 

1.98 

.63 

12 

.  0 

0 

7 

1 

0 

SARASOTA 

78.5 

57.9 

68.2 

85 

21 

46 

27 

2C 

c 

c 

0 

c 

5.68 

3.65 

25 

.0 

0 

9 

3 

1 

STUART 

SUNN  I  LAND 

79.4 

61.4 

70.4 

87 

23 

43 

2  7 

20 

0 

0 

0 

0 

•  4  7 

.36 

25 

.0 

0 

3 

0 

TAMIAMI   TRAIL   40  MI  BEND 

83.2 

65.7 

74.5 

91 

22 

51 

27 

2 

0 

0 

0 

.68 

.27 

25 

.0 

0 

4 

0 

0 

TAVERNIER 

79.7 

69.4 

74.6 

.  8 

84 

23  + 

53 

27 

1 

0 

0 

0 

0 

1.53 

-  .91 

.50 

10 

.0 

0 

7 

0 

TITUSVILLE  ?  W 

76. <. 

59,6 

68,0 

1.0 

84 

4  + 

38 

27 

36 

0 

0 

0 

0 

4.66 

2.58 

2.73 

25 

.0 

0 

a 

i 

1 

VERO   BEACH  CAA  AP 

76.6 

61.9 

69.3 

85 

23 

42 

27 

28 

0 

0 

0 

0 

4.45 

1.43 

8 

.0 

0 

12 

3 

2 

WAUCHULA   2  NW 

76.7 

57.2 

57.0 

-  1.2 

86 

23 

40 

27 

43 

0 

0 

0 

0 

5.43 

5.21 

4.97 

25 

.0 

0 

10 

2 

1 

WEST  PALM  BEACH 

78.3 

67.6 

73.0 

.7 

88 

23 

5C 

27 

8 

0 

1  ° 

0 

0 

4.06 

.60 

1.54 

12 

.0 

0 

11 

2 

2 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

79.2 

65.1 

72.2 

,  6 

87 

23 

46 

27 

16 

0 

0 

0 

0 

4.53 

1.54 

1.41 

5 

.0 

0 

11 

3 

2 

DIVISION 

70.8 

2.89 

.0 

STATE 

65.  1 

.1 

3.57 

1.34 

.0 

tDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 
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Table  3 


Day  of  month 


13     14  15 


19     20  21 


22  I  23     24     25     26  27 


APALACHICOLA  MB  CITY  R 

ARCADIA 

AVON  PARK 

RARTOW 

BAV  LAKE 

eCLLE  GtADE  EXP  STA 
PELLE  GLAOE  MRCN  GATE  4 
BIG  PINE  KEY  INN 
8L0UNTST0WN  2  SE 
ftONIT*  SPRrNGS  ?  ESE 

BRADENTON 

OROOKSVILLE  CHIN  »lLL 
nuSMNELL  ?  £ 
CAMP  RLANDINO 
CANAL  POINT  USDA 

CAPE  SABLE   RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRABELLE 

CARVVICLE 

CEOAR  KEY 

CHATTAHOOCHEE 
CHIPLEV  3  E 
CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 

Ct-EXISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 
COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITV  2  SW 
CROSS  CITY  CAA  AP 

OANIA  4  WNH 

OAVTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  WR  AP  R 

DE  PUNIAH  SPRINGS 

DE  LAND 

DRY  TORTUGAS 
EUSTIS  ?  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 

FERNANOINA  BEACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

FORT  PIERCE 

GAINESVILLE  UNIV 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

HART  LAKE 

HIALEAH 

HIGH  SPRINGS 
HILLI ARO 

HILLSBOROUGH  RVfi  ST  PK 
HOMESTEAD  ExP  STA 
HYPOtUXO 

INVERNESS 
I SLEWORTH 

JACKSONVILLE   WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITV  R 

JASPER  9  ESE 
KENDAL  2  E 

KEY  WEST  WB  CITV  R 

KISSIMMEE 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  £KP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAHASSE 

LAKELAND  WB  CITY  » 

LAKE  PLACID  2  Sw 

LAKE  TRAFFORO 
L IVE  OAK   2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCMEE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
MARIANNA  CAA  Ap 
MAR  I  ANNA    I  NO  SCHOOL 
MAYO   ^  NW 

MELBOURNE  WB  AP  R 

MERRITT  ISLAND 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  HB  AIRPORT  R 
MIAMI  WB  CITY  R 
MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO 

MOORE   HAVEN  LOCK  I 

MOUNTAIN  LAKE 

Ml  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEM  SMYRNA  BEACH  t,  H 

NICCVILLC 

NITTAW  1  S 

OCALA 

OCALA  AIRPORT 
OKEECHOBEE   0  W 
OKEECHOBlt  HRCN  GATE  6 
ORLANOO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

PALATKA 
PANAMA  CITY 
PCNSACOLA  CAA  AP 
PEN«.ACOLA  Wn  CITY  n 
PETERS 

PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 

PORT  MAYACA       L  CANAL 

PONTA  OOROA 

QUINCY  E«P  MAT  ION 

BAirOBD  ST  PBI'.ON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAiNt  LEO 
SAINT  mark:,  6  SE 

ST  PETERSBURG 

SANFORO 

SARASOTA 

SECOTAN 

STUART 


RECORD  MISSING 


1  .02 
.33 
1.66 


1.20  1.72 
.05  .U 
•P*  .02 


.07  2.00 
2.69  .87 
2.94  .31 

.07  .43 


6*as 

2*69 

).6e 


RECORD  HISSING 


.21  .02 
1.60 
.10  1.36 
.12  l.ft'. 


.11 

.57  T 


.33  .14 

.05      ,27  .07 


.07  .07 
T  .12 


.30  .20 
.07  ,01 


2.65 
1.56 


6*65 
1.79 
1.48 


1.27      .58  T 


2.35 
2.02 


.17 

.32 

.60 
*01  2.70 

,02  1.57 


1.20 
1.86 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


Station 

& 

1   1  2 

1 

3 

4  1 

 L 

5 

 ^ 

6 

7  1  8  1  9 

10  1 

1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1  17  1  18 

19     20  1  21 

22  1 

23 

24 

25 

26  1  27 

28  1  29  30 

31 

SUNNILAND 

•  47 

.01 

.25 

36 

TALLAHASSEE  WB  AP 

2.64. 

•  03 

•  82 

T 

•  09 

T  .58 

.86 

TAMIAMI    TRL  40  MI  BEND 

•  66 

•  22 

.01 

.18 

.27 

TAMPA  MB  AIRPORT  R 

4.89 

.54 

T 

T 

.  16 

.30 

T 

.10 

3.11 

.36 

.32 

TARPON  SPRINGS 

5.03 

.95 

.03 

.  13 

.24 

.16 

.06 

3.02 

.42 

TAVERNIER 

US3 

.10 

•  50 

.12 

.18 

.02 

.36 

.25 

TITUSVILLE  2  w 

4.66 

.27 

.10 

.  19 

.12 

.90 

.20 

2.73 

.15 

VERO  BEACH  CAA  AP 

4.45 

T 

.10 

1.43  T 

T 

•  03 

.82 

.  15 

T 

.09 

•  02 

.07 

.32 

.16 

1.19 

.05 

NAUCHULA  2  NM 

6*43 

.71 

.13 

.  10 

T 

.07 

.02 

.09 

.13 

.13 

4.97 

.08  T 

WEST  PALM  6EACH 

4*06 

.07 

u  n 

T 

T 

.02 

.37 

1.64 

.16 

.20 

.23 

•  04 

T 

.28 

T 

T 

WEST  PALM  BEACH  WR  AP  R 

4.53 

.  15 

1.41 

T 

T 

.56 

.40 

•  11 

.11 

T 

.12     T  1,03 

T 

.20 

.29 

T 

.15 

WINTER  HAVEN 

6.76 

.13 

.77 

.01 

T 

1*64 

.03 

.02 

3.57 

.19 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ouDon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

BAT  LAKE 

EVAP 

.  12 

.12 

.  12 

.13 

.10 

.07 

.08 

.12 

.10 

.11 

.07 

.  11 

.10 

.13 

.13 

.14 

.09 

.  11 

.11 

.  11 

.09 

.09 

.07 

.02 

.23 

.30 

.08 

.08 

.11 

B3.35 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.  11 
129 

.  11 
137 

.  14 
160 

.  16 

.  14 

.09 
167 

.  17 
181 

.10 

136 

.11 
117 

.11 

231 

.03 
* 

.02 

.02 
238 

.  12 
256 

.16 
186 

.  13 
162 

.  13 
142 

.  14 
146 

.11 
169 

.  12 
117 

.  11 

72 

.  14 

157 

.12 
110 

.  13 
174 

.12 
263 

.  17 
187 

.13 
93 

.  11 
107 

.  11 
208 

.13 
175 

3.49 
4220 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4  (a) 

EVAP 

.  16 

.  15 

.  15 

.15 

.09 

.03 

.  14 

.10 

.10 

.05 

.05 

.05 

.03 

.01 

.12 

.10 

.10 

.  10 

.09 

.17 

.09 

.09 

.09 

.08 

.02 

.27 

.20 

.08 

.08 

.09 

3.03 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

MAX 

KIN 

.06 
78 
63 

.07 

81 
63 

.  10 
82 
71 

.12 
83 
71 

.08 
82 
70 

.  11 
81 
73 

.09 

81 
71 

.16 
80 
68 

.  16 
80 
67 

.08 

77 
69 

.10 

.  12 
72 
65 

.07 
74 
65 

.  10 
71 
63 

.10 

.11 
82 
71 

.14 
79 
71 

.09 
80 

71 

.10 
82 
71 

.06 
79 
72 

.09 

.10 

.15 
83 
71 

.22 
82 
74 

.21 
82 
73 

.10 

.05 
77 
58 

.12 

.13 

.12 
75 
60 

3.31 
79.3 
68.3 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 

.10 
28 

.10 
40 

.20 
60 

.07 
55 

.08 
43 

.33 
39 

.03 
30 

.04 
20 

.  17 
23 

.  11 
42 

39 

27 

.30 
100 

.18 
148 

.00 

82 

.06 
55 

.06 

43 

.13 
45 

.10 

67 

.09 

32 

.12 
18 

.15 
47 

.13 
13 

.06 
40 

.38 
56 

.00 
29 

.13 
16 

.12 
31 

.08 
48 

.08 
50 

B3.40 
1366 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.  10 
15 

.15 
15 

.  14 
14 

.12 
21 

.07 
0 

.06 
18 

.  11 
46 

.  11 
24 

.08 
22 

.09 

39 

.03 

67 

.07 

58 

.13 
52 

.13 
47 

* 

.24 
43 

.  14 
16 

.09 

2 

.08 
28 

.10 
14 

.13 

7 

.09 
10 

.  11 
10 

.06 
7 

.27 
42 

.  12 
19 

.09 
9 

.09 

8 

.10 
19 

.  12 
22 

3.22 
694 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.09 

.10 

.12 

.09 

.07 

.09 

.  10 

* 

.  19 

.02 

.  31 

.21 

.09 

.07 

.11 

.10 

.05 

.  11 

.08 

.09 

.18 

.09 

.09 

.05 

.07 

.04 

B2.70 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.11 
47 

.13 
55 

.  16 
83 

.  22 
90 

.  11 
59 

.  13 
51 

.  17 
109 

.09 
99 

.12 
63 

.12 
89 

.05 
113 

.04 

126 

.10 
103 

.12 
128 

.17 
141 

.16 
96 

.15 
85 

.17 
86 

.15 
94 

.11 
71 

.12 
27 

.14 
30 

.  14 
47 

.12 
55 

.17 
140 

.17 
60 

.13 
48 

.  11 
30 

.07 
43 

.16 
87 

3.91 
2355 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 
WIND 

.11 
3 

.12 
2 

.09 

2 

.14 
2 

.  15 
3 

.08 
4 

.15 
10 

.10 
10 

.14 

3 

.13 
10 

.08 
18 

.08 
12 

.06 
10 

.07 

6 

.09 

3 

.15 
4 

.06 
4 

.14 

3 

.11 

2 

.17 
4 

.12 
2 

.13 
6 

.  12 
12 

.09 
10 

.19 
20 

.20 
10 

.18 
4 

.10 

2 

.14 

6 

.14 

7 

3.63 
194 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.  16 
19 

.09 

12 

.12 
8 

.10 
4 

.03 
5 

26 

72 

* 

27 

.21 
43 

.09 
71 

.09 

53 

.06 
63 

« 

4 

119 

.22 
16 

.07 
14 

.10 
9 

.11 
16 

.08 
0 

.07 
* 

.10 

.07 

12 

.13 
10 

.08 
5 

54 

25 

.09 
10 

.06 
14 

.10 
29 

.06 
14 

B2.4S 
754 

PORT  MAYACA  S  L  CNL  (a) 

EVAP 
WIND 

.11 
2 

.10 
4 

.08 
2 

.15 
1 

.  11 
1 

.09 
10 

.15 
4 

.09 
4 

.09 

2 

.09 
4 

.08 
12 

.14 
4 

.15 
4 

.14 
4 

.12 
0 

.15 
4 

.15 
0 

.16 
0 

.15 
1 

.14 
0 

.09 
0 

.10 
1 

.09 

2 

.10 
4 

.10 
17 

.15 
12 

.26 
4 

.08 

2 

.  10 

2 

.08 
4 

3.59 
111 

SONNILAND 

EVAP 
WIND 

.09 
40 

.12 
67 

.  13 
71 

.  12 
72 

.05 
57 

.13 
72 

.06 
128 

.08 

67 

.14 
47 

• 

96 

153 

.12 
165 

.  16 
144 

.13 
197 

.  16 

124 

.10 
89 

.11 
93 

.09 
69 

.12 
92 

.07 
69 

.11 

35 

.12 
59 

.08 
59 

.06 

71 

.  17 
167 

.07 
87 

.10 
58 

.11 
43 

.  11 
61 

.09 
100 

3.00 

2652 

TAVIAHI  TRL  40  HI  BD 

EVAP 

.14 

.  14 

.08 

.  11 

.12 

.20 

• 

* 

.  14 

.14 

« 

• 

• 

.26 

.  11 

.  17 

.12 

.03 

.11 

.08 

* 

.21 

.11 

.11 

.11 

.14 

.12 

.09 

.  12 

.15 

3.11 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refere  to  extreaes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  bours  ending  at  time  of  observation. 


(a)   Evaporation  Measured  in  pan  36  z  36  Inches. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1953 


Tobl*  S 

SlOtlOD 

Day  OI  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

'  i 

8  1 

9 

10  1 

j 

"  1 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29  i 

30 

31 

<P*LACHICOL<   KB  C 1  TV 

MAX 

70 

72 

72 

73 

69 

58 

60 

65 

56 

66 

66 

69 

73 

73 

68 

72 

70 

69 

70 

69 

70 

70 

72 

67 

61 

58 

70 

66 

60 

69 

65 

58 

60 

58 

50 

47 

47 

49 

45 

44 

44 

48 

48 

64 

69 

61 

62 

59 

65 

56 

54 

46 

43 

46 

50 

45 

48 

52.3 

ARCADIA 

MAX 

eo 

82 

81 

81 

77 

66 

70 

80 

76 

67 

67 

74 

80 

82 

89 

81 

82 

81 

63 

84 

86 

65 

86 

82 

78 

66 

70 

75 

74 

53 

59 

58 

55 

62 

56 

51 

62 

61 

55 

52 

59 

60 

57 

59 

63 

62 

64 

64 

69 

69 

56 

49 

43 

46 

61 

67.3 

AVON  Park 

MAX 

S3 

84 

83 

83 

77 

68 

72 

81 

75 

72 

67 

74 

V7 

80 

79 

78 

61 

83 

62 

.  85 

87 

84 

87 

80 

76 

66 

70 

75 

74 

76 

77.9 

M  IN 

59 

63 

64 

60 

65 

60 

55 

56 

60 

57 

54 

60 

61 

61 

60 

61 

66 

61 

65 

64 

70 

70 

60 

50 

40 

46 

54 

69.2 

BARTOM 

MAX 

79 

82 

64 

64 

82 

74 

64 

76 

82 

71 

70 

60 

73 

76 

60 

61 

80 

82 

62 

63 

84 

86 

85 

84 

81 

79 

67 

68 

72 

77  .6 

MIN 

52 

59 

60 

55 

60 

60 

57 

52 

68 

60 

56 

53 

54 

69 

55 

66 

59 

59 

62 

63 

69 

64 

57 

49 

40 

46 

56.2 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

79 

81 

83 

82 

84 

80 

77 

76 

80 

77 

69 

71 

72 

81 

82 

79 

78 

81 

81 

81 

82 

87 

65 

86 

83 

70 

64 

66 

74 

76 

78  .3 

MIN 

54 

62 

61 

69 

68 

61 

57 

60 

64 

65 

60 

63 

64 

67 

59 

66 

64 

62 

64 

66 

70 

67 

49 

41 

42 

63 

60.0 

BIG  PINE   KEV  INN 

MAX 

83 

83 

83 

83 

87 

83 

77 

83 

83 

76 

70 

78 

89 

82 

76 

83 

80 

82 

86 

86 

85 

66 

88 

88 

81 

76 

69 

75 

79 

79 

81.3 

M  IN 

69 

70 

70 

69 

68 

67 

67 

69 

69 

68 

64 

68 

68 

70 

70 

70 

70 

72 

71 

72 

70 

68 

72 

56 

5  1 

50 

66 

67.2 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

74 

72 

73 

80 

74 

64 

37 

68 

63 

59 

66 

67 

72 

72 

72 

73 

74 

77 

77 

78 

70 

77 

70 

67 

70 

61 

58 

69 

61 

66 

68.7 

MIN 

43 

47 

46 

47 

53 

47 

36 

36 

44 

34 

32 

33 

34 

36 

44 

65 

57 

64 

56 

56 

40 

41 

39 

33 

33 

35 

42.0 

BRADENTON 

MAX 

60 

81 

61 

80 

78 

72 

70 

75 

72 

68 

69 

76 

77 

81 

79 

79 

79 

80 

79 

82 

81 

81 

80 

79 

74 

64 

69 

73 

72 

75 

76.2 

MIN 

59 

63 

63 

58 

64 

60 

54 

55 

59 

57 

53 

55 

59 

60 

60 

60 

63 

66 

66 

66 

71 

64 

60 

51 

45 

47 

62 

66.5 

8R00KSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

77 

80 

81 

79 

73 

70 

67 

73 

70 

62 

64 

68 

71 

74 

76 

75 

78 

78 

79 

80 

79 

78 

75 

72 

68 

59 

64 

72 

67 

69 

72  .6 

MIN 

55 

61 

62 

60 

65 

52 

49 

53 

56 

52 

49 

50 

56 

66 

61 

58 

60 

61 

66 

65 

67 

60 

51 

46 

45 

54 

SO 

66.0 

auSHNELL  2  E 

MAX 

82 

82 

82 

82 

75 

76 

69 

75 

68 

60 

66 

71 

73 

73 

77 

77 

78 

60 

81 

61 

86 

80 

60 

76 

68 

62 

68 

73 

70 

74  .  7 

MIN 

61 

61 

60 

60 

67 

52 

49 

51 

66 

53 

50 

50 

57 

57 

62 

56 

58 

62 

60 

65 

64 

69 

56 

53 

47 

39 

48 

43 

47 

55.7 

CAMP  BLANDING 

70 

80 

79 

83 

82 

75 

62 

63 

68 

61 

60 

62 

66 

70 

76 

76 

80 

75 

80 

78 

84 

80 

80 

78 

66 

61 

66 

65 

69 

72  0 

MIN 

55 

56 

55 

52 

54 

44 

39 

43 

52 

47 

43 

44 

47 

47 

50 

51 

55 

62 

62 

70 

63 

49 

46 

35 

48 

44 

49.9 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

82 

84 

84 

84 

84 

78 

77 

79 

76 

66 

71 

72 

82 

63 

30 

77 

83 

80 

83 

81 

66 

86 

86 

86 

73 

65 

68 

74 

78 

MIN 

58 

62 

60 

59 

64 

61 

60 

64 

66 

62 

62 

65 

66 

64 

62 

62 

61 

63 

63 

61 

62 

67 

70 

64 

49 

43 

42 

59 

61 

60.4 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

81 

84 

82 

82 

82 

84 

80 

82 

65 

81 

75 

80 

82 

83 

75 

83 

84 

81 

83 

81 

83 

63 

66 

86 

85 

79 

73 

76 

74 

72 

80.9 

MIN 

57 

63 

62 

62 

65 

65 

62 

63 

64 

68 

60 

64 

65 

67 

61 

64 

66 

64 

66 

71 

66 

67 

65 

43 

48 

58 

62.1 

CAPTIVA 

82 

85 

84 

77 

72 

76 

76 

70 

67 

72 

78 

83 

81 

81 

83 

83 

81 

83 

84 

82 

82 

81 

75 

69 

70 

74 

75 

78 

78  1 

MIN 

61 

64 

66 

65 

67 

64 

69 

60 

66 

60 

56 

60 

64 

67 

65 

65 

65 

67 

68 

69 

67 

73 

71 

63 

57 

50 

51 

58 

59 

63.1 

CARRASELLE 

MAX 

77 

77 

78 

77 

73 

62 

63 

70 

58 

68 

68 

73 

75 

77 

74 

75 

75 

75 

77 

72 

75 

70 

75 

69 

66 

61 

71 

73 

64 

MIN 

48 

52 

52 

55 

61 

48 

41 

41 

46 

40 

37 

37 

39 

41 

49 

50 

52 

55 

64 

56 

62 

62 

44 

45 

42 

33 

44 

42 

47.6 

CEDAR  KEY 

77 

80 

81 

82 

73 

73 

72 

71 

66 

59 

62 

70 

75 

78 

75 

76 

78 

80 

80 

74 

75 

76 

78 

76 

63 

60 

63 

60 

69 

MIN 

■  59 

60 

60 

61 

65 

64 

45 

50 

52 

60 

44 

48 

60 

65 

69 

62 

62 

65 

64 

62 

63 

62 

55 

47 

47 

46 

50 

56.9 

CHIPLEY  3  E 

73 

76 

81 

77 

70 

60 

61 

59 

62 

66 

68 

73 

72 

71 

72 

76 

79 

60 

80 

78 

78 

76 

73 

74 

70 

58 

71 

66 

66 

MIN 

52 

45 

45 

50 

68 

46 

33 

39 

47 

32 

31 

32 

33 

35 

36 

49 

54 

62 

54 

60 

49 

37 

41 

37 

33 

39 

50 

42.9 

CLEARWATER 

80 

82 

83 

82 

77 

73 

69 

70 

70 

63 

69 

68 

77 

78 

79 

77 

80 

61 

81 

81 

82 

78 

76 

75 

70 

66 

67 

72 

69 

MIN 

62 

62 

64 

62 

62 

55 

52 

65 

58 

55 

50 

52 

52 

59 

60 

65 

66 

67 

67 

69 

63 

59 

49 

49 

55 

53 

68.6 

CLERMONT  6  S 

80 

64 

85 

82 

75 

70 

72 

80 

68 

63 

70 

72 

75 

78 

80 

79 

82 

80 

81 

82 

86 

82 

78 

77 

67 

64 

68 

76 

73 

MIN 

57 

60 

61 

56 

66 

54 

50 

55 

56 

56 

63 

54 

59 

61 

59 

58 

58 

62 

60 

66 

64 

69 

61 

56 

46 

40 

47 

49 

52 

57.1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

73 

78 

79 

80 

80 

83 

76 

77 

77 

75 

66 

70 

74 

77 

78 

78 

76 

78 

78 

82 

83 

82 

67 

87 

85 

70 

MIN 

53 

61 

70 

69 

67 

65 

62 

63 

62 

65 

61 

61 

65 

66 

66 

68 

66 

59 

69 

68 

65 

70 

64 

71 

67 

46 

48 

64.1 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

77 

60 

82 

81 

81 

64 

81 

81 

63 

82 

76 

70 

74 

61 

81 

77 

77 

80 

81 

81 

SI 

62 

63 

64 

84 

76 

71 

71 

71 

MIN 

59 

61 

63 

66 

68 

67 

62 

65 

66 

69 

63 

65 

68 

70 

68 

68 

65 

72 

73 

65 

70 

73 

66 

73 

49 

41 

48 

60 

64.4 

COMPASS  LAKE 

73 

76 

80 

70 

68 

68 

62 

61 

60 

65 

67 

72 

70 

72 

78 

60 

78 

80 

70 

76 

71 

70 

74 

65 

56 

71 

63 

63 

MIN 

50 

45 

45 

48 

58 

46 

36 

47 

42 

34 

34 

34 

35 

43 

43 

38 

^' 

47 

52 

63 

51 

57 

51 

34 

41 

35 

30 

42 

47 

43.3 

CRESCENT  CITY  2  SW 

79 

83 

79 

79 

76 

69 

70 

75 

67 

60 

70 

73 

73 

72 

78 

80 

77 

77 

78 

77 

83 

78 

84 

73 

67 

66 

68 

72 

72 

74.3 

MIN 

46 

61 

62 

57 

66 

61 

44 

54 

56 

51 

50 

51 

57 

56 

57 

56 

59 

63 

65 

70 

55 

53 

48 

37 

51 

42 

50 

54.8 

CROSS  CITY  CAA  AP 

76 

78 

82 

81 

76 

58 

65 

69 

62 

62 

63 

72 

75 

77 

77 

81 

79 

61 

80 

79 

86 

74 

79 

67 

67 

61 

67 

66 

68 

MIN 

52 

56 

55 

63 

67 

44 

40 

46 

50 

40 

4  1 

39 

51 

51 

56 

51 

57 

56 

61 

64 

52 

50 

41 

36 

33 

40 

40 

44 

48.7 

OAYTONA  BEACM 

MAX 

74 

77 

78 

79 

80 

75 

65 

68 

71 

70 

66 

67 

70 

75 

75 

74 

72 

76 

76 

78 

79 

60 

80 

82 

70 

64 

63 

68 

67 

69 

MIN 

61 

61 

64 

69 

68 

63 

48 

61 

63 

56 

64 

64 

66 

66 

61 

68 

64 

69 

67 

71 

60 

56 

48 

39 

51 

62 

69.9 

OAVTONA  BEACH  WB  AP 

76 

78 

79 

79 

76 

67 

66 

72 

70 

62 

67 

71 

77 

75 

77 

75 

76 

77 

76 

80 

81 

60 

82 

74 

67 

63 

69 

70 

70 

73.5 

MIN 

59 

60 

61 

57 

64 

61 

47 

56 

60 

54 

55 

59 

65 

64 

61 

55 

58 

62 

60 

66 

62 

64 

56 

50 

43 

38 

47 

46 

62 

56.6 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

76 

77 

81 

70 

65 

69 

63 

66 

65 

67 

69 

73 

73 

72 

72 

76 

78 

61 

81 

74 

78 

73 

70 

73 

64 

58 

71 

65 

65 

MIN 

64 

52 

52 

46 

56 

47 

37 

43 

46 

37 

37 

40 

40 

41 

42 

45 

48 

52 

54 

62 

55 

63 

44 

41 

41 

38 

38 

40 

40 

49 

46  .0 

OE  LAND 

MAX 

76 

78 

79 

81 

81 

73 

65 

71 

74 

70 

60 

67 

71 

78 

75 

78 

77 

77 

76 

60 

81 

82 

80 

82 

75 

65 

63 

66 

71 

MIN 

58 

60 

61 

65 

66 

56 

46 

65 

60 

56 

46 

53 

59 

64 

65 

60 

59 

64 

62 

70 

57 

56 

46 

35 

44 

43 

50 

55.7 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

79 

80 

60 

60 

84 

82 

75 

78 

78 

76 

71 

75 

76 

76 

77 

77 

79 

80 

80 

82 

84 

81 

84 

82 

79 

75 

71 

74 

74 

75 

MIN 

69 

74 

74 

74 

74 

72 

70 

70 

74 

68 

68 

69 

72 

73 

74 

73 

75 

77 

76 

76 

76 

69 

69 

65 

64 

69 

70 

n'.7 

EUSTIS  2  S 

79 

61 

62 

61 

76 

69 

69 

76 

69 

64 

66 

71 

74 

77 

76 

80 

79 

81 

84 

63 

83 

82 

75 

71 

63 

66 

71 

71 

MIN 

60 

64 

64 

60 

65 

47 

52 

54 

58 

50 

51 

53 

69 

60 

58 

63 

62 

63 

64 

63 

60 

55 

50 

45 

49 

48 

51 

56.0 

EVERGLADES 

MAX 

82 

86 

86 

86 

85 

82 

83 

84 

84 

76 

69 

78 

83 

83 

83 

63 

85 

64 

84 

65 

88 

66 

85 

64 

78 

72 

69 

76 

78 

80 

81.5 

MIN 

61 

64 

66 

66 

65 

68 

62 

67 

65 

62 

69 

65 

65 

66 

65 

66 

67 

65 

67 

68 

68 

69 

71 

73 

64 

56 

46 

50 

60 

65 

64.0 

FEDERAL  POINT 

76 

79 

80 

60 

76 

68 

65 

69 

62 

60 

66 

69 

68 

70 

77 

76 

76 

77 

79 

79 

84 

76 

62 

70 

67 

61 

66 

64 

69 

MIN 

60 

62 

62 

56 

64 

48 

47 

64 

56 

51 

61 

53 

57 

66 

61 

59 

54 

57 

59 

56 

62 

62 

66 

57 

53 

49 

38 

51 

47 

52 

55.5 

FELLSMERE 

80 

62 

81 

63 

76 

74 

73 

74 

75 

76 

71 

78 

78 

80 

79 

78 

78 

80 

60 

62 

84 

65 

86 

61 

75 

64 

68 

74 

74 

76 

MIN 

50 

64 

64 

60 

66 

62 

66 

58 

64 

62 

69 

64 

64 

68 

62 

58 

59 

62 

64 

61 

66 

62 

71 

67 

61 

49 

41 

46 

52 

53 

59.8 

FERNANDINA  BEACH 

73 

74 

76 

76 

70 

66 

67 

62 

61 

58 

61 

64 

66 

66 

70 

72 

73 

73 

75 

74 

78 

74 

60 

73 

66 

59 

66 

61 

62 

MIN 

57 

59 

68 

57 

65 

46 

44 

51 

54 

46 

47 

60 

55 

52 

64 

53 

56 

59 

64 

65 

67 

67 

49 

51 

42 

37 

60 

45 

52 

53.7 

FORT  LAUDERDALE 

83 

84 

82 

82 

63 

62 

80 

83 

64 

77 

78 

75 

85 

79 

78 

81 

82 

81 

62 

83 

84 

63 

78 

65 

79 

69 

71 

75 

78 

79 

80.2 

MIN 

61 

72 

7  1 

66 

66 

66 

62 

63 

63 

68 

62 

67 

67 

72 

67 

69 

70 

70 

72 

73 

64 

71 

69 

67 

63 

50 

41 

49 

60 

58 

64.7 

FT  LAUDERDALE   BAH  I A  MAR 

77 

80 

80 

60 

81 

77 

78 

81 

77 

75 

72 

76 

80 

78 

75 

76 

78 

60 

79 

81 

82 

81 

61 

80 

74 

68 

67 

72 

76 

78 

77.3 

MIN 

68 

70 

71 

72 

69 

68 

63 

66 

66 

69 

63 

66 

69 

72 

72 

69 

69 

71 

72 

74 

74 

74 

74 

71 

69 

58 

47 

56 

61 

62 

67.5 

FORT  MYERS  MB  AP 

MAX 

81 

84 

83 

82 

80 

78 

72 

81 

79 

67 

67 

76 

61 

84 

60 

81 

81 

83 

82 

86 

85 

86 

83 

83 

76 

66 

69 

75 

75 

79 

78.8 

MIN 

66 

61 

62 

69 

63 

59 

66 

65 

63 

55 

54 

69 

60 

64 

60 

59 

59 

61 

63 

64 

63 

64 

67 

70 

64 

47 

44 

45 

51 

51 

56.3 

FORT  PIERCE 

MAX 

80 

81 

81 

81 

83 

75 

76 

74 

76 

72 

71 

76 

78 

79 

79 

76 

79 

78 

80 

60 

81 

62 

66 

83 

74 

6* 

67 

73 

75 

76 

77.1 

MIN 

61 

60 

67 

67 

63 

58 

56 

60 

66 

60 

61 

68 

68 

69 

70 

69 

65 

69 

67 

69 

65 

73 

69 

66 

61 

47 

42 

45 

53 

54 

62.0 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 

76 

SO 

81 

85 

81 

77 

52 

67 

72 

65 

66 

63 

72 

74 

76 

81 

82 

81 

82 

82 

60 

64 

76 

80 

66 

64 

61 

68 

69 

71 

73.5 

MIN 

54 

58 

60 

57 

64 

46 

42 

47 

51 

48 

44 

46 

51 

62 

56 

66 

59 

60 

61 

63 

64 

69 

51 

48 

44 

36 

48 

42 

48 

52.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1953 


StaUon 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5  I 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GLEN   ST   MARY  NURSERIES 

MAX 

76 

76 

82 

80 

77 

69 

63 

65 

62 

67 

62 

70 

71 

75 

76 

79 

79 

78 

78 

76 

83 

81 

79 

75 

65 

60 

66 

65 

67 

70 

72i 

0 

HIN 

50 

63 

43 

50 

40 

40 

49 

47 

49 

47 

50 

56 

56 

60 

62 

66 

47 

47 

39 

32 

42 

34 

41 

48 

1 

GRAPE   MAMMOCK   C    P  RANCH 

MAX 

MIN 

H I ALEAH 

80 

81 

80 

82 

84 

80 

81 

84 

86 

76 

79 

74 

81 

81 

77 

77 

80 

SO 

82 

82 

82 

84 

86 

82 

84 

81 

69 

76 

77 

79 

80 

2 

MIN 

62 

6  3 

66 

68 

67 

63 

66 

66 

62 

63 

60 

67 

67 

70 

66 

67 

66 

69 

71 

64 

69 

70 

69 

70 

63 

43 

49 

57 

58 

62 

64 

1 

MIGH  SPRINGS 

75 

79 

83 

82 

77 

66 

64 

69 

61 

60 

66 

72 

73 

76 

80 

81 

80 

83 

83 

84 

82 

82 

80 

74 

67 

61 

67 

67 

68 

70 

73 

MIN 

52 

65 

59 

53 

62 

45 

40 

43 

46 

46 

40 

44 

49 

52 

63 

58 

57 

56 

67 

68 

57 

68 

67 

49 

49 

46 

33 

42 

37 

42 

60 

1 

H I LL I A  RO 

74 

75 

80 

81 

70 

64 

60 

64 

66 

67 

61 

69 

70 

74 

76 

77 

79 

77 

79 

77 

86 

76 

79 

65 

61 

59 

66 

63 

65 

70 

70 

6 

MIN 

49 

50 

53 

63 

36 

41 

46 

40 

41 

46 

47 

49 

46 

47 

55 

65 

59 

62 

62 

45 

47 

37 

33 

46 

45 

43 

48 

1 

HOME STE AD  EXP  STA 

MAX 

83 

83 

82 

82 

86 

82 

79 

84 

84 

80 

79 

79 

81 

82 

78 

78 

82 

83 

83 

83 

85 

84 

87 

86 

80 

73 

75 

74 

78 

80 

1 

MIN 

56 

60 

61 

60 

66 

63 

62 

63 

68 

63 

66 

67 

70 

70 

67 

67 

60 

63 

67 

61 

64 

66 

63 

69 

46 

35 

43 

62 

59 

61 

3 

HYPOLUXO 

MAX 

81 

88 

81 

81 

82 

80 

80 

83 

79 

76 

74 

76 

81 

80 

77 

77 

80 

80 

80 

81 

83 

84 

88 

83 

78 

69 

72 

75 

78 

77 

MIN 

" 

70 

7 1 

70 

7 1 

70 

7 1 

73 

71 

70 

67 

49 

4 1 

48 

58 

61 

66 

9 

I N  VERNE  SS 

MAX 

80 

83 

86 

83 

79 

75 

69 

74 

62 

62 

67 

73 

72 

79 

79 

79 

80 

82 

82 

82 

85 

82 

80 

78 

68 

63 

70 

73 

71 

MIN 

64 

58 

57 

59 

69 

60 

63 

66 

68 

58 

54 

47 

37 

49 

46 

50 

65 

9 

JACKSONVILLE   WB  AP 

74 

75 

79 

79 

70 

53 

60 

63 

61 

63 

62 

67 

67 

72 

73 

76 

76 

76 

78 

78 

83 

76 

80 

66 

66 

59 

66 

64 

65 

70 

5 

MIN 

53 

43 

39 

48 

44 

46 

^' 

50 

56 

53 

61 

51 

60 

62 

66 

64 

59 

5  1 

46 

41 

36 

46 

41 

46 

60 

9 

JACKSONV I LLE  BEACH 

MAX 

74 

74 

76 

77 

74 

68 

60 

66 

63 

68 

63 

66 

66 

65 

69 

69 

70 

73 

76 

74 

82 

73 

81 

67 

66 

60 

67 

61 

64 

MIN 

58 

59 

59 

67 

54 

48 

48 

49 

60 

68 

58 

65 

62 

52 

69 

67 

65 

65 

66 

51 

51 

41 

36 

49 

43 

50 

54 

0 

J AC K SON V ILLE  WB  CITY 

73 

74 

78 

79 

69 

53 

57 

62 

61 

53 

69 

66 

66 

69 

71 

75 

75 

76 

77 

77 

83 

75 

80 

65 

66 

59 

67 

64 

62 

70 

68 

MIN 

^' 

59 

58 

68 

53 

44 

42 

62 

61 

48 

46 

48 

52 

52 

67 

65 

54 

69 

61 

65 

68 

68 

60 

53 

50 

46 

41 

48 

42 

48 

53 

1 

JASPER  9  ESE 

74 

74 

80 

80 

72 

61 

66 

61 

62 

61 

70 

74 

74 

79 

79 

79 

80 

79 

75 

84 

75 

75 

67 

65 

56 

68 

66 

68 

68 

71 

MIN 

49 

49 

48 

58 

39 

46 

46 

38 

38 

40 

48 

49 

48 

45 

46 

54 

65 

61 

63 

64 

43 

45 

36 

35 

40 

35 

43 

46 

6 

KEY   WEST  WB  CITY 

81 

82 

82 

S3 

84 

83 

76 

82 

81 

82 

72 

76 

76 

78 

75 

80 

81 

82 

85 

85 

85 

85 

84 

84 

79 

76 

70 

74 

76 

79 

6 

MIN 

70 

70 

72 

71 

68 

69 

72 

67 

66 

69 

7 1 

71 

72 

71 

70 

70 

72 

74 

74 

72 

72 

72 

68 

65 

65 

62 

6  7 

68 

69 

4 

K I SS I MMEE 

80 

82 

81 

80 

76 

67 

68 

80 

74 

66 

70 

73 

74 

79 

79 

79 

78 

80 

80 

82 

83 

80 

80 

78 

69 

64 

68 

75 

73 

MIN 

60 

60 

63 

48 

52 

68 

6 1 

5  1 

64 

60 

63 

60 

69 

68 

68 

62 

59 

65 

63 

69 

62 

66 

46 

38 

47 

46 

51 

56 

2 

LA  BELLE 

81 

83 

83 

81 

81 

80 

77 

85 

79 

72 

69 

81 

85 

85 

82 

81 

83 

83 

83 

84 

88 

86 

87 

84 

77 

69 

72 

79 

80 

MIN 

60 

61 

64 

60 

63 

60 

66 

62 

60 

66 

69 

58 

58 

59 

63 

63 

62 

63 

69 

70 

61 

69 

40 

41 

50 

50 

68 

7 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

81 

83 

83 

80 

74 

70 

73 

82 

74 

66 

70 

74 

76 

81 

79 

79 

81 

82 

81 

82 

85 

81 

80 

82 

75 

64 

69 

76 

74 

MIN 

55 

59 

60 

64 

56 

5  1 

64 

58 

56 

6  3 

56 

60 

66 

60 

67 

57 

58 

63 

58 

64 

64 

70 

63 

58 

46 

39 

47 

46 

61 

66 

8 

lAvP    r"ITV    ^  c 
LA^t    I.  1  1  T     £  C 

74 

76 

81 

79 

72 

69 

63 

67 

64 

60 

61 

70 

73 

76 

74 

79 

79 

79 

77 

75 

83 

77 

78 

72 

66 

60 

68 

54 

66 

MIN 

45 

42 

40 

44 

46 

53 

50 

64 

57 

69 

62 

64 

68 

46 

42 

40 

34 

47 

38 

40 

49 

6 

LAKE  MIAWASSE 

MAX 

76 

79 

83 

82 

81 

73 

59 

68 

78 

70 

58 

68 

72 

76 

79 

77 

79 

81 

80 

81 

82 

86 

81 

78 

78 

64 

64 

68 

73 

7 1 

74 

MIN 

54 

58 

63 

57 

65 

57 

49 

52 

57 

56 

63 

54 

59 

63 

62 

59 

58 

58 

62 

59 

64 

62 

69 

62 

56 

45 

37 

47 

44 

51 

56 

4 

LAKELAND  WB  CITY 

78 

80 

80 

79 

72 

62 

68 

78 

68 

58 

68 

70 

74 

77 

77 

76 

77 

79 

80 

81 

86 

81 

78 

78 

64 

62 

68 

75 

70 

73 

73 

9 

MIN 

60 

63 

63 

62 

64 

53 

5 1 

65 

59 

53 

63 

55 

69 

61 

61 

60 

62 

61 

64 

64 

66 

66 

68 

63 

54 

48 

47 

65 

50 

54 

58 

5 

LAKE   PLACID  2  SU 

MAX 

83 

86 

84 

82 

78 

70 

74 

83 

76 

72 

67 

78 

80 

81 

81 

82 

82 

83 

86 

87 

85 

85 

80 

75 

66 

69 

76 

76 

MIN 

57 

60 

62 

57 

63 

59 

55 

64 

60 

58 

65 

60 

61 

65 

59 

61 

60 

66 

62 

64 

66 

69 

68 

62 

47 

38 

41 

52 

64 

58 

4 

LIVE  OAK   ?  ESE 

77 

74 

82 

80 

75 

65 

61 

68 

64 

63 

63 

70 

75 

74 

80 

79 

79 

80 

76 

83 

76 

77 

67 

66 

58 

67 

64 

67 

7 1 

7  1 

6 

MIN 

62 

63 

6  2 

64 

64 

44 

37 

42 

48 

47 

40 

40 

41 

46 

6 1 

51 

50 

55 

67 

59 

66 

66 

65 

46 

^6 

39 

32 

46 

34 

43 

48 

8 

LOX AHA  TCHEE 

82 

84 

84 

84 

82 

79 

81 

83 

81 

73 

73 

74 

81 

83 

79 

77 

83 

82 

82 

82 

86 

87 

88 

86 

78 

67 

71 

76 

79 

MIN 

70 

61 

60 

66 

63 

60 

61 

64 

66 

61 

67 

66 

70 

66 

61 

63 

69 

67 

67 

64 

62 

68 

69 

60 

61 

38 

43 

57 

65 

61 

i4 

MAD I  SON 

75 

75 

82 

80 

69 

54 

61 

65 

57 

65 

64 

71 

73 

76 

73 

77 

80 

78 

78 

77 

81 

70 

75 

71 

62 

59 

68 

62 

63 

MIN 

53 

6  3 

52 

60 

54 

45 

36 

39 

48 

43 

38 

41 

40 

41 

60 

62 

6 1 

64 

56 

6  1 

64 

64 

60 

45 

39 

36 

43 

35 

44 

48 

>0 

MARATHON   VACA  KEY 

83 

86 

84 

81 

86 

86 

82 

82 

82 

83 

72 

78 

79 

80 

78 

81 

78 

81 

84 

85 

84 

84 

86 

84 

79 

78 

69 

74 

78 

MIN 

63 

66 

70 

66 

69 

66 

62 

64 

60 

64 

69 

62 

62 

63 

66 

65 

64 

65 

69 

68 

67 

68 

69 

66 

61 

66 

5 1 

53 

58 

59 

63 

>3 

MARIANNA   CAA  AP 

75 

80 

73 

64 

60 

62 

59 

60 

66 

68 

74 

73 

72 

73 

76 

78 

79 

80 

70 

78 

70 

68 

72 

60 

57 

70 

60 

64 

67 

MIN 

51 

48 

46 

61 

52 

4  1 

36 

42 

40 

36 

34 

36 

34 

40 

39 

38 

39 

62 

56 

58 

64 

62 

44 

38 

43 

37 

34 

38 

36 

48 

43 

•  3 

MARIANNA    INO  SCHOOL 

76 

75 

82 

75 

69 

59 

61 

59 

61 

66 

67 

72 

72 

72 

73 

77 

79 

78 

80 

74 

78 

75 

70 

73 

66 

58 

70 

66 

64 

68 

70 

MIN 

46 

49 

48 

62 

68 

46 

37 

41 

47 

36 

36 

36 

39 

39 

41 

39 

39 

53 

66 

63 

63 

62 

61 

38 

43 

38 

32 

34 

33 

47 

44 

•  3 

MAYO   5  NW 

MAX 

76 

75 

84 

82 

72 

62 

62 

66 

62 

64 

64 

70 

74 

76 

75 

80 

79 

79 

81 

75 

83 

75 

77 

67 

66 

61 

68 

65 

66 

72 

71 

■  9 

MIN 

46 

49 

50 

53 

62 

46 

37 

41 

48 

46 

38 

38 

39 

42 

50 

52 

48 

48 

66 

60 

66 

63 

64 

46 

45 

40 

31 

46 

34 

42 

47 

■  6 

MELBOURNE  WB  AP 

78 

79 

80 

79 

77 

71 

68 

75 

74 

67 

68 

75 

75 

78 

77 

76 

77 

78 

79 

80 

82 

81 

83 

81 

67 

63 

68 

71 

71 

73 

76 

0 

MIN 

60 

64 

67 

64 

64 

58 

55 

68 

66 

59 

69 

65 

64 

68 

65 

62 

62 

68 

70 

63 

68 

65 

70 

66 

62 

48 

43 

48 

55 

65 

61 

0 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

80 

81 

80 

80 

77 

69 

68 

78 

73 

68 

68 

75 

76 

79 

78 

76 

77 

78 

78 

74 

82 

80 

86 

80 

68 

64 

69 

73 

72 

73 

75 

3 

MIN 

60 

64 

65 

60 

65 

6  1 

50 

59 

64 

59 

69 

66 

66 

66 

62 

64 

60 

61 

69 

62 

68 

66 

72 

66 

57 

49 

40 

49 

63 

68 

60 

6 

MIAMI  BEACH 

MAX 

78 

79 

78 

79 

81 

83 

81 

80 

79 

78 

76 

76 

80 

78 

77 

76 

78 

79 

79 

79 

81 

80 

82 

81 

79 

74 

71 

75 

75 

76 

78 

2 

MIN 

73 

7  5 

71 

74 

73 

70 

64 

68 

70 

70 

64 

68 

69 

73 

71 

68 

68 

70 

74 

74 

74 

76 

76 

72 

71 

61 

61 

68 

70 

65 

69 

3 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

ei 

82 

B2 

82 

83 

80 

80 

83 

82 

76 

71 

74 

81 

81 

77 

76 

81 

81 

81 

81 

84 

83 

84 

84 

78 

71 

69 

76 

77 

79 

MIN 

66 

6  5 

67 

68 

69 

67 

64 

66 

68 

64 

6  3 

67 

67 

72 

67 

70 

68 

69 

67 

73 

70 

59 

64 

46 

60 

60 

65 

5 

MIAMI    WB  CITY 

MAX 

80 

81 

79 

81 

80 

80 

77 

80 

79 

74 

71 

73 

78 

78 

75 

76 

80 

81 

80 

80 

84 

79 

81 

81 

78 

72 

69 

72 

75 

MIN 

66 

73 

70 

73 

69 

66 

62 

65 

66 

62 

61 

66 

66 

70 

71 

65 

68 

70 

73 

73 

73 

74 

74 

71 

60 

55 

47 

60 

60 

66 

1 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

74 

76 

80 

75 

65 

57 

63 

56 

62 

65 

68 

71 

72 

70 

72 

77 

76 

77 

78 

72 

75 

72 

70 

74 

64 

69 

71 

67 

58 

MIN 

64 

50 

50 

51 

57 

44 

42 

48 

44 

37 

35 

34 

38 

38 

39 

45 

44 

50 

55 

6  1 

53 

64 

43 

36 

49 

34 

34 

40 

40 

49 

46 

3 

MONT  I  CELLO 

MAX 

74 

76 

80 

79 

64 

52 

60 

64 

56 

67 

66 

70 

72 

76 

75 

80 

80 

78 

79 

69 

78 

71 

74 

73 

61 

58 

69 

63 

65 

MIN 

51 

49 

49 

64 

62 

38 

36 

38 

46 

41 

35 

38 

42 

46 

5  1 

48 

46 

52 

56 

60 

59 

59 

46 

40 

39 

34 

32 

42 

37 

42 

45 

2 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

74 

78 

80 

80 

79 

80 

75 

74 

79 

76 

66 

69 

75 

79 

78 

77 

76 

78 

78 

79 

83 

83 

85 

86 

83 

70 

65 

65 

72 

73 

76 

4 

MIN 

56 

66 

70 

68 

67 

64 

59 

60 

62 

64 

59 

61 

64 

66 

66 

65 

66 

68 

70 

70 

66 

71 

68 

69 

66 

53 

43 

46 

48 

69 

62 

6 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

80 

82 

81 

79 

76 

71 

69 

80 

74 

64 

68 

72 

77 

80 

79 

78 

79 

80 

80 

82 

86 

82 

SO 

79 

77 

64 

68 

74 

71 

74 

76 

2 

MIN 

57 

62 

61 

67 

67 

59 

52 

64 

60 

57 

54 

57 

60 

64 

59 

60 

60 

57 

62 

61 

66 

67 

70 

66 

68 

48 

39 

47 

49 

49 

68 

0 

MT  PLEASANT 

MAX 

78 

73 

81 

75 

70 

64 

63 

62 

56 

66 

67 

73 

72 

74 

75 

78 

79 

79 

78 

75 

SO 

75 

69 

72 

68 

68 

70 

63 

66 

71 

71 

0 

MIN 

54 

60 

49 

54 

67 

46 

36 

40 

46 

38 

34 

36 

39 

39 

49 

43 

44 

64 

57 

62 

68 

63 

66 

38 

41 

37 

33 

42 

38 

42 

46 

8 

NAPLES 

MAX 

81 

83 

84 

87 

82 

79 

76 

81 

80 

75 

68 

76 

82 

86 

82 

81 

82 

82 

82 

85 

83 

87 

82 

82 

77 

70 

70 

76 

76 

78 

79 

>8 

MIN 

69 

63 

64 

63 

64 

66 

69 

61 

64 

59 

68 

64 

63 

69 

67 

65 

65 

64 

67 

68 

67 

68 

76 

73 

64 

57 

47 

47 

66 

56 

63 

•  1 

NEW  SMYRNA   BEACH   <.  N 

MAX 

77 

79 

81 

81 

75 

72 

65 

73 

72 

67 

68 

72 

76 

73 

76 

74 

77 

78 

80 

80 

82 

80 

82 

78 

69 

64 

70 

69 

72 

71 

74 

i4 

MIN 

59 

63 

61 

57 

66 

57 

48 

59 

63 

57 

66 

6' 

66 

66 

61 

62 

58 

60 

62 

61 

67 

62 

70 

59 

58 

47 

37 

46 

48 

63 

58 

>3 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER 


Day  Oi  Month 


Slatlon 

1 

2 

3 

4 

T 

'  \ 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28  I 

29 

30  j  31 

« 

> 
< 

NICEVILLE 

MAX 

70 

75 

77 

76 

74 

70 

71 

72 

76 

65 

67 

69 

73 

73 

71 

71 

74 

76 

75 

74 

73 

76 

77 

78 

72 

71 

70 

70 

57 

50 

72. 

1 

MIN 

37 

42 

44 

44 

42 

38 

39 

34 

42 

36 

31 

31 

31 

32 

36 

39 

38 

40 

54 

53 

50 

55 

52 

33 

38 

36 

33 

32 

29 

47 

OC»LA 

MAX 

78 

82 

83 

80 

78 

74 

70 

74 

68 

59 

66 

72 

69 

76 

79 

78 

79 

80 

80 

80 

85 

80 

79 

73 

66 

63 

59 

72 

71 

73 

74. 

6 

MIN 

54 

62 

62 

56 

65 

60 

44 

56 

55 

52 

50 

50 

66 

55 

61 

55 

58 

57 

60 

60 

65 

65 

69 

55 

52 

46 

39 

52 

43 

49 

OCALA  AIRPORT 

MAX 

eo 

81 

84 

83 

79 

67 

68 

74 

54 

54 

66 

73 

70 

77 

81 

79 

80 

80 

82 

61 

85 

80 

83 

67 

66 

65 

71 

72 

70 

74 

74  . 

2 

MIN 

50 

60 

68 

61 

54 

48 

40 

51 

63 

51 

49 

48 

64 

55 

60 

51 

63 

50 

67 

64 

52 

63 

64 

63 

50 

44 

32 

47 

37 

42 

OKEECMOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

MIN 

ORLANDO   WATER  PLANT 

MAX 

77 

82 

83 

81 

75 

74 

75 

79 

71 

64 

59 

72 

75 

79 

79 

78 

80 

60 

61 

84 

87 

84 

79 

78 

74 

73 

55 

59 

72 

72 

76. 

^ 

MIN 

63 

62 

64 

51 

67 

63 

61 

56 

59 

55 

54 

66 

62 

64 

62 

59 

50 

61 

66 

51 

66 

64 

70 

63 

49 

47 

63 

57 

49 

48 

ORLANDO  KB  AIRPORT 

MAX 

79 

81 

82 

80 

76 

66 

56 

78 

71 

60 

68 

73 

74 

78 

79 

77 

79 

79 

60 

81 

86 

82 

79 

69 

63 

67 

73 

72 

74 

74. 

9 

MIN 

59 

61 

61 

58 

53 

62 

49 

57 

59 

63 

54 

56 

62 

63 

61 

62 

69 

61 

63 

60 

66 

63 

67 

63 

51 

44 

40 

60 

46 

62 

PALATKA 

MAX 

eo 

80 

83 

84 

76 

71 

68 

72 

63 

59 

66 

72 

58 

71 

61 

81 

81 

80 

82 

82 

84 

79 

83 

76 

57 

62 

66 

70 

71 

73 

74 

6 

MIN 

58 

61 

60 

57 

65 

48 

44 

54 

57 

50 

51 

61 

56 

57 

62 

57 

65 

57 

60 

60 

63 

54 

70 

65 

53 

46 

36 

6  1 

46 

48 

PANAMA  CI  TV 

MAX 

73 

75 

79 

82 

58 

61 

62 

63 

60 

65 

67 

71 

72 

71 

72 

76 

78 

78 

79 

70 

70 

71 

70 

69 

62 

58 

69 

54 

55 

68 

69 

6 

M I N 

56 

62 

62 

57 

61 

49 

40 

46 

48 

40 

36 

40 

39 

44 

49 

47 

46 

56 

58 

53 

55 

63 

53 

44 

48 

44 

39 

46 

42 

49 

46 

7 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

76 

76 

77 

71 

64 

58 

64 

56 

64 

67 

69 

72 

76 

71 

70 

76 

77 

73 

73 

73 

74 

74 

66 

73 

63 

60 

70 

62 

61 

53 

68 

8 

M  I N 

58 

56 

64 

59 

65 

45 

45 

49 

47 

39 

41 

44 

43 

49 

49 

50 

51 

55 

67 

61 

59 

61 

46 

45 

43 

40 

44 

46 

46 

52 

7 

PENSACOLA  KB  CITY 

MAX 

74 

74 

76 

70 

63 

67 

61 

55 

63 

65 

69 

72 

73 

71 

68 

71 

76 

72 

71 

72 

71 

73 

60 

72 

52 

59 

71 

61 

60 

63 

67 

4 

MIN 

59 

58 

56 

61 

54 

45 

46 

48 

46 

40 

43 

46 

46 

50 

53 

53 

64 

59 

61 

61 

59 

69 

46 

46 

46 

41 

46 

46 

60 

52 

50 

g 

PLANT  CITV 

MAX 

e<> 

82 

82 

80 

79 

72 

69 

80 

75 

56 

59 

72 

81 

60 

79 

78 

80 

80 

81 

83 

86 

81 

77 

80 

69 

66 

74 

72 

71 

75 

76 

7 

MIN 

5<. 

64 

62 

57 

64 

56 

51 

54 

69 

55 

52 

53 

58 

50 

61 

57 

5  1 

59 

61 

6  1 

64 

64 

70 

53 

67 

49 

41 

49 

48 

49 

57 

1 

POMPANO  BEACH 

MAX 

82 

81 

80 

81 

82 

80 

80 

82 

80 

76 

73 

77 

76 

79 

78 

77 

80 

80 

82 

81 

83 

82 

87 

85 

78 

70 

70 

76 

78 

76 

79 

0 

MIN 

59 

74 

67 

63 

66 

66 

61 

63 

64 

70 

62 

57 

65 

54 

69 

68 

57 

70 

70 

70 

54 

71 

70 

68 

66 

62 

43 

60 

58 

68 

PUNTA  60RDA 

MAX 

82 

84 

81 

83 

76 

75 

74 

82 

77 

71 

65 

72 

80 

82 

80 

61 

80 

83 

80 

83 

64 

83 

82 

80 

76 

68 

71 

77 

75 

76 

76 

2 

59 

68 

64 

61 

66 

63 

56 

57 

62 

59 

55 

68 

52 

57 

61 

61 

60 

62 

63 

64 

66 

65 

70 

70 

59 

53 

44 

49 

64 

63 

69 

3 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

77 

77 

81 

77 

70 

61 

53 

66 

55 

67 

68 

74 

75 

76 

74 

77 

80 

79 

80 

76 

81 

76 

71 

73 

66 

59 

70 

63 

67 

71 

71 

6 

52 

46 

46 

52 

59 

46 

35 

41 

48 

39 

38 

38 

39 

39 

47 

45 

42 

51 

69 

61 

60 

60 

68 

37 

43 

40 

3  1 

43 

34 

42 

46 

J  7 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 

74 

78 

81 

81 

79 

70 

63 

66 

62 

68 

67 

69 

72 

75 

76 

82 

81 

79 

78 

75 

85 

66 

80 

79 

56 

61 

66 

67 

68 

72 

73 

.7 

MIN 

62 

53 

64 

53 

63 

46 

39 

47 

49 

47 

44 

42 

60 

49 

64 

51 

50 

62 

58 

57 

60 

61 

69 

49 

49 

40 

33 

43 

37 

43 

50 

,  1 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

86 

83 

82 

83 

82 

81 

79 

85 

83 

76 

69 

74 

62 

81 

77 

61 

83 

84 

62 

82 

86 

84 

83 

65 

80 

76 

67 

74 

79 

78 

80 

3 

67 

64 

62 

51 

63 

66 

63 

64 

64 

67 

62 

54 

66 

59 

66 

55 

65 

61 

64 

67 

63 

66 

65 

54 

60 

62 

42 

48 

64 

67 

62 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

77 

77 

79 

80 

75 

72 

64 

69 

66 

60 

66 

68 

68 

68 

71 

74 

76 

75 

79 

80 

62 

77 

84 

73 

68 

63 

66 

69 

72 

3 

56 

60 

61 

57 

66 

48 

44 

56 

58 

61 

51 

49 

60 

61 

61 

58 

55 

54 

60 

62 

62 

64 

68 

54 

62 

44 

37 

52 

66 

i8 

SAINT  LEO 

MAX 

78 

81 

82 

80 

74 

68 

66 

77 

67 

51 

67 

70 

75 

77 

79 

78 

78 

81 

80 

82 

85 

80 

78 

76 

67 

62 

68 

76 

70 

74 

74 

■  6 

57 

62 

64 

60 

64 

64 

50 

64 

57 

54 

61 

52 

57 

58 

61 

58 

61 

60 

53 

63 

66 

65 

70 

50 

65 

47 

43 

63 

47 

50 

57 

2 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

70 

75 

76 

79 

77 

70 

63 

68 

58 

68 

67 

72 

75 

76 

78 

77 

75 

76 

78 

80 

81 

69 

73 

58 

65 

63 

68 

66 

55 

70 

71 

>6 

64 

60 

54 

62 

60 

47 

42 

38 

46 

41 

37 

39 

39 

40 

50 

50 

49 

53 

57 

58 

62 

60 

63 

45 

43 

41 

36 

43 

36 

43 

ST  PETERSBURG 

MAX 

79 

82 

82 

80 

80 

73 

59 

77 

74 

67 

66 

73 

78 

81 

79 

79 

80 

80 

80 

82 

62 

79 

75 

77 

75 

64 

67 

73 

71 

74 

76 

■  0 

68 

63 

63 

62 

68 

59 

53 

66 

60 

55 

5  1 

55 

59 

60 

61 

60 

62 

62 

66 

57 

66 

55 

70 

56 

59 

61 

60 

56 

52 

63 

SANFORD 

MAX 

76 

79 

79 

85 

81 

76 

59 

72 

79 

72 

61 

69 

70 

78 

76 

79 

78 

80 

80 

80 

81 

85 

82 

81 

77 

55 

64 

69 

70 

74 

75 

>2 

59 

63 

64 

56 

56 

57 

51 

59 

56 

67 

53 

68 

62 

64 

64 

61 

63 

66 

66 

61 

64 

63 

65 

60 

57 

47 

37 

42 

49 

63 

SARASOTA 

MAX 

83 

84 

82 

83 

75 

72 

72 

60 

77 

69 

71 

74 

76 

82 

81 

82 

64 

62 

83 

83 

66 

83 

83 

84 

75 

57 

72 

76 

74 

78 

78 

.6 

66 

60 

61 

67 

66 

58 

54 

55 

52 

57 

56 

66 

56 

54 

62 

58 

58 

58 

63 

54 

65 

65 

59 

55 

51 

52 

45 

50 

51 

50 

57 

SECOTAN 

MAX 

76 

74 

76 

72 

53 

55 

63 

68 

60 

61 

65 

73 

75 

76 

77 

81 

60 

77 

79 

80 

81 

72 

78 

74 

70 

62 

70 

67 

65 

72 

71 

49 

49 

51 

48 

60 

45 

36 

35 

47 

4  1 

35 

37 

36 

36 

47 

49 

46 

63 

51 

56 

64 

69 

64 

51 

42 

39 

39 

41 

41 

40 

STUART 

MAX 

SUNN  I  LAND 

MAX 

80 

83 

82 

83 

82 

80 

72 

82 

78 

76 

68 

77 

82 

83 

80 

80 

82 

81 

80 

84 

86 

86 

87 

86 

79 

67 

70 

74 

76 

78 

79 

>4 

MIN 

49 

64 

66 

65 

66 

64 

69 

59 

65 

61 

57 

63 

64 

68 

64 

63 

65 

68 

66 

65 

64 

55 

69 

69 

66 

53 

43 

46 

53 

54 

TALLAHASSEE  HS  AP 

MAX 

74 

73 

79 

79 

66 

59 

60 

64 

55 

66 

65 

71 

72 

73 

72 

76 

77 

77 

78 

70 

78 

70 

71 

71 

61 

57 

69 

62 

64 

59 

69 

.2 

54 

51 

49 

54 

56 

42 

38 

4  1 

47 

40 

34 

38 

39 

39 

45 

47 

45 

61 

59 

63 

62 

60 

46 

41 

40 

37 

32 

42 

39 

43 

TAMIAMI    TRL   <.0  MI  BEND 

MAX 

77 

83 

84 

83 

84 

82 

83 

84 

84 

82 

78 

76 

82 

81 

82 

80 

82 

84 

87 

89 

90 

91 

89 

88 

89 

83 

80 

81 

75 

83 

83 

.2 

66 

68 

68 

69 

69 

64 

65 

66 

68 

67 

61 

63 

65 

65 

69 

67 

69 

66 

70 

70 

69 

69 

66 

72 

69 

69 

61 

65 

60 

63 

63 

1 7 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

78 

82 

82 

81 

75 

66 

70 

77 

69 

60 

69 

74 

78 

80 

79 

76 

81 

82 

83 

83 

82 

80 

77 

77 

70 

53 

66 

74 

73 

75 

.5 

MIN 

58 

63 

64 

60 

64 

66 

52 

66 

60 

54 

62 

55 

59 

51 

60 

59 

62 

50 

64 

65 

55 

67 

66 

63 

65 

48 

46 

54 

61 

63 

56 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

80 

82 

83 

81 

76 

68 

69 

73 

70 

64 

65 

73 

79 

80 

81 

79 

80 

81 

83 

61 

82 

78 

77 

77 

72 

64 

68 

74 

71 

72 

75 

57 

60 

64 

58 

64 

68 

62 

53 

68 

55 

50 

51 

67 

50 

61 

59 

61 

60 

64 

65 

67 

66 

57 

62 

58 

60 

45 

50 

48 

51 

TAVERNIER 

MAX 

80 

80 

80 

80 

81 

81 

82 

80 

82 

77 

74 

75 

80 

81 

76 

80 

80 

81 

82 

82 

82 

82 

84 

84 

83 

79 

74 

74 

77 

76 

79 

7 

MIN 

67 

73 

70 

74 

74 

68 

67 

70 

71 

70 

64 

69 

69 

72 

71 

71 

70 

72 

72 

75 

75 

75 

76 

73 

72 

63 

53 

60 

62 

54 

TITUSVILLE   2  W 

MAX 

79 

80 

83 

84 

77 

72 

69 

78 

75 

72 

69 

72 

74 

79 

79 

77 

77 

81 

62 

82 

84 

83 

84 

78 

74 

63 

67 

73 

72 

73 

76 

.4 

61 

61 

62 

70 

66 

59 

52 

61 

64 

66 

57 

64 

64 

66 

50 

64 

58 

57 

66 

59 

68 

64 

70 

70 

68 

47 

38 

46 

67 

55 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

80 

80 

80 

80 

80 

74 

74 

72 

75 

70 

72 

75 

76 

60 

78 

77 

75 

79 

ec 

80 

82 

83 

85 

62 

74 

64 

58 

72 

74 

75 

76 

6 

MIN 

63 

64 

68 

62 

65 

59 

57 

60 

56 

61 

62 

68 

70 

71 

69 

63 

60 

66 

70 

64 

67 

66 

72 

67 

52 

46 

42 

47 

52 

65 

61 

9 

WAUCHULA   2  NH 

MAX 

82 

83 

82 

80 

76 

68 

81 

74 

68 

68 

72 

77 

81 

78 

79 

80 

80 

81 

83 

85 

82 

86 

80 

73 

64 

68 

74 

72 

75 

76 

7 

MIN 

57 

69 

61 

66 

63 

58 

52 

54 

50 

57 

64 

68 

60 

64 

60 

56 

58 

66 

63 

59 

63 

63 

68 

68 

59 

49 

40 

44 

49 

49 

57 

2 

HEST   PALM  BEACH 

MAX 

79 

82 

79 

79 

78 

78 

79 

82 

78 

74 

73 

78 

81 

79 

76 

76 

80 

80 

80 

79 

82 

82 

88 

84 

78 

66 

71 

74 

77 

75 

78 

3 

MIN 

66 

75 

75 

70 

68 

67 

62 

67 

67 

57 

63 

69 

71 

72 

72 

69 

73 

73 

71 

74 

73 

74 

73 

72 

63 

55 

50 

56 

60 

62 

67 

6 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

82 

83 

82 

82 

80 

79 

80 

62 

83 

74 

73 

76 

82 

80 

78 

75 

81 

81 

81 

82 

86 

83 

87 

86 

74 

66 

71 

75 

77 

76 

79 

2 

MIN 

61 

72 

72 

69 

67 

63 

60 

66 

67 

63 

63 

68 

69 

71 

71 

70 

70 

58 

73 

71 

67 

72 

71 

70 

63 

52 

46 

49 

60 

60 

55 

1 

WINTER  HAVEN 

MAX 

76 

82 

83 

82 

80 

74 

61 

72 

81 

69 

59 

69 

73 

75 

80 

79 

80 

60 

82 

83 

83 

86 

82 

80 

79 

65 

66 

69 

75 

73 

75 

9 

MIN 

69 

62 

64 

61 

65 

60 

53 

66 

69 

58 

54 

66 

SI 

63 

61 

60 

69 

61 

64 

62 

61 

61 

70 

64 

68 

48 

40 

49 

61 

55 

58 

5 

See  page  131  for  table  6. 
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STATION  INDEX 


StatioQ 

Index  No. 

County 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

O 

q 

M 
u 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser 
vation 
time 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Temp.  1 

0. 

'2 

£ 

Observer 

APALACHICOLA  MG  CITT 

0211 

FRANKL IN 

5  29  44 

84  59 

13 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

C 

LONGBOAT  KEY 

5124 

SARASOTA 

27  25 

82  40 

- 

6P 

3 

ARCADIA 

OE  SOTO 

L.  L.  STIKELEATHER 

LOXAHATCHEE 

51S2 

26  41 

80  16 

14 

6P 

2  3  5  6 

C 

AVON  PARK. 

0369 

HIGHLANDS 

7  27  36 

81  30 

145 

6P 
BA 

6P 

CHARLES  A.  HOWIE 

2  3  5 

C 

LYNNE  ft  SE 

5237 

29  10 

81  52 

90 

OTIS  fl.  FORT 

8AftT0W 

POLK 

5  27  5ft 

81  50 

115 

aA 

CITY  OF  aURTOW 

2  3  5 

MADISON 

5275 

T .  C  MERCHANT 

BAY  LAKE 

0S20 

HILLSBOROUGH 

5  28  Oft 

82  30 

51 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

MARATHON  VACA  KEY 

MONROE 

5 

6P 

U.S.  PUB. HEALTH  SVC 

BELLE  CiLAOE  EXP  STA 

0611 

PALM  8EACH 

7  26  39 

60  39 

16 

8A 

8A 

STATE  EXP  STATION 

2  3  5  6 

MARIANNA  CAA  AP 

5367 

JACKSON 

30  50 

85  11 

110 

MIO 

MID 

CIVIL  AERO,  AOM. 

2  3  5 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  ft 

PALM  BEACM 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MARIANNA  IND  SCHOOL 

5372 

50  45 

85  17 

120 

5P 

FLA.    IND. S. FOR  BOYS 

2  3  5 

BIG  PINE  KEY  INN 

0747 

MONROE 

5  24  40 

Bl  22 

6 

6P 

6P 

WALTER  ZIEGNER 

2  3  5 

MARINELAND 

5391 

29  40 

81  13 

10 

MARINE  STUDIO  INC 

8LAC<WAN  4  WNW 

0765 

OKALOOSA 

5  30  57 

66  ft2 

200 

MID 

MRS.  S.  Y0UNG8L00D 

C 

MAYO  5  NW 

5539 

30  06 

83  14 

ROBERT  L .  ANNIN 

aUOUNTSTCWN  2  SE 

080ft 

CALHOUN 

1  30  26 

85  02 

51 

7A 

7A 

JOHN  PURIFOY 

2  3  5 

MELBOURNE  WB  AIRPORT 

5612 

BREVARD 

2 

26  06 

80  38 

26 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

80CA  SAT ON 

0845 

PALM  BEACH 

2  26  21 

80  05 

17 

MID 

TOWN  OF  BOCA  RATON 

C 

MERRITT  ISLAND 

5643 

BREVARD 

2 

28  21 

80  42 

25 

6P 

6P 

RICHARD  E.  DEWEY 

2  3  5 

BONITA  SPGS  2  ESE 

0887 

LEE 

GLADYS  N.  COLLINS 

MIAMI  BEACH 

5656 

25  47 

80  08 

9 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

BRAOENTON 

09A0 

MANATEE 

5  27  29 

82  35 

17 

6P 

6P 

MRS,  F.  H.  BRAYMER 

2  3  5 

MIAMI  WB  AIRPORT 

6663 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BRANFORD 

0975 

SUWANNEE  1 

0  29  58 

82  56 

MID 

MRS.  BEULAH  STANLEY 

C 

MIAMI  WB  CITY 

566B 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

1  30  26 

84  59 

160 

MID 

MILLARD  R.  ADAMS 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

5 

5P 

AGR.    EXP.  STATION 

BfiDOKSVILLE  CHIN  MILL 

1046 

HERNANDO 

5  2B  3  7 

82  22 

275 

5P 

5P 

MISS  L.VON  BOROWSKY 

2  3  5 

C 

MONTICELLO 

5679 

JEFFERSON 

30  32 

83  52 

202 

MID 

5P 

A     M  PHILLIPS 

2  3  5 

BUSMNELL  2  E 

1163 

SUMTER 

MRS.  A.   H.  NELSON 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

26  50 

81  05 

22 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

CAMP  8LANDJNG 

1218 

CLAY 

8  29  59 

81  59 

190 

5P 

5P 

LEROY  G.   NORMAN,  J(t 

2  3  5 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

2  3  5 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

7  26  52 

80  38 

36 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

MT  PLEASANT 

GADSDEN 

A.   N,  HUBBARD 

CANAL  POINT  USOA 

1276 

PALM  BEACH 

7  26  52 

80  33 

25 

MID 

BA 

SUGAR  PLANT  FLD  STA 

2  3  5 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

5 

STATE  PARK  SERVICE 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1305 

MONROE 

5  25  11 

80  54 

* 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

NAPLES 

6076 

COLLIER 

26  09 

61  47 

4 

5P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

ALLEN  T.  WEEKS 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

29  05 

60  57 

10 

6P 

A.  B.  NOROMAN 

2  3  5 

CARRABELLE 

1356 

FRANKLIN 

5  29  51 

8ft  40 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  5 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

86  30 

EGLIN  FIELD 

CARYVILLE 

1335 

WASHINGTON 

3  30  46 

as  49 

65 

7A 

LONNIE  M.  WHITAKER 

3 

NITTAW  1  S 

6261 

OSCEOLA 

27  56 

81  00 

60 

U.  S ,  GEO.  SURVEY 

CEDAR  KEY 

1432 

LEVY 

5  29  08 

83  02 

19 

6P 

6P 

C.  C.  WMJDDON 

2  3  5 

N  NEW  RIVER  CANAL  I 

PALM  BEACH 

7 

u!  s!  GEo!  SURVEY 

CKATTAHOOCMEE 

1502 

GADSDEN 

1  30  42 

84  52 

90 

7A 

MRS.W.MOBLEY  OLIVER 

3 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

^ 

26  20 

80  32 

22 

MIO 

u.  s.  GEO.  Survey 

c 

CHIPLEY  3  E 

1544 

WASHINGTON 

5P 

A.  W.  O'STEEN 

2  3  5 

OCALA 

6414 

MARION 

29  11 

82  08 

86 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

CHRISTMAS  7  WNW 

1565 

ORANGE 

B  2a  33 

81  06 

65 

MID 

PAUL  C.  GROSE 

c 

OCALA  AIRPORT 

6419 

MARION 

29  12 

62  06 

68 

BP 

A I RWAY  OBSERVER 

2  3  5 

CLEARWATER 

1632;PINELLAS 

5  27  59 

82  50 

5 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

OKEECHOBEE  9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

u.  s.  GEO.  Survey 

CLERMONT  6  S 

1641 1  LAKE  1 

6  28  29 

81  46 

140 

6P 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  5 

OKEECHOBEE  MRCN  GT  6 

6485 

OKEECHOBEE 

7 

27  13 

80  46 

34 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

CLEWISTCN 

1649 

HENDRY 

7  26  45 

80  55 

18 

6P 

GERVIN  N.  PITZEN 

3 

ORANGE  CITY 

6584 

VOLUSIA 

28  65 

81  17 

- 

MID 

FLA ,  FOREST  SERV] CE 

c 

CLEWISTON  0  S  ENGINEERS 

165ft 

HENDRY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

23  33 

61  21 

Ill 

ORLANDO  UTILI.  COMM 

2  3  5  6 

COCONUT  GROVE  J  S 

1716 

DADE 

2  25  39 

30  17 

10 

8A 

BA 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6633 

ORANGE 

28  33 

31  20 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

COMPASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

5  30  36 

85  2ft 

213 

6P 

6P 

EARL  E.  TMARP 

2  3  5 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

CORPS  Or  ENGINEERS 

c 

CRESCENT  CITY  2  SW 

1978 

PUTNAM 

8  29  25 

91  31 

50 

6P 

6P 

W.  S.  NEW60LD 

2  3  6 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

6 

29  39 

61  36 

15 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

2  3  5 

CRESTView 

1983 

OKALOOSA 

5  30  ft6 

86  3ft 

236 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

PANACEA 

6826 

WAKULLA 

30  02 

64  24 

- 

HID 

MR.  OTIS  L.  VAUSE 

c 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

PANAMA  CITY 

6836 

30  10 

85  42 

21 

6P 

2  3  5 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

5  29  38 

83  06 

42 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  5 

PANAMA  CITY  2 

6341 

BAY 

30  10 

85  ftO 

37 

FLA,  FOREST  SERVICE 

c 

DANl*  k  HNW 

2114 

BROWARD 

2  26  Oft 

80  12 

7 

BA 

FLA.  POWER  £r  LIGHT 

3 

PARISH 

6880 

MANATEE 

5 

27  35 

82  25 

CHARLES  W.  PARRISH 

c 

OAYTCNA  BEACH 

2150 

VOLUSIA 

2  29  13 

81  02 

9A 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

2  3  5 

PENNSUCO  4  NW 

6988 

DADE 

2 

25  56 

30  27 

U,  S.  GEO.  SURVEY 

c 

DAYTOTJA  BEACH  MB  AP 

2158 

VOLUS I A 

2  29  11 

81  03 

31 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

30  28 

87  12 

110 

MIO 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  6 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

H.  C.  STORRS 

2  3  5 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

30  25 

87  13 

13 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

DE  LAND 

2229 

VOLUSIA 

8  29  01 

81  18 

27 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

PETERS 

7033 

DADE 

DI  GIORGIO  FRUIT 

3 

DOWLING  PARK 

2391 

SUWANNEE  1 

0  30  15 

83  13 

MID 

MRS.   HATTIE  TOOLE 

c 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

D.  A.  STORMS 

2  3  5 

DRY  TORTUGAS 

2418 

MONROE 

5  24  38 

82  52 

3 

6P 

JOHN  R.  OEWEESE 

2  3  5 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

2 

ST.  FARMERS'  MARKET 

2  3  5 

EUSTIS  2  S 

2827 

LAKE 

8  28  50 

81  41 

85 

6P 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

7293 

MARTIN 

26  59 

80  37 

34 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

c 

EVERGLADES 

2950 

COLLIER 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

PUNTA  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

26  56 

82  03 

6 

5P 

2  3  5 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTNAM 

e  29  44 

31  32 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

OUINCY  EXP  STATION 

GADSDEN 

N. FLA  .  E  XP .  STAT  ION 

2  3  5 

FELDA  2  N 

2923 

HENDRY 

4  26  33 

31  26 

16 

MID 

MRS.  DAISY  E. PARSONS 

RAIFORD  STATE  PRISON 

FLA .  STATE  PR  1  SON 

2  3  5 

c 

FELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2  27  46 

80  36 

25 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

DADE 

2 

NAT  lONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

FERNANDINA  BEACH 

294ft 

NASSAU 

2  30  ftO 

81  27 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

29  5ft 

61  19 

10 

5P 

5P 

ARTHUR  L .  MARSH 

2  3  5 

FORT  DH'JM 

3137 

OKEECHOBEE 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

7820 

ST  JOHNS 

29  50 

61  16 

10 

7P 

MRS.  T .B.  GI LLESP I E 

CLOSED  7/53 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2  26  06 

80  09 

10 

6P 

6P 

F.  P.  MEDFORD,  JR. 

2  3  5 

SAINT  LEO 

7851 

GEORGE  E .  MONT PET  I T 

2  3  5 

c 

FT  LAUDERDALE  BAHIA-MAR 

3168 

BROWARD 

2  26  07 

60  06 

5P 

6P 

BAHIA-MAR  YACHT  HRBR    2  3  5 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

3186 

LEE 

5  26  35 

61  52 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

SAINT  MARKS  6  SE 
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R.  L.  Anderson,  Section 
WEATHER 

Temperatures  averaged  62.0°   (2.0°  above 
normal)  and  extremes  ranged  from  19°  at 
Marianna  CAA  AP  and  Monticello  to  89° 
at  Big  Pine  Key  Inn  and  Fort  Pierce.  Pre- 
cipitation averaged  5.87  inches  (3.05  in- 
ches above  normal)  with  station  totals 
ranging  from  16.43  inches  at  Chipley  3  E 
to  0.33  of  an  inch  at  Marathon  Vaca  Key. 
This  month's  precipitation  was  the  heavi- 
est on  a  statewide  basis  of  any  December 
since  1940  and  the  total  of  16.43  inches 
at  Chipley  3  E  has  been  exceeded  only 
once  for  December  (Vernon  17.91  inches, 
December  1927)  at  any  station  in  over  60 
years.     Precipitation  was  only  slightly 
above  normal  in  the  southern  division  but 
averaged  well  over  twice  the  normal  in  the 
middle  and  northern  divisions.     (See  map 
page  138  for  distribution) . 

Severe  Weather:     Tornadoes  were  reported 
in  Leon,  Palm  Beach,  Duval,  and  Bay 
Counties;  there  was  a  flash  flood  on  the 
Yellow  River  in  Okaloosa  County,  and  a 
trace  of  sleet  fell  at  Marianna  Industrial 
School . 

This  month  opened  with  mild  temperatures 
and  very  warm  weather  prevailed  the  4th 
through  the  6th.     Rain  was  very  heavy  in 
the  northwest  section  and  heavy  elsewhere 
over  the  north  and  central  portions  the 
4-5th.     The  rains  caused  a  flash  flood  on 
the  Yellow  River  in  Okaloosa  County  the 
6th  that  forced  26  families  to  evacuate 
their  homes.     About  noon  the  6th  a  tor- 
nado struck  about  10  miles  north  of  Talla- 
hassee destroying  several  buildings,  some 
automobiles  and  trees.     Warm  weather  con- 
tinued through  the  13th  except  for  a  brief 
cool  snap  in  the  north  and  central  portions 
the  7th.     On  the  10th  a  tornado  cloud  was 
observed  about  five  miles  northwest  of  the 
West  Palm  Beach  Airport.     The  llth-13th 
was  a  second  period  of  heavy  rains  in  the 
northern  and  middle  divisions.     A  tornado 
struck  Craig  Field,  about  10  miles  east 
of  Jacksonville,  about  6  PM  the  13th,  de- 
stroying a  hangar  and  several  airplanes. 
The  area  affected  by  this  tornado  was 
small  but  destruction  was  complete,  even 
to  tearing  asphalt  paving  from  sections 
of  runways.     The  same  thunderstorm  that 
spawned  the  Craig  Field  tornado  developed 
destructive  winds  that  moved  through  a 
residential  section  about  five  miles 
southeast  of  Jacksonville  causing  varying 
degrees  of  damage  to  homes,  garages,  and 
stores  in  the  community  shopping  center. 
Colder  weather  reached  the  northwest  sec- 
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tion  the  13th  and  spread  to  the  extreme 
south  portion  by  the  15th  dropping  tempera- 
tures to  the  lowest  levels  of  the  month  at 
many  stations.     A  trace  of  sleet  fell  at 
the  Marianna  Industrial  School  the  14th 
and  this  cold  snap  persisted  through  the 
19th  causing  heavy  frost  southward  into 
the  Everglades.     Moderate  to  mild  tempera- 
tures prevailed  the  20th-25th  and  heavy 
rains  fell  in  the  north  and  central  por- 
tions and  along  the  lower  east  coast. 
About  3:30  AM  the  21st  a  waterspout  moved 
inland  over  a  beach  community  about  5  miles 
west  of  Panama  City  causing  major  damage  to 
three  cottages,  wrecking  an  automovile,  and 
downing  power  lines.     The  26th-27th  was  a 
period  of  cold  fair  weather,  and  rising 
temperatures  on  the  28th  were  accompanied 
by  light  rains.     The  last  few  days  of  the 
month  brought  moderate  to  mild  temperatures 
with  mostly  fair  weather  over  the  Penin- 
sula and  wet  weather  in  the  north  portion. 

Citrus  groves  came  through  the  month  in 
fine  shape.     Trees  were  holding  a  heavy 
crop  of  well  matured  fruit  and  the  cold 
weather  near  the  middle  of  the  month 
brought  the  fruit  to  a  very  good  color 
state.     Harvesting  was  quite  active  es- 
pecially for  the  fresh  fruit  market.  Truck 
crops  progressed  rapidly  during  the  rela- 
tively warm  weather  the  early  part  of  the 
month  and  shipments  during  the  first  half 
of  December  showed  a  sharp  rise  over  the 
previous  semi-monthly  period.     The  mid- 
month  cold  period  was  not  particularly  de- 
structive, but  retarded  growth  and  in- 
flicted injury  that  lowered  the  yield  and 
quality  of  produce  during  the  latter  part 
of  the  month.     Beans  in  the  Everglades 
district  suffered  the  heaviest  losses. 
Weather  conditions  during  the  latter  part 
of  the  month  were  generally  unfavorable 
to  truck  although  marketing  of  hardy  vege- 
tables such  as  cabbage  and  celery  increased 
in  volume.     Widely  fluctuating  temperatures 
and  excessive  moisture  were  not  conducive 
to  good  plant  growth  or  good  shipping 
quality  on  most  crops.     Pasture  conditions 
were  good  early  in  the  month  but  frosts  re- 
duced most  pastures  in  the  north  and  central 
portions  to  poor  shortly  after  mid-month. 
Oats,  rye,  and  cover  crops  progressed  well 
except  for  some  damage  by  heavy  rains  in 
the  northwest  portion.     Tobacco  seed  beds 
were  prepared  and  a  few  planted,  but  field 
work  in  the  northern  counties  was  at  a 
standstill  due  to  wet  ground.     -  J.T.B.B. 
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9 

1918 

60.5 

90 

23 

3.75 

8 

1919 

60.1 

90 

24 

2.78 

5 

1920 

58.4 

90 

21 

3.46 

7 

1921 

62.9 

90 

28 

2.32 

5 

1922 

64.1 

91 

29 

3.04 

7 

1923 

64.2 

90 

26 

1.51 

6 

1924 

62.6 

87 

23 

2.53 

5 

1925 

57.7 

88 

15 

5.93 

9 

1926 

63.4 

89 

23 

1.06 

5 

1927 

59.0 

88 

22 

2.99 

6 

1928 

58.8 

91 

22 

1.49 

5 

1929 

58.2 

90 

14 

2.98 

7 

1930 

54.9 

86 

22 

4.23 

10 

1931 

69.3 

90 

36 

3.22 

7 

1932 

64.6 

88 

26 

1.11 

5 

1933 

63.8 

89 

26 

0.69 

1934 

59.1 

90 

16 

1.05 

6 

1935 

52.0 

84 

17 

2.82 

5 

1936 

61 .5 

89 

26 

3.04 

9 

1937 

57.3 

88 

14 

1.27 

5 

1938 

98.5 

88 

22 

1.37 

5 

1939 

59.1 

88 

22 

2.19 

6 

1940 

63.8 

90 

25 

5.97 

10 

In  this  table  have  been  weighted  according  to 


DECEkCB£B 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

e 

0» 

-Si 

Avera; 

Higfaei 

H 
o 
i 

e 

e 

No.  of 
.01  or ) 

1941 

63.2 

90 

23 

4.05 

9 

1942 

62.3 

91 

23 

3.37 

9 

1943 

59.2 

89 

14 

1.65 

5 

1944 

56.6 

92 

18 

0.79 

3 

1945 

57.3 

87 

18 

5.05 

10 

1946 

63.9 

89 

27 

1.03 

4 

1947 

61.9 

88 

28 

2.84 

8 

1948 

65.8 

89 

25 

2.  90 

9 

1949 

63.6 

86 

25 

2.38 

6 

1950 

56.8 

87 

18 

2.86 

8 

1951 

64.6 

89 

19 

2.57 

8 

1952 

58.4 

86 

20 

1.37 

6 

1953 

62.0 

89 

19 

5.87 

11 

All 

Years 

60.0 

2.82 

7 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA  p.orida 

DECEMBER  1953 


t 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

_ 
X 

a 

% 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

« 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1     .01  or  More 

.50  or  More 

1.00 
1    or  More 

S< 

^3 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  WB  CITY 

R 

62.6 

48.9 

55,8 

.5 

72 

6  + 

30 

1  8 

287 

0 

0 

2 

0 

7.82 

4,53 

1  ,69 

4 

.0 

0 

16 

7 

4 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

62. <. 

42.3 

52,4 

-  1.7 

78 

1 0 

?S 

18+ 

0 

0 

e 

0 

6,17 

2,32 

23 

.0 

0 

17 

8 

3 

CARRABELLE 

65.0 

46.6 

55,8 

2.5 

76 

21 

25 

18+ 

295 

0 

0 

6 

0 

7.33 

2,68 

2,10 

4 

.0 

0 

11 

5 

4 

CHIPLEY  3  E 

63.9 

43.5 

53,7 

,2 

77 

Q 

23 

19 

3  64 

16.43 

11.35 

4.60 

6 

,0 

0 

14 

8 

5 

COMPASS  LAKE 

63.9 

43.7 

53,8 

,  5 

78 

9 

25 

18+ 

350 

0 

0 

7 

0 

1  3.16 

8.30 

7,58 

6 

,0 

0 

12 

8 

5 

CROSS  CITY  CAA  AP 

67.8 

45.8 

56,8 

82 

22 

26 

18+ 

281 

0 

0 

6 

0 

7.94 

1  .67 

13 

.0 

0 

12 

6 

4 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

62.3 

45.0 

53,7 

.  ^ 

24 

18+ 

355 

0 

0 

6 

0 

3,44 

6 

.0 

0 

17 

FERNANDINA  BEACH 

66.  1 

49.7 

57,9 

1.3 

SO 

6* 

28 

18 

236 

0 

0 

2 

0 

7.59 

4.^3 

2.00 

25 

.0 

0 

16 

6 

2 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

68.2 

45.8 

57.0 

1  ,9 

81 

6 

2  2 

19 

268 

0 

0 

6 

0 

8,82 

5.61 

2,10 

4 

.0 

0 

1  3 

7 

3 

MILLIARD 

66.2 

4  5,0 

55.6 

,  0 

81 

6 

70 

19 

307 

0 

0 

6 

7,27 

4.3? 

1  ,85 

75 

.0 

0 

18 

6 

2 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

67.2 

47.7 

57.7 

.8 

8? 

76 

18 

272 

0 

0 

3 

0 

7,08 

4.71 

1  ,78 

13 

.0 

0 

13 

5 

3 

JACKSONVILLE  BEACH 

66  ,  QM 

49.  IM 

58. OM 

81 

6  + 

'7 

18 

247 

0 

0 

3 

0 

6,64 

.  0 

0 

15 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

R 

66.2 

60.  1 

58.2 

,  5 

79 

6  + 

27 

18 

247 

0 

0 

2 

0 

6,44 

4.05 

1,41 

25 

.  0 

0 

14 

5 

JASPER  9  ESE 

67. 3M 

44.  5M 

55. 9M 

80 

22 

24 

18 

303 

.0 

0 

5 

0 

9.15 

1  .90 

4 

.0 

0 

12 

LAKE  CITY  2  E 

6  7.8 

4  7.6 

57,7 

1,5 

80 

6 

25 

1  8 

252 

0 

0 

5 

0 

10.24 

6.75 

1  .74 

25 

.  0 

0 

18 

8 

5 

LIVE  OAK  2  ESE 

67.7 

46.3 

57.0 

80 

24 

18  + 

271 

0 

0 

6 

0 

8.15 

1  .99 

4 

.0 

0 

16 

4 

MADI SON 

65.0 

45.5 

55,3 

,  5 

80 

9 

2  1 

18 

310 

0 

0 

5 

0 

7.32 

3.26 

3.26 

4 

.  0 

0 

16 

: 

3 

MARIANNA  CAA  AP 

61.8 

41.9 

51,9 

78 

9 

19 

19 

404 

0 

0 

7 

0 

15.44 

4.20 

6 

.0 

0 

15 

7 

5 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

63.5 

44.4 

54 , 0 

,6 

78 

9 

25 

18 

345 

0 

0 

5 

0 

1  5.99 

11.08 

5.70 

6 

T 

0 

1 7 

8 

5 

MAYO  5  NW 

67.7 

45.7 

56,7 

80 

6  + 

20 

19 

284 

0 

0 

7 

0 

8.44 

1.81 

4 

.0 

0 

14 

6 

4 

MILTON  EXP  STATION 

61  .4 

42.5 

52.0 

73 

6  + 

24 

19 

408 

0 

0 

8 

0 

16.04 

4,03 

6 

.0 

0 

IP 

10 

5 

MONT ICELLO 

63.9 

42.4 

53.2 

-  .5 

78 

q 

19 

18 

369 

0 

0 

7 

0 

6.16 

1.35 

1,67 

4 

.0 

0 

14 

6 

1 

MT  PLEASANT 

63.8 

44.  7 

54.3 

.  9 

78 

9 

22 

18 

337 

0 

0 

7 

0 

1  0.07 

5.54 

1.95 

6 

.0 

0 

13 

8 

4 

NICEVILLE 

61.7 

40.5 

51.1 

-  3.0 

72 

24 

19 

Q 

0 

3 

Q 

20  00 

15.32 

5.45 

4 

.0 

0 

10 

PANAMA  CITY 

64.3 

47.3 

56.8 

1  ,  3 

73 

9 

27 

18 

288 

0 

0 

2 

0 

13^89 

8.71 

3.10 

12 

.0 

0 

14 

7 

5 

PENSACOLA  CAA  AP 

62.0 

44,2 

53,1 

76 

9 

28 

18+ 

365 

0 

0 

4 

0 

15.25 

2.20 

20 

.0 

0 

17 

10 

7 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

61.1 

46.1 

53,1 

-  2,0 

73 

4-f 

29 

18 

367 

0 

0 

3 

0 

14.67 

10.50 

2.36 

20 

.0 

0 

17 

9 

8 

QUINCY   EXP  STATION 

64.4 

44.3 

54.4 

,4 

79 

9 

22 

18 

330 

0 

0 

6 

0 

10.10 

6.45 

2.61 

6 

.0 

0 

18 

7 

4 

SAINT  MARKS  6  SE 

64.6 

43.5 

54,1 

1,3 

73 

21 

24 

18 

334 

2,75 

4 

.0 

0 

10 

SECOTAN 

68. 6M 

39. OM 

53. 8M 

79 

5 

21 

19 

343 

0 

0 

9 

0 

7.87 

2,65 

4 

.0 

0 

11 

5 

3 

TALLAHASSEE  WB  AP 

63.8 

44  ,  7 

54.3 

,2 

78 

9 

26 

18 

338 

0 

0 

5 

0 

7.89 

4.21 

2.07 

4 

.0 

0 

14 

6 

3 

DIVISION 

55.1 

10.13 

T 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

75. IM 

53,0 

64.  IM 

2,2. 

87 

30 

34 

16+ 

0 

0 

0 

0 

4.95 

2.71 

1.90 

5 

.0 

0 

8 

4 

1 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

70.2 

53,1 

61.7 

1,0 

79 

6  + 

33 

18+ 

166 

0 

0 

0 

0 

8,10 

5,31 

4.16 

23 

.0 

14 

4 

3 

BUSHNELL   2  E 

72.6 

52.6 

62.6 

2,4 

83 

12 

31 

19 

153 

0 

0 

1 

0 

5.34 

3,46 

2  .69 

23 

.0 

0 

9 

3 

2 

CAMP  BLANOING 

71.2 

46.  7M 

59. OM 

83 

9+ 

25 

18 

231 

0 

0 

3 

0 

6.63 

2.30 

23 

.0 

0 

13 

3 

CEDAR  KEY 

65.9 

50. 1 

58.0 

-  1.0 

74 

8  + 

31 

18 

229 

0 

0 

2 

0 

6.00 

3,04 

2,70 

23 

.0 

0 

7 

2 

2 

CLEARWATER 

69.5 

56.7 

62.6 

-1.1 

81 

8 

36 

18+ 

137 

0 

0 

0 

0 

5.75 

3.00 

2,35 

23 

.  0 

0 

13 

3 

2 

CLERMONT  6  S 

72.9 

54.  1 

63,5 

1  .  8 

83 

12 

35 

16 

126 

0 

0 

0 

0 

5.21 

2.89 

1  ,79 

4 

.0 

0 

9 

3 

2 

CRESCENT  CITY  2  SW 

71.4 

60,5 

61,0 

2,0 

83 

30 

29 

18 

178 

0 

0 

1 

0 

7.66 

4.77 

3,47 

23 

.0 

0 

13 

4 

2 

DAYTONA  BEACH 

70.9 

56,3 

63,1 

86 

13 

35 

16 

0 

0 

0 

0 

4.53 

2,02 

23 

.  0 

0 

11 

2 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

70.7 

52,7 

61,7 

1,2 

83 

12 

34 

1  6+ 

163 

0 

0 

0 

0 

4.85 

2.40 

1.91 

23 

.0 

0 

I  1 

3 

2 

DE  LAND 

71.4 

51,8 

61,6 

1,6 

83 

13 

30 

16 

0 

0 

1 

0 

4.78 

2.20 

1.98 

23 

.0 

8 

3 

2 

EUSTIS  2  S 

73.2 

62,  1 

62.7 

2,2 

85 

12 

34 

18+ 

140 

0 

0 

0 

0 

4.90 

2.55 

2.08 

23 

.0 

0 

6 

3 

2 

FEDERAL  POINT 

69.8 

50, B 

60,3 

1  .6 

82 

12 

30 

18 

181 

0 

0 

1 

0 

5.77 

2.65 

2.66 

23 

.0 

0 

14 

2 

2 

GAINESVILLE  UNIV 

69.5 

49 , 2 

59,4 

2,0 

82 

7  + 

2  8 

18 

0 

0 

4 

0 

9.00 

5.79 

2.49 

23 

.0 

0 

12 

4 

3 

GRAPE  HAMMOCK  C   P  RANCH 

HIGH  SPRINGS 

69.4 

46,9 

58.2 

82 

6 

25 

19 

239 

0 

0 

6 

0 

8.17 

1.91 

23 

.0 

0 

16 

b 

4 

INVERNESS 

73.6 

60,8 

62.2 

3.3 

84 

6  + 

30 

16 

160 

0 

0 

1 

0 

7.80 

4,88 

3.12 

23 

.0 

0 

13 

5 

3 

KISSIMMEE 

73.0 

52,9 

63.0 

1.3 

81 

9  + 

34 

16+ 

134 

0 

0 

0 

0 

4.08 

1,78 

1.56 

5 

.0 

0 

6 

3 

2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

74.  3 

54.1 

64.2 

2.1 

84 

23 

33 

16 

123 

0 

0 

0 

0 

5.13 

2,93 

2.  :  7 

6 

.0 

0 

4 

2 

LAKE  HIAWASSE 

72.7 

54,4 

63.6 

85 

13 

33 

16 

0 

0 

0 

0 

4.32 

1  .70 

23 

.0 

0 

2 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

71.6 

64,7 

63.2 

,  7 

82 

13 

36 

18 

136 

0 

0 

0 

4.01 

2,01 

1.42 

23 

.  0 

0 

10 

MOUNTAIN  LAKE 

74.4 

54,8 

64.6 

1,2 

83 

1  3 

33 

16 

125 

0 

0 

0 

0 

4.45 

2,70 

1.65 

5 

.0 

0 

9 

3 

NEW  SMYRNA  BEACH  i>  N 

73.2 

53,9 

63.6 

3,2 

85 

12 

33 

16 

129 

0 

0 

0 

4,49 

2,03 

1  .82 

23 

.  0 

0 

1 2 

\ 

OCALA 

72.0 

51,7 

61.9 

3,8 

82 

6  + 

32 

18 

166 

Q 

I 

1 

0 

8,40 

5,19 

3.60 

23 

.0 

0 

13 

3 

2 

OCALA  AIRPORT 

71.6 

47,5 

59,5 

84 

9  + 

28 

16  + 

224 

0 

0 

6 

0 

7,67 

3.35 

23 

.  0 

0 

12 

3 

2 

ORLANDO  WATER  PLANT 

74.1 

55,0 

64.6 

84 

12  + 

36 

18 

115 

0 

0 

0 

0 

3,75 

1.41 

23 

.0 

0 

12 

2 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

72.2 

53,1 

62.7 

.0 

82 

12  + 

35 

16  + 

147 

0 

0 

0 

0 

3,58 

1  ,49 

1  .71 

23 

.0 

8 

\ 

1 

PALATKA 

71.5 

50.7 

61  .  1 

1,3 

83 

6  + 

29 

18 

175 

0 

0 

1 

0 

6,12 

1,71 

2,08 

23 

.0 

I 

11 

2 

2 

PLANT  CITY 

74.0 

54.4 

64.2 

3.2 

85 

12 

33 

16 

129 

0 

0 

0 

0 

5,22 

3,05 

2.17 

4 

.0 

0 

9 

2 

2 

RAIFORD  ST  PRISON 

71.4 

48.4 

69.9 

3.6 

82 

6  + 

26 

19 

203 

0 

0 

5 

0 

8,18 

4,69 

1.73 

23 

.0 

0 

11 

6 

4 

SAINT  AUGUSTINE 

69.9 

50,7 

60,3 

2.2 

83 

12 

28 

18 

186 

0 

0 

2 

0 

5,46 

2.33 

2,27 

23 

.0 

0 

15 

3 

2 

SAINT  LEO 

72.0 

54,3 

63,2 

2.4 

82 

6  + 

34 

19 

143 

0 

0 

0 

0 

6,16 

3,55 

2,50 

23 

.0 

9 

4 

2 

ST  PETERSBURG 

72.4 

57,0 

64.7 

.3 

82 

12 

38 

18 

104 

0 

0 

0 

5,92 

3,21 

2,20 

5 

.  0 

I 

8 

4 

2 

SANFORD 

73.2 

53,0 

63,1 

1.5 

85 

13 

32 

16 

0 

0 

? 

0 

4,27 

2,00 

1  ,90 

23 

.0 

0 

9 

2 

2 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

71.9 

55,7 

63.8 

1  .1 

82 

B 

36 

18 

126 

0 

0 

0 

0 

4,28 

2,32 

1  ,54 

4  + 

.0 

0 

10 

3 

2 

TARPON  SPRINGS 

72.6 

55,0 

63,8 

2,6 

82 

12 

35 

18  + 

132 

0 

0 

0 

0 

6,95 

4,33 

3,18 

73 

.0 

0 

10 

2 

2 

WINTER  HAVEN 

73.9 

54,5 

64,2 

84 

13 

36 

16 

0 

0 

n 

0 

6,28 

3.20 

5 

.0 

0 

10 

3 

2 

DIVISION 

62.2 

5,75 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
DECEMBER  19S3 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


Temperature 


SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 
AVON  PARK 

eELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  PINE  KEY  INN 
BRADENTON 

CANAL   POINT  USDA 
CAPE   SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

CLEXISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 

DRY  T0RTU6AS 

EVERGLADES 

FELLSMERE 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FT  LAUDERDALE   7  W 
FORT  MYERS  WB  AP 
FORT  PIERCE 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

HYPOLUXO 

KEY  WEST  WB  CITY 

LA  BELLE 

LAKE  PLACID  2  SW 
LOXAHATCHEE 

MARATHON  VACA  KEY 
MELBOURNE  W8  AP 
HERRITT  ISLAND 
MIAMI  BEACH 
MIAMI   WB  AIRPORT 

MIAMI   WB  CITY 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NAPLES 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
POMPANO  BEACH 

PUNTA  GORDA 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SARASOTA 

STUART 

SUNN I  LAND 

TAMIAMI   TRAIL  40  MI  BEND 
TAVERNIER 
TITUSVILLE  7  W 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA  2  NW 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

DIVISION 

STATE 


Precipitation 


i  5 

*  3i 

<2 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

• 

O 

No.  of  Days 

3 

t- 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet  Hail 

No 

ol  Days 

Days 

Max. 

Min. 

£ 
o 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.01  or  More 

1     .50  or  More 

• 

Degree 

o  ► 

• 

T,.9 

55.0 

65.0 

1.5 

85 

12 

3'. 

1  9 

113 

0 

0 

0 

0 

,51 

.78 

.0 

0 

10 

3 

0 

55.5 

65.7 

1.7 

85 

12 

33 

16 

100 

0 

0 

0 

0 

2,40 

.30 

.85 

5 

•  0 

0 

8 

2 

0 

76. b 

56,0 

66.3 

1.5 

84 

13  + 

34 

16 

0 

0 

0 

0 

2,07 

,75 

1.31 

5 

.  0 

0 

6 

2 

1 

80  •  3 

66,5 

73.4 

89 

21 

54 

1 6 

14 

,72 

.40 

21 

.0 

0 

5 

0 

0 

72.8 

55,7 

64,3 

2.1 

81 

4  + 

36 

16+ 

109 

0 

0 

0 

0 

5,29 

2.94 

1  .84 

5 

.0 

0 

9 

4 

2 

76.5 

55.4 

66,0 

86 

12 

35 

16 

87 

0 

0 

0 

0 

1.82 

.63 

5 

.0 

0 

7 

2 

0 

77.3 

59.  3 

68.3 

84 

24  + 

15  + 

53 

0 

0 

0 

0 

1.55 

.45 

5 

.0 

0 

5 

0 

M 

0 

0 

0 

0 

1.46 

.66 

23 

.0 

0 

6 

1 

^ 

77.1 

61 . 5 

69.3 

88 

13 

42 

27 

0 

.93 

.43 

14 

.0 

0 

7 

0 

0 

76.9 

61,7 

69.  1 

,9 

S3 

13  + 

36 

17 

0 

0 

0 

0 

2.90 

1.19 

2.01 

24 

.0 

0 

7 

2 

1 

76.8 

68.9 

72.9 

82 

6  + 

58 

18 

6 

0 

0 

0 

0 

,95 

.76 

24 

.0 

0 

5 

1 

0 

76.6 

56,2 

M 

66  ,4 

2,2 

86 

13 

34 

16 

92 

0 

0 

0 

0 

1.89 

-  .12 

.61 

5 

.0 

0 

12 

1 

0 

78.3 

61,4 

69,9 

.7 

84 

7  + 

40 

17 

57 

2.60 

.  39 

1.00 

5  + 

.0 

0 

5 

2 

2 

7J.1M 

64, 3M 

69, 7M 

81 

8  + 

45 

16 

56 

0 

0 

0 

0 

3.97 

1.53 

5 

.0 

0 

12 

2 

2 

77,2 

59.8 

68,5 

84 

14 

39 

17 

0 

0 

0 

0 

3,01 

1.02 

24 

.0 

0 

13 

2 

1 

76.7 

56,0 

66  .4 

,8 

85 

5  + 

38 

91 

0 

0 

0 

0 

-  .11 

,70 

23 

.0 

0 

7 

1 

0 

75.'. 

58,6 

67.0 

1,2 

89 

22 

38 

16 

94 

0 

0 

0 

0 

l!32 

.65 

.40 

14 

.0 

0 

8 

0 

0 

77.0 

60.9 

69,0 

84 

24 

41 

17 

2.31 

1.40 

24 

.0 

0 

6 

1 

1 

79.5 

57.8 

68,7 

1,4 

87 

23 

32 

17 

60 

0 

0 

1 

0 

.69 

-  .82 

.24 

14 

.  0 

0 

5 

0 

0 

77.6 

62.2 

69,9 

1,3 

83 

10  + 

41 

16+ 

53 

0 

0 

0 

0 

2.47 

.48 

1.01 

5 

.0 

0 

5 

2 

1 

66,7 

72,4 

,6 

85 

7  + 

5  5 

1  6 

19 

0 

0 

0 

0 

.  54 

-  1.24 

.19 

5 

.0 

0 

9 

0 

0 

78.3 

56.3 

67.3 

2,2 

87 

12 

33 

16  + 

84 

0 

0 

0 

0 

1.55 

.27 

,76 

14 

.0 

0 

3 

2 

0 

76. A 

32 

16 

94 

Q 

0 

1 

0 

1.67 

,35 

14 

10 

0 

0 

78.9 

57,3 

68.  1 

86 

12  + 

37 

16  + 

65 

0 

0 

0 

0 

1.79 

.43 

1  4 

.0 

0 

11 

0 

0 

78.8 

65.4 

72.1 

84 

12  + 

52 

18 

20 

0 

0 

0 

0 

.33 

,15 

5+ 

.0 

0 

3 

0 

0 

72.6 

56,6 

64.6 

,4 

84 

12 

38 

1  5 

118 

0 

0 

0 

0 

1.49 

-  .62 

.57 

4 

.0 

0 

8 

1 

0 

73.5 

56.7 

65.1 

1,7 

84 

12 

38 

16 

101 

0 

0 

0 

0 

1.70 

-  .82 

.56 

23 

.0 

0 

11 

2 

0 

76.'. 

66.  1 

71.3 

.4 

81 

12+ 

47 

18 

32 

0 

0 

0 

0 

3.90 

2,07 

1  .61 

24 

.0 

0 

10 

3 

2 

76,8 

62.2 

69.5 

.3 

83 

13 

44 

17 

53 

0 

0 

0 

0 

2.38 

.73 

1.40 

23 

.0 

0 

7 

1 

1 

75.2 

63.9 

69.6 

,  1 

82 

7 

45 

18+ 

55 

0 

0 

0 

0 

3.27 

1.54 

1.47 

23 

,0 

0 

9 

2 

1 

57.6 

66,4 

-  1.0 

85 

13 

36 

1  6 

0 

0 

0 

0 

1.25 

.42 

.42 

14 

,0 

0 

8 

0 

0 

77,5 

59.6 

68,6 

86 

5 

40 

16  + 

0 

0 

0 

0 

1.67 

,75 

24 

.  0 

0 

5 

2 

0 

M 

1.18 

-  .43 

.38 

14 

8 

0 

0 

77. <. 

61.6 

69,5 

83 

13  + 

40 

1  7 

6  1 

0 

0 

0 

0 

3.17 

25 

.  0 

0 

g 

2 

1 

75.5 

56,8 

66.2 

1.2 

84 

9  + 

38 

16+ 

81 

0 

0 

0 

1.41 

.44 

.55 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

78.3 

59.9 

69.  1 

85 

23 

38 

1  7 

50 

0 

0 

0 

0 

.46 

.21 

21 

.  0 

0 

75.'. 

56,3 

65.9 

86 

8 

37 

1  8 

101 

5.58 

1.68 

5 

.0 

0 

9 

5 

3 

57,7 

68.2 

86 

5  + 

70 

0 

0 

0 

0 

1.26 

•  53 

14 

,0 

0 

4 

2 

0 

79.7 

62,7 

71.2 

87 

24 

46 

1  6+ 

0 

0 

0 

0 

1.24 

.40 

5+ 

,0 

0 

8 

0 

0 

77.6 

67,3 

72.5 

1.3 

84 

13 

51 

18 

18 

0 

0 

0 

0 

.88 

-  .64 

.48 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

74.5 

54,5 

64.5 

2.5 

85 

12 

32 

16 

119 

0 

0 

1 

0 

2,31 

-  .36 

.84 

14 

.0 

0 

8 

1 

0 

74,1 

58,7 

66.4 

86 

13 

93 

0 

0 

0 

0 

.91 

,0 

0 

8 

1 

0 

7'.. 5 

54,2 

64.4 

.7 

84 

1? 

33 

1  6 

123 

0 

0 

0 

0 

3,36 

1.58 

1.02 

5 

.0 

0 

9 

3 

1 

77. IM 

63, 6M 

70. 4M 

1  .  7 

88 

13 

44 

16 

51 

0 

0 

0 

0 

2,14 

-  .36 

.86 

5 

.0 

0 

9 

0 

77.2 

61,3 

69,  3 

.6 

84 

10 

44 

15+ 

63 

0 

0 

0 

0 

1.45 

-  .75 

.40 

25 

.0 

0 

7 

0 

0 

68.2 

2,00 

.0 

62,0 

2.0 

5,87 

3.05 

T 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLORIOA 

Table  3  decehser  1991 


3 

Day  of  month 

StotioD 

31 

1 

1 

2  1  3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

1 

11 

12 

13  1 

14  15 

 1  

16     17  18 

1  1 

19  1  20 

 1  L 

21 

22 

23 

 L 

24 

25 

-'- 

26 

■  ' 

27 

28 

29 

30 

APALAtMlCOLA  WB  CITY 

R 

7.82 

.03 

1.69 

.05 

1.07 

.05 

.52 

1.05 

•  84 

.09 

1*21 

.21 

•20 

■  75 

•01 

•  03 

.02 

ARCAOl A 

2  .39 

.02 

•  66 

•  10 

.02 

•  01 

.50 

*  78 

•  03 

■  05 

•  22 

AVON  PARK 

f '95 

''" 

.04 

.33 

.05 

■  1  8 

.06 

BARTOW 

1  *90 

*10 

.08 

.67 

•  78 

.  34 

.60 

BAY  LAKE 

5.09 

.02 

1.51 

T 

.  07 

■  85 

•  28 

2.00 

.25 

T 

.03 

.OS 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

2.07 

1.31 

.01 

•  52 

■  04 

•  08 

■  1 1 

BELLE  GLAD6  MRCN  GATE  * 

1.65 

1.10 

.04 

•  48 

■  0  1 

.01 

.01 

BTG  PINE  KEY  INN 

.15 

.03 

.40 

.06 

BLOUNTSTOWN  ?  SE 

io*'e 

.63 

.94 

1*65 

•  1  3 

T 

.  1  2 

.96 

1.14 

.56 

•  02 

2.32 

.06 

.  39 

.10 

•  13 

•  09 

•  30 

BONITA  SPRINGS  2  ESE 

1.58 

.27 

.12 

.37 

.12 

■  70 

BRADFNTON 

5.?9 

1  .84 

•  12 

.49 

.78 

.07 

1.42 

.05 

•  02 

.50 

BROOK SVILLE  CHIN  HILL 

8.10 

1.01 

.  76 

.  10 

.08 

•  03 

■  02 

16 

1.13 

.40 

4.15 

.05 

.10 

.01 

.02 

BUSMNELL  2  E 

•  1  7 

1  .00 

.  07 

•  02 

•  02 

■  40 

2.69 

.06 

CAMP  RLANDING 

6*63 

•  70 

•  15 

.  35 

.05 

.  15 

1.15 

•  15 

.05 

2.30 

.03 

1.10 

•  15 

.30 

CANAL  POINT  USDA 

1  .02 

,63 

.01 

.41 

•  60 

•  10 

.05 

.02 

CAPE  SARLE  RANGER  STA 

1  .55 

.  45 

.01 

.31 

•  08 

.40 

.30 

CAPT I  V A 

1  .<.6 

.48 

•  60 

*  10 

.02 

•  03 

.  1  5 

CA  RRARELLE 

•  20 

C ARYV I LLE 

.03 

•  17 

1.33 

.53 

•  57 

.47 

1.65 

1.40 

.19 

2^34 

■  43 

•  13 

.4  3 

■  44 

.06 

CEDAR  KEY 

6.00 

1  .80 

.40 

.40 

2.70 

•  40 

.20 

.  10 

CHATTAHOOCHEE 

10,75 

,94 

•  82 

1.22 

2,00 

,  16 

.86 

.52 

1.70 

.15 

■  72 

.06 

•  12 

.08 

.50 

CHIPLEY   3  E 

16.43 

•  17 

2.62 

4.60 

.00 

1  .09 

.16 

.44 

2.74 

.07 

.75 

.74 

.65 

.10 

CLEARWATER 

5.75 

1.30 

.3fl 

.01 

•  07 

T 

T 

•  18 

■  89 

.30 

.01 

2.35 

•  04 

.05 

•  02 

.15 

CLERMONT  6  S 

5.21 

1  ."fg 

.85 

T 

T 

•  01 

.44 

.22 

1.74 

.03 

•  06 

•  07 

CLEWISTON 

1  .16 

T 

,20 

•  03 

.05 

.13 

.49 

T 

.  1  3 

.09 

•  02 

.02 

CLEWISTON  U  S  ENG 

.93 

.17 

.  02 

.11 

.43 

.15 

.03 

.02 

COCONUT  GROVE   7  S 

2.90 

.17 

.56 

.  1 1 

.03 

2.01 

.01 

.01 

COMPASS  LAKE 

13.16 

.20 

2  .27 

2.58 

•  50 

2.  50 

1  •  12 

■  47 

1.68 

.70 

.30 

.57 

.27 

CRESCENT  CITY  2  SW 

7  ,66 

1  *  80 

,20 

.06 

.02 

•  10 

.24 

.78 

,03 

.01 

3.47 

.71 

.20 

•  04 

T 

CROSS  CITY  CAA  AP 

7.9A 

T 

1.29 

.92 

.09 

T 

1  ,67 

T 

T 

■  1  3 

1  ,07 

.76 

.05 

1  ,58 

.27 

•  1  0 

•  01 

DAN  I A  t,  WNW 

2.89 

.13 

,07 

•  01 

.02 

.29 

.39 

1.78 

•  18 

.02 

DAYTONA  BEACH 

<t.53 

1  .00 

•  04 

•  01 

.23 

2.02 

•  12 

.06 

•  13 

■  04 

OAYTONA  REACH  WB  AP 

4.85 

1.17 

•  02 

''' 

.14 

•  79 

*02 

.25 

■  41 

1.91 

•  02 

.09 

''' 

•  03 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

^29 

3.44 

1.04 

1  ■  15 

1.19 

•  07 

T 

.56 

.  79 

2.31 

•  09 

,39 

.04 

.30 

•  99 

•  08 

DE  LAND 

4,78 

1  .4<J 

.02 

•  80 

.12 

.13 

T 

•  03 

DRY  TORTUGAS 

.95 

.01 

•  05' 

.01 

•  12 

T 

•  76 

T 

T 

T 

EUSTIS  2  S 

4,90 

1  .44 

.06 

.73 

•  45 

2.08 

.14 

EVERGLAOES 

,02 

FEDERAL  POINT 

1  ,39 

.19 

•  05 

.27 

•  07 

2.66 

.09 

,36 

.08 

.03 

.33 

EELLSMERE 

1,89 

,02 

,61 

T 

•  05 

T 

.09 

.05 

.44 

■  04 

.01 

.01 

•  35 

.17 

T 

.05 

T 

FERNANOINA  BEACH 

7.59 

,99 

,05 

•  25 

.10 

,15 

.18 

1.05 

.  1  8 

.60 

.86 

•  03 

2.00 

.12 

.01 

.80 

.22 

FORT  LAUDERDALE 

2.60 

1  .00 

.10 

.20 

1  .00 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

3.97 

,02 

1.53 

.07 

.  11 

.21 

•  01 

.03 

1  ,20 

,46 

.02 

.02 

FT  LAUDERDALE  7  W 

.  05 

•  06 

,  1  0 

.08 

.59 

.21 

.00 

T 

1  ,02 

•  34 

.01 

.02 

.01 

FORT  MYERS  Wfl  AP 

R 

1.18 

.12 

.01 

T 

•  12 

T 

•  10 

•  70 

.04 

.01 

FORT  PIERCE 

1.32 

,  34 

.10 

.01 

.40 

•  19 

,02 

•  17 

.09 

GAINESVILLE  UNIV 

9,0T 

1  .66 

•  36 

•  07 

«  12 

2.23 

.03 

2^49 

•  45 

.  33 

.30 

■  52 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

8,82 

2.10 

.08 

.15 

•  63 

.27 

.61 

.54 

U41 

•  19 

1  .66 

.26 

.57 

•  35 

GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

RECORD 

MISSING 

HART  LAKE 

3.84 

1  .  19 

•  93 

.33 

•  10 

UIO 

•  19 

HlALEAM 

2*31 

.43 

.19 

.20 

1  .40 

.04 

.05 

HIGH  SPRINGS 

8.17 

1.28 

.20 

•  90 

.08 

.09 

•  03 

.03 

■  07 

■  10 

1.91 

•  12 

1  .60 

•  01 

.22 

•  12 

H  ILL  lARO 

.65 

•  02 

*  58 

.13 

•  02 

•  02 

.  04 

•  06 

•  46 

•  58 

■  01 

1.85 

.03 

T 

.48 

.87 

•  27 

HILLSBOROUGH  RVfl  ST  P< 

5  *69 

2.05 

.03 

.88 

•  22 

2.00 

■  32 

.02 

.09 

•  06 

HOMESTEAD  EXP  STA 

,69 

.18 

.05 

.24 

■  12 

.10 

MYPOLUXO 

1  .01 

.10 

•  22 

.  B9 

INVERNESS 

7,80 

1.23 

.67 

.20 

•  02 

.20 

*  75 

1.07  .03 

•  20 

3.12 

•  08 

•  18 

T 

.03 

ISLEWORTH 

1.10 

.72 

•  11 

1.53 

.18 

JACKSONVILLE  WS  AP 

R 

7*08 

1.13 

•  25 

T 

''' 

U78 

.08 

•  63 

.  50 

•  32 

1.77 

.01 

•  16 

JACKSONVILLE  BEACH 

6.64 

1  .28 

.06 

.07 

.02 

.14 

.33 

•  10 

.91 

•  04 

2.10 

•  08 

1.14 

.10 

•  27 

JACKSONVILLE  WS  CITY 

R 

6,44 

1.15 

.01 

.27 

.03 

T 

.05 

.03 

1  ^27 

.69 

,06 

1.41 

.01 

.12 

.32 

JASPER  9  ESE 

9,  1  & 

1  .90 

.75 

1.15 

1.35 

40 

•  05 

.30 

1.30 

.45 

,50 

KENDAL  2  E 

2,47 

,  10 

.01 

52 

.05 

•  17 

1.57 

.05 

KEY  WEST  WB  CITY 

,  54 

T          •  10 

T 

•  19 

.01 

T 

T 

•  06 

,01 

''' 

''' 

•  06 

.01 

KI SSIMMEE 

4.08 

1  .56 

.06 

.61 

.25 

1.32 

.26 

LA  BELLE 

1 .55 

•  29 

.76 

•  50 

LAKE  ALFRED  £XP  STA 

5.13 

2.17 

.04 

.VO 

.55 

1.37 

■  10 

LAKE  CITY   2  E 

10.24 

1  .70 

•  07 

1  .06 

.27 

.la 

•  04 

.63 

1  .02 

.10 

,17 

•  58 

.20 

.05 

1  .00 

•  24 

LAKE  HIAWASSE 

4.32 

1  .65 

.60 

1*70 

.05 

^  '  18 

.02 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

4.01 

1.16 

•  16 

T 

.01 

T 

.01 

•  63 

•  04 

.44 

J 

1.42 

.09 

•  05 

LAKE  PLACID  2  SW 

1.57 

•  29 

•  02 

•  15 

.35 

•  34 

.1.14 

•  23 

.08 

•  02 

.  15 

LAKE  TRAFFORD 

1 .70 

90 

.SO 

.20 

.30 

LIVE  OAK  2  ESE 

8.15 

T 

1  ,  99 

.  J2 

1.25 

.05 

.07 

.  02 

l.*77 

*0* 

•  07 

.02 

.04 

•  36 

•  3  3 

LONGBOAT  KEY 

6.85 

■  03 

2.53 

.20 

.2V 

.38 

1 '  59 

^  *06 

•  93 

LOXAHATCHEE 

1.79 

.05 

.42 

.02 

.04 

•  34 

.43 

.04 

.04 

•  03 

•  35 

.03 

MADISON 

7.32 

3  •  26 

.01 

1.02 

■  01 

.  0  1 

''' 

.07 

.04 

.13 

1*28 

.04 

.67 

.03 

T 

.38 

.03 

•  03 

MARATHON   VACA  KEY 

.33 

''" 

.15 

T 

T 

.15 

•  03 

MAR  1  ANNA  CAA  AP 

15.44 

.42 

2,54 

.46 

4^20 

•  08 

1.  53 

1  ,30 

•  20 

■  19 

MARIANNA    I  NO  SCHOOL 

15,99 

.23 

2.61 

.03 

5.70 

.  12 

.01 

1 .  32 

1,26 

■  10 

.08 

•  51 

2.11 

.06 

•  46 

*  5  7 

•  16 

MAYO  5  NW 

8,44 

T 

1.81 

T 

1.23 

■  05 

.07 

T 

T 

1.52 

.12 

.06 

■  09 

.  TO 

.10 

1.75 

.03 

•  5s 

•  36 

T 

MELBOURNE  WB  AP 

R 

1.^*9 

.57 

.01 

.04 

T 

T 

•  13 

•  15 

•  10 

.42 

T 

.07 

r 

MtRRITT  ISLAND 

1,70 

.01 

,02 

.23 

,01 

■  10 

•  05 

.16 

.50 

.56 

.02 

•  04 

MIAMI  BEACH 

3.90 

.03 

T 

1  .05 

.04 

•  27 

■  02 

.01 

■  02 

•  01 

MIAMI    WB  AIRPORT 

R 

2,38 

T 

T 

T 

.36 

.10 

T 

.22 

T 

■  18 

1.40 

.06 

T 

.06 

T 

MIAMI    WH  CITY 

R 

3.27 

T 

T 

.85 

-  12 

T 

.15 

.06 

.47 

1  .47 

.04 

■  03 

T 

>08 

T 

MILTON  ExP  STATION 

16.04 

.02 

.87 

3.68 

.62 

4.03 

.07 

1.28 

.95 

.01 

•  87 

■  16 

1  ■  10 

.03 

•  08 

•  34 

•  56 

1.34 

♦  r  1 

MONT ICELLO 

6.16 

T 

1.67 

T 

.90 

T 

.20 

.02 

.54 

•  12 

.20 

•  81 

•  04 

.69 

T 

•  09 

•  03 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

1.2s 

.40 

.02 

.01 

•  42 

.36 

.01 

.01 

.02 

MOUNTAIN  LAKE 

4.45 

1,65 

.06 

•  06 

.40 

,  72 

1^3  I 

.03 

.  14 

MT  PLEASANT 

10.07 

1  .56 

1  .95 

.70 

1.  52 

1  .40 

.12 

.71 

.67 

•  16 

.6? 

•  17 

.29 

.20 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

2.99 

1.15 

.04 

.72 

.07 

*B2 

.03 

.  16 

NAPLES 

1  .67 

.07 

.23 

.60 

•  02 

•  75 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

4.49 

.70 

.63 

•  02 

•  07 

T 

.06 

,4R 

1.82 

•  05 

.05 

.02 

T 

T 

T 

•  03 

NICEVILLE 

20. 0< 

5.45 

4.00 

• 

5.1s 

2 . 28 

.37 

.75 

NtTTAW   I  S 

.76 

T 

T 

.18 

.56 

•  46 

, 

T 

OCALA 

B.4C 

2.35 

,42 

.17 

.03 

,  37 

.81 

.06 

3.60 

.14 

.31 

.05 

•  03 

OCALA  AIRPORT 

2.29 

•  06 

.21 

*  08 

.80 

■  01 

3.35 

.11 

.29 

T 

T 

OKEECHOBEE  9  W 

1  .63 

.  54 

.03 

•  12 

•  26 

.37 

.17 

.14 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

1.18 

•  22 

.06 

•  38 

•  20 

•  04 

•  12 

•  02 

.12 

ORLANDO  WATER  PLSNT 

3.75 

1.31 

.01 

•  01 

.71  •Ol 

.01 

•  10 

1.41 

.02 

•  10 

•  02 

•  04 

ORLANDO  Wfl  AIRPORT 

R 

3.58 

.95 

.09 

T 

T 

T 

T 

■  02 

.60 

•  07 

•  10 

r 

1.71 

T 

•  04 

T 

T 

T 

PALATKfl 

5.12 

1.80 

•  22 

.06 

•  32 

•  09 

2.08 

.05 

•  33 

.08 

.03 

•  06 

PANAMA  CITY 

1  3.89 

.  17 

2,00 

•  82 

3.00 

.07 

3,10 

1.32 

.32 

.41 

1^16 

.20 

.47 

.23 

•  62 

PENSACOLA  CAA  AP 

15.25 

i.o; 

.77 

.99 

2.ie 

•  03 

•  03 

1.81 

.05 

1.77 

2.20 

•  05 

1  .26 

T 

•  04 

.16 

.60 

.21 

2^06 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

1  .82 

2.36 

.03 

1.82 

•  02 

.17 

■  53 

■  OB 

1  .97 

PETERS 

1 .68 

,20 

•  5? 

•  09 

.05 

T 

.77 

.05 

T 

T 

PLANT  CITY 

5.72 

2.17 

.07 

.02 

.45 

.49 

.03 

1  .94 

.02 

.03 

POMPANO  BEACH 

3.17 

,  16 

.72 

.08 

•  45 

•  30 

.30 

*  1  3 

1  .00 

•  03 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

1.02 

.44 

.50 

.  02 

PUNTA  GORDA 

1  .41 

.55 

.04 

.48 

.27 

.07 

QUINCY  EXP  STATION 

10.  10 

.04 

1.67 

1.00 

2.61 

.01 

.04 

.25 

•  67 

.09 

.45 

1.41 

.  IB 

•  66 

•  02 

•  08 

•  24 

.08 

RAIFORD  ST  PRISON 

8. IE 

1.65 

.15 

.56 

.65 

1,10 

''' 

1.73 

.31 

1^52 

.16 

•  25 

•  10 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

.46 

.19 

.04 

SAINT  AUGUSTINE 

5,46 

1.19 

.25 

.05 

T 

.08 

.29 

•  30 

.01 

.09 

•  05 

•  1  8 

•  03 

SAINT  LEO 

6,16 

1.18 

.80 

.13 

T 

T 

•  93 

•  45 

2.50 

.03 

.07 

.07 

SAINT  MARKS  6  SE 

_ 

.30 

2.75 

1.45 

.50 

.35 

1.52 

.05 

_ 

_ 

_ 

ST  PFTERSRURG 

5,92 

.19 

2.20 

•  12 

.20 

•  70 

.65 

T 

1.61 

T 

T 

T 

T 

T 

•  25 

SANFORO 

4.27 

1  .32 

.01 

•  06 

.07 

.37 

1  .90 

.05 

•  05 

T 

SARASOTA 

5.5B 

.01 

1  .68 

.02 

.96 

U19 

.55 

.07 

.02 

1.08 

5EC0TAN 

7,87 

2.65 

.10 

1,30 

.29 

.53 

•  48 

.47 

.53 

UOO 

•  30 

-22 
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DAILY  PRECIPITATION 


Tabic  3— Conlinuad 


■3 

Day  of  month 

Stotion 

1  1  2  1  3 

4 

1 

6 

7  1  8  1 

1  1 

9 

10 

1 

n  1  12 

13 

1 

14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22 

23 

24 

25 

i 

26  |27 

28  1  29 

30 

31 

STUART 
S0NNIL*N0 
TALLAMASSEC    IPi  AP 
TAMIAwr    TBI  I.O  M?  OFNO 
TAMPA  MH  AIRPflRT  P 

7. BO 
1.7* 
4.7a 

IIECO«D  MISSING 

?.07 
1  .^<> 

.16 
.07 

.03 

.73 
.02 

T 

.76 

.07 
T 

T  .6? 

.79 

.53 
T 

.14  .07 
•  23 
.24 

U07 

•  02 

•  06 

.10 
1.54 

.50 
T 

•  07 

T 

.76 
.09 
.01 

T  .10 
•  01 

•  4? 
.03 

•  04  . 

•  02  ! 

TARPCM  SPRINOS 

TITUSVILU   ?  H 
VtaO  REACH  CAA  AP 
HAUCMULA  2  NW 

6.95 
.88 
2.31 

1.07 
3.36 

.OS 
.01 

2.22 

.42 

.20 
1 .02 

.IS 

.30 

T 

T 

.04 

.03 

.03 
.OS 

.16 

.01 

.*7 

•  40 
.84 
.34 

•  49 

.39 
.48 

.20 

.71 

3.ie 

.4% 

.4? 
.79 

.06 

.11 
.01 
.10 

.08 

.09 
.03 

T 

.05 

T 

T 

.01 

T  . 
.18  . 

«CST  PALM  BEACH 

HtST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

MINTbR  HAVEN 

2.14 
6.26 

T 

T 

.02 
.34 

.86 
.10 

3.20 

.02  .04 

T  .14 

.10 

T 

.03 
.0!> 

.01 

.49 
•  26 
.S3 

T 

.03 
T 

.36 

.02 

T 

1.61 

.19 
.25 

.66 

•  40 

T  T 
T 

•  10 

T 
T 

T  . 
.07  . 

S—  fUf«r«nc«  NolM  Following  SuUoa  IiuUx 
-  144  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7* 

8  9 

10 

"1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APALACHICOLA   WB  CITY 

MAX 

64 

63 

67 

70 

68 

72 

53 

65 

72 

58 

63 

71 

69 

59 

54 

59 

49 

45 

50 

59 

72 

65 

62 

62 

52 

59 

65 

61 

69 

72 

62 

MIN 

52 

5  1 

62 

63 

64 

5b 

46 

52 

62 

46 

4  7 

6  3 

69 

39 

40 

30 

40 

48 

9 

ARCADIA 

MAX 

74 

75 

79 

82 

80 

84 

70 

82 

83 

80 

61 

85 

84 

71 

50 

63 

50 

65 

58 

74 

82 

82 

73 

70 

77 

61 

67 

62 

82 

79 

78 

74 

9 

MIN 

52 

5  1 

57 

67 

64 

63 

52 

59 

53 

63 

5  9 

55 

0 

AVON  PARK 

MAX 

73 

75 

79 

81 

81 

82 

78 

82 

83 

82 

82 

85 

84 

79 

52 

63 

60 

54 

59 

73 

63 

84 

77 

70 

80 

62 

71 

61 

81 

81 

76 

MIN 

55 

52 

57 

68 

63 

65 

52 

52 

63 

6  1 

68 

43 

55 

5 

BARTOW 

MAX 

76 

73 

74 

78 

80 

83 

83 

75 

81 

83 

78 

8  1 

85 

84 

70 

69 

64 

58 

67 

73 

82 

83 

69 

56 

70 

50 

70 

80 

87 

80 

75 

MIN 

47 

48 

49 

59 

63 

63 

54 

61 

56 

51 

58 

5 1 

67 

52 

41 

53 

0 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

78 

76 

77 

78 

80 

82 

83 

83 

81 

82 

81 

83 

64 

84 

72 

57 

51 

53 

51 

70 

77 

63 

31 

79 

79 

80 

62 

72 

82 

83 

82 

MIN 

53 

54 

62 

61 

62 

63 

56 

0 

BIG  PINE   KEY  INN 

MAX 

79 

77 

80 

84 

81 

85 

85 

85 

85 

85 

65 

88 

88 

77 

69 

68 

67 

64 

73 

78 

89 

80 

85 

85 

85 

76 

72 

85 

84 

86 

79 

MIN 

66 

67 

68 

73 

70 

74 

59 

73 

74 

58 

70 

74 

72 

72 

6  0 

66 

5 

BLOUNTSTOWN   2  SE 

MAX 

70 

56 

67 

70 

69 

69 

72 

54 

69 

78 

59 

59 

72 

52 

53 

52 

59 

47 

44 

55 

58 

72 

66 

53 

59 

51 

51 

60 

55 

57 

64 

MIN 

45 

42 

43 

58 

64 

64 

42 

41 

48 

42 

38 

47 

56 

44 

34 

42 

3 

BRAOENTON 

MAX 

73 

74 

79 

81 

79 

79 

72 

81 

79 

75 

81 

80 

79 

76 

68 

62 

50 

53 

65 

72 

75 

81 

58 

68 

73 

69 

66 

76 

76 

75 

73 

72 

6 

MIN 

52 

50 

58 

68 

53 

67 

65 

61 

65 

62 

60 

67 

66 

60 

43 

43 

65 

7 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

MAX 

68 

7 1 

77 

75 

79 

75 

74 

79 

73 

73 

79 

76 

76 

57 

59 

53 

47 

61 

59 

75 

78 

77 

65 

54 

65 

63 

75 

76 

79 

72 

MIN 

50 

46 

56 

57 

62 

65 

57 

55 

64 

62 

53 

57 

69 

56 

38 

36 

33 

46 

58 

60 

52 

54 

50 

" 

37 

50 

64 

64 

53 

1 

BU5HNELL   2  E 

MAX 

73 

77 

78 

76 

76 

82 

74 

75 

62 

75 

74 

83 

80 

75 

68 

60 

58 

60 

64 

70 

60 

81 

75 

50 

66 

67 

65 

77 

80 

82 

75 

72 

6 

MIN 

46 

57 

65 

65 

62 

65 

59 

52 

65 

62 

51 

57 

67 

69 

35 

3  3 

37 

3  3 

3 1 

57 

47 

37 

36 

63 

50 

52 

6 

CAMP   BLAND  I NG 

MAX 

71 

72 

72 

75 

72 

80 

76 

75 

83 

81 

74 

80 

77 

77 

67 

60 

64 

52 

69 

71 

77 

60 

77 

50 

55 

60 

68 

70 

83 

80 

80 

72 

MIN 

41 

40 

48 

54 

52 

52 

47 

45 

57 

57 

41 

63 

52 

37 

46 

7 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

77 

78 

79 

80 

83 

84 

81 

81 

84 

83 

82 

85 

86 

74 

50 

52 

54 

61 

72 

77 

82 

62 

78 

75 

81 

62 

74 

82 

75 

78 

71 

MIN 

59 

54 

57 

65 

64 

50 

50 

63 

50 

64 

63 

62 

52 

60 

37 

35 

46 

46 

44 

47 

61 

59 

56 

64 

57 

38 

38 

51 

60 

55 

67 

55 

4 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MAX 

80 

79 

81 

81 

80 

81 

82 

82 

78 

63 

83 

82 

82 

60 

69 

65 

66 

62 

72 

76 

79 

73 

76 

64 

82 

56 

74 

81 

82 

84 

71 

MIN 

64 

64 

53 

73 

68 

66 

51 

65 

66 

66 

56 

59 

67 

56 

44 

69 

3 

CAPT I VA 

MAX 

75 

63 

61 

57 

68 

72 

80 

81 

74 

75 

78 

63 

71 

78 

78 

74 

73 

MIN 

61 

45 

5  I 

44 

46 

52 

58 

62 

65 

64 

63 

49 

46 

59 

55 

64 

54 

CARRABELLE 

MAX 

W8 

66 

67 

59 

68 

73 

67 

58 

74 

69 

65 

73 

69 

61 

65 

52 

55 

47 

55 

61 

76 

66 

64 

63 

56 

60 

50 

62 

70 

75 

70 

65 

MIN 

49 

44 

57 

54 

53 

63 

44 

44 

52 

45 

42 

62 

61 

46 

34 

46 

6 

CEDAR  KEY 

MAX 

68 

72 

69 

58 

73 

72 

70 

74 

73 

74 

74 

72 

66 

68 

65 

50 

57 

48 

62 

64 

56 

66 

69 

60 

60 

60 

60 

66 

69 

72 

66 

65 

9 

MIN 

50 

48 

58 

50 

61 

58 

51 

50 

52 

53 

52 

50 

46 

42 

39 

40 

37 

3  1 

32 

45 

46 

52 

54 

45 

45 

38 

45 

53 

66 

66 

55 

50 

1 

CHIPLEY    3  E 

MAX 

65 

70 

67 

72 

71 

72 

59 

72 

77 

71 

54 

72 

56 

68 

51 

58 

67 

43 

55 

56 

70 

70 

53 

56 

54 

66 

63 

65 

70 

57 

54 

MIN 

43 

38 

52 

53 

59 

63 

41 

39 

59 

39 

38 

59 

63 

41 

33 

43 

5 

CLEARWATER 

MAX 

69 

74 

77 

77 

78 

79 

74 

81 

79 

74 

78 

79 

74 

72 

55 

51 

62 

47 

52 

66 

72 

77 

65 

54 

64 

64 

65 

73 

74 

72 

65 

59 

MIN 

55 

51 

60 

63 

52 

57 

61 

61 

55 

63 

59 

67 

66 

55 

44 

43 

35 

35 

5 1 

53 

56 

7 

CLERMONT  6  S 

MAX 

73 

74 

76 

79 

79 

82 

74 

77 

81 

72 

78 

63 

81 

77 

69 

52 

66 

56 

65 

70 

78 

61 

74 

66 

72 

58 

67 

78 

79 

81 

72 

MIN 

51 

50 

57 

64 

63 

57 

62 

56 

65 

62 

56 

68 

69 

58 

40 

54 

.1 

CLEWISTON  U   S  ENG 

MAX 

76 

73 

76 

80 

84 

86 

86 

80 

78 

87 

85 

84 

88 

87 

73 

69 

64 

63 

60 

66 

72 

85 

83 

77 

72 

S2 

63 

69 

84 

74 

83 

77. 

1 

MIN 

64 

64 

66 

68 

69 

68 

66 

70 

70 

70 

73 

68 

68 

68 

52 

43 

48 

50 

91 

54 

61 

64 

67 

67 

66 

52 

42 

54 

63 

60 

60 

61. 

3 

COCONUT  GROVE   7  S 

MAX 

79 

79 

77 

78 

77 

80 

81 

81 

80 

81 

82 

81 

83 

83 

76 

60 

66 

68 

66 

71 

75 

76 

77 

83 

81 

81 

56 

73 

81 

81 

81 

75 

MIN 

60 

67 

70 

73 

59 

70 

63 

68 

72 

69 

66 

ii 

66 

69 

5  1 

61 

■  2 

COMPASS  LAKE 

MAX 

65 

69 

67 

72 

59 

72 

67 

71 

78 

59 

54 

70 

66 

60 

64 

60 

53 

43 

54 

57 

72 

69 

51 

56 

53 

67 

51 

55 

68 

67 

63 

63 

9 

MIN 

44 

41 

54 

63 

62 

64 

41 

41 

60 

41 

35 

60 

54 

42 

30 

28 

32 

2  6 

25 

33 

52 

35 

42 

27 

28 

38 

69 

43 

.7 

CRESCENT  CITY  2  SW 

MAX 

70 

69 

72 

76 

76 

82 

76 

75 

81 

72 

74 

82 

77 

76 

57 

64 

66 

63 

61 

70 

81 

80 

71 

66 

63 

63 

55 

74 

77 

83 

73 

MIN 

48 

45 

53 

63 

61 

63 

55 

50 

60 

60 

48 

66 

68 

54 

36 

33 

35 

29 

34 

46 

54 

50 

5 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

67 

72 

73 

74 

76 

80 

65 

75 

79 

70 

74 

78 

75 

62 

64 

61 

60 

47 

68 

71 

75 

82 

65 

59 

56 

60 

62 

73 

71 

73 

65 

57 

MIN 

41 

36 

53 

62 

51 

64 

46 

47 

67 

46 

46 

64 

62 

42 

32 

30 

3  3 

26 

26 

3 1 

42 

45 

8 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

70 

66 

71 

74 

77 

80 

82 

72 

74 

80 

72 

76 

86 

82 

69 

62 

64 

52 

66 

62 

71 

60 

77 

68 

58 

75 

59 

62 

74 

77 

61 

MIN 

52 

52 

64 

68 

64 

64 

62 

50 

68 

63 

51 

56 

69 

51 

39 

35 

38 

3  5 

39 

50 

55 

58 

52 

69 

59 

4  1 

66 

>3 

DAYTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 

67 

71 

74 

76 

72 

82 

70 

75 

62 

71 

76 

83 

81 

69 

54 

50 

52 

50 

61 

69 

80 

79 

68 

67 

76 

59 

63 

76 

77 

82 

70 

MIN 

49 

59 

63 

54 

52 

64 

60 

55 

65 

59 

56 

57 

67 

47 

37 

34 

38 

34 

35 

48 

56 

54 

5 1 

5  7 

48 

38 

39 

47 

52 

,7 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

66 

68 

67 

74 

72 

70 

64 

59 

71 

68 

61 

59 

61 

54 

54 

59 

52 

43 

53 

52 

66 

66 

55 

55 

52 

56 

62 

62 

68 

55 

66 

62 

3 

MIN 

44 

42 

55 

54 

51 

64 

40 

41 

51 

47 

4  1 

68 

52 

47 

32 

45 

0 

DE  LAND 

MAX 

73 

68 

71 

75 

78 

78 

81 

66 

75 

82 

7  1 

77 

83 

80 

56 

54 

61 

53 

61 

64 

71 

79 

81 

67 

68 

75 

69 

56 

75 

78 

82 

MIN 

48 

43 

53 

64 

62 

64 

62 

51 

53 

50 

52 

57 

67 

61 

35 

30 

35 

33 

34 

43 

55 

54 

57 

57 

38 

34 

51 

8 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

75 

75 

79 

81 

78 

82 

79 

78 

82 

79 

60 

81 

62 

78 

71 

68 

66 

66 

70 

74 

80 

77 

SO 

78 

81 

76 

67 

79 

81 

80 

78 

76 

g 

MIN 

7 1 

70 

7 1 

75 

69 

74 

74 

72 

74 

72 

7  3 

76 

75 

66 

62 

68 

9 

EUSTIS  2  S 

MAX 

69 

72 

75 

79 

76 

82 

76 

76 

82 

77 

77 

85 

SO 

77 

69 

50 

59 

61 

64 

72 

81 

83 

76 

71 

72 

65 

56 

75 

78 

84 

78 

MIN 

51 

47 

53 

50 

50 

55 

60 

54 

60 

51 

65 

56 

50 

69 

40 

40 

36 

34 

34 

48 

58 

55 

60 

5 1 

52 

39 

38 

56 

6 1 

52 

1 

EVERGLADES 

MAX 

74 

74 

78 

82 

S3 

82 

74 

MIN 

^' 

58 

58 

60 

60 

64 

FEDERAL  POINT 

MAX 

67 

70 

72 

77 

71 

81 

74 

77 

81 

71 

75 

82 

77 

75 

54 

51 

55 

48 

60 

70 

78 

81 

59 

65 

59 

60 

55 

'1 

76 

72 

69 

69 

MIN 

49 

47 

55 

52 

61 

62 

54 

52 

51 

57 

50 

55 

67 

54 

38 

39 

36 

30 

36 

44 

54 

51 

61 

50 

47 

37 

37 

46 

5  7 

63 

5 1 

50 

8 

FELLSMERE 

MAX 

73 

73 

77 

81 

81 

84 

80 

80 

84 

81 

80 

85 

86 

86 

54 

51 

60 

57 

67 

75 

61 

82 

76 

74 

79 

77 

70 

60 

85 

81 

76 

MIN 

56 

52 

63 

69 

64 

65 

54 

64 

53 

65 

52 

55 

66 

63 

43 

34 

42 

66 

2 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

61 

67 

68 

69 

57 

SO 

70 

73 

77 

69 

66 

80 

71 

70 

54 

60 

56 

45 

55 

63 

75 

70 

66 

63 

66 

68 

59 

63 

77 

72 

70 

MIN 

50 

53 

64 

50 

6  1 

49 

54 

50 

67 

46 

51 

67 

53 

37 

36 

34 

28 

32 

43 

54 

52 

43 

36 

36 

49 

7 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

77 

77 

80 

79 

81 

82 

84 

83 

82 

84 

82 

84 

83 

79 

55 

68 

68 

65 

71 

79 

78 

81 

63 

63 

84 

66 

75 

80 

B2 

83 

80 

78 

MIN 

62 

68 

70 

72 

68 

72 

58 

68 

74 

55 

57 

68 

63 

56 

48 

64 

44 

56 

60 

58 

62 

61 

4 

FT  LAUDERDALE   BAH  I A  MAR 

MAX 

75 

75 

77 

77 

77 

79 

80 

81 

79 

60 

80 

81 

61 

71 

56 

64 

65 

64 

68 

75 

75 

79 

79 

80 

79 

63 

78 

80 

79 

77 

75 

1 

MIN 

63 

62 

71 

73 

64 

73 

69 

72 

71 

71 

75 

74 

70 

69 

50 

45 

47 

46 

48 

66 

70 

67 

70 

70 

71 

55 

53 

65 

65 

64 

64 

3 

FT  LAUDERDALE  7  W 

MAX 

80 

78 

77 

79 

79 

81 

81 

82 

81 

80 

83 

80 

83 

84 

74 

60 

65 

67 

65 

71 

76 

79 

79 

84 

81 

ei 

65 

73 

82 

82 

82 

77 

2 

MIN 

60 

60 

70 

73 

68 

70 

52 

66 

59 

54 

62 

62 

62 

69 

48 

40 

39 

42 

43 

56 

66 

53 

68 

67 

69 

54 

42 

61 

60 

68 

61 

59 

8 

FORT   MYERS  WB  AP 

MAX 

76 

78 

82 

83 

85 

84 

79 

84 

84 

81 

84 

84 

85 

73 

60 

53 

62 

68 

71 

78 

80 

86 

74 

74 

81 

62 

72 

S2 

82 

79 

73 

76 

7 

MIN 

52 

60 

63 

63 

53 

52 

50 

63 

67 

63 

55 

68 

68 

43 

38 

42 

38 

41 

48 

53 

61 

55 

53 

67 

43 

39 

57 

63 

61 

52 

56 

0 

FORT  PIERCE 

MAX 

74 

76 

76 

79 

81 

80 

79 

80 

61 

82 

80 

82 

84 

74 

56 

62 

61 

66 

68 

74 

81 

89 

75 

74 

SO 

63 

70 

78 

81 

83 

70 

75 

4 

MIN 

66 

68 

68 

65 

66 

67 

55 

71 

57 

r 

72 

67 

66 

54 

40 

38 

42 

40 

42 

50 

62 

59 

65 

66 

55 

44 

41 

68 

63 

60 

53 

58 

6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 

• 

E 

Statlan 

t 

2 

3 

4 

5 

6 

7  j  e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

GAINCSVILLE  UHIV 

MAX 
HIN 

73 
*7 

69 

43 

75 
54 

75 
62 

75 
61 

77 
62 

50 

48 

7a 

61 

SO 
58 

69 
48 

74 

66 

82 
68 

77 
53 

63 
32 

56 
32 

62 
34 

52 
28 

48 
31 

53 
39 

72 

56 

79 
56 

80 
61 

65 
46 

57 
46 

59 
33 

60 

37 

68 
46 

73 
67 

75 
65 

71 
67 

49*2 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 
MIN 

66 
43 

71 
36 

70 
47 

72 
64 

75 
60 

81 
62 

46 

43 

77 
55 

73 
54 

70 
39 

80 
62 

73 
55 

69 
51 

63 
34 

60 
30 

53 
28 

4S 
23 

69 
22 

65 
34 

77 
53 

79 
48 

68 
59 

64 

43 

54 
44 

59 

31 

tl 

68 
40 

76 
56 

72 
64 

70 
52 

45.8 

GRAPE   MAMMOCK   C  P  RANCH 

MAX 
HIN 

MIALEAH 

MAX 
MIN 

79 
62 

78 
62 

77 
70 

79 
73 

78 
68 

80 
70 

82 
63 

82 
55 

ao 

67 

SO 
65 

83 
54 

80 
65 

63 
64 

83 
69 

76 
49 

61 
43 

56 
4  1 

68 
45 

66 
45 

71 

62 

76 

69 

76 
66 

79 

69 

84 

67 

81 
69 

81 
56 

65 

46 

72 
52 

78 
67 

82 
60 

82 
65 

77  iO 
60>9 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

MIN 

71 
45 

71 
37 

72 
50 

68 
62 

73 
61 

82 
63 

76 
46 

46 

79 
55 

74 
54 

72 
42 

60 
64 

78 
68 

74 
52 

57 
35 

61 
29 

59 
31 

45 
26 

60 
25 

69 
33 

79 
58 

SO 
50 

68 
61 

67 
43 

56 
45 

58 
31 

54 
29 

72 
41 

72 
51 

72 
56 

66 
54 

69  .4 
46  .9 

HILLIARD 

MAX 
MIN 

6S 
44 

67 

35 

71 
46 

72 
64 

74 

60 

81 
61 

45 

43 

77 
53 

67 
50 

66 
39 

SO 
60 

71 
67 

70 
49 

52 
34 

59 
31 

48 

30 

46 

22 

56 

20 

66 

36 

76 
51 

SO 
46 

55 

68 

56 
44 

50 
42 

57 
32 

63 
31 

53 
40 

75 
53 

72 
63 

70 
47 

65  1 2 
45.0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

79 
64 

79 

59 

SO 
70 

ao 

71 

82 
68 

83 
61 

85 

59 

83 
62 

82 

60 

85 
62 

83 
60 

85 
62 

85 
60 

77 
68 

70 
52 

66 
36 

56 
32 

65 
43 

73 
47 

79 
47 

80 
64 

80 
62 

87 
68 

84 

66 

84 
54 

79 

58 

74 
40 

81 
67 

85 
57 

86 
65 

79 
61 

79  ,6 
67.8 

HrPOLUXO 

MAX 
MIN 

7a 

60 

75 
64 

78 
60 

80 
72 

81 
68 

81 
74 

64 

70 

81 
74 

S3 
71 

81 
60 

83 
73 

82 
74 

78 
71 

66 
46 

59 
41 

69 
41 

66 
43 

69 
46 

76 
64 

79 
70 

SO 

52 

SO 
71 

79 
71 

82 
71 

78 
52 

72 
45 

80 
56 

81 
64 

80 
61 

76 
60 

77.6 
62.2 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

72 
41 

74 
48 

76 

55 

79 
65 

80 
63 

84 

53 

81 

57 

77 
53 

84 

62 

81 
61 

74 
54 

82 
55 

72 
52 

72 
51 

60 
38 

63 

30 

51 
39 

54 
34 

65 
34 

72 
45 

80 
56 

82 
65 

78 
62 

66 

62 
47 

50 
34 

65 
34 

78 
48 

62 
59 

83 
62 

80 
55 

73.5 
50.8 

JACKSONVILLE  MB  AP 

MAX 
HIN 

64 
45 

69 
41 

71 
51 

75 
62 

70 
61 

82 
62 

48 

48 

78 
57 

67 
47 

72 
45 

82 
66 

75 
59 

70 
43 

52 
37 

59 
33 

48 
32 

47 
26 

66 
29 

66 
39 

77 
64 

78 
51 

67 
67 

57 
45 

67 
42 

58 
34 

63 
35 

65 
44 

77 
58 

72 
64 

40 

67.2 
47.2 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

61 
47 

69 
57 

72 
67 

73 
64 

67 
60 

81 

61 

68 
49 

73 
59 

80 
62 

66 
50 

71 
45 

81 
66 

72 
66 

71 
60 

52 
38 

60 
32 

48 
34 

46 
27 

55 
30 

64 
42 

79 
55 

58 

53 

64 
47 

60 
45 

60 
34 

58 

33 

54 
44 

79 
63 

73 
62 

69 
50 

66  .9 
49.1 

JACKSONVILLE  KB  CITY 

MAX 
HIN 

62 
49 

67 
46 

70 
56 

74 
63 

68 
62 

79 
63 

6a 

50 

75 
50 

79 
62 

66 
51 

72 
48 

79 
68 

74 

68 

50 
45 

53 
38 

60 
39 

47 
34 

45 
27 

54 
32 

56 
42 

78 
59 

73 
66 

65 

67 

55 
46 

56 
44 

59 
35 

55 
41 

66 
49 

77 
69 

71 
65 

65 
47 

66  .2 
50.1 

JASPER  9  ESE 

HAX 
HIN 

64 
42 

69 

35 

72 
46 

71 
60 

71 

61 

79 
61 

69 

44 

79 

76 
48 

66 
38 

79 
60 

79 
66 

70 
49 

52 
33 

60 
29 

59 
29 

46 
24 

66 
33 

64 

41 

78 
51 

80 
48 

68 
54 

59 
41 

58 
42 

58 
30 

52 
29 

70 
38 

7  I 

51 

72 
60 

65 
49 

67.3 
44.5 

KEY  HEST  MB  CITY 

HAX 
HIN 

75 
69 

76 
69 

82 
70 

83 
75 

63 
70 

84 
73 

85 
69 

84 

72 

84 

72 

82 

70 

84 

72 

85 
74 

83 
73 

77 
58 

69 

58 

64 

65 

66 

58 

61 

57 

68 
67 

78 
60 

SO 
69 

79 
6S 

84 

69 

84 

59 

83 
65 

66 
50 

71 

68 

81 
59 

82 
69 

83 

57 

75 
65 

78  .  1 
66.7 

KISSIMMEE 

MAX 
HIN 

74 

52 

72 
47 

75 
56 

77 
66 

80 
63 

80 

65 

74 
62 

78 

58 

81 
64 

72 
61 

78 
56 

81 
65 

81 
67 

77 
48 

60 
39 

62 
34 

67 
38 

56 
34 

65 

36 

71 
47 

81 
56 

SO 
66 

75 

62 

65 

58 

76 

51 

58 
39 

67 

38 

75 
48 

79 
60 

81 
58 

74 
58 

73.0 
62.9 

LA  BELLE 

HAX 
HIN 

78 
53 

78 
53 

80 

58 

83 
69 

83 
65 

84 
62 

83 
50 

63 
59 

85 
62 

83 
53 

84 

62 

87 
63 

85 
64 

76 
61 

63 
42 

66 
33 

66 
39 

62 
33 

71 
37 

77 
45 

84 

57 

84 
67 

76 
55 

76 
66 

82 

65 

65 
46 

74 
45 

S4 

56 

86 
65 

84 
64 

76 
63 

78  .3 
56.3 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

HAX 
HIN 

75 
49 

73 
48 

76 

55 

80 
68 

79 
64 

81 
66 

74 

63 

61 

82 
64 

79 
50 

78 

57 

83 
68 

62 
68 

77 
58 

69 
40 

63 
33 

58 
41 

65 
34 

57 
38 

71 
46 

79 
56 

81 

57 

84 

52 

66 

60 

76 
54 

50 
40 

57 
35 

SO 
46 

80 
63 

SO 
59 

60 
62 

74.3 
54.1 

LAKE  CITY   2  E 

HAX 
HIN 

66 
45 

70 
40 

72 
50 

72 
66 

72 
61 

SO 
52 

72 
47 

75 
45 

77 
59 

72 
55 

68 
42 

79 
63 

71 
55 

69 
61 

51 

35 

60 
33 

55 
32 

46 

25 

68 
26 

65 
39 

78 
56 

76 
50 

72 

69 

69 
42 

55 
44 

58 
32 

62 
32 

71 
45 

73 
67 

72 
66 

56 
63 

47.6 

LAKE  HIAMASSE 

HAX 
HIN 

75 
49 

73 
46 

73 

55 

76 
68 

79 
63 

SO 
67 

83 
63 

70 
55 

78 
63 

81 
61 

74 

56 

79 
68 

85 
69 

82 
52 

59 
40 

54 

33 

60 
39 

65 
35 

63 
37 

66 
45 

71 

66 

81 

56 

81 
62 

68 

57 

55 
52 

75 
51 

64 
37 

74 
48 

78 
58 

80 
52 

82 
63 

72.7 
64.4 

LAKELAND  MB  CITY 

MAX 
MIN 

71 
55 

72 
52 

75 
58 

79 
63 

77 
63 

81 
66 

70 
60 

78 
60 

81 
66 

76 
51 

78 
59 

81 
67 

82 
58 

68 
52 

64. 
42 

62 
41 

56 
42 

50 
36 

64 

38 

70 
49 

78 
50 

81 
50 

67 
61 

64 
58 

75 
49 

60 
41 

66 
43 

79 
64 

SO 
62 

79 
50 

68 
49 

54I7 

LAKE  PLACID  2  SM 

MAX 
MIN 

75 
55 

77 
52 

79 

59 

82 
68 

82 
64 

85 
63 

70 
62 

81 
61 

84 

63 

S4 
60 

81 
51 

86 
64 

85 
53 

75 
50 

61 
43 

53 

32 

61 
42 

57 
38 

70 
40 

77 
46 

84 

60 

84 

59 

78 
65 

72 
63 

79 
62 

66 
44 

72 

36 

81 
51 

82 
50 

82 
58 

72 
60 

76  .4 
55.3 

LIVE  OAK   2  ESE 

HAX 
HIN 

65 
44 

69 
37 

74 

51 

72 
64 

73 
63 

SO 
62 

65 
46 

75 
45 

80 

57 

73 
51 

66 
41 

78 
61 

74 
56 

69 
50 

63 
33 

52 

29 

55 
30 

45 
24 

56 
24 

65 
36 

77 
66 

77 
50 

66 

66 

61 
43 

58 
43 

58 
30 

54 

30 

72 
43 

71 

68 

74 
62 

72 
60 

46.3 

LOXAHATCHEE 

HAX 
MIN 

77 
60 

78 
58 

7a 

64 

SO 
71 

83 
66 

S3 
61 

84 
60 

83 
53 

83 
64 

85 
55 

83 
62 

86 
61 

66 
54 

81 
53 

54 
46 

66 
37 

55 
37 

63 
42 

72 
43 

79 
47 

83 

69 

82 

59 

84 
69 

79 
67 

81 
6S 

78 

60 

75 
41 

83 
61 

85 
60 

84 
62 

73 
57 

78.9 
57.3 

MADISON 

HAX 
HIN 

65 
45 

68 

38 

72 
51 

70 
64 

71 

63 

67 
64 

44 

43 

80 
58 

68 
46 

55 
41 

77 
52 

59 
60 

59 
44 

62 
32 

60 
34 

47 

29 

44 

21 

54 

23 

61 

36 

75 

53 

76 

52 

62 

51 

60 

40 

64 
44 

59 
30 

52 
33 

68 
44 

68 
59 

71 
62 

64 

45 

45.5 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 
MIN 

77 
61 

ao 

61 

81 
64 

82 
72 

83 
72 

83 
74 

83 

72 

83 
73 

83 
73 

83 
70 

81 
70 

84 
74 

84 
73 

84 
70 

70 
67 

66 

53 

70 
55 

53 

62 

67 
54 

78 
60 

81 

60 

60 
56 

81 
70 

84 

69 

82 

71 

77 

59 

70 
67 

82 
56 

84 
59 

83 
67 

74 
64 

78.8 
65.4 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 
HIN 

65 

38 

68 
37 

67 

55 

69 
61 

69 
62 

70 

53 

40 

39 

78 
58 

59 
38 

64 

37 

70 
57 

58 
52 

52 
37 

51 

33 

59 
31 

46 

30 

45 

23 

66 
19 

69 

30 

59 

53 

68 

59 

61 

39 

58 
33 

60 
33 

55 

30 

52 

30 

64 

39 

67 
61 

64 

67 

57 
34 

41.9 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 

HAX 
MIN 

65 
43 

70 
39 

66 
54 

70 
63 

70 
60 

71 
64 

41 

42 

78 
61 

69 
40 

63 

39 

71 
59 

66 
66 

68 
42 

51 
33 

58 
32 

54 
31 

44 

25 

53 
33 

69 
34 

70 
41 

69 
57 

52 
46 

67 
33 

64 
43 

56 
31 

54 
31 

63 
41 

59 
60 

65 
60 

63 
44 

63.5 
44  .4 

MAYO  )  NM 

MAX 
MIN 

66 
46 

71 

35 

73 

50 

73 
64 

72 
63 

80 
63 

66 
46 

75 
43 

80 
58 

69 
49 

59 
41 

78 
62 

74 
66 

69 
46 

54 
33 

53 
29 

56 
31 

45 
24 

55 
20 

65 
32 

78 
54 

78 
50 

65 
55 

59 
41 

56 
46 

59 
31 

63 
28 

74 
40 

70 
59 

74 

63 

70 
49 

45  1 7 

MELBOURNE  VI 

HAX 
MIN 

71 
>3 

72 
53 

76 
66 

79 
64 

78 
66 

82 
67 

64 

69 

79 
67 

78 
65 

79 
67 

84 
69 

S3 

66 

70 
55 

55 
38 

60 
39 

55 
42 

64 
39 

65 
42 

70 
62 

81 
61 

78 
59 

72 
64 

69 
62 

79 
53 

61 
42 

66 
39 

79 
62 

79 
64 

81 
62 

66 
53 

72.6 
56.6 

MERRITT  ISLAND 

MAX 
MIN 

70 
56 

72 
54 

75 
66 

77 
66 

78 
65 

82 
69 

72 
64 

77 
66 

79 
69 

77 
63 

79 
60 

84 

70 

SO 
66 

77 
60 

60 
42 

61 
38 

56 
44 

64 
39 

65 
43 

73 
47 

81 

68 

79 

67 

72 
54 

68 

62 

SO 

52 

74 

43 

68 
44 

76 
52 

81 
62 

82 
62 

70 
54 

73.5 
56.7 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

76 
65 

75 
70 

76 

71 

77 
73 

77 
69 

79 
74 

80 
71 

72 

79 
74 

SO 
74 

79 
74 

81 

76 

81 
74 

78 
70 

72 
51 

67 
48 

70 
49 

66 
47 

69 
49 

73 
65 

74 

69 

76 
69 

80 
72 

79 
68 

79 
74 

76 
56 

72 
51 

78 
69 

79 
71 

79 
69 

81 
65 

66.1 

MIAMI    MB  AIRPORT 

HAX 
MIN 

77 
64 

77 
63 

79 
71 

79 
75 

80 
68 

80 
71 

66 

68 

SO 
70 

82 
58 

81 
67 

82 
69 

83 
67 

76 
63 

63 
47 

65 
47 

68 
44 

65 
46 

71 
46 

77 
66 

77 

58 

78 

67 

81 
59 

81 
68 

80 
60 

54 

62 

73 
49 

79 
69 

80 
55 

SO 
63 

78 
62 

75  .8 
62.2 

M I AM  1    MB  CITY 

HAX 
MIN 

75 
63 

74 
69 

77 
69 

76 

72 

77 
67 

77 
74 

82 

70 

72 

77 
74 

SO 
73 

80 
73 

80 
74 

79 
72 

76 
62 

62 
49 

65 
45 

58 
46 

64 

45 

69 
45 

74 

65 

76 
56 

76 
71 

80 
67 

81 
58 

78 
60 

66 
52 

72 
48 

77 
68 

78 
71 

76 
69 

77 
50 

63.9 

Uli  TnM    C«D    C T  A T  t /\u 
^  1  !•  <          CXK    3  1  A  r  I  UN 

MAX 
MIN 

63 
41 

66 
43 

68 

58 

72 
65 

71 
S5 

73 
63 

63 
39 

66 
41 

73 
62 

67 
36 

58 

3a 

69 
54 

57 
50 

56 
40 

52 
29 

59 
31 

53 
31 

43 
26 

54 

24 

52 
36 

65 
48 

68 
48 

63 
38 

53 
29 

50 
35 

58 
26 

60 
30 

60 
48 

65 
58 

65 
57 

63 
37 

42.5 

ILCLLO 

MAX 
HIN 

66 
42 

69 
38 

70 
50 

71 
63 

69 

63 

71 
54 

64 
41 

72 
43 

78 
56 

68 

39 

65 
41 

76 

59 

70 
56 

56 
37 

54 

31 

60 
28 

49 

28 

43 
19 

53 
24 

61 

36 

73 
51 

70 
48 

61 
42 

59 
37 

60 
34 

58 
29 

61 
30 

67 
38 

71 
61 

66 
60 

51 
35 

53.9 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

75 

60. 

73 
60 

73 
65 

77 
68 

81 
65 

82 
67 

82 
62 

80 
66 

79 
66 

82 

6a 

82 
63 

80 
65 

85 
65 

S4 
65 

72 
47 

58 
36 

62 
37 

60 
42 

57 
42 

66 
47 

72 
5* 

82 
61 

82 
64 

73 
65 

73 
66 

80 
50 

63 

39 

68 
49 

82 
62 

82 
59 

82 
60 

75.1 
57.6 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

72 
48 

72 
47 

75 
58 

80 
68 

78 
64 

82 
67 

78 
62 

78 
60 

82 
65 

78 
62 

79 
58 

82 
66 

83 
67 

79 
59 

50 
41 

62 

33 

60 
40 

63 
37 

66 
38 

70 
44 

82 

60 

82 

69 

78 
63 

77 
61 

76 
69 

59 
42 

56 
36 

SO 
50 

81 
63 

80 
50 

76 
51 

74.4 
54.8 

HI  PLEASANT 

MAX 
MIN 

67 
49 

68 
42 

66 

55 

68 
64 

68 
64 

70 
65 

66 
40 

70 
42 

78 
62 

69 
41 

73 
38 

71 
60 

68 
53 

58 
43 

64 
32 

60 
30 

51 

30 

45 
22 

54 
26 

59 
33 

72 
50 

71 
56 

62 
46 

58 
35 

54 
44 

57 
30 

62 

31 

64 

40 

67 
68 

65 
60 

53 
44 

63.8 
44.7 

NAPLES 

MAX 
MIN 

76 
»« 

77 
58 

81 
65 

83 
71 

S6 
66 

85 
67 

80 
65 

84 

65 

S3 
66 

78 
69 

84 
68 

84 

70 

82 
70 

75 
55 

66 
50 

64 

40 

64 
41 

50 
40 

70 
45 

78 
51 

79 

65 

83 
64 

78 
68 

78 
66 

78 
67 

81 
51 

71 
41 

81 

50 

82 
53 

79 
61 

73 
63 

77.5 
59.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMSeR  1953 


Day  Oi  Month 


Station 

\ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

< 

NEW   SMYRNA  BEACH  4  N 

MAX 

66 

77 

62 

60 

70 

61 

79 

75 

79 

62 

79 

73,2 

HIN 

51 

57 

63 

65 

63 

55 

62 

58 

66 

52 

59 

67 

66 

51 

35 

33 

39 

35 

38 

45 

55 

54 

53 

59 

51 

36 

37 

47 

61 

58 

57 

53<9 

NICEVILLE 

MAX 

66 

67 

72 

69 

63 

69 

71 

70 

69 

69 

57 

52 

60 

59 

41 

43 

54 

62 

66 

65 

47 

48 

51 

58 

60 

66 

67 

66 

61  .  7 

MIN 

37 

44 

47 

59 

60 

63 

38 

39 

44 

37 

39 

37 

35 

41 

29 

29 

30 

27 

24 

35 

48 

54 

44 

33 

32 

32 

32 

41 

51 

52 

43 

40.5 

OCALA 

MAX 

76 

82 

77 

82 

76 

74 

82 

77 

75 

55 

81 

72,0 

MIN 

'•a 

44 

55  1 

65 

60 

64 

55 

50 

61 

61 

50 

57 

69 

55 

36 

34 

37 

32 

33 

44 

58 

56 

52 

53 

50 

35 

35 

46 

62 

55 

58 

51.7 

OCALA  AIRPORT 

MAX 

8  3 

70 

75 

84 

70 

75 

63 

76 

68 

67 

62 

55 

82 

84 

65 

MIN 

36 

50 

64 

60 

64 

52 

45 

50 

45 

65 

59 

50 

30 

26 

35 

28 

28 

39 

54 

50 

61 

51 

47 

31 

31 

41 

57 

63 

49 

47.5 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

MIN 

ORLANDO   WATER  PLANT 

MAX 

76 

80 

79 

83 

72 

78 

83 

75 

79 

84 

84 

78 

59 

76 

56 

80 

74 

MIN 

50 

58 

64 

63 

66 

62 

58 

65 

63 

58 

67 

68 

59 

41 

38 

40 

35 

37 

49 

58 

58 

52 

59 

52 

41 

41 

51 

62 

62 

52 

55.0 

ORLANDO   WB  AIRPORT 

MAX 

81 

74 

78 

82 

82 

69 

54 

80 

82 

70 

55 

75 

59 

66 

78 

79 

81 

70 

72,2 

MIN 

50 

50 

57 

64 

53 

67 

59 

56 

65 

59 

55 

56 

67 

49 

38 

35 

40 

35 

37 

47 

59 

57 

52 

58 

49 

40 

39 

50 

63 

51 

48 

53.1 

PALATKA 

MAX 

73 

76 

75 

8  3 

76 

79 

83 

75 

77 

63 

79 

75 

55 

62 

56 

56 

62 

71 

79 

80 

76 

65 

MIN 

<.9 

44 

55 

63 

61 

63 

54 

49 

61 

60 

49 

65 

59 

55 

36 

35 

36 

29 

35 

42 

55 

54 

61 

50 

48 

34 

36 

46 

58 

66 

55 

50I7 

PANAMA  CITY 

MAX 

65 

6  7 

58 

70- 

71 

70 

68 

72 

73 

68 

65 

70 

66 

60 

50 

57 

44 

53 

58 

66 

59 

63 

56 

57 

66 

62 

65 

57 

66 

53 

64.3 

MIN 

^6 

46 

57 

64 

65 

65 

43 

43 

52 

43 

43 

54 

57 

47 

38 

36 

34 

27 

28 

39 

57 

58 

45 

37 

44 

34 

34 

44 

50 

50 

45 

47.3 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

66 

66 

74 

69 

72 

54 

65 

76 

58 

66 

68 

60 

5  1 

54 

MIN 

44 

50 

62 

59 

60 

49 

42 

48 

51 

40 

47 

54 

49 

36 

33 

36 

34 

28 

28 

42 

51 

54 

38 

30 

34 

30 

37 

51 

50 

55 

39 

44.2 

PENSACOLA   WB  CITY 

MAX 

70 

72 

53 

57 

73 

56 

66 

58 

60 

51 

54 

53 

63 

56 

54 

56 

47 

55 

56 

65 

67 

65 

57 

51.1 

MIN 

43 

53 

65 

61 

51 

48 

42 

53 

50 

41 

48 

53 

49 

37 

34 

38 

35 

29 

33 

44 

51 

54 

37 

32 

36 

31 

36 

52 

58 

53 

39 

45.1 

PLANT  CITY 

MAX 

82 

83 

74 

78 

85 

82 

78 

59 

81 

82 

75 

56 

75 

60 

58 

80 

82 

61 

77 

74  .0 

MIN 

4B 

46 

67 

63 

65 

63 

60 

tl 

63 

57 

67 

59 

59 

39 

33 

40 

34 

36 

46 

57 

62 

62 

60 

52 

40 

35 

49 

64 

62 

52 

54.4 

POMPANO  BEACH 

MAX 

80 

82 

63 

80 

65 

80 

60 

81 

78 

77,4 

MIN 

60 

63 

70 

73 

56 

72 

63 

71 

70 

56 

56 

67 

62 

67 

47 

41 

40 

43 

43 

55 

59 

62 

70 

67 

70 

54 

43 

70 

70 

69 

58 

51.6 

PUNTA  GORDA 

MAX 

74 

62 

79 

MIN 

55 

54 

59 

70 

64 

64 

54 

61 

53 

56 

62 

67 

63 

52 

46 

38 

45 

38 

41 

48 

60 

61 

55 

63 

58 

46 

41 

49 

63 

60 

54 

QUINCY    EXP  STATION 

MAX 

66 

66 

71 

79 

70 

63 

74 

70 

50 

53 

MIN 

45 

40 

52 

64 

63 

53 

42 

41 

61 

41 

39 

59 

55 

43 

34 

29 

30 

22 

24 

34 

51 

53 

47 

35 

44 

32 

29 

40 

57 

50 

45 

44.3 

RAIFORD   ST  PRISON 

MAX 

73 

7  0 

72 

75 

75 

80 

79 

78 

73 

71.4 

MIN 

46 

37 

50 

64 

61 

63 

49 

45 

57 

57 

52 

52 

57 

52 

36 

31 

32 

27 

26 

36 

55 

49 

51 

44 

45 

31 

35 

52 

57 

65 

54 

48.4 

ROYAL   PALM   RANGER  STA 

MAX 

84 

83 

81 

82 

63 

63 

83 

80 

71 

62 

MIN 

65 

61 

71 

74 

59 

66 

63 

62 

52 

65 

52 

56 

56 

61 

52 

39 

38 

45 

47 

50 

64 

64 

59 

58 

66 

56 

45 

60 

59 

58 

54 

59.9 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

62 

MIN 

48 

55 

61 

63 

50 

62 

53 

55 

63 

58 

47 

65 

67 

55 

36 

33 

34 

28 

32 

44 

54 

53 

60 

50 

47 

35 

35 

46 

56 

63 

53 

50.7 

SAINT  LEO 

MAX 

B2 

79 

82 

72 

7  7 

80 

75 

56 

74 

76 

79 

81 

70 

72,0 

MIN 

52 

49 

ly 

65 

53 

66 

60 

59 

67 

54 

55 

58 

70 

57 

39 

35 

39 

35 

34 

48 

60 

59 

62 

56 

50 

36 

39 

50 

54 

64 

57 

54.3 

SAINT  MARKS  6  5E 

MAX 

68 

69 

7  1 

68 

62 

63 

57 

62 

6 1 

59 

63 

64  a  6 

MIN 

44 

41 

54 

58 

62 

42 

45 

53 

42 

41 

54 

51 

48 

33 

32 

29 

24 

26 

35 

51 

51 

53 

40 

40 

30 

32 

40 

54 

47 

40 

43.5 

ST  PETERSBURG 

MAX 

7-7 

78 

77 

'7 

70 

66 

77 

78 

75 

70 

72  .4 

MIN 

54 

52 

62 

66 

54 

65 

54 

52 

65 

67 

61 

57 

58 

62 

45 

43 

44 

38 

39 

52 

60 

61 

62 

62 

55 

43 

42 

55 

52 

61 

62 

57.0 

SANFORD 

MAX 

79 

79 

85 

70 

78 

59 

68 

79 

80 

83 

73  .2 

MIN 

49 

46 

55 

64 

62 

67 

62 

64 

56 

60 

55 

64 

65 

51 

37 

32 

39 

35 

37 

45 

56 

55 

61 

57 

61 

39 

35 

51 

58 

56 

63 

53.0 

SARASOTA 

MAX 

82 

70 

78 

80 

72 

75.4 

MIN 

4S) 

4S 

59 

69 

64 

67 

55 

62 

65 

64 

60 

68 

68 

62 

43 

38 

42 

37 

38 

46 

51 

51 

64 

62 

57 

44 

38 

52 

53 

54 

62 

56.3 

SECOTAN 

MAX 

71 

47 

57 

63 

75 

MIN 

39 

35 

40 

41 

44 

38 

45 

41 

40 

47 

36 

47 

43 

42 

31 

29 

27 

23 

21 

32 

41 

28 

54 

61 

48 

39.0 

STUART 

MAX 

MIN 

SUNN  I  LAND 

MAX 

85 

81 

85 

85 

7  7 

68 

64 

63 

59 

71 

78 

83 

82 

76 

83 

MIN 

55 

5e 

60 

71 

66 

63 

61 

62 

53 

58 

66 

63 

65 

56 

46 

37 

41 

37 

43 

51 

53 

61 

68 

64 

53 

51 

37 

57 

52 

59 

52 

57.7 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

70 

62 

63  8 

MIN 

4; 

4; 

55 

64 

64 

57 

44 

44 

60 

42 

44 

53 

57 

40 

34 

30 

33 

26 

27 

34 

53 

53 

44 

39 

36 

29 

30 

40 

51 

51 

36 

44.7 

TAMIAMI    TRL   UO  MI  BEND 

MAX 

65 

78 

68 

72 

MIN 

64 

61 

69 

73 

67 

69 

69 

69 

69 

71 

7C 

69 

7C 

69 

52 

45 

47 

47 

45 

57 

67 

67 

66 

69 

71 

48 

49 

61 

53 

53 

55 

52.7 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

8C 

MIN 

52 

51 

60 

66 

65 

67 

62 

62 

66 

65 

50 

66 

69 

54 

42 

40 

42 

35 

39 

50 

62 

63 

54 

62 

52 

41 

39 

53 

63 

63 

49 

55.7 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

73 

75 

77 

79 

79 

8 1 

73 

81 

80 

70 

82 

MIN 

49 

48 

60 

67 

54 

67 

61 

51 

65 

54 

59 

68 

59 

61 

43 

38 

40 

35 

35 

46 

50 

59 

52 

59 

52 

41 

37 

48 

62 

63 

61 

55.0 

TAVERNIER 

MAX 

7< 

81 

81 

64 

72 

67 

65 

MIN 

65 

71 

72 

74 

71 

74 

74 

73 

74 

74 

74 

75 

72 

69 

54 

57 

56 

51 

52 

65 

59 

68 

70 

70 

74 

56 

56 

69 

70 

69 

65 

57.3 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

70 

73 

7S 

75 

76 

62 

57 

59 

57 

76 

82 

82 

69 

MIN 

50 

48 

61 

56 

64 

67 

5S 

63 

65 

63 

53 

67 

51 

61 

37 

32 

41 

37 

38 

45 

59 

56 

53 

61 

52 

40 

37 

50 

61 

61 

65 

54.6 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

73 

73 

60 

66 

7 1 

58 

69 

74  1 

MIN 

57 

62 

69 

6e 

6e 

70 

65 

71 

70 

be 

66 

69 

57 

58 

42 

39 

44 

39 

44 

52 

65 

59 

66 

65 

55 

46 

42 

55 

66 

61 

53 

56.7 

WAUCHULA   2  NW 

MAX 

72 

73 

78 

BO 

80 

83 

80 

82 

79 

7C 

84 

6C 

76 

50 

52 

58 

54 

66 

73 

82 

83 

77 

59 

77 

60 

69 

82 

81 

81 

74 

74.5 

MIN 

50 

49 

54 

6E 

64 

6  3 

62 

69 

62 

50 

33 

34 

WEST   PALM  BEACH 

MAX 

78  77 

78 

79 

80 

80 

82 

79 

82 

82 

79 

82 

88 

78 

66 

65 

66 

63 

68 

75 

80 

79 

62 

62 

76 

72 

80 

81 

79 

75 

77.1 

MIN 

63 

69 

70 

73 

68 

65 

70 

72 

75 

71 

74 

74 

67 

66 

45 

44 

48 

46 

47 

55 

70 

57 

73 

71 

52 

49 

68 

67 

65 

61 

63.6 

WEST   PALM  BEACH  HR  AP 

MAX 

78 

77 

81 

80 

81 

82 

83 

82 

82 

84 

83 

83 

83 

74 

56 

65 

66 

63 

70 

77 

60 

62 

81 

79 

81 

65 

74 

81 

82 

83 

74 

77.2 

MIK 

62 

67 

68 

67 

67 

69 

66 

71 

69 

68 

72 

69 

66 

60 

44 

44 

45 

44 

46 

58 

59 

62 

71 

71 

59 

48 

47 

65 

64 

63 

59 

61.3 

WINTER  HAVEN 

MAX 

75     74  75 

77 

8C 

79 

83 

72 

79 

1  " 

78 

80 

84 

82 

69 

67 

63 

57 

59 

66 

72 

61 

81 

69 

69 

76 

61 

66 

60 

62 

81 

73.9 

1  MIN 

54  51 

57 

67 

63 

67 

53 

51 

57 

63 

59 

66 

68 
1  . 

52 

42 

36 

43 

37 

41 

49 

58 

59 

62 

52 

60 

42 

40 

52 

52 

63 

54.5 

S««  r«f*r«nc*  oot^m  follovlnc  Station  lad»*. 
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EVAPORATION  AND  WIND  oecember°?«5 


SUboo 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0  > 
e-  ' 

BAT  LAKE 

EVAP 

.  11 

.12 

.12 

.07 

.04 

.07 

.12 

.18 

.08 

.10 

.10 

.03 

.11 

.15 

.18 

.08 

.09 

.12 

.12 

.06 

.07 

.05 

.01 

.09 

.08 

.09 

.06 

.11 

82.89 

BELLE  GLADE  EXP  3TA 

EVAP 
WIND 

.  10 
218 

.  16 
187 

.15 
221 

.08 

152 

.12 

.08 

.15 

.10 

.07 
64 

.11 
41 

.12 
115 

.10 

82 

.12 
229 

.16 
330 

.25 
231 

.10 
97 

.10 
190 

.12 

221 

.10 
170 

.08 

125 

.08 

112 

.08 

131 

.08 

173 

.08 

167 

.05 
179 

.17 
206 

.12 

162 

.08 

145 

.08 

76 

.09 
87 

.11 
199 

3.39 
B4949 

BELLE  GLADE  HRI*  GATE  4  (a) 

EVAP 

.07 

.  17 

.12 

.08 

.00 

.10 

.  11 

.  10 

.01 

.07 

.05 

.10 

.  10 

.  13 

.20 

.14 

.20 

.20 

.10 

.07 

.01 

.04 

.04 

.04 

.14 

.01 

.28 

.06 

.08 

.05 

.08 

2.9S 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

MAX 

VIN 

.27 
76 
64 

.15 
74 
64 

.11 
75 
64 

.04 
75 
66 

.08 

.11 

.  17 
79 
68 

.10 
80 
69 

.07 
78 
70 

.09 
80 
69 

.05 
80 
71 

.  13 
79 
71 

.07 

.05 
84 
70 

.27 
74 
57 

.13 
66 
54 

.11 
65 
53 

.  16 
64 
51 

- 

.  17 

.02 
70 
49 

.05 
78 
64 

.03 
77 
66 

.04 
75 
67 

.06 
74 
66 

.  14 

.15 
78 
55 

.04 
69 
53 

.03 
76 
63 

.05 
76 
66 

.05 
78 
66 

B3.09 
69.6 
58.4 

FT  LAUDERDALE  7  W 

FVAP 
WIND 

.10 
93 

.15 
128 

.20 
138 

.  14 
107 

.06 
100 

.13 
83 

.09 
9 

.10 
52 

.12 
49 

.09 
21 

.06 

25 

.09 
54 

.10 
30 

.15 
79 

.22 
113 

.14 

117 

.09 
44 

.15 
169 

.10 

39 

.10 
120 

.11 

71 

.04 
32 

.04 
48 

.  17 
62 

.07 
53 

.16 
131 

.  16 
76 

.07 
42 

.07 
40 

.06 

19 

.10 
42 

3.43 
2186 

BIALEAH 

EVAP 
WIND 

- 

.14 
78 

.12 
126 

.11 

120 

57 

.18 

45 

.08 
34 

.09 

35 

.08 

41 

.05 
24 

.03 
24 

.22 
56 

.12 

27 

.03 

78 

.15 
82 

.05 
31 

.10 

24 

.12 
45 

.09 

47 

.08 
45 

.16 
82 

.10 

15 

.00 

35 

.16 
17 

.14 

31 

.12 

55 

31 

• 

43 

.21 
28 

.08 
24 

.09 

24 

B3.17 
B1451 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.  12 
20 

.  10 
26 

.  11 
31 

.07 
25 

.  10 
27 

.  10 
14 

.09 

22 

.03 
11 

.06 

9 

.08 

5 

.12 
18 

.08 
10 

.13 
16 

.20 

57 

.14 

35 

.09 

13 

.11 
28 

.11 
34 

.09 

39 

.07 
15 

.07 
18 

.09 

13 

.10 

15 

.05 

23 

.08 

12 

.  15 
S3 

.07 
11 

.06 
13 

.07 
9 

.08 

11 

.12 
24 

2.94 
657 

LOXABATCREE 

EVAP 

.08 

.07 

.07 

.09 

.04 

.11 

.07 

.04 

.09 

.25 

.  12 

.17 

.13 

.06 

.07 

.08 

.06 

.06 

.06 

.04 

.09 

.04 

.05 

.  16 

.07 

.05 

.05 

.07 

.08 

2.42 

VOORE  BAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.  12 
85 

.19 
148 

.  17 
109 

.  17 
50 

.05 
98 

.09 
42 

.  12 
47 

.  15 

112 

.08 
44 

.11 
34 

.  11 

72 

.09 

46 

.  13 
33 

.23 
109 

.21 
85 

.  13 

59 

.12 
42 

.15 
97 

.14 

127 

.09 
68 

.07 
39 

.10 
47 

.09 

52 

.06 
69 

.06 
76 

.17 
116 

.13 
52 

.  10 
64 

.07 
37 

.11 
24 

.13 
37 

3.74 
2120 

OIXECBOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 
WIND 

.17 

6 

.  15 
4 

.  17 
10 

.12 
5 

.08 
20 

.12 

5 

.11 
2 

.  12 
4 

.10 
4 

.13 
4 

.10 
4 

.11 
3 

.  15 
IS 

.17 
14 

.20 

16 

.08 
4 

.12 
10 

.  12 
17 

.16 
10 

.12 
4 

.10 
10 

.06 
4 

.06 
3 

.04 
8 

.08 
10 

.12 
16 

.  18 
6 

.12 
4 

.06 

2 

.08 
3 

.12 
2 

3.62 
229 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.15 
23 

.08 

22 

.06 

12 

.04 

15 

.OS 
18 

.12 
17 

.12 
40 

.03 
17 

.07 
9 

.05 

IS 

.05 
19 

.05 
11 

.07 

13 

.21 
98 

.  15 
61 

.09 

26 

.10 

51 

.  11 
69 

.05 
57 

.04 

15 

.04 

2S 

.09 
7 

.06 
20 

.06 
43 

.05 
58 

.05 
76 

.15 
21 

.03 
8 

.04 
24 

.12 
26 

.17 
58 

2.58 
974 

PORT  HAYACA  S  L  CNL  (a) 

EVAP 
WIND 

.07 
8 

.09 

2 

.  13 
8 

.08 
2 

.08 

12 

.10 
1 

.05 
0 

.05 
1 

.04 

1 

.08 

1 

.09 

2 

.06 
1 

.07 
4 

.33 
28 

.28 
12 

.  15 
10 

.13 
10 

.  10 
12 

.  10 

12 

.08 
6 

.05 
12 

.03 
2 

.04 
1 

.06 
4 

.04 

2 

.10 
12 

.  17 
8 

.07 

2 

.05 
0 

.06 

2 

.04 

5 

2.87 
183 

SWNILAND 

EVAP 
WIND 

.  11 
100 

.13 
86 

.  10 
140 

.07 
109 

.  12 
136 

.10 

51 

.  16 
38 

.  11 
99 

.  11 
65 

.08 

36 

.08 

65 

.  10 

65 

.14 
85 

.20 

164 

.12 
146 

.08 
67 

.12 
70 

.09 

95 

.10 

131 

.08 
79 

.10 
75 

.06 
SO 

.02 

52 

.02 
108 

.19 
103 

.08 

141 

.10 

75 

.06 

63 

.08 

46 

.07 
27 

.02 
93 

3.00 
2660 

TAMIAIII  TRL  40  HI  BD 

EVAP 

.05 

.  15 

.09 

.12 

.02 

.11 

.08 

.  10 

.03 

.09 

.08 

.  16 

.06 

.17 

.  13 

.11 

.10 

.08 

* 

.23 

.06 

« 

.13 

.05 

• 

.25 

.07 

.08 

.08 

.11 

2.79 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.  16 

.22 

.17 

.04 

.13 

.11 

.13 

.07 

.10 

.12 

.09 

.11 

.30 

.33 

.10 

.  12 

.11 

.10 

.11 

.08 

.09 

.07 

• 

• 

.17 

.13 

.14 

.05 

.10 

.  12 

B3.69 

MAX  and  HIK  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
teaperature  of  water  Id  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

(a)   Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  inches. 


reference  notes  following  Station  Index. 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

M 
0> 
X 

£ 
a 

« 

0 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

eg 

|i 

Ou: 

Greatest  Day 

& 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Grotmd 

Date 

.  or  More 

.50  or  More 

I.OO 

or  More 

=i 

MAY  1953 



NICEVILLE 

85.2 

64.6 

74 

9 

2.2 

101 

28 

52 

8+ 

5 

0 

0 

0 

2.77 

-  .35 

1.00 

6 

.0 

0 

4 

3 

1 

JULY  1953 

BIG  PINE  KEY  INN 

90.8 

76.3 

83 

6 

93 

5+ 

71 

24  + 

0 

26 

0 

0 

0 

5.15 

1.42 

11 

.0 

0 

9 

4 

2 

BARTOW 

82.6 

62.5 

72. 

6 

-  1.7 

90 

1 

44 

30  + 

1 

0 

0 

0 

3.22 

-  .41 

1.34 

10 

.0 

0 

9 

2 

1 

NOVEMBER  1953 

FORT  LAUDERDALE  7  W 

79.8 

62  .6 

71. 

2 

86 

24 

40 

27 

0 

0 

0 

0 

2.28 

.94 

12 

.0 

0 

15 

1 

0 

STUART 

79.3 

71.7 

75 

5 

2.8 

85 

2+ 

59 

26 

0 

0 

0 

0 

2.14 

.90 

11 

.0 

0 

8 

2 

1 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Tables 


Station 

Day  oi  Month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

lur  1953 

KICETILU 

1.00 

.87 

.65 

.25 

2.77 

Jtn,?  1953 

BIG  PINE  KET  IHM 

.27 

.03 

1.42 

.96 

.24 

.56 

1. 10 

.15 

.42 

S.15 

OCTOBEI  1953 

BUITO* 

.06 

.03 

.10 

.24 

.45 

1.34 

.14 

.61 

.25 

3.22 

HOVEHBSR  1953 

rar  LAtmEKDALX  7  W 

.19 

.09 

T 

.01 

.06 

.94 

.22 

.09 

.05 

.17 

.02 

.12 

.03 

.07 

.17 

.05 

2.28 

STOABT 

.90 

.10 

.60 

.03 

.02 

.10 

.09 

.30 

2.14 

See  Raiarence  Note*  Following  SlaHon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


T^l,  5  JELAYED  DATA 


StAtiOD 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 



14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  26 

27 

28 

1  1 

29 

30 

31 

Aval 

HAT  1993 

RICITILLS 

MAX 
MIN 

81 
73 

80 
72 

75 
72 

80 
69 

82 
69 

83 
65 

73 
53 

79 
52 

84 

57 

87 
55 

86 
53 

86 
52 

85 
62 

82 
56 

82 
60 

82 
66 

82 
73 

84 

66 

84 

67 

85 
73 

85 
68 

85 
65 

86 
67 

89 
67 

93 
68 

96 
70 

98 
69 

101 
70 

92 
69 

87 
63 

87 
63 

85.2 
64.6 

JULT  1953 

BIG  PIKE  KZT  IKH 

MAX 
MIX 

90 
77 

90 
75 

91 
79 

92 
77 

93 
79 

92 
77 

88 
78 

92 
76 

93 
80 

91 
79 

85 
74 

89 

75 

91 
77 

90 
77 

91 
74 

91 
78 

89 
75 

90 
74 

92 

91 
76 

92 
80 

90 
79 

93 
81 

92 
71 

90 
71 

92 
74 

92 
77 

92 
77 

88 
74 

90 
75 

93 
79 

90.8 
76.3 

OCTOBER  1953 

BARTOI 

VAX 
UlV 

90 
71 

89 
72 

87 
69 

88 
70 

88 
71 

85 
71 

88 
65 

87 
68 

77 
71 

74 
65 

74 
55 

80 
54 

84 
58 

84 

63 

80 
65 

86 
63 

86 
63 

83 
67 

71 
64 

84 
65 

85 
64 

85 
61 

83 
59 

79 
58 

87 
60 

87 
64 

86 
61 

86 
62 

76 
52 

72 
44 

70 
44 

82.  C 
62.5 

HOTIMBIB  1993 

rOT  LAUDSROALE  7  W 

MAX 
MIN 

82 
51 

78 
98 

81 
67 

83 
64 

82 
68 

82 
67 

84 
65 

81 
63 

84 

63 

81 
67 

75 
62 

73 
67 

76 
67 

82 
70 

80 
70 

78 
63 

81 
64 

81 

65 

82 
65 

81 
70 

81 
62 

83 
67 

82 
67 

86 
67 

85 
68 

77 
51 

69 
40 

71 
47 

76 
56 

78 
56 

79.8 
62.6 

STUART 

MAX 
MIN 

82 
72 

85 
76 

85 
76 

84 

76 

83 
75 

80 

69 

82 
70 

81 
73 

77 
71 

69 
66 

68 
63 

73 
71 

78 
74 

80 
73 

80 
73 

75 
71 

81 

73 

79 
73 

82 
75 

83 
76 

85 
74 

84 

72 

78 
77 

85 
77 

85 
64 

80 
59 

71 
69 

72 
71 

74 
71 

78 
72 

79.3 
71.7 

Hoore  Haven  Lock  1 
Okeechobee  Brcn  Gate  6 


CORRECTIONS 
HONTH:     ANNUAL  1950 


UONTH:      ANNUAL  1952 


MONTH:     JUNE  1953 


yONTB:     NOVEllBER  1953 


Delete  departures  from  norsal. 


Annual  departures  t 
following  stations 
cated:  Caryvllle, 
-11.75;  Shipley  3  E 
Grove  7  S,  -11.33 
De  Funiak  Springs 
dale,  -19.58;  Hypol 
City  2  E,  -11.13;  M 
Nicevllle,  -12.36; 
Palatka,  -11.86;  Pa 
Pensacola  WB  Git 
Sta. ,  -11.60;  Saint 
Springs.   -15.81;  We 
West  Palm  Beach  WB 


rom  normal  for  the 
should  be  as  indl- 
-11.17;  Cedar  Key, 
,  -19.48;  Coconut 
Compass  Lake,  -10.90; 

12.09;   Fort  Lauder- 
uxo,  -14.58;  Lake 
iaiii  WB  City.  -17.35; 
Orlando  WB  AP,  -10.90; 
nana  City,  -12.44; 
-15.05;  Qulncy  Ezp. 

Leo,  -12.88;  Tarpon 
5t  Palm  Beach,  -25. 00; 
AP,  -12.70. 


Lowest  teaperature  should  be  65°  on  14th. 


6th  day  wind  asount  should  be  65.  14th 
day  wind  aaount  should  be  198.  Total 
wind  aovenent  for  aonth  should  be  2646, 


Sm  r«{«mnc«  nolM  following  StaMoa  lodax. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

gt 
Q 

-i 

d 

Obser- 
vatioD 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Longiti 

Elevatii 

[Temp.  1 

1  Precip. 

apalachicola  wb  city 

0211 

84  59 

13 

MID 

MID 

2  3  5 

C 

0228 

81  46 

65 

6P 

6P 

2  3  5 

HIGHLANDS 

2  3  5 

8ART  OW 

dA 

SAY  LAHE 

HILLSBOROUGH 

5 

28  04 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

0611 

80  39 

16 

8A 

8A 

2  3  5  6 

6ELLE  GLADE  MRN  GATE  4 

0616 

80  43 

31 

lOA 

2  3  5  ^ 

C 

eiG  PINE  KEY  INN 

6LACK.MAN  4  WNM 

OKALOOSA 

SLOUNTSTCWN  2  SE 

CALHOUN 

1 

30  26 

JOHN  PURIFOV 

80C  A  RA  T  ON 

06>>5 

BO  05 

17 

MIO 

c 

BON  I T A  SPGS  2  ESE 

0887 

81  45 

10 

6P 

BRADENTON 

2  3  5 

BRAN FORD 

BRISTOL 

LIBERTY 

1 

30  26 

WILLARO  R.  ADAMS 

brooksville  chin  hill 

10A6 

HERNANDO 

82  22 

275 

5P 

5P 

2  3  5 

c 

auSHNELL  2  E 

1163 

82  06 

75 

6P 

6P 

2  3  5 

CU*P  BLANDING 

CAKA;.  POINT  GATE  5 

PALM  BEACH 

CANAL  POINT  USDA 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

SUGAR  PLANT   FLO  ST  a 

2  3  5 

CAPE  SABLE  RANGER  SI* 

80  54 

4 

5P 

5P 

2  3  5 

1310 

62  11 

3 

5P 

5P 

2  3  5 

CARRABELLE 

FRANKL IN 

2  3  5 

KASMINGTON 

3 

CEDAR  KEY 

LEVY 

5 

29  09 

C.   C.  WHIODON 

2  3  5 

CKAITAHOOCHEE 

1502 

GADSDEN 

84  52 

90 

7A 

3 

1544 

WASH  I NGTON 

85  29 

130 

5P 

5P 

A.  W.  O'STEEN 

2  3  5 

PAUL  C,  GROSE 

CLEARWATER 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

CLERMONT  &  5 

1641 

LAKE 

8 

28  29 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  5 

CL^W  iSTON 

1649 

80  55 

IB 

BP 

GERVIN  N.  PITZEN 

3 

CLEMISTON  U  S  ENGINEERS 

1654 

6A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

COCONUT  GROVE  T  S 

1716 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

COMPASS  LAKE 

1775 

EARL  E.  THAPP 

2  3  5 

CRESCENT  CITY  2  SW 

PUTNAM 

e 

29  25 

H.  S.  NEWBOLD 

2  3  5 

CREST VIEW 

19B3 

OKALOOSA 

86  34 

236 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

2006 

DIXIE 

83  07 

45 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

c 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

2114 

BROWARD 

FLA.  POWER  &  LIGHT 

3 

DAYTCWA  BEACH 

2150 

VOLUSIA 

2 

29  13 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

2  3  5 

DAVTCNA  BEACH  MB  AP 

2158 

VOLUSIA 

81  03 

31 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

OE  FUN1A<  SPRINGS 

2220 

WALTON 

86  07 

268 

5P 

5P 

M.  C.  STORflS 

2  3  5 

DE  LAND 

2229 

VOLUSIA 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

DOWL ING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

MRS.  HATTIE  lOOLE 

DRY  TOHTUGAS 

2418 

MONROE 

5 

24  38 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  5 

2827 

LAKE 

81  41 

85 

6P 

6P 

HOWARD  J,  DICK 

2  3  5 

EVERGLADES 

2B50|C0LLIER 

81  23 

3 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

FEDERAL  POINT 

29151  PUT  IWM 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

2923;mEN0RY 

MRS.  DAISY  E. PARSONS 

FELLSMERE 

29361  INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

r ERNAND I NA  BEACH 

2944 

NASSAU 

81  27 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

3137 

OKEECHOBEE 

80  48 

60 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

F.    P.   MEOFORD,  JR. 

2  3  5 

FT  LAUDERDALE  BAHIA— MAR 

3168 

BROWARD 

BAHIA-MAR  YACHT  HR6R     2  3  5 

FORT  MYERS  MB  AIRPORT 

3186 

LEE 

5 

26  35 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

80  19 

10 

MID 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

3316 

ALACHUA 

I 

82  21 

165 

8A 

8A 

H.  E.  BRATLEY 

2  3  5 

c 

GLEN  ST  MART  NURSERIES 

3470 

BAKER 

G.ST .  M.  NURSERIES 

2  3  5 

jHACEVlLLE  3  E 

3539 

JACKSON 

ELLIS  F.  CANNON 

GRAPE  HAMMOCK  C . P . RANCH 

3571 , POLK 

7 

27  48 

LOY  W.  TOMLIN 

2  3  5 

HART  LAKE 

3640 

ORANGE 

81  13 

70 

9A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

3909 

DADE 

80  17 

8 

8A 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

3956 

ALACHUA 

5P 

GEO,  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

397S 

NASSAU 

BRUNO  SCHROBBACH 

2  3  5 

MRLSeORQUGH  RVH  ST  PK 

3996 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

STATE  PARK 

3 

HOLOPAW  3  NNW 

4075 

OSCEOLA 

61  05 

70 

MIO 

TRIPLE  E. DEVELOP. CO 

c 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

4091 

DADE 

\ 

80  30 

11 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

c 

HYPOLUXO 

4198 

PALM  BEACH 

6P 

6P 

J.    L.  GARNETT 

2  3  5 

42  73 

LEVY 

FLA.   POWER  COMPANY 

INVERNESS 

4289 

CITRUS 

28  50 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

ISLEWORTH 

4332 

ORANGE 

81  33 

115 

6P 

CHASE  6  COMPANY 

3 

JACKSONVILLE  W8  AP 

4358 

DUVAL 

81  39 

24 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

I 

81  24 

10 

7P 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

4371 

DUVAL 

81  39 

18 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

JASPER  9  ESE 

4394 

HAMILTON 

10 

30  30 

82  48 

140 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KENDi4LL  2  E 

4519 

DADE 

60  17 

18 

7A 

DAOE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  WB  CITY 

4575  MONROE 

\ 

81  48 

9 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

KISSIMMEE 

4620 

OSC  EOLA 

31  25 

69 

6P 

6P 

MRS,  MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

KISSIWEE  2 

4625 

OSCEOLA 

] 

81  24 

66 

MIO 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

c 

LA  BELLE 

4662! HENDRY 

5 

26  46 

81  26 

13 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

2  3  5 

1  1 

LAKE  ALFRED  EXP  STAT  ION  1 A707 ' POLK 

28  06 

81  43 

190 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

c 

LAKE  CITY  2  £ 

47J1 

COLUMBIA 

.5 

30  12 

62  35 

205 

5P 

SP 

CHARLES  0.  LOCKWOOO 

2  3  5 

LAKE  HIAKASSE 

4771 

ORANGE 

9 

28  32 

91  28 

115 

9A 

9A 

SUBTHOP  FRT   FLO  STA 

2  3  5 

LAKELAND  WB  CITY 

4797 

POLK 

5 

29  02 

91  59 

214 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

LAKE  PLACID  2  SW 

4845 

HIGHLANDS 

27  17 

81  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  5  6 

LAKE  TRAFFORD 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

7A 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

LAMQNT  9  W 

4892 

JEFFERSON 

5 

30  24 

83  55 

190 

MIO 

TUNGSTEN  PLANTATION 

c 

LEESBURG 

4980 

LAKE 

8 

28  49 

81  52 

MIO 

EDDIE  C.  BUTLER 

c 

LIGNUMVITAE  KEY 

5035 

P40NR0E 

2 

24  54 

80  42 

8 

MID 

HUGH  M.  MATHESON 

c 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099 

1 

SUWANNEE 

10 

30  17 

82  58 

120 

6P 

EDISON  K.  HAMILTON 

2  3  5 

Station 

Index  No. 

County 

C 

I  -s 

Longitude 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

d, 
a 

PredpJ 

LONGBOAT  KEY 

5124 

SARASOTA 

82  40 

6P 

G.  W.  HERRINGSHAW 

3 

LOXAHATCHEE 

5182 

PALM  BEACH 

80  16 

6P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

2  3  9  6 

C 

OTIS  B.  FORT 

MADISON 

MADISON  1 

145 

T .  C.  MERCHANT 

MARATHON  VACA  KEY 

MONROE 

5  24  43 

U.S.  PUB. HEALTH  SVC 

MARIANNA  CAA  AP 

5367 

JACKSON 

85  11 

MID 

2  3  5 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

85  17 

5P 

FLA.    IND. S. FOR  SOYS 

2  3  5 

MAR INELAND 

MARINE  STUDIO  INC 

C 

MAYO  5  NW 

LA  FAYETTE 

ROBERT  L.  ANNIN 

MELBOURNE  WB  AIRPORT 

BREVARD 

2  28  06 

26 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

M6RHITT  ISLAND 

5643 

BREVARD 

BO  42 

6P 

6P 

2  3  5 

MIAMI  BEACH 

5658 

80  oe 

5P 

LIFE  GUARD  PATHOL 

2  3  5 

MIAMI  WB  AIRPORT 

MIAMI  WB  CITY 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

MILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

5  30  47 

217 

AGB.  EXP.  STATION 

MONT  I CELLO 

5879 

JEFFERSON 

83  52 

MID 

5P 

2  3  9 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

81  05 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

MOUNTAIN  LAKE 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

MT  PLEASANT 

GADSDEN 

A .   N .  HUBBARD 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

SARASOTA 

5  27  15 

20 

STATE  PARK  SERVICE 

6078 

81  47 

5P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  S 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

V0LU5 I A 

80  57 

6P 

2  3  5 

OKALOOSA 

EGLIN  FIELD 

2  3  5 

c 

OSCEOLA 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

PALM  BEACH 

7  26  33 

14 

U.  5.  GEO.  SURVEY 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

80  32 

MIO 

u .  s .  GEO.  Survey 

c 

6414 

82  08 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

OCA LA  AIRPORT 

MAR  ION 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  5 

OKEECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE 

U .  S .  GEO.  SURVEY 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

OKEECHOBEE 

7  27  13 

34 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

ORANGE  CITY  3  S 

6584 

81  18 

MID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

c 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

81  21 

5P 

ORLANDO  UT I L I .  COMM 

2  3  5  6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ORANGE 

1  06 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

ORTONA  LOCK  2 

c 

PALATKA 

PUTNAM 

8  29  39 

15 

CITY  OF  PALATKA 

2  3  5 

PANACEA 

6828 

WAKULLA 

84  24 

MID 

c 

PANAMA  CITY 

6936 

85  42 

6P 

2  3  5 

PANAMA  CITY  2 

FLA,  FCBEST  SERVICE 

c 

MANATEE 

CHARLES  W.  PARRI5H 

c 

PENNSUCO  4  NW 

DADE 

2  25  56 

7 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMfll A 

87  12 

MID 

HID 

CIVIL  AERO,  ADM. 

2  3  5 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAM8 I A 

87  13 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

DI  GIORGIO  FRUIT 

3 

PLANT  CITY 

HILLSBOROUGH 

2  3  5 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

2  26  14 

22 

ST.  FARMERS'  MARKET 

2  3  5 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

7293 

80  37 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

c 

PUNTA  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

82  03 

5P 

E .  J .  MC  CANN 

2  3  5 

OUINCY  EXP  STATION 

GADSDEN 

N.FLA,  EXP.  STATION 

2  3  5 

RAIFORO  STATE  PRISON 

FLA.  STATE  PRISON 

2  9  9 

c 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

DADE 

2  25  22 

10 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  9 

7812 

ST  JOHNS 

61  19 

5P 

5P 

ARTHUR  L.  MARSH 

2  3  9 

SA INT  AUGUST INE  BEACH 

7820 

81  16 

MID 

MRS.  T.B.  GILLESPIE 

CLOSED  7/5S 

SAINT  LEO 

GEORGE  E.  MONTPETIT 

2  3  5 

c 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SAINT  MARKS  6  SE 

WAKULLA 

5  30  05 

17 

FISH  6  WLDLIFE  SVC 

2  3  5 

ST  PETERSBURG 

7866 

82  39 

5P 

5P 

CITY  OF  ST  PET 'BURG 

2  3  5 

c 

SANFORO 

7977 

SEMINOLE 

81  18 

ELTON  J.MOUOHTON, JR 

2  3  5 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

82  32 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  9 

SECOTAN 

6094 

83  39 

6P 

FLA,  FOREST  SERVICE 

2  3  9 

STUART 

8620 

MARTIN 

2  27  12 

60  15 

10 

CITY  OF  STUART 

2  3  9 

Sunn 1  LAND 

8671 

81  21 

5P 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  9  9  6 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8758 

64  20 

HID 

MID 

2  9  5 

TAMIAMI  CANAL 

877  5 

60  27 

MID 

c 

TAMIAMI  TRL  40  Ml  BEND 

9780 

60  50 

lOA 

2  3  5  6 

c 

TAMPA  WB  AIRPORT 

9786 

HILLSBOROUGH 

5  27  58 

82  32 

19 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

TARPON  SPRINGS 

PINELLAS 

5  28  09 

62  45 

6 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2  3  5 

TAVERNIER 

8641 

MONROE 

2  25  01 

60  30 

5 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

9942 

BREVARD 

2  29  37 

80  50 

14 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3  5 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5  27  06 

82  27 

10 

MID 

VENICE  GONDOLIER 

c 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

7  27  02 

81  21 

70 

MID 

VAN  T.  OXER 

c 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3  30  36 

65  43 

46 

MIO 

JAMES  D.  PARISH 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2  27  39 

60  25 

24 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM, 

2  3  5  6 

c 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5  27  34 

81  49 

120 

6P 

6P 

H,  L.  CARLTON 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2  26  42 

60  02 

15 

6P 

6P 

PALM  BEACH  POST 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2  26  41 

80  06 

19 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5  28  01 

81  44 

175 

lOA 

lOA 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  9 

NEW  STATIONS 

FT  LAUDERDALE  7  W 

3171 

BROWARD 

2  26  06 

80  14 

SA 

U  OF  F  PLANTATION  L. 

■  2  3  5  6 

c 
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CHATTANOOGA:  1954 


FLORIDA  -  1953 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 


The  year  1953  with  a  Statewide  average  rainfall  of  68.18 
Inches  (14.72  inches  above  normal)  was  the  second  wettest 
in  Florida  since  tabulations  began  in  1891.     Only  in 
1947  when  the  average  was  72.65  inches  did  rainfall  for 
the  State  exceed  this  year's.     Rainfall  was  above  the 
seasonal  average  every  month  except  March  and  May.  March 
averaged  only  slightly  below  normal  while  May  was  un- 
usually dry  with  some  stations  receiving  no  rainfall 
during  the  month.     This  drouth  condition  persisted  over 
portions  of  northeast  Florida  through  June  but  was  effec- 
tively relieved  by  rains  over  the  remainder  of  the  State. 
July,  while  unusually  wet  at  a  few  stations  across  the 
central  Peninsula,  averaged  only  slightly  above  normal, 
but  was  followed  by  the  wettest  August  on  record  in  the 
upper  east  coast  sections.     Continued  rains  in  Septem- 
ber and  through  the  first  10  days  of  October  resulted  in 
serious  flood  condition  in  the  area  between  Lake  Okeecho- 
bee and  the  lower  east  coast  and  damaging  high  water 
levels  in  the  river  basins  of  the  Peninsula,  especially 
the  Kissinunee  and  St.  Johns  Rivers. 

Temperatures  averaged  72.0°   (1.1°  above  normal)   for  the 
year,  but  except  for  an  abnormally  hot   (and  dry)  May, 
temperature  excesses  occurred  at  the  most  welcome  time  - 
February,  March,  and  December.     Temperatures  averaged 
near  normal  during  the  other  months  of  the  year,  and, 
in  general,  cloudiness  and  showers  prevented  any  sus- 
tained hot  periods  of  consequence  during  the  summer 
months.     The  highest  temperature  recorded  was  104°  at 
Live  Oak,  Ocala,  and  LaBelle  during  May  and  the  lowest 
was  23°  at  Compass  Lake  in  January.     The  latest  freez- 
ing temperature  in  the  spring  occurred  at  Niceville  on 
April  21,  and  the  earliest  in  the  fall  was  recorded  at 
Chipley  on  November  10. 

Three  tropical  storms  reached  the  State  during  the  year, 
two  of  which  failed  to  reach  hurricane  force  winds.  The 
first  moved  in  over  extreme  northwest  Florida  in  the  vi- 
cinity of  Panama  City  on  June  6th  with  highest  winds 
40-45  MPH .     The  second  reached  the  coast  in  the  same  vi- 
cinity though  a  short  distance  further  west  on  September 
6th.     This  storm  was  of  hurricane  intensity  but  crossed 
a  sparsely  settled  area  with  relatively  small  damage. 
The  third  crossed  the  south  portion  of  the  State  from 
the  Ft.  Myers-Punta  Gorda  area  to  the  Vero  Beach  area 
on  October  9th  with  slightly  less  than  hurricane  force 
winds.     18  tornadoes  and  8  waterspouts  were  reported 
during  the  year  and  several  tornado  clouds  that  did  not 
reach  the  ground  were  observed.     Tornadoes  caused  no 
deaths  but  injured  35  persons.     44  hail  storms  of  vary- 
ing intensity  were  reported.     5  persons  were  reported 
killed  and  7  injured  by  lightning. 

Citrus  fruits  enjoyed  quite  favorable  weather  conditions 
this  year.     Moderate  to  mild  temperatures  and  adequate 
moisture  supplies  from  mid-January  through  April  en- 
abled trees  to  make  good  growth  and  set  a  heavy  crop  of 
fruit.     The  dry  weather  of  May  caused  some  groves  to 
wilt  but  extensive  irrigation  kept  many  groves  in  good 
condition.     The  drought  was  effectively  relieved  in  June 
and  considerable  late  bloom  appeared.     Rainfall  was 
adequate  in  July  and  the  excessive  rains  of  August  and 
September  caused  little  harm  to  citrus  except  that  some 
groves  on  low  ground  near  the  east  coast  and  in  the 
southern  portion  of  the  citrus  region  were  flooded. 
Fruit  matured  early  and  small  quantities  of  oranges  and 
considerable  grapefruit  were  marketed  in  September. 
The  cold  snap  near  the  end  of  October  materially  im- 
proved coloring  and  cold  weather  in  mid-December  im- 
parted good  to  excellent  color  to  the  fruit. 

Truck  crops  suffered  some  Injury  from  cold  weather  in 
January  but  losses  were  not  severe.     Progress  of  truck 
crops  was  rapid  through  February,  March,  and  April  ex- 
cept for  retardation  due  to  cold  periods  late  in  March 
and  again  April  20th-23rd.     The  drought  and  heat  of 
Hay  materially  shortened  the  spring  season  marketing 
of  vegetables  and  adversely  affected  watermelons  in  the 
central  and  northern  sections.     More  favorable  weather 
conditions  beginning  in  June  permitted  summer  vegetable 
crops  to  aaintain  production  through  July.  Growers 
made  good  progress  preparing  for  fall  and  winter  crops 
the  first  half  of  August  but  almost  daily  rains  and  wet 
soil  seriously  curtailed  work  the  latter  part  of  the 
month.     Frequent  rains  and  excess  water  continued  as 
major  problems  for  truck  growers  into  October  and  re- 
sulted In  rather  light  marketing  of  most  varieties  of 
vegetables  in  November.     Green  beans  were  the  principal 
exception  in  the  November  marketing  and  were  in  good 
supply  from  producing  areas  equipped  for  controlling 
the  water  level.     Mild  weather  in  November  and  early 


December  induced  rapid  crop  growth  which  was  reflected 
as  a  sharp  increase  in  shipments  in  December. 

In  the  northern  counties,  weather  conditions  were  gen- 
erally favorable  through  April.     Oats,  rye,  and  cover 
crops  made  good  growth  and  pasture  conditions  were  good 
from  the  latter  part  of  January  through  April.  Tung 
trees  produced  a  heavy  uniform  bloom  in  March.  Cold 
and  wet  weather  late  in  April  made  replanting  of  some 
cotton  necessary.     Cotton  and  peanuts  withstood  the 
drought  and  heat  of  May  quite  well,  but  corn,  tobacco, 
and  pastures  suffered  heavily.     Response  to  the  rains 
in  June  was  generally  good  except  for  field  corn  and 
crop  progress  was  good  through  the  remainder  of  the 
summer.     Wind  and  rain  of  the  hurricane  of  September 
25th-26th  caused  some  crop  damage  in  the  northwest 
section.     The  fall  season  was  favorable  for  harvest 
of  staple  crops  and  planting  of  grain  and  cover  crops, 
but  excessive  rains  in  North  Florida  in  December  kept 
field  work  at  a  standstill  and  frost  reduced  pastures 
to  a  poor  state  the  latter  part  of  the  month. 

JANUARY  -  Temperatures  averaged  60.3°   (1.1°  above  normal) 
and  ranged  from  23°  on  the  4th  at  Compass  Lake,  Niceville 
and  Secotan  to  87°  on  the  23rd  at  Stuart.     Average  tem- 
peratures were  a  little  below  normal  at  nearly  all  South- 
ern Division  statioijs  and  above  normal  at  most  Northern 
Division  stations.     Precipitation  averaged  3.38  inches 
(0.67  inch  above  normal)  with  totals  ranging  from  7.86 
inches  at  Longboat  Key  to  1.33  inches  at  Titusville. 
Precipitation  was  well  above  normal  at  most  southern 
stations  and  the  average  for  the  Southern  Division  was 
about  50%  above  the  normal  while  the  departure  from 
normal  in  the  Middle  and  Northern  Divisions  was  con- 
siderably less.     Severe  features  of  this  month's  wea- 
ther were  tornadoes,  wind  storms  and  bail,  most  of  which 
occurred  on  the  9th . 

FEBRUARY  -  Temperatures  averaged  63.1°   (2.5°  above  normal) 
and  ranged  from  91°  at  Eustis  2  S  the  21st  to  24°  at 
Niceville  the  18th.     Mean  temperatures  were  below  normal 
at  a  few  stations  in  the  northern  division  but  other- 
wise all  stations  were  warmer  than  normal.     All  inland 
stations  in  the  northern  division  except  Tallahassee 
experienced  freezing  temperatures  on  one  or  more  days. 
Carrabelle,  Niceville,  and  St.   Marks  were  the  only 
coastal  stations  recording  freezing  temperatures  while 
High  Springs  and  Ocala  Airport  were  the  only  stations 
outside  the  northern  division  to  record  freezing  tem- 
peratures.    Precipitation  averaged  3.41  inches  (0.35 
inch  above  normal)  and  ranged  from  9.67  inches  at  Com- 
pass Lake  to  1.05  Inches  at  Gainesville.     Severe  wea- 
ther this  month  was  limited  to  light  hail  a  few  miles 
west  of  Orlando  and  at  DeLand  on  the  afternoon  of  the 
2nd.     Most  of  the  rainy  weather  occurred  during  the 
week  ends. 

MARCH  -  Tornado  clouds,  hail  and  heavy  rains  were  in- 
cluded in  this  month's  stormy  weather  and  most  of  it  oc- 
curred during  a  three-day  period,  the  21st-23rd.  Tem- 
peratures averaged  68.9°   (3.5°  above  normal)  and  ranged 
from  32°  at  Glen  St.  Mary  the  6th  to  92°  at  Stuart  the 
19th.     Average  temperatures  were  above  normal  at  all 
stations.     Precipitation  averaged  2.96  inches  (0.40  inch 
below  normal)   and  ranged  from  9.83  inches  at  Fort  Pierce 
to  0.05  inch  at  Big  Pine  Key  Inn.     Rainfall  was  below 
normal  at  all  stations  in  the  northern  division  and  av- 
eraged only  about  60%  of  normal,  while  in  the  middle  di- 
vision the  average  was  about  30%  above  normal.     In  the 
southern  division,  totals  were  deficient  at  nearly  two- 
thirds  of  the  stations  but  excessive  rains  at  a  few 
stations  boosted  the  division  average  to  near  normal. 

APRIL  -  Temperatures  averaged  70.3°   (0.4°  above  normal) 
and  ranged  from  32°  at  Niceville  the  21st  to  95°  at 
Punt  a  Gorda  the  9th  and  at  West  Palm  Beach  WB  Airport 
the  11th.     Temperature  averages  were  below  normal  at  all 
stations  in  the  northern  division  and  above  normal  at 
most  stations  in  the  south.     Precipitation  averaged 
6.39  inches  (3.32  inches  above  normal)  to  make  this  the 
wettest  April  since  1933.     Station  totals  ranged  from 
15.55  inches  at  Saint  Leo  to  0.23  inch  at  Marathon  Vaca 
Key.     Precipitation  was  above  normal  at  all  northern 
and  middle  division  stations  and  at  most  of  the  south- 
ern division  stations.     Stormy  weather  included  a  tor- 
nado at  Youngstown,  and  hail  in  Baker,  Madison,  Jeffer- 
son, Alachua,  Santa  Rosa,  Suwannee  and  Wakulla  Counties. 

MAY  -  This  month  was  extremely  hot  and  very  dry.  Tem- 
peratures averaged  79.5°   (3.8°  above  normal),  the  high- 
est average  for  May  during  the  period  of  statewide 
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records  which  began  in  1891.     The  highest  temperature 
was  104°  recorded  at  High  Springs,  Ocala  Airport  and 
LaBelle.     This  was  the  highest  temperature  at  LaBelle 
at  any  time  since  observations  began  there  in  1929. 
The  mean  temperature  at  every  station  was  above  normal. 
This  was  the  driest  May  sj,nce  1941  with  precipitation 
averaging  1.60  inches  (2.23  inches  below  normal).  Pre- 
cipitation totals  were  below  normal  at  all  except  one 
station  for  which  normals  have  been  established.  Two 
stations,  Bradenton  and  St.  Petersburg  recorded  no  rain 
during  the  month.     Stormy  weather  Included  a  tornado 
at  Warrington  (near  Pensacola) ,  a  waterspout  near  Boca 
Raton,  and  hail  at  Lake  Placid,  Miami  WB  Airport,  West 
Palm  Beach  and  Keri   (Hendry  County) .     Lightning  caused 
the  death  of  one  person. 

JUNE  -  The  first  tropical  storm  of  the  year  was  centered 
in  the  southeastern  Gulf  of  Mexico  about  200  miles  west 
of  Key  West  on  June  1st  but  local  storms  during  the  month 
displayed  more  violence  than  the  tropical  storm.  Tem- 
peratures averaged  80.7°   (0.7°  above  normal)  and  ranged 
from  102°  to  55°  both  extremes  occurring  in  the  first 
few  days  of  the  month.     Precipitation  averaged  7.92  in- 
ches (1.26  inches  above  normal)  and  station  totals  ranged 
from  27.27  Inches  at  Lake  Placid  2  SW  to  1.37  inches  at 
Daytona  Beach  WB  AP.     This  was  the  wettest  June  since 
1947.     Heat  and  drought  conditions  that  persisted  during 
much  of  May  were  relieved  by  cloudiness  and  showers  as- 
sociated with  the  tropical  storm  in  the  Gulf  of  Mexico 
that  drifted  in  the  area  west  and  southwest  of  Key  West 
and  north  of  the  western  portion  of  Cuba  from  the  1st 
through  the  3rd.     On  the  4th  the  center  passed  about  60 
miles  west  of  Dry  Tortugas  and  moving  very  near  parallel 
to  the  west  coast  of  Florida  passed  Inland  a  short  dis- 
tance west  of  Panama  City,  Florida,  about  noon  of  the 
6th.     Winds  were  below  hurricane  force  during  the  en- 
tire history  of  the  storm  and  the  highest  winds  experi- 
enced on  land  were  40  to  45  MPH .     Rains  associated  with 
the  storm  were  very  beneficial.     Among  the  more  violent 
local  storms  were:     a  small  waterspout  (tornado)  that 
crossed  Dry  Tortugas  Island  the  4th;   a  windstorm  (pos- 
sibly tornado)  at  Lealman,  northern  suburb  of  St.  Peters- 
burg, the  5th;   a  thunderstorm  at  Fernandlna  Beach  the 
10th  with  lightning  striking  three  homes;   a  thunder- 
storm at  Avon  Park  the  17th  with  lightning  striking  four 
homes;   a  waterspout   (tornado)  that  moved  inland  over 
Redington  Beach,  Pinellas  County,  the  18th.;   a  thunder- 
storm near  Clearwater  the  18th  with  lightning  killing  10 
milch  cows;  hall  that  caused  minor  crop  damage  in  Santa 
Rosa  County  the  20th;   and  three  waterspouts  near  the 
Pinellas  Peninsula  the  21st  that  dissipated  without 
reaching  the  shore. 

JULY  -  Temperature  and  precipitation  totals  averaged 
slightly  above  normal  and  violent  features  of  this 
month's  weather  were  limited  to  those  associated  with 
thunderstorms.     Temperatures  averaged  81.8°   (0.5°  above 
normal)  and  ranged  from  100°  to  62°.     Precipitation  av- 
eraged 7.57  Inches  (0.11  inch  above  normal)   and  station 
totals  ranged  from  14.71  inches  at  Sanford  to  2.02  Inches 
at  Panama  City.     Deaths  of  three  persons  were  attributed 
to  lightning;   one  each  at  Bonifay  the  10th,  Miami  Beach 
the  13th,  and  Miami  the  24th.     A  tornado  at  Taft  (Orange 
County)  on  the  afternoon  of  the  24th  caused  minor  injury 
to  one  man,  ripped  the  roof  and  a  side  from  a  barn, 
downed  trees,  and  caused  other  property  damage  of  a  minor 
nature.     About  noon  the  24th  a  thunderstorm  at  Orlando 
was  accompanied  by  winds  that  reached  60  MPH  in  gusts 
and  caused  some  property  damage. 

AUGUST  -  Precipitation  was  extremely  heavy  in  the  upper 
east  coast  section  and  quite  heavy  elsewhere  except  on 
the  Keys  and  over  the  inland  area  of  the  northwest  por- 
tion.    No  tropical  storms  reached  the  State  and  violent 
features  of  this  month's  weather  were  associated  with 
thunderstorms.     Funnel  clouds  were  observed  near  Fort 
Lauderdale  and  Miami  Airport  the  5th,  near  Orlando  the 
17th,  and  near  West  Palm  Beach  the  21st  and  24th.  A 
tornado  at  Orange  Park  on  the  afternoon  of  the  10th 
caused  minor  damage  to  two  homes  as  well  as  breaking  a 
number  of  oak  trees  while  moving  through  a  sparsely 
settled  wooded  area.     Lightning  killed  one  man  and  in- 
jured another  at  Clearwater  the  27th  and  started  a  fire 
at  Fort  Myers  the  same  date  that  caused  property  damage 
estimated  at  $1,000.     Temperatures  averaged  81.3°  (0.1° 
below  normal)   and  ranged  from  102°  at  Defuniak  Springs 
the  6th  to  63°  at  Niceville  the  15th.  Precipitation 


averaged  9.51  Inches  (2.39  inches  above  normal)  and 
station  totals  ranged  from  19.89  inches  at  Titusville 

2  W  and  Daytona  Beach  WB  AP  to  1,74  Inches  at  Harianna 
CAA  AP.     Precipitation  averaged  more  than  60%  above 
normal  in  the  middle  division  and  many  stations  In  the 
upper  east  coast  section  reported  the  greatest  totals 
ever  recorded  for  August . 

SEPTEMBER  -  A  hurricane  moved  Into  the  northwest  por- 
tion of  the  State  on  the  26th  but  far  greater  economic 
Importance  must  be  given  to  the  continuation  of  the 
frequent  and  often  heavy  rains  that  began  in  mid-August. 
Tornadoes  occurred  in  open  country  near  Melbourne  and 
Miami  but  caused  no  harm.     Waterspouts  were  observed 
near  Flagler  Beach  and  Tavernier  but  dissipated  without 
reaching  land.     Temperatures  averaged  79.2°  (0.2°  below 
normal)  and  ranged  from  99°  to  56°.     Precipitation  av- 
eraged 10.52  inches  (3.65  inches  above  normal)  and 
station  totals  ranged  from  5.11  Inches  at  Ralford 
State  Prison  to  24.46  Inches  at  Pompano  Beach.  This 
was  the  wettest  September  since  1929  and  the  wettest 
month  since  August  1949.     Property  losses  due  to  the 
excessive  rains  were  heavy  in  some  categories.  The 
heaviest  damage  was  to  streets,  roads,  and  drainage 
systems.     Fresh  to  strong  northeast  winds  the  2l8t- 
24th  caused  very  high  tides  and  considerable  beach 
erosion  along  the  upper  east  coast.     These  high  tides 
combined  with  the  excess  rainwater  to  cause  extensive 
flooding  of  low  ground  areas  near  the  coast  and  water 
reached  the  floors  of  homes  in  some  cases. 

OCTOBER  -  Rainy  weather  that  persisted  through  August 
and  September  continued  into  October  over  the  Penin- 
sula and  the  northeast  section  of  the  State.     A  tropi- 
cal storm  with  highest  winds  slightly  less  than  hurri- 
cane force  crossed  the  southern  portion  of  the  State 
on  the  9th  and  brought  3  to  5  Inches  of  rain  to  the 
already  flooded  Kisslmmee  and  St.  Johns  River  Valleys. 
Temperatures  averaged  72.0°   (0.9°  below  normal)  and 
ranged  from  92°  at  DeFuniak  Springs  the  13th  to  35°  at 
Chipley  3  E  and  Milton  Experiment  Station  on  the  30th. 
Average  temperatures  were  above  normal  in  the  extreme 
northwest  section  and  below  normal  elsewhere.  Pre- 
cipitation averaged  5.48  Inches  (1.21  inches  above 
normal)  with  station  totals  ranging  from  a  trace  at 
Cedar  Key  to  20.44  Inches  at  Pompano  Beach.     Over  the 
northern  division  precipitation  averaged  only  about 
60%  of  normal  with  totals  in  excess  of  normal  only 
in  Duval  and  Nassau  Counties.     Precipitation  averaged 
about  30%  above  normal  in  the  middle  and  about  45% 
above  in  the  southern  division. 

NOVEMBER  -  Temperatures  averaged  65.1°  (0.1°  above 
normal)  and  ranged  from  91°  at  Tamlami  Trail  40-Hlle 
Bend  the  22nd  to  29°  at  Niceville  the  29th.     In  the 
north  portion,  temperatures  were  somewhat  below  normal 
but  elsewhere  they  were  near  or  a  little  above  normal. 
Precipitation  averaged  3.57  Inches  (1.34  inches  above 
normal)  with  station  totals  ranging  from  10.81  Inches 
at  Long  Boat  Key  to  0.25  of  an  inch  at  Lake  Trafford. 
Only  a  few  stations  recorded  less  than  normal  rainfall 
and  most  of  these  were  in  the  south  portion.  The 
violent  features  of  this  month's  weather  were:     A  tor- 
nado about  20  miles  northwest  of  Panama  City  the  22nd; 
wind  storms  at  Lake  Wales  the  24th  and  at  Port  St.  Joe 
the  25th;  hall  at  Lake  Worth  the  5th  and  near  Pensacola 
the  24th;   and  very  heavy  rain  In  the  middle  division 
the  24th-25th. 

DECEMBER  -  Temperatures  averaged  62.0°   (2.0°  above  normal 
and  extremes  ranged  from  19°  at  Marianna  CAA  AP  and  Monti 
cello  to  89°  at  Big  Pine  Key  Inn  and  Fort  Pierce.  Pre- 
cipitation averaged  5.87  Inches  (3.05  Inches  above  normal 
with  station  totals  ranging  from  16.43  Inches  at  Chipley 

3  E  to  0.33  of  an  inch  at  Marathon  Vaca  Key.  This 
month's  precipitation  was  the  heaviest  on  a  statewide 
basis  of  any  December  since  1940  and  the  total  of  16.43 
Inches  at  Chipley  3  E  has  been  exceeded  only  once  for 
December  (Vernon  17.91  inches,  December  1927)  at  any 
station  in  over  60  years.     Precipitation  was  only 
slightly  above  normal  in  the  southern  division  but  aver- 
aged well  over  twice  the  normal  in  the  middle  and  north- 
ern divisions.     Tornadoes  were  reported  in  Leon,  Duval, 
and  Bay  Counties;  there  was  a  flash  flood  on  the  Yellow 
River  in  Okaloosa  County,  and  a  trace  of  sleet  fell  at 
Marianna  Industrial  School.     -  J.T.B.B. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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.07 

1.11 

5 

27 

12,44 

9.62 

TITUSVILLE  ?  W 

1 

33 

-l!l2 

2.26 

-  .44 

q4 

2.11 

6.51 

4 

44 

1.48 

-3.39 

3 

71 

-2 

51 

10 

00 

2 

67 

19.89 

13 

35 

15.57 

8 

70 

9.06 

3 

45 

4.66 

2 

5E 

2.31 

36 

61 

74 

29 

46 

VERO  BEACH  CAA  AP 

1. 

73 

1.77 

44 

3.93 

.99 

4 

47 

6 

26 

6,77 

12,77 

11.47 

4.45 

1.97 

60 

97 

WAUCHULA   ?  NW 

2, 

90 

.68 

2.46 

.24 

3 

30 

1.12 

6.55 

4 

67 

.43 

-4.04 

16 

03 

7 

29 

8 

89 

67 

12,46 

18 

14.36 

6. 

94 

6.21 

2 

53 

6.43 

5 

71 

3.36 

1 

56 

63 

46 

31 

07 

WEST  PALM  BEACH 

26 

1.19 

1.42 

-1.56 

2 

67 

-  .71 

3.24 

77 

1 .95 

-2.84 

9 

57 

1 

58 

6 

75 

69 

9.75 

3 

41 

17*1? 

3. 

15 

14.22 

4 

20 

4,06 

60 

2.14 

36 

72 

15 

8 

58 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

3. 

67 

1.19 

1.38 

-  .83 

1 

51 

-1.71 

4.29 

16 

2.87 

-2.19 

8 

16 

27 

7 

7? 

1 

02 

11  ,96 

46 

11,66 

7 

54 

12.05 

3 

73 

4. S3 

1 

54 

1.45 

75 

71 

15 

9 

43 

WINTER  HAVEN 

2. 

16 

2.95 

3 

68 

3.60 

2.16 

10 

07 

7 

37 

6,01 

9*34 

6,25 

6,76 

6.28 

68 

65 

SECTION  AVERAGE 

3. 

39 

.67 

3.41 

.35 

2 

96 

-  .40 

6.39 

3 

32 

1.60 

-2.23 

7 

92 

1 

26 

7 

57 

11 

9.51 

2 

39 

10.52 

3 

65 

5.48 

1 

21 

3,57 

1 

34 

5,87 

05 

68 

16 

14 

72 

HEW  MAKE 

CLEX  ST.   HABY  KDBSEBIES 
JASPER  9  ESE 
LIVE  OAE  2  ESE 
OBAMCE  CITT  3  3 


t  CHAMGES  111  STATIOS  MAKES 


GLEM  ST.  KAE; 
JASPER  10  E 
LIVE  OAE  1  SS 
ORAMGE  CITT 


NovealMr  1953 

August  1953 

AuRust  1953 

Deceaber  1953 


CLSARtATER 

LIVE  OAK  2  ESE 
LTMME  4  SE 

TAKIAKI  TRL  40  HI  BEND 


RELOCATIOMS 

All  equipment  Boved  2  Biles  MW 
All  equlpaeat  BOved  1/2  Bile  E 
All  equipaent  Boved  0.4  Bile  E 
All  equlpaeat  aoved  1/4  aile  K 


October  12,  1953 
August  26,  1953 
April  16,  1953 
Deceaber    8 ,  1953 


8m  Baiaranc*  Notes  Following  Station  Index 
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Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


FLOBIDA 
1953 


Station 

• 

X 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

FixBt  fall  minimum  of 

No.  of  days 
between  dates 

24"  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28"  or 
below 

24°  or 
beiow 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32"  or 
below 

APALACHICOLA  WB  CITY 

96 

5-26+ 

30 

12-18 

None 

None 

None 

12-18  (30°) 

None 

None 

- 

- 

- 

ARCADIA 

101 

5-27 

34 

12-19 

None 

None 

None 

None 

AVON  PARK 

101 

5-27 

33 

12-16 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

_ 

_ 

BARTOW 

101 

5-26+ 

34 

1-  6+ 

None 

None 

None 

None 

None 

Non* 

- 

- 

- 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

95 

5-28 

34 

12-16 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

BIG  CYPRESS   IND  RES 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BIG  PINE  KEY  INN 

96 

8-23  + 

47 

1-  5 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

101 

5-28 

25 

12-18+ 

None 

1-13  (28°) 

2-19  (30°) 

11-11  (32°) 

12-18  (25°) 

- 

339 

265 

BRA DENTON 

99 

5-27 

36 

12-16+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

98 

5-27 

33 

12-18+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

BUSHNELL  2  E 

100 

5-26 

31 

12-19 

None 

1-25  (32  ) 

12-19  (31  ) 

None 

- 

359 

CAMP  BLANDING 

101 

5-26 

25 

12-18 

None 

None 

1-  4  (31°) 

12-16  (32°) 

12-18  (25°) 

one 

377 

CANAL  PT  USDA 

97 

5-27 

34 

1-  5+ 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

94 

8-  3+ 

40 

1-  4 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

CAPTIVA 

95 

6-  3 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

CARRA BELLE 

102 

5-26  + 

25 

12-18+ 

None 

1-  4  (26  ) 

2-18  (32  ) 

12-16  (31°) 

12-18  (25°) 

None 

- 

348 

301 

CEDAR  KEY 

98 

5-27+ 

31 

12-18 

None 

None 

None 

12-18  (31°) 

None 

None 

CHIPLEY  3  E 

99 

5-27 

23 

12-19 

None 

2-18  (27*) 

2-18  (27°) 

11-10  (32°) 

12-18  (25°) 

- 

303 

265 

CLEARWATER 

97 

5-28 

36 

12-18+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

CLERMONT  6  S 

100 

5-27 

35 

12-16 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

CLEWISTON  U  S  ENG 

96 

5-28 

37 

1-  5 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

COCONUT  GROVE  7  S 

94 

6-18  + 

36 

1-  5+ 

None 

None 

None 

None 

COMPASS  LAKE 

100 

5-27+ 

23 

1-  4 

None 

1-13  (27°) 

2-18  (29°) 

11-27  (30°) 

12-16  (28°) 

None 

- 

333 

282 

CRESCENT  CITY  2  SW 

103 

5-26 

29 

12-18 

None 

None 

1-  4  (32°) 

12-18  (29°) 

None 

None 

- 

- 

348 

CROSS  CITY  CAA  AP 

101 

5-27 

24 

1-  4 

None 

1-13  (26") 

2-16  (30°) 

12-15  (32°) 

12-18  (26°) 

None 

- 

339 

302 

DAYTONA  BEACH 

98 

5-27 

33 

1-  4 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

100 

5-26 

34 

12-16+ 

None 

None 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

102 

5-27+ 

24 

1-  4+ 

1-  4  (24*) 

1-  4  (24°) 

2-18  (30°) 

12-15  (32°) 

12-18  (24°) 

12- 

lo    ?o  o\ 

348 

348 

300 

DE  LAND 

97 

5-25+ 

30 

12-16 

None 

None 

None 

12-16  (30°) 

None 

None 

- 

- 

- 

DRY  TORTUGAS 

93 

7-29 

55 

1-  5 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

EUSTIS  2  S 

100 

7-  7 

34 

12-18+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

EVERGLADES 

98 

5-28 

- 

- 

None 

None 

None 

None 

None 

FEDERAL  POINT 

101 

6-  1 

30 

12-18 

None 

None 

None 

12-18  (30°) 

None 

- 

- 

FELLSMERE 

102 

5-27 

34 

12-16 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

FERNANDINA  BEACH 

99 

5-26 

28 

12-18 

None 

None 

1-  4  (32°) 

12-18  (28°) 

12-18  (28°) 

None 

- 

- 

348 

FORT  LAUDERDALE 

95 

6-20+ 

36 

1-  5 

None 

None 

None 

None 

None 

No 

- 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A -MAR 

90 

6-18+ 

- 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

FORT  LAUDERDALE  7  W 

' 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FORT  MYERS  WB  AP 

99 

5-26 

38 

12-16+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

F«IT  PIERCE 

94 

5-27 

37 

1-  4  + 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

100 

5-26  + 

28 

12-18 

1     4  (30°) 

12-15   (32  ) 

12-18  (28  ) 

None 

345 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

100 

5-25  + 

22 

12-19 

None 

1-30  (28°) 

3-  6  (32°) 

11-27  (27°) 

11-27  (27°) 

12- 

18  (23°) 

301 

266 

GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

99 

5-27 

- 

- 

None 

None 

1-  6  (30°) 

- 

None 

- 

BIALEAH 

94 

8-12 

40 

1-  5 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

HIGH  SPRINGS 

104 

5-25 

25 

12-19 

None 

None 

2-16  (32°) 

12-29  (29°) 

12-18  (26°) 

None 

- 

- 

316 

BILLIARD 

100 

6-  1 

20 

12-19 

None 

1-13  (28  ) 

2-18  (30  ) 

12-16   (31  ) 

12-18  (22  ) 

12- 

18  (22°) 

339 

301 

HOMESTEAD  EXP  STA 

98 

6-18 

32 

1-  5+ 

None 

None 

1-  5  (32°) 

12-17  (32°) 

None 

346 

HYPOLUXO 

97 

6-18  + 

35 

1-  5 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

INVERNESS 

98 

5-25  + 

30 

12-16 

None 

None 

None 

12-16 (30° ) 

None 

None 

- 

- 

- 

JACKSONVILLE  WB  AP 

100 

6-   1  + 

26 

12-18 

None 

None 

1-13  (32°) 

12-17  (32°) 

12-18  (26°) 

None 

- 

- 

338 

JACKSONVILLE  BEACH 

95 

5-26+ 

27 

12-18 

None 

None 

1-  4  (32°) 

12-16  (32°) 

12-18  (27°) 

346 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

99 

5-25  + 

27 

12-18 

None 

None 

None 

12-18  (27°) 

12-18  (27°) 

None 

JASPER  9  ESE 

100 

5-25+ 

24 

12-18 

None 

1-30  (28°) 

2-18  (29°) 

12-16  (29°) 

12-18  (24°) 

19 

18  (24°) 

- 

322 

301 

KEY  WEST  WB  AP 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

KEY  WEST  WB  CITY 

94 

8-24+ 

52 

1-  5 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

KISSIHEE 

102 

5-27 

30 

1-  5 

None 

None 

1-  5  (30°) 

None 

None 

LA  BELLE 

104 

5-27 

33 

12-16+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

99 

5-27 

33 

12-16 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

LAKE  CITY  2  E 

101 

5-25  + 

25 

12-18 

None 

1-13  (28*) 

2-16  (31°) 

12-17  (32°) 

12-18  (25°) 

None 

- 

339 

304 

LAKE  HIAWASSE 

100 

5-27 

31 

1-  6 

None 

None 

1-  6  (31°) 

None 

None 

None 

~ 

~ 

LAKELAND  WB  CITY 

97 

5-26 

36 

12-18 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

LAKE  PLACID  2  SW 

102 

5-27 

32 

12-16 

None 

None 

None 

12-16  (32°) 

None 

LIVE  OAK  2  ESE 

102 

5-26+ 

24 

12-18+ 

None 

1-13  (28°) 

2-18  (32°) 

11-27  (32°) 

12-18  (24°) 

12- 

18  (24°) 

- 

339 

282 

LOXAHATCHEE 

98 

5-27 

35 

1-  5 

None 

None 

MADISON 

103 

5-27 

21 

12-18 

None 

1-  4   (28  ) 

O      TO      / OQ  °  \ 

^-xts  t^y  } 

lO    io    l'>1  °  \ 

12- 

18  (21°) 

348 

300 

MARATHON  VACA  KEY 

94 

8-14 

47 

1-  5 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

MARIANNA  CAA  AP 

101 

5-27+ 

19 

12-19 

None 

2-18  (28°) 

2-18  (28°) 

12-16  (31°) 

12-18  (23°) 

12- 

18  (23°) 

303 

301 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

100 

5-27+ 

25 

12-18 

None 

2-18  (28°) 

2-18  (28°) 

11-27  (32") 

12-18  (25°) 

- 

303 

282 

MAYO  5  NW 

101 

5-25+ 

20 

12-19 

None 

1-30   (28  ) 

z-ib  (Ji  ; 

11     OT  /H°\ 
ll-Z  I     \JL  ) 

1*1      10      (  1  A°  \ 

iZ— 10    vZ4  ) 

12- 

18  (24°) 

322 

284 

MELBOURNE  WB  AP 

95 

5-27 

37 

1-  6 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

MKRRITT  ISLAND 

99 

5-27 

35 

1-  6 

None 

None 

None 

None 

None 

MIAMI  BEACH 

94 

6-18 

47 

12-18 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

MIAMI  WB  AP 

94 

6-17+ 

44 

12-17 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

MIAMI  WB  CITY 

91 

6-18 

45 

12-18+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

MILTON  EXP  STA 

99 

9-  5 

24 

12-19 

None 

2-18  (28°) 

2-18  (28°) 

12-15  (29°) 

12-18  (26°) 

12- 

19  (24°) 

303 

300 

MONTICELLO 

102 

5-27+ 

19 

12-18 

None 

2-18  (27°) 

2-18  (27  ) 

11-27   (32  ) 

12-16  (28  ) 

12- 

18  (19°) 

301 

282 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

98 

5-28 

36 

12-16 

None 

None 

None 

None 

None 

MOUNTAIN  LAKE 

100 

5-27 

33 

12-16 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

MT  PLEASANT 

102 

5-27 

22 

12-18 

None 

1-  4  (27°) 

2-18  (30°) 

12-15  (32°) 

12-18  (22°) 

12- 

18  (22°) 

348 

300 

NAPLES 

94 

5-28+ 

39 

2-16 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

99 

5-26 

33 

1-  5  + 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

NICEVILLE 

101 

5-28 

23 

1-  4 

2-18  (24°) 

2-19  (25°) 

4-21  (32°) 

11-11  (31°) 

12-18  (27°) 

12- 

19  (24°) 

304 

202 

204 

OCALA 

100 

5-21+ 

32 

1-  4+ 

None 

None 

1-  4  (32°) 

12-18  (32°) 

None 

- 

348 

OCALA  AIRPORT 

104 

5-21 

28 

1-13+ 

None 

1-13  (28°) 

2-16  (31°) 

11-27  (32°) 

12-16  (28°) 

None 

337 

284 

OKEECHOBEE  HHCN  GATE  6 

None 

None 

None 

None 

None 

~ 

~ 

ORLANDO  WATER  PL 

100 

5-27 

36 

1-  4+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

ORLANDO  WB  AP 

99 

5-26+ 

35 

12-16+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

PALATKA 

103 

5-25+ 

29 

12-18 

None 

None 

1-  4  (32') 

12-18  (29°) 

None 

None 

- 

- 

348 

PANAMA  CITY 

102 

5-27 

27 

12-18 

None 

None 

1-  4  (31°) 

12-18  (27°) 

12-18  (27  ) 

PENSACOLA  CAA  AP 

102 

5-27 

28 

12-18+ 

None 

None 

1-12  (30°) 

12-18  (28°) 

12-18  (28°) 

None 

- 

- 

340 

PENSACOLA  WB  CITY 

100 

5-27 

29 

12-18 

None 

None 

None 

12-18  (29°) 

None 

None 

PLANT  CITY 

99 

5-26 

33 

12-16 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

POMPANO  BEACH 

95 

5-27 

38 

1-  5 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

PUNT A  GORDA 

98 

5-  3  + 

38 

12-16+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

QDINCY  EXP  STA 

102 

5-27 

22 

12-18 

None 

1-  4  (28°) 

2-18  (31°) 

11-27  (31°) 

12-18  (22°) 

12- 

18  (22°) 

348 

282 

RAIFORD  STATE  PRISON 

102 

5-25+ 

26 

12-19 

None 

None 

1-30  (29°) 

12-16  (31°) 

12-18  (27°) 

None 

320 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

95 

7-13+ 

36 

1-  5 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  "-or.da 


Tabu  3-Conllniiad. 


i 

Date 

LowMt 

Data 

Last  spring  t"'"*"^"™  of 

First  fall  Tninimiim  of 

No.  of  days 
between  dates 

Station 

X 

24"  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24"  or 
below 

24'  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

ST  AUGUSTINE 

ST  AUCUSTIKB  BEACH 

ST  L^O 

ST  HARKS  6  SE 

3T  PETERSBUBC 

99 
100 
96 

8-  4 

5-  27 

6-  2 

28 
34 

38 

12-16 

12-19 
12-18 
12-18 

None 
None 
None 
None 
None 

None 
None 
None 
None 
None 

1-  4  (32*) 

1-  4  (32") 
None 

2-  18  (30") 

None 

12-18  (28  ) 

None 
12-16  (32°) 
None 

12-18  (28") 

None 
12-18  (24°) 
None 

None 

None 
12-18  (24°) 
None 

- 

349 
301 

SANFORO 

SARASOTA 

SECOTAN 

STUART 

SUNNILAND 

100 
98 

100 
98 
97 

5-28 
5-28 
5-25+ 
5-  2+ 
5-27 

32 
37 
21 

37 

12-16 
12-18 
12-19 

1-26+ 

None 
None 
1-  4  <23M 
None 
None 

None 
1-30  (28°) 
None 
None 

None 
2-18  (30°) 
None 
None 

J.^—  1.D       \  -Jti  ) 

None 
12-15  (31**) 
None 
None 

None 
12-17  (27°) 
None 
None 

None 
12-18  (23°) 
None 
None 

348 

321 

300 

TALLAHASSEE  »B  AP 
TANIAHt  TRL  40  III  BEND 
TAMPA  WB  AP 
TARPON  SPRINGS 
TAVERN I ER 

102 
95 
97 

92 

5-27 

5-  27+ 

6-  2 
5-28 
5-  9+ 

25 

36 
35 
48 

1-  4 

12-18 
12-18+ 
1-  5 

None 
None 
None 
None 
None 

1-  4  (25°) 
None 
None 

None 

1— IJ    \-JfJ  ) 
None 
None 

None 

L L—d 1    \ jd  } 

None 
None 

None 

1  O    1  <i    {  ott  °  \ 
xd—xb    ydo  ) 

None 

None 

None 

None 
None 

None 

- 

346 

318 

TITUSVILLE  2  W 

VERO  BEACH  CAA  AP 

WAUCHULA  2  m 

(EST  PALy  BEACH 

WEST  PALI  BEACH  «B  AP 

100 
98 

101 
94 
95 

5-27 
5-27 

5-  27 

6-  18 
4-14 

32 
36 
33 
35 
40 

12-16 
1-  5 
1-  6+ 
1-12 
1-  5 

None 
None 
None 
None 
None 

None 
None 
None 
None 
None 

None 
None 
None 
None 
None 

12-lG  (32°) 
None 
None 
None 
None 

None 
None 
None 
None 
None 

None 
None 
None 
None 
None 

IINTER  HAVEN 

99 

5-28 

36 

12-16 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Table  4   


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

BAY  LAKE 

EVAP 

3.49 

3.99 

B6.30 

B6.93 

8.71 

B6.51 

6.77 

B4.96 

B4.81 

B3.79 

B3.35 

B2.89 

62.50 

DEP. 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

3.97 

4.27 

6.39 

6.35 

8.47 

6.35 

6.62 

B6.22 

B5.07 

B4.81 

3.49 

3.39 

65.40 

DEP. 

.75 

.22 

.60 

-   .  29 

1 .22 

.07 

.30 

-   .  14 

-  .26 

-  .22 

-  .28 

.38 

2 . 35 

WIND 

5297 

5172 

B5667 

4236 

B436S 

B3236 

B3171 

3687 

5366 

4220 

B4949 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  4  (a) 

EVAP 

2.75 

3.10 

5.38 

5.30 

6.84 

4.53 

4.07 

4.12 

2.80 

3.73 

3.03 

2.95 

48.60 

DEP 

.00 

-  .64 

.36 

-  .68 

1.14 

-  .33 

-  .54 

-  .73 

-1.30 

-  .37 

-  .21 

.22 

-  3.08 

CLEdSTON  U.  S.  ENGINEERS  (a) 

EVAP 

3.09 

3.36 

4.97 

5.20 

B7.27 

5.20 

5.34 

5. 15 

3.76 

4.28 

3.31 

B3.09 

54.02 

DEP. 

.37 

-  .20 

.27 

-  .47 

1.21 

-  .08 

.10 

-  .03 

-  .89 

-  .25 

-  .04 

.42 

.47 

UAX 

71.7 

77.2 

84.4 

86.1 

94.9 

95.2 

95.7 

96.3 

91.7 

84.8 

79.3 

69.6 

85.5 

HIN 

61.6 

66.4 

71.3 

72.6 

79.9 

81.9 

82.8 

82.7 

81.4 

72.5 

68.3 

58.4 

73.3 

FT.   LAUDERDALE  7  W 

EVAP 

3.43 

DEP. 

WIND 

2186 

HIALEAH 

EVAP 

».74 

3.82 

5.68 

6.22 

B7.54 

B5.66 

B7.24 

6.54 

B4.48 

B4.80 

83.40 

3.17 

62.29 

DEP. 

.29 

-  .54 

-  .39 

-  .95 

-  .14 

-1.25 

.60 

-  .24 

-1.24 

-  .34 

-  .63 

-  .12 

-4.95 

WIND 

1453 

1346 

1438 

1774 

1942 

1400 

1247 

1048 

1152 

1360 

1366 

1451 

16977 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

3.14 

4.05 

86.14 

6.50 

B8.42 

B8.22 

7.30 

6. 10 

B4.93 

B4.61 

3.22 

2.82 

65.45 

DEP. 

WIND 

922 

969 

B1008 

1086 

995 

829 

558 

603 

651 

710 

694 

633 

9728 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

B2.83 

3.32 

BS.38 

5.64 

7.17 

85.01 

5.60 

B5.39 

B5.03 

B4.34 

B2.70 

2.42 

54.83 

DEP. 

-  .67 

-  .86 

-  .37 

-1.41 

-  .35 

-1.84 

-  .58 

-1.32 

-1.06 

-  .94 

-1.26 

-  .72 

-11.38 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

3.87 

5.00 

B6.6S 

B7.64 

B9.35 

7.53 

8.22 

6.92 

85.31 

B5.90 

3.91 

3.74 

74.04 

DEP. 
WIND 

2252 

2124 

1851 

2308 

2047 

1702 

1318 

1267 

1690 

2598 

2355 

2120 

23632 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

4.08 

5.03 

7.65 

8.61 

10.38 

B8.00 

B8.18 

B8.69 

5.34 

B5.21 

3.63 

3.62 

73.42 

DEP. 

WIND 

209 

229 

340 

250 

187 

150 

158 

153 

147 

194 

229 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

2.98 

3.56 

B5.22 

B6.44 

B8.07 

B7.05 

B3.55 

82.45 

2.58 

DEP. 

.10 

-  .22 

-  .13 

-  .12 

.07 

.22 

-1.27 

-  .98 

-  .09 

WIND 

1112 

1042 

1031 

990 

B  704 

599 

504 

545 

525 

754 

974 

PORT  MATACA  S.   L.   CANAL  (a) 

EVAP 

4.53 

4.64 

2.07 

7.80 

9.43 

B6.79 

6.54 

5.94 

3.69 

3.96 

3.59 

1.02 

60.00 

DEP. 

WIND 

B  245 

815 

274 

185 

161 

124 

85 

174 

111 

183 

SUNNIUND 

EVAP 

3.10 

4.04 

5.98 

7.04 

8.46 

86.  OS 

5.19 

4.03 

3.98 

3.00 

3.00 

DEP 

WIND 

1773 

1690 

1698 

2878 

2584 

B2364 

1590 

2137 

2766 

2652 

2660 

TAMIAMI  TRAIL  40  HI  BEND 

EVAP 

3.89 

B4.72 

6.88 

B8.18 

6.40 

6.57 

B6.08 

B4.96 

3.11 

2.79 

DEP. 

.42 

.46 

.94 

.93 

-  .29 

.19 

-  .37 

-  .88 

-  .91 

-  .29 

VIRO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

4.83 

4.87 

B6.53 

7.13 

8.37 

6.72 

B7.88 

B6.08 

B4.96 

B5.86 

B3.69 

DEP. 

MAX  and  HIN  In  Table  4  refer  to  extreaes  of 
teaperature  of  water  Id  pan  aa  recorded  during 
24  houra  ending  at  tlae  of  observation. 


(s)  Kvaporstlon  Msaured  in  pan  36  i  36  inches. 


I 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

Inciex  No. 

Counter 

Drainage  t 

« 

2 

.a 

•J 

Longitude 

Elevation 

Y 
r 

9cor 

of 

i 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

OIAQOn 

Index  No. 

*^ 
0 

.s 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Ye 
re 

OTS 

cor< 

3f 

Opened 
oi  closed 
during  yi 

Refer 
to 

Temp. 

Precip. 

Evap 

1  Month 
i  opened 

1  Month 
1  closed 

to 
tables 

Temp. 

Predp. 

Qu 
<d 
> 
Ul 

Month 
opened 

Month 
closed 

APALACm:COLA  MB  CITY 

02U 

FRANKLIN 

5 

29  44 

84  59 

13 

51 

51 

1  2  3  C 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

205 

70 

70 

12  3 

ARCADIA 

0228 

DE  SOTO 

5 

27  11 

61  46 

65 

50 

53 

1  2  3 

LAKE  HIAWASSE 

ORANGE 

8 

115 

14 

14 

1  2  3 

AVON  PARK 

0369 

HIOMLANDS 

7 

27  36 

81  30 

145 

1  2  3  C 

LAKELAND  WB  CITY 

POLK 

5 

214 

38 

36 

1  2  3  C 

0U7B 

5 

81  50 

115 

67 

67 

1  2  3 

4845 

27  17 

61  23 

90 

21 

21 

BAY  LAKE 

0520 

hillsborouoh 

5 

28  04 

62  30 

61 

3 

3 

2  4 

LAKE  TRAFFORO 

46  66 

COLLIER 

4 

26  26 

81  29 

27 

11 

2 

BELLE  GLADE  EXP  STATJCN 

0611 

PALM  BEACH 

7 

26  39 

80  39 

16 

29 

29 

13 

12  3  4 

LAMONT  8  W 

4892 

JEFFERSON 

5 

30  24 

83  55 

190 

C 

BELLE  GLADE  MRS  GATE  * 

0616 

PALM  BEACH 

26  42 

80  43 

31 

12 

13 

.2       4  C 

LEESBURG 

LAKE 

8 

28  49 

81  52 

C 

8JG  CYPRESS  INDIAN  RES 

0739 

HENRY 

26  19 

eo  59 

1  7 

APR 

12  3 

LIGNUMVITAE  KEY 

MONROE 

2 

8 

C 

0747 

MONROE 

5 

81  22 

6 

5099 

30  17 

82  58 

120 

2 

2 

6LACfJ>UN  4  WNW 

0T65 

OKALOOSA 

5 

30  57 

86  42 

200 

LONGBOAT  KEY 

5124 

SARASOTA 

5 

27  25 

82  40 

3 

2 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

OB  OA 

CALHOUN 

1 

30  26 

85  02 

51 

41 

41 

LOXAHATCHEE 

5182 

PALM  BEACH 

7 

26  41 

80  16 

14 

1 J 

13 

13 

1  2  3  4  C 

BOCA  RATON 

OB'iS 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

60  05 

1  7 

C 

LYWJE  4  SE 

MARION 

3 

81  52 

90 

C 

60n:ta  springs  2  ESE 

0887 

LEE 

5 

26  20 

81  45 

10 

2 

MADISON 

5275 

MADISON 

10 

30  28 

83  25 

145 

50 

53 

1  2  3 

BRADtNTCN 

094  0 

5 

82  35 

17 

70 

70 

MARATHON  VACA  KEY 

MONROE 

24  43 

61  06 

BBANFORO 

097  6 

SUWANNEE 

10 

29  56 

82  56 

MARIANNA  CAA  AIRPORT 

5367 

JACKSON 

1 

30  50 

85  11 

110 

5 

5 

1  2  3 

BRISTCL 

1  020 

LIBERTY 

1 

30  26 

84  59 

160 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

JACKSON 

1 

30  45 

85  17 

120 

53 

53 

1  2  3 

BROOKSVILLE  CHIN  H;LL 

1046 

HERNANDO 

6 

26  37 

82  22 

275 

61 

61 

1  2  3  C 

MARINELAND 

FLAGLER 

2 

81  13 

1  0 

C 

BRCCHSVRLE  NURSERY  1 

1051 

HERNANDO 

5 

28  38 

82  19 

200 

2 

MAYO  5  NW 

LA  FAYETTE 

5 

1   2  3 

BRCOkSVILLE  NURSERY  2 

1066 

HERNANDO 

6 

82  20 

200 

6 

26 

16 

16 

BU5HNELL  2  E 

1163 

SUMTER 

5 

28  40 

82  06 

75 

17 

17 

MERRITT  ISLAND 

5643 

BREVARD 

2 

28  21 

80  42 

25 

71 

75 

1  2  3 

CAMP  BLAND ;NG 

12)8 

CLAY 

29  59 

81  69 

190 

MIAMI  BEACH 

5658 

DADE 

2 

25  47 

80  08 

13 

13 

1  2  3 

CANAL  POINT  CATE  5 

PALM  BEACH 

26  52 

C 

MIAMI  WB  AIRPORT 

DADE 

2 

1  2  3  C 

CANAL  POINT  IjsOA 

1276 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

25 

1 

1 

1  2  3 

MIAMI  WB  CITY 

DADE 

2 

8 

56 

56 

1  2  3  C 

CAPE  SABLE  RANGER  STATION 

1306 

MONROE 

217 

6 

CAPT  IvA 

1310 

LEE 

5 

26  32 

82  11 

3 

14 

14 

MONTICELLO 

5879 

JEFFERSON 

5 

30  32 

83  52 

202 

50 

50 

1  2  3 

CARRABELLF 

13  66 

FRANKLIN 

29  51 

84  40 

30 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

GLADES 

81 

35 

13 

1  2  3  4  C 

CARYVILLE 

WASHINGTON 

30  46 

2 

MOUNTAIN  LAKE 

POLK 

7 

1  2  3 

CEDAR  KEY 

LEVY 

29  08 

1  2  3 

MT  PLEASANT 

GADSDEN 

1 

12  3 

CHATTACHCOCHEE 

1502 

GADSDEN 

1 

10 

CHIPLEY  3  E 

1544 

WASHlNGTCrj 

3 

30  47 

85  29 

130 

15 

15 

NAPLES 

6078 

COLLIER 

5 

26  09 

81  47 

4 

13 

13 

1  2  3 

CHRISTMAS  7  WNV< 

1  565 

ORANGE 

28  33 

81  06 

65 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

80  57 

10 

61 

70 

1  2  3 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

27  59 

1  2  3 

NICEVILLE 

OKALOOSA 

5 

1  2  3  C 

CLERMONT  6  S 

1641 

LAKE 

8 

26  29 

61  46 

140 

61 

61 

1  2  3 

NITTAW  1  S 

OSCEOLA 

2 

1 1 

2 

ClEW  rSTCN 

1649 

iENDRY 

7 

80  55 

18 

6 

PALM  BEACH 

CLEWISTCN  U  S  ENGINEERS 

1654 

HENDRY 

7 

26  45 

80  55 

20 

5 

6 

13 

N  NEW  RVR  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

7 

26  20 

80  32 

22 

C 

COCCHUT  GHCVE  7  S 

1716 

DADE 

2 

25  39 

80  17 

10 

30 

30 

1   2  3 

OCA  LA 

6414 

MAR  ION 

5 

29 

82 

86 

55 

63 

1  2  3 

COMPASS  Lt<E 

JACKSON 

30  36 

1   2  3 

OCALA  AIRPORT 

MARION 

5 

12  3 

CRESCENT  C;TY  2  SW 

1978 

PUTNAM 

29  25 

61  31 

50 

55 

55 

1  2  3 

OKEECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE 

T 

2 

5 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

OKEECHOBEE 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

5 

29  38 

83  07 

45 

C 

tORANGE  CITY  3  S 

6584 

VOLUSIA 

8 

26  55 

81  18 

75 

C 

CROSS  C:TV  CAA  ilHPCRT 

2011 

d:xie 

29  38 

83  06 

42 

12 

13 

1   2  3 

ORANGE  SPRINGS  1  E 

6620 

VOLUSIA 

B 

29  30 

81  55 

28 

10 

JAN 

2 

DAN [A  A  HNW 

BROWARD 

26  04 

2 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

8 

28  33 

81  21 

111 

4 

12  3  4 

OAYTCNA  BEACH 

VOLUSIA 

29  13 

1   2  3 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

e 

26  33 

81  20 

106 

62 

62 

1  2  3  C 

2156 

1  2  3  C 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

I 

26  47 

81  18 

21 

c 

DE  FUU'.HK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3 

30  43 

66  C7 

266 

55 

55 

1   2  3 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

29  39 

81  38 

15 

28 

28 

1  2  3 

DE  LAND 

2229 

VOLUSIA 

8 

29  01 

81  18 

27 

55 

51 

12  3 

PANACEA 

6828 

WAKULLA 

5 

30  02 

84  24 

C 

OOWLING  PARK 

SUWANNEE 

30  15 

C 

PANAMA  CITY 

6836 

BAY 

5 

30  10 

8  5  42 

21 

57 

57 

12  3 

DRY  TCRTUC^S 

MOriRCE 

24  38 

12  3 

PANAMA  CITY  2 

6841 

BAY 

5 

30  10 

85  40 

37 

C 

1  2  3 

6860 

27  35 

82  25 

44 

EVERGLADES 

2860 

COLLIER 

5 

26  51 

81  23 

3 

27 

27 

12  3 

PEWJSUCO  4  NW 

6988 

DADE 

2 

25  56 

60  27 

7 

C 

-tC>(RAL  »OiNT 

291  5 

PUTNAM 

29  44 

81  32 

62 

62 

1  2  3 

PENSACOLA  CAA  AIRPORT 

6997 

ESCAMBIA 

5 

30  28 

87  12 

110 

9 

9 

1  2  3 

■"LlDA  2  N 

2923 

HENDRY 

26  33 

61  26 

C 

PENSACOLA  WB  C ITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

87  13 

13 

74 

74 

1  2  3 

FELLSMERE 

INDIAN  RIVER 

27  46 

1  2  3 

PETERS 

7033 

DADE 

2 

2  5  36 

80  21 

16 

12 

2 

2944 

2 

61  27 

22 

12  3 

PLANT  CITY 

7205 

HI LLSBOROUGH 

28  01 

82  08 

121 

57 

57 

FCPT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

7 

27  32 

80  48 

60 

C 

POMPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

2 

26  14 

80  09 

22 

13 

13 

1  2  3 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2 

26  06 

60  09 

10 

40 

40 

12  3 

PORT  MAYACA  SL  CANAL 

7293 

MART  IN 

7 

26  59 

60  37 

34 

13 

13 

2       4  C 

FT  LAUDERDALE  6AHIA-MAR 

3166 

BROWARD 

2 

26  07 

80  06 

7 

2 

2 

1  2  3 

PUNTA  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  56 

82  03 

6 

39 

39 

1  2  3 

FORT  LAUDERDALE  7  W 

3171 

BROWARD 

2 

26  06 

80  14 

7 

1 

1 

I 

1  2  3  4  C 

QUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

6 

30  35 

84  35 

250 

40 

40 

1  2  3 

FCPT  MVER^'  MB  AIRPOPT 

3196 

5 

61  52 

1  5 

62 

62 

1  2  3  C 

RAIFORD  STATE  PRISON 

7440 

3  0  04 

82  12 

133 

57 

57 

1  2  3  C 

FCRT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  26 

60  19 

10 

53 

53 

1  2  3 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

2 

25  22 

80  35 

10 

5 

5 

1  2  3 

GAiNESViLLE  UNIVERSITY 

3316 

ALACHUA 

e 

29  39 

82  21 

165 

57 

61 

1  2  3  C 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

2 

29  54 

81  19 

10 

78 

62 

12  3 

tC-LEN  SAINT  MARY  NURSERIES 

3470 

BAKER 

9 

30  15 

82  10 

140 

58 

56 

1  2  3 

SAINT  AUGUSTINE  BEACH 

7820 

ST  JOHNS 

2 

29  50 

81  16 

10 

5 

5 

JULY 

12  3 

GRACEVlLLE  3  £ 

3535 

JACKSON 

3 

30  58 

85  29 

C 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

5 

28  21 

82  16 

178 

59 

61 

1   2  3  C 

GRAPE  hAM>tOCK  C  P  RANCH 

3571 

7 

61  15 

60 

2 

14 

1  2  3  C 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7859 

2 

27  05 

60  18 

15 

C 

MART  LAKE 

3640 

ORANGE 

26  23 

61  13 

70 

11 

2 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

5 

30  05 

84  10 

17 

26 

26 

1  2  3 

HIALEAH 

3909 

DADE 

2 

25  50 

80  17 

8 

13 

13 

13 

1  2  3  4  C 

ST  PETERSBURG 

78B6 

PINELLAS 

5 

27  47 

82  38 

36 

39 

39 

1  2  3  C 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

10 

29  50 

62  36* 

75 

9 

9 

12  3 

SANFORO 

7977 

SEMINOLE 

6 

26  46 

81  18 

25 

41 

46 

12  3 

MILLIARD 

3976 

NASSAU 

9 

30  42 

61  56 

70 

43 

43 

12  3 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

5 

27  21 

62  32 

30 

1  2  3 

HILLSBOROUGH  RVR  STA  PARC 

3966 

^  1  LLSBOROUGH 

5 

82  14 

50 

9 

2 

SEC or AN 

8094 

30  12 

63  39 

50 

6 

6 

MOLOPAW  3  NNW 

4075 

OSCEOLA 

6 

28  11 

81  05 

70 

C 

STUART 

662  0 

MART  IN 

2 

27  12 

80  15 

10 

IS 

18 

1  2  3 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

4091 

DADE 

2 

25  30 

80  30 

11 

43 

43 

1  2  3  C 

SUNN I  LAND 

8671 

COLLIER 

26  16 

81  21 

13 

2 

2 

2 

12  3  4 

HYPOLUXO 

4196 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

60  03 

12 

61 

61 

1  2  3 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

8758 

LEON 

5 

30  26 

84  20 

64 

67 

69 

1  2  3 

[NGLIS 

4273 

LEVY 

29  02 

82  41 

12 

C 

TAMIAMI  CANAL 

8775 

DADE 

2 

25  46 

80  27 

13 

C 

Inverness 

4269 

5 

82  20 

70 

54 

54 

1  2  3 

8780 

25  46 

80  50 

12 

12 

12 

ISlEwOPTm 

4332 

ORANGE 

23  26 

81  33 

115 

36 

2 

TAMPA  we  AIRPORT 

8788 

HILLSBOROUGH 

5 

27  58 

82  32 

19 

64 

64 

1  2  3  C 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

43  58 

DUVAL 

6 

30  25 

81  39 

24 

17 

17 

1  2  3  C 

TARPON  SPRINGS 

8824 

PINELLAS 

5 

28  09 

82  45 

8 

66 

63 

1  2  3 

JACf.SONVlLLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

2 

30  17 

61  24 

10 

12 

12 

12  3 

TAVERN] ER 

8841 

MONROE 

2 

2  5  01 

80  30 

5 

17 

17 

1  2  3 

■jAClfSONVlLLE  WB  CITY 

4371 

DUVAL 

8 

30  20 

ei  39 

18 

82 

82 

1  2  3  C 

TITUSVILLE  2  W 

6942 

BREVARD 

2 

28  37 

60  50 

14 

59 

61 

1  2  3 

^JASPER  9  ESE 

4394 

10 

82  48 

140 

41 

41 

12  3 

9176 

2  7  06 

62  27 

10 

<.£NDA(.L  2  E 

'•sie 

DADE 

2 

25  41 

80  17 

18 

12 

2 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

7 

27  02 

81  21 

70 

C 

KEY  WEST  W6  AIRPOPT 

4570 

5 

81  42 

7 

13 

13 

JULY 

12  3 

92  06 

30  38 

85  43 

46 

KEY  WEST  WB  CITY 

4576 

><ONROE 

5 

24  33 

81  46 

9 

63 

83 

1  2  3  C 

VERO  BEACH  CAA  AIRPORT 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

80  25 

24 

13 

13 

2 

1  2  3  4  C 

KISS IMMEE 

462  0 

OSCEOLA 

7 

28  18 

81  25 

69 

58 

63 

1  2  3 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27  34 

81  49 

120 

21 

21 

1  2  3 

KISSIMMEE  2 

462  5 

OSCEOLA 

7 

2B  18 

61  24 

66 

C 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  42 

80  02 

15 

24 

24 

12  3 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

5 

26  46 

81  26 

13 

23 

23 

1  2  3 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

60  06 

15 

15 

15 

1  2  3  C 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

4707 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

180 

37 

37 

1   2  3  C 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

28  01 

81  44 

175 

13 

13 

12  3 

J     1-APALACHICOLAr     2-ATLANTICr     3-CHOCTAWMATCHEEi     4-EVERGLADEi     5-GULF|     6-OCHLOCKONEE t     7-OKEECHOBEEt     8-5T  JOHNS i     9-ST  MARY|  10-SUWANNEE 


REFERENCE  NOTES 

Unless  Otherwise  Indicated.  dlBenslonal  units  used  In  this  bulletin  are:     Teapenture  In  'P^   precipitation  and  evaporation  In  Inrhes  ,  and  wind  movement    In  nlles.     Evaporation  1b  measured  In  the 
standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  folloning  Table  4. 

The  four  digit   Identification  numbers  in  the  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state.     Figures  and  letters  following  the  titatlon  name,  such 
as  12  SS*.   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  Post  Office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December   issues  of  Cllmatologlcal  Data. 

-    So  record. 

Also  later  date  (dates)  or  months. 
■     Amount   included  In  following  measurement. 

B     Adjusted  to  full  month. 

C     Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be 

found  In  the  Annual   Issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 
E     Amount    is  wholly  or  partially  estimated. 

H     Less  than  a  complete  month  of  record  available:    If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  of  record  are  mtsslng;   see  monthly  Cllmatologlcal  Data  for  detailed  dally  record. 
R     Data  from  recording  gage. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Suauary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     RemittaDces  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuseots ,  Governaent  Printing  Office,  Washlnctoa  3S,  D.  O. 


See  page  160  for  Changes  In  Station  Names 
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CHATTANOOGA:  1954 


FLORIDA 


-  JANUARY  1954 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 

WEATHER  SUMMARY 


This  month  was  moderately  warm  and 
rather  dry.     Temperatures  averaged 
61.5°   (2.2°   above  normal)   and  ex- 
tremes ranged  from  25"  on  the  6th  at 
Blountstown  2  SE  to  88°  at  Tamiami 
Trl.   40  Mi.  Bend  on  the  20th  and  at 
Clewiston  U.  S.  Eng.   on  the  22nd. 
Precipitation  averaged  0.99  of  an 
inch   (1.70  inches  below  normal)  and 
individual  station  totals  ranged  from 
4.04  inches  at  Longboat  Key  to  zero 
at  Port  Mayaca  S.L.  Canal. 

Fair  and  seasonably  cold  weather 
marked  the  beginning  of  the  month  but 
rising  temperatures  the  2nd  brought 
mild  weather  that  held  through  the 
5th.     The  6th-8th  was  a  cold  period 
and  scattered  frost  occurred  south- 
ward into  the  Everglades  the  7th  and 
8th.     Temperatures  were  mild  again  by 
the  10th,  which  was  the  beginning  of 
a  two-day  rainy  period  with  light  to 
moderate  rains  over  most  of  the  State 
and  heavy  rains  in  the  Bradenton- 
Sarasota  area.     Light  hail  fell  at 
Live  Oak  on  the  morning  of  the  11th. 
Colder  weather  following  the  rainy 
period  caused  scattered  frost  south- 
ward into  the  Everglades  again  the  12th 
and  13th.     Temperatures  were  at  mild 
levels  again  the  15th-16th  and  dropped 
to  near  or  slightly  below  normal  the 
17th-18th.     The  19th-22nd  was  quite 
warm  and  moderate  amounts  of  rain  fell 
at  most  points  in  the  north  portion 


and  along  the  lower  east  coast .  Light 
hail  fell  at  Lake  Worth  about  noon  the 
22nd.     The  23rd-25th  was  mostly  cloudy 
and  cool  in  the  north  and  central  por- 
tions, and  partly  cloudy  and  mild  in 
the  south  portion.     Warm  weather  covered 
the  State  the  26th-27th  and  moderate 
temperatures  prevailed  the  28th-31st. 

Weather  conditions  were  very  favorable 
to  citrus.     The  cold  periods  in  the 
first  half  of  the  month  kept  trees 
semi -dormant ,  and  although  rainfall 
was  generally  light ,  moisture  supplies 
were  adequate.     Fruit  harvesting  was 
very  active  under  open  weather  condi- 
tions.    Tender  truck  crops  were  adversel 
affected  by  the  cold  snaps  in  the  first 
half  of  the  month  but  frost  damage  was 
light.     The  mild  temperatures  the  latter 
half  of  the  month  were  very  favorable 
to  tender  crops  and  these  made  very  good 
progress.     Soil  moisture  was  generally 
adequate  but  irrigation  was  necessary 
in  some  areas.     Vegetable  marketing 
followed  the  usual  seasonal  increase 
and  shipments  were  only  slightly  be- 
low those  of  a  year  ago.     Planting  of 
spring  crops  was  active  in  the  south 
and  central  portions  most  of  the  month 
and  seed  beds  were  planted  in  the 
northern  counties.     Pastures  were  mostly 
poor  to  fair  in  the  north  and  central 
portions  because  of  frost.     Oats,  rye, 
and  clover  made  good  progress.  -  J.T.B.B 
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Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  vnth  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  o 

£  a 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1;30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

01-09 

10-49 

66-OS 

LoO-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

APALACHICOLA  WB  CITY 

- 

- 

7.5 

26 

S 

5+ 

- 

- 

- 

- 

1 

4 

2 

0 

0 

0 

7 

46 

5.7 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

mm 

11 

10.5 

28» 

SW 

22 

89 

89 

60 

81 

7 

6 

1 

0 

0 

0 

14 

- 

6.2 

FORT  MYERS  WB  AP 

E 

20 

7.4 

20» 

WNW 

6+ 

92 

93 

53 

77 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

6 

- 

4.9 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

NWt 

nt 

8.4t 

39t 

wt 

lit 

87t 

88t 

55t 

74t 

4 

5 

3 

0 

0 

0 

12 

46t 

6.4t 

KEY  WEST  WB  CITY 

N 

- 

8.0 

19 

NE 

14 

86 

88 

68 

80 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

6 

76 

3.3 

LAKELAND  WB  CITY 

6.6 

- 

3 

2 

0 

1 

0 

0 

6 

65 

5.4 

yiAHI  WB  CITY 

SEt 

16t 

12.4 

30 

SE 

19 

81t 

83t 

58t 

71t 

7 

5 

1 

0 

0 

0 

13 

78 

4.5 

MIAMI  BEACH 

- 

1 

5 

0 

1 

0 

0 

7 

ORLANDO  WB  AP 

N 

14 

9.3 

40» 

W 

11 

91 

92 

59 

76 

6 

1 

2 

0 

0 

0 

9 

5.7 

PENSACOLA  WB  CITY 

HNWt 

12t 

7.5 

31 

NW 

10 

0 

3 

2 

2 

0 

0 

7 

52 

6.6 

TALLAHASSEE  WB  AP 

NIW 

9 

5.3 

85 

87 

56 

73 

3 

4 

2 

0 

0 

0 

9 

5.9 

TAMPA  WB  AP 

N 

13 

9.3 

32» 

wmr 

11 

87 

89 

55 

75 

2 

4 

1 

1 

0 

0 

8 

73 

5.4 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

E 

15 

11.1 

35» 

wsw 

11 

82 

84 

60 

73 

3 

5 

3 

1 

0 

0 

12 

5.8 

tAlrport  Data 
•Tliis  datum  is  obtained 
by  visual  observation 
since  recording  equip- 
ment  is  not  available. 
It   is  not  necessarily 
the  fastest  mile  occurr- 
ing during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

« 

Cn 

a 

1 
< 

Highe 

S 

3 

0 
> 
< 

1891 

55.9 

88 

19 

1.96 

1892 

55.6 

83 

22 

3.39 

1893 

52.2 

80 

20 

1.87 

1894 

61.4 

85 

27 

2.  IS 

1895 

59.0 

86 

22 

3.44 

1896 

55.8 

87 

20 

4.08 

1897 

54.6 

86 

17 

1.90 

1898 

60.5 

90 

16 

0.73 

1899 

59.4 

88 

25 

4.67 

1900 

56.0 

84 

13 

3.31 

1901 

57.6 

91 

22 

2.44 

1902 

55.2 

89 

15 

0.65 

1903 

57.7 

88 

18 

5.23 

1904 

55.2 

88 

20 

5.17 

1905 

53.0 

85 

12 

1.73 

1906 

58.4 

88 

21 

4.61 

1907 

63.5 

88 

25 

0.76 

1908 

57.6 

85 

21 

3.29 

1909 

62.7 

89 

18 

1.70 

1910 

56.3 

85 

20 

1.37 

1911 

61.3 

88 

15 

1.34 

1912 

56.9 

87 

21 

5.52 

1913 

65.7 

90 

30 

1.92 

1914 

57.7 

88 

21 

4.29 

1915 

57.3 

83 

25 

5.59 

Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

& 

o 

M 
D> 

s 

i 

n 

> 
< 

a 

< 

1916 

65.0 

87 

24 

1.16 

1917 

64.0 

87 

22 

1.53 

1918 

53.3 

89 

11 

3. 14 

1919 

57.7 

88 

14 

2.38 

1920 

60.6 

87 

21 

2.65 

1921 

60.7 

89 

28 

1.39 

1922 

58.4 

92 

21 

2.29 

1923 

61.4 

88 

27 

1.85 

1924 

59.0 

88 

12 

4.22 

1925 

62.9 

90 

26 

5.10 

1926 

57.1 

90 

21 

5.89 

1927 

58.3 

88 

12 

0.43 

1928 

55.8 

87 

15 

0.77 

1929 

62.0 

89 

18 

3.32 

1930 

61.1 

89 

16 

3.75 

1931 

55.7 

83 

20 

3.35 

1932 

65.3 

89 

27 

2.64 

1933 

62.2 

88 

25 

2.49 

1934 

60.7 

87 

18 

1.53 

1935 

59.7 

89 

17 

1.49 

1936 

58.6 

88 

20 

5.57 

1937 

69.2 

92 

39 

1.81 

1938 

58.4 

88 

15 

2.06 

1939 

60.6 

89 

23 

1.64 

1940 

49.5 

87 

8 

2.57 

Temperature 

Precipitation 

Year 

a 

Averag 

o 

M 

X 

Lowest 

Averag 

1941 

57.7 

89 

22 

3.40 

1942 

56.6 

90 

9 

3.82 

1943 

60.9 

89 

22 

1.79 

1944 

57.2 

92 

21 

2.53 

1945 

57.8 

88 

25 

3.92 

1946 

60.7 

87 

24 

2.86 

1947 

66.3 

90 

23 

2.56 

1948 

56.1 

89 

14 

4.97 

1949 

64.8 

89 

24 

1.00 

1950 

68.2 

87 

33 

0.39 

1951 

59.3 

86 

20 

0.93 

1952 

62.9 

87 

23 

1.15 

1953 

60.3 

87 

23 

3.38 

1954 

61.5 

88 

25 

0.99 

All 

Tears 

59.3 

2.69 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TABLE  2 


FLORIDA 
JANUARY  1954 


Temperature 


Precipitation 


SUIioo 

Average 
Maximum 

<s 

Average 

Departure 
From  Normal 

— 
X 

Dale 

No.  of  Days 

Total 

.1 
a.| 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Days 

Max. 

Mln. 

Date 

"m 

s-§ 

• 

\ 

s  1 

* ! 

• 

1 

1.00 

1    or  More  j 

2 
a 

Lowest 

Degree 

5  t ' 

o  ^ 

o  » 

°  1 

a  o 

liU 

S  0 

NORTHERN  DIVISION 

1 

APALACHICOLA  WB  CITY 

R 

62.1 

47.5 

54.8 

.4 

71 

3 

34 

12 

312 

0 

0 

0 

0 

,85 

- 

2.76 

.48 

22 

.0 

0 

2  ] 

0 

0 

BLOUNTSTOWN  ?  SE 

65.6 

40.2 

52.9 

-  .1 

77 

28 

25 

6 

0 

0 

9 

0 

1.91 

- 

2.11 

.84 

11 

.0 

0 

4  1 

2 

0 

CARRABELLE 

65.7 

43.9 

54.8 

.5 

74 

15  + 

30 

12 

315 

0 

0 

4 

0 

,90 

- 

2.39 

.63 

22 

.  0 

0 

2 

1 

0 

CHIPLEY  3  E 

68.1 

43.1 

55.6 

2.7 

79 

20 

29 

7 

293 

0 

0 

4 

0 

.94 

- 

3.55 

.35 

11 

*n 

0  i 

4 

0 

0 

COMPASS  LAKE 

68.0 

41.7 

54.9 

1.0 

80 

20 

28 

1  + 

314 

° 

0 

8 

0 

1.13 

* 

3.14 

.90 

22 

.0 

0  1 

1 

2 

1 

0 

CROSS  CITY  CAA  AP 

70.4 

43.8 

57.1 

80 

20  + 

27 

12 

251 

0 

0 

3 

0 

.58 

.20 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

66.4 

43.8 

55.1 

2.3 

79 

27 

28 

12 

307 

0 

0 

4 

0 

1.45 

- 

3.06 

.57 

10 

.0 

0 

3 

ll 

0 

FERNANOINA  BtACH 

67.3 

47.8 

57.6 

1.8 

79 

21  + 

34 

7+ 

244 

0 

0 

0 

0 

.81 

- 

1.87 

.32 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

70.2 

43.4 

56.8 

1.7 

80 

2 1 

29 

7+ 

262 

0 

0 

3 

0 

1.40 

- 

1.43 

.99 

11 

•  0 

0 

3 

1 

0 

MILLIARD 

68.9 

43.9 

56.4 

1.7 

81 

2  1 

30 

1  + 

282 

0 

0 

5 

0 

.64 

1.89 

.24 

11 

.0 

° 

2 

0 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

68.  1 

45.3 

56.7 

.8 

80 

2 1 

32 

13 

266 

0 

0 

1 

0 

.85 

- 

1.83 

.53 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

JACKSONVILLE  BEACH 

66.  6M 

46. 4M 

56.  5M 

60 

27 

33 

7+ 

274 

0 

0 

0 

0 

.22 

.09 

22+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

R 

67.7 

48.5 

58.  1 

.8 

80 

21 

33 

13 

235 

0 

0 

0 

0 

.77 

- 

2.05 

.32 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

JASPER  9  ESE 

69. 8M 

41.0M 

55. 4M 

29 

1  + 

297 

0 

0 

5 

0 

.97 

.50 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

LAKE  CITY  2  E 

69.8 

46,0 

57,9 

2.2 

81 

20 

30 

13 

238 

0 

0 

2 

0 

.78 

- 

2.08 

.50 

11 

.0 

0 

2 

1 

0  . 

LIVE  OAK  2  ESE 

60.7 

44.6 

57,2 

81 

21 

30 

1  + 

254 

0 

0 

0 

.82 

.47 

11 

T 

0 

2 

0 

0 

MAD  I  SON 

45.0 

80 

19 

0 

0 

3 

0 

.0 

0 

2 

0 

Q 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

66.3 

41,5 

53.9 

77 

20 

26 

1 

339 

0 

0 

5 

0 

1.07 

.54 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

MAK  I  MNN**    1 INU  o^nUUL 

68.6 

42,9 

55.8 

2.9 

84 

3 

30 

7+ 

293 

0 

0 

5 

0 

1.38 

2.75 

.70 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

MAYO   5  NW 

70.2 

44.2 

57.2 

81 

2 1 

29 

1 

255 

0 

0 

6 

0 

1.04 

.70 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

MILTON  EXP  STATION 

55.4 

42.7 

54.  1 

77 

2  7 

28 

12+ 

343 

0 

3 

0 

.98 

.49 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

MONTICELLO 

67.2 

41.5 

54.4 

.7 

80 

27 

28 

7 

327 

0 

0 

5 

0 

1.09 

- 

2.97 

.85 

22 

.  0 

0 

2 

X 

0 

MT  PLEASANT 

68.  OM 

44.  IM 

55.  IM 

2.4 

78 

19  + 

27 

7 

286 

0 

0 

I 

0 

2.02 

- 

1.86 

.75 

22 

.0 

0 

3 

3 

0 

NICEVILLE 

65.6 

41.7 

53.7 

.  1 

78 

28 

26 

12 

0 

0 

0 

1.52 

- 

2.26 

.0 

0 

0 

PANAMA  CITY 

65.0 

45.8 

55.4 

1.6 

74 

19 

32 

7+ 

294 

0 

0 

3 

0 

1.52 

- 

2.66 

.75 

22 

.0 

0 

2 

2 

0 

PENSACOLA  CAA  AP 

64.1 

44.7 

54.4 

79 

27 

31 

12 

324 

0 

0 

2 

0 

1.67 

.73 

10 

.0 

0 

4 

1 

0 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

62.8 

45,4 

54.1 

.1 

78 

27 

32 

12  + 

328 

0 

0 

0 

1.89 

- 

2.65 

.89 

10 

.0 

0 

4 

2 

0 

QUINCY  EXP  STATION 

69.0 

42.4 

55.7 

2.2 

79 

27 

28 

7 

285 

0 

0 

0 

2.39 

- 

2.09 

.99 

11 

.0 

0 

4 

2 

0 

SAINT  MARKS  5  SE 

64. 8M 

43,7 

64. 3M 

.4 

73 

16 

29 

7+ 

326 

0 

0 

: 

0 

.50 

■ 

3.20 

.35 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

SECOTAN 

70.5 

42.2 

55.4 

80 

19 

28 

7+ 

277 

0 

0 

5 

0 

.81 

.40 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

67.2 

42.5 

54.9 

1.3 

79 

2  7 

32 

1  + 

310 

0 

4 

0 

.79 

3.06 

.32 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

56.5 

1.11 

T 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

75.7 

49.9 

52.8 

1.4 

85 

22 

33 

8 

0 

0 

0 

0 

2.53 

- 

.12 

.89 

12 

.0 

0 

4 

3 

0 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

70.6 

51.1 

50.9 

.8 

81 

21 

35 

12 

158 

0 

0 

0 

0 

.88 

- 

1.77 

.45 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

BUSHNELL  2  E 

73.4 

50,1 

51.8 

2.2 

83 

21 

33 

12 

131 

0 

0 

0 

0 

.89 

- 

1.56 

.61 

3 

.0 

0 

2 

1 

0 

CAMP  BLANDING 

70. 4M 

45,9 

58. 2M 

30 

13 

229 

Q 

n 

\ 

0 

.94 

.40 

11  + 

.0 

0 

3 

0 

0 

CEDAR  KEY 

57.8 

50,8 

59.3 

1  .4 

75 

26 

35 

13 

175 

0 

0 

0 

.40 

- 

2.54 

.40 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

CLEARWATER 

69.8 

54.  8 

62,3 

-  .3 

79 

16 

41 

13 

103 

0 

0 

0 

0 

1.23 

- 

.98 

.64 

3 

.0 

0 

2 

2 

0 

CLERMONT  6  S 

73.8 

51.7 

62.8 

1  .0 

82 

20  + 

38 

6+ 

107 

0 

0 

0 

0 

.85 

- 

1.51 

.60 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

CRESCENT  CITY  2  SW 

73.0 

48.8 

60.9 

2.2 

84 

21 

32 

12 

159 

0 

0 

1 

0 

.67 

1.83 

.43 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

DAYTONA  BEACH 

70.7 

52.7 

61,7 

82 

22 

37 

12 

0 

0 

0 

0 

.44 

.25 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

OAYTONA  BEACH   WB  AP 

R 

71.3 

50,2 

60.8 

1.3 

82 

2  1 

34 

12 

159 

0 

0 

0 

0 

.37 

■ 

1.73 

.24 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

OE  LAND 

72.2 

49,8 

61.0 

1.6 

82 

22 

33 

8 

0 

0 

0 

0 

.77 

- 

1.72 

.40 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

EUSTIS  2  S 

74.3 

51.1 

62.7 

3.0 

83 

19+ 

37 

6+ 

111 

0 

0 

0 

0 

.98 

- 

1.66 

.72 

3 

.0 

0 

2 

1 

0 

FEDERAL  POINT 

70.8 

49.0 

59.9 

1  .9 

81 

21 

36 

12 

175 

0 

0 

0 

0 

.67 

- 

1.88 

.31 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

GAINESVILLE  UNIV 

71.2 

48,4 

69.8 

2.5 

62 

21 

31 

12 

0 

0 

1 

0 

1.16 

- 

2.00 

.53 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

GRAPE    HAMMOCK    C    P  RANCH 

HIGH  SPRINGS 

72.1 

45,5 

66.8 

81 

19  + 

30 

1  + 

211 

0 

0 

5 

0 

.94 

.73 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

INVERNESS 

73.9 

49.5 

61.7 

3.1 

84 

21 

32 

7 

129 

0 

0 

1 

0 

1.63 

- 

.81 

1.10 

11 

.0 

0 

3 

1 

1 

KISSIMMEE 

73.2 

51.3 

52.3 

1  .  1 

82 

21 

35 

12 

123 

0 

0 

0 

0 

1.02 

- 

1.41 

.56 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

74.9 

51.0 

63.0 

.9 

83 

20  + 

34 

8+ 

109 

0 

0 

0 

0 

.79 

- 

1.83 

.69 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

LAKE  HIAWASSE 

72.9 

51.2 

62.1 

83 

22  + 

36 

8 

0 

0 

0 

0 

.74 

.37 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

72.7 

52.5 

52.7 

.  7 

83 

21 

39 

12 

111 

0 

0 

0 

0 

.68 

- 

1.48 

.55 

11 

.0 

0 

1 

1 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

75.0 

51.4 

63.2 

.  7 

83 

21  + 

33 

8 

110 

0 

0 

0 

0 

1.33 

- 

.91 

1.19 

11 

.0 

0 

2 

1 

1 

NEW   SMYRNA  BEACH  N 

72.9 

51.8 

62.4 

3.0 

81 

22 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

3 

1 

OCALA 

73.4 

1 

61.8 

4.5 

83 

2  1 

34 

12 

143 

0 

0 

0 

0 

.90 

- 

1.79 

.44 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

OCALA  2  NE 

73.1 

45. 

59.  1 

84 

2 1 

27 

12 

207 

0 

0 

4 

0 

.67 

.  3>7 

11 

.0 

0 

2 

0 

ORLANDO  WATER  PLANT 

75.1 

52.9 

64.0 

85 

21 

38 

13 

90 

.64 

.31 

3 

2 

0 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

73.0 

50.7 

61,9 

.0 

83 

21  + 

37 

7+ 

130 

0 

0 

0 

I 

.45 

1.60 

.31 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

PALATKA 

73.7 

48.8 

61,3 

2.9 

86 

10 

33 

12 

150 

0 

0 

0 

.35 

2.17 

.12 

21 

.  0 

0 

2 

Q 

0 

PLANT  CITY 

75.4 

51.1 

53,3 

2.3 

84 

20 

36 

7+ 

102 

0 

0 

0 

0 

1.03 

1.36 

.79 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

RAIFORD  ST  PRISON 

73.1 

45.3 

59,2 

3.1 

83 

21 

31 

1  + 

199 

0 

0 

4 

0 

.56 

2.06 

.49 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAINT  AUGUSTINE 

70.4 

48.8 

59.5 

2.4 

81 

27 

33 

12 

187 

0 

0 

0 

.63 

1.81 

.28 

11 

•  0 

0 

2 

0 

0 

SAINT  LEO 

72.5 

52.1 

62,4 

2.0 

83 

21 

38 

12  + 

121 

0 

0 

0 

I 

.65 

2.31 

.44 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

ST  PETERSBURG 

73.7 

54.7 

64.2 

,6 

82 

20 

42 

8 

80 

0 

0 

0 

0 

2.75 

.12 

1.48 

3 

.0 

0 

3 

2 

2 

SANFORD 

73.4 

51.3 

52.4 

,9 

84 

21  + 

34 

8 

0 

0 

0 

0 

1.34 

1.01 

.85 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

72.9 

51,9 

52.4 

,9 

81 

20+ 

39 

12  + 

113 

0 

0 

0 

.99 

1.00 

.53 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

TARPON  SPRINGS 

73.1 

51.9 

62.6 

2.0 

81 

27 

38 

8+ 

109 

0 

0 

0 

.80 

1.58 

.48 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

WINTER  HAVEN 

74.7 

53.5 

64.  1 

86 

22 

37 

8 

0 

0 

0 

1.38 

.75 

12 

.0 

0 

2 

2 

0 

DIVISION 

61.6 

.96 

.0 

Sm  R*lerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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FLORIDA 
JANUARY  195* 


Temperature 


Precipitation 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Deparluie 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Grotind 

Date 

G 
*• 

s 
s 

0 

.50  or  More 

1.00 

or  More 

*  \ 
S< 

:°i 

}\ 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

76  «  5 

51.0 

63.8 

.  8 

86 

21 

34 

8 

95 

0 

0 

0 

0 

•  95 

1.39 

.80 

11 

.0 

0 

1 

0 

AVON  PARK 

77. i. 

52.5 

65.0 

1.8 

87 

25 

37 

8 

69 

0 

0 

0 

0 

1.78 

_ 

.44 

1.03 

11 

.0 

0 

I 

2 

1 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

76.0 

51.6 

63.8 

.1 

84 

1  7  + 

37 

12 

0 

0 

0 

0 

.86 

_ 

.82 

.70 

23 

2 

1 

0 

BIG   PINE   KEY  INN 

80.6 

65.0 

72.8 

86 

22 

62 

8 

2 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRADENTON 

73.4 

52.8 

63.1 

1.6 

80 

19+ 

35 

8 

94 

0 

0 

0 

0 

2.94 

.31 

2.09 

11 

.0 

0 

3 

2 

1 

CANAL  POINT  USDA 

53.0 

64.8 

85 

20 

40 

8 

68 

0 

0 

0 

0 

.35 

.15 

10 

.  0 

0 

2 

0 

0 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

77,5 

59.2 

68.4 

83 

16  + 

45 

13 

20 

0 

0 

0 

0 

.55 

.24 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

CAPT IVA 

74,9 

57. IM 

66.  OM 

82 

45 

8+ 

45 

0 

0 

0 

0 

.42 

.23 

1 1 

.0 

0- 

2 

0 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

74,8 

57,6 

66.2 

88 

22 

43 

12 

0 

0 

0 

0 

.38 

.23 

23 

1 

0 

0 

COCONUT  GROVE   7  S 

77.2 

58.  1 

67.7 

.4 

84 

17 

42 

7 

0 

0 

0 

0 

.53 

- 

2.17 

.35 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

DRY  TORTUGAS 

66  9 

71.1 

22 

0 

0 

0 

0 

11 

1 

Q 

EVERGLADES 

78.1 

55.5 

56.  8 

-  ,3 

87 

20 

41 

12  + 

35 

0 

0 

0 

0 

.05 

- 

1.96 

.04 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

FELLSMERE 

76.4 

52.9 

64,  7 

1.3 

86 

2  1 

36 

8+ 

75 

0 

0 

0 

0 

.94 

- 

1.43 

.64 

1 1 

.0 

0 

2 

1 

0 

FORT  LAUDERDALE 

78.1 

59.6 

68.9 

.4 

87 

3 

42 

12 

29 

0 

0 

0 

0 

.85 

- 

2.24 

.70 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

76.1 

63.9 

70.0 

82 

16+ 

44 

7+ 

24 

0 

0 

° 

° 

.79 

.56 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

FT  LAUDERDALE 

77.0 

56.4 

66.7 

17 

0 

0 

0 

0 

12 

1 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

76.6 

53.0 

64.8 

.2 

86 

20  + 

38 

12 

72 

0 

0 

0 

0 

.30 

_ 

1.22 

.26 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  PIERCE 

74.9 

56.0 

65.5 

.3 

84 

22 

39 

7  + 

70 

0 

0 

0 

0 

2.32 

- 

.  66 

1  .97 

1 9 

.0 

0 

3 

1 

1 

HI ALEAH 

76.8 

58.3 

67.6 

84 

17 

43 

12 

0 

0 

0 

0 

.61 

.44 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

80.  1 

54.9 

67.5 

1,0 

85 

4  + 

39 

13 

28 

0 

0 

0 

0 

.71 

- 

1.48 

.45 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

HYPOLUXO 

16 

1  2 

32 

0 

0 

0 

0 

1.31 

1.71 

.33 

10 

.  0 

0 

6 

0 

0 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

77.8 

65.8 

71.8 

1.0 

83 

19* 

56 

12 

8 

0 

0 

0 

0 

.33 

1.21 

.33 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

LA  BELLE 

79.2 

51.1 

65.2 

1.0 

87 

33 

12 

67 

0 

0 

0 

0 

.22 

- 

1.36 

.13 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

77. 8M 

51. IM 

64.  5M 

.  7 

86 

21 

32 

8 

82 

0 

0 

1 

0 

.18 

.12 

11 

1 

0 

0 

LOXAHATCHEE 

77.5 

53.1 

65.3 

85 

16  + 

41 

12+ 

48 

0 

0 

0 

0 

2.08 

1  .45 

22 

4 

1 

1 

MARATHON   VACA  KEY 

20 

5 1 

1  2 

7 

0 

0 

0 

0 

1.05 

•  4  7 

11 

.  0 

0 

3 

0 

0 

MELBOURNE 

75. 5M 

54,9 

65. 2M 

2.6 

85 

22 

35 

12 

64 

0 

0 

0 

0 

1.09 

_ 

1.16 

.53 

11 

•  0 

0 

3 

1 

0 

MERRITT  ISLAND 

73.4 

54,4 

63.9 

1.5 

85 

22 

38 

8 

79 

■  0 

0 

0 

0 

1.12 

_ 

1.60 

.52 

1 1 

.0 

0 

2 

1 

0 

MIAMI  BEACH 

76.1 

65,5 

70.8 

.8 

84 

16 

45 

12 

15 

0 

0 

0 

0 

.75 

- 

1.29 

.69 

11 

.0 

0 

1 

1 

0 

MIAMI   MB  AIRPORT  R 

77.1 

61,0 

69.1 

.6 

85 

16 

44 

12 

24 

0 

0 

0 

0 

.49 

- 

1.67 

.31 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

MIAMI   WB  CITY  R 

16 

0 

0 

0 

0 

.41 

11 

.  0 

0 

1 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

74,6 

54,2 

64.4 

.4 

84 

21  + 

39 

12 

0 

0 

0 

0 

.is 

1.18 

.15 

6 

2 

0 

0 

NAPLES 

76.6 

56,0 

66.4 

86 

30 

40 

13 

43 

0 

0 

0 

0 

.82 

.60 

11 

.0 

.0 

2 

1 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

6 

0 

POMPANO  BEACH 

77.5 

60, 3M 

68.  9M 

85 

16 

29 

0 

0 

0 

0 

.58 

.33 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

PUNTA  GORDA 

76.6 

54,4 

65.5 

1.2 

84 

20+ 

40 

12 

56 

0 

0 

0 

0 

.38 

1.86 

.30 

6 

.0 

0 

1 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

79,1 

57.5 

68.3 

87 

18 

44 

7+ 

23 

u 

Q 

1.70 

1.20 

3 

.0 

3 

? 

1 

SARASOTA 

36 

8 1 

0 

0 

0 

0 

2.54 

1 1 

.  0 

0 

2 

1 

1 

STUART 

77. 9M 

61. 7M 

69, 8M 

3.4 

85 

10  + 

22 

.33 

.30 

9 

.0 

0 

0 

0 

SUNN  I  LAND 

78. 3M 

51.9M 

65.  IM 

87 

21 

37 

12 

63 

0 

0 

0 

0 

.50 

.35 

11 

2 

0 

0 

TAMIAMI    TRAIL   40   MI  BEND 

79.4 

59.7 

69.6 

88 

20 

45 

12 

0 

0 

0 

.23 

.23 

12 

1 

0 

0 

1  A  V  t  KIN  1  t  K 

77.3 

66.  1 

71.7 

1.6 

82 

22 

50 

12 

7 

0 

0 

0 

0 

.99 

.91 

.51 

1 1 

.0 

0 

3 

1 

0 

TITUSVILLE  2  W 

75.3 

51.7 

63.6 

2.4 

85 

21  + 

35 

8 

92 

0 

0 

0 

0 

1.12 

1.33 

.63 

3 

.0 

' 

1 

0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

74.1 

56.1 

65.1 

83 

22 

39 

12 

75 

0 

0 

0 

0 

1.30 

.88 

.0 

2 

1 

0 

WAUCHULA   2  NW 

75,5 

50.2 

62.9 

-  .5 

85 

33 

8 

106 

0 

0 

0 

0 

1.62 

.68 

.93 

1 1 

.0 

2 

2 

0 

WEST  PALM  BEACH 

75.6 

62.2 

68.9 

1.1 

83 

16 

44 

12 

25 

0 

0 

0 

0 

2.02 

1.05 

1  .00 

22 

0 

5 

1 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

76.6 

59.8 

68.2 

1.2 

84 

16 

43 

12 

31 

0 

° 

0 

0 

1.59 

.89 

.81 

22 

\l 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

67.0 

.90 

.0 

STATE 

61.5 

2.2 

.99 

1.70 

T 

See  Reference  Notes  Following  StaUon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Da7  of  month 


APAtACHICOLA  HB  CITY 

ARCAOU 

AVON  PARK 

BAttTOtt 

BAV  LAKE 

BELLE  OLAOE  EXP  STA 
BELLE  &LAOE  HRCN  GATE 
eiO  PINE  KEY  INN 
BLOONTSTQWN  7  SE 
BONITA  SPRINGS  2  ESE 

BRAOENTON 

BROOKSVILLE  CMIN  MILL 
BUSHNELL  7  E 
CAUP  l^LANOING 
CANAL  POINT  USQA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRABELLE 

CARVVlLLE 

CEDAR  KEY 

CMATTAKOOCMEE 
CMIPLEr  3  E 
CLEARWATER 
CLERMONT  ft  S 
CLEMISTON 


CLEtflSTON  U  S  ENfi 
COCONUT  GROVE  7  S 
CO*»PASS  LAKE 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CJTV  CAA  AP 


SW 


OANIA  I.  HNM 

DAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

OE  fUNIAK  SPRINGS 

Oe  LAND 

DRY  TORTUGAS 
EUSTIS  2  S 
EVER''.LA0E<; 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 

FERNANOINA  BEACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHtA  MAR 

FT  LAUDERDALE   7  W 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UNIV 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
GRAPE  MAMMOCK  C  P  RANCH 
HART  LAKE 

HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
MILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EKP  STA 

HYPOLUXO 
INVERNESS 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  MB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 

JACKSONVILLE  MB  CITY  R 
JA^PFR  O  e<;E 
KENDAL   2  E 

KEY  WEST  HB  CITY  R 
KISSIMMEE 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EKP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HlAHASSE 

LAKELAND  MB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SN 
LAKE  TRAFFORD 
LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 

MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
MARIANNA  CAA  AP 
MARIANNA    INO  SCHOOL 
MAYO  *  NW 

MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  HB  AIRPORT  R 
MIAMI    HB  CITY  0 

MILTON  EXP  STAT |0N 

MONTICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

MOUNTAIN  LAKE 

NT  PLEASANT 

HVAKKA  RIVER  ST  PARK 
NAPLES 

NCM  SMYRNA  BEACH  4  N 

NICEVILLE 

NITTAH  1  S 

OCALA 
OCA LA   2  NC 
OKEECHOAEE  0  H 
OKCECHOBeE  HftCN  GATE  ft 
ORLANDO  HATER  PLANT 

ORLANDO  HB  AIRPORT  t 
PALATKA 
PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 
PCNSACOIA  H«  CITY  I 

PETERS 

PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 

PORT  MAVACA  S  L  CANAL 

PUNTA  OORnA 

QUiNCv  ElP  STATION 
■AlPORD  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AU«USTINC 
SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  «  SE 
ST  PETERSBURG 
SANPORD 
SARASOTA 
SeCOTAN 


.94 

1.23 


2.32 
1.16 
1.40 


RECORD  MISSING 


1.31 
1,63 
1.22 


.76 
l.Oi 
1.07 
I. 30 
1.04 


1.15 
.06 


1.9Q 
1.92 
1.13 


t.92 
1.67 
I.BQ 


2.39 
•  96 
l.TO 


2.79 
1.34 
7.94 


9      10     U     12     13     14     15     16     17  18 


.  19 
1*19 


•06 
•  OB 

.01  T 


•  04     T  T 


.04  .11 

T 

.01  T 

.17  .22 
.07 

.01  .01 


22    23    24    25    26  27 


.70  ,03 
.68  T 


.07 

.13  .13 
.06 
T  ,01 

.03  .01 
*09 


T  T  T 


•01  .01 
T  T 


28    29    30  31 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLOniDA 

Table  3-Cantinued  J*NU»«Y  195* 


Station 

•g 

Day  of  month 

O 
H 

1   {  2  1 

3 

4 

5   1  6 

7  1   8  1  9 

10  1 

12 

13  1  H  1  15 

16  j  17 

18 

19 

20  21 

22  23 

24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

STUART 
SUNNILAND 
TALLAHASSEE  WH  AP 
TAMIAMI    TRL   (.0  MI  BENO 
TAMPA  WS  AIRPORT  R 

.33 
.50 
.79 
.23 
.99 

.38 

.0? 

T 

.04 

•  30 

.32 

•  06 
.^3 

.23 

.05 
.01 

.03 

T 

lis 

.01 

.01 

T 

T 

.06 

T 

TARPON  SPRINGS 
TAVERN  I ER 
TITUSVILLF  7  W 
VERO  BEACH  CAA  AP 
NAUCHULA  2  NW 

.00 
.99 
1.1? 
1.30 
1.6? 

.63 
•  63 

.02 

T  .02 

.05 

.26 
.02 

Isi 

,2i 
•  06 
.93 

.20 

•  10 
.86 

.31 

T 
T 

•  09 

•  05 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  W8  AP  R 

WINTER  HAVEN 

?.o? 

1.59 
1.38 

.  U 
.01 

T 

.05 

T 

.01 
T  T 

.01 

.09 

•  39 

.26 

.  75 

.02  T 

T 

T 

.14 

.40 

.12 

T 

1.00 
•  SI 

T  .24 

T 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  195<> 


Day  Of  Month 


Slatian 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

APALACHICOL*   WB  CITY 

MAX 

57 

62 

71 

58 

70 

65 

58 

MIN 

•■0 

44 

57 

52 

50 

43 

38 

ARCADU 

MAX 

79 

79 

81 

73 

72 

70 

65 

MIN 

46 

58 

64 

50 

49 

50 

39 

AVON  PARK 

MAX 

75 

80 

80 

77 

75 

69 

65 

MIN 

47 

57 

64 

62 

49 

50 

42 

BARTOW 

MAX 

78 

73 

77 

80 

69 

75 

68 

MIN 

*5 

46 

51 

49 

52 

45 

38 

BELLE  GLAOE  ExP  STA 

MAX 

72 

75 

78 

79 

75 

76 

67 

MIN 

49 

54 

59 

54 

42 

56 

39 

BIG  PINE   KEY  INN 

MAX 

83 

83 

85 

78 

62 

81 

78 

MIN 

63 

63 

67 

67 

63 

64 

67 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

57 

60 

67 

74 

70 

69 

62 

MIN 

30 

31 

37 

43 

43 

26 

31 

BRAOENTON 

MAX 

71 

76 

75 

71 

72 

70 

62 

MIN 

46 

58 

54 

58 

48 

61 

43 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

67 

73 

72 

68 

58 

65 

50 

MIN 

40 

52 

61 

56 

64 

44 

37 

8USHNELL   2  E 

MAX 

70 

77 

75 

72 

70 

66 

60 

MIN 

39 

51 

62 

55 

64 

42 

35 

CAMP  BLANDING 

MAX 

66 

73 

75 

70 

71 

66 

60 

MIN 

34 

40 

61 

48 

50 

41 

33 

CANAL  POINT  USOA 

MAX 

77 

77 

77 

73 

76 

68 

65 

MIN 

52 

53 

60 

53 

47 

57 

41 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

76 

77 

82 

71 

72 

78 

72 

MIN 

61 

60 

62 

51 

53 

68 

49 

CAPTIVA 

MAX 

75 

77 

78 

70 

70 

67 

63 

MIN 

53 

62 

65 

50 

49 

59 

51 

CARRABELLE 

MAX 

61 

66 

70 

65 

71 

66 

50 

MIN 

31 

34 

58 

51 

63 

36 

32 

CEDAR  KEY 

MAX 

67 

66 

67 

66 

68 

66 

55 

MIN 

45 

54 

59 

50 

62 

46 

39 

CMIPLEY  3  E 

MAX 

62 

70 

74 

72 

70 

64 

60 

MIN 

30 

36 

58 

40 

63 

37 

29 

CLEARWATER 

MAX 

70 

73 

69 

63 

66 

64 

60 

MIN 

48 

58 

62 

56 

59 

53 

46 

CLERMONT  6  S 

MAX 

70 

77 

76 

71 

70 

68 

62 

MIN 

45 

53 

62 

55 

64 

45 

39 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

71 

72 

78 

76 

72 

77 

69 

MIN 

58 

62 

63 

53 

52 

57 

47 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

79 

75 

77 

81 

79 

80 

75 

MIN 

59 

66 

59 

51 

55 

58 

42 

COMPASS  LAKE 

MAX 

63 

70 

75 

72 

59 

63 

53 

MIN 

28 

31 

55 

40 

60 

31 

30 

CRESCENT  CITY  2  SW 

MAX 

68 

75 

79 

72 

70 

67 

55 

MIN 

37 

46 

61 

54 

60 

38 

34 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

68 

72 

75 

73 

70 

63 

61 

MIN 

30 

41 

58 

53 

46 

34 

33 

OAYTONA  BEACH 

MAX 

66 

67 

75 

75 

70 

69 

64 

MIN 

45 

50 

63 

53 

53 

44 

38 

DAYTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 

64 

76 

76 

73 

69 

65 

53 

MIN 

43 

46 

58 

52 

49 

44 

39 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

62 

66 

73 

71 

68 

63 

59 

MIN 

32 

36 

57 

44 

58 

35 

32 

DE  LAND 

MAX 

66 

69 

75 

76 

74 

69 

66 

MIN 

38 

48 

58 

55 

49 

42 

35 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

74 

78 

80 

77 

76 

76 

69 

MIN 

66 

71 

71 

69 

65 

68 

62 

EUSTIS  2  S 

MAX 

71 

75 

76 

74 

72 

67 

60 

MIN 

43 

55 

56 

55 

64 

46 

39 

EVERGLADES 

MAX 

74 

76 

75 

73 

75 

73 

66 

MIN 

53 

55 

52 

54 

55 

52 

47 

FEDERAL  POINT 

MAX 

64 

75 

75 

73 

69 

65 

59 

MIN 

39 

45 

58 

50 

49 

44 

37 

FELLSMERE 

MAX 

73 

79 

80 

77 

74 

71 

65 

MiN 

48 

55 

63 

50 

48 

60 

39 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 

60 

69 

74 

70 

66 

64 

58 

MIN 

36 

39 

59 

50 

51 

43 

34 

FO«T  LAUDERDALE 

MAX 

75 

76 

87 

79 

79 

75 

69 

MIN 

62 

60 

60 

59 

53 

61 

43 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

MAX 

73 

76 

80 

77 

76 

72 

67 

MIN 

62 

70 

67 

63 

69 

64 

44 

FT  LAUDERDALE  7  M 

MAX 

78 

74 

82 

82 

81 

78 

72 

MIN 

55 

57 

58 

52 

54 

60 

42 

FORT   MYERS  WB  AP 

MAX 

76 

78 

80 

74 

72 

70 

63 

HIN 

49 

61 

62 

53 

49 

48 

43 

FORI  PIERCE 

MAX 

74 

74 

SO 

7S 

75 

69 

64 

MIN 

53 

62 

61 

54 

50 

45 

39 

40 
71 


1  ^ 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

63 

65 

62 

51 

50 

59 

66 

70 

52 

62 

55 

65 

56 

67 

59 

55 

56 

59 

70 

66 

62 

55 

62 

46 

56 

41 

34 

35 

45 

54 

54 

42 

47 

55 

5  7 

60 

42 

42 

47 

50 

63 

52 

47 

46 

49 

5  1 

75 

61 

70 

61 

68 

75 

63 

80 

74 

74 

82 

84 

86 

83 

72 

75 

76 

60 

80 

75 

86 

79 

76 

49 

53 

54 

37 

36 

48 

53 

53 

49 

56 

50 

63 

62 

60 

48 

55 

56 

48 

51 

47 

49 

74 

80 

76 

61 

66 

72 

80 

82 

75 

77 

84 

86 

84 

84 

78 

81 

67 

81 

81 

81 

77 

76 

78 

51 

54 

68 

38 

41 

60 

56 

54 

64 

59 

52 

62 

48 

49 

49 

^' 

65 

tit, 
55 

50 

50 

50 

72 

75 

80 

79 

62 

69 

77 

77 

78 

72 

76 

84 

84 

65 

80 

59 

77 

78 

62 

80 

72 

76 

76 

34 

45 

52 

37 

38 

44 

50 

53 

54 

52 

64 

67 

46 

55 

58 

46 

56 

73 

78 

62 

73 

50 

72 

75 

82 

64 

72 

75 

82 

63 

S3 

84 

69 

76 

80 

60 

76 

76 

77 

78 

50 

52 

60 

37 

39 

49 

53 

59 

47 

60 

60 

64 

49 

62 

54 

58 

48 

48 

49 

81 

64 

Bl 

72 

72 

79 

63 

65 

78 

77 

83 

85 

85 

85 

78 

81 

81 

81 

63 

79 

79 

81 

80 

65 

64 

67 

55 

57 

64 

65 

70 

62 

62 

65 

72 

70 

68 

59 

70 

70 

63 

67 

67 

60 

68 

69 

73 

49 

46 

50 

67 

74 

68 

54 

71 

74 

75 

70 

58 

61 

56 

54 

73 

77 

63 

67 

57 

32 

37 

48 

30 

30 

32 

42 

53 

36 

49 

58 

6 1 

40 

40 

45 

48 

50 

42 

39 

39 

62 

77 

77 

72 

58 

66 

75 

76 

76 

70 

76 

80 

80 

80 

77 

71 

75 

73 

79 

77 

73 

74 

75 

72 

61 

57 

65 

40 

40 

49 

62 

^' 

59 

61 

63 

63 

48 

56 

49 

50 

74 

76 

70 

55 

62 

72 

76 

75 

66 

73 

76 

78 

81 

79 

53 

71 

72 

75 

77 

69 

71 

74 

66 

49 

57 

50 

35 

37 

46 

57 

62 

50 

50 

56 

63 

64 

43 

51 

43 

77 

79 

79 

56 

65 

75 

79 

79 

67 

74 

80 

80 

83 

80 

70 

73 

69 

77 

79 

70 

73 

76 

76 

48 

55 

50 

33 

36 

47 

51 

58 

49 

50 

60 

62 

63 

43 

46 

59 

54 

55 

41 

47 

^' 

75 

73 

75 

65 

55 

74 

75 

77 

72 

53 

69 

77 

79 

76 

70 

73 

61 

41 

52 

55 

33 

30 

40 

62 

43 

41 

41 

56 

64 

42 

54 

46 

50 

77 

81 

74 

61 

73 

75 

62 

61 

72 

75 

84 

85 

85 

81 

69 

60 

81 

61 

78 

76 

78 

80 

77 

50 

51 

52 

45 

48 

51 

55 

62 

^' 

52 

56 

50 

60 

63 

55 

54 

58 

56 

50 

45 

76 

79 

78 

70 

72 

78 

78 

83 

78 

77 

78 

81 

81 

83 

79 

80 

60 

78 

80 

80 

77 

76 

79 

56 

58 

64 

46 

52 

56 

76 

77 

70 

63 

69 

74 

79 

74 

70 

76 

62 

82 

79 

69 

77 

81 

81 

80 

75 

77 

78 

74 

56 

66 

45 

46 

52 

5  5 

65 

67 

71 

65 

63 

5& 

64 

69 

74 

67 

70 

67 

69 

74 

56 

51 

59 

61 

64 

72 

58 

64 

68 

63 

36 

66 

42 

30 

33 

41 

5  1 

47 

72 

67 

64 

55 

65 

69 

70 

70 

58 

71 

69 

74 

73 

70 

50 

65 

72 

76 

73 

69 

72 

74 

65 

50 

68 

49 

37 

33 

46 

54 

" 

73 

74 

61 

47 

50 

70 

76 

74 

55 

74 

77 

79 

77 

76 

59 

58 

56 

77 

77 

68 

69 

68 

65 

36 

56 

37 

30 

30 

36 

6  7 

75 

72 

72 

52 

65 

72 

74 

79 

55 

73 

73 

77 

78 

69 

67 

65 

74 

75 

74 

58 

72 

71 

67 

62 

59 

55 

44 

41 

50 

6  7 

62 

75 

79 

71 

56 

67 

75 

78 

77 

70 

73 

81 

82 

62 

82 

72 

77 

71 

79 

61 

72 

75 

77 

69 

49 

63 

6 1 

36 

40 

50 

63 

56 

69 

74 

83 

74 

60 

56 

74 

83 

85 

70 

75 

83 

87 

88 

63 

64 

75 

76 

80 

75 

73 

69 

75 

73 

76 

77 

80 

65 

72 

75 

79 

84 

77 

78 

79 

62 

82 

82 

73 

77 

78 

78 

79 

81 

76 

75 

54 

69 

65 

44 

45 

50 

66 

50 

73 

72 

59 

46 

49 

70 

77 

69 

57 

73 

77 

80 

78 

69 

58 

56 

60 

77 

78 

55 

66 

79 

63 

45 

42 

28 

36 

41 

48 

77 

79 

71 

59 

69 

71 

79 

79 

70 

73 

81 

81 

84 

80 

69 

57 

68 

74 

82 

75 

69 

75 

69 

45 

5  1 

55 

32 

35 

47 

49 

76 

75 

54 

56 

62 

76 

78 

73 

66 

76 

79 

60 

77 

73 

60 

59 

70 

78 

80 

57 

72 

72 

60 

39 

5 1 

34 

42 

45 

64 

74 

79 

72 

57 

69 

71 

78 

80 

68 

74 

73 

76 

82 

81 

64 

69 

65 

70 

60 

52 

66 

73 

60 

66 

59 

36 

48 

54 

74 

79 

72 

56 

66 

72 

78 

80 

66 

74 

77 

82 

81 

60 

73 

66 

72 

60 

63 

69 

74 

62 

46 

41 

34 

62 

50 

63 

72 

74 

56 

46 

49 

69 

74 

67 

62 

72 

75 

77 

72 

68 

59 

55 

56 

71 

79 

66 

71 

69 

56 

43 

28 

29 

36 

70 

75 

78 

70 

57 

67 

74 

77 

79 

68 

75 

78 

81 

82 

80 

60 

75 

70 

75 

79 

65 

71 

75 

39 

5  1 

6 1 

35 

36 

40 

5 1 

58 

48 

58 

69 

67 

67 

46 

47 

55 

" 

56 

43 

75 

79 

75 

69 

69 

74 

76 

80 

76 

75 

77 

76 

78 

83 

74 

74 

74 

77 

75 

72 

73 

76 

74 

69 

70 

68 

59 

60 

67 

58 

70 

77 

80 

71 

57 

65 

76 

79 

61 

79 

75 

83 

83 

82 

83 

76 

72 

58 

76 

82 

74 

74 

78 

68 

52 

55 

54 

37 

37 

39 

5  3 

80 

81 

74 

64 

73 

78 

83 

61 

80 

61 

65 

87 

86 

82 

73 

81 

84 

83 

83 

78 

76 

80 

80 

54 

56 

63 

41 

41 

53 

58 

76 

76 

69 

54 

63 

72 

76 

11 

58 

75 

60 

79 

81 

77 

67 

57 

68 

74 

79 

73 

69 

71 

67 

44 

50 

5  1 

35 

36 

48 

48 

50 

56 

58 

61 

53 

45 

" 

74 

60 

73 

61 

70 

76 

82 

77 

74 

81 

63 

86 

63 

79 

78 

75 

80 

82 

74 

74 

79 

77 

60 

40 

^' 

55 

70 

73 

70 

52 

68 

77 

78 

59 

68 

71 

76 

79 

78 

69 

52 

58 

69 

79 

74 

60 

65 

58 

45 

11 

^' 

45 

61 

59 

55 

54 

76 

79 

79 

67 

72 

79 

80 

85 

78 

79 

80 

81 

81 

83 

74 

78 

79 

80 

79 

60 

76 

79 

62 

66 

68 

64 

42 

44 

66 

69 

69 

62 

53 

62 

71 

72 

72 

57 

54 

56 

57 

61 

60 

52 

55 

54 

76 

76 

79 

72 

69 

74 

78 

82 

82 

76 

79 

80 

78 

80 

77 

75 

77 

76 

77 

77 

74 

76 

77 

69 

71 

68 

44 

48 

67 

69 

70 

63 

59 

73 

71 

74 

74 

59 

60 

70 

69 

71 

63 

69 

68 

59 

73 

77 

77 

76 

58 

72 

76 

80 

84 

76 

77 

80 

81 

80 

63 

73 

77 

78 

79 

79 

78 

75 

77 

59 

60 

63 

42 

43 

52 

62 

65 

62 

51 

59 

69 

70 

70 

67 

51 

57 

64 

57 

58 

49 

52 

52 

79 

81 

72 

62 

71 

78 

81 

80 

74 

77 

65 

65 

86 

81 

64 

78 

81 

83 

81 

76 

77 

79 

76 

52 

55 

51 

36 

39 

53 

55 

63 

56 

50 

58 

64 

68 

63 

51 

49 

55 

56 

59 

53 

48 

50 

51 

73 

80 

78 

63 

70 

73 

78 

83 

71 

74 

77 

60 

61 

64 

68 

75 

77 

77 

80 

71 

74 

75 

75 

61 

55 

47 

39 

42 

64 

52 

62 

52 

53 

63 

70 

68 

66 

64 

66 

66 

67 

61 

56 

63 

60 

53 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  1954 


Day  0<  Month 

• 
<r 

E 

Station 

1 

2 

3 

•1 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 

i 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 

62 

37 

68 
47 

72 

59 

77 
53 

72 
51 

70 
38 

67 

35 

52 
35 

70 
48 

76 

56 

77 
57 

55 
31 

53 
34 

66 

38 

75 
52 

78 

58 

75 
45 

69 

50 

77 
55 

ei 

62 

82 
60 

81 

55 

76 
41 

55 
44 

59 
49 

72 

51 

79 

55 

81 

50 

66 

43 

71 
48 

73 
54 

71  .2 
48  •4 

GLEN   ST   MARY  NURSERIES 

MAX 
MIN 

65 
30 

71 
36 

75 
55 

72 
43 

57 

46 

65 

36 

60 

29 

57 

31 

73 
37 

74 
47 

72 
45 

52 

29 

55 
29 

74 
38 

77 
45 

77 
55 

70 
39 

75 
36 

79 
52 

79 

57 

80 
55 

79 
63 

68 

40 

52 
44 

59 
47 

74 

55 

77 
49 

77 
44 

69 
33 

73 
43 

59 
52 

70.2 
43a4 

GRAPE   HAMMOCK   C   P  RANCH 

MAX 

HIALEAH 

MAX 
MIN 

70 
60 

74 
62 

78 
61 

83 
61 

81 

55 

79 
62 

73 
46 

69 
50 

73 
55 

77 
62 

78 
56 

79 
43 

65 
45 

71 
48 

76 
62 

79 
68 

84 

63 

76 

53 

78 
57 

80 
68 

80 
71 

80 
71 

83 
59 

73 
54 

78 
55 

77 
65 

77 
66 

79 
61 

79 
53 

75 
52 

77 
55 

76.8 
58.3 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

57 
30 

72 

50 

76 
56 

75 
53 

71 
51 

69 
34 

63 
32 

69 
30 

75 
39 

75 
50 

70 
54 

60 
30 

52 
32 

73 
40 

79 
46 

78 
57 

75 
41 

77 
41 

81 
55 

81 

57 

80 
59 

81 
64 

67 
40 

57 
43 

70 
46 

77 

55 

79 
52 

72 
46 

70 
33 

71 
44 

72 
49 

72.1 
45.5 

HILLIARD 

MAX 
MIN 

62 
30 

72 
33 

75 
52 

71 
44 

55 
47 

62 
38 

58 
30 

56 
31 

74 

36 

74 
46 

69 
42 

52 
31 

51 

30 

74 

38 

78 
45 

75 
57 

59 
41 

74 

36 

78 
52 

80 

63 

81 

63 

79 
64 

65 
42 

51 
42 

55 

52 

71 
54 

79 
49 

68 
44 

68 

33 

69 
41 

60 
52 

68.9 
43.9 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

77 

59 

80 
55 

84 

55 

85 
59 

83 
54 

78 
56 

75 
40 

75 
44 

79 
50 

81 
55 

81 
60 

73 
44 

74 
39 

77 
57 

80 
57 

85 
63 

83 
64 

80 
53 

82 
57 

83 
52 

84 
54 

85 
67 

79 
50 

80 
54 

80 

52 

60 
56 

62 
59 

80 
55 

78 
48 

79 
55 

80 
49 

80.1 
54.9 

HYPOLUXO 

MAX 
MIN 

74 

52 

77 
49 

80 
62 

78 

59 

80 
60 

73 

59 

69 
43 

73 
49 

78 

56 

78 

68 

80 
55 

68 
42 

71 
45 

74 

65 

80 
52 

86 
66 

77 
57 

75 
55 

79 
69 

80 
71 

80 
74 

80 
73 

76 
55 

77 
59 

77 
68 

77 
66 

78 
65 

77 
59 

76 
59 

75 
65 

SI 
52 

76.9 
60.5 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

70 
42 

75 
50 

71 
57 

71 
55 

72 
56 

69 
51 

52 
32 

69 
33 

77 
45 

80 
53 

72 
53 

58 
34 

66 

38 

77 
47 

80 
50 

75 
45 

69 
49 

76 
49 

81 
55 

82 
50 

84 

62 

83 
52 

66 
45 

71 
47 

73 
54 

79 
58 

81 
52 

77 
52 

73 
46 

78 
46 

74 
96 

73.9 
49.5 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 
MIN 

63 
33 

73 
39 

74 

53 

70 
47 

67 

50 

64 

40 

59 
34 

65 

34 

74 

41 

73 
54 

65 
40 

52 
33 

54 

32 

72 
42 

78 
49 

78 
58 

59 
45 

74 

40 

74 

56 

79 
62 

80 
56 

79 
45 

51 
44 

52 
49 

63 
48 

73 

55 

79 

53 

54 
42 

63 
37 

69 
45 

60 
42 

68.1 
45.3 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

58 
34 

68 
39 

75 
58 

68 
49 

69 
50 

54 

38 

58 
33 

60 
36 

66 
41 

75 
41 

52 
33 

56 
34 

68 
46 

76 
44 

79 
48 

66 
44 

68 
42 

69 
56 

72 
50 

78 
63 

79 
54 

65 
45 

55 
50 

59 

50 

62 
64 

80 

62 

68 
46 

61 

43 

65 
45 

99 
93 

66.6 
46.4 

JACKSONVILLE   WB  CITY 

MAX 
MIN 

64 

39 

71 
49 

75 

59 

71 
49 

68 

52 

63 
43 

59 
35 

56 
41 

74 
47 

72 
58 

64 
41 

51 
35 

51 
33 

72 
44 

75 
55 

77 
59 

68 
45 

73 
46 

76 
62 

79 
52 

80 

62 

77 
46 

50 
45 

53 
49 

61 
48 

73 
53 

79 
60 

66 
48 

62 
42 

69 
48 

99 
47 

67.7 
48.5 

JASPER  9  ESE 

MAX 
MIN 

62 
29 

74 

30 

75 

55 

70 
45 

68 

48 

64 

34 

58 

29 

65 

29 

75 

35 

74 
45 

70 
44 

58 
29 

53 
30 

77 
38 

74 

57 

68 

36 

75 

35 

79 

50 

79 
55 

77 

59 

64 

39 

68 
40 

79 

50 

75 
40 

59 
34 

64 
90 

59.  S 
41.0 

KEY   WEST  WB  CITY 

MAX 
MIN 

77 
65 

82 
68 

80 
68 

76 
67 

76 
64 

75 
63 

56 
60 

75 
51 

80 
56 

81 
65 

78 
64 

64 
56 

59 
58 

79 
53 

81 
64 

82 
69 

73 
66 

80 
65 

83 
68 

83 
71 

83 
71 

82 
71 

71 
66 

81 
67 

82 
69 

61 
70 

61 
59 

74 

68 

80 
56 

SO 
65 

76 
56 

77.8 
69.8 

KISSIMMEE 

MAX 
MIN 

70 
43 

75 
51 

77 
62 

73 
53 

70 
50 

61 
45 

61 
44 

59 
35 

72 
47 

78 
49 

70 
55 

58 
35 

65 
38 

73 
51 

77 
54 

80 
61 

75 
51 

73 
50 

79 
60 

61 
60 

82 
64 

81 
57 

72 
45 

76 
47 

73 
57 

79 
58 

78 
56 

74 

55 

72 
46 

74 
46 

70 
54 

73.2 
61.3 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

77 
58 

79 

57 

85 
64 

80 
58 

78 
47 

72 

52 

67 
36 

74 

35 

81 
49 

34 

50 

72 
55 

56 
33 

73 
35 

77 
48 

82 
51 

85 
58 

78 
52 

76 
47 

66 
57 

86 

56 

87 

55 

85 
63 

73 
53 

81 
46 

62 
53 

84 

53 

82 

66 

81 

63 

80 
46 

81 
47 

81 
47 

79.2 
51.1 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MAX 
MIN 

76 
45 

76 
54 

78 
53 

71 
52 

75 

53 

68 
47 

65 

35 

70 
34 

74 

45 

80 
52 

72 
55 

60 
34 

68 
38 

75 
46 

78 
52 

80 
61 

72 
52 

74 

50 

82 
56 

83 
61 

83 
56 

83 
66 

74 
47 

76 
48 

75 
57 

78 
68 

80 
65 

76 
56 

70 
47 

75 
45 

74 
50 

74.9 
51.0 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

66 

33 

70 
40 

76 

59 

72 

52 

67 

51 

64 

37 

57 
33 

68 
34 

74 

42 

75 
51 

71 
43 

50 
32 

53 

30 

72 
40 

78 
50 

77 

56 

68 
43 

75 
43 

78 
58 

81 
58 

80 

59 

75 

65 

65 
40 

59 
43 

70 
48 

73 

66 

79 

63 

70 
46 

68 

35 

58 
46 

55 
52 

69.8 
45.0 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 
MIN 

68 
44 

70 

51 

76 
63 

76 
55 

74 
50 

71 
46 

65 

38 

51 

36 

71 

47 

72 
48 

80 
60 

71 
38 

56 

39 

67 
50 

75 
51 

78 

59 

81 

52 

65 
49 

74 

58 

82 

58 

82 
51 

83 
66 

83 
46 

56 
48 

75 
55 

72 

57 

79 
65 

81 
59 

69 
46 

75 
46 

72 
50 

72.9 
51  .2 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 
MIN 

69 
47 

75 
57 

77 
57 

69 

53 

72 
52 

65 
50 

53 
42 

70 
45 

73 
53 

78 
56 

69 
44 

58 
39 

55 
40 

73 
51 

77 
58 

78 
58 

71 
54 

74 
54 

81 
60 

81 
62 

83 
67 

80 
55 

56 
45 

72 
47 

74 

57 

77 
59 

79 
51 

71 
52 

73 
49 

78 
54 

73 
54 

72.7 
92.6 

LAKE   PLACID   2  SW 

MAX 
MIN 

77 
49 

79 

57 

82 
52 

74 
48 

76 
45 

70 

51 

56 
42 

74 

32 

46 

82 

72 
55 

63 
35 

71 
40 

77 
45 

82 
51 

81 
62 

75 
56 

78 
49 

84 

58 

85 

61 

86 

65 

84 
50 

80 
49 

80 
55 

82 

63 

83 
68 

77 

53 

78 
49 

79 
44 

77.8 
51.1 

LIVE   OAK    2  ESE 

MAX 
MIN 

64 

30 

72 
39 

76 
59 

71 
50 

68 

51 

66 
36 

60 
30 

68 
32 

73 
41 

75 
48 

69 
43 

51 

30 

54 

31 

73 
40 

77 
49 

75 
59 

68 
40 

76 
40 

80 
57 

79 
57 

81 
60 

74 

50 

58 
41 

54 

40 

56 
46 

74 
56 

79 
51 

74 
44 

70 
34 

71 
46 

66 
62 

69.7 
44.6 

LOXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

76 
49 

78 
52 

82 
59 

81 
57 

79 
48 

70 
57 

66 
42 

75 
45 

79 
50 

81 
53 

76 
61 

63 
41 

74 
41 

75 
56 

79 
54 

85 
55 

79 

51 

76 
49 

82 
56 

83 
65 

83 
65 

85 
65 

77 
55 

77 
50 

78 
52 

79 
57 

78 
51 

74 
55 

77 
48 

79 
48 

76 
48 

77.5 
53.1 

MADISON 

MAX 
MIN 

63 
34 

73 
43 

75 
58 

72 
45 

68 
51 

63 
38 

59 
31 

65 
36 

74 
45 

73 
53 

67 
38 

49 

30 

51 
30 

71 
39 

78 
50 

73 
57 

66 
38 

75 
41 

80 
57 

79 
57 

75 
64 

70 
46 

58 

39 

51 
40 

63 
47 

74 

65 

79 
63 

66 
43 

68 
36 

69 
49 

61 
52 

68.0 
49.0 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 
MIN 

79 
65 

81 
69 

82 
69 

79 
68 

79 
65 

78 

59 

70 

58 

75 
60 

80 
55 

81 
64 

80 
67 

71 

51 

70 
55 

78 
63 

81 
68 

81 
69 

76 

65 

80 
65 

83 
68 

84 

71 

82 
72 

83 
73 

77 
66 

82 
67 

80 
68 

80 
68 

81 
68 

79 
66 

78 
66 

79 
69 

78 
63 

78. 9 
65.4 

MARIANNA   CAA  AP 

MAX 
MIN 

62 
28 

69 
34 

72 
49 

71 
40 

58 
43 

61 

38 

58 
29 

67 

32 

71 
34 

74 
56 

57 
35 

45 
32 

51 

30 

69 
35 

75 
56 

69 
48 

52 

37 

72 
35 

75 
46 

77 
53 

75 
63 

69 
40 

60 
40 

55 
41 

59 
47 

75 
48 

75 
53 

63 
39 

67 

33 

67 

92 

65 
40 

66.3 
41.9 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 
MIN 

64 
31 

72 
31 

84 

58 

71 
42 

58 

53 

62 
38 

58 

30 

70 
33 

75 
36 

77 
54 

61 
37 

46 

30 

57 
30 

70 
35 

78 
53 

71 
61 

54 

35 

74 
38 

78 
47 

80 

53 

78 
63 

73 
40 

58 
39 

57 
39 

59 
47 

78 
49 

76 

53 

66 
41 

69 

36 

69 

91 

64 
49 

68.6 
42.9 

MAYO   5  NW 

MAX 
MIN 

65 
29 

74 

35 

78 

58 

73 
51 

68 

52 

66 

37 

60 

31 

67 

30 

75 
36 

74 
49 

69 
42 

51 

30 

55 

31 

72 
40 

78 
45 

77 
57 

58 
40 

76 

37 

80 
54 

80 
54 

81 
62 

75 
58 

58 
41 

55 
42 

67 
49 

78 
65 

78 

60 

69 
45 

79 
31 

73 
44 

65 
53 

70.2 
44.2 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

69 
50 

74 
58 

77 
64 

71 
54 

53 

58 
51 

57 
42 

72 
39 

74 
49 

79 
55 

79 
59 

61 
36 

71 
41 

73 
58 

71 
56 

83 
65 

78 

59 

74 

55 

77 
55 

78 
66 

79 
64 

85 
56 

76 

51 

84 

51 

75 
62 

77 
64 

80 
69 

77 
59 

85 
54 

76 
54 

76 
90 

75.5 
94.9 

MERRITT  ISLAND 

MAX 
MIN 

69 

52 

75 
54 

77 
53 

72 
55 

71 

55 

68 

51 

72 
44 

70 
38 

73 
51 

78 
55 

69 
56 

57 
40 

68 
43 

73 
53 

75 
52 

83 
55 

71 
56 

74 
54 

74 

64 

78 
50 

81 
64 

85 
67 

73 
49 

75 
54 

72 
50 

77 
60 

80 
55 

68 
96 

71 
92 

74 

50 

71 
96 

73.4 
94.4 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

74 
65 

75 
70 

80 
71 

77 
63 

80 
53 

78 
66 

72 
52 

71 
56 

74 
69 

75 
69 

79 
68 

71 
46 

70 
50 

73 
67 

75 
70 

84 

70 

82 
64 

75 
67 

76 
71 

77 
70 

77 
72 

79 

73 

77 
62 

75 
68 

75 
70 

76 
69 

77 
72 

80 
65 

73 
62 

74 
68 

79 
62 

76.1 
69.9 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
60 

77 
67 

82 
64 

80 
53 

79 

59 

73 
57 

69 
49 

74 

52 

76 
65 

78 
67 

79 
54 

54 
44 

72 
48 

77 
66 

78 
65 

85 
68 

76 
61 

78 
56 

79 

70 

81 
71 

80 
73 

82 
71 

75 
59 

78 
56 

78 
59 

76 
68 

79 
68 

79 
59 

75 
59 

76 
96 

78 
99 

77.1 
61.0 

MIAMI    WB  CITY 

MAX 
MIN 

73 
60 

75 
70 

81 
70 

78 

53 

78 
52 

72 

57 

66 
49 

72 
52 

73 
69 

74 

66 

77 
55 

65 
44 

69 
47 

75 
67 

75 
69 

83 
68 

76 
53 

76 
61 

77 
69 

77 
70 

77 
73 

79 
70 

69 

57 

77 
69 

75 
69 

77 
69 

79 

70 

78 
99 

74 

57 

73 
64 

79 
61 

75.1 
62.9 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

60 
28 

67 
35 

71 
58 

71 
39 

66 

53 

62 

33 

61 

37 

58 
34 

71 
44 

69 
57 

55 
33 

47 

28 

47 

28 

55 
37 

71 
60 

70 
58 

51 
36 

68 
35 

73 
47 

70 

56 

71 
65 

69 

39 

49 

35 

63 

35 

62 
46 

70 
46 

77 
62 

68 

36 

70 
33 

70 
38 

69 
49 

69.4 
42.7 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

62 
29 

71 

39 

76 
55 

73 
43 

70 
42 

65 

37 

61 

28 

67 

32 

73 
39 

74 

51 

51 
33 

56 
29 

47 

29 

67 
37 

73 
45 

65 
46 

62 
36 

74 
36 

78 

55 

76 
51 

71 
60 

66 
40 

57 
37 

52 
40 

67 
45 

75 

63 

80 
49 

66 
42 

67 
34 

70 
49 

61 
49 

67.2 
41.9 

MOORE   HAVEN   LOCK  I 

MAX 
MIN 

70 
53 

72 

57 

78 
63 

82 
59 

74 
47 

76 

50 

69 
43 

53 
44 

70 
51 

73 
53 

80 
58 

73 
39 

61 
41 

68 
45 

73 
59 

79 
61 

83 

53 

74 

50 

73 
58 

SO 
54 

84 

67 

84 

52 

80 
55 

64 

54 

75 
55 

76 
61 

78 
64 

77 
96 

74 
92 

74 

90 

7» 
99 

74.6 
94.2 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

44 

57 

64 

50 

51 

45 

35 

33 

48 

53 

57 

35 

39 

50 

55 

81 
62 

71 
50 

74 

50 

82 

50 

82 
62 

83 
68 

63 
67 

76 
46 

74 

45 

75 
59 

78 
98 

79 
56 

75 
5* 

73 
49 

77 
4« 

75 
48 

79.0 
91.4 

MT  PLEASANT 

MAX 

MIN 

63 
29 

70 
36 

75 
58 

71 
42 

69 

51 

64 
36 

6( 

27 

68 

32 

70 
38 

72 
52 

60 
38 

46 

30 

55 
30 

69 
39 

76 
52 

68 

55 

70 
42 

76 
54 

78 

55 

73 
61 

75 

62 

69 

39 

56 
40 

68 

47 

7* 

52 

78 

60 

69 
41 

67 
38 

66 
39 

6« 
47 

68.0 
44.1 

NAPLES 

MAX 
MIN 

77 
53 

80 
62 

79 
62 

74 

59 

74 

52 

69 

58 

65 
47 

74 

45 

79 
54 

81 
60 

75 
63 

64 

41 

69 
40 

78 
54 

81 
57 

77 
62 

71 
60 

78 
55 

85 
59 

86 
66 

83 
59 

78 
67 

71 
50 

79 

53 

82 
52 

81 
60 

80 
61 

78 
57 

78 
51 

78 
92 

77 
99 

76.8 
96.0 

amm  r*f«r«i>c«  Dot«a  follovlnc  station  laOmx, 
-  9  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  19S'i 


Day  Of  Month 


Station 

1 

g 

7 

Q 

g 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avel 

NCM  SMVRNA  BEACH  4  N 

MAX 

65 

77 

76 

76 

70 

67 

63 

66 

76 

7  1 

79 

si 

ll 

72 

9 

MIN 

43 

48 

63 

53 

49 

43 

37 

36 

45 

55 

57 

34 

37 

55 

50 

60 

50 

56 

59 

59 

65 

66 

47 

53 

57 

56 

45 

66 

55 

51 

e 

NICEVtLLE 

58 

70 

68 

70 

70 

72 

71 

70 

50 

59 

62 

63 

69 

69 

68 

64 

70 

70 

70 

62 

56 

55 

58 

62 

78 

60 

69 

65 

65 

6 

MIN 

30 

32 

46 

40 

38 

33 

32 

36 

40 

46 

41 

26 

32 

36 

45 

60 

41 

42 

47 

50 

61 

54 

42 

43 

48 

47 

39 

32 

40 

42 

60 

41 

7 

OCALA 

72 

74 

78 

74 

70 

66 

65 

70 

76 

70 

74 

82 

73 

4 

MIN 

37 

48 

62 

56 

62 

40 

36 

36 

45 

56 

55 

34 

36 

46 

51 

60 

47 

46 

60 

63 

63 

65 

43 

47 

62 

59 

58 

53 

42 

47 

56 

60 

1 

OCALA  2  NE 

72 

75 

80 

75 

71 

68 

64 

76 

69 

77 

81 

60 

79 

58 

64 

69 

78 

73 

1 

MIN 

26 

41 

60 

55 

60 

35 

26 

29 

38 

51 

45 

27 

33 

43 

45 

54 

43 

42 

56 

59 

57 

58 

41 

45 

51 

57 

50 

50 

34 

41 

52 

45 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

MIN 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 

71 

67 

79 

61 

73 

74 

83 

84 

85 

77 

77 

77 

79 

80 

76 

7  3 

77 

74 

75 

1 

MIN 

45 

54 

63 

55 

53 

46 

39 

39 

51 

54 

54 

39 

36 

52 

69 

55 

63 

64 

61 

61 

66 

67 

46 

49 

57 

60 

59 

69 

49 

50 

54 

52 

9 

ORLANDO  MB  AIRPORT 

MAX 

70 

76 

75 

74 

71 

60 

69 

75 

81 

82 

83 

83 

57 

76 

72 

77 

79 

67 

72 

75 

69 

73 

0 

MIN 

44 

53 

58 

55 

51 

46 

37 

37 

49 

53 

43 

37 

38 

51 

54 

58 

52 

54 

60 

58 

63 

57 

46 

49 

56 

69 

56 

49 

47 

49 

52 

50 

7 

PALATKA 

MAX 

68 

76 

72 

71 

80 

80 

58 

70 

73 

7 

MIN 

37 

47 

69 

51 

50 

41 

36 

37 

44 

52 

55 

33 

36 

46 

50 

60 

47 

46 

56 

59 

63 

59 

44 

47 

52 

58 

56 

52 

41 

42 

55 

48 

8 

PANAMA  CITY 

61 

64 

72 

66 

67 

63 

59 

67 

70 

48 

49 

68 

67 

64 

70 

74 

73 

72 

67 

60 

58 

58 

70 

68 

66 

66 

69 

63 

65 

0 

MIN 

33 

40 

59 

45 

65 

43 

32 

35 

43 

58 

39 

32 

32 

37 

55 

60 

38 

40 

52 

57 

63 

45 

40 

45 

49 

48 

55 

44 

41 

53 

63 

45 

6 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

59 

65 

74 

68 

69 

64 

60 

62 

68 

70 

57 

47 

47 

61 

71 

70 

64 

1 

MIN 

35 

43 

49 

<.6 

46 

40 

37 

40 

50 

57 

36 

31 

32 

42 

61 

43 

37 

40 

63 

60 

64 

39 

37 

38 

46 

51 

51 

42 

39 

52 

60 

44 

7 

PENSACOLA  W8  CITY 

MAX 

57 

65 

66 

57 

61 

6 1 

69 

62 

62 

62 

69 

68 

67 

60 

57 

58 

66 

76 

63 

65 

64 

66 

62 

8 

MIN 

37 

46 

52 

46 

46 

42 

36 

42 

63 

55 

36 

32 

32 

44 

60 

42 

36 

43 

53 

60 

64 

38 

37 

36 

49 

63 

50 

42 

42 

53 

49 

46 

4 

PLANT  CITY 

MAX 

67 

79 

73 

77 

62 

84 

83 

80 

72 

74 

77 

78 

81 

74 

78 

76 

76 

4 

MIN 

41 

57 

63 

56 

53 

47 

36 

36 

49 

66 

56 

37 

37 

48 

54 

61 

61 

47 

59 

61 

63 

64 

44 

47 

57 

54 

55 

55 

45 

48 

50 

61 

1 

POMPANO  BEACH 

MAX 

75 

83 

80 

79 

74 

70 

78 

78 

78 

65 

7 1 

76 

78 

85 

82 

78 

80 

80 

80 

84 

76 

78 

78 

79 

78 

79 

75 

77 

79 

77 

5 

MIN 

50 

66 

67 

66 

42 

44 

66 

68 

68 

67 

61 

65 

67 

67 

72 

56 

51 

61 

67 

59 

59 

61 

57 

53 

60 

3 

PUNTA  GORDA 

MAX 

79 

79 

76 

77 

82 

64 

84 

84 

70 

76 

62 

83 

80 

79 

79 

79 

79 

76 

6 

MIN 

49 

59 

65 

55 

50 

56 

44 

42 

53 

56 

58 

40 

41 

51 

56 

64 

57 

52 

59 

62 

65 

66 

63 

50 

56 

66 

60 

59 

50 

52 

51 

54 

4 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

72 

69 

75 

77 

78 

74 

72 

63 

56 

69 

76 

79 

75 

66 

66 

64 

69 

0 

MIN 

29 

33 

57 

40 

50 

36 

28 

31 

36 

47 

39 

30 

29 

36 

49 

60 

36 

39 

50 

54 

60 

43 

38 

39 

47 

50 

49 

41 

35 

49 

51 

42 

RAIFORO  ST  PRISON 

MAX 

62 

75 

75 

78 

79 

76 

81 

61 

63 

61 

71 

55 

72 

77 

79 

77 

7  1 

72 

7 1 

73 

1 

MIN 

31 

39 

58 

49 

48 

37 

33 

32 

39 

49 

52 

31 

32 

40 

46 

54 

42 

40 

64 

59 

56 

64 

41 

45 

48 

57 

50 

47 

34 

44 

53 

46 

3 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

79 

83 

81 

80 

76 

77 

77 

80 

86 

80 

87 

81 

81 

82 

61 

77 

60 

80 

80 

60 

60 

77 

78 

79 

1 

MIN 

70 

58 

60 

66 

67 

59 

44 

48 

64 

56 

62 

46 

44 

46 

56 

67 

65 

53 

60 

61 

63 

66 

59 

54 

54 

61 

59 

59 

53 

51 

52 

57 

5 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

77 

69 

75 

73 

79 

60 

79 

73 

69 

63 

70 

6 1 

76 

65 

70 

65 

70 

4 

MIN 

37 

43 

60 

51 

50 

40 

35 

36 

45 

61 

54 

33 

34 

47 

49 

61 

46 

49 

56 

56 

62 

66 

44 

49 

52 

67 

66 

49 

43 

46 

64 

48 

8 

SAINT  LEO 

MAX 

70 

71 

70 

63 

70 

7  0 

57 

65 

69 

78 

78 

70 

75 

80 

72 

79 

72 

6 

MIN 

43 

55 

63 

57 

54 

45 

39 

40 

50 

56 

5  0 

38 

38 

47 

56 

62 

52 

52 

59 

63 

64 

66 

44 

46 

55 

58 

56 

66 

47 

49 

54 

52 

1 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

62 

5 1 

73 

70 

72 

70 

65 

66 

69 

62 

51 

69 

71 

70 

68 

64 

62 

64 

8 

MIN 

32 

39 

50 

46 

52 

38 

29 

34 

40 

52 

43 

29 

32 

39 

48 

66 

37 

41 

55 

52 

59 

59 

39 

41 

49 

52 

48 

36 

36 

45 

45 

43 

7 

ST  PETERSBURG 

MAX 

71 

6 1 

70 

76 

72 

5  8 

66 

74 

76 

71 

75 

80 

62 

62 

79 

73 

74 

77 

78 

79 

76 

74 

75 

69 

73 

7 

MIN 

48 

59 

64 

56 

54 

51 

44 

42 

54 

59 

58 

42 

41 

51 

57 

64 

54 

64 

61 

62 

66 

66 

45 

60 

58 

58 

69 

61 

49 

56 

55 

54 

7 

SANFORO 

MAX 

70 

77 

76 

74 

7 1 

70 

79 

79 

66 

75 

82 

84 

84 

72 

57 

79 

72 

76 

80 

66 

74 

77 

73 

4 

MIN 

46 

50 

61 

54 

50 

44 

40 

34 

46 

53 

63 

36 

40 

43 

51 

61 

68 

55 

57 

57 

61 

65 

46 

47 

53 

67 

66 

59 

47 

48 

62 

51 

3 

SARASOTA 

MAX 

7  2 

68 

76 

80 

76 

72 

77 

62 

83 

63 

77 

71 

77 

79 

83 

81 

77 

77 

77 

73 

75 

5 

MIN 

46 

59 

66 

58 

49 

51 

42 

36 

60 

56 

56 

39 

39 

48 

54 

65 

55 

50 

56 

61 

64 

65 

46 

49 

54 

54 

56 

59 

47 

50 

50 

52 

8 

SECOTAN 

MAX 

66 

78 

66 

62 

74 

72 

74 

75 

76 

60 

78 

77 

69 

66 

70 

66 

76 

70 

5 

MIN 

29 

36 

56 

49 

61 

33 

28 

31 

37 

42 

40 

28 

31 

39 

44 

61 

39 

36 

51 

59 

60 

37 

42 

40 

41 

50 

49 

40 

33 

44 

61 

42 

2 

STUART 

MAX 

80 

81 

73 

85 

86 

73 

76 

82 

84 

64 

85 

81 

80 

79 

79 

76 

73 

7 1 

74 

77 

9 

MIN 

70 

62 

59 

69 

62 

?! 

52 

58 

68 

40 

65 

76 

57 

55 

50 

65 

75 

63 

69 

45 

55 

66 

65 

60 

60 

58 

63 

61 

7 

SUNNILANO 

MAX 

62 

79 

77 

67 

64 

73 

79 

64 

63 

79 

84 

66 

87 

78 

3 

MIN 

57 

56 

50 

52 

40 

42 

50 

51 

37 

38 

52 

51 

59 

56 

50 

56 

63 

63 

62 

64 

48 

52 

55 

57 

55 

47 

48 

61 

9 

TALLAHASSEE  MB  AP 

MAX 

62 

74 

7 1 

75 

60 

49 

51 

70 

75 

68 

66 

74 

75 

73 

73 

69 

60 

67 

75 

79 

67 

69 

62 

67 

2 

MIN 

32 

34 

49 

43 

44 

34 

32 

33 

37 

51 

39 

32 

32 

40 

45 

52 

39 

40 

51 

53 

59 

42 

40 

43 

48 

60 

46 

44 

36 

51 

45 

42 

6 

TAMIAHI    TRL   40  MI  BEND 

MAX 

77 

76 

85 

79 

80 

84 

83 

87 

68 

82 

85 

65 

76 

60 

79 

79 

61 

76 

79 

4 

MIN 

60 

63 

62 

65 

61 

63 

50 

50 

58 

61 

60 

45 

48 

56 

61 

66 

66 

57 

54 

68 

69 

71 

59 

57 

60 

64 

64 

62 

56 

67 

59 

59 

7 

TAMPA  MB  AIRPORT 

MAX 

7]L 

77 

76 

68 

72 

64 

76 

75 

77 

7  \ 

77 

78 

72 

9 

MIN 

46 

58 

60 

56 

56 

48 

41 

40 

49 

56 

45 

39 

39 

49 

55 

57 

53 

51 

60 

60 

64 

56 

46 

49 

58 

57 

56 

51 

49 

51 

53 

51 

9 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

72 

75 

74 

70 

75 

68 

77 

78 

80 

71 

73 

1 

MIN 

41 

57 

63 

56 

65 

46 

41 

38 

52 

54 

66 

39 

36 

48 

53 

59 

53 

48 

61 

60 

62 

62 

45 

47 

67 

57 

54 

57 

46 

50 

51 

51 

9 

TAVERNIER 

MAX 

75 

77 

81 

76 

7 1 

72 

61 

79 

77 

79 

77 

3 

MIN 

64 

71 

70 

68' 

67 

65 

56 

57 

69 

66 

69 

50 

54 

67 

68 

71 

67 

65 

72 

72 

74 

74 

67 

67 

60 

66 

67 

65 

63 

67 

68 

66 

1 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

69 

77 

80 

72 

62 

70 

75 

79 

82 

78 

77 

79 

80 

85 

76 

75 

3 

MIN 

46 

55 

62 

51 

50 

44 

39 

36 

48 

51 

56 

37 

38 

50 

50 

63 

52 

54 

63 

67 

65 

63 

47 

51 

59 

59 

55 

68 

47 

47 

62 

51 

7 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

72 

75 

80 

74 

75 

67 

61 

70 

82 

76 

74 

79 

66 

74 

70 

74 

74, 

1 

MIN 

51 

66 

61 

55 

52 

50 

40 

f>4 

51 

67 

48 

39 

42 

66 

62 

65 

56 

55 

61 

69 

68 

66 

56 

53 

62 

67 

64 

54 

50 

51 

56 

56. 

1 

WAUCHULA  2  NH 

MAX 

73 

78 

79 

74 

74 

68 

63 

72 

67 

75 

79 

81 

73 

72 

82 

83 

75 « 

5 

MIN 

45 

55 

62 

49 

49 

47 

37 

33 

49 

52 

55 

37 

36 

45 

52 

59 

52 

47 

56 

60 

64 

64 

47 

48 

53 

54 

53 

56 

45 

48 

48 

60i 

2 

HEST   PALM  BEACH 

MAX 

77 

77 

78 

77 

78 

71 

67 

71 

77 

73 

79 

64 

70 

74 

78 

83 

78 

74 

78 

79 

79 

79 

75 

74 

76 

76 

76 

76 

79 

75 

77 

76i 

6 

MIN 

64 

67 

67 

62 

61 

60 

50 

52 

66 

69 

62 

44 

49 

61 

68 

67 

60 

59 

61 

72 

74 

70 

57 

61 

70 

70 

66 

62 

61 

66 

59 

62i 

2 

NEST   PALM  BEACH  NB  AP 

MAX 

75 

78 

81 

80 

78 

70 

67 

73 

79 

78 

78 

64 

72 

75 

79 

84 

75 

75 

60 

82 

82 

81 

70 

76 

79 

79 

79 

76 

76 

77 

78 

76. 

6 

MIN 

59 

65 

63 

60 

55 

53 

48 

■50 

63 

63 

50 

43 

47 

65 

63 

65 

58 

57 

69 

70 

73 

67 

57 

63 

64 

67 

66 

59 

56 

61 

65 

59. 

8 

WINTER  HAVEN 

MAX 

70 

71 

77 

80 

71 

75 

67 

64 

71 

74 

81 

70 

60 

68 

76 

78 

81 

72 

76 

82 

83 

85 

83 

60 

75 

76 

79 

81 

75 

77 

78 

74. 

7 

MIN 

46 

57 

64 

53 

54 

50 

42 

37 

52 

55 

63 

39 

42 

51 

56 

63 

54 

54 

54 

60 

65 

66 

46 

49 

57 

59 

58 

59 

60 

60 

53 

53. 

5 

r«t«r*DC«  Dot*a  foLlovlag  Ststton 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
JANUARY 


Day  of  moath 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

BAY  LAKE 

EVAP 

.  17 

.08 

.06 

.08 

.06 

.04 

.  10 

.  12 

.08 

.06 

.07 

.11 

.11 

.08 

.11 

.08 

.12 

.06 

.03 

.16 

.12 

.12 

.11 

.  14 

.09 

.10 

.10 

.11 

.12 

.21 

.14 

3.  14 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.09 

175 

.  12 
107 

.05 
106 

.  11 
113 

.  12 
140 

.  10 
170 

.  17 
164 

.  12 
159 

.07 

126 

.08 
199 

.09 
277 

.07 

212 

.  12 

166 

.08 
197 

.09 
133 

.  11 
180 

.  15 
163 

.  13 
170 

.05 
160 

.  12 
174 

.  17 
176 

.  10 

197 

.  16 
209 

.  17 
137 

.09 
163 

.  17 

173 

.  15 
94 

.07 
174 

.  17 

152 

.  14 

129 

.  12 
182 

3.  55 
5077 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4  (a) 

EVAP 

.  16 

.  10 

.03 

.06 

.  12 

.  04 

.22 

.  13 

.05 

.10 

.03 

.04 

.21 

.08 

.05 

.06 

.09 

.12 

.05 

.07 

.08 

.  23 

.  05 

.  11 

.  09 

.  12 

.11 

.  10 

.  12 

.  12 

.  14 

3.  08 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

HAX 

UIN 

.09 
71 
S9 

.03 
73 
59 

.04 

73 
64 

.04 
75 
65 

.08 
76 
63 

.10 

71 
62 

.24 
73 
54 

.24 
66 
54 

.01 
70 

51 

.12 
72 
63 

.02 
76 
61 

.03 
70 

53 

.17 
64 
51 

.06 
79 
52 

.07 
71 
59 

.05 
76 

G2 

.15 
64 
55 

.09 
80 
63 

.04 

73 
63 

.05 
82 
65 

.11 

82 
67 

.07 
S3 
70 

.12 
80 
59 

.10 
77 
62 

.08 
77 
61 

.13 
79 
65 

.10 
80 
85 

.08 
78 
67 

.21 
84 
62 

.18 
77 
62 

.08 

82 
63 

2.  98 
75.3 
60.7 

FORT  LAUDERDALE  7  W 

EVAP 
WIND 

.10 
91 

.13 
58 

.07 

32 

.11 
31 

.09 
26 

.11 
55 

.  14 

52 

.14 
71 

.12 
42 

.08 
41 

.05 

50 

.16 
106 

.12 
107 

.  12 
107 

.25 
91 

.07 
46 

.16 

73 

.13 
34 

.03 
66 

.11 
84 

.  12 

:i 

.11 
81 

.13 
72 

.14 
78 

.11 

52 

.18 
86 

.14 
48 

.09 
37 

.16 
82 

.13 
34 

.14 

46 

3.74 
1960 

HIALEAB 

EVAP 
WIND 

.14 
58 

.13 

48 

.09 

34 

.11 
20 

.  12 

16 

.05 
36 

.03 

37 

.19 
43 

.06 
46 

.14 

38 

.16 

36 

.04 
71 

.00 

37 

.10 
90 

.22 

66 

.17 
40 

.08 

49 

.07 

33 

.10 

23 

.16 

22 

.10 
178 

.08 

B9 

.  17 

54 

.16 

57 

.00 

33 

.06 
70 

.  11 

52 

.22 
39 

.16 
56 

.18 
43 

.  15 
34 

3.55 
1528 

LAKE  PLACID  2  SV» 

EVAP 
WIND 

.10 
37 

.08 
13 

.09 

7 

.  11 
8 

.09 
18 

.08 

22 

.13 

29 

.08 

11 

* 

.  17 

28 

.06 
28 

.12 
4 

.08 

32 

.07 

25 

.08 

11 

.11 
24 

.13 

21 

.08 
17 

.08 
17 

.11 
18 

.10 

21 

.13 
27 

• 

65 

.12 
27 

.12 
20 

.12 

6 

.20 

27 

.13 

27 

.12 
9 

29 

B3.20 
628 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

* 

.  19 

.08 

.08 

.10 

.13 

.03 

.13 

.03 

.05 

.12 

.05 

.05 

.06 

.12 

.07 

.05 

.06 

.12 

.07 

.18 

« 

.24 

.09 

.04 

.10 

.09 

.08 

.11 

2.52 

HOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.11 
120 

.  12 
60 

.07 

21 

.09 
17 

.14 

25 

.13 

50 

.14 

45 

.13 

52 

.  11 
54 

.07 

32 

.13 
71 

.08 

92 

.14 
84 

.08 
64 

.11 
70 

.10 
38 

.  15 
66 

.  14 

59 

.05 

61 

.  11 
37 

.12 
47 

.15 
38 

.  15 

92 

.11 
101 

.  11 

52 

.20 
83 

.17 
71 

.  15 
43 

.22 
104 

.14 

41 

.19 
39 

3.91 
1829 

OEEECBOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 
WIND 

.10 

6 

.12 

2 

.09 

5 

.  11 

6 

.13 

2 

.  14 
2 

.20 

4 

.  14 

4 

.  11 

2 

.05 
1 

.06 
5 

.05 
4 

.16 
10 

.  14 
4 

.  11 
1 

.12 

1 

.12 

2 

.13 

3 

.09 

2 

.13 
1 

.  14 

2 

.  12 
3 

.17 
6 

.15 
6 

.  11 
2 

.  15 
3 

.15 
1 

.  14 

3 

.20 
3 

.  12 
1 

.  16 

1 

3.91 
98 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.11 
51 

.05 
10 

.05 

20 

.08 

16 

.06 

32 

.11 
38 

.12 
28 

.07 
13 

.03 
7 

.07 
18 

.08 

44 

.10 

68 

.08 
47 

.06 

22 

.07 

7 

.07 

44 

.11 

35 

.06 

33 

.06 
9 

.07 
8 

.10 

9 

.08 
33 

.12 
72 

.05 
44 

.07 

51 

.09 

26 

.11 
12 

.16 
47 

.11 

38 

.08 

13 

.08 

29 

2.56 
924 

PORT  IdAYACA  S  L  CNL  (c) 

EVAP 
WIND 

.13 

3 

.08 

2 

.05 

2 

.07 

2 

.  12 
4 

.08 
6 

.24 
10 

.  11 

4 

.06 
1 

.04 

1 

.03 

12 

.11 
10 

.13 
10 

.06 
4 

.07 

2 

.04 

2 

.06 
10 

.09 

1 

.08 
0 

.06 

1 

.10 

1 

.14 

1 

.15 
12 

.15 

1 

.09 
1 

.09 
0 

.15 
1 

.07 

12 

.15 
3 

.10 

1 

.09 
1 

2.99 
121 

SUNNILAND 

EVAP 
WIND 

* 
* 

* 
* 

.23 
201 

.08 

41 

.  13 
43 

.12 
71 

.10 
61 

.04 
72 

.10 

37 

.18 

158 

.16 
110 

.10 
79 

.08 
87 

.07 
44 

.08 
46 

.  18 
97 

.06 
40 

.08 
66 

.  10 
62 

.16 
58 

.09 
69 

.10 
100 

.12 
78 

.10 
61 

.09 
81 

.  14 
42 

.12 
55 

.12 
84 

* 

.21 
85 

3.14 
2028 

TAMIABI  TRL  40  Ml  BD 

EVAP 

.  11 

.10 

.14 

.02 

.10 

.  10 

.16 

.08 

.  12 

.05 

.08 

.09 

.11 

.10 

.08 

.10 

.15 

.15 

.09 

.12 

.13 

.13 

.15 

.11 

.09 

.13 

.17 

.11 

.26 

.02 

.12 

3.47 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.18 

.22 

.11 

.14 

.08 

.09 

.17 

.13 

.09 

.08 

.21 

.15 

.15 

.12 

.  19 

.08 

.15 

.15 

.06 

.15 

.08 

.13 

.19 

.10 

.15 

.15 

.17 

.10 

.16 

.13 

.  10 

4.16 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  eztrenes  of 
temiJerature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

(a)   Evaporation  neasured  In  pan  36  x  36  inches. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


lANUARY 


Sutlon 

4. 

M 

-5 
jg 

County 

■xi 

■1 

'& 
s 

:3 

ElevAticn 

Ob 
va 
til 

a 
g 
o 

aar- 
ne 
S 

Obaerver 

Refer 

to 
tables 

 — 

AFALACnlCOLA  MS  CUT 

^.  . — . 

13 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

81  *6 

65 

bP 

L.  L.  STIKELEATHCH 

2  3  5 

145 

6P 

CHARLES  A.  mOWZE 

2  3  5 

C 

047B 

POLK 

5 

27  5* 

81  50 

115 

eA 

SA 

CITY  OF  BARTOW 

2  3  5 

•AT  LAKE 

0520 

HI.LSaOROUOH 

5 

28  0* 

82  30 

51 

7A 

u.  s.  GEO.  Survey 

3  6 

16 

8A 

9A 

STATE  EXP  STATION 

^3*6 

31 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

24  *0 

81  22 

6P 

6P 

WALTER  ZIEGNER 

2  3  5 

8LACOUN  A  M*M 

0765 

OKALOOSA 

5 

30  57 

86  42 

HID 

MRS.  S.  YOUNGBLOOO 

C 

CALHOUN 

1 

30  26 

85  02 

51 

7A 

7A 

JOHN  puRIFOY 

2  3  5 

90  05 

17 

MID 

TOWN  OF  BOCA  RATON 

91  45 

10 

6P 

GLADYS  N.  COLLINS 

92  35 

17 

6P 

MRS.  F.  H.  BRAYMER 

2  3  5 

0975 

SUMANNEE 

10 

29  58 

82  56 

HID 

MRS.   BEULAH  STANLEY 

c 

1020 

LIBERTY 

1 

30  26 

84  59 

160 

MID 

WILLARD  R.  ADAMS 

*f<0OK>VlLLC  CM  IN  MILL 

275 

MISS  L.VON  80R0HSKY 

2  3  5 

MRS,  A.  H.  NELSON 

2  3  5 

5P 

5P 

LEROV  G.  NORMAN,  JR 

2  3  5 

CANAL  POINT  CATC  S 

1271 

PALH  BEACH 

7 

26  52 

90  38 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

CANAL  POI-VT  U^DA 

127« 

PALH  BEACH 

7 

26  52 

80  38 

25 

MID 

9A 

Sugar  plant  fld  sta 

2  3  5 

CA^C  SaBlC  RAMGCR  STA 

MONROE 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

3 

ALLEN  T.  WEEKS 

2  3  5 

CARIIABClLC 

FftANKL IN 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  5 

CastvIlU 

130B 

HASH 1 NOT  ON 

3 

30  46 

65  49 

65 

7A 

LONNIE  H.  WMITAKER 

CeOAR  KEY 

U32 

LEVY 

5 

29  08 

63  02 

19 

6P 

6P 

C.  C.  WHIDDON 

2  3  5 

QIDSDEN 

90 

MRS.W.MOBLEY  OLIVER 

3 

MASmINGTON 

A.  W.  O'STEEN 

2  3  5 

CmRISTiWS  T 

HID 

COMBINED  WITH  STATIC 

N  NO.  0759 

1/1 

Ct.C*(»»<AIEB 

16)2 

P?NELLAS 

5 

27  99 

82  SO 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

CLCMOtT  »  S 

1641 

LAKE 

a 

29  29 

81  46 

140 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  5 

clchiston 

HENDRY 

26  45 

60  55 

18 

9P 

GEHVIN  N.  PITZEN 

CLtWISTON  U  S  ENC1HEEI*S 

26  45 

80  55 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

COCONUT  move  7  S 

2 

60  17 

10 

8A 

6A 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

COVASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

5 

30  36 

85  24 

213 

6P 

6P 

EARL  E.  THARP 

2  3  5 

CRESCENT  CITY  1  SW 

197B 

PUTNAM 

8 

29  25 

81  31 

50 

6P 

6P 

W.  S.  NEW80LD 

2  3  5 

OKALOOSA 

236 

SOIL  COnSERV.  SVC 

c 

83  07 

45 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

c 

CROSS  ClTT  CAA  AIRPOflT 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

DANIA  A  tMW 

2tl6 

BROHARO 

2 

26  04 

80  12 

MID 

FLA.   POWER  t.  LIGHT 

3 

oattaa  beach 

2150 

VOLUSIA 

2 

29  13 

81  02 

9A 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

2  3  5 

OAVTCNA  BCACM  HB  AP 

31 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

DC  fUNIAK  SPRINOS 

H.  C.  STORfiS 

2  3  5 

29  01 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

OOMLINC  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10 

30  15 

83  13 

MID 

MRS.  HATTIE  TOOUE 

MT  TORIUCAS 

2Aie 

MONROE 

5 

2*  39 

82  52 

6P 

6P 

JOHN  R.  0EWEE5E 

2  3  5 

EUSTIS  2  5 

2827 

LAKE 

95 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

CvEtKLAOES 

2Q50 

COLLIER 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTNAM 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

rELDA  2  ft 

2923 

HENDRY 

4 

26  33 

SI  26 

MIO 

MRS.   DAISY  E. PARSONS 

fELLSMCRE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

80  36 

4P 

4P 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

FERNANOINA  BEACH 

294fc 

NASSAU 

22 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

FORT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

fO«T  LAUOEfiOALE 

3163 

BROWARD 

F.  P.  MEOFCRD,  JR. 

2  3  5 

FT  LAUCCROALE  BAMIA-HAR 

3168 

BROWARD 

2 

26  07 

90  06 

5P 

5P 

SAHIA-MAR  YACHT  HHBf 

2  3  5 

FORT  MVERS  MB  AIRPORT 

3166 

LEE 

i 

26  35 

81  52 

HID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

10 

CITY  OF  FT .  PIERCE 

2  3  5 

OAINESVlLLE  UNIVERSITY  ; 3316 ! ALACHUA 

H.  E.  BRATLEY 

2  3  5 

OLtH  ST  MARY  NURSERIES 

3470 

BAKER 

G.ST.  M.  NURSERIES 

2  3  5 

CWACEVlLLE  3  E 

3539 

JACKSON 

3 

30  58 

85  29 

MID 

ELLIS  F,  CANNON 

CAAPE  HAHKXK  CP. RANCH 

3571 

POLK 

7 

27  49 

91  15 

5P 

5P 

LOT  W,  TOMLIN 

2  3  5 

HART  LAKE 

3840 

ORANCE 

70 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

HIALEAH 

3909 

DAOE 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

HICtI  SPBIN&S  13956 

ALACHUA 

GEO.   T.  ALEXANDER 

2  3  5 

MILLIAIW 

3978 

NASSAU 

9 

30  42 

SI  56 

6P 

6P 

BRUNO  SCHROBBACM 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  P>; 

3986 

HILLSBOROUGH 

5 

29  09 

82  14 

9A 

STATE  PARK 

3 

HOLOPAM  3  l#4M 

4075 

OSCEOLA 

70 

TRIPLE  E. DEVELOP. CO 

c 

HOMCSTEAO  EJIP  STATION 

4  091 

DADE 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

KTPOLUlO 

419B 

PALM  BEACH 

J.   L.  GARNETT 

2  3  5 

INGLIS 

4273 

LEVY 

5 

29  02 

92  41 

MID 

FLA.   POWER  COMPANY 

INVERNESS 

4269: CITRUS 

5 

28  50 

92  20 

5P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

I Sl (WORTH 

4332 

ORANGE 

115 

CHASE  6  COMPANY 

JACKSONVILLE  HB  AP 

4358 

DUVAL 

24 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

C 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

OUVAL 

10 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

JACKSONVILLE  MB  CITY 

4371 

DUVAL 

a 

30  20 

91  39 

16 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

JASPER  9  ESt 

4394  HANILTON 

10 

30  30 

92  48 

140 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

KENDALL  2  E 

4510  OAOE 

18 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KCT  MEST  MB  CITT 

4»7» 

MONROE 

9 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

KISSIWCC 

4620  OSCEOLA 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

KISSItWEE  2 

4625 

OSCEOLA 

28  IS 

81  24 

68 

MIO 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

c 

LA  BELLE 

4«6? 

HENtRy 

5 

26  46 

61  26 

13 

6P 

6P 

MRS.  ALICE  E.  MALL 

2  3  5 

LAKE  ALFRCO  EXP  STATION 

4T07 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

160 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

c 

LAKE  CITY  2  E 

47»1 

COLIHBIA 

10 

30  1? 

82  35 

205 

5P 

5P 

CHARLES  0.  LOCKWOOO 

2  3  5 

LAKE  HIAMASSE 

4771 

ORANGE 

8 

29  32 

81  28 

115 

9A 

9A 

SU6TR0P  FRT  FLD  STA 

2  3  5 

LAKELAND  MB  CITY 

POLK 

5 

29  02 

81  59 

214 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

LAKE  PLACIO  1  SM 

48*5 

HIGHLANDS 

27  17 

81  23 

90 

6P 

6P 

COLE  OANLEY,  JR. 

2  3  5  6 

LAKE  TRAFFORO 

4066 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

7A 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

LAMCMT  a  H 

4B92 

JEFFERSON 

5 

30  24 

83  55 

190 

MID 

TUNGSTEN  PLANTATION 

c 

LEESBURO 

4980 

LAKE 

e 

29  49 

81  52 

MID 

EDDIE  C.  BUTLER 

c 

LIGH^MVITAE  KEY 

5035 

HWROE 

2 

24  ^4 

80  42 

• 

MID 

HUGH  M.  MATHESON 

c 

LIVf  OAK  2  ES( 

5099 

SlMAWEE 

10 

30  17 

62  58 

120 

6P 

6P 

EDISON  K.  HAMILTON 

2  3  5 

Statio 


LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 
LYNNE  4  SE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 

MARIANNA  CAA  AP 
HARIANNA    IND  SCHOOL 
MARINELAND 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 

MERRITT  ISLAND 
MIAMI  BEACH 
MIAMI  WB  AIRPORT 
MIAMI  WB  CITY 
MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

NICEVILLE 

NITTAW  1  S 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 
OCA  LA 

OCALA  2  NE 
OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HHCN  GT  6 

ORANGE  CITY  3  S 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 
PALATKA 

PANACEA 
PANAMA  CITY 
PANAMA  CITY  2 
PARISH 

PENNSUCO  4  NW 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
PETERS 
PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 
PUNTA  GORDA 
QUINCY  EXP  STATION 
RAIFORD  STATE  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  AUGUSTINE  BEACH 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  I 
SAINT  MARKS  6  SE 

ST  PETERSBURG 

SANFORD 

SARASOTA 

SECOTAN 

STUART 

SUNN  I  LAND 
TALLAHASSEE  W8  AP 
TAMIAMI  CANAL 
TAMIAMl  TRL  40  MI  BEND 
TAMPA  WB  AIRPORT 


NGS 


TARPON  SPI 
TAVERN  I ER 
TITUSVILLE  2  W 
VENICE 
VENUS  3  SE 

VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA  2  NW 
WEST  PALM  BEACH 
WEST  PALM  BEACH  WB  ' 

WINTER  HAVEN 

NEW  STATIONS 

FT  LAUDERDALE  7  W 
BITHLO 

GAINESVILLE  2  SW 


County 


SARASOTA 
PALM  BEACH 
MARION 
MADISON 
MONROE 

JACKSON 
JACKSON 
FLAGLER 
LA  FAYETTE 
BREVARD 

BREVARD 
DADE 
DADE 
DADE 

SANTA  ROSA 

JEFFERSON 

GLADES 

POLK 

GADSDEN 

SARASOTA 

COLLIER 
VOLUSIA 
OKALOOSA 
OSCEOLA 
PALM  BEACH 

PALM  BEACH 

MARION 

MARION 

OKEECHOBEE 

OKEECHOBEE 

VOLUSIA 
ORANGE 
ORANGE 
GLADES 
PUTNAM 

WAKULLA 


ESCAMBIA 
ESCAMBIA 
DADE 
HILLSBOROUGH 
BROWARD 

MARTIN 

CHARLOTTE 

GADSDEN 


ST  JOHNS 
ST  JOHNS 
PASCO 
MARTIN 


PINELLAS 

SEMINOLE 

SARASOTA 

TAYLOR 

MARTIN 

COLLIER 
LEON 
DAOE 
DADE 
ILLSeOROUGH 

INELLAS 
MONROE 
BREVARD 
SARASOTA 

GLADES 

WASHINGTON 

[AN  RIVER 
HARDEE 
PALM  BEACH 
PALM  BEACH 

POLK 


BROWARD 

ORANGE 
ALACHUA 


27  29 
26  41 

29  10 

30  26 

24  43 

30  50 
30  45 

29  40 

30  06 
8  05 

8  21 

25  47 
2  5  49 


26  20 
29  11 
29  13 

27  14 

27  13 

28  55 

28  33 

29  33 


30  02 
30  10 
30  10 

27  35 
25  56 

30  28 
30  25 

25  36 

28  01 

26  14 

26  59 
26  56 
30  35 
30  04 

25  22 

29  54 
29  50 
29  21 


29  46 
27  21 
0  12 


26  16 
30  26 
5  46 
25  46 


30  39 
27  39 
27  34 
26  42 


26  0« 
26  33 
29  36 


62  40 

60  16 

61  52 
83  25 
61  06 

95  11 
95  17 
81  13 
83  14 
80  36 


97  09 

93  52 
91  05 

91  36 

94  42 

92  19 

91  47 
90  57 

96  30 

61  00 
60  43 

90  32 

92  08 

62  07 
BO  59 

90  46 

91  18 
91  21 
91  20 

81  19 
91  39 

94  2* 
65  42 
65  40 

82  25 

80  27 

97  12 
87  13 
90  21 
82  08 
80  09 


91  19 
91  16 
82  16 

80  16 
64  10 

62  36 

81  18 

82  32 

83  39 


80  25 
BI  49 
90  02 
80  06 


60  14 

81  06 

82  22 


I     1-APALACniCOLA;     2-ATI,AlfTIC :     3-CHOCTAWHATCHEE ;     4-EVEIlCLADE ;     5-GULF:     6-OCHLOCKOfreE ;     T-OKZECBOBEE ;     8-ST.  JOHNS;     !»-ST.  MART;     10- smTAJINZK 

BEFERENCK  NOTES 


Obeer- 
vation  | 
time 


Obaervei 


Refer 
to 


6P  G.  W.  HERRINGSHAW 
6P  U.  S.  GEO.  SURVEY 
■  ID  lOTIS  B.  FORT 
7P  |T.  C.  MERCHANT 
6P  U.S.  PUB. HEALTH  SVC 

MID  CIVIL  AERO.  ADM. 
5P  FLA,   IND. S, FOR  BOYS 

MID  'marine  studio  INC 
6P  'ROBERT  L.  ANNIN 
4P  jGERALD  E.  EINAM 

6P  RICHARD  E.  DEWEY 
5P  LIFE  GUARD  PATROL 
no  U.S.  WEATHER  BUREAU 
IIDU.S,  WEATHER  BUREAU 
5P  lAGR.    EXP,  STATION 


6A  I  CORPS  OF  ENGINEERS 
SpImOUNTAIN  lake  CORP 
eP  A,   N.  HUBBARD 
8A  STATE  PARK  SERVICE 


OF  I 


J'LES 


5P  CIT 
6P  A.  B.  NORDMAN 
8A  EGLIN  FIELD 
8P  U.  S.  GEO.  SURVEY 
MID  U.  S.  GEO.  SURVEY 

MID  U.  S.  GEO.  SURVEY 
5P  STEPHEN  JEWETT 
6P  AIRWAY  OBSERVER 
5P  U.  S.  GEO.  SURVEY 
9A  CORPS  OF  ENGINEERS 


<ID  FLA.  FOREST  SERVICE 
5P  lORLANDO  UTILI.  COt*. 
■ID  MID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

|MIO  CORPS  OF  ENGINEERS 
6P    6P  CITY  OF  PALATKA 

MID  MR.  OTIS  L.  VAuSE  ! 
6P    6P  E.  S.  DAY 

MID  FLA.  FCREST  SERVICE  I 
no iCMARLES  W.  PARRISH  , 
iio'u.  S.  GEO.  SURVEY  | 


(ID  iCIVIL  AERO.  ADM. 
IID'U.S,  WEATHER  bureau' 

BA  DI  GIORGIO  FRUIT 

5P  D.  A.  STORMS 

5P  ST.  FARMERS'  MARKET 

SA  CORPS  OF  ENGINEERS  ■ 
5P:E.  J.  MC  CANN  ' 
5P;N.FLA.    EXP.  STATION: 
5P  ,FLA,   STATE  PRISON 
5P 'NATIONAL  PARK  SVC 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


5P  lARTMUR  L.  MARSH 

110  MRS.  T.B.  GILLESPIE;  CLOSED  7/53 
7P  GEORGE  E.  MONTPETIT  i     2  3  5  C 
110  CORPS  OF  ENGINEERS    1  C 
4P    4P  FISH  6  WLDLIFE  SVC        2  3  5 


5P 


CITY  OF  ST  PET 'BURG  I 
ELTON  J.MOUGHTON, JR  ' 
CITY  OF  SARASOTA 
FLA.  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  STUART 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


6P 

5P  SE  FOREST  EXP  STA  ,2356 
S.  WEATHER  BUREAU  ;     2  3  3 
S.  GEO.  SURVEY 
lOA [NATIONAL  PARK  SVC  2  3  5  6 

MIDlU.S,  WEATHER  BUREAU'.     2  3  5 
1  I 
4PXITY  OF  TARPON  SPGS       2  3  5 
7P  CAPT.  EUGENE  LOWE  2  3  5 

6P I  FRANK  B.  ROOF  2  3  5 

MIDiVENICE  GONDOLIER 
MID;VAN  T,   OXER  i 


MID 


JAMES  D.  PARISH 
CIVIL  AERO.  ADM.  I 
..   CARLTON  I 
PALM  BEACH  POST  | 
,  WEATHER  BUREAU  . 


2  9  5  6 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


<  U.S.CITRUS  PRODUCTS      2  3  5 


I  OF  F  PLANTATION  LAB  2  3  S  • 

I  PAUL  C.  GROSE  I 

'  AGRONOMY  DEPT  U  OF  F     2  3  5  6 


TiM  four  dlflt  IdvBtlflcktloD  niaib*ra  la  tb»  lnd«i 
rifvrafl  MM)  l«tt«r«  follovlnc  tb«  stktleit  dam.  mv 
ObaarvKtloa  tiMs  fiv«&  1b  th«  BtAtloD  Iad*x  ar*  1 
0«Ur«4  a»tm  maa  corr«cllOB«  vlll  bm  cnrrlwd  only  it 
n«BtlMC  d*Kr««  daja  tar  tb*  pr«c»dlBf  12  BonthB  vlll 
•  latleaa  appaarlai  la  tba  ladai,  but  for  vhlcli  data 
at  unit*  uj 

■  iMl  aad  ball  mra  laclud»d  in  ■■ovfall  (otala  In  T 
AMwata  la  Tabia  3  ar«  from  noa- rscord I ag  |ac*a, 
D*ta  la  TabIa*  3,  a  aad  6  ar»  for  iha  24  hour*  andlo 


olui 


I  Sta 


Ind«x  are  aaalsiwd 
aa  13  saw,  Indlcata  dtatnnca  in  allea  and  dlr< 
local  ataodard  tla«. 
tb«  JuD«  and  D«cnb«r  laataa  of  thla  bull«tln 
ba  oarrlad  In  tba  Juna  laaua  of  tbla  bullatlD 
ara  aot  llatad  Id  tba  tablaa.  ara  aithar  alaali 


111  ba  DO  duplication  of  nuabara  wltbla  a  itata. 


'  racaivad  too  la' 


to  bo  lacludad  I 


I  tbla 


llatli 


ird  la  Ti 


•  tata  la  tl 
//    Oac*  la  •i 

a   AdjwiMi  1 


iblaa  3,  8  ani]  tha  Stat 
■tar  data  or  dataa. 

I  la  follovlaf  Muuraw 
wa  tormtrlf  baadad  No 


ffaathar  Burai 
bla  1,  baflanlDi  with  July  1»4B. 
aa  otharvlaa  Indlcatad. 

at  tlM  of  obaarvattoD.  Saa  tba  Station  Isdas  for  obai 
ladaa.     No  racord  In  Tablaa  2  and  5  la  ladlcatad  toj  no  a: 


Dacroe  dajs  i 


full 


•  Id. 


.  T.blaa-  colwa  la  tha 
■ourly  Praclpllatloa  Data. 
1  tatar  a^ulTalaat  of  aaoafall  ««ollr  or 
"  Ob*  or  Mir*  daya  of  record  alaataf ;  ■< 
■  Daily  *alu*a  a»d  aentbly  total  fro*  rat 
T  TYaea,  aa  aaowai  too  aMil  to  saaaura. 
T  laolwdaa  total  for  provloua  •ealb. 
I    OWarvatlOa  tia*  la  1:30  a. a.,  I.S.T  » 


laya  .01  i 


tlOD  Indoa  t 


langod  to  No,  of  Days  .10  or  Bora  affactlva  January  1,  19M. 

ilcataa  racerdar  atAtlODa.     Tbaaa  ■tattona  ar«  procaaaod  for  apaclal  purpoaaa  : 


ara  publtabad  later 


■  rapraaaot  tba  valo*  for  i 


opy,  •■^'"""•>:«>;80  par  )»ar.     (Taarly  nbacrlptlob  tncludoa  tba  Auiual  Sunary.)     Cbacka  and  Mnay  ordora  abould  b«  i 

a  raiardlac  aubacrlptleaa  should  bo  aoat  to  tbo  BuporlatondoDt  of  DoetMBta,  GoTOraoat  PrlDtlOB  Offlca.  Wa-hington  2S , 

N.R.P.C.,  Chattanoosa,  Tana,  • 


/11/S4  — -  925 
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CHATTANOOGA:  1954 


FLORIDA  -  FEBRUARY  1954 


R,  L.  Anderson,   Section  Director  -  Jacksonville 


WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  averaged  62.1°    (1.4°  above 
normal)   and  extremes  ranged  from  23°  on 
the  8th  at  DeFuniak  Springs  to  89°  on 
the  18th  at  Tamiami  Trail  40-Mile  Bend. 
Precipitation  averaged  2.02  inches  (1.02 
inches  below  normal)   and  station  totals 
ranged  from  0.40  inch  at  Cedar  Key  to 
4.95  inches  at  Dry  Tortugas. 

Stormy  weather  was  reported  on  several 
occasions.     Light  hail  fell  at  Live  Oak 
on  the  7th  and  a  tornado  demolished  a 
small  frame  residence  near  Jry,  Santa 
Rosa  County,  on  the  night  of  the  20th. 
One-fourth  inch  hail  stones  fell  at 
Jupiter  in  the  afternoon  of  the  21st 
and  about  5  p.m.,  the  same  day,  hail 
and  wind  reached  destructive  proportions 
west  of  Del  Ray  Beach.     Farms  from  one 
to  five  miles  west  of  Del  Ray  Beach  were 
subjected  to  marble  size  hail  stones 
that  damaged  crops  while  wind  estimated 
to  have  reached  80  MPH  damaged  roofs  and 
downed  trees.     Between  noon  and  mid- 
afternoon  of  the  24th  stormy  weather 
associated  with  the  passage  of  a  squall 
line  developed  winds  of  destructive 
force  in  several  localities.     Trees  were 
blown  down  at  Ocala  and  Crescent  City. 
Structural  damage  occurred  at  Groveland, 
Horse  Landing  (near  Palatka) ,  Bradenton, 
Moore  Haven,  Fort  Myers,  and  Punta 
Gorda.     The  storm  at  Punta  Gorda  may 
have  been  a  tornado.     On  the  morning  of 
the  28th,  heavy  hail  with  stones  from 
pigeon  egg  to  hen  egg  size  fell  along 
the  Keys  from  Tavernier  to  Islamorada 
and  strong  winds  associated  with  a 
thunderstorm  damaged  several  small 
craft  at  West  Palm  Beach.     On  the  even- 
ing of  the  28th,  a  wind  storm  at  Palatka 
demolished  a  wall  of  a  store  building 
that  was  under  construction. 

The  first  six  days  brought  mostly  fair 
weather  with  temperatures  climbing  to 
moderate  levels  in  the  afternoons  but 
dropping  quite  low  at  night.     The  7th- 
8th  was  cloudy  and  moderately  cold  with 
light  to  moderate  rain  over  most  of  the 
State.     Cold  weather  held  through  the 
9th.     The  10th-19th  was  a  dry  weather 
period  with  mild  to  moderately  high  tem- 
peratures except  for  cool  weather  in  the 
north  portion  the  13th  and  18th.  Showery 
weather  began  in  the  northwest  section 
the  19th  and  moved  through  the  State  to 
the  lower  east  coast  by  the  21st  giving 
moderate  to  locally  heavy  rains  in  the 


northwest  and  mostly  light  rains  else- 
where.    Clear  and  cool  weather  following 
these  showers  was  short  lived.  Showery 
weather   reached  the  northwest  section 
the  23ra  and  moved  off  the  lower  east 
coast  on  the  evening  of  the  24th  after 
producing  stormy  weather  on  the  Peninsula 
during  the  afternoon.     There  was  cool 
weather  the  25th-26th  but  temperatures 
were  mild  again  the  27th-28th.     There  was 
showery  weather  over  most  of  the  State 
the  28th  and  rains  were  very  heavy  in  the 
Keys . 

Temperatures  were  rather  cool  for  veget- 
ables during  the  early  part  of  the  month 
and  scattered  frost  occurred  in  the  north 
and  central  districts  the  3rd  through  the 
7th  extending  into  the  Everglades  on  the 
7th.     This  cool  weather  was  generally 
favorable  for  hardy  leaf  crops  and  pota- 
toes, but  the  growth  of  tender  crops  was 
retarded.     Cold  winds  injured  young  cu- 
cumbers and  beans.     Soil  moisture  declined 
and  irrigation  was  used  where  facilities 
were  available.     Weather  conditions  were 
somewhat  more  favorable  the  middle  and 
latter  portions  of  the  month  but  high 
winds  the  24th  and  28th  injured  tender 
crops  while  a  cold  snap  the  26th  retarded 
growth.     The  volume  of  shipments  main- 
tained the  seasonal  upward  trend  through 
the  month  with  cabbage,  peppers,  corn, 
and  tomatoes  showing  the  heavier  increases. 

This  month' s  weather  was  quite  favorable 
to  citrus.     Irrigation  was  used  in  some 
groves  to  soak  fertilizer  into  the  soil 
but  moisture  supplies  in  the  sub-soil  were 
generally  adequate.     Open  weather  was  very 
favorable  for  fruit  harvesting  spraying, 
and  cultivation.     Tree  growth  and  bloom 
development  were  slow  the  early  part  of 
the  month  but  responded  quickly  to  the 
warmer  weather  of  late  February. 

I>reparation  of  land  for  spring  planting 
in  the  northern  counties  progressed  rapid- 
ly and  considerable  field  corn  and  a  few 
watermelons  were  planted  the  latter  part 
of  the  month.     Tobacco  seed  beds  were 
successfully  protected  from  frost  and 
plants  showed  rapid  growth  under  the  in- 
fluence of  the  mild  temperatures  of  late 
February.     Oats,  rye,  clover  and  lupine 
made  good  progress.     Pastures  were  poor 
to  fair  in  the  north  and  fair  to  good  in 
the  south  early  in  February  but  improved 
considerably  during  the  month.  -  J.T.B.B. 
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SUPPLEMENTAL   DATA  h-orida 

FEBRUARY  1954 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relatj 

ve   fiumidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  trom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

60-10 

.10-.49 

66-09 

1,00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

APALACHICOLA  WB  CITY 

9.1 

36 

24 

0 

2 

1 

2 

0 

0 

5 

69 

3.3 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

SW 

13 

12.2 

40* 

W 

24 

86 

87 

51 

74 

1 

2 

3 

0 

0 

0 

6 

3.7 

FORT  MYERS  WB  AP 

E 

13 

9.1 

33» 

N 

24 

89 

92 

48 

74 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

5 

3.6 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

wswt 

16t 

10.lt 

33t 

wt 

28t 

77t 

86 1 

46t 

60t 

1 

3 

5 

0 

0 

0 

9 

69t 

3.9t 

KEY  WEST  WB  CITY 

NE 

8.5 

38 

NW 

8 

79 

83 

63 

77 

4 

4 

1 

0 

0 

1 

10 

72 

3.4 

LAKELAND  WB  CITY 

7.4 

2 

2 

3 

1 

0 

0 

8 

73 

3.5 

MIAMI  WB  CITY 

ESEt 

13t 

12.6 

36 

SW 

24 

81t 

84t 

52t 

68t 

5 

4 

1 

0 

1 

0 

11 

82 

3.4 

MIAMI  BEACH 

1 

4 

1 

0 

1 

0 

7 

ORLANDO  WB  AP 

W 

11 

10.8 

40* 

S 

24 

88 

91 

47 

67 

2 

3 

3 

0 

0 

0 

8 

3.4 

PENSACOLA  WB  CITY 

WNWt 

12t 

9.2 

25 

W 

24 

1 

1 

4 

0 

1 

0 

7 

73 

4.3 

TALLAHASSEE  WB  AP 

OTf 

14 

6.7 

83 

85 

42 

60 

2 

3 

0 

2 

0 

0 

7 

4.0 

TAMPA  WB  AP 

S 

11 

10.5 

50» 

NW 

.24 

85 

87 

51 

70 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

9 

82 

3.8 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

ESE 

10 

11.6 

33 

SSW 

24 

83 

88 

53 

71 

3 

4 

5 

1 

0 

0 

13 

4.5 

tAlrport  Data 
♦  Ttiis  datum  is  obtained 
by  visual  observation 
since  recording  equip- 
ment  Is  not  available. 
It   is  not  necessarily 
the  fastest  mile  occurr- 
ing during  ttie  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

« 

9 

AveH 

Highf 

Avetc 

1891 

67.5 

91 

28 

1.60 

1892 

61.1 

89 

27 

1.39 

1893 

64.5 

88 

34 

4.14 

1894 

62.0 

86 

28 

2.98 

1895 

51.7 

85 

11 

3.25 

1896 

58.2 

85 

24 

3.04 

1897 

63.0 

90 

27 

6.11 

1898 

57.8 

89 

20 

2.06 

1899 

58.7 

87 

-  2 

5.92 

1900 

58.5 

88 

16 

4.43 

1901 

56.2 

88 

20 

4.32 

1902 

54.6 

87 

21 

4.83 

1903 

63.0 

90 

20 

5.63 

1904 

61.3 

89 

23 

3.05 

1905 

58.4 

89 

10 

3.41 

1906 

58.8 

85 

23 

2.75 

1907 

60.5 

90 

25 

1.38 

1908 

56.9 

87 

20 

2.27 

1909 

60.3 

90 

18 

1.82 

1910 

58.3 

90 

20 

3.44 

1911 

63.2 

89 

23 

0.18 

1912 

55.0 

90 

21 

3.21 

1913 

61.8 

90 

28 

4.81 

1914 

59.3 

89 

28 

5.07 

1915 

58.7 

86 

25 

3.84 

Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

tj- 

0 

M 
O 

s 

s 

< 

s 

.3 

> 
< 

1916 

59.8 

88 

21 

1 . 15 

1917 

59.5 

92 

13 

1 .83 

1918 

65.7 

92 

25 

0.82 

1919 

59.8 

88 

24 

4.94 

1920 

56.9 

87 

19 

5.49 

1921 

61.9 

89 

27 

1 .76 

1922 

64.9 

90 

24 

3.01 

1923 

61 .8 

90 

15 

1.73 

1924 

57.4 

88 

24 

3.32 

1925 

62. 1 

88 

23 

2. 14 

1926 

60. l" 

90 

23 

2.37 

1927 

66.7 

91 

33 

3.62 

1928 

61.5 

94 

20 

3. 19 

1929 

63.0 

92 

26 

2.22 

1930 

63.0 

89 

27 

3.03 

1931 

58.4 

84 

24 

2. 17 

1932 

68.4 

92 

31 

1.12 

1933 

63.9 

89 

14 

3.46 

1934 

58.0 

88 

22 

3.88 

1935 

59.5 

91 

17 

2.73 

1936 

58.0 

87 

18 

6.74 

1937 

60.6 

89 

28 

5.04 

1938 

63.4 

88 

24 

1.39 

1939 

66.1 

94 

20 

2.31 

1940 

56.5 

88 

19 

4.60 

Temperature 

Precipitation 

Year 

o 

tt 
> 
< 

ja 

CP 

a 

-s 

1 

.3 

Averai 

1941 

55.4 

85 

20 

3.55 

1942 

55.1 

92 

20 

4.58 

1943 

58.2 

90 

14 

0.81 

1944 

65.6 

93 

24 

1.68 

1945 

64.2 

91 

23 

1 .27 

1946 

61.6 

89 

25 

2  .59 

1947 

54.2 

87 

18 

3.56 

1948 

64.0 

90 

27 

1 .09 

1949 

67.9 

92 

28 

2.69 

1950 

64.3 

89 

23 

1 .03 

1951 

59.6 

86 

10 

1 .85 

1952 

61.3 

89 

26 

5.63 

1953 

63.1 

91 

24 

3.41 

1954 

62.1 

89 

23 

2.02 

All 

Years 

60.7 

3.04 

Data  in  this  table  have  been  weighted  on  an  areal  basis. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA  p.or.da 
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TABLE  2 


Temperature 

Precipitation 

SUIlon 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

e 

« 
< 

Deparlure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

o  C 
x  = 
ai 
o  ° 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

■Stj  I 

e 

1 
1 

o 

e 

8 

•°l 
g< 

o  t 

°" 

Total 

1  = 

S  o 

Date 

S 

o 

•0 

1.00 
1    or  More 

NORTHERN  DIVISION 

ftPALACHICOLA  HB  CITY  R 

• 

58.8 

1.9 

74 

1  7 

36 

8 

176 

0 

0 

0 

0 

1.51 

- 

2.33 

.73 

24 

,0 

0 

3 

2 

0 

BLOl'NTSTOHN  ?  SE 

55.7 

.2 

79 

1 7 

3  1 

8+ 

0 

0 

2 

0 

1.68 

3.11 

.83 

24 

,0 

0 

4 

2 

0 

CARRABELUe 

71*1 

4^*n 

58.6 

3.2 

80 

1  7 

32 

6 

185 

0 

0 

1 

0 

•  89 

2.90 

.50 

24 

,0 

0 

2 

1 

0 

CHIPLEY  3  E 

723 

44*0 

58.2 

3,4 

80 

15  + 

28 

8 

1 93 

0 

0 

2 

0 

3,57 

_ 

1.13 

1.50 

28 

.0 

0 

4 

2 

2 

COMPASS  LAKE 

70.9 

42.0 

56.5 

1,7 

80 

16  + 

28 

4  + 

234 

0 

0 

3 

0 

3.77 

_ 

1.01 

1.47 

24 

.0 

0 

4 

3 

2 

CROSS  CITY  CAA  AP 

72  .6 

57.9 

15  + 

32 

4 

201 

0 

0 

1 

0 

1.24 

.47 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

12*'* 

44.7 

58.6 

4,2 

32 

17 

23 

8 

186 

0 

0 

2 

0 

4.61 

1.17 

2.61 

28 

.0 

0 

3 

3 

1 

FERNANDINA  BEACH 

70,4 

49.6 

OO.O 

3.3 

78 

17 

39 

6 

145 

0 

0 

0 

0 

1.18 

1.87 

.78 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

73,2 

44.1 

58.7 

2.1 

80 

16  + 

31 

1  + 

185 

0 

0 

2 

0 

2.04 

_ 

1.37 

1.22 

8 

.0 

0 

1 

1 

HILL  I ARD 

72,3 

44.4 

58.4 

2.0 

81 

15 

32 

1  + 

199 

0 

0 

3 

0 

1.15 

_ 

2.19 

,67 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

JACKSONVILLE   WB   4P  R 

71,4 

47,8 

59.6 

2.1 

79 

16  + 

37 

6 

161 

0 

0 

0 

0 

1.74 

- 

.92 

,49 

7+ 

.0 

0 

5 

0 

0 

JACKSONVILLE  BEACH 

69,3 

49,0 

59.2 

78 

17  + 

36 

7 

155 

0 

0 

0 

0 

2.08 

.58 

20 

.0 

0 

3 

2 

0 

JACKSONVILLE  WB  CITY  R 

70,3 

50,5 

60.5 

1.8 

79 

16 

4  1 

4  + 

138 

0 

0 

0 

0 

1.32 

1.28 

.41 

24 

.0 

0 

5 

0 

0 

JASPER  Q  ESE 

72  ,2M 

4  3  ,  3M 

67. 8M 

81 

20 

30 

5 

200 

0 

0 

3 

0 

1  .55 

.97 

7 

.0 

2 

1 

0 

LAKE  CITY  ?  E 

73,2 

45,9 

59.6 

3.0 

83 

20 

32 

5 

167 

0 

0 

1 

0 

1.39 

_ 

2.18 

.86 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

LIVE  OAK  2  ESE 

73.0 

45.6 

59.3 

81 

20 

30 

6 

175 

0 

0 

1 

0 

1.34 

.97 

8 

.5 

0 

2 

1 

0 

MADISON 

72,2 

46.9 

59,6 

3.4 

81 

20 

35 

1  + 

169 

0 

0 

0 

0 

1.57 

2.55 

.53 

24 

.0 

0 

4 

1 

0 

MAR  I  ANNA   CAA  AP 

69.4 

43.5 

56.5 

79 

27 

30 

8 

239 

0 

0 

3 

0 

3.12 

1.39 

24 

.0 

0 

4 

2 

2 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

72,1 

44.6 

3.4 

80 

27 

29 

190 

0 

1 

3.90 

_ 

.31 

1,80 

24 

.0 

0 

4 

2 

2 

MAYO    5  NW 

73.5 

45.2 

59.4 

81 

15  + 

30 

5 

181 

0 

0 

1 

0 

1.23 

,55 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

MILTON  EXP  STATION 

70.4 

43.4 

66.9 

78 

27 

27 

8 

225 

0 

0 

2 

0 

3.21 

2,24 

20 

.0 

0 

3 

2 

1 

MONT  1  CELLO 

71.7 

44.4 

58.1 

3.4 

80 

1  5  + 

33 

8 

198 

0 

0 

0 

0 

1  .00 

3.30 

,52 

25 

.0 

0 

MT  PLEASANT 

71,2 

43.9 

57.6 

2.5 

78 

16 

30 

8 

205 

° 

0 

1 

0 

2.58 

- 

2.16 

1,25 

24 

.  0 

0 

5 

2 

1 

N  ivtv  ILLt 

68,8 

40.0 

54.4 

.1 

77 

23 

27 

8+ 

0 

0 

7 

0 

3.25 

1.45 

1.46 

28 

,  0 

0 

3 

3 

2 

PANAMA  CITY 

66,9 

48.3 

58.6 

3,0 

76 

16  + 

32 

8 

179 

0 

0 

1 

0 

4.51 

.22 

2.15 

24 

,0 

0 

5 

5 

1 

PPNSACOLA   CAA  AP 

68,1 

47,8 

58.0 

78 

27 

29 

8 

200 

0 

0 

1 

0 

2.18 

1.30 

20 

,0 

0 

5 

"  1 

1 

HtNoALOLA    Wt5    1. 1  IT  K 

66,9 

49,0 

58,0 

2,0 

75 

27 

29 

8 

197 

0 

0 

1 

0 

2.27 

1.56 

1.35 

20 

.0 

0 

5 

1 

1 

OUINCY  EXP  STATION 

72,1 

44.9 

58.5 

3,5 

78 

1 1  + 

31 

8 

183 

0 

0 

1 

° 

2.26 

2.31 

.71 

28 

.0 

0 

4 

3 

0 

1  n  1                       D  3t 

6  8  ,  4  M 

45.5 

5  7  .  5M 

2,3 

73 

17 

34 

6 

202 

0 

0 

0 

0 

1.10 

_ 

2.52 

.70 

24 

.  0 

0 

3 

1 

0 

SeCOTAN 

73,4 

40.9 

57.2 

80 

16  + 

29 

5 

220 

0 

0 

5 

0 

2.42 

.85 

7 

.0 

0 

4 

3 

0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

70,4 

■*3.4 

56.9 

1,3 

78 

15  + 

6 

226 

0 

0 

1 

0 

9 

* 

- 

2.35 

.93 

24 

.  0 

0 

2 

2 

0 

DIVISION 

58.2 

2.18 

T 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

76, OM 

50. 4M 

63. 2M 

,  0 

85 

18  + 

37 

7 

0 

0 

0 

0 

2.  34 

- 

.36 

1.72 

2 1 

,  0 

0 

3 

1 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

73,4 

51.3 

52.4 

1.2 

83 

20 

41 

4 

103 

0 

0 

0 

0 

1.70 

1.10 

,53 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

BUSHNELL   ?  E 

75.1 

48.4 

51.8 

1.2 

85 

20 

37 

6+ 

124 

0 

0 

0 

0 

1.09 

1.28 

.42 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

CAMP  BLANDING 

73,8 

46.5 

6  0.2 

82 

15 

37 

1  + 

147 

0 

0 

0 

0 

1.65 

.60 

8 

.  0 

0 

4 

1 

0 

CEDAR  KEY 

70.5 

62.5 

61.5 

2i0 

79 

16  + 

43 

9 

110 

0 

0 

0 

0 

.40 

- 

2,08 

.40 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

CLEARWATER 

70.3 

54.8 

62.6 

-     •  3 

81 

19 

46 

6+ 

198 

0 

0 

0 

0 

2.34 

- 

,55 

1.25 

2 1 

.  0 

0 

4 

2 

1 

CLERMONT  5  S 

75.6 

50.5 

63.1 

.  1 

85 

18 

39 

6+ 

92 

0 

0 

0 

0 

2.12 

.42 

1.09 

19 

,  0 

0 

4 

1 

1 

CRESCENT  CITY  2  SW 

74.8 

48.9 

51.9 

1.9 

84 

18 

36 

6 

1 1  1 

0 

0 

0 

0 

3.03 

.14 

1,25 

28 

,  0 

0 

4 

2 

^ 

DAYTONA  BEACH 

71.0 

53.2 

84 

18 

42 

9 

0 

0 

0 

0 

.75 

,29 

25 

.  0 

0 

3 

0 

0 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

72.5 

49,8 

51.2 

.7 

83 

17 

38 

7 

126 

0 

0 

0 

0 

.85 

_ 

1.54 

.30 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

DE  LAND 

73.0 

48.7 

60.9 

.  1 

83 

18 

35 

6 

0 

0 

0 

0 

.93 

1.66 

.  34 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

EUSTIS  2  S 

75.9 

51.4 

53.7 

2.3 

86 

16  + 

43 

6  + 

83 

0 

0 

0 

0 

1.54 

.90 

.47 

2 1 

.  0 

0 

4 

0 

FEDERAL  POINT 

72. 7M 

49. 3M 

51  .OM 

1.8 

81 

16 

39 

6+ 

132 

0 

0 

0 

0 

2.20 

•  74 

,59 

8 

,0 

0 

4 

3 

0 

73.5 

48.5 

2.6 

83 

17  + 

37 

0 

0 

0 

0 

1.40 

1.52 

,88 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

GAINESVILLE  2  SW 

70.1 

44  .4 

57.3 

79 

15  + 

30 

5 

118 

0 

0 

3 

0 

1.64 

,83 

8 

3 

1 

0 

GRAPE   HAMMOCK   C   P  RANCH 

HIGH  SPRINGS 

74.8 

44.6 

59.7 

84 

20 

30 

5 

161 

0 

0 

1 

0 

1.81 

,83 

8 

.  0 

0 

4 

1 

0 

INVERNESS 

75.6 

49.2 

62.4 

2.7 

85 

20 

35 

5 

109 

0 

0 

0 

0 

2.53 

.02 

1,48 

28 

.0 

0 

4 

1 

K 1 SS I MMEE 

75.3 

49.4 

•  4 

85 

17 

37 

110 

0 

0 

0 

0 

1.19 

1.51 

,63 

24 

•  0 

0 

3 

1 

0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

76,0 

49.9 

63.0 

-  .3 

85 

28 

37 

7 

96 

0 

0 

0 

0 

.98 

1.90 

,63 

24 

,0 

0 

3 

1 

0 

LAKE  HIAWASSE 

74,3 

49.8 

62.1 

84 

18  + 

37 

7 

0 

0 

0 

0 

.  84 

,49 

25 

,  0 

0 

2 

0 

Q 

LAKELAND  W9  CITY  R 

73.4 

52.9 

53.2 

-  .2 

83 

17 

44 

8+ 

84 

0 

0 

0 

0 

1.55 

.77 

,82 

24 

,  0 

4 

1 

Q 

MOUNTAIN  LAKE 

75.9 

49.8 

62.9 

-  .2 

85 

20 

35 

6+ 

102 

0 

0 

0 

0 

2.19 

.18 

1,22 

21 
8 

,0 

°o 

4  1  2 

1 

NEW   SMYRNA  BEACH  4  N 

50.4 

1.8 

85 

17 

38 

7 

104 

0 

0 

0 

0 

.57 

2.09 

,24 

,0 

0 

3 

° 

0 

OCALA 

75.7 

49,6 

62.7 

3.3 

84 

20 

38 

6 

101 

0 

0 

0 

0 

_  1.53 

1.42 

.49 

28 

,0 

0 

4 

0 

0 

OCALA  2  NE 

76.2 

44,1 

60.2 

85 

15  + 

30 

5 

158 

0 

0 

1 

0 

1.50 

.51 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

ORLANDO  WATER  PLANT 

76.3 

51,7 

54.0 

85 

16 

43 

5+ 

71 

0 

0 

0 

° 

1.16 

.47 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

74.2 

50.1 

52.2 

-  1.0 

84 

20 

40 

6 

109 

0 

0 

0 

1.16 

.89 

.42 

24 

•  0 

0 

3 

0 

0 

PALATKA 

75.2 

50.2 

63.2 

3.0 

88 

20 

40 

6 

94 

0 

0 

0 

0 

2.19 

.55 

.60 

28 

,0 

0 

4 

3 

0 

PLANT  CITY 

76.5 

49,6 

63.2 

1.1 

85 

17  + 

38 

5+ 

95 

0 

0 

0 

1.69 

-- 

.75 

.55 

24 

.0 

0  1 

4 

2 

0 

RAIFORD  ST  PRISON 

75.1 

45.4 

50.3 

2.8 

83 

15 

31 

5 

149 

0 

0 

1 

0 

1.45 

1.82 

.92 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAINT  AUGUSTINE 

72.0 

49.8 

2.8 

82 

17 

37 

6 

126 

0 

0 

0 

0 

1 .99 

1.22 

.69 

8 

.0 

0 

5 

1 

0 

SAINT  LEO 

74.0 

63.4 

2.0 

85 

20 

44 

6+ 

87 

0 

0 

0 

0 

1.49 

1.28 

.52 

24 

.0 

0 

4 

1 

0 

ST  PETERSBURG 

74.2 

64.8 

64.5 

.0 

82 

19  + 

40 

5 

62 

0 

0 

0 

0 

2.49 

.31 

.75 

21  + 

.0 

4 

3 

0 

SANFORD 

74.4 

49. B 

62.1 

-  .4 

84 

18 

35 

0 

0 

0 

0 

.93 

1.38 

.32 

21  + 

.0 

°  1 

3 

0 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

73.5 

52.0 

52.8 

-     .  1 

83 

20 

42 

7 

93 

0 

0 

0 

0 

1.58 

- 

.92 

,69 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

TARPON  SPRINGS 

73.3 

52.7 

63.0 

1.0 

84 

19 

42 

7 

92 

0 

0 

0 

0 

1.96 

.75 

1,12 

21 

.0 

0 

3 

1 

1 

WINTER  HAVEN 

76.3 

51.8 

64.1 

85 

18  + 

39 

25 

0 

0 

0 

1.25 

,46 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

62.1 

1.57 

.0 

See  R 

efere 

nee  1 

■lotes 

Folic 

wing 

1 

Station 

[nde 

X 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


FLORIDA 
FEBRUARY  1954 


Temperature 


Precipitation 


SI  tion 
a  on 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

1 
Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
Prom  Normal 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Greatest  Day 

Max.  Depth 
OD  GrouDd 

Date 

% 
1 

• 

.50  or  More 

1.00 

or  More 

s  t 

o  » 

t.'i 

«  A 

1 

H 

Date 

Total 

SOUTHERN  DIVISION 

76. B 

50.0 

63.4 

-      .  5 

85 

19 

37 

6+ 

90 

0 

0 

0 

0 

2  95 

.82 

1.27 

24 

.0 

5 

1 

AVON  PARK 

.  1 

86 

2  0 

40 

7+ 

68 

0 

0 

0 

0 

1.96 

•  4  7 

.0 

0 

? 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

7  5.6 

48.8 

62*2 
7  1  *n 

1.6 

26 

0 

0 

0 

2.61 

1.13 

1.44 

28 

.  0 

0 

3 

? 

1 

BIG   PINE   KEY  INN 

7^*3 

5  2 

^7 

1 

0 

0 

0 

0 

2.00 

28 

.0 

0 

1 

1 

1 

BRAOENTON 

52.9 

63*6 

82 

19 

39 

75 

0 

0 

0 

0 

2.06 

•  72 

•  91 

24 

.  0 

0 

' 

2 

0 

A  hi  A  1       D/^  T  MT     1  I  C  ri  A 

LANAL    KU INI  UbUA 

7t,,6 

55.5 

65.1 

81 

27 

6  + 

41 

^ 

° 

0 

0 

1  96 

.63 

8+ 

.0 

0 

5 

2 

0 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

8  5 

4  5 

26 

20 

0 

0 

0 

0 

3.51 

3.05 

28 

•  0 

0 

2 

1 

CAPTIVA 

7  5.9 

58*6 

67*3 

\ 

47 

7 

1 9 

0 

0 

0 

2.62 

1.37 

28 

•  0 

° 

3 

2 

\ 

1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

54*4 

83 

2 1 

42 

0 

0 

0 

0 

1.55 

.67 

8 

•  0 

0 

3 

? 

° 

COCONUT  GROVE   7  S 

77*0 

54*  7 

65*9 

—  1.6 

83 

22 

39 

0 

° 

0 

0 

•  97 

•  73 

.66 

28 

.0 

2 

0 

DRY  TORTUGAS 

75.6 

66.4 

71.0 

81 

21 

59 

26 

0 

0 

0 

0 

4.95 

4.60 

28 

.0 

3 

1 

1 

EVERGLADES 

^^•^ 

•  7 

}^ 

48 

6 

31 

0 

° 

0 

0 

.0 

° 

3 

FELLSMERE 

55*^ 

.6 

85 

1  7 

3fi 

7 

85 

0 

0 

0 

1.29 

•  85 

•  40 

21 

.0 

4 

0 

0 

FORT  LAUDERDALE 

77  Q 

1.6 

84 

2 1 

42 

40 

0 

0 

0 

0 

2.50 

•  66 

1.30 

28 

.0 

° 

3 

2 

1 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

60*  1 
* 

67*3 

81 

21 

48 

24 

0 

0 

0 

0 

3.52 

2.01 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

FORT  LAUDERDALE   7  W 

76.'. 

52.6 

64.5 

83 

22 

41 

6+ 

0 

0 

0 

0 

1  24 

.65 

28 

.0 

0 

1 

0 

FORT   MYERS   WB   AP  R 

64.7 

~  ,9 

9  5 

20 

4  0 

7 

60 

0 

0 

0 

0 

2.53 

•  59 

1.46 

28 

•  0 

0 

3 

2 

1 

FORT  PIERCE 

73*8 

63*4 

1,8 

^} 

9 

87 

0 

0 

0 

0 

1.92 

.20 

.59 

28 

•  0 

0 

5 

2 

0 

H 1 AL  E  AH 

76.2 

5  5.9 

66*  1 

0 

0 

0 

0 

1.66 

1.20 

28 

.  0 

0 

1 

1 

HOMESTEAD   EXP  5TA 

79.0 

50.5 

64.8 

-  1,8 

85 

18  + 

54 

0 

0 

0 

0 

2.88 

04 
.  4 

2.20 

28 

.  0 

0 

4 

1 

1 

H Y  POL  UXO 

75.9 

55.1 

65.5 

-  1.7 

80 

10  + 

37 

56 

^ 

2  4"^ 

- 

•  59 

.78 

28 

.0 

0 

5 

2 

0 

KEY   WEST   WB  CITY  R 

11 '  7 

f  n 

1 

10+ 

4.29 

2.65 

4  •  04 

28 

.  0 

0 

2 

1 

LA  BELLE 

79*2 

6i!'^ 

~  .2 

88 

3  5 

7 

6  9 

° 

2.76 

.98 

1.33 

28 

.  0 

0 

2 

1 

LAUt    rLAt,lU    ^  i)W 

77.7 

50*9 

17 

7 

0 

0 

0 

0 

.56 

2 1 

4 

1 

0 

76.9 

50.3 

63*7 

85 

18 

35 

6  + 

81 

0 

0 

0 

0 

2  .44 

.86 

.0 

° 

7 

1 

0 

MARATHON   VAC A  KEY 

78.0 

64.1 

71.1 

82 

18  + 

56 

1 0 

0 

° 

0 

0 

1*59 

1.45 

28 

.0 

0 

1 

1 

1 

MELBOURNE 

5^*^M 

^^"^ 

40 

9 

59 

° 

0 

0 

0 

2.02 

•  2  9 

.57 

20 

•  0 

0 

7 

1 

0 

MERRITT  ISLAND 

73*flM 

ftA 

9 

7  1 

u 

0 

1.76 

•  6  2 

.96 

20 

.  0 

0 

4 

1 

0 

M I  AM  I  BEACH 

74*9 

62  *4 

AR  7 

• 

53 

^ 

0 

0 

0 

0 

1.40 

28 

.  0 

0 

2 

1 

1 

MIAMI    WB   AIRPORT  R 

76*6 
* 

59*1 
* 

67*9 

* 

83 

18 

50 

16 

0 

0 

0 

2.18 

•  4  0 

1.98 

28 

.0 

0 

2 

1 

1 

MTAMI     WR    /"  I  TV  D 

74.3 

60.6 

67.5 

-  1.2 

80 

18 

51 

6+ 

20 

0 

0 

0 

° 

2.27 

.54 

1.76 

28 

.0 

0 

2 

1 

1 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

.8 

64 

2 1 

4 1 

7+ 

0 

0 

0 

° 

1.72 

•  2  2 

.70 

28 

5 

1 

0 

NAPLES 

76.2 

56.0 

66.  1 

65 

19+ 

47 

7 

32 

0 

0 

0 

0 

2.37 

2.00 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

OKEECHOBEE   HRCN   GATE  6 

M 

- 

•  38 

.52 

8 

4 

1 

0 

POMPANO  BEACH 

76.7 

54.2 

65.5 

82 

18 

39 

55 

0 

0 

0 

0 

1.70 

.64 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

PUNT A  GOROA 

78,1 

54.0 

66.  1 

,8 

85 

19  + 

42 

34 

0 

0 

0 

0 

•  20 

1.25 

28 

.0 

0 

2 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

77,4 

53.1 

65.3 

84 

17 

42 

9+ 

49 

0 

0 

0 

0 

2.89 

2.26 

28 

.0 

0 

I 

1 

1 

SARASOTA 

75.8 

53.7 

64.8 

85 

19 

42 

7 

52 

0 

0 

0 

0 

1.60 

.57 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

76.7 

63.6 

65.2 

-  .9 

83 

17  + 

36 

g 

57 

0 

0 

0 

3  -  1 

1.86 

2 

.0 

0 

3 

3 

1 

SUNNILANO 

78. 6M 

51. IM 

64. 9M 

85 

18  + 

54 

0 

0 

0 

2.74 

1.80 

28 

4 

1 

1 

TAMIAMI   TRAIL  <.0  MI  BEND 

79.6 

56.6 

68.  1 

89 

18 

46 

9 

0 

° 

0 

1.48 

1.15 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

TAVERNIER 

76.6 

63.2 

69.9 

-  .8 

81 

12  + 

53 

10 

3 

0 

0 

0 

I 

3.01 

1.31 

2.82 

28 

T 

0 

2 

1 

TITUSVILLE  2  W 

75.4 

50.8 

63.1 

1.0 

93 

18 

38 

7 

98 

0 

0 

0 

1.28 

1.42 

.50 

21 

.0 

0 

6 

\ 

0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

73.6 

54.9 

64.3 

83 

17 

42 

7  + 

78 

0 

0 

0 

0 

1.96 

.53 

21 

0 

6 

0 

WAUCHULA   2  NW 

76.2 

48.9 

62.6 

-  1.0 

85 

17 

34 

7 

104 

0 

0 

0 

0 

2.77 

.55 

.87 

20 

0 

5 

\ 

0 

WEST  PALM  BEACH 

74.5 

57.2 

65.9 

-  1.6 

80 

18 

45 

9 

36 

0 

0 

0 

0 

1.93 

1.05 

.48 

21 

.0 

0 

7 

0 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

75.6 

55.9 

65.8 

-  1.9 

83 

18 

42 

6+ 

54 

0 

0 

0 

0 

2.68 

.47 

.91 

21 

.0 

0 

6 

1 

0 

D I V  I S I  ON 

65.8 

2.28 

T 

STATE 

62.1 

1  .4 

2.02 

1.02 

T 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  17  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Tobl*  3 


*P*L*CHKOL*  Wfi  CITY  R 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BAKTOH 

RAV  LAKE 

PtLLE  GLAOe  eiP  STA 
Betie  GLADE  MRCN  GATE  4 
BIG  PINC  ItEV  INN 
flLOUNTSTOXN  ?  SE 
nONIT*  SPRINGS  ?  ESE 

BRADENTON 

RROOKSVILLE  CHIN  MILL 
BUSMNELL  ?  E 
CAMP  BLANDlNG 
CANAL  POINT  USOA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRABELLE 

CARWILLE 

CEDAR  KEV 

CMATTAMOOCHEE 
CHIPLEr  3  E 
CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWI5T0N 

CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  T  S 
COMPASS  L«»tE 
CRESCENT  CITY  2  SW 
CROSS  CITY  CAA  AP 

CAN  I A  4  MNW 

DAVTONA  BEACM 

DAYTONA  BEACH  HB  AP  R 

f)E  FUNIAPt  SPRINGS 

0£  LAND 

DRV  TOR TUG* S 

EUSTIS  ?  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMEBE 

FERNANOINA  REACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHTA  MAR 

FORT  LAUDERDALE  7  N 

FORT  MYERS  H0  AP  R 

FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UNIV 
GAINESVILLE  2  SM 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

MART  LAKE 
KIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
MILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

HOMESTEAD  EXP  STA 
MVPOLUXO 
INVERNESS 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 

JACKSONVILLE  BEACM 
JACKSONVILLE  WB  CITY  R 
JASPER  9  ESE 
KENDAL  2  E 

KEY  WEST  WP  CITY  R 

KiSStMMEE 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  ?  E 
LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 
LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORD 
LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 

LOXAHATCHEE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
HAAIANNA  CAA  AP 
MARIANNA   IND  SCHOOL 

MAYO  »  NW 
MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 
MfAMr  REACH 

MIAMI   WB  AIRPORT  li 

MIAMI    WB   CITY  R 

MILTfW  EIP  STATION 

MONTICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

«T  plfa«;ant 

MVAKKA  RIVER  ST  PARK 
NAPLES 

NEW  SMYRNA   WfACH  4  N 
NICEVILLE 

NITTAW  1  S 
nCALA 

nCALA  7  HE 
OKEECHOBFF  <>  W 
OKfCCHOnet   MRCN  GATE  6 

ORLANDO  MATER  PLANT 
n«LAM0O  tfA  AIDPflAT  I 
PALATr A 
PANAMA  CITY 
PEN^ACOLA  CAA  AP 

PPNSACOtA  wn  CITY  I 

RETP»5 

PLANT  riTY 

pnwPtNn  BEACH 

PORT  MAVACA   %  L  CANAL 

PU»<TA  GOtOA 
Ot^NCY  FIP  STATION 
RAinRO  '.T  PRI-.ON 
ROYAL  PALM  BANGFR  -^TA 
^AtNT  AUfUfSTINF 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

ST  PETERSftURG 

SAMASOTA 


Day  of  month 


3.51 
2.67 
•  S9 


RECORD  MISSING 


3.77 
3.03 
I. 74 


2.50 
3.52 
1.24 
2.53 


1.40 
1.64 
2.04 


RECORD  MISSING 


1.42 
U53 
1.50 


RECORD  MISSING 


2.2« 
1  .45 
2. BO 
1  .00 


10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  15  1  16  I  17  I  18  I  19  I  20  I  21  I  22  I  23  I  24    25  |  26  I  27    281  29    30  31 


.06  .45 
1.09 


.02     T  T 


.38 
.27 
.30 


2.15 
.27 

.10 


1.44 
1.50 
2.00 


2.00 
T 

1.45 


S—  R*i»r*Qc«  NotM  FoUowtng  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 

FLODID* 

Table  3— Contiiiued  FEIRUART  1«M 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4    1    5    I  6 

7  1 

8  I  9 

10  I  11  I  12 

,  1  i 

13 

14 

15 

16 

17  1  18 

19 

20 

21 

22  1  23  24 

25  1  26 

27 

28  1  29  30 

31 

SeCOTAN 

2*42 

.85 

04 

* 

.57 

STUART 

1  86 

*60 

*e5 

SUNN  I LAND 

2.74 

•  44 

.13 

.37 

1.80 

TALLAHASSEE  WS  AP 

1.69 

.02 

.02 

T 

.08 

T 

.93 

.64 

TAMIAMI    TRL  '.O  MI  BEND 

i.^e 

.11 

.21 

.01 

1.15 

1.58 

T 

•  03 

■  32 

T  T 

.01 

.69 

.48 

.05 

TARPON  SPRINGS 

1.96 

.27 

1.12 

.46 

.03 

.08 

TAVEPNIER 

3.01 

•  14 

T 

.05 

2,82 

TITUSVILLE   2  W 

i.?e 

•  15 

.10 

.11 

.90 

.30 

.12 

VERO  BEACH  CAA  AP 

1.96 

.39  ,13 

*?4 

.02 

T 

T 

.i3 

.35 

.30 

WAUCHULA  2  NH 

2.77 

.33 

.02 

.87 

.73 

.47 

.02 

.33 

WEST  PALM  BEACH 

1.93 

.08 

.15 

.22 

.03 

.1^  T 

.02 

.46 

.IS 

.28 

.01 

.35 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

2.66 

.04  .06 

.15 

.  16 

T 

.43 

.06 

T 

T 

.91 

.05 

.45 

WINTER  HAVEN 

1.25 

.20  T 

T 

.46 

.  19 

.40  T 

DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FEBRUARY  1954 


Day  Oi  Month 


Slollon 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29  {  30 

31 

Avoi 



APALACHICOLA  Hfl  CITY 

MAX 
MIN 

60 
45 

65 
45 

69 

55 

60 
40 

66 
44 

64 
44 

62 
4  7 

50 
36 

66 
41 

71 
56 

73 
61 

67 
49 

60 
42 

68 
59 

67 
59 

59 

57 

50 

59 

53 

52 

48 

53 

51 

47 

51 

61 

69 
43 

66  .5 
51  .0 

APCAOIK 

MAX 
MIN 

77 
45 

69 
49 

73 
42 

70 
51 

71 
43 

69 
37 

75 
37 

69 
50 

69 
41 

77 
48 

79 
48 

75 
58 

76 
50 

78 
51 

82 
54 

58 

58 

54 

85 
59 

62 

82 

62 

75 
46 

78 
43 

76 
49 

74 
44 

79 
42 

55 

76 

63 

76.8 
60.0 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

75 
50 

76 
53 

74 
42 

69 
51 

72 
51 

69 
41 

75 
40 

72 
49 

69 
40 

79 
49 

78 
58 

74 

60 

77 
51 

80 
50 

82 
54 

60 

56 

56 

50 

50 

51 

45 

47 

52 

43 

47 

54 

75 
63 

76.9 
51  .6 

BARTOW 

MIN 

75 
47 

76 
40 

75 
45 

43 

38 

37 

49 

45 

53 

64 

55 

54 

49 

55 

56 

55 

55 

64 

62 

55 

44 

54 

43 

45 

53 

77 
58 

76.0 
60.4 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MIN 

75 
50 

76 
51 

75 
51 

74 

48 

73 
45 

7  1 

40 

68 
38 

52 

37 

41 

45 

58 

59 

50 

52 

60 

56 

53 

54 

61 

58 

49 

45 

48 

42 

36 

44 

80 
44 

75.6 
48.8 

MIN 

78 
64 

79 
61 

76 
59 

67 

58 

54 

60 

61 

61 

11 

57 

61 

61 

68 

70 

70 

64 

66 

58 

74 

74 

67 

57 

67 

64 

52 

54 

77 
65 

79  •  1 
62.8 

RLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 
MIN 

63 
36 

69 
37 

7 1 

39 

69 
34 

34 

33 

34 

31 

31 

35 

49 

4  7 

39 

40 

50 

54 

57 

39 

40 

54 

48 

39 

75 

)9 

42 

36 

37 

55 

77 
59 

69.5 
41.8 

BRADENTON 

MIN 

75 
49 

72 
51 

41 

54 

46 

45 

39 

51 

52 

48 

58 

61 

51 

52 

62 

60 

53 

55 

82 
62 

81 
62 

80 
62 

75 

56 

75 

52 

55 

It 

53 

77 
62 

74  •  3 
52.9 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

44 

43 

49 

41 

47 

43 

47 

47 

44 

53 

59 

58 

" 

50 

54 

59 

58 

49 

55 

62 

60 

48 

48 

51 

48 

52 

58 

79 
60 

73.4 
51  .3 

BUSHSjELL  ?  E 

MIN 

72 
44 

70 
13 

42 

65 
40 

38 

37 

38 

48 

37 

47 

57 

7  2 

58 

46 

44 

53 

61 

54 

48 

54 

53 

60 

45 

42 

50 

45 

44 

55 

80 
60 

76  .  1 
48.4 

CAMP   BLAND  I NG 

MAX 
MIN 

37 

39 

50 

38 

41 

40 

41 

42 

39 

51 

67 

37 

40 

42 

51 

52 

59 

43 

47 

50 

62 

46 

45 

42 

44 

51 

50 

80 
55 

73.6 
46.5 

CANAL   POINT  USOA 

MIN 

56 

54 

53 

59 

56 

42 

42 

55 

7 1 

46 

55 

59 

67 

65 

73 
60 

76 
62 

76 
59 

79 
60 

77 

58 

80 
58 

61 

60 

58 

75 

56 

49 

53 

4  5 

8 1 
45 

72 
62 

74  .5 
55.5 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

59 

60 

59 

59 

59 

57 

58 

59 

59 

47 

49 

55 

57 

57 

57 

79 
51 

60 

60 

81 
51 

65 

82 
66 

76 
50 

76 

52 

52 

73 

52 

7  3 
45 

77 
45 

73 
62 

76.2 
56.5 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

56 

57 

72 

51 

62 

71 

60 

54 

47 

53 

56 

57 

63 

65 

57 

59 

60 

62 

57 

62 

83 
55 

54 

8 1 
66 

75 
58 

79 
55 

7  5 
56 

70 
59 

56 

59 

74 
54 

75.9 
56.5 

CARRA8ELLE 

MAX 
MIN 

36 

34 

52 

35 

41 

32 

66 
36 

33 

39 

52 

58 

50 

40 

45 

72 
49 

50 

80 
61 

42 

51 

52 

50 

39 

41 

49 

42 

57 

58 

70 
55 

71  .  1 
46.0 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

49 

48 

46 

45 

49 

46 

50 

46 

43 

48 

58 

56 

44 

54 

58 

61 

70 
62 

53 

55 

58 

60 

51 

52 

52 

50 

55 

58 

73 
52 

70.5 
52.5 

CHIPLF.Y  3  E 

MAX 
MIN 

34 

38 

46 

31 

42 

33 

40 

23 

36 

52 

58 

44 

34 

46 

51 

54 

53 

40 

51 

54 

46 

40 

42 

49 

74 

39 

55 

55 

75 
41 

72.3 
44.0 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

51 

52 

49 

55 

48 

46 

46 

52 

51 

57 

61 

61 

50 

55 

58 

63 

60 

56 

61 

65 

60 

50 

54 

53 

48 

48 

60 

72 
53 

70.3 
54.8 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

49 

46 

43 

44 

70 
42 

39 

40 

48 

39 

50 

58 

60 

74 

50 

77 
50 

81 
53 

50 

55 

50 

55 

62 

61 

49 

46 

72 
53 

47 

49 

56 

78 
61 

75  .5 
50.5 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

58 

61 

53 

55 

49 

45 

l*. 

54 

63 
44 

70 
43 

8  0 
49 

80 
57 

59 

60 

75 
61 

64 

58 

58 

60 

65 

53 

56 

61 

55 

48 

42 

47 

61 
54 

75.3 
54.4 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 
MIN 

56 

53 

54 

55 

48 

44 

46 

72 

52 

39 

7  1 
44 

49 

79 
54 

82 

59 

65 

7  7 
68 

68 

59 

59 

62 

67 

70 

57 

50 

59 

45 

44 

47 

78 
58 

77  .0 
54.7 

COMPASS  LAKE 

MAX 
MIN 

33 

33 

7  1 
40 

28 

36 

30 

37 

28 

37 

48 

56 

43 

38 

43 

45 

47 

53 

38 

52 

60 

44 

37 

37 

49 

35 

54 

50 

69 
45 

70.9 
42.0 

CRESCENT  CITY  2  sw 

MAX 
MIN 

47 

43 

45 

38 

39 

36 

43 

68 
48 

72 
39 

79 
50 

7  6 
57 

72 
55 

67 
45 

72 
46 

73 
52 

54 

51 

57 

54 

52 

61 

43 

43 

51 

45 

49 

54 

80 
52 

74  .8 
46  .9 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 
MIN 

36 

35 

41 

32 

33 

38 

37 

40 

40 

7  3 
46 

7  5 
54 

68 
44 

72 
41 

77 
45 

82 
47 

53 

80 
49 

7  7 
40 

51 

63 

44 

37 

38 

43 

41 

46 

50 

77 
45 

72.5 
43.2 

OAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

62 
54 

69 

50 

66 
46 

43 

43 

43 

43 

49 

42 

70 
51 

58 

75 
60 

65 
57 

53 

7  3 
59 

73 
57 

76 
60 

61 

77 
60 

74 

65 

64 

50 

47 

58 

46 

47 

79 

56 

75 
53 

71  .0 

53.2 

OAYTONA   BEACH  WR  AP 

MAX 
MIN 

69 
48 

46 

43 

4? 

42 

40 

38 

43 

41 

50 

57 

6  5 

56 

68 
54 

74 
48 

74 

55 

57 

57 

58 

56 

63 

55 

47 

42 

51 

45 

45 

57 

80 
57 

72.5 
49.8 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

74 
40 

42 

45 

32 

39 

41 

46 

23 

37 

46 

7  3 

56 

68 
41 

73 
35 

77 
48 

80 
54 

54 

55 

39 

48 

50 

7 1 
58 

11 

44 

47 

37 

50 

55 

72 
45 

72  .4 
44.7 

DE  LAND 

MAX 
MIN 

47 

44 

40 

40 

38 

68 
35 

67 

36 

73 

50 

57 
40 

69 
46 

76 
56 

75 
59 

69 
45 

73 
47 

75 
54 

58 

55 

55 

78 
55 

76 
52 

80 
63 

78 
45 

42 

75 
49 

45 

72 
42 

78 
55 

76 
60 

73.0 
48.7 

DRY  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

65 

67 

66 

70 

67 

61 

7  3 
66 

74 

62 

70 
63 

78 
67 

77 
67 

79 
67 

74 

67 

76 
68 

77 
59 

69 

69 

68 

68 

70 

72 

55 

66 

65 

65 

59 

66 

74 
64 

75.6 
66.4 

EUSTIS  2  S 

MAX 
MIN 

73 
50 

46 

44 

45 

44 

4  3 

4  3 

70 
48 

69 
47 

7  7 
49 

76 
56 

76 
57 

71 
49 

77 
51 

79 
54 

60 

60 

54 

57 

62 

60 

50 

45 

52 

50 

47 

60 
55 

82 
61 

75,9 
61  .4 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

54 

55 

50 

61 

55 

48 

50 

50 

68 

51 

77 

50 

78 
55 

81 

60 

81 

60 

80 
59 

64 
54 

84 
61 

85 
62 

85 
57 

87 
62 

85 
63 

8  3 
62 

80 
51 

81 
50 

74 
•51 

73 
51 

75 
53 

84 
52 

59 

55.2 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

48 

42 

44 

42 

67 
41 

67 

39 

71 

39 

58 
47 

68 
42 

75 
49 

73 
57 

70 
52 

68 
46 

75 
47 

77 
53 

8  1 
53 

78 
54 

75 
51 

77 
56 

77 
52 

75 
62 

74 
41 

73 
47 

76 
51 

60 
56 

79 
60 

72.7 
49.3 

FELLSMERE 

MAX 
MIN 

71 
51 

75 
56 

73 

45 

52 

42 

41 

38 

51 

39 

47 

55 

75 

59 

73 
51 

75 
59 

79 
52 

55 

58 

8 1 
58 

60 

83 
54 

6 1 

61 

73 
47 

75 
45 

76 
46 

72 
45 

42 

49 

76 
63 

75.6 
51.2 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 
MIN 

47 

42 

49 

40 

42 

39 

6 1 
46 

55 

68 
40 

76 
51 

76 

59 

75 
50 

61 

48. 

70 
47 

72 

53 

58 

60 

49 

55 

72 
60 

76 
63 

48 

7 1 
43 

66 
51 

73 
46 

50 

75 
63 

73 
57 

70.4 
49.6 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

77 
56 

80 

59 

77 
54 

77 

55 

49 

42 

42 

55 

42 

47 

50 

56 

77 
64 

77 
61 

79 
65 

81 
69 

6  1 
60 

83 
59 

83 
61 

62 
70 

84 

69 

75 
53 

77 
52 

76 
56 

75 
45 

74 
44 

79 
46 

74 
63 

77.9 
56.3 

FT  LAUDERDALE  HAHIA  MAR 

MAX 
MIN 

73 
58 

75 
60 

73 
57 

73 
59 

70 

55 

70 
49 

73 
49 

73 
54 

68 

48 

75 
54 

75 
58 

76 
62 

73 
66 

72 
67 

77 
55 

77 
70 

77 

66 

79 
64 

79 
7 1 

79 
72 

61 
72 

73 

73 

76 

75 

72 

74 
5  7 

72 
64 

74.4 
60.1 

FORT  LAUDERDALE  7  M 

MAX 

MIN 

78 
54 

76 

55 

78 
51 

74 

53 

74 
49 

72 
41 

71 
41 

75 
57 

65 
41 

70 
44 

78 
44 

79 
51 

79 
59 

75 
64 

76 
62 

78 
67 

79 
58 

81 
58 

82 
57 

62 
57 

61 
63 

63 
57 

75 
49 

76 
53 

79 
45 

72 
41 

73 
44 

76 
54 

76  .4 
52.6 

FORT   MYERS  KB  AP 

MAX 
MIN 

77 
50 

79 

52 

72 
44 

72 
57 

73 
48 

70 
43 

75 
40 

64 
51 

68 
50 

75 
48 

80 
56 

80 
60 

79 
54 

79 
55 

62 
60 

84 

60 

84 
55 

84 
55 

84 

56 

65 
59 

81 
59 

75 
49 

77 
45 

76 
51 

72 
46 

74 
46 

61 
52 

75 
50 

77.1 
52.3 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

7J 
53 

72 
57 

73 
49 

70 
50 

70 
46 

68 

41 

71 
43 

63 
43 

69 

39 

68 
46 

78 
52 

74 
61 

73 
64 

75 
63 

77 
65 

77 
61 

79 

60 

78 
62 

79 
62 

79 
54 

80 
51 

70 
49 

74 
52 

79 
51 

71 
44 

75 
46 

76 
51 

75 
62 

73.8 
53.4 

B**  r*f«r«i)C«  Bot«a  tollovinc  Station  Indai 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  •  Continued 


FLORIDA 
FEBRUARY  195« 


Day  0(  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28  29 

30 

31 

% 
< 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 

60 

73 

72 

72 

63 

69 

69 

74 

55 

69 

75 

75 

68 

72 

78 

82 

83 

81 

77 

81 

83 

76 

75 

77 

80 

73  ■ 

5 

MIN 

A2 

43 

44 

38 

39 

il 

42 

46 

38 

45 

55 

54 

43 

49 

55 

58 

57 

51 

53 

60 

61 

48 

43 

49 

4? 

4  8 

7 

60 

46. 

5 

GAINESVILLti   2  SW 

MAX 

70 

7  1 

69 

62 

67 

60 

64 

55 

67 

73 

74 

64 

66 

64 

79 

76 

70 

75 

76 

72 

73 

74 

76 

72 

75 

72 

73 

70  f 

1 

MIN 

40 

38 

39 

32 

31 

30 

35 

46 

35 

42 

53 

54 

42 

45 

50 

56 

1 

l\ 

62 

60 

39 

38 

42 

36 

42 

5  1 

59 

44  . 

4 

6LEN   ST   MARY  NURSERIES 

MAX 

67 

66 

6  7 

69 

63 

68 

76 

7  5 

74 

69 

73 

78 

77 

flO 

76 

75 

74 

71 

72 

77 

79 

79 

73  ■ 

2 

MIN 

Jl 

36 

42 

35 

34 

J  I 

>b 

44 

38 

48 

56 

51 

35 

42 

48 

50 

57 

58 

40 

37 

46 

41 

46 

62 

56 

44. 

1 

GRAPE   HAMMOCK   C   P  RANCH 

MAX 

MIN 

HI  ALEAH 

MAX 

75 

79 

74 

75 

72 

71 

74 

66 

71 

78 

78 

81 

75 

76 

70 

74 

75 

77 

2 

MIN 

50 

55 

65 

57 

52 

^6 

45 

55 

46 

49 

64 

59 

53 

65 

56 

67 

6n 

50 

60 

60 

68 

S5 

•■0 

54 

40 

47 

48 

57 

55. 

9 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

69 

72 

67 

69 

74 

76 

75 

70 

76 

80 

74 

72 

77 

80 

79 

MIN 

37 

36 

42 

37 

33 

iO 

37 

41 

40 

43 

53 

52 

39 

45 

49 

51 

53 

43 

50 

62 

60 

37 

38 

46 

40 

46 

54 

56 

44  . 

5 

M  I  LL 1 ARO 

MAX 

68 

70 

72 

67 

65 

fife 

68 

68 

77 

78 

72 

63 

75 

77 

75 

67 

72 

76 

79 

80 

3 

MIN 

32 

36 

48 

36 

39 

32 

41 

41 

38 

50 

59 

50 

32 

39 

45 

49 

56 

4U 

49 

65 

61 

40 

35 

45 

44 

47 

49 

55 

44. 

4 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

80 

81 

77 

77 

77 

79 

74 

70 

74 

80 

81 

82 

77 

78 

80 

80 

7  7 

80 

80 

75 

MIN 

49 

50 

49 

45 

46 

51 

37 

38 

44 

51 

58 

57 

57 

64 

56 

55 

54 

64 

59 

55 

49 

49 

43 

39 

41 

61 

60. 

5 

HYPOLUXO 

MAX 

75 

78 

76 

75 

73 

72 

74 

70 

70 

80 

80 

77 

74 

74 

77 

70 

8U 

75 

74 

77 

74 

76 

77 

73 

MIN 

55 

52 

53 

53 

44 

37 

39 

54 

40 

45 

53 

57 

65 

66 

65 

67 

51 

51 

70 

71 

62 

50 

55 

59 

42 

43 

48 

55 

55. 

1 

INVERNESS 

MAX 

73 

72 

73 

68 

68 

70 

76 

68 

67 

73 

78 

73 

74 

77 

8  1 

73 

77 

82 

80 

MIN 

'•6 

43 

40 

41 

38 

3G 

38 

48 

40 

49 

58 

59 

46 

58 

62 

59 

64 

52 

56 

57 

51 

45 

43 

52 

49 

43 

56 

59 

49. 

2 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

70 

65 

62 

73 

73 

7  1 

73 

78 

70 

79 

MIN 

<.o 

40 

48 

40 

40 

37 

42 

43 

40 

51 

69 

47 

41 

43 

53 

57 

56 

48 

54 

62 

55 

46 

43 

52 

45 

51 

57 

48 

47! 

8 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

63 

56 

69 

72 

70 

59 

70 

69 

MIN 

52 

41 

46 

43 

40 

37 

36 

45 

39 

50 

58 

51 

51 

44 

53 

56 

57 

47 

67 

61 

62 

47 

43 

52 

45 

47 

54 

58 

49. 

0 

JACKSONVILLE  CITY 

MAX 

69 

55 

57 

63 

72 

74 

70 

77 

70 

5 

MIN 

43 

45 

51 

41 

44 

Ui 

48 

45 

42 

53 

58 

49 

48 

58 

51 

57 

51 

55 

64 

59 

40 

52 

5? 

47 

52 

57 

48 

50 

5 

JASPER  Q  ESE 

MAX 

65 

68 

56 

69 

75 

7  7 

68 

68 

75 

78 

72 

78 

76 

•J2 

MIN 

32 

34 

32 

33 

30 

35 

41 

36 

48 

58 

48 

34 

41 

45 

50 

56 

39 

49 

55 

59 

47 

35 

42 

38 

49 

49 

54 

43 

3 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

7A 

74 

7  3 

75 

72 

72 

7  7 

78 

79 

79 

79 

8  1 

82 

82 

74 

77 

3 

MIN 

66 

67 

64 

67 

62 

&y 

63 

62 

62 

57 

61 

63 

57 

55 

68 

68 

68 

70 

69 

72 

72 

57 

65 

65 

63 

57 

60 

63 

54 

8 

K I SS I MMEE 

74 

69 

74 

68 

71 

67 

70 

78 

78 

74 

72 

76 

78 

82 

85 

77 

75 

3 

MIN 

42 

46 

42 

42 

47 

42 

38 

40 

37 

46 

58 

58 

47 

48 

51 

66 

55 

52 

57 

63 

51 

46 

43 

53 

43 

43 

55 

52 

49 

4 

LA  BELLE 

MAX 

80 

81 

77 

74 

76 

It* 

65 

71 

80 

81 

82 

79 

78 

84 

73 

79 

2 

MIN 

47 

49 

42 

30 

43 

3b 

35 

52 

38 

45 

45 

60 

52 

51 

35 

57 

54 

54 

57 

51 

62 

46 

42 

48 

41 

42 

50 

61 

49 

1 

LAKE   ALERED   Exp  STA 

75 

74 

74 

69 

70 

68 

68 

76 

76 

75 

74 

76 

79 

82 

82 

83 

82 

65 

76 

0 

MIN 

48 

45 

4  1 

44 

4  1 

39 

37 

49 

43 

48 

59 

59 

47 

48 

50 

59 

55 

51 

57 

62 

51 

52 

43 

51 

45 

46 

55 

60 

49 

9 

LAKE   CITY   2  E 

MAX 

69 

70 

73 

66 

68 

68 

54 

09 

76 

77 

71 

59 

75 

78 

82 

70 

72 

78 

8  3 

73 

67 

78 

78 

73 

2 

MIN 

37 

39 

45 

36 

35 

32 

39 

42 

39 

49 

58 

49 

37 

46 

52 

57 

55 

44 

50 

60 

61 

43 

40 

46 

42 

45 

51 

55 

45 

9 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

69 

73 

73 

74 

65 

69 

58 

68 

77 

76 

73 

72 

77 

75 

74 

3 

MIN 

50 

46 

40 

43 

44 

37 

48 

41 

51 

57 

59 

47 

47 

51 

55 

55 

52 

54 

51 

62 

48 

43 

53 

49 

46 

56 

58 

49 

6 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

72 

75 

72 

64 

68 

6  7 

73 

56 

66 

75 

75 

7  1 

70 

74 

78 

8 1 

83 

78 

80 

78 

74 

76 

73 

4 

MIN 

49 

52 

49 

49 

47 

47 

44 

44 

51 

59 

52 

51 

54 

56 

62 

62 

65 

59 

63 

60 

51 

56 

52 

46 

50 

58 

67 

52 

9 

LAKE   PLACID  2  SW 

MAX 

79 

77 

75 

7  1 

74 

7  1 

76 

67 

70 

79 

79 

75 

78 

78 

83 

74 

77 

77 

7 

MIN 

50 

50 

41 

34 

46 

37 

30 

50 

45 

50 

5  5 

61 

52 

51 

55 

v> 

56 

56 

55 

61 

51 

46 

41 

53 

49 

40 

53 

61 

50 

9 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

70 

72 

66 

68 

68 

69 

61 

68 

72 

70 

80 

78 

73 

78 

61 

76 

75 

76 

66 

73 

78 

76 

73 

0 

MIN 

36 

35 

46 

33 

34 

30 

37 

43 

37 

48 

58 

49 

35 

46 

51 

58 

69 

43 

51 

61 

60 

38 

39 

47 

40 

49 

55 

58 

45 

6 

LOXAHATCHEE 

MAX 

78 

78 

73 

71 

69 

78 

65 

80 

8  I 

78 

81 

83 

85 

83 

81 

78 

79 

73 

76 

9 

MIN 

55 

54 

50 

33 

41 

35 

33 

33 

38 

45 

48 

58 

57 

54 

65 

50 

01 

55 

57 

62 

57 

48 

46 

48 

42 

39 

43 

64 

60. 

5 

MADISON 

MAX 

68 

7  1 

72 

03 

67 

68 

66 

57 

71 

80 

7  7 

79 

75 

75 

74 

79 

74 

72. 

2 

MIN 

35 

39 

49 

36 

39 

38 

41 

37 

35 

61 

58 

47 

37 

48 

64 

57 

60 

41 

51 

63 

57 

43 

46 

49 

40 

52 

55 

55 

46. 

9 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 

77 

78 

74 

76 

75 

7  3 

74 

73 

72 

78 

79 

80 

78 

80 

81 

82 

62 

80 

82 

78 

70 

81 

76 

78 

75 

78. 

0 

MIN 

63 

66 

63 

65 

65 

62 

61 

58 

50 

66 

58 

62 

65 

55 

68 

69 

55 

68 

70 

69 

71 

66 

65 

66 

63 

69 

62 

63 

64 

1 

MARIANNA   CAA  AP 

MAX 

68 

70 

71 

62 

63 

68 

57 

71 

76 

74 

63 

70 

71 

7  8 

66 

69 

4 

MIN 

33 

38 

47 

33 

38 

32 

40 

30 

38 

61 

58 

38 

32 

47 

50 

55 

45 

40 

52 

60 

45 

41 

41 

45 

40 

52 

56 

40 

43 

5 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

69 

71 

70 

66 

53 

69 

71 

75 

75 

69 

69 

75 

75 

73 

72 

1 

MIN 

34 

39 

42 

34 

42 

36 

37 

29 

38 

51 

57 

43 

35 

47 

49 

52 

52 

41 

51 

60 

47 

41 

41 

49 

41 

54 

55 

48 

44 

5 

MAYO   b  Nw 

69 

72 

73 

63 

70 

69 

69 

74 

78 

69 

70 

77 

81 

7  3 

83 

79 

73 

5 

MIN 

33 

34 

31 

36 

36 

30 

37 

40 

39 

32 

58 

50 

36 

42 

47 

54 

55 

41 

41 

64 

61 

42 

37 

44 

40 

51 

57 

57 

46 

2 

MELBOURNE 

74 

74 

74 

72 

71 

70 

70 

79 

78 

77 

72 

74 

78 

T2 

79 

76. 

0 

MIN 

51 

52 

47 

30 

45 

43 

41 

51 

40 

48 

56 

60 

60 

54 

58 

60 

52 

59 

65 

67 

62 

49 

50 

53 

48 

45 

54 

63 

53. 

6 

MERRITT  ISLAND 

72 

75 

72 

67 

70 

bb 

71 

80 

76 

70 

71 

74 

77 

78 

73. 

8 

M^N 

33 

46 

37 

46 

42 

31 

4  1 

5  1 

58 

59 

64 

52 

60 

62 

59 

61 

65 

66 

63 

53 

48 

48 

48 

54 

63 

54. 

4 

MIAMI  BEACH 

74 

75 

77 

77 

76 

74 

73 

73 

76 

75 

81 

73 

73 

74 

75 

77 

73 

74. 

9 

MIN 

59 

63 

69 

61 

58 

54 

55 

57 

63 

56 

6 1 

70 

67 

67 

7  1 

72 

73 

60 

63 

66 

55 

56 

60 

63 

62. 

4 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

76 

79 

75 

77 

73 

72 

74 

68 

7 1 

78 

80 

83 

81 

80 

80 

78 

76 

79 

74 

73 

77 

73 

76. 

6 

MIN 

67 

58 

67 

38 

36 

52 

50 

63 

51 

52 

69 

62 

55 

56 

69 

59 

63 

64 

63 

72 

67 

57 

55 

58 

54 

62 

54 

63 

59. 

1 

MIAMI    MB  CITY 

73 

77 

73 

74 

71 

70 

69 

75 

74 

78 

73 

75 

77 

79 

80 

78 

76 

77 

75 

74 

75 

74 

72 

75 

72 

74. 

3 

MIN 

64 

61 

56 

60 

57 

bi 

51 

63 

51 

65 

61 

64 

68 

66 

69 

•  59 

68 

68 

70 

72 

69 

58 

58 

68 

54 

65 

59 

63 

60. 

6 

MILION  EXP  STATION 

MAX 

68 

71 

74 

70 

65 

70 

66 

54 

73 

75 

70 

68 

70 

75 

75 

70 

67 

66 

69 

69 

76 

72 

66 

73 

75 

78 

72 

70. 

4 

MIN 

35 

38 

38 

29 

36 

34 

43 

27 

35 

52 

57 

41 

34 

48 

58 

65 

49 

39 

49 

58 

39 

37 

42 

47 

36 

68 

57 

44 

43. 

4 

MONTICELLO 

68 
35 

73 
37 

71 
49 

62 
34 

80 

78 

71 

75 

75 

72 

77 

77 

60 

76 

74 

78 

73 

71. 

7 

MAX 
MIN 

67 
37 

69 
34 

65 
39 

64 

33 

72 
40 

78 
5 1 

78 

55 

66 

74 

80 

63 

44 

44 

48 

62 

47 

42 

40 

47 

39 

53 

53 

41 

44. 

4 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

78 

74 

76 

75 

72 

73 

70 

70 

62 

70 

78 

77 

74 

74 

74 

77 

79 

83 

81 

80 

84 

82 

73 

74 

76 

73 

76 

81 

75 

6 

MIN 

53 

52 

46 

45 

45 

44 

41 

61 

41 

43 

48 

46 

61 

61 

60 

63 

57 

66 

60 

69 

53 

47 

47 

51 

46 

A3 

50 

63 

51  . 

6 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

73 

76 

74 

69 

71 

68 

74 

72 

69 

78 

77 

75 

73 

76 

78 

82 

84 

84 

82 

86 

60 

74 

75 

73 

72 

78 

75 

77 

75. 

9 

MIN 

49 

4b 

40 

47 

41 

36 

36 

50 

42 

48 

58 

59 

47 

48 

50 

51 

55 

52 

69 

63 

61 

46 

43 

52 

43 

44 

55 

53 

49 

8 

MT  PLEASANT 

MAX 

68 

71 

71 

66 

64 

69 

67 

54 

72 

76 

77 

68 

70 

72 

77 

78 

73 

71 

75 

74 

70 

76 

76 

72 

70 

71 

72 

76 

71. 

2 

MIN 

37 

37 

47 

33 

37 

33 

40 

30 

37 

62 

57 

43 

37 

49 

50 

52 

53 

52 

52 

50 

50 

40 

40 

40 

36 

46 

47 

40 

43. 

9 

?•«  re(«reoc«  notes  (oltovlof  StktloD  : 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FEBRUARY  1954 


TabI*  i  Conlinuxl 


Day  Of  Month 


Station 

1 

g 

7  1  8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29 

30 

31 

Avei 

NAPLES 

MAX 
MIN 

77 

75 

56 

71 
48 

65 

70 
55 

69 
48 

75 
4  7 

71 
54 

57 

75 
56 

77 
59 

77 

65 

80 
53 

81 
57 

80 
59 

57 

68 

57 

51 

85 
72 

6 1 

64 

51 

48 

53 

55 

50 

52 

78 
55 

76. 
56. 

NtW  ^»*VRNA  BtACM  N 

MAX 
MIN 

70 
52 

57 
44 

73 
42 

69 
42 

70 
39 

54 

jy 

69 
38 

62 
49 

70 
41 

78 
5  1 

76 
56 

73 
58 

7  1 
64 

76 
50 

75 
54 

78 
56 

85 
57 

74 
57 

75 

58 

77 

52 

8 1 
52 

78 
46 

75 
43 

73 
53 

71 

60 
44 

77 

55 

69 

50 1 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

66 
30 

64 
31 

71 
37 

7? 

30 

64 
35 

65 
30 

67 
31 

27 

27 

72 
47 

72 
56 

70 
43 

53 
36 

54 
42 

69 
51 

50 

46 

35 

46 

45 

44 

59 
43 

75 
42 

70 
36 

69 
34 

7 1 

35 

52 

77 
68 

66  ■ 
40. 

OCALA 

MIN 

73 
43 

74 

45 

73 
45 

67 
40 

69 
40 

70 
38 

42 

47 

39 

62 

75 
59 

72 
58 

72 
44 

79 
47 

80 
52 

50 

5U 

48 

64 

62 

60 

46 

46 

52 

43 

61 

57 

60 
61 

75. 
49. 

OCALA   2  N£ 

MIN 

74 

38 

76 
38 

74 

35 

65 
34 

71 
33 

72 
30 

78 
33 

45 

69 
35 

49 

58 

56 

39 

40 

45 

53 

6  3 

50 

61 

40 

61 

8  5 
61 

59 

40 

38 

45 

38 

45 

82 
50 

81 
59 

75  . 
44. 

OKEECHOBfcti  HRCN  t»AT=  6 

MAX 
MIN 

OHLANUO  WATER  PLANT 

MIN 

73 

4y 

7  3 

4y 

73 
46 

70 
45 

70 
45 

68 
43 

74 
43 

76 
50 

69 
44 

49 

69 

61 

49 

52 

56 

57 

69 

57 

58 

52 

50 

55 

47 

61 

46 

46 

55 

79 
61 

76. 
51  . 

ORLANUO  US  AIRPORT 

MIN 

71 
4S( 

72 
47 

73 
44 

64 
44 

68 
44 

66 
40 

41 

45 

7  7 
48 

7  6 
58 

7  I 

61 

7  1 

76 

50 

79 

53 

66 

82 
68 

81 

66 

79 
67 

84 

62 

79 

56 

46 

76 
46 

73 
51 

70 
47 

76 
48 

7  5 
56 

57 

50. 

PAL  A  Tit  A 

MIN 

72 
45 

73 
44 

74 
44 

72 
41 

69 
if4 

68 
40 

75 
43 

48 

70 
42 

49 

68 

87 
62 

7  1 
45 

75 
48 

64 

84 
56 

60 
56 

76 
51 

5ft 

88 
63 

75 
ft? 

75 
4ft 

77 
45 

73 
64 

45 

87 
49 

8  1 
60 

62 

50. 

PANAMA  CITY 

MIN 

67 
38 

68 
42 

66 
52 

62 
36 

6? 
47 

68 
38 

60 
43 

32 

45 

.  7  1 
58 

7  5 
68 

67 
45 

69 
39 

72 
50 

7  6 
56 

7ft 
56 

73 

56 

76 
44 

71 
53 

72 
50 

66 
61 

74 
43 

73 
47 

65 
49 

7? 
44 

72 
59 

76 
57 

65 

48! 

PENSACOLA  CAA  AP 

MIN 

65 
42 

72 
48 

70 
48 

65 
35 

66 
43 

58 
41 

41 

29 

70 
42 

7  1 
54 

72 
67 

53 
43 

62 
41 

69 
66 

7  1 
59 

60 

61 

45 

66 

53 

7 1 
46 

73 
47 

71 
49 

54 
48 

70 
45 

73 
61 

78 
61 

68 
39 

68  . 
47. 

PENSACOLA   WB  CITT 

MIN 

62 
43 

7  1 

50 

70 
48 

64 
38 

66 
46 

66 
45 

40 

29 

44 

70 
55 

72 
56 

52 
46 

5  1 
43 

67 

67 

68 
60 

51 

62 

49 

64 

56 

67 

66 

72 
46 

7 1 

47 

52 

63 
49 

69 
45 

72 
60 

51 

40 

49. 

PLANT  CITV 

MIN 

74 
46 

75 
47 

75 
42 

72 
45 

71 

41 

70 
36 

39 

49 

38 

78 
45 

75 
59 

72 
62 

73 
49 

78 
49 

81 
52 

61 

11 

8  3 
54 

63 
66 

86 
52 

8  1 
50 

74 
44 

77 
43 

73 
62 

74 
41 

77 
44 

7  7 
54 

60 

49. 

pqmpano  beach 

MIN 

75 
54 

80 
58 

75 
53 

76 
55 

73 
48 

73 
39 

40 

53 

42 

79 
47 

80 

50 

80 
65 

75 
50 

78 
65 

7  8 
63 

60 

6U 

68 

60 

80 
72 

70 

60 

50 

66 

45 

75 
43 

43 

74 
58 

76  . 
54. 

PUNTA  GOROA 

MIN 

79 
51 

76 
54 

73 
46 

73 
58 

76 
52 

73 
45 

42 

52 

51 

76 
51 

7  7 
57 

82 
62 

81 
53 

80 
64 

63 

60 

84 
60 

83 
69 

84 
69 

66 
59 

85 
50 

83 

60 

80 
61 

81 
50 

73 
53 

74 

51 

76 
49 

80 
54 

60 

54. 

OUINCT   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

73 
33 

7  1 
3« 

71 
48 

67 

35 

65 
42 

59 
33 

38 

31 

35 

76 

50 

78 
67 

73 
45 

70 
36 

72 
47 

78 
49 

50 

66 

72 
41 

75 
61 

75 
61 

70 
50 

75 
42 

76 

39 

72 
49 

73 
43 

72 
62 

65 

74 
51 

72  . 
44. 

RAIFORO   ST  PRISON 

MAX 
MIN 

70 
37 

73 
38 

74 
43 

7  1 
39 

70 
34 

68 
31 

72 

36 

70 
46 

70 
40 

76 
49 

76 
67 

7  5 
63 

69 
39 

76 
42 

78 
49 

83 

61 

81 

50 

79 
41 

77 
51 

80 
6! 

8  1 
61 

75 
39 

75 
36 

72 
45 

74 
42 

78 
48 

79 
52 

60 
68 

75  , 
45. 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

55 

63 

49 

50 

48 

45 

72 
48 

71 
56 

71 
42 

43 

42 

55 

62 

57 

59 

61 

63 

58 

52 

54 

60 

55 

48 

62 

46 

50 

44 

72 
60 

77. 
53. 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

48 

44 

46 

40 

39 

37 

68 
43 

61 
47 

59 
40 

51 

59 

54 

61 

47 

54 

65 

59 

46 

57 

62 

53 

46 

73 
43 

7? 
53 

11 

46 

76 
65 

80 
60 

72  . 
49. 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

46 

4« 

47 

45 

^.7 

75 

64 
47 

55 

51 

58 

60 

47 

62 

66 

61 

57 

63 

67 

53 

61 

51 

40 

62 

48 

50 

67 

76 
52 

74. 
52. 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 
MIN 

35 

35 

51 

63 
40 

66 

38 

6  3 
36 

55 
41 

55 
34 

56 
40 

61 

56 

46 

35 

45 

62 

64 

60 

46 

60 

71 
61 

61 

73 
40 

68 
42 

65 
49 

65 
39 

7  3 
67 

70 
58 

56 

46. 

ST  PETERSBURG 

MIN 

74 
51 

74 
52 

71 
48 

69 

52 

66 
40 

66 

48 

46 

51 

50 

74 
65 

75 
62 

73 
62 

75 
60 

76 
57 

79 
50 

63 

60 

66 

62 

82 

64 

60 

63 

62 

73 
58 

69 
49 

51 

76 
56 

63 

54. 

SANFORD 

MAX 
MIN 

60 
49 

72 
4b 

73 
42 

73 
42 

64 
41 

69 
38 

68 
36 

75 
49 

59 
41 

70 
46 

7  8 
58 

76 
59 

72 
48 

73 
47 

76 
69 

79 
56 

83 
64 

84 
67 

83 
61 

80 
60 

83 
62 

80 
44 

70 
42 

75 
56 

73 
47 

73 
42 

75 
56 

67 

49. 

SARASOTA 

MIN 

76 
4« 

77 
50 

74 
45 

67 
53 

71 

58 

ftfl 
45 

42 

51 

54 

76 
53 

78 
52 

74 
61 

78 
50 

79 
52 

82 

55 

69 

55 

8  1 
68 

86 
50 

60 
62 

79 
62 

76 

58 

78 
46 

74 
64 

69 

61 

75 
47 

78 
56 

56 

53I 

SECOTAN 

MAX 
MIN 

32 

72 
33 

68 

31 

72 
34 

70 
32 

72 
29 

67 
34 

34 

70 
31 

75 

78 
69 

76 
64 

71 
34 

75 
44 

76 
48 

47 

55 

41 

43 

51 

65 

35 

37 

44 

49 

34 

39 

70 
41 

73  • 
40. 

STUART 

MAX 
MIN 

53 

52 

75 
52 

71 
52 

76 
39 

70 
45 

45 

46 

36 

77 
45 

78 
46 

75 
65 

80 
65 

77 
55 

77 
59 

69 

57 

63 

62 

63 

50 

55 

58 

61 

79 
49 

75 
52 

7 1 
52 

78 
61 

76  . 
53. 

SUNNILANO 

MIN 

52 

51 

46 

74 

50 

74 

4ft 

44 

43 

78 
46 

79 
63 

80 
66 

79 
55 

79 
53 

82 
57 

68 

55 

54 

56 

68 

69 

45 

45 

48 

74 
43 

42 

46 

76 
62 

78  . 
51. 

TALLAHASSEE  MB  AP 

MAX 
MIN 

6  7 
34 

70 
35 

71 
44 

63 

66 
36 

68 
32 

38 

34 

37 

77 
43 

77 
56 

64 

43 

71 
40 

71 
60 

78 
49 

51 

45 

72 
44 

75 
62 

76 
54 

69 
47 

75 
38 

75 
36 

57 
47 

73 
36 

73 
49 

77 
65 

59 
42 

70  . 
43. 

TAMIAMI    TRL   40  MI  RENO 

MIN 

58 

8  I 
58 

82 
54 

76 
57 

76 
54 

78 
51 

50 

56 

46 

72 
49 

79 
54 

61 
68 

64 

59 

83 
58 

75 
60 

54 

55 

69 

68 

66 

82 
55 

82 
64 

8  7 
49 

76 
54 

76 
59 

77 
47 

80 
48 

79 
52 

61 

66. 

TAMPA   MB  AIRPORT 

MIN 

50 

48 

45 

64 
48 

67 
45 

66 

42 

60 
50 

65 
48 

74 
51 

74 
61 

74 

53 

75 
50 

78 
50 

80 
66 

63 

55 

55 

60 

54 

62 

50 

48 

71 
54 

69 
47 

75 
50 

76 
56 

57 

52. 

TARPON  SPRINGS 

M*N 

46 

70 
47 

7  I 
44 

65 
49 

65 
46 

65 
43 

71 
42 

64 

50 

55 
50 

73 
51 

76 
6  1 

74 
60 

75 
49 

78 

50 

80 
58 

82 
60 

74 
65 

79 
51 

64 

69 

81 
56 

74 

59 

73 
63 

75 
47 

70 
54 

67 
55 

75 
48 

75 
59 

76 
53 

73 . 
52. 

TAVERNIER 

MAX 
MIN 

62 

78 
65 

75 
62 

77 
64 

75 
62 

74 

57 

72 
60 

72 

59 

7 1 
57 

75 
53 

78 
5  7 

81 
61 

75 
67 

75 
66 

77 
70 

78 
54 

79 
65 

81 
67 

79 
73 

79 
73 

81 
74 

78 
66 

76 
64 

61 
70 

74 
51 

73 
55 

78 
57 

57 

63; 

TITU5VILLE  ?  M 

H^N 

50 

72 

52 

40 

7  1 
44 

68 
40 

66 

39 

38 

47 

39 

79 
49 

77 

55 

81 

56 

71 
54 

77 

50 

79 
62 

82 

58 

82 
68 

63 
58 

76 
60 

80 
65 

62 
62 

73 
48 

76 
44 

77 
54 

71 
47 

79 

43 

79 
52 

63 

50. 

VERO  XrACH  CAA  AP 

MAX 
MIN 

54 

58 

49 

68 
54 

70 
47 

68 
43 

70 

62 

68 

77 
50 

76 
55 

72 
53 

72 
64 

73 
65 

75 
59 

78 
68 

83 
61 

80 
60 

80 
63 

80 
70 

80 
64 

70 
50 

72 

51 

77 
53 

72 
47 

76 
44 

74 
50 

75 

73. 

MAIICHULA   ?  NM 

MAX 
MIN 

75 
4V 

77 

75 

69 

72 

70 

74 
34 

67 

50 

69 
37 

80 

78 

73 

56 

75 
50 

77 
47 

80 
51 

83 
59 

85 
64 

82 
54 

84 
59 

84 

50 

80 
61 

73 
48 

77 
44 

72 

50 

72 
40 

78 
42 

77 
52 

76 
62 

76. 
48. 

MESr   PALM  BEACH 

MAX 
MIN 

74 
58 

75 

5g 

74 
55 

72 
57 

71 
53 

69 
49 

73 
50 

70 
55 

68 
45 

78 
47 

79 
61 

75 
64 

73 
55 

73 
69 

76 
65 

77 
67 

78 
67 

80 
56 

78 
71 

78 
72 

79 
65 

71 
53 

74 

55 

77 
67 

72 
49 

75 
49 

75 
52 

73 
54 

74. 
57. 

MESI   PALM  BEACM  MB  AP 

MAX 

MIN 

76 
57 

76 
61 

75 
55 

72 
53 

70 
50 

68 
42 

77 
43 

66 
47 

68 
42 

79 
49 

79 
53 

76 
6U 

75 
66 

76 
65 

78 
67 

80 
67 

80 
63 

83 
61 

81 
66 

80 
70 

60 
61 

73 

51 

75 
57 

76 
54 

72 
46 

75 
46 

79 
50 

73 
63 

75. 
55. < 

MlNItP  HAVEN 

MAX 
HlN 

75 
51 

76 
4U 

75 

43 

75 
49 

67 
44 

72 
43 

75 
41 

75 
50 

58 
43 

69 
51 

79 
58 

78 
61 

75 
51 

74 
52 

77 
49 

81 
60 

84 
68 

85 
56 

83 
60 

85 
62 

85 
51 

81 
53 

76 
47 

77 

55 

73 
39 

74 
45 

78 
54 

75 
63 

76, 
61  .( 

te«  r«f«r<inc«  notaa  foUowlDi  StktloD  Iad«x. 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
FEBRUARY  1954 


Day  of  month 


oiaDon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

BAY  LAKE 

EVAP 

.07 

.  13 

.09 

.  14 

.13 

.10 

.13 

.  15 

.  13 

.  11 

.  10 

.10 

.  16 

.16 

.  17 

.  14 

.  15 

.  12 

.18 

.  13 

.  20 

.  15 

.  20 

.11 

.  11 

.  17 

.  12 

.  12 

3.  77 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.  18 

.  18 

.  10 

.  18 

.  20 

.  15 

* 

.  28 

.  16 

.  14 

.  14 

.  12 

.  15 

.  16 

.  14 

.  12 

.  14 

.  14 

.  17 

.  13 

.  20 

.  16 

.  21 

.  16 

.  10 

.  17 

.  10 

.22 

4.36 

WIND 

169 

115 

174 

250 

157 

134 

214 

161 

176 

170 

203 

226 

183 

160 

91 

103 

149 

172 

130 

206 

179 

298 

196 

137 

142 

193 

4488 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4  (a) 

EVAP 

.  17 

.  07 

.  14 

.  15 

.  18 

.  24 

.  13 

.  10 

.  12 

.  11 

.  16 

.07 

.  11 

.  17 

.  10 

.04 

.08 

.  13 

.  18 

.  15 

.  16 

.  11 

.23 

.  16 

.  20 

.  14 

.08 

.06 

3.74 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

.  17 

.  10 

.  15 

.18 

.29 

.18 

.07 

.  27 

.06 

.06 

.09 

.12 

.12 

.16 

.06 

.13 

.10 

.  15 

.16 

.  14 

.  11 

.13 

.33 

.  14 

.16 

.12 

.15 

.13 

4.03 

MAX 

76 

75 

76 

74 

66 

72 

76 

67 

64 

67 

74 

74 

75 

75 

73 

77 

78 

82 

81 

83 

81 

81 

75 

75 

73 

73 

74 

79 

74.9 

MIN 

61 

62 

62 

61 

58 

57 

57 

59 

52 

52 

56 

60 

62 

62 

63 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

65 

61 

62 

56 

56 

57 

68 

61.2 

FT  LAUDERDALE  7  W 

EVAP 

.  14 

.  16 

.  14 

.  17 

.  17 

.  15 

.  13 

.09 

.  15 

.  14 

.  14 

.  14 

.  14 

.  25 

.  10 

.  20 

.  16 

.  12 

.  18 

.  15 

.  20 

.11 

.  22 

.  18 

.  16 

.  16 

.  10 

.  15 

4 .  30 

WIND 

59 

62 

35 

57 

67 

37 

38 

48 

99 

54 

57 

44 

109 

174 

92 

114 

60 

25 

50 

51 

71 

54 

82 

48 

124 

38 

31 

59 

1839 

GAINESVILLE  2  SW 

EVAP 

.  11 

.  12 

.14 

.22 

.13 

.  19 

.07 

.14 

.20 

.  18 

.  13 

.  18 

.  18 

.  16 

.  16 

.  14 

.  14 

.  20 

.  13 

.  11 

.  19 

.  20 

.  17 

.09 

.  15 

.20 

.  17 

.  18 

4 . 38 

WIND 

51 

24 

60 

101 

62 

39 

18 

90 

102 

81 

103 

91 

115 

50 

43 

41 

51 

41 

82 

70 

63 

45 

36 

53 

85 

73 

56 

49 

1775 

HIALEAH 

EVAP 

.  10 

.  12 

.14 

.  13 

.  12 

.28 

.  16 

.00 

.09 

.08 

.  03 

.  13 

.  37 

.  19 

.18 

.  15 

.  19 

.  10 

.  15 

.  26 

.  15 

.  11 

.09 

.  14 

.  28 

.  10 

♦ 

.19 

4 . 03 

WIND 

38 

52 

25 

53 

70 

10 

17 

38 

65 

87 

3 

25 

80 

121 

101 

111 

52 

17 

30 

76 

71 

36 

60 

45 

91 

40 

11 

75 

1500 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

.  32 

.  10 

.  15 

.  19 

.  15 

.16 

.  13 

.  11 

.  15 

.  13 

.  14 

.  15 

.  20 

.16 

.  15 

.  14 

.  13 

.  16 

.  16 

.  18 

.  10 

.  16 

.  17 

.14 

.  13 

.  12 

.  14 

.  04 

4 . 16 

WIND 

30 

11 

18 

43 

24 

21 

19 

24 

41 

28 

27 

27 

52 

30 

25 

25 

9 

8 

16 

16 

20 

30 

11 

37 

32 

21 

15 

34 

694 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.09 

.09 

.  14 

.18 

.13 

.10 

.12 

.  12 

.  14 

.09 

.  10 

.08 

.  19 

.  13 

.04 

.08 

.18 

.  10 

.02 

.  15 

.  10 

.  37 

.24 

.  00 

.  24 

.08 

.04 

.09 

3.43 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.  20 

.  17 

.07 

.  28 

.  18 

.  17 

.  15 

.  12 

.  13 

.  15 

.  15 

.  17 

.  17 

.  22 

.  18 

.  14 

.  19 

.  17 

.  18 

.  19 

.  18 

.06 

.  18 

.  19 

.  20 

.  16 

.  12 

.23 

4.70 

WIND 

84 

77 

35 

75 

63 

35 

24 

55 

73 

75 

74 

100 

99 

105 

71 

76 

53 

8 

32 

70 

34 

26 

72 

37 

97 

21 

61 

40 

1672 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.  18 

.  14 

.  16 

.  18 

.  24 

.  22 

.  15 

.  25 

.  17 

.  19 

.  14 

.  14 

.  15 

.  17 

.  15 

.  11 

.  11 

.  22 

.  12 

.  18 

.  20 

.  13 

.  22 

.  22 

.  19 

.  20 

.  11 

.  11 

4.75 

WIND 

6 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

10 

5 

4 

5 

2 

1 

2 

4 

4 

1 

4 

1 

4 

8 

10 

4 

16 

4 

0 

1 

36 

143 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.  11 

.08 

.08 

.15 

.  14 

.  13 

.  13 

.11 

.  15 

.12 

.10 

.10 

.17 

.11 

.10 

.13 

.16 

.16 

.09 

.  11 

't 

.  31 

.14 

.07 

.14 

.12 

.15 

.04 

3.40 

WIND 

52 

16 

27 

56 

37 

36 

21 

52 

69 

42 

43 

41 

60 

19 

16 

14 

20 

28 

24 

16 

72 

13 

27 

65 

40 

14 

24 

944 

PORT  MAY AC A  S  L  CNL  (a) 

EVAP 

.09 

.  13 

.06 

.  12 

.31 

.  19 

.  13 

.14 

.25 

.  16 

.09 

.12 

.13 

.  17 

.18 

.18 

.08 

.15 

.15 

.  16 

.16 

.19 

.23 

.17 

.14 

.15 

.  12 

.10 

4.25 

WIND 

4 

1 

4 

16 

14 

14 

6 

12 

20 

8 

8 

10 

2 

0 

1 

1 

0 

2 

1 

1 

1 

8 

4 

6 

20 

2 

1 

20 

187 

SUNNILAND 

EVAP 

.15 

.04 

.24 

.  19 

.14 

.23 

.13 

.10 

.12 

.18 

.10 

.12 

.17 

.14 

.  17 

.13 

.09 

.16 

.16 

.11 

.17 

.15 

.06 

.12 

.18 

.17 

B4.00 

WIND 

109 

30 

77 

113 

82 

♦ 

87 

135 

130 

83 

75 

59 

133 

128 

113 

82 

36 

34 

57 

73 

43 

124 

45 

102 

91 

73 

52 

82 

2248 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BD 

EVAP 

.  16 

.14 

.14 

.16 

.15 

.15 

.12 

.07 

.  11 

.14 

.10 

.11 

.13 

.18 

.13 

.  17 

.19 

.13 

.19 

.15 

.15 

.14 

.20 

.15 

.10 

.14 

.09 

.24 

4.03 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.  15 

.07 

.14 

.20 

.21 

.20 

.21 

.15 

.12 

.  19 

.20 

.13 

.16 

.29 

.12 

.21 

.15 

.15 

.  17 

.11 

.21 

.  16 

.24 

.12 

.03 

.13 

.15 

.17 

4.54 

MAX  and  WIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)   Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  inches. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Subon 

Indtt  No 

County 

9 

(5 

Latitude 

Longitude 

1  Elevation 

Ob 
va 
til 

d 
S 
e2 

iser- 
don 
ne 

0," 

■n 
S 

Observer 

Refer 

to 
tables 

—  

APALACMICOLA  WB  CI  TV 

Vranklin 

5 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

0129 

DE  SOTO 

5 

27  U 

81 

46 

65 

6P 

6P 

L.  L.  STIKELEATHER 

2  3  5 

0369 

HIGHLANDS 

27  36 

SI 

30 

145 

6P 

6P 

J.  WILEY  COTHHAIJ 

2  3  5 

C 

»AftTOW 

D47S 

POLK 

5 

27  54 

81 

50 

115 

8A 

8A 

CITY  OF  BARTOW 

2  3  5 

•Af  LUC 

0920 

HILLSBOROUGH 

* 

28  OA 

82 

30 

51 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

BfLLC  C(.*OC  CX»  STA 

PALM  BEACH 

7 

80 

39 

16 

8A 

eA 

STATE  EXP  STATION 

2  3  5  6 

icllc  glade  han  uAie  a 

M16 

PALM  BEACH 

26  42 

ec 

43 

31 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

C 

•  IG  »IN{  kCv  tm 

07«7 

HCnROE 

5 

24  40 

81 

22 

6 

6P 

6P 

WALTER  ZIEGNER 

2  3  5 

8ITHL0 

07  )S 

OAANGE 

S 

28  33 

«1 

06 

65 

MID 

PAUL  C.  GROSE 

c 

BlXKMAN  A  VMI 

0745 

0«LOOSA 

* 

30  57 

86 

42 

200 

MID 

MRS.  5.  YOUNGBLOOD 

c 

81.0UNT5TCMN  2  SE 

CALHOUN 

1 

30  26 

85 

02 

ll 

7A 

JOHN  PUfllFOY 

2  3  5 

BXA  RATCW 

06A9 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

60 

OS 

MID 

TOWN  OF  BOCA  RATON 

c 

BONITA  SPGS  2  E5E 

0007 

LEE 

5 

26  20 

81 

45 

10 

6P  GLADYS  N.  COLLINS 

3 

BHAOENTON 

0940 

MANATEE 

5 

27  29 

82 

35 

17 

6P 

6P 

MRS.  F.  H.  BRAYMER 

2  3  5 

BAANFOflO 

097S 

SUM ANNE E 

29  58 

82 

56 

MID 

MRS.  BEULAH  STANLEY 

c 

LIBERTY 

1 

30  26 

160 

MID 

WILLARD  R.  ADAMS 

^ 

brookSvillc  Chin  mill 

10A6 

HERNANDO 

5 

26  37 

82 

22 

275 

5P 

5P 

MISS  L.VON  BOROWSKY 

2  3  5 

c 

BuSMVELL  2  E 

1163 

SUMTER 

5 

28  40 

82 

06 

75 

6P 

MRS.  A.   H.  NELSON 

2  3  5 

CAMP  6LAM0INC 

1218 

CLAY 

8 

29  59 

81 

59 

190 

5P 

5P 

LEROY  G.  NORMAN,  JR 

2  3  5 

CAHAt  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

' 

26  52 

80 

38 

36 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

CANAL  POINT  USOA 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

MID 

8A 

SUGAR  PLANT  FLD  STA 

2  3  5 

CAPE  SABI.E  DANGCR  STA 

1305 

MONROE 

5 

25  11 

80 

54 

4 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

5 

26  32 

82 

11 

3 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

2  3  5 

carrabelle 

13S6 

FRANKLIN 

5 

29  51 

84 

40 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  5 

CARYVILLC 

13»0 

WASHINGTON 

' 

30  46 

85 

49 

65 

7A 

LONNIE  H.  WHITAKER 

3 

CCOAR  (EV 

LEVY 

5 

29  08 

63 

02 

19 

6P 

6P 

C.  C.  WHIDDON 

2  3  5 

CkaTTAmOOCmEE 

1502 

GADSDEN 

1 

30  42 

84 

52 

90 

7A 

MRS.W.MOBLEY  OLIVER 

3 

CHIPlET  3  E 

154* 

WASHINGTON 

3 

30  47 

85 

29 

130 

5P 

A.  W.  O'STEEN 

2  3  5 

CLCARWATEn 

1632 

PINELLAS 

5 

27  59 

82 

50 

5 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

CLERMOnT  6  S 

1641 

LAKE 

^ 

28  29 

81 

46 

140 

6P 

EO  OLIVENBAUH 

2  3  5 

CLCHISTOH 

HENDRY 

T 

26  45 

80 

18 

BP 

GEHVIN  N.  PITZEN 

3 

CLEWISTW  U  S  ENGINEERS 

1654 

HENDRY 

7 

26  45 

30 

55 

20 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

COCONUT  GROVC  7  S 

1716 

DADE 

2 

25  39 

80 

17 

10 

3A 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

COWASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

5 

30  36 

85 

24 

213 

6P 

6P 

EARL  E.  THAHP 

2  3  5 

CRESCENT  C I T V  2  SW 

1976 

PUTNAM 

29  25 

ei 

31 

50 

6P 

6P 

W.  S.  NEWBOLD 

2  3  5 

cnesTvicM 

1983 

OKALOOSA 

5 

30  46 

86 

34 

236 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

29  38 

83 

07 

45 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

c 

CROSS  CITV  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

5 

29  38 

83 

06 

42 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  5 

OANIA  4  WTAi 

211A 

BROWARD 

2 

26  04 

80 

12 

Ml'o 

FLA.  POWER  &  LIGHT 

3 

OAVTONA  BEACH 

2150 

VOL US  I A 

^ 

29  13 

81 

02 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

2  3  5 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

2158 

VOLUSIA 

2 

29  U 

^ 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3 

30  43 

88 

07 

268 

5P 

5P 

M.  C.  STORRS 

2  3  5 

OE  LAND 

2229 

VOLUSIA 

8 

29  01 

81 

18 

27 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

OOMLING  PAH< 

2391 

SUWANNEE 

10 

30  15 

83 

13 

MID 

MRS.  HATTIE  TOOLE 

c 

ORr  lORTuOAS 

2418 

MONROE 

* 

24  38 

82 

52 

3 

6P 

6P 

JOHN  R.  OEWEESE 

2  3  5 

EuSTlS  2  S 

2827 

LAKE 

8 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

EVERGL*0£S 

2950 

COLLIER 

5 

Is  51 

81 

23 

3 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

rEOEBAL  POrNT 

2915 

PUTNAM 

8 

29  44 

81 

32 

5 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

FCLOA  2  N 

2923 

HENDRY 

* 

26  33 

81 

26 

18 

MID 

MRS.   DAISY  E. PARSON! 

f  CLLS**ERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

27  46 

80 

36 

25 

4P 

SUiAR   OROO.  ASSN. 

2  3  5 

fCRNANOINA  BEACH 

2944 

NASSAU 

2 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

FORT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

27  32 

80 

'.8 

60 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2 

26  06 

80 

09 

10 

6P 

F.  P.  MEDFORD,  JR. 

2  3  5 

FT  LAUDERDALE  BAHIA-MAR 

3168 

BROWARD 

2 

26  07 

06 

7 

5P 

5P 

BAHIA-H^AR  YACHT  HRBR 

2  3  5 

FT  LAUDERDALE  7  H 

3171 

BRCMARD 

^ 

26  06 

80 

14 

7 

8A 

&A 

U  OF  F  PLANTATION  LAB  2  3  5  6 

c 

FORT  MYERS  W6  AIRPORT 

3186 

LEE 

5 

26  35 

81 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

SO 

ll 

10 

MID 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

3316 

ALACHUA 

e 

29  39 

82 

21 

165 

8A 

8A 

H.  E.  BRATLEY 

2  3  5 

c 

GAINESVILLE  1  SW 

3321 

ALACHUA 

8 

29  38 

82 

22 

135 

AGRONOMY  DEPT  U  OF  F 

2  3  5  6 

c 

GlCN  ST  MARY  NURSERIES 

3470 

BAKER 

30  15 

82 

10 

140 

4P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

2  3  5 

ORACEvILlE  3  E 

3538 

JACKSON 

3 

30  58 

MID 

ELLIS  F.  CANNON 

GRAPE  HA>**OCK  C. P. RANCH 

3571 

POLK 

27  48 

61 

15 

60 

5P 

5P 

LOY  W.  TCMLIN 

2  3  5 

c 

HART  LAKE  13840 

ORANGE 

7 

28  23 

81 

13 

70 

9A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

MIALEAM 

3909 

OAOE 

2 

25  50 

6A 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

c 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

10 

29  50 

82 

36 

75 

5P 

5P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

HILLIARD 

3978 

NASSAU 

9 

30  42 

6P 

6P 

BRUNO  SCHROBBACH 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  RvH  SI  PR 

3986 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

82 

14 

50 

8A 

STATE  PARK 

3 

HOLOPAH  3  HSU 

4075 

OSCEOLA 

28  11 

81 

05 

70 

MID 

TRIPLE  E. DEVELOP. CO 

c 

HOMCSTCAD  EXP  STATION 

4091 

DADE 

2 

25  30 

SO 

30 

11 

4P 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

KVPOLUXO 

41 98 

RALM  BEACH 

26  33 

80 

03 

12 

6P 

6P 

J.  L.  GAHNETT 

2  3  5 

■NGLIS 

A373 

LEVY 

5 

29  02 

82 

41 

12 

MIO 

FLA.   POWER  COMPANY 

c 

INVERNESS 

4289 

CITRUS 

5 

5P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

ISLtWOSTH 

4332 

ORANGE 

8 

28  28 

81 

33 

115 

6P 

Chase  0  COMPANY 

3 

jAOSONvILlC  HB  AP  IA356IDUVAL 

8 

JO  25 

39 

24 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

JACKSONVILLE  BEACH 

43(6 

DUVAL 

' 

30  17 

81 

24 

10 

7P 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

JACKSONVILLE  MB  CITY 

4371 

DUVAL 

8 

30  20 

61 

39 

18 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

JASPER  4  est 

4394 

HAMILTON 

10 

30  30 

B2 

48 

140 

9P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

REKOALt  2  E 

4518 

DADE 

2 

25  41 

BO 

17 

IB 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  MB  CITY 

4575 

MONROE 

5 

24  33 

81 

46 

9 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

KliSIMHEt 

4620 

OSCEOLA 

7 

28  16 

81 

25 

69 

6P 

MRS.   MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

K1SS1*W«EE  2 

4625 

OSCEOLA 

7 

28  18 

81 

24 

68 

MID 

MRS.   MABEL  L .  LAKE 

c 

LA  BELLE 

4667 

HENDRY 

5 

26  46 

ei 

26 

13 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

2  3  5 

LAKE  ALFRED  EAP  STATION 

4707 

POLK 

5 

28  06 

81 

43 

180 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

c 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82 

35 

205 

5P 

5P 

CHARLES  0.  LOCKWOOD 

2  3  5 

LAKE  HIAMASSI 

4771 

ORANGE 

28  32 

ei 

115 

9A 

9A 

SUBTBOP  FRT  FLD  STA 

2  3  5 

lAir,tL*>.C  we  CIlY 

4797 

POLJC 

5 

28  02 

81 

59 

214 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

LAKE  PLACID  2  St* 

4b45 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

81 

23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  5  6 

LAKE  TRAF^ORD 

4666;C0LLUR 

26  26 

ei 

29 

27 

7A 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

LAMCm  •  W 

4692 

JEFFERSON 

5 

30  24 

83 

55 

190 

MID 

TUNGSTEN  PLANTAT ION 

c 

LCES8URG 

4980 

LAKE 

8 

26  49 

Bl 

52 

MID 

EDDIE  C.  euTLER 

c 

otation 

Index  No. 

County 

Drainaget 

e 

s 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

Predp. 

LIGNUHVITAE  KEY 

5036 

MONROE 

2 

24  54 

GO 

42 

B 

MID 

5R.  E.  C.  LUNSFORD 

c 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

62 

5B 

12C 

6P 

6P 

EDJSON  K.  HAMILTaJ 

2  3 

5 

LONGBOAT  KEY 

5124 

SARASOTA 

5 

27  25 

40 

6P 

G.  H.  HERRINGSHAH 

3 

LOXAHATCHEE 

5ie2 

PALM  BEACH 

26  41 

60 

16 

14 

6P 

6P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

2  3 

6  6 

c 

LYNNE  A  SE 

5237 

MARION 

8 

29  10 

81 

52 

90 

MID 

OTIS  8.  FORT 

MADISON 

52  75 

MADISON 

10 

30  2S 

83 

26 

145 

7P 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

2  3 

6 

MARATHON  VACA  KEY 

5361 

MONROE 

5 

24  43 

81 

06 

4 

6P 

6P 

U.S.  PUB. HEALTH  SVC 

2  3 

5 

MARIANNA  CAA  AP 

5367 

JACKSON 

1 

30  60 

85 

11 

110 

MID 

MIO 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3 

5 

MAR  1  ANNA   IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

1 

30  46 

86 

17 

120 

5P 

5P 

FLA.    IND. £. FOR  BOYS 

2  3 

5 

MARINELAND 

5391 

FLAGLER 

2 

29  40 

13 

10 

MIO 

c 

MAYO  5  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

30  06 

e3 

14 

6P 

6P 

ROBERT  L.  ANNIN 

2  3 

5 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

2 

28  05 

80 

36 

20 

4P 

GERALD  E.  EINAM 

2  3 

5 

c 

MERRITT  ISLAND 

5643 

BREVARD 

2 

28  21 

80 

A2 

26 

6P 

6P 

RICHARD  E.  DEWEY 

2  3 

5 

MIAMI  BEACH 

5668 

DADE 

2 

26  47 

80 

06 

9 

5P 

6P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3 

5 

MIAMI  we  AIRPORT 

5663 

DADE 

2 

26  49 

80 

17 

a 

MIO 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

6 

c 

MIAMI   we  CITY 

5668 

DADE 

25  47 

80 

1 1 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

c 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

5 

30  47 

87 

09 

217 

5P 

5P 

AGR.  EXP.  STATION 

2  3 

5 

MONTICELLO 

5879 

JEFFERSON 

5 

30  32 

83 

52 

202 

MID 

8A 

A.  M.  PHILLIPS 

2  3 

5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5695 

GLADES 

7 

26  50 

81 

05 

22 

BA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5  6 

c 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

27  56 

81 

36 

160 

5P 

6P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

2  3 

6 

MT  PLEASANT 

•=990 

GADSDEN 

30  40 

84 

42 

301 

6P 

6P 

A.  N.  HUBBARD 

2  3 

5 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

5 

27  15 

82 

19 

20 

BA 

STATE  PARK  SERVICE 

3 

NAPLES 

6078 

COLLIER 

5 

26  09 

BI 

47 

6P 

6P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3 

6 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

80 

57 

10 

6P 

6P 

A.   e.  NORDMAN 

2  3 

5 

NICEV I LLE 

6240 

OKALOOSA 

5 

30  31 

30 

60 

8A 

8A 

EGLIN  FIELD 

2  3 

5 

c 

NITTAW  I  S 

6251 

OSCEOLA 

27  56 

81 

00 

60 

BP 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

7 

26  33 

A3 

14 

MID 

U.  5.  GEO.  SURVEY 

c 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

7 

26  20 

80 

32 

22 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

OCALA 

6414 

MARION 

5 

29  11 

B2 

08 

86 

5P 

6P 

STEPHEN  JEWETT 

2  3 

5 

OCALA  2  NE 

6419 

MARION 

5 

29  13 

82 

07 

68 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3 

5 

OKEECHOBEE  9  W 

6460 

OKEECHOBEE 

7 

27  14 

60 

59 

30 

5P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

6486 

OKEECHOBEE 

7 

27  13 

80 

48 

34 

8A 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5  6 

c 

ORANGE  CITY  3  S 

6684 

VOLUSIA 

8 

26  55 

81 

16 

75 

MID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

c 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

6 

26  33. 

81 

21 

111 

5P 

6P 

ORLANDO  UTILI .  COHH 

2  I 

5  6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

6 

28  33 

Bl 

20 

106 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

GLADES 

^ 

26  47 

81 

18 

21 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

PALATKA 

6753 

8 

29  39 

81 

38 

15 

6P 

6P 

CITY  Of  PALATKA 

2  3 

5 

PANACEA 

6828 

WAKULLA 

5 

30  02 

84 

24 

MID 

MR.  OTIS  L.  VAUSE 

c 

PANAMA  CITY 

6836 

BAY 

5 

30  10 

85 

42 

21 

6P 

6P 

E.  S.  DAY 

2  3 

6 

PANAMA  CJTY  2 

6841 

BAY 

5 

30  10 

85 

40 

37 

MID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

c 

PARISH 

6880 

MANATEE 

27  35 

82 

2  5 

44 

MID 

CHARLES  W.  PARRISH 

c 

PENNSUCO  4  NW 

DADE 

2 

25  56 

SO 

27 

7 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5 

30  28 

87 

12 

110 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3 

6 

PENSACOLA  we  C ITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

67 

13 

13 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

6 

PETER-. 

7033 

DADE 

2 

25  36 

80 

21 

16 

DI   GIORGIO  FRUIT 

3 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

28  01 

82 

06 

121 

5P 

5P 

D.  A.  STORMS 

2  3 

5 

POMPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

2 

26  14 

80 

09 

22 

5P 

5P 

ST.  FARMERS'  MARKET 

'  I 

5 

PORT  MAVACA  5  L  CNU 

7293 

MARTIN 

7 

26  69 

80 

37 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

,  I 

6 

c 

PUNTA  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

6 

26  56 

82 

03 

6 

5P 

5P 

E.  J.  MC  CANN 

2  3 

5 

QUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

6 

30  35 

84 

35 

260 

5P 

5P 

N.FLA.  EXP.  STATION 

2  3 

5 

RAIFORD  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

10 

30  04 

82 

j2 

133 

6P 

6P 

FLA.  STATE  PRISON 

2  3 

c 

ROYAL  PALM  HANGER  STA 

7760 

DADE 

2 

25  22 

80 

35 

10 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3 

5 

SAINT  AUGUSTINE 

7612 

ST  JOHNS 

2 

29  64 

81 

19 

10 

5P 

ARTHUR  L.  MARSH 

Z  3 

6 

SAINT  LEO 

7B61 

PASCO 

5 

26  21 

16 

178 

7P 

GEORGE  E.  MONTPETIT 

2  3 

6 

c 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7859 

MARTIN 

2 

27  05 

80 

18 

15 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SAINT  MARKS  6  SE 

7S67 

WAKULLA 

5 

30  05 

B4 

10 

17 

4P 

4P 

FISH  6  WLDLIFE  SVC 

2  3 

6 

ST  PETERSBURG 

78B6 

PINELLAS 

5 

27  47 

62 

38 

35 

5P 

5P 

CITY  OF  ST  PET 'BURG 

2  3 

6 

c 

SANFORD 

7977 

SEMINOLE 

e 

26  46 

81 

18 

25 

8A 

ELTON  J.MOUGHTON.JR 

2  3 

5 

SARASOTA 

B021 

SARASOTA 

5 

27  21 

82 

32 

3D 

5P 

5P 

CITV  OF  SARASOTA 

2  3 

5 

SeCOTAN 

B094 

TAYLOR 

5 

30  12 

83 

39 

50 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

STUART 

B620 

MARTIN 

2 

27  12 

15 

10 

6P 

6P 

CITY  OF  STUART 

2  3 

5 

SUNN  I LAND 

8671 

COLLIER 

26  16 

81 

21 

13 

5P 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  3 

5  6 

TALLAHASSEE  WB  AP 

6768 

LEON 

5 

30  26 

8* 

20 

64 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

TAMIAMI  CANAL 

8775 

OAOE 

2 

2  6  46 

60 

27 

13 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

TAMIAMl   TRL  40  MI  eENO 

6780 

DADE 

25  46 

80 

60 

12 

IDA 

6  6 

c 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8788 

HILLSeOROUGH 

5 

27  58 

82 

32 

19 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

c 

TARPON  SPRINGS 

8824 

PINELLAS 

6 

28  09 

82 

45 

8 

CITY  OF  TARPCN  SPGS 

2  3 

5 

TAVERN  I ER 

B841 

MONROE 

2 

25  01 

80 

30 

5 

CAPT.   EUGENE  LOWE 

2  3 

TITUSVILLE  2  W 

8942 

BREVARD 

2 

28  37 

BO 

60 

14 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3 

5 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5 

27  06 

B2 

27 

10 

MID 

VENICE  GONDOLIER 

c 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

7 

27  02 

81 

21 

70 

MIO 

VAN  T.  OXER 

c 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

30  38 

85 

43 

46 

MID 

JAMES  D.  PARISH 

c 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

SO 

25 

24 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3 

5  6 

c 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27  34 

81 

49 

120 

6P 

6P 

H.  L.  CARLTON 

2  3 

5 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  42 

80 

02 

15 

6P 

6P 

PALM  BEACH  POST 

2  3 

5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80 

06 

16 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

6 

c 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

2B  01 

81 

175 

IDA 

lOA 

U.S. CITRUS  PRODUCTS 

2  3 

5 

<  dupll. 
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REFKREMCE  NOTES 

n«  four  dlilt  IdvBtiricBtlon  nuatwr*  Id  the  lnd*K  DuatMr  coluan  Of  th*  Stktloo  Index  kro  aaHlgiwd  on  a  atmtc  basis.     There  wlU  bm  i 
ricur**  UMl  l«lt»ra  follovlng  th«  atstlon  au«,  auch  aa  12  8S«,  lodlcat*  dlatince  in  allea  and  direction  froa  the  post  offlro. 
Otaarvatlaa  tlaaa  ilvao  la  tha  Statloa  Indax  ara  la  local  ataadard  tlM. 

Delar-d  d.t.  sad  corractleaa  nil  ba  carrlad  oalr  la  tba  Juaa  asd  Dacaabar  laauaa  of  tbla  tniUattD. 
H*atta«  deer**  dajra  for  tba  pracadlnc  12  aoatha  alll  ba  carried  In  tba  June  taaua  of  tbla  bullatlo. 

Bt.tloas  .ppa.rlat  In  the  tadax.  but  for  ahtch  dnta  are  not  Mated  In  tha  tablaa.  are  either  alaalns  or  received  too  late  ■ 


icluded  : 


ited, 


al  I 


llet 


■  Terac*  at  65'   r.     tvaporatlon  la  Maiaufed  lo  th*  standard  lest  

■  laet  sad  bsll  »ere  iscluded  in  aoovfall  totala  In  Table  1,  beilnnini  vlth  July  1W8. 
on-recerdlBg  facea,  ualaea  etharwlaa  Indicated. 

for  tbe  24  beura  andlnc  at  tlae  of  obaervatlon.     See  tbe  Station  lades  for  obaarvatloi 
le  Ittstloa  lodes,     no  record  in  Tablea  3  aad  5  Im  Indicated  by  ao  eatrr. 


.  loB.     Degree  days  i 


>  la  Table  3  are  frm 
I  Tablea  3.  5  awl  i  i 


■o  record 


Tablaa  3,  g  *nd  tbe 
on  ■  later  date  or  datei 
Icluded  in  foltoalac  ..aeura^nt .   tlae  dlatrlbutloa  uaknoea. 
be  coluan  rorvarly  headed  Mo.  of  Dare  .01  or  aore  bare  b«ao  chanced  to  No 


Days  .10  or  w>ra  effective  January  1,  1954. 
Indaa  tbe  letter  "C  Isdlcatea  recorder  atatlena.     Tbeae  atatloaa  are  procaaaed  for  apecial  purpoaoa 


//  Gac*  la  equipped  alth  a  eindahleld. 

B  Adjusted  to  ■  full  aonth. 

^  pJecTplt^tlon'otta^""""        "**  »»«^»''"  •»«••«  "e  letter  "t-  iBdlcatea  recorder  atatlena.     Tbeae  atatlona  are  procaaaed  for  apecial  purpoaoa  and  nre  pobUahed  1. 

!  JiI'or*l^U'JlS  oI  ""Jd'l.n?;;'  "l.r?;iJ.Ti!^*r;  oi:*/.r*"''  ***  ^  ^^^^  •^^I-^^M  U>  e^ry  10  incbe.  of  n«  anoaf.U. 

■  OallT  .aluee  sad  aoatblr  total   fJi  rl^rd'o.  fUa  record.     Decree  day  data.  If  carried  for  tbla  atatlon.  bar*  boon  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  i 

▼  larludaa  total  for  previous  aonth**"* 

I  Obaer>atlon  tlae  la  1  30  ..a..  t.s.T.  of  the  follovlof  day. 


S';L':::it:.'^i::;»;L;:'iL':;r^:.'tj:::yj.;^,t:;":i^;;ij;.n:  .'u«id  Z'liii  Tiv.'iii^iAr.]:^^::  orD;c"»«t2"^v:;Lnt*^^nunc"o;ficr'JiL:St«  «.T'c!"''"' 


:.P.C.  ,  Chattanooca,  Tens. 


4/B/54  — _  925 
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FLORIDA  -  MARCH  1954 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 


This  was  the  coldest  March  since  1947 
and  brought  the  heaviest  snow  since 
February  1899  to  the  extreme  northwest 
portion  of  Florida.  Temperatures 
averaged  63.8°   (1.6°  below  normal) 
and  extremes  ranged  from  26°  at 
Compass  Lake  the  7th  to  94°  at  Palatka 
the  25th.     Precipitation  averaged  2.43 
inches  (0.92  of  an  inch  below  normal) 
and  station  totals  ranged  from  5.47 
inches  at  Milton  Experiment  Station  to 
0.96  of  an  inch  at  Punta  Gorda.  Most 
of  the  stations  in  the  northern  and 
middle  divisions  recorded  less  than 
normal  precipitation  and  the  average 
for  each  of  these  divisions  was  about 
two-thirds  of  normal  while  the  average 
for  the  southern  division  was  very 
close  to  normal. 

Clearing  and  much  colder  weather  on 
the  1st  dropped  temperatures  to  the 
lower  30 's  in  the  north  and  central 
portions  on  the  morning  of  the  2nd 
and  caused  frost  southward  into  the 
Everglades.     The  3rd  was  warmer  but 
on  the  4th  there  were  freezing  temper- 
atures in  the  north ,  and  interior  of 
the  central  portion.  Temperatures 
rose  very  little  on  the  5th  and  pre- 
cipitation was  general  over  the  State 
the  6th.     Rain  began  in  the  extreme 
northwest  section  the  night  of  the 
5th  and  changed  to  snow  early  in  the 
morning  of  the  6th.     Snow  accumulated 
to  a  depth  of  4  inches  at  Milton  Exp. 
Sta.,  3  inches  at  Niceville,  a  little 
over  2  inches  at  Pensacola,  and  an 
inch  at  Caryville.     Traces  of  snow  or 
sleet  were  reported  as  far  south  and 
east  as  Panama  City,  Live  Oak,  and 
Jacksonville  WB  AP.     Cold  weather 
continued  through  the  8th  with  frost 
southward  to  the  Everglades  on  the 
8th.     Light  to  moderate  rain  fell  in 
the  south  and  central  portions  the 
9th  and  rising  temperatures  the  9th- 
12th  resulted  in  near  record  high 
readings  the  12th-14th.     Only  scat- 
tered light  rains  fell  ahead  of  the 
change  to  colder  weather  on  the  15th. 
Cold  weather  the  16th-17th  brought 
freezing  temperatures  and  heavy  frost 
to  the  northern  districts  and  lowland 
areas  of  the  central  portion.  Rainy 
weather  covered  the  State  the  19th 


and  many  stations  recorded  the  great- 
est day's  rain  for  the  month.  Light 
hail  fell  at  Sarasota  on  the  afternoon 
of  the  19th.     Temperatures  were  mild 
the  20th-23rd  and  quite  high  the  24th- 
31st  with  the  exception  of  cool  show- 
ery weather  in  the  north  portion  the 
28th. 

Weather  conditions  were  quite  favor- 
able to  citrus.     Orange  trees  showed 
heavy  bloom  that  reached  its  peak  near 
the  middle  of  the  month  while  grape- 
fruit and  tangerine  bloom  developed 
a  little  later.     Frost  nipped  small 
amounts  of  bloom  in  the  northern  part 
of  the  citrus  region  but  losses  were 
negligible.     There  was  sufficient 
open  weather  to  permit  very  good  pro- 
gress with  cultivation,  spraying,  and 
fertilizing.     Moisture  supplies  were 
adequate  generally  but  irrigation  was 
used  in  some  groves  to  soak  fertilizer 
into  the  soil  and  insure  the  setting 
of  young  fruit.     Cold  weather  the  first 
week  of  the  month  and  the  cold  snap  of 
the  16th-17th  retarded  tender  crops 
in  the  south  portion  and  coastal  areas. 
Through  the  north  portion  and  the  in- 
land areas  of  the  central  portion,  the 
cold  weather  killed  watermelons,  can- 
taloupes, cucumbers,  beans,  limas, 
sweet  corn,  and  strawberry  bloom. 
Cabbage,  celery,  and  other  hardy 
plants  survived  the  cold,  and  damage 
to  other  vegetables  resulted  in  greatly 
revived  market  activity  in  these  crops. 
The  rains  around  the  19th  and  the 
warm  weather  the  latter  part  of  the 
month  amounted  to  very  favorable  con- 
ditions for  crop  growth.  Injured 
crops  made  good  recovery  from  the 
effects  of  cold  weather  and  the  re- 
planted crops  got  off  to  a  quick  start. 
In  the  northern  counties,  early  plant- 
ings of  field  corn  and  cptton  were 
hurt  by  the  cold  weather  and  replanting 
was  necessary  in  some  instances.  Tung 
bloom  suffered  heavy  damage  from  the 
cold  weather.     Tobacco  setting  was 
very  active  the  latter  part  of  the 
month.     Pastures  were  poor  to  fair 
until  after  mid-month  but  improved 
rapidly  the  latter  part  of  the  month. 
The  progress  of  oats,  rye,  and  lupine 
was  good.   -  J.T.B.B. 
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FLORIDA 
HARCB  1954 


Wind  direction 

Wind 
m 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Faatest 
mile 

« 

g  1 
** 

»  ^  • 

a  J 

Date  ol 
fastest  mile 

1:30  ■ 
EST 

7:30  ■ 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

s 

« 

01-09 

.10-49  1 

66 -OS 

10O-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunnse  to  su 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8.9 

24 

N 

19 

3 

1 

2 

0 

2 

Q 

g 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

NW 

15 

11.2 

24* 

N« 

16 

83 

83 

52 

72 

0 

5 

1 

3 

0 

9 

FORT  IffERS  *B  AP 

SW 

11 

9.2 

30» 

mt 

19 

86 

87 

49 

47 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

8 

4.2 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

swt 

14t 

9.6t 

25t 

wt 

It 

76t 

79t 

4  St 

59t 

2 

3 

1 

0 

1 

66t 

5.4T 

KEY  WEST  WB  CITY 

30 

NW 

15 

83 

82 

69 

77 

5 

0 

J 

Q 

LAKELAND  WB  CITY 

7.0 

- 

1 

3 

2 

0 

0 

0 

6 

73 

4.2 

HIAUI  WB  CITY 

Nt 

19t 

12.4 

46 

W 

20 

81t 

80t 

55t 

68t 

0 

2 

1 

2 

0 

0 

5 

84 

4.3. 

HIAIII  BEACH 

S 

2 

3 

2 

2 

0 

0 

9 

ORLANDO  WB  AP 

s 

16 

10.5 

30* 

WNW 

1 

84 

86 

51 

63 

2 

5 

3 

0 

0 

0 

10 

4.6 

PENSACOLA  WB  CITY 

NKWt 

13t 

8.6 

25 

NE 

27 

0 

9 

0 

1 

2 

0 

12 

63 

6.5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

NKW 

15 

6.9 

81 

84 

47 

61 

1 

3 

4 

0 

1 

0 

9 

5.4 

TAMPA  WB  AP 

N 

15 

10.2 

30« 

NW 

1 

83 

83 

54 

75 

2 

1 

4 

1 

0 

0 

8 

79 

4.8 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

SE 

11 

11.6 

NNW 

6 

84 

84 

5S 

73 

4 

1 

Z 

2 

1 

0 

10 

5.0 

t  Airport  Data 

*  This  datuB  is  obtained 

since  recording  equip- 
■ent   Is  not  available. 
It  is  not  necessarily 
the  fastest  mile  occur- 
ring during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

« 

• 

M 

age 

Year 

age 

IS 
• 

-e 

« 

> 
< 

High 

e 

i 
3 

e 
> 
< 

Aver 

High 

o 

t 

a 

< 

1891 

65.2 

91 

34 

3.55 

1916 

62.0 

92 

24 

0.90 

1892 

61.4 

89 

26 

1.61 

1917 

67.8 

93 

24 

2.01 

1893 

63.2 

89 

26 

5.55 

1918 

69.4 

92 

38 

2.48 

1894 

66.6 

93 

29 

1.92 

1919 

66.6 

90 

34 

5.44 

1895 

64.9 

90 

29 

2.53 

1920 

62.7 

97 

21 

1.27 

1896 

63.0 

93 

29 

2.62 

1921 

70.6 

94 

33 

1.96 

1897 

69.8 

94 

35 

2.13 

1922 

67.0 

94 

28 

2.49 

1898 

67.8 

96 

30 

1.28 

1923 

67.2 

94 

26 

2.22 

1899 

66.1 

93 

23 

1.93 

1924 

60.5 

92 

25 

6.03 

1900 

63.0 

93 

25 

6.82 

1925 

65.5 

93 

25 

1.85 

1901 

62.2 

91 

21 

5.44 

1926 

60.9 

92 

22 

4.38 

1902 

65. 0 

91 

28 

4.39 

1927 

65.4 

91 

26 

2.41 

1903 

69.3 

91 

35 

5.43 

1928 

66.5 

95 

31 

4.45 

1904 

67.8 

94 

30 

1.60 

1929 

68.7 

95 

34 

3.49 

1905 

66.9 

92 

31 

3.89 

1930 

61.4 

91 

28 

7.48 

1906 

63.0 

92 

24 

3.22 

1931 

59.2 

_8£_ 

26 

5.17 

1907 

71.2 

99 

37 

0.57 

1932 

61.7 

94 

21 

3.66 

1908 

69.4 

95 

35 

0.72 

1933 

64.4 

91 

30 

3.85 

1909 

66.4 

92 

30 

2.84 

1934 

64.0 

90 

25 

3.47 

1910 

65. 0 

94 

25 

1.91 

1935 

68.9 

96 

21 

1.10 

1911 

66.4 

93 

28 

2.19 

1936 

65.2 

92 

33 

3.27 

1912 

66.4 

92 

31 

3.99 

1937 

62.4 

92 

25 

4.33 

1913 

68.3 

91 

32 

5.60 

1938 

69.3 

94 

31 

1.89 

1914 

59.8 

91 

26 

1.55 

1939 

68.0 

94 

30 

1.54 

1915 

56.9 

90 

25 

2.64 

1940 

63.0 

94 

24 

3.52 

Temperature 

Precipitation 

Year 

« 

-e 

o 

« 

e 

M 

t> 

o 

i 

• 

ia 

> 

< 

1941 

60.3 

90 

22 

3.91 

1942 

63.0 

94 

24 

6.13 

1943 

64.9 

94 

4.32 

1944 

67.8 

95 

27 

5.67 

1945 

70.9 

96 

32 

0.71 

1946 

67.2 

94 

31 

4.34 

1947 

61.1 

91 

21 

6.87 

1948 

69.7 

94 

30 

7.12 

1949 

65.2 

96 

31 

2.19 

1950 

65.2 

93 

'27 

4.  03 

1951 

65.8 

90 

26 

3.21 

1952 

66.9 

95 

29 

3.85 

1953 

68.9 

92 

32 

2.96 

1954 

63.8 

94 

26 

2.43 

All 

Years 

65.4 

3. 35 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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TABLE  2 


FLORIDA 
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Temperature 


sunon 

•  3 

is 

<s 

1 
* 

< 

Daparture 
From  Normal 

1 

01 

55 

o 

• 

5 

O 

>■ 
o 

1, 
a 

No.  of  Days 

Tolal 

Deparlure 
From  Normal 

a 
S 

6 

■5 
Q 

Soow.  Sle«t  Hail 

No.  ol  DayB 

Ma>. 

Mln. 

• 

0 

e 
t 
8 

z 
s 

* 

I 

1 

ji 

-1  0 

5  S 

J I 

5  » 

5  * 
•"t 

li 

s  % 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  KB  CITY  R 

66.2 

53.0 

59.6 

-  1.3 

77 

31 

35 

7 

204 

0 

0 

0 

0 

3.13 

1.79 

1.73 

19 

.0 

0 

4 

2 

2 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

70.2 

45.9 

58.1 

-   3  ^  J 

85 

26 

28 

7 

0 

0 

3 

0 

4.07 

.07 

1.22 

20 

T 

0 

6 

3 

2 

CARRABELLE 

69.8 

49.5 

59.7 

-  1.5 

83 

31 

31 

2+ 

218 

0 

0 

2 

4.29 

.49 

2.04 

19 

.0 

0 

4 

2 

2 

CHIPLEY  3  E 

72.0 

48.3 

60.2 

-  1.8 

86 

24* 

26 

7 

223 

0 

0 

3 

0 

2.77 

2.5  7 

2,09 

19 

T 

0 

2 

2 

1 

COhlPASS  LAKE 

71.3 

47.2  ■ 

59.3 

-  1.3 

86 

24 

26 

7 

255 

0 

0 

6 

0 

3.71 

- 

1.03 

1  ,80 

19 

T 

0 

5 

2 

2 

CROSS  CITV  CAA  AP 

72.1 

46.4 

59.3 

84 

29+ 

28 

5+ 

225 

0 

0 

6 

0 

3.90 

2.12 

19 

.0 

0 

3 

2 

2 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

71.5 

48.1 

59.8 

-  1.2 

86 

25 

29 

4 

224 

0 

0 

5 

0 

3,58 

_ 

2.05 

2.02 

19 

T 

0 

3 

3 

1 

EERNANOINA  BEACH 

72.0 

51.3 

61.7 

-  ,7 

89 

31 

32 

7 

185 

0 

0 

1 

0 

1.96 

1.50 

.60 

14 

.0 

0 

4 

3 

0 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

75.1 

46.6 

60.9 

-  1.5 

89 

13  + 

28 

7 

205 

0 

0 

6 

0 

2,44 

1.47 

1,26 

19 

.0 

0 

5 

1 

1 

HILL lARD 

74.8 

46.5 

60.7 

-  .5 

91 

25 

27 

17 

218 

1 

0 

6 

0 

1,81 

- 

2.19 

1,15 

19 

.0 

0 

3 

1 

1 

JACKSONVILLE  KB  AP  R 

72.8 

49.9 

61.4 

,9 

90 

25 

30 

7 

207 

1 

0 

2 

0 

1,47 

1.95 

1.02 

19 

T 

0 

3 

1 

1 

JACKSONVILLE  BEACH 

69.9 

49.2 

59.6 

90 

31 

31 

7+ 

221 

1 

0 

2 

0 

1.72 

.92 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

JACKSONVILLE  WB  CITY  R 

72.4 

52.2 

62.3 

-  1,1 

90 

25 

36 

4 

180 

1 

0 

0 

0 

1.62 

1.89 

1.10 

19 

.  0 

0 

2 

\ 

\ 

JASPER  9  ESE 

7i>.0 

45.9 

60.0 

88 

25 

28 

7 

225 

0 

0 

7 

0 

1  .85 

1.28 

19 

.0 

0 

5 

1 

1 

LAKE  CITY  ?  E 

7'.. 5 

48.0 

61.3 

-  1,8 

89 

25 

31 

2  + 

199 

0 

0 

5 

0 

2.13 

- 

1.69 

1.26 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

LIVE  OAK   7  ESE 

73.5 

48.8 

61.2 

86 

25 

29 

7 

195 

0 

0 

4 

0 

2.13 

1.19 

19 

T 

0 

4 

1 

1 

MADISON 

72.4 

49,6 

61.0 

-  1,4 

87 

26 

30 

7 

208 

0 

0 

1 

0 

1.55 

2.28 

1.19 

19 

T 

0 

2 

1 

1 

MARIANNA  CAA  AP 

70.3 

48,3 

59.3 

86 

24+ 

28 

7 

245 

0 

0 

2 

0 

2.47 

1.47 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

MAR  I  ANNA    I ND  SCHOOL 

72.7 

47.8 

60.3 

-  1.1 

88 

24 

30 

7 

214 

0 

0 

2 

0 

2.57 

1.74 

1.50 

19 

T 

0 

3 

2 

1 

MAYO   5  NW 

74.0 

48.3 

61.2 

85 

30 

30 

2  + 

193 

0 

0 

5 

0 

2.23 

1.51 

19 

.0 

0 

3 

1 

1 

MILTON  EXP  STATION 

66.9 

47.8 

58.4 

84 

13 

28 

7 

261 

0 

0 

5 

0 

5.47 

1.43 

19 

4.0 

0 

8 

5 

3 

MONT ICELLO 

72.4 

47,3 

59.9 

- 

87 

26 

29 

7 

226 

0 

0 

3 

0 

2.36 

1.44 

.96 

20 

T 

0 

4 

2 

0 

MT  PLEASANT 

73.7 

46,2 

60.0 

-  .7 

90 

26 

27 

7 

226 

1 

0 

7 

0 

T 

0 

0 

NICEVILLE 

67.3 

44.3 

55.8 

-  3  ^  g 

80 

26+ 

28 

7 

0 

0 

10 

0 

E  3 . 18 

1  . 77 

1  .  90 

20 

3.0 

0 

3 

3 

1 

PANAMA  CITY 

70.8 

51,0 

60.9 

-  .5 

82 

31 

32 

7 

191 

0 

0 

1 

0 

4.89 

1 .09 

1.95 

30 

T 

0 

2 

PENSACOLA  CAA  AP 

68.0 

51.0 

59.5 

81 

13+ 

32 

4 

229 

0 

0 

1 

0 

3  98 

1.36 

19 

2.3 

0 

4 

3 

2 

PENSACOLA  WB  CITY  R 

66.5 

51.2 

58.9 

_  1.3 

79 

30 

33 

4  + 

230 

0 

0 

0 

0 

3*50 

2,50 

1,43 

27 

2.1 

T 

6 

3 

3 

2 

OUINCY  EXP  STATION 

72.7 

48.8 

60.8 

.  1 

89 

31 

31 

4  + 

212 

0 

0 

3 

0 

2.27 

2,12 

1.10 

19 

T 

0 

4 

1' 

SAINT  MARKS  6  SE 

67,2 

48.5 

57.9 

-  2.9 

77 

30+ 

30 

7+ 

243 

0 

0 

4 

0 

2.10 

3  .  44 

1.30 

19 

.0 

0 

4 

2 

1 

SECOTAN 

74.  IM 

45. OM 

59. 6M 

as 

30 

27 

7  + 

210 

0 

0 

0 

2.14 

1.41 

19 

.0 

0 

3 

1 

1 

TALLAHASSEE  WB  AP 

71.0 

48.7 

59.9 

,6 

86 

31 

30 

7 

226 

0 

0 

1 

0 

2.22 

2,85 

1.15 

19 

T 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

60. 1 

2,77 

.3 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

77.2 

51.7 

64.5 

_  2,7 

90 

28+ 

34 

8 

2 

0 

0 

0 

1,51 

.72 

7 

.0 

0 

2 

2 

0 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

74.5 

51.8 

63.2 

-  2.8 

89 

31 

32 

7 

153 

0 

0 

1 

0 

1,88 

1,19 

.  99 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

BUSHNELL  2  E 

76.7 

50,2 

63.5 

-  2.6 

90 

25  + 

32 

2+ 

155 

2 

0 

3 

0 

1,58 

1,23 

.39 

19 

.  0 

0 

6 

0 

0 

CAMP  BLANDING 

75.8 

48,5 

62.2 

90 

25 

31 

17 

175 

1 

0 

3 

0 

1.74 

1.04 

19 

.  0 

0 

4 

1 

1 

CEDAR  KEY 

69.4 

52,7 

61.1 

-  2.6 

80 

26+ 

35 

7 

169 

0 

0 

0 

0 

3.25 

,18 

1.50 

19 

.0 

0 

4 

2 

2 

CLEARWATER 

69.3 

55,8 

62.6 

-   ^  .  4 

81 

13 

41 

5+ 

140 

0 

0 

0 

0 

1,89 

,92 

.57 

19 

.  0 

0 

2 

Q 

CLERMONT  ft  S 

77.6 

52,5 

65.1 

-  3.0 

91 

25  + 

36 

2+ 

123 

3 

0 

0 

0 

1,28 

1,52 

.43 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

CRESCENT  CITY   2  SW 

76,0 

50.1 

63.1 

-  2,1 

91 

25 

31 

7 

173 

2 

0 

1 

0 

2,27 

1,02 

•  61 

19 

.  0 

0 

7 

1 

0 

DAYTONA  BEACH 

72.3 

53,4 

62.9 

88 

27 

35 

7 

0 

0 

0 

0 

2,56 

.93 

20 

.0 

0 

5 

2 

0 

DAYTONA  BEACH   WB  AP  R 

73,6 

50,5 

62.1 

-  1,6 

90 

31 

32 

6 

188 

1 

0 

1 

0 

2,33 

- 

1,29 

.74 

19 

.0 

0 

4 

3 

0 

DE  LAND 

74.3 

50,1 

62.2 

-  3,3 

90 

26 

32 

2* 

1 

0 

2 

0 

2,43 

,69 

1.18 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

BUST  IS  2  S 

51,6 

65.2 

-  1,3 

92 

31 

36 

2+ 

125 

4 

0 

0 

0 

1,28 

1,67 

.52 

20 

.  0 

0 

4 

1 

0 

FEDERAL  POINT 

74,5 

50.0 

62.3 

-  2.2 

90 

25 

33 

8 

173 

1 

0 

0 

0 

1.94 

1.50 

1  .22 

19 

,  0 

0 

4 

X 

1 

GAINESVILLE  UNIV 

73.3 

50.1 

61.7 

-  2.6 

91 

26 

33 

2 

1 

0 

0 

0 

2,85 

.  50 

1.59 

20 

,0 

0 

4 

2 

1 

GAINESVILLE  2  SW 

75,6 

47.4 

61.5 

91 

25 

29 

2  + 

190 

1 

0 

5 

0 

2.58 

1.21 

19 

,0 

0 

4 

2 

1 

GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

HIGH  SPRINGS 

75,8 

46.5 

61.2 

89 

25 

29 

5+ 

192 

0 

0 

5 

0 

3,13 

,0 

0 

INVERNESS 

77,2 

50.9 

64.1 

-  1,0 

92 

25 

32 

8 

150 

4 

0 

1 

0 

2,69 

.52 

1.70 

19 

.0 

0 

7 

1 

1 

KISSIMMEE 

78.0 

51.6 

64.8 

-  2.2 

93 

31 

33 

2 

127 

2 

0 

0 

0 

1.41 

1,53 

.43 

6 

,0 

0 

4 

0 

0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

77.2 

51.4 

64.3 

-  2.6 

88 

13 

33 

2+ 

137 

0 

0 

0 

0 

1,21 

- 

1,31 

.43 

6 

,0 

0 

3 

0 

0 

LAKE  HIAW/^SSE 

75.6 

51.8 

63.7 

90 

27+ 

33 

2 

2 

0 

0 

0 

.  0 

0 

2 

0 

LAKELAND  WB  CITY  R 

7  5.1 

53.8 

64.5 

-  2,1 

88 

24  + 

35 

7 

135 

0 

0 

0 

0 

1,05 

2,75 

.49 

19 

,0 

0 

2 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

78,4 

52.3 

55.4 

-  1,5 

91 

31 

34 

2  + 

122 

2 

0 

0 

0 

1.15 

_ 

1,26 

.47 

6 

.  0 

0 

3 

0 

NEW  SMYRNA  BEACH  *  N 

76.0 

50.9 

53.5 

-1.2 

91 

31 

34 

B 

151 

1 

0 

0 

0 

2,12 

1,12 

.90 

21 

,0 

0 

5 

2 

0 

OCALA 

77,5 

51.2 

64.4 

-  .2 

92 

25 

32 

7 

145 

2 

0 

1^ 

Q 

2,80 

,92 

1,16 

19 

,0 

0 

7 

2 

1 

OCALA  2  NE 

76.0 

46.9 

61.5 

92 

25 

27 

5 

199 

3 

0 

5 

0 

2,45 

1  .69 

19 

.  0 

3 

1 

1 

ORLANDO  WATER  PLANT 

78,1 

5  3.5M 

65. 8M 

91 

25  + 

37 

2+ 

119 

4 

0 

0 

0 

1.12 

.32 

20 

.  0 

0 

4 

Q 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

76.1 

52.0 

64.  1 

-  2.6 

90 

31 

35 

2 

147 

1 

0 

0 

0 

.99 

2.27 

.39 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

PALATKA 

77,6 

50.9 

64.3 

-     .  1 

94 

25 

33 

7 

155 

4 

0 

0 

0 

2.02 

1.49 

1.48 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

PLANT  CITY 

77.5 

51.5 

64.5 

-  2,0 

90 

26+ 

34 

2  + 

137 

2 

0 

0 

0 

1.72 

1.09 

1.05 

20 

,0 

0 

3 

1 

1 

RAIFORD  ST  PRISON 

76,9 

47.6 

62.3 

-  1,2 

91 

25 

29 

7 

182 

2 

0 

5 

0 

1.93 

1.57 

1.32 

19 

,0 

0 

3 

1 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

74, 7M 

5  1  .4M 

63.  IM 

,0 

90 

31 

33 

7 

153 

1 

0 

0 

0 

2,15 

1.08 

.91 

19 

,0 

0 

5 

1 

0 

SAINT  LEO 

76,2 

52.9 

54.6 

-  1.9 

90 

13  + 

35 

7 

137 

3 

0 

0 

0 

2.17 

1.00 

.95 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

ST  PETERSBURG 

74,7 

55.5 

65.1 

-  2.9 

85 

31 

39 

7 

107 

0 

0 

0 

0 

3.00 

.42 

1.05 

20 

.0 

0 

5 

3 

1 

SANFORO 

76.4 

50.8 

63,6 

-  2.7 

90 

26 

32 

6 

1 

0 

1 

0 

1.83 

.91 

.68 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

73.9 

53.6 

63,8 

-  2.2 

85 

13  + 

37 

7 

141 

0 

0 

0 

0 

2.01 

1.11 

.91 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

TARPON  SPRINGS 

73.8 

53.0 

63.4 

-  2.8 

87 

13 

37 

7+ 

141 

0 

0 

0 

0 

1.95 

.82 

1.12 

20 

.0 

0 

4 

1 

1 

WINTER  HAVEN 

77,1 

53.1 

66.1 

90 

27  + 

37 

2  + 

2 

0 

0 

0 

1.48 

.85 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

63.5 

1.97 

.0 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED  tWUCM  US* 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

•  1 

Average 

Depallure 
From  Normal 

e 

JO 
Dl 

3 

O 

e 

S 

0 

J 

e 

No.  ol  Days 

Departure 

From  Normal 

>• 
m 

O 

1 

0 

% 
a 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

1 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

a 

9 
f; 
8 
Z 
e 
* 

e 

8 
([ 
"I 

1.00 

or  More  { 

SS 

ki 

SOUTHERN  DIVISION 

A  Of  A  r\  t  A 

79,2 

52.7 

66.0 

-  1.8 

92 

31 

37 

2  + 

96 

4 

0 

0 

0 

1,29 

1.29 

.70 

20 

.0 

0 

2 

2 

0 

AVON  PARK 

80.2 

53.9 

67.1 

-  1,3 

90 

26  + 

37 

2 

87 

4 

0 

0 

0 

1,62 

- 

.55 

.  54 

1  + 

.0 

0 

2 

0 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

77.0 

51.4 

64,2 

-  2.3 

89 

31 

36 

2 

0 

0 

0 

0 

3,20 

,50 

.98 

20 

.0 

0 

7 

3 

0 

PIG   PINF   <FY  INN 

81.2 

64.  8 

73.0 

89 

30 

2 

0 

0 

0 

0 

2,95 

1  .32 

9 

.  0 

0 

4 

3 

1 

RRADENTON 

75.4 

53.1 

64.3 

-  1,9 

85 

29 

36 

8 

109 

0 

0 

0 

0 

1,25 

- 

1  ,09 

,53 

19 

,0 

0 

4 

1 

0 

^  A  KIA  1      DCi  I  WT    1  1 C"  n  fi 
L  «  FN  «  L    r*!  1  1  l>j  1  U~»U« 

78. <. 

53,3 

65.9 

92 

31 

43 

1 

79 

1 

0 

0 

0 

2,71 

1,18 

20 

,0 

0 

6 

2 

I 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

78. <• 

58.2 

68.3 

85 

14  + 

46 

8 

31 

0 

0 

0 

0 

3.70 

1,38 

9 

,0 

0 

5 

3 

2 

C A PT  I  V  A 

75.7 

57.8 

66.8 

88 

24 

44 

8 

70 

0 

0 

0 

0 

2.18 

1,00 

20 

,0 

0 

4 

2 

1 

CLEWISTON   U   S  ENG 

77.2 

56,8 

67.0 

91 

14 

45 

1 0 

5 

0 

0 

0 

2,66 

1,10 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

COCONUT  GROVE   7  S 

77,7 

58,7 

68.2 

-  1,9 

89 

15 

45 

2 

0 

0 

0 

0 

3,49 

,98 

1.57 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

DRY  TORTUGAS 

76.1 

66.0 

71.1 

84 

30+ 

57 

7  + 

12 

0 

0 

0 

0 

3,23 

2.07 

20 

.0 

0  1 

4 

2 

1 

C  V  C  O 

80.0 

56.8 

68.4 

-  1,1 

86 

45 

2  + 

43 

0 

0 

0 

0 

V  6  ,  49 

3,34 

.0 

0 

78,9 

52.1 

65.5 

-  1,4 

91 

31 

34 

2 

113 

5 

0 

0 

0 

2,71 

,36 

.70 

20 

.0 

0 

6 

2 

0 

FORT  LAUDERDALE 

79.2 

58.3 

68,8 

-  1,7 

89 

14 

43 

2 

44 

0 

0 

0 

0 

1,80 

- 

1,31 

.95 

20 

.0 

0 

2 

2 

0 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

76,1 

61.6 

68.9 

84 

13  + 

47 

2 

45 

0 

0 

0 

0 

2,32 

.78 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

FORT   LAUDERDALE   7  W 

77.1 

55,3 

66.2 

87 

15  + 

40 

2 

0 

0 

0 

0 

3,16 

1.31 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

FORT  MYERS   WB  AP 

p 

77,6 

54.1 

65.9 

-  2,7 

88 

29 

40 

8 

99 

0 

0 

0 

0 

2,13 

- 

,05 

•  65 

1 9 

.0 

0 

4 

2 

0 

FORT   P I FRCE 

75.'. 

54,7 

65.1 

-  3.7 

87 

14  + 

41 

2 

111 

0 

0 

0 

0 

2,13 

- 

,53 

.80 

19 

.0 

0 

4 

2 

0 

HIALEAH 

77,3 

57,4 

67.4 

88 

15 

44 

2  + 

0 

0 

0 

0 

3,06 

1.20 

1 

.0 

Q 

5 

2 

1 

HOMESTEAD  EXP  STA 

80,1 

55,4 

67.8 

-  1.5 

90 

14 

41 

2 

36 

1 

0 

0 

0 

2.77 

.87 

.96 

9 

.0 

0 

4 

3 

0 

HYPOLUXO 

77,5 

59.2 

68.4 

-  1,8 

90 

14 

40 

2 

51 

1 

0 

0 

0 

3,53 

.69 

1.05 

20 

.0 

0 

7 

3 

1 

KEY  WEST   WB  CITY 

R 

78,0 

65,2 

71  .6 

-  2,1 

85 

28+ 

54 

8 

10 

0 

0 

0 

0 

2,90 

1,33 

1,84 

.0 

0 

3 

2 

1 

LA  BELLE 

80.5 

51.5 

66.0 

-  2,0 

93 

31 

36 

8+ 

96 

4 

0 

0 

0 

2,15 

.03 

1  .10 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

LAKE  PLACID  2  SW 

80, OM 

52  .  5M 

66. 3M 

-2.7 

91 

26+ 

37 

2  + 

98 

6 

0 

0 

0 

1,57 

.68 

6 

.0 

0 

5 

1 

0 

LOXAHATCHEE 

79,9 

53.8 

66.9 

91 

30  + 

38 

2 

63 

3 

0 

0 

0 

4,17 

1,02 

20 

.0 

0 

6 

4 

2 

79,5 

64.0 

71.8 

87 

23 

53 

2 

8 

0 

0 

0 

0 

3.27 

1,06 

20 

.0 

0 

4 

3 

2 

MELBOURNE 

77,5 

54.2 

65.9 

-  1,1 

91 

31 

38 

2 

93 

2 

0 

0 

0 

2.24 

- 

1.30 

,90 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

MERRITT  ISLAND 

75.8 

54.8 

65.3 

-  1.7 

92 

31 

39 

7  + 

110 

2 

0 

0 

0 

2,08 

- 

.73 

,84 

6 

.0 

0 

3 

2 

0 

MIAMI  BEACH 

76,7 

64,2 

70.5 

-  1.7 

85 

14  + 

50 

2  + 

2  3 

0 

0 

0 

0 

1,99 

- 

.30 

,65 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

MIAMI    KB  AIRPORT 

R 

78,0 

61,0 

69.5 

-  1.8 

89 

14 

46 

2 

40 

0 

0 

0 

0 

1,96 

- 

.29 

.66 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

MIAMI    WB  CITY 

R 

7<..8 

62.0 

68.4 

-  2.4 

85 

14 

47 

2  + 

48 

0 

0 

0 

0 

1.71 

_ 

.44 

.71 

20 

.0 

0 

3 

2 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

76,8 

55.5 

66.2 

-  1.3 

89 

29  + 

44 

7  + 

0 

0 

0 

0 

2,24 

,24 

20 

6 

2 

0 

NAPLES 

77,3 

56.9 

67.1 

85 

13 

42 

8 

59 

0 

0 

0 

0 

2,87 

1.17 

20 

.0 

0 

6 

1 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

73,8 

55.7 

64.8 

-  2.2 

85 

15 

43 

16 

0 

0 

0 

0 

1,48 

- 

,69 

.60 

20 

3 

1 

0 

POMPANO  BEACH 

76,7 

57,7 

67.2 

86 

28 

42 

2 

57 

0 

0 

0 

0 

2,58 

.98 

20 

.0 

0 

5 

2 

PUNTA  GOROA 

78.6 

54,9 

66,8 

-  1,3 

87 

25  + 

39 

7 

76 

0 

0 

0 

0 

,96 

- 

1,25 

.69 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

79,0 

56.4 

67.7 

87 

14 

42 

2 

42 

0 

0 

0 

3,63 

1.15 

9 

.0 

0 

4 

3 

3 

SARASOTA 

76.1 

52,7 

64.4 

86 

29 

35 

8 

109 

0 

0 

0 

0 

1,13 

.74 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

STUART 

78.5 

57,5 

68.0 

-  2,4 

90 

31 

45 

16+ 

64 

1 

0 

0 

0 

4,37 

1.47 

29 

.0 

0 

6 

4 

2 

SUNN  I  LAND 

80. 3M 

53, 6M 

67, OM 

89 

13  + 

39 

8 

67 

0 

0 

0 

0 

3,20 

1  ,43 

20 

.0 

0 

4 

2 

2 

TAMIAMI    TRAIL   40  MI  RENO 

79,9 

58,8 

69,4 

90 

29  + 

47 

2  + 

3 

0 

0 

0 

2,78 

,92 

20 

,0 

0 

5 

3 

0 

TAVERNIER 

78,3 

65.6 

72.0 

-  1,3 

84 

30  + 

55 

1  + 

3 

0 

0 

0 

0 

2,89 

1,29 

1,45 

9 

,0 

0 

3 

3 

1 

TITUSVILLE  2  W 

77,7 

51.6 

64,7 

-  1.3 

90 

30  + 

33 

2  + 

129 

2 

0 

0 

0 

2,08 

,75 

,97 

20 

,0 

0 

4 

2 

0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

75.1 

55.4 

65.3 

90 

31 

41 

2 

113 

1 

0 

0 

0 

1,83 

,69 

6 

,0 

0 

4 

1 

0 

WAUCHULA  2  NW 

78.7 

50.4 

64.6 

-  3.5 

91 

31 

33 

8 

123 

2 

0 

0 

0 

1,19 

,99 

.48 

6+ 

,0 

0 

2 

0 

0 

WEST  PALM  BEACH 

76. 't 

60.6 

68,5 

-  1.0 

90 

14 

47 

2 

50 

1 

0 

0 

0 

4,35 

,97 

1.10 

20 

,0 

0 

6 

4 

2 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

77.5 

59.2 

66,4 

-  1.6 

90 

14 

46 

2 

53 

1 

0 

0 

0 

3,32 

,10 

1.10 

6 

,0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

67,4 

2,54 

,0 

STATE 

63,8 

-  1.6 

2,43 

.92 

,1 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


8  9 


Day  of  moni 
13  I  14  I  15 


22    23  24 


25     26  27 


2B     29  30 


*P*L*CHIC01*  Wfl  CITY 

ARCADIA 

AVOM  PA»K 

RARTOW 

BAY  LAKE 

BELLE  GL*Oe   ExP  STA 
BELLE  GL*OE  hRCN  GATE 
BIG  PINE  K£V  IMN 
PLOUNTSTOtfN  2  SE 
eONITA  SPRINGS  2  ESE 

BRADfNTON 

BROOKSvlLLt  CHIN  HiLL 
BJSMNELL   ?  E 
CAMP  BLA^OING 
CANAL  POINT  USOA 

CAPE  SARLE  RANGER  STA 

CAPT I VA 

CARRABELLE 

CARVVlLLE 

CEDAR  KEY 

CHATTAHOOCHEE 
CHIPLEY  3  E 
CLEARNATER 
CLEWISTON 
CLERMONT  6  S 


CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 
COMPA-iS  LAKE 
CWESCENT  CITV 
CROSS  CITY  CAA  *P 


1.10     T  T 


SM 


OANIA  <.  MNH 
OAVTONA  BEACH 
DAYTONA  ftEACH  WB  AP 


1.29 
1.6? 

1  .65 


2*04 
1.50 


1.92  T 

.69  .09 
1.20 


1.05 
.31 
1.35 


•01  .31 
•02  .61 
.9<>  .04 


DRY  TORTUGAS 
EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
reOEHAL  POINT 
FELLSMERE 

FERNANDlNA  BEACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FORT  LAUDEROALE   7  H 

rORT  MYERS  MR  AP  R 

FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UNIV 
GAINESVILLE  2  SW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

HART  LAKE 
HULEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLI ARO 

HILLSBOROUGH  HVR  ST  PK 

HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUJtO 
INVERNESS 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WP  AP  R 

JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY  R 
JASPER  9  ESE 
KPNOAL   7  E 

KEY  WEST  we  CITY  R 

K ISSIMMEE 

L*  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  ?  C 
LAKE  H1AHASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 
LAKE  PLACIO  2  SW 
LAKE  TRAFFORD 
LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 

LOXAMATfHFP 
MADISON 

mARATmON  VACA  KEV 
hAUIAnnA  CAi^  AP 
WARIANN*    IND  SCHOOL 

MAYO  i  NW 
MELBOURNE 
wSROrTT  ISLAND 
MIAMI  BEACH 

MlAMf   Mt)  AIRPORT  R 

MIAMI   MB  CITY  R 

MILTON  EXP  STATION 

•^NTICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  CAKE 

MT  PLEASANT 

MVAKKA    RIVER    ST  PARK 

NAPLE*. 

WfK   SMYRNA   BEACH  4  N 
NICEVILLE 

NITTAW  I  S 
OCALA 
OCALA  2  NE 
OKEECMOeCE  9  « 

oketchohel  mrcm  gate  6 

drlanjo  water  plant 
orlando  wb  airport  r 
palaTka 
panama  city 

PENSACOiA  CAA  AP 

PENSACOCA  MB  CITY  R 

PETER'-. 

PLANT  CITY 

Pr>MPANO  BEACH 

PORT  MAVACA  S  L  CANAL 

PUMTA  MflOA 
UUlNCY  C«P  STATION 
RAIfgao  iT  PRISON 
ROYAL  PALM  RAfiOER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LCD 

SAINT  MARKS  A  SE 

jT  PETER-jflURG 

SANFORD 

SARASOTA 


1  .60 
2.32 
3.16 


RECORD  MISSING 


1.47 

1.7? 
1.62 
1.85 
3.50 
2.90 


1.05 
1  .57 
2.94 


1.55 
3.77 
2.47 
2.67 


E3.10 

1.60 
2.80 
2.45 
1.66 
t.4S 

1.12 


1.02 

I 

i  .50 
E  .90 


.01  .07 
•03  .01 


•03  1.59 
1.21  .35 
1.26  .29 


1.02 
1.06 


.75 
1.17 

.07 
1 .90 


1.48  .11 
1.30 

1*38  .02 


T  T  T 

T  .02 


.06  T 
•23  .02 

.27  •Ol 


1.12  .21 
■16     .01  .09 


*50  .03  .0 
T  .05  T 


•02  1.19 
.01  1.43 


1  .05 
.68 
.74 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Contmuod 


Station 

•3 

Day  oi  month 

1  n 

1  2 

3 

4  1  5 

D 

7    1     fl  1 

7  1   8  1 

_ 
9 

10  11 

in 
12 

_  1  1 
13      *4  Id 

16 
16 

17   1  1R 

17  1  IB 

19 

19  1 

20  1 

21 

22  j  23  1  24 

25  j  26  1  27 

28  1 

29  1  30 

31 

SeCOTAN 

2.1^ 

•  33 

1.41 

•  37 

.03 

STJART 

k\yi 

•  20 

•  10 

1  .00 

•  55 

1  ^47 

* 

SUNN  1 LAND 

3,?0 

•  07 

•  05 

1  .02 

•  39 

1 . 

•  33 

TALLAHASSEE  WB  AP 

2.22 

.05 

•  28 

01        12  ' 

08 

19 

34 

TAMIAM]    TRL  ^0  HI  B£ND 

2.78 

.86 

•  29 

•  52 

•  01 

.92 

.18 

TAMPA  HB  A]RPORT  R 

2.01 

.27 

•  41 

T 

■  n 

.06 

.91 

.25 

T 

TARPON  SPRINGS 

1.95 

.02 

.09 

•  12 

•  08 

.07 

.23 

U12' 

.22 

TAVERNIER 

2.89 

.84 

T 

1.45 

.02 

.54 

.04 

TITUSVILLE   7  W 

2.08 

.06 

.36 

.50  .09 

.10 

.97 

VERO  BEACH  CAA  AP 

1.63 

.01 

.06 

•  69 

.14 

.33 

.49 

.04 

.07 

MAUCHULA  2  NM 

1.19 

.07 

.48 

.03 

.06 

.07 

•  48 

WEST  PALM  BEACH 

.11 

.01 

.96 

•  32 

1.05 

T 

T 

T 

1.10 

.78 

T 

WEST  PALM  BEACH  MB  AP  R 

3.32 

T 

.03 

1.  10 

T 

•  70 

T 

T 

•  15 

•  86 

•  48 

WINTER  HAVETd 

1.A8 

.12  T 

•  04 

.85 

•  04 

T 

.06 

.37 
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DAILY  TEMPERATURES  ^^'-oj-o* 


TabU  S 

Day 

Of  Monlh 

• 

s 

S.a«on 

J 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS  1 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2$ 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

An 

APALACHICOLA   WB  CITY 

MIN 

<.! 

47 

46 

38 

40 

47 

37 

62 

35 

62 
44 

66 

46 

70 
51 

73 
60 

70 
62 

69 
62 

71 
48 

59 
43 

59 
40 

59 
45 

63 
47 

64 

61 

74 
60 

74 

65 

63 
52 

71 
57 

70 
63 

76 
64 

74 
66 

72 
63 

69 
51 

72 
55 

75 
70 

77 
72 

66.2 
53*0 

ARCAD I A 

MIN 

tl 

37 

78 
52 

65 
44 

70 
39 

60 
48 

69 

37 

74 

54 

68 
55 

76 
44 

60 
50 

89 
51 

89 
55 

85 

70 

70 
50 

69 
39 

74 
41 

79 
49 

80 
59 

82 
68 

82 
64 

80 
51 

85 
56 

87 
57 

89 
69 

90 
57 

88 
60 

69 
63 

90 
63 

90 
61 

92 
63 

79.2 
52.7 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

67 
42 

74 

37 

BO 
54 

73 
45 

69 
41 

66 
46 

63 
38 

74 
40 

70 
56 

75 
45 

81 
55 

86 
55 

66 
64 

66 
69 

82 
49 

66 
43 

76 
45 

60 
61 

83 
61 

63 
58 

81 
64 

85 
53 

86 
68 

87 
59 

89 
61 

90 
62 

69 
64 

89 
54 

90 
64 

90 
63 

90 
64 

80.2 

BARTOW 

MAX 
MIN 

76 
<><. 

67 

35 

74 

50 

77 

62 

36 

66 

44 

52 

36 

63 
34 

73 

46 

66 
45 

76 

49 

80 
52 

85 
62 

86 

65 

86 
48 

68 
40 

63 
38 

74 
44 

80 
57 

77 

69 

76 
58 

82 
50 

78 
56 

84 

65 

87 

63 

88 

67 

88 
64 

90 
54 

89 
65 

90 
64 

88 
66 

77.2 
51.7 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

72 
46 

61 
36 

74 
49 

83 
49 

65 
38 

70 
46 

75 
46 

62 
38 

72 
53 

61 
42 

74 
44 

79 
49 

65 
64 

86 
68 

87 
66 

69 
42 

64 
42 

72 
46 

74 
54 

78 

66 

83 
64 

79 
61 

81 
53 

81 

53 

84 

54 

65 
54 

85 

56 

65 
63 

87 
52 

86 
69 

89 
61 

77.0 

BIG  PINE  KEY  INN 

MAX 
MIN 

78 
62 

74 

52 

85 
63 

77 

63 

75 
63 

84 

66 

76 

59 

74 

54 

70 
61 

76 
54 

87 
56 

86 
65 

87 
72 

86 
73 

79 
64 

70 
58 

76 
56 

81 
63 

64 

62 

80 
65 

80 
69 

80 
64 

61 
70 

S3 
71 

65 
72 

85 
72 

86 
72 

86 
68 

87 
67 

89 
74 

86 
79 

81  .2 

BLOUNTSTOWN   2  SE 

MAX 
MIN 

65 
34 

59 
33 

65 
34 

59 

33 

53 

33 

56 

36 

43 

28 

62 

29 

69 
34 

72 

39 

75 
43 

80 
65 

81 
66 

84 
63 

63 
39 

68 
31 

59 
33 

67 
40 

69 
42 

66 
50 

79 
49 

71 

45 

73 
45 

83 

60 

84 
63 

85 
65 

82 
58 

82 
57 

75 
60 

76 
65 

82 

70 

70.2 

BRAOENTON 

MAX 
MIN 

66 
50 

73 
39 

75 
53 

68 
45 

64 
41 

62 

43 

60 

39 

71 
36 

66 
53 

72 
44 

76 
52 

60 
53 

84 
65 

80 
67 

70 
52 

63 
44 

72 
45 

80 
50 

77 
60 

79 
56 

79 
56 

78 
64 

78 
67 

61 
58 

83 
60 

82 
58 

84 
63 

83 
55 

65 
63 

83 
62 

83 
63 

75.4 
53.1 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

63 
40 

68 
40 

72 
54 

62 
40 

58 
35 

54 
41 

60 
32 

68 

42 

63 

52 

72 
46 

80 
53 

83 
57 

88 
63 

81 
62 

66 
43 

61 
39 

71 
38 

77 
48 

72 
60 

78 

58 

77 
56 

76 
63 

82 
57 

87 
59 

68 
59 

87 
62 

85 
61 

79 
53 

77 
50 

65 
64 

89 
68 

74.5 
61.8 

BUSHNELL   2  £ 

MAX 
MIN 

65 
40 

72 
32 

75 
54 

69 
39 

60 

32 

55 
41 

61 
34 

70 

32 

65 

52 

75 
42 

81 
46 

86 
63 

89 
69 

62 
70 

72 
45 

62 

36 

71 
35 

77 
40 

71 
61 

80 

56 

78 
56 

76 
49 

84 
57 

68 

66 

90 
59 

89 
69 

68 
60 

82 
62 

69 
50 

87 
61 

90 
65 

76.7 
50.2 

CAMP  BLAND  I NG 

MAX 
MIN 

69 

37 

68 
33 

74 
49 

66 

32 

56 
32 

57 
36 

61 
34 

69 
41 

69 
44 

75 
49 

79 
46 

82 
66 

87 
60 

76 
55 

67 

39  1 

74 
34 

69 
31 

75 
40 

78 
57 

77 
52 

80 

55 

74 
42 

63 
51 

87 
60 

90 
60 

65 
64 

85 
59 

80 
69 

85 
60 

07 
67 

86 
66 

75.8 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 
MIN 

65 
43 

75 
47 

83 
48 

67 
44 

70 
48 

74 

50 

63 

44 

72 
45 

60 
54 

73 
52 

80 
44 

85 
47 

66 
63 

85 
65 

69  : 
55 

67 
49 

73 
51 

75 
49 

79 
53 

83 
59 

80 
64 

60 
57 

82 
54 

86 

63 

66 

52 

86 
54 

87 

56 

87 
65 

66 
62 

89 
62 

92 
64 

78.4 
53.3 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

65 
52 

73 
47 

81 
53 

75 

52 

76 
54 

78 

59 

77 
53 

74 
46 

71 
59 

72 
47 

78 
50 

62 
50 

83 
66 

85 
73 

82 
64 

70 
60 

75 
49 

76 
54 

79 
64 

82 
62 

79 
70 

79 
66 

76 
61 

80 
61 

81 
66 

80 
64 

82 
64 

85 
64 

63 
64 

64 

57 

65 
64 

78.4 

CAPT IVA 

MAX 
MIN 

66 
52 

73 
49 

74 

55 

69 

50 

68 
49 

64 
48 

63 
45 

73 
44 

67 

55 

72 
49 

75 
59 

80 
63 

63 
69 

77 
66 

66 

57 

64 
48 

76 
49 

80 
54 

76 
62 

77 
61 

77 
65 

64 
58 

77 
64 

88 

62 

85 
64 

80 
63 

64 

66 

82 
58 

82 
55 

83 
67 

64 
66 

75.7 

CARRABELLE 

MAX 
MIN 

65 
35 

64 

31 

65 
59 

61 

33 

55 
33 

52 
38 

65 
31 

66 
33 

68 
42 

72 
43 

75 
58 

73 
62 

72 
63 

72 
56 

64 

39 

63 
33 

62 
33 

67 
39 

65 
60 

77 
60 

77 
50 

71 
40 

76 
46 

76 
63 

60 
62 

76 
64 

74 
64 

72 
59 

73 
65 

82 
68 

83 
71 

69.8 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

60 
43 

65 
43 

72 
56 

60 
38 

55 
38 

46 

38 

62 
35 

63 
43 

66 
50 

70 
52 

67 
56 

72 
60 

72 
53 

73 
62 

67 
43 

63 

36 

69 
40 

72 
51 

76 
58 

75 
60 

76 

58 

73 

50 

73 

57 

76 

62 

76 
65 

80 
67 

75 
64 

70 
54 

60 
65 

74 
66 

75 
55 

69.4 

CHIPLEY   3  E 

MAX 
MIN 

57 
33 

63 
34 

62 
47 

54 

32 

57 
37 

51 

32 

61 
28 

69 

35 

71 

39 

76 
44 

80 
54 

62 
65 

84 

66 

80 
48 

58 
39 

57 
34 

66 
37 

71 

40 

70 
57 

76 
63 

76 
51 

74 

46 

81 
48 

86 

66 

86 
62 

82 
51 

82 

57 

72 
56 

79 
56 

82 
70 

66 

70 

72.0 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

56 
49 

66 
47 

69 

55 

62 
43 

57 
41 

51 
44 

53 
41 

66 
41 

60 
52 

66 
53 

72 
59 

76 
61 

81 
65 

78 
63 

63 
61 

57 
45 

71 

46 

76 

53 

71 
61 

69 
61 

68 

60 

73 
56 

75 
60 

76 
61 

78 
63 

78 
65 

75 
65 

75 
67 

76 
68 

74 
68 

76 
67 

69.3 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

66 
41 

77 
36 

75 
53 

67 
42 

64 

39 

51 
43 

63 
36 

72 
36 

65 
53 

74 
46 

80 
52 

87 
54 

89 
61 

84 
70 

73 
47 

64 
41 

73 
43 

79 
48 

74 
60 

76 
59 

79 
59 

79 
62 

84 
69 

89 
58 

91 
61 

90 
60 

88 
62 

85 
63 

91 

62 

87 
63 

89 
59 

77.5 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

72 
49 

64 
49 

68 
53 

83 

52 

63 

63 

61 
56 

62 
46 

61 
46 

69 
54 

63 
45 

71 
46 

83 

62 

87 
65 

91 
66 

88 
58 

68 
60 

63 
51 

71 

56 

76 
61 

81 
60 

83 
60 

83 
62 

76 
62 

85 
57 

83 
60 

89 
62 

90 
62 

89 
66 

90 
74 

90 
61 

90 
64 

77.2 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 
MIN 

71 
51 

67 
45 

73 
51 

82 
56 

70 
52 

74 

54 

80 
51 

68 
46 

73 
52 

62 
50 

76 
50 

77 
65 

62 
66 

64 
72 

89 
61 

75 
47 

71 
49 

73 
54 

77 
54 

79 
63 

85 
65 

65 
57 

80 
67 

79 
68 

79 
70 

81 
71 

82 

72 

82 
66 

86 
66 

64 

69 

85 
66 

77  .7 
58  .  7 

COMPASS  LAKE 

MAX 
MIN 

59 
30 

63 
32 

60 
49 

52 
32 

54 

33 

50 
33 

61 

26 

66 
30 

72 
35 

75 
37 

80 
50 

82 
64 

84 
66 

72 
49 

56 
36 

67 
32 

66 

35 

70 
35 

66 
56 

80 
62 

70 
48 

75 
45 

82 
44 

86 
64 

65 
61 

77 
64 

84 

56 

77 
55 

80 
50 

81 
70 

65 
70 

71.3 

CRESCENT  CITY  2  SW 

MAX 
MIN 

62 
39 

63 
34 

76 
54 

73 
37 

61 

33 

55 
39 

63 
31 

71 

34 

67 

51 

76 
46 

83 
50 

84 
56 

87 
57 

64 
70 

69 
41 

63 
36 

66 
36 

70 
44 

66 
67 

83 
58 

79 
56 

73 
43 

84 
54 

88 

59 

91 
61 

69 
60 

86 

62 

80 
61 

86 

50 

88 
65 

90 
68 

76.0 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 
MIN 

57 
34 

70 
30 

75 
43 

57 
34 

57 
28 

47 

36 

63 
28 

69 
29 

71 
45 

73 
40 

76 
45 

79 
55 

81 
57 

76 
51 

38 

60 
31 

70 
29 

76 
41 

63 

57 

76 
59 

76 
47 

77 
44 

76 
49 

62 
54 

63 

55 

83 

69 

80 

60 

69 
60 

84 

52 

84 

68 

60 
68 

72.1 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

81 
42 

60 
40 

66 
56 

74 

40 

55 
40 

57 
45 

52 

35 

54 

38 

63 
52 

63 
48 

7  3 

51 

8 1 
57 

82 
64 

69 

45 

58 
40 

59 
43 

67 
48 

70 
68 

69 
59 

61 
58 

69 
50 

73 

59 

83' 

60 

63 
64 

83 
65 

88 
57 

86 
53 

77 
66 

60 
65 

87 
68 

72.3 

DAVTONA  BEACH   KB  AP 

MAX 
MIN 

60 
40 

65 
34 

75 
52 

57 

39 

59 

38 

51 

39 

58 
34 

66 
32 

65 
48 

75 
47 

81 
47 

53 

63 

57 

44 

56 
39 

65 
39 

70 
44 

72 
60 

82 

68 

76 

53 

71 
48 

83 
54 

84 

59 

88 
60 

88 
62 

87 
65 

79 
62 

60 
63 

87 
64 

90 
67 

73.6 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

60 
31 

58 
36 

58 
41 

54 
29 

55 
38 

48 
32 

64 

31 

71 
39 

74 

41 

76 
45 

79 
52 

81 
63 

81 
66 

74 
45 

59 
36 

60 
31 

71 
41 

72 
40 

66 

56 

79 

60 

73 
48 

77 
46 

82 

51 

82 
64 

86 
61 

77 
59 

80 
54 

75 
55 

79 
59 

82 
69 

85 
69 

71  .5 

DE  LAND 

MAX 
MIN 

79 
40 

60 
32 

70 
44 

73 
40 

60 
35 

60 
42 

51 
33 

60 
32 

70 
44 

64 
43 

73 
45 

80 
50 

85 
60 

70 

83 
44 

65 
38 

59 
37 

67 
45 

72 
61 

72 
56 

80 
58 

77 
46 

76 
53 

82 
58 

87 
61 

90 
62 

88 

65 

85 

63 

79 
63 

85 
64 

86 
68 

74.3 

DRY  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

70 
60 

68 
58 

78 
67 

72 
61 

67 

61 

79 
63 

68 
57 

67 

57 

69 
61 

75 
56 

80 
65 

79 
66 

80 
72 

83 
72 

77 
62 

63 
58 

70 
59 

75 
66 

79 
69 

75 
64 

79 
68 

73 
66 

77 
69 

79 
70 

81 
71 

80 
72 

82 
75 

83 
75 

82 
76 

64 
77 

84 
74 

76.1 

EUSIIS  2  S 

MAX 
MIN 

67 
42 

73 
36 

78 
54 

72 
38 

60 
38 

59 
42 

60 

37 

72 
36 

68 

53 

76 
45 

83 
49 

88 
64 

69 
61 

85 
69 

71 
47 

63 
40 

75 
38 

80 
60 

72 
56 

83 
57 

79 
59 

77 
48 

86 
57 

88 
58 

90 
62 

90 
62 

89 
63 

89 
64 

91 
61 

88 
63 

92 
67 

78.5 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

71 
50 

71 
45 

79 
56 

74 

53 

75 
49 

81 

53 

70 
47 

75 
45 

76 
47 

77 
49 

78 
49 

83 
57 

65 

70 

84 
73 

77 
59 

69 

45 

78 
45 

81 

63 

80 
56 

81 
60 

83 

69 

84 

55 

85 
58 

86 

60 

85 
62 

86 
54 

85 
65 

65 
66 

86 
66 

85 
67 

86 
67 

80.0 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

63 
40 

68 
35 

74 
49 

67 
39 

57 

39 

54 
36 

59 

35 

69 

33 

66 
49 

74 
44 

79 

50 

83 
53 

55 

69 

7 1 
44 

59 
40 

67 
36 

73 
42 

66 
56 

78 
59 

76 
57 

73 
46 

83 
52 

88 

60 

90 

56 

87 
59 

85 
61 

78 
51 

64 
61 

65 
64 

87 
69 

74.5 

FFLLSMERE 

MAX 
MIN 

77 
43 

71 
34 

79 
52 

70 
44 

67 

39 

62 
43 

62 
39 

70 

38 

65 
55 

75 
44 

80 
47 

85 
51 

66 

72 

50 

65 
41 

72 
44 

70 
48 

81 
57 

84 

56 

82 
64 

80 
53 

65 
64 

86 
56 

90 
66 

90 
57 

89 
60 

86 
64 

89 
64 

90 
62 

91 
62 

78.9 
52.1 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 
MIN 

68 
40 

61 

36 

73 
56 

65 

35 

54 
40 

50 
36 

56 
32 

64 

39 

65 

50 

76 
48 

6  1 
50 

57 

59 

66 

43 

58 
36 

60 
34 

66 
44 

65 
59 

79 
59 

77 
56 

70 
49 

80 
56 

83 
61 

78 
61 

85 
64 

83 
64 

77 
59 

72 
60 

88 
67 

69 
70 

72.0 
51.3 

fORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

72 
49 

74 
43 

83 

55 

75 

56 

69 
52 

79 

55 

65 
49 

73 
45 

70 

59 

75 
46 

78 
50 

62 
53 

70 

71 

59 

71 
44 

74 
46 

80 
67 

78 
66 

66 
63 

85 
66 

83 
56 

79 
66 

80 
61 

82 
67 

82 
69 

83 
70 

88 
66 

84 

66 

85 
64 

66 

55 

79.2 
68.3 

FT  LAUDERDALE   BAH  1 A  MAR 

MAX 
MIN 

62 
51 

69 
47 

78 

53 

76 

58 

71 
64 

74 

56 

50 

50 

61 

51 

11 

78 
61 

84 
73 

84 
73 

64 
60 

69 
48 

,71 
49 

74 
66 

75 
70 

80 
64 

80 
69 

80 
61 

76 
69 

79 
65 

80 
72 

80 

72 

81 

73 

82 
70 

82 
71 

82 
71 

62 
71 

76.1 
61  .5 

FORT  LAUDERDALE    7  M 

MAX 
MIN 

72 
49 

65 
40 

72 
54 

83 

55 

69 
49 

72 
53 

79 
48 

66 
42 

72 
53 

63 
45 

74 
48 

77 
51 

64 

63 

85 
68 

87 
57 

73 
42 

68 
44 

73 
52 

76 
64 

78 
62 

84 

63 

82 
54 

79 
62 

78 
56 

79 
66 

80 
62 

80 
63 

82 
63 

86 
64 

84 
51 

87 
62 

77.1 
56.3 

FORT  MYERS   WR  AP 

MAX 
MIN 

62 
45 

73 
43 

eo 

54 

65 
45 

70 
42 

61 
46 

62 

42 

72 

40 

67 
53 

74 
47 

77 
54 

84 

56 

87 
66 

84 
62 

70 
51 

65 
43 

75 
44 

80 
52 

82 
60 

82 
59 

81 
59 

81 
54 

83 
59 

87 
58 

87 
60 

85 

60 

86 

63 

84 

65 

88 
66 

66 
63 

87 
65 

77.6 
64.1 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

64 
44 

71 
41 

81 
55 

65 
45 

69 

43 

66 

50 

60 
44 

70 
43 

61 
49 

73 
47 

79 
51 

80 
55 

82 
69 

87 
63 

64 
50 

63 
43 

70 
45 

74 
52 

78 
62 

82 

59 

80 
59 

75 
56 

78 
63 

81 
59 

81 
63 

81 

58 

82 
63 

85 
68 

83 
69 

66 
65 

87 
63 

75.4 
54.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S  -  Conlinu«d 


FLORIDA 
MARCH  1954 


Station 

Day  Oi  Month 

Averag* 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GAINESVILLE   UN  I  V 

MAX 

60 

68 

76 

62 

59 

70 

76 

65 

79 

76 

62 

87 

91 

85 

84 

69 

86 

73 

3 

MIN 

36 

33 

44 

36 

35 

41 

34 

37 

46 

46 

49 

56 

60 

66 

42 

37 

36 

46 

68 

59 

56 

47 

54 

67 

69 

63 

62 

60 

62 

66 

70 

50 

1 

GAINESVILLE  2  SW 

MAX 

65 

67 

76 

75 

57 

56 

60 

70 

68 

75 

78 

61 

70 

76 

76 

79 

76 

75 

82 

68 

91 

87 

84 

77 

87 

87 

85 

75 

6 

MIN 

36 

29 

50 

36 

30 

35 

32 

30 

46 

40 

42 

60 

55 

66 

41 

36 

29 

42 

66 

57 

51 

46 

50 

60 

54 

60 

57 

57 

62 

63 

71 

47 

4 

GLEN   ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

78 

69 

72 

67 

56 

56 

62 

69 

69 

76 

82 

83 

69 

76 

66 

60 

68 

71 

66 

79 

79 

72 

63 

66 

89 

84 

83 

60 

86 

87 

65 

75 

1 

MIN 

36 

29 

50 

33 

29 

37 

28 

30 

47 

40 

44 

64 

55 

64 

39 

31 

27 

36 

67 

69 

52 

36 

48 

58 

54 

60 

56 

69 

60 

65 

67 

46 

6 

GRAPE   HAMMOCK   C    P  RANCH 

MAX 

MIN 

HIALEAH 

MAX 

80 

66 

73 

80 

70 

72 

79 

67 

72 

63 

74 

76 

60 

82 

88 

74 

69 

72 

76 

78 

63 

83 

79 

78 

79 

86 

80 

62 

66 

83 

85 

77 

3 

MIN 

50 

44 

52 

66 

51 

54 

60 

44 

50 

51 

52 

55 

71 

72 

60 

46 

46 

63 

62 

63 

68 

67 

66 

60 

60 

66 

67 

66 

68 

60 

65 

57 

4 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

60 

68 

76 

72 

56 

53 

62 

69 

70 

76 

79 

82 

88 

81 

74 

66 

70 

75 

72 

76 

80 

76 

61 

87 

89 

87 

84 

79 

85 

86 

87 

75 

8 

MIN 

36 

30 

49 

34 

29 

38 

29 

30 

45 

41 

47 

65 

60 

52 

39 

34 

30 

40 

55 

60 

53 

39 

43 

55 

50 

62 

69 

60 

58 

64 

66 

46 

6 

MILLIARD 

MAX 

71 

67 

73 

59 

56 

52 

62 

70 

70 

77 

82 

85 

69 

62 

66 

57 

66 

73 

65 

80 

76 

68 

84 

86 

91 

86 

84 

80 

80 

68 

69 

74 

8 

MIN 

37 

29 

45 

32 

32 

37 

30 

31 

45 

43 

44 

54 

54 

64 

41 

33 

27 

35 

49 

60 

53 

43 

43 

65 

56 

60 

59 

57 

60 

65 

66 

46 

5 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

69 

75 

83 

77 

75 

80 

76 

74 

70 

77 

79 

80 

85 

90 

79 

78 

70 

79 

79 

81 

66 

82 

80 

60 

83 

83 

82 

88 

87 

67 

68 

80 

1 

MIN 

52 

41 

50 

58 

51 

54 

51 

44 

66 

46 

45 

49 

63 

70 

63 

49 

48 

48 

64 

63 

68 

54 

57 

65 

59 

69 

61 

69 

62 

59 

69 

55 

4 

HYPOLUXO 

MAX 

72 

71 

80 

73 

72 

76 

66 

70 

67 

76 

77 

80 

82 

90 

83 

69 

72 

74 

76 

83 

83 

77 

78 

80 

80 

81 

81 

85 

83 

83 

83 

77 

5 

MIN 

1,9 

40 

58 

55 

49 

56 

48 

46 

59 

48 

60 

53 

72 

71 

56 

46 

47 

66 

69 

62 

64 

57 

68 

69 

71 

72 

72 

67 

68 

65 

65 

69 

2 

INVERNESS 

MAX 

68 

71 

74 

67 

57 

52 

62 

69 

68 

74 

80 

87 

91 

88 

74 

66 

72 

78 

73 

79 

79 

77 

85 

90 

92 

69 

83 

83 

69 

86 

90 

77 

2 

MIN 

42 

33 

54 

40 

42 

34 

34 

32 

41 

44 

4S 

54 

60 

72 

46 

41 

37 

47 

62 

58 

56 

48 

60 

66 

56 

60 

61 

64 

63 

62 

69 

50 

9 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

60 

67 

73 

57 

56 

46 

61 

68 

69 

76 

82 

84 

69 

76 

61 

66 

65 

70 

65 

80 

75 

68 

85 

87 

90 

84 

82 

69 

79 

88 

89 

72 

8 

MIN 

40 

34 

46 

35 

35 

37 

30 

37 

49 

48 

60 

69 

61 

54 

43 

36 

31 

42 

61 

61 

50 

45 

64 

62 

63 

64 

61 

59 

62 

68 

70 

49 

9 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

64 

62 

75 

59 

52 

60 

56 

62 

62 

74 

80 

74 

77 

76 

65 

52 

60 

67 

65 

80 

74 

65 

80 

77 

63 

83 

74 

69 

74 

86 

90 

69 

9 

MIN 

39 

34 

57 

34 

35 

36 

31 

37 

47 

46 

46 

66 

55 

64 

42 

31 

35 

42 

60 

59 

57 

44 

43 

69 

59 

62 

63 

59 

61 

65 

64 

49 

2 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

59 

66 

7  3 

55 

57 

47 

61 

69 

76 

60 

62 

87 

75 

6 1 

55 

63 

73 

66 

79 

73 

67 

84 

87 

90 

65 

82 

68 

62 

87 

88 

72 

4 

MIN 

40 

41 

47 

36 

38 

40 

37 

44 

60 

50 

63 

60 

63 

57 

44 

37 

37 

46 

62 

61 

69 

46 

58 

62 

63 

64 

63 

69 

62 

68 

70 

52 

2 

JASPER  9  ESE 

MAX 

62 

68 

68 

65 

65 

50 

62 

68 

70 

75 

78 

82 

66 

76 

59 

68 

68 

75 

68 

60 

74 

74 

83 

66 

68 

65 

85 

77 

86 

87 

85 

74 

0 

MIN 

35 

29 

45 

29 

30 

41 

26 

29 

46 

39 

45 

57 

52 

65 

39 

29 

29 

38 

52 

60 

50 

40 

46 

58 

54 

61 

55 

67 

60 

67 

70 

45 

9 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

69 

73 

82 

70 

71 

81 

65 

74 

66 

74 

76 

82 

84 

84 

74 

66 

76 

80 

81 

76 

78 

81 

81 

82 

83 

83 

84 

85 

86 

84 

35 

78 

0 

MIN 

58 

56 

66 

61 

61 

64 

57 

54 

60 

60 

59 

68 

71 

73 

62 

69 

58 

63 

71 

65 

68 

67 

59 

70 

72 

72 

72 

70 

66 

74 

74 

65 

2 

KISSIMMEE 

MAX 

66 

72 

79 

66 

66 

61 

64 

70 

69 

77 

79 

83 

86 

67 

75 

64 

72 

78 

74 

83 

80 

76 

82 

85 

88 

87 

66 

88 

69 

91 

93 

76 

0 

MIN 

41 

33 

53 

41 

36 

46 

36 

36 

63 

44 

51 

56 

62 

69 

46 

38 

40 

46 

69 

67 

58 

50 

68 

59 

60 

62 

64 

63 

61 

63 

65 

51 

6 

LA  BELLE 

MAX 

68 

74 

84 

69 

74 

66 

66 

74 

66 

77 

62 

87 

89 

87 

73 

69 

76 

79 

81 

86 

84 

82 

64 

88 

89 

90 

89 

90 

89 

91 

93 

80 

6 

MIN 

45 

38 

50 

41 

37 

48 

41 

36 

66 

43 

46 

49 

60 

69 

51 

36 

39 

48 

55 

57 

63 

60 

66 

55 

57 

60 

60 

64 

65 

61 

62 

5  1 

5 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MAX 

66 

7  \ 

77 

69 

63 

62 

70 

69 

74 

8  0 

86 

66 

86 

73 

64 

69 

76 

75 

76 

76 

78 

83 

67 

84 

86 

86 

86 

68 

66 

38 

77 

2 

MIN 

39 

33 

55 

42 

35 

43 

34 

33 

53 

43 

64 

64 

60 

70 

45 

39 

37 

44 

61 

59 

69 

50 

59 

56 

63 

59 

61 

63 

61 

64 

64 

5 1 

LAKE  CITY   2  E 

MAX 

71 

66 

72 

62 

54 

50 

62 

69 

73 

77 

81 

83 

67 

76 

67 

58 

68 

72 

67 

79 

75 

74 

84 

88 

89 

85 

85 

77 

84 

66 

87 

74 

5 

MIN 

36 

31 

50 

33 

31 

37 

32 

32 

49 

43 

43 

66 

57 

63 

39 

33 

31 

42 

57 

60 

53 

43 

46 

60 

65 

63 

57 

67 

61 

67 

70 

48 

0 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

70 

6  1 

72 

77 

60 

6  3 

5 1 

59 

72 

65 

7  5 

82 

66 

68 

65 

65 

61 

71 

76 

73 

81 

79 

78 

84 

86 

68 

90 

66 

84 

90 

89 

75 

6 

MIN 

42 

33 

51 

42 

35 

43 

35 

34 

61 

47 

49 

51 

60 

70 

48 

40 

41 

46 

67 

59 

60 

60 

56 

57 

60 

59 

63 

66 

62 

63 

68 

51 

8 

LAKELAND  W8  C 1 TY 

MAX 

58 

70 

76 

60 

64 

52 

60 

70 

64 

73 

79 

63 

86 

81 

66 

60 

70 

75 

74 

79 

77 

75 

83 

88 

68 

87 

85 

83 

88 

86 

88 

75 

1 

MIN 

42 

43 

54 

43 

42 

42 

36 

43 

53 

46 

66 

67 

65 

57 

47 

40 

44 

53 

61 

69 

61 

55 

59 

61 

62 

65 

66 

64 

65 

65 

65 

53 

8 

LAKE  PLACID   2  SW 

MAX 

66 

75 

80 

69 

71 

64 

64 

73 

67 

81 

87 

69 

84 

72 

66 

76 

80 

81 

86 

83 

82 

86 

88 

90 

91 

88 

90 

91 

91 

91 

80 

0 

MIN 

45 

37 

49 

45 

40 

47 

39 

37 

56 

47 

52 

60 

68 

51 

42 

42 

46 

57 

57 

62 

53 

68 

64 

61 

57 

62 

65 

65 

60 

60 

52 

5 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

67 

67 

71 

59 

56 

53 

61 

69 

7  1 

76 

79 

60 

85 

76 

66 

68 

67 

73 

70 

79 

73 

74 

82 

85 

86 

84 

82 

77 

83 

65 

84 

73 

5 

MIN 

36 

30 

52 

34 

33 

37 

29 

31 

46 

43 

50 

57 

59 

62 

41 

34 

32 

41 

59 

60 

54 

44 

50 

60 

57 

63 

67 

59 

61 

69 

71 

48 

8 

LOXAHATCHEE 

MAX 

76 

74 

74 

76 

65 

73 

68 

73 

8  1 

65 

87 

90 

82 

67 

76 

76 

79 

64 

80 

81 

81 

64 

84 

85 

85 

88 

87 

91 

91 

79 

9 

MIN 

48 

38 

51 

52 

46 

52 

46 

45 

56 

44 

47 

60 

66 

73 

56 

44 

45 

48 

58 

59 

59 

64 

55 

53 

64 

56 

57 

71 

64 

61 

61 

53 

8 

MADISON 

MAX 

59 

68 

66 

56 

48 

68 

77 

80 

82 

83 

72 

59 

68 

66 

72 

63 

62 

72 

73 

82 

86 

84 

87 

84 

72 

83 

86 

86 

72 

4 

MIN 

36 

36 

48 

33 

35 

37 

30 

40 

46 

45 

61 

63 

62 

54 

40 

35 

36 

45 

69 

61 

62 

42 

61 

62 

69 

65 

66 

59 

61 

59 

70 

49 

6 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 

70 

72 

83 

76 

75 

80 

76 

71 

70 

74 

78 

82 

85 

86 

79 

71 

73 

80 

80 

79 

81 

81 

87 

82 

83 

83 

85 

86 

86 

85 

65 

79 

5 

MIN 

58 

53 

64 

61 

64 

65 

56 

55 

68 

59 

66 

64 

61 

73 

65 

66 

66 

63 

69 

63 

68 

64 

68 

70 

70 

71 

71 

71  •69 

73 

72 

64 

0 

MARIANNA   CAA  AP 

MAX 

56 

45 

62 

70 

60 

82 

85 

74 

56 

68 

66 

70 

66 

77 

67 

73 

82 

66 

65 

73 

80 

73 

78 

62 

66 

70 

3 

MIN 

33 

33 

43 

32 

40 

33 

28 

34 

39 

44 

63 

65 

67 

46 

39 

35 

37 

39 

69 

56 

49 

47 

47 

64 

62 

61 

56 

68 

58 

70 

71 

43 

3 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

57 

65 

61 

5  \ 

6 1 

70 

71 

76 

79 

83 

86 

79 

67 

68 

69 

71 

69 

70 

76 

78 

82 

88 

86 

80 

83 

74 

60 

82 

85 

72 

7 

MIN 

33 

33 

48 

31 

37 

33 

30 

38 

40 

46 

61 

65 

66 

49 

38 

33 

39 

38 

59 

56 

45 

44 

46 

65 

60 

62 

56 

55 

57 

59 

69 

MAYO   5  NW 

MAX 

68 

68 

74 

58 

54 

60 

69 

73 

76 

79 

81 

85 

79 

65 

58 

69 

75 

68 

79 

75 

75 

81 

83 

85 

85 

86 

74 

83 

86 

84 

74 

0 

MIN 

36 

30 

49 

35 

32 

37 

30 

31 

43 

46 

60 

58 

60 

62 

42 

35 

31 

36 

57 

60 

61 

42 

48 

52 

66 

63 

54 

60 

64 

68 

71 

48 

3 

MELBOURNE 

MAX 

76 

68 

80 

76 

68 

65 

61 

68 

67 

75 

6  1 

85 

63 

89 

84 

64 

70 

75 

76 

81 

61 

77 

78 

82 

81 

80 

85 

83 

82 

90 

91 

77 

5 

MIN 

43 

38 

55 

45 

39 

48 

40 

42 

56 

47 

49 

64 

63 

71 

50 

41 

44 

51 

65 

59 

69 

62 

67 

58 

60 

61 

64 

64 

67 

64 

64 

54 

2 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

56 

59 

68 

6 1 

76 

6  1 

81 

80 

68 

76 

60 

68 

75 

74 

83 

78 

76 

77 

83 

80 

81 

83 

65 

82 

91 

92 

75 

8 

MIN 

43 

41 

53 

46 

43 

48 

39 

39 

56 

47 

49 

56 

67 

71 

50 

43 

48 

46 

64 

58 

64 

66 

69 

60 

63 

62 

66 

66 

64 

65 

66 

54 

8 

MIAMI  BEACH 

MAX 

70 

71 

76 

73 

70 

70 

76 

74 

76 

79 

86 

84 

71 

70 

74 

75 

79 

85 

82 

75 

76 

77 

78 

78 

82 

81 

82 

82 

76 

7 

MIN 

52 

50 

66 

59 

66 

67 

61 

51 

60 

54 

61 

69 

72 

71 

62 

50 

61 

67 

70 

64 

72 

63 

70 

71 

72 

72 

73 

73 

74 

74 

74 

64 

2 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MAX 

76 

81 

83 

69 

76 

70 

74 

76 

79 

85 

84 

80 

78 

80 

80 

81 

82 

86 

64 

86 

86 

73 

0 

MIN 

51 

46 

59 

55 

53 

67 

51 

46 

65 

53 

57 

60 

73 

74 

57 

48 

50 

56 

69 

65 

66 

59 

68 

66 

70 

71 

72 

70 

71 

68 

72 

61 

° 

MIAMI  WB  CITY 

MAX 

70 

74 

65 

70 

74 

77 

77 

85 

73 

69 

71 

73 

74 

82 

82 

77 

74 

77 

75 

76 

77 

81 

79 

81 

61 

74 

8 

MIN 

51 

47 

66 

53 

62 

56 

46 

49 

57 

52 

59 

67 

72 

73 

57 

47 

48 

66 

70 

62 

67 

60 

68 

70 

71 

72 

72 

71 

72 

74 

74 

62 

0 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

59 

56 

53 

64 

74 

59 

66 

67 

70 

74 

71 

71 

78 

78 

82 

74 

71 

74 

77 

81 

83 

68 

9 

MIN 

29 

34 

40 

29 

38 

32 

fl 

34 

36 

45 

50 

66 

66 

43 

37 

32 

40 

41 

61 

56 

49 

46 

53 

64 

67 

56 

54 

55 

60 

69 

70 

47 

8 

MONT  I  CELLO 

MAX 

59 

67 

67 

56 

58 

43 

65 

69 

74 

79 

80 

81 

61 

71 

61 

60 

67 

72 

62 

83 

74 

73 

82 

84 

81 

67 

84 

72 

60 

86 

86 

72 

4 

MIN 

34 

31 

40 

31 

34 

37 

29 

35 

43 

45 

46 

61 

61 

47 

39 

34 

34 

39 

58 

56 

47 

44 

48 

59 

57 

63 

66 

57 

60 

69 

70 

47 

3 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

71 

64 

69 

81 

64 

69 

63 

62 

70 

63 

75 

80 

84 

87 

85 

69 

66 

71 

74 

79 

64 

82 

77 

83 

83 

87 

88 

86 

89 

88 

89 

76 

8 

MIN 

46 

45 

55 

49 

50 

49 

44 

44 

59 

44 

46 

54 

54 

73 

54 

45 

49 

49 

62 

64 

68 

53 

61 

59 

62 

64 

61 

68 

64 

62 

65 

55 

5 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

67 

71 

81 

71 

67 

64 

61 

69 

67 

74 

81 

86 

66 

87 

78 

65 

71 

76 

76 

82 

82 

77 

B5 

86 

87 

89 

87 

86 

90 

89 

91 

7B 

4 

MIN 

41 

34 

55 

42 

35 

45 

35 

34 

55 

44 

52 

65 

62 

69 

45 

42 

41 

47 

62 

56 

61 

51 

60 

59 

63 

58 

62 

63 

65 

63 

65 

52 

3 

MT  PLEASANT 

MAX 

73 

75 

74 

56 

57 

51 

63 

72 

74 

78 

79 

81 

85 

76 

67 

57 

60 

70 

65 

79 

72 

73 

84 

86 

66 

90 

83 

74 

75 

83 

89 

73 

7 

MIN 

37 

36 

32 

31 

31 

31 

27 

34 

40 

45 

44 

64 

61 

63 

37 

30 

31. 

40 

55 

63 

45 

38 

46 

58 

58 

60 

52 

55 

61 

68 

70 

46 

2 

r«f*r«Bc«  aot«B  follovlog  Statloa  Isdcx. 

-   33  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
HAICH 


1  amjm  a  -  Kxnuwavn 

Day 

Oi  Month 

• 

O 

E 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

At* 

NAPLES 

MAX 
MIN 

66 

51 

73 
46 

79 

56 

73 
51 

70 
47 

76 

50 

63 
46 

73 
42 

70 

57 

71 
49 

78 
50 

82 
59 

85 
66 

64 

72 

74 

58 

66 
45 

75 
46 

78 
53 

78 
52 

78 
62 

75 
57 

81 

55 

61 
59 

84 
52 

83 
66 

82 
53 

84 
66 

34 
51 

62 
54 

63 
66 

34 

66 

77.3 
55.9 

NEW  SMYRNA   BEACH  ^  N 

MAX 
MIN 

74 

40 

67 
36 

77 
51 

72 
40 

61 

36 

67 
41 

58 

35 

69 
34 

65 
60 

75 
45 

61 

45 

85 
51 

84 
62 

84 
69 

70 
45 

59 
39 

43 

74 
44 

73 
60 

82 
66 

79 
63 

73 
48 

83 
64 

34 

57 

37 
60 

68 
61 

88 
64 

78 
62 

83 
52 

69 
54 

91 
57 

76.0 
50.9 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

S9 
32 

60 
30 

58 
30 

59 
29 

50 
30 

49 
32 

55 
28 

62 
32 

67 
36 

67 
41 

76 
44 

75 
50 

76 
64 

77 
46 

59 

37 

57 
31 

60 
32 

62 
33 

65 
39 

66 
59 

78 
49 

70 
40 

68 
47 

7* 
54 

76 
63 

80 
64 

77 
63 

75 
64 

73 
54 

80 
65 

74 
56 

67.3 
44.3 

OCALA 

MAX 
MIN 

6? 
39 

70 
34 

77 

53 

73 
39 

60 
35 

56 

34 

62 
32 

72 
35 

68 
52 

75 
48 

80 
53 

85 
58 

90 
63 

86 
71 

77 
43 

54 

37 

7 1 
36 

76 
45 

75 
59 

79 

59 

79 
57 

78 
47 

85 
56 

89 

59 

92 
60 

88 
63 

85 
61 

63 
64 

87 
62 

65 
54 

88 
68 

77.5 
51.2 

OCALA   3  NE 

MAX 
MIN 

62 
37 

69 
28 

78 
49 

60 
35 

61 
27 

49 

39 

61 
29 

71 
29 

66 
49 

77 
40 

81 
46 

87 
56 

90 
57 

84 

65 

67 
41 

34 

26 

77 
40 

67 
67 

81 
57 

79 

53 

78 

40 

87 
49 

89 

53 

92 

53 

90 
68 

87 
57 

74 

59 

67 
51 

65 

63 

87 
65 

76.0 
46.9 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

69 
46 

62 
45 

70 

58 

75 

47 

63 
44 

69 

52 

64 
44 

62 
44 

70 
48 

52 
44 

72 
48 

73 
58 

79 
65 

80 
70 

86 
53 

67 
43 

54 
44 

73 
58 

73 

56 

72 
63 

78 

55 

80 
55 

78 

57 

77 
62 

79 
63 

79 
62 

82 
65 

82 

68 

83 
67 

83 

65 

84 

65 

73.6 
55.7 

ORLANDO   WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

67 
43 

73 
37 

78 

60 
41 

64 
40 

61 
45 

62 

37 

71 
39 

68 

55 

75 
47 

61 
53 

86 
55 

90 
53 

85 
71 

83 
47 

40 

42 

77 
49 

76 

59 

81 

58 

79 

59 

77 

53 

33 
57 

87 

60 

91 
61 

89 
64 

83 
65 

85 
55 

91 
65 

88 
66 

91 

66 

78.1 
53.5 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
41 

72 
35 

78 
53 

60 
41 

65 
39 

52 
41 

60 

36 

70 

37 

54 

49 

74 
46 

61 

63 

84 
54 

67 
62 

86 
69 

66 
47 

61 

39 

43 

75 
47 

75 
59 

61 

58 

79 
56 

75 

52 

82 
57 

87 
60 

89 
50 

69 
63 

85 
64 

84 

65 

38 

63 

67 
66 

90 
66 

76.1 
52.0 

PALATKA 

MAX 
MIN 

63 

39 

70 
36 

76 
54 

67 
37 

60 
36 

56 
40 

63 

33 

70 
36 

66 
52 

77 
47 

83 
49 

87 
56 

91 
60 

84 
70 

73 
43 

37 

36 

75 
45 

79 
48 

81 

59 

64 

57 

75 
47 

85 

56 

90 
60 

94 

61 

89 
62 

89 
63 

83 
62 

85 
62 

67 
65 

90 
69 

77.5 
50.9 

PANAMA  CITV 

MAX 
MIN 

57 
40 

66 
40 

62 

51 

66 
34 

65 
38 

54 

35 

61 
32 

70 
40 

71 
41 

72 
47 

78 
56 

79 
64 

60 
65 

70 
51 

58 
41 

60 
37 

67 
43 

70 
40 

65 
60 

74 
61 

72 
54 

71 
46 

78 

50 

80 
64 

81 
64 

78 
66 

77 

59 

78 
56 

74 

53 

60 
63 

82 
70 

70.3 
51.0 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

60 
36 

60 
42 

60 
41 

53 
32 

54 
40 

47 

33 

62 
34 

65 
41 

55 
42 

71 
51 

76 
61 

78 
65 

81 
50 

60 
45 

57 
40 

36 

44 

64 
45 

70 
61 

78 
59 

72 
52 

66 
51 

74 

59 

73 
66 

80 
68 

71 
65 

72 
57 

74 
60 

75 
65 

81 
71 

60 
58 

56.0 
51.0 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

59 
37 

60 
43 

61 
42 

53 
33 

54 
39 

45 
33 

67 
35 

63 
44 

63 
46 

70 
52 

73 
60 

75 
65 

76 
59 

58 
45 

57 
41 

59 
37 

5 1 
47 

63 

47 

69 

60 

77 

59 

71 

52 

65 

52 

71 

61 

75 

65 

78 
67 

71 
60 

73 
55 

72 
59 

74 
66 

79 
70 

78 
56 

66.6 
51.2 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

66 
40 

72 
34 

76 
55 

66 
42 

65 
34 

61 
43 

61 
34 

72 
34 

65 
52 

76 
41 

81 

52 

85 

53 

67 
61 

62 
71 

75 
45 

39 

37 

79 
47 

76 
62 

78 

59 

80 
50 

77 

49 

83 
69 

86 

57 

89 
60 

90 

60 

87 
52 

85 
63 

89 
61 

88 
64 

90 
65 

77.5 
51.5 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

66 
57 

73 
42 

81 
57 

66 
55 

72 
50 

76 
55 

68 
46 

70 
45 

65 
58 

75 
47 

75 
46 

79 
53 

83 
70 

79 
71 

74 

66 

45 

45 

75 
59 

77 
64 

85 
60 

82 
65 

30 
55 

78 
66 

79 
56 

60 
64 

80 
65 

30 
70 

66 
67 

83 
65 

85 
62 

85 
64 

75.7 
57.7 

PUNTA  GORDA 

MAX 
MIN 

67 
47 

74 
43 

77 
54 

69 
47 

72 
44 

63 
47 

67 

39 

74 
41 

66 
55 

76 
49 

78 
66 

64 
66 

85 

67 

80 
66 

74 
53 

43 

44 

82 
51 

60 
60 

81 
60 

64 

66 

83 
55 

83 
60 

85 

69 

67 
50 

84 

60 

86 
64 

85 
64 

67 
66 

66 
54 

87 
54 

78.5 
64.9 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

57 
33 

65 
32 

63 

60 

56 
31 

56 
37 

54 

35 

63 
31 

69 
33 

73 
42 

76 
46 

81 
62 

80 
52 

84 
66 

77 
66 

62 
39 

35 

36 

69 
38 

67 
68 

80 
63 

77 

51 

74 
44 

83 
45 

84 
64 

66 
51 

83 
56 

82 
65 

78 

52 

75 
63 

86 
66 

69 
70 

72.7 
48.8 

RAIFORO   ST  PRISON 

MAX 
MIN 

74 
38 

68 
30 

75 
52 

70 
35 

57 
31 

56 
38 

59 

29 

69 
31 

69 
61 

77 
41 

60 
44 

83 
66 

90 
56 

86 
66 

76 
40 

63 
34 

70 

30 

72 
43 

73 

50 

79 
59 

80 

53 

75 
40 

83 

60 

88 

56 

91 

65 

89 
52 

86 
58 

85 
56 

85 

59 

88 
61 

67 
59 

75.9 
47.6 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

67 
51 

74 

81 

53 

76 
55 

75 

60 

79 
59 

70 
50 

74 

60 

69 
57 

75 
47 

77 
49 

82 
53 

64 

56 

87 
71 

82 
62 

72 
47 

76 
46 

78 
47 

79 
62 

82 
52 

86 
70 

81 
53 

79 
66 

78 
56 

61 
70 

82 
51 

83 

52 

36 
61 

35 
73 

66 
63 

85 
61 

79.0 
56.4 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

69 
39 

62 
37 

76 
55 

71 
40 

58 
36 

58 
33 

68 
36 

66 
50 

77 
47 

81 
49 

83 
56 

84 

58 

79 
69 

75 
42 

59 
36 

63 
36 

71 
44 

65 
60 

81 
59 

79 

56 

70 
46 

84 

56 

81 
61 

86 

59 

86 
61 

81 
64 

73 
60 

79 
61 

86 
65 

90 
69 

74.7 
51  .4 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

66 
42 

71 
38 

76 
55 

60 
42 

62 

36 

54 
42 

61 

35 

70 
38 

63 

53 

75 
48 

80 
65 

85 
57 

90 
53 

81 
64 

57 
46 

61 

40 

72 
41 

77 
49 

73 

62 

77 

58 

76 

69 

77 

52 

83 

56 

88 

59 

90 
61 

69 
62 

37 
52 

83 
65 

89 
52 

89 

65 

90 
59 

76.2 
62.9 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 
MIN 

69 
36 

66 

35 

65 
57 

62 
31 

55 
33 

62 
37 

62 
30 

63 

36 

55 
44 

67 
44 

66 
52 

70 
55 

66 
53 

71 
60 

66 
38 

60 
31 

30 

63 

40 

62 
56 

74 

59 

73 
50 

63 
44 

71 

48 

72 
52 

72 
62 

73 
54 

70 

55 

70 
58 

72 
54 

77 
68 

77 
69 

67.2 
48.5 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

67 
48 

71 
44 

73 
58 

70 
44 

63 

42 

53 
45 

58 
39 

70 
42 

69 
62 

71 
50 

76 
58 

81 
58 

84 
64 

82 
66 

70 
50 

61 
43 

72 
46 

77 
64 

75 
61 

76 

61 

75 
60 

77 

55 

79 
60 

82 
52 

33 
63 

82 
53 

83 
56 

82 
56 

65 
56 

33 
65 

85 
69 

74.7 
55.5 

SANPORO 

MAX 
MIN 

79 
40 

60 
33 

72 
50 

78 
42 

60 
37 

65 

62 
36 

62 

32 

71 
47 

64 
46 

76 
48 

82 
53 

85 
59 

87 
66 

85 
47 

60 
40 

43 

70 
44 

77 
59 

79 
55 

82 
59 

79 
50 

82 
53 

84 

57 

39 
62 

90 
50 

89 
53 

87 
62 

67 
52 

37 
51 

88 
64 

76.4 
60.8 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

67 
50 

74 

39 

77 
41 

72 
45 

66 

39 

65 
44 

62 
36 

73 

35 

68 
53 

73 
45 

75 
54 

80 
66 

84 
67 

78 
67 

70 
50 

64 
41 

75 
41 

80 
49 

77 

60 

78 
62 

77 

63 

79 

63 

79 

67 

83 

56 

84 

69 

82 
60 

82 
52 

33 
52 

86 
63 

82 
52 

85 
53 

76.1 
52.7 

SECOTAN 

MAX 
MIN 

75 
33 

69 
29 

66 
45 

59 
30 

64 

27 

67 

29 

73 
45 

76 
38 

74 
45 

79 
49 

60 
56 

74 

50 

61 
39 

60 
27 

31 

72 
39 

80 
57 

75 
47 

80 
39 

79 
38 

80 

55 

76 

63 

63 
60 

79 
51 

75 
56 

80 
54 

86 
68 

82 
70 

74.1 
45.0 

STUART 

• 

MAX 
MIN 

65 
47 

74 
46 

82 
51 

76 
49 

71 
47 

71 
52 

61 
46 

71 
46 

69 

53 

75 
49 

81 
49 

84 
59 

85 
71 

87 
75 

34 
56 

45 

75 
45 

71 

65 

77 
54 

82 

55 

79 

70 

75 
65 

81 

69 

81 

59 

85 
59 

85 
52 

84 
56 

87 

69 

87 
67 

89 
69 

90 
67 

78.6 
57.6 

SUNNILANO 

MAX 
MIN 

65 
43 

74 

43 

84 

51 

76 

51 

71 
44 

74 

53 

63 

46 

73 

39 

74 

64 

76 
44 

80 
50 

86 

53 

89 
64 

86 
70 

83 
56 

71 
42 

43 

80 
48 

61 

52 

83 
61 

32 
66 

33 

52 

84 

56 

85 

57 

83 

59 

89 
62 

89 
62 

88 
64 

87 
61 

39 
62 

30.3 
53.6 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 
MIN 

57 
35 

65 
33 

63 
42 

63 
34 

66 

37 

46 

33 

61 

30 

66 

33 

72 
44 

75 
41 

80 
49 

79 
63 

79 
64 

74 
49 

58 
41 

66 
36 

67 
36 

69 
42 

64 

69 

80 

60 

71 
52 

74 

48 

32 
46 

32 
60 

83 
59 

84 
66 

31 
57 

71 
53 

74 
64 

65 
59 

38 
71 

71.0 
48.7 

TAMIAMI    TRL   40  MI  BEND 

MAX 
MIN 

67 
50 

70 
47 

78 
68 

84 

56 

71 

52 

76 

52 

81 

66 

72 
47 

74 

59 

68 
48 

79 

55 

60 
60 

85 
68 

36 
71 

87 
60 

78 
46 

71 
48 

80 
56 

79 
62 

80 
62 

84 

69 

81 
67 

80 
63 

81 
64 

82 
65 

85 
64 

84 
64 

85 
55 

90 
66 

90 
66 

90 
65 

79.9 
5e<8 

TAMPJ>   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 
42 

70 
40 

71 
53 

60 
44 

63 

40 

53 
44 

60 
37 

66 
38 

56 
53 

70 
45 

76 
56 

80 
59 

65 
64 

76 
56 

65 
48 

63 
41 

72 
42 

77 
50 

76 

53 

77 
61 

77 
57 

76 
65 

79 
52 

84 

60 

84 
52 

34 

62 

84 
64 

82 
65 

85 
54 

85 
69 

85 
67 

73.9 
53.6 

TARPON  SPRINGS 

MAX 
MIN 

66 
48 

71 
40 

74 

61 

66 

43 

56 

38 

56 
44 

55 
37 

67 

37 

64 

50 

69 
43 

75 
65 

62 

58 

87 
62 

81 
63 

64 
48 

60 
43 

73 
40 

77 

50 

75 
60 

74 
60 

73 

60 

77 
52 

30 
55 

81 

59 

65 
60 

81 
63 

S3 
62 

61 
64 

85 
64 

82 
66 

84 
68 

73.8 
53.0 

1 AVERNIER 

MAX 
MIN 

71 

55 

76 

55 

81 
67 

75 
62 

74 

68 

78 
66 

76 
55 

72 
56 

69 
60 

74 
58 

76 

55 

81 
66 

82 
74 

83 
76 

83 
67 

Th 
55 

74 

55 

78 
53 

79 
71 

79 

65 

32 

72 

79 
66 

73 
70 

78 
72 

80 
73 

80 
73 

81 

73 

82 
74 

83 
72 

84 
74 

84 

75 

78.3 
65.6 

TITUSVILLE  2  w 

MAX 
MIN 

67 
42 

69 

33 

63 

60 

73 
43 

64 

36 

61 
41 

60 
36 

67 

33 

64 

54 

75 
46 

82 
48 

66 
54 

87 
67 

68 
70 

76 
47 

65 
40 

70 
43 

76 
45 

75 
50 

82 

56 

80 
60 

77 
52 

83 
54 

87 
56 

35 
50 

89 

53 

37 
64 

34 

62 

67 
51 

90 
64 

90 
64 

51.6 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 
MIN 

65 
45 

69 
41 

76 
56 

63 
46 

66 
43 

63 

50 

59 
44 

66 
46 

60 
61 

73 
49 

78 
50 

80 
57 

82 
66 

88 
66 

66 

50 

61 
43 

70 
45 

74 
49 

77 
65 

83 
60 

81 
62 

74 

57 

79 
63 

S3 

58 

80 
69 

31 
60 

33 
65 

84 

69 

82 
58 

89 
67 

90 
65 

75.1 
55.4 

WAUCHULA   2  NW 

MAX 
MIN 

65 
42 

72 
34 

60 

52 

71 
43 

66 

36 

65 
46 

62 

36 

72 
33 

68 
64 

74 
41 

80 
48 

86 
52 

87 
59 

85 
68 

77 
47 

'o 

73 

79 
47 

78 

69 

82 

55 

80 
62 

78 
47 

83 

65 

87 

66 

89 

56 

89 
53 

86 
50 

89 
59 

89 
69 

90 
59 

91 

50 

78.7 
50.4 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 
MIN 

71 
48 

71 
47 

78 
61 

74 
54 

70 
50 

74 

53 

65 
48 

69 

50 

68 

57 

73 
53 

76 
56 

79 
61 

81 
70 

90 
72 

84 
58 

64 

48 

71 
49 

71 

56 

76 
50 

81 

53 

82 
68 

75 

62 

77 
66 

76 

70 

79 

72 

79 

72 

80 
73 

84 
71 

31 
72 

36 
70 

82 
63 

75.4 
60.6 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

65 
48 

74 

46 

82 

58 

70 

63 

72 

60 

74 

56 

65 
48 

72 
49 

67 
53 

73 
SO 

76 
53 

82 
57 

83 
71 

90 
71 

72 
56 

66 
48 

73 
49 

73 
63 

77 
68 

82 
50 

83 
65 

78 
63 

79 
66 

61 
62 

81 
69 

62 
66 

83 
70 

87 
68 

84 
66 

66 
65 

87 
55 

77.5 
59.2 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

77 
43 

62 

37 

72 
56 

79 
44 

62 
41 

66 

48 

52 

37 

63 

37 

72 
47 

66 
45 

76 

53 

84 

55 

86 
63 

88 
71 

86 
49 

67 
42 

63 
44 

73 
42 

77 
53 

77 

59 

81 
61 

81 
54 

79 
60 

85 
60 

88 
64 

68 

59 

90 
64 

87 
64 

67 
64 

90 
64 

87 
66 

77.1 
53<1 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
>«ARCH  195* 


Day  of  montli 


staQon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Ava 

BAT  LAEE 

EVAP 

.05 

.  26 

.  15 

.  10 

.  19 

.  15 

.06 

.  06 

.  13 

.04 

.13 

.21 

.21 

.  18 

.24 

.26 

.20 

.15 

.26 

.11 

.  12 

.21 

.  19 

.18 

.22 

.22 

.22 

.24 

.  18 

.23 

.21 

5.36 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 

EVAP 

.09 

.  21 

.13 

.  17 

.20 

.  15 

.04 

.21 

.07 

.04 

.16 

.20 

.16 

.18 

.30 

.25 

.20 

.16 

.  14 

.21 

- 

- 

.21 

.21 

.22 

.  23 

.23 

.22 

.22 

.22 

.19 

BS.58 

WIND 

315 

170 

125 

259 

191 

199 

281 

152 

139 

110 

174 

197 

216 

254 

255 

250 

193 

175 

293 

" 

154 

164 

BELLE  GLADE  ESN  GATE  4  (a) 

EVAP 

.06 

.18 

.  15 

.14 

.20 

.13 

.16 

.20 

.08 

.04 

.  12 

.  14 

.10 

.  12 

.22 

.24 

.11 

.21 

.  13 

.22 

.  10 

.22 

.16 

.  19 

.18 

.28 

.17 

.20 

.  14 

.  17 

.22 

4.98 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

.11 

.  20 

.08 

.  18 

.29 

.  18 

.07 

.  24 

.04 

.  12 

.  10 

.  15 

.  12 

.  11 

.  22 

.  32 

.  26 

.  15 

.  18 

.  00 

.  20 

.  21 

.  30 

.45 

.  20 

.  12 

.  28 

.  18 

.  04 

.  27 

.  25 

5.62 

MAX 

73 

73 

74 

80 

72 

72 

59 

71 

75 

67 

78 

82 

88 

91 

86 

79 

77 

81 

81 

S3 

83 

84 

83 

81 

88 

89 

94 

91 

86 

92 

91 

83.4 

MIN 

58 

56 

56 

59 

56 

56 

55 

54 

55 

56 

57 

61 

70 

76 

65 

50 

52 

57 

65 

66 

65 

67 

67 

67 

68 

70 

72 

74 

75 

75 

76 

63.1 

FT  LAUDERDALE  7  W 

EVAP 

.15 

.  21 

.09 

.  19 

.20 

.09 

.20 

.20 

.  12 

.02 

.  15 

.  19 

.13 

.15 

.20 

.  36 

.24 

.18 

.16 

- 

.20 

.  21 

.20 

.  21 

.21 

.22 

.20 

.23 

.21 

.23 

.  19 

85.72 

WIND 

108 

91 

43 

89 

131 

33 

152 

102 

59 

41 

44 

44 

74 

82 

116 

109 

129 

83 

83 

142 

69 

55 

67 

61 

57 

60 

57 

61 

41 

48 

43 

2374 

GAINESVILLE  2  SW 

EVAP 

.  20 

.  13 

.  12 

.03 

.  32 

.00 

.13 

.  13 

.07 

.15 

.20 

.  19 

.27 

.23 

.27 

.  18 

.15 

.  16 

.  16 

.21 

.15 

.27 

.21 

.23 

.  25 

.21 

.08 

.12 

.22 

.26 

B5.48 

WIND 

108 

31 

46 

73 

22 

41 

49 

29 

9 

37 

65 

75 

73 

137 

86 

66 

42 

21 

45 

94 

63 

52 

54 

44 

48 

61 

51 

28 

49 

51 

121 

1771 

HIALEAH 

EVAP 

.  20 

.17 

.15 

.12 

.25 

.13 

.16 

.15 

.08 

.06 

.  18 

.15 

.20 

.15 

.11 

.14 

.32 

.23 

.06 

.05 

.17 

.  11 

.33 

.19 

.  12 

.10 

.41 

.19 

.11 

.  30 

.11 

5.20 

WIND 

51 

50 

47 

45 

85 

30 

80 

50 

42 

28 

30 

37 

67 

64 

35 

105 

68 

50 

86 

97 

61 

40 

78 

32 

66 

64 

58 

42 

36 

37 

39 

1700 

LAEE  PLACID  2  SIT 

EVAP 

.  21 

.  15 

.09 

.  12 

.13 

.10 

.14 

.  11 

.  10 

« 

.29 

.20 

.18 

.  18 

.24 

.  24 

.19 

.16 

.13 

.19 

.24 

.21 

.23 

.22 

.  25 

.23 

.22 

.20 

.22 

.24 

.24 

S.6S 

WIND 

55 

24 

16 

44 

17 

30 

62 

14 

9 

38 

19 

26 

38 

34 

43 

40 

21 

35 

31 

25 

19 

24 

21 

31 

24 

14 

15 

24 

23 

24 

840 

LOXAHATCEEE 

EVAP 

.18 

.14 

.09 

.21 

.12 

.  14 

.21 

.10 

" 

.10 

.17 

.24 

.20 

.04 

.  24 

.21 

.  12 

.09 

.  11 

.17 

.29 

.14 

.12 

.28 

.31 

.12 

.22 

.10 

.  19 

.  18 

.  19 

B5.19 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.31 

.20 

.13 

.16 

.23 

.17 

.  13 

.19 

.15 

.02 

.18 

.28 

.09 

.17 

.28 

.26 

.25 

.20 

.24 

.18 

.20 

.27 

.22 

.25 

.24 

.26 

.35 

.14 

.  26 

.29 

.22 

6. 52 

WIND 

95 

59 

35 

60 

83 

59 

120 

59 

43 

10 

28 

41 

48 

77 

102 

68 

102 

70 

64 

91 

53 

31 

S3 

28 

37 

38 

26 

30 

29 

37 

40 

1716 

OEEECEOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.13 

.20 

.20 

.15 

.20 

.21 

.07 

.20 

.  17 

.04 

.17 

.13 

.13 

.20 

.20 

.30 

.25 

.20 

.18 

.  25 

.20 

.35 

.21 

.24 

.19 

.34 

.21 

.30 

.20 

.28 

.32 

6.42 

WIND 

22 

8 

1 

18 

4 

7 

16 

5 

3 

3 

8 

5 

8 

12 

8 

18 

8 

3 

9 

3 

8 

2 

6 

8 

12 

2 

2 

1 

5 

8 

1 

224 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.12 

.10 

.06 

.  11 

.08 

.10 

.  13 

.06 

.11 

.  15 

.20 

.13 

.11 

.26 

.20 

.18 

.14 

.10 

.09 

.20 

.  14 

.19 

.23 

.  17 

.20 

.17 

.23 

B4.SS 

WIND 

81 

20 

• 

103 

32 

29 

107 

22 

21 

31 

35 

21 

15 

57 

74 

72 

60 

28 

20 

SO 

48 

36 

20 

17 

15 

20 

24 

17 

45 

28 

27 

1175 

PORT  MAYACA  S  L  CNL  (a) 

EVAP 

.10 

.25 

.11 

.19 

.25 

.13 

.  12 

.24 

.05 

.04 

.09 

.12 

.13 

.20 

.31 

.33 

.28 

.  17 

.21 

.15 

.20 

.32 

.25 

.26 

.23 

.25 

.26 

.20 

.21 

.26 

.20 

6.11 

WIND 

30 

8 

1 

16 

8 

6 

14 

8 

4 

10 

4 

3 

8 

10 

14 

12 

8 

1 

8 

1 

16 

4 

2 

1 

8 

2 

1 

2 

2 

2 

4 

218 

SmnilLAND 

EVAP 

.14 

.10 

.15 

.  23 

.  11 

.06 

.16 

.  12 

.08 

.09 

.23 

.  16 

.18 

.20 

.21 

.24 

.19 

.13 

.18 

.14 

.27 

.17 

.22 

.30 

.19 

.23 

.43 

.16 

.22 

.20 

5.49 

WIND 

154 

81 

53 

159 

71 

58 

201 

75 

56 

60 

66 

65 

109 

118 

152 

123 

103 

90 

89 

114 

97 

69 

60 

64 

64 

76 

• 

120 

23 

75 

56 

2701 

TAMIAai  TRL  40  MI  BD 

EVAP 

.03 

.20 

.07 

.  16 

.20 

.11 

.14 

.16 

.  11 

.03 

.13 

.17 

.  14 

.15 

.17 

.23 

.29 

.14 

.10 

.20 

.17 

.23 

.22 

.20 

.24 

.17 

.21 

.27 

.08 

BS.05 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.63 

.20 

.10 

.20 

.03 

.24 

.19 

* 

* 

.11 

.16 

.14 

.14 

.24 

.26 

.  18 

.20 

.23 

.24 

.22 

.25 

.28 

.18 

.17 

.11 

.  16 

.20 

.16 

.17 

.26 

B5.S1 

MAX  and  MIV  1h  Table  6  refer  to  eztrOKea  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
2A  lnoxirs  ending  at  time  of  observation. 


(a)  Eraporatlon  Measured  In  pan  36  z  36  Inches. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


dUDon 

6 
•3 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obeer- 
vation 
time 

Refex 

to 
tables 

1 

-1 

a 

a 

AFALACHICOLA  MS  CITY 

0211 

FRANKLIN 

5 

29  44 

84  99 

13 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

C 

AlKAOtA 

033B 

DE  SOTO 

5 

27  11 

61  46 

65 

6P 

6P 

L.  L.  STIKELEATHER 

2  3 

5 

03ft« 

HIGHLANDS 

7 

27  56 

81  30 

149 

6P 

6P 

J.  WILEY  COTHRAN 

2  3 

5 

c 

27  5* 

61  50 

115 

CITY  Of  BARTOW 

2  3 

5 

•AT  UUCC 

0520 

HILLSBOROUGM 

5 

28  0* 

62  30 

51 

7A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

6 

•CLLC  <U>Oe  EIP  STA 

0611 

PALM  BEACH 

7 

26  39 

80  39 

16 

BA 

8A 

STATE  EXP  STATION 

2  3 

5  6 

KLLt  GLAOf  HRN  UTE  « 

061« 

PALM  BEACH 

7 

26  42 

60  41 

31 

IDA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

6 

c 

IIG  PINt  KEY  IW 

07*7 

MONROE 

5 

24  40 

61  22 

6 

6P 

6P 

WALTER  ZIEGNER 

2  3 

5 

28  33 

81  06 

65 

HID 

PAUL  C .  GROSE 

■LACKMUt  4  WW 

076S 

OKALOOSA 

5 

30  57 

66  42 

200 

MRS.  S.  YOUNGBLOOD 

c 

■LOUMTSTOHN  I  5E 

0804 

CALHOUN 

30  26 

89  02 

91 

7A 

JOW  PURIFOY 

2  3 

5 

■OCA  KATON 

0645 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

80  05 

17 

MID 

TOWN  OF  60CA  RATON 

c 

ftONiTA  SPGS  2  ese 

0687 

LEE 

3 

26  20 

81  49 

10 

GLADYS  N.  COLLINS 

3 

27  29 

82  39 

6P 

MRS.  F.  H.  BRAYHER 

2  3 

5 

MANFO«0 

0975 

SUWANNEE 

10 

29  58 

82  56 

- 

MRS.  BEULAH  STANLEY 

c 

•RlSTOL 

1020 

LIBERTY 

1 

30  26 

e*  99 

160 

MIO 

WILLARD  R.  ADAMS 

c 

•AOOKSVILLE  CHIN  HILL 

10*6 

HERNANDO 

5 

28  57 

62  22 

279 

9P 

5P 

MISS  L.VON  BOROWSKY 

2  3 

5 

c 

■US»«ELL  2  C 

1165 

SUMTER 

5 

28  40 

82  06 

79 

6P 

6P 

MRS.  A,  H.  NELSON 

2  3 

5 

29  59 

81  59 

190 

9P 

5P 

LEROY  G.  NORMAN,  JR 

2  3 

9 

CANAL  POINT  CATC  9 

1271 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

60  36 

36 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

CANAL  ^INT  USDA 

1276 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

60  38 

29 

MID 

BA 

SUGAR  PLANT  FLO  STA 

2  3 

5 

CA»e  SABLE  RANGCtl  STA 

1305 

MONROE 

5 

25  11 

60  54 

9P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3 

5 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

5 

26  32 

62  11 

3 

5P 

5P 

ALLEN  I,  WEEKS 

2  3 

5 

29  51 

64  40 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E .  SHI TH 

2  3 

5 

CARWILL5 

1386 

WASHINGTON 

3 

30  46 

65  49 

65 

LONNIE  H,  WHITAKER 

3 

CEDAd  Kit 

1432 

LEVY 

5 

29  06 

63  02 

19 

6P 

6P 

C.  C.  WHIOOON 

2  3 

5 

CHATTAHOOCHEE 

1502 

GADSDEN 

I 

30  42 

64  52 

7A 

HRS.W.MOBLEY  OLIVER 

3 

CMH»LET  3  E 

1544 

WASHINGTON 

3 

30  47 

65  29 

130 

5P 

5P 

A.  W.  O'STEEN 

2  3 

5 

p  II4ELLAS 

27  59 

62  50 

5 

SP 

6P 

CITV  Or  CLEARWATER 

2  3 

5 

CLEAMONT  6  S 

1641 

LAKE 

8 

26  29 

81  46 

140 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

2  3 

* 

CLCMISTO* 

1649 

HENDRY 

7 

26  45 

80  55 

18 

BP 

GERVIN  H.  PITZEN 

3 

CLEHIST«  U  S  eNCINCERS 

1654 

HENORY 

7 

26  49 

80  95 

20 

6A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5  6 

c 

COCONUT  G«OVE  7  S 

1716 

DADE 

2 

25  39 

80  17 

10 

BA 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3 

5 

COMPASS  LAKE 

30  36 

85  24 

213 

6P 

6P 

EARL  E.  THARP 

2  3 

5 

CRESCENT  CITY  2  SH 

1476 

PUTNAM 

3 

29  25 

81  31 

SO 

6P 

W.  S.  NEWBOLD 

2  3 

5 

CRESTVIEH 

1963 

OKALOOSA 

5 

30  46 

86  34 

236 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

5 

29  38 

83  07 

45 

HID 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

c 

CftOSS  CITY  CAA  AlfiPOftT 

2011 

DIXIE 

5 

29  38 

83  06 

42 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  3 

BROWARD 

26  04 

80  12 

7 

HID 

FLA.  POWER  (r  LIGHT 

3 

OAYTONA  BEACH 

2150 

VOLUSIA 

2 

29  13 

81  02 

* 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

2  3 

' 

OAYTQNA  BEACH  MB  AP 

2158 

VOLUSIA 

2 

29  11 

81  03 

31 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

c 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3 

30  43 

86  07 

266 

5P 

5P 

H.  C.  STORRS 

2  3 

5 

DE  LAND 

2229 

VOLUSIA 

8 

29  01 

81  16 

27 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3 

5 

OOMLINO  PARK 

SUWANNEE 

30  15 

83  13 

MID 

MRS.   HATTIE  TOOLE 

DRY  TORTyOAS 

2418 

MONROE 

5 

24  3S 

82  52 

3 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3 

5 

EUSTIS  2  S 

2627 

LAKE 

6 

28  50 

81  41 

85 

6P 

6P 

HOWARD  J,  DICK 

2  3 

5 

EVERGLADES 

2650 

COLLIER 

5 

is  51 

61  23 

3 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3 

5 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTNAM 

6 

29  44 

61  32 

9 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3 

5 

26  33 

61  26 

18 

MID 

MRS.   DAISY  E. PARSON* 

FELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

80  36 

25 

4P 

SUGAR  PRCO.  ASSN. 

2  3 

5 

FERNANDINA  BEACH 

2944 

NASSAU 

2 

30  40 

81  27 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3 

5 

FOAT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

27  32 

80  «8 

60 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

FOUT  LAUDERDALE 

3165 

BROWARD 

Z 

26  06 

80  09 

10 

6P 

6P 

F.  P.  MEDFORO,  JB. 

2  3 

5 

FT  LAUDERDALE  BAHIA-MAR 

BROWARD 

26  07 

80  06 

7 

5P 

5P 

BAHIA-MAR  YACHT  HRBR 

2  3 

5 

FT  LAUDERDALE  7  W 

3171 

BROWARD 

2 

26  06 

80  14 

7 

BA 

U  OF  F  PLANTATION  LAB 

2  3 

5  6 

c 

FORT  HVERS  H6  AIRPORT 

3186 

LEE 

26  35 

81  92 

15 

HID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

c 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

ao  19 

10 

MID 

MID 

C ITY  OF  FT .  PIERCE 

2  3 

GAINESVILLE  IWIVERSITY 

3316 

ALACHUA 

29  39 

82  21 

165 

BA 

H.  E.  6RATLEY 

2  3 

5 

c 

M INESVI LLE  2  SH 

29  36 

62  22 

135 

4P 

4P 

AGRONOMY  OEPT  U  OF  F 

2  3 

5  6 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

3470 

BAKER 

9 

30  IS 

82  10 

140 

4P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

2  3 

5 

GAACEVILLC  3  E 

3536 

JACKSON 

3 

30  58 

89  29 

- 

MID 

ELLIS  F.  CANNON 

c 

CRAPE  HA*«40Clt  CP. RANCH 

3571 

POLK 

7 

27  48 

61  19 

60 

5P 

5P 

LOr  W.  TOMLIN 

2  3 

5 

c 

HART  LAKE 

3840 

ORANGE 

7 

26  23 

81  13 

70 

9A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

25  50 

80  17 

8 

8A 

BA 

HIAHl  WATER  PLANT 

Z  3 

5  6 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

10 

29  50 

82  36 

75 

5P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3 

5 

HILLIARD 

3978 

NASSAU 

9 

30  42 

81  96 

70 

6P 

6P 

BRUNO  SCHR068ACH 

2  3 

5 

HILLSBOROUGH  RvA  ST  PK 

3986 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

62  14 

50 

BA 

STATE  PARK 

3 

HOLOPAM  3  WW 

4075 

OSCEOLA 

8 

26  11 

61  05 

70 

HID 

TRIPLE  E. DEVELOP. CO 

c 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

25  30 

60  30 

11 

4P 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3 

5 

HYPOLUJtO 

4196 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

80  03 

12 

6P 

J.  L.  GARNETT 

2  3 

5 

INGLIS 

4273 

LEVY 

5 

29  02 

82  41 

12 

HID 

FLA,   POWER  COMPANY 

c 

INVERNESS 

4269 

CITRUS 

5 

26  SO 

82  20 

5P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3 

5 

ISLEWORTM 

4332 

ORANGE 

6 

28  28 

81  33 

115 

CHASE  fc  COHPANY 

3 

JACKSONVILLE  WB  AP 

30  25 

81  39 

24 

MIO 

MID 

U,S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

JACKSCMVILLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

2 

30  17 

81  24 

10 

7P 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3 

5 

JACKSONVILLE  HB  CITY 

4371 

DUVAL 

B 

30  20 

81  39 

16 

HID 

MID 

U.S,  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

c 

JASPER  9  E5E 

4394 

HAMILTON 

10 

30  30 

82  48 

140 

5P 

9P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3 

9 

KENDALL  2  E 

4516 

DADE 

2 

25  41 

80  IT 

18 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  HB  CITY 

4575 

MONROE 

5 

24  33 

81  48 

9 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

c 

KISSIWEC 

4620 

OSCEOLA 

28  18 

81  25 

69 

6P 

MRS.   MABEL  L.  LAKE 

2  3 

5 

KISSIWCE  2 

4625 

OSCEOLA 

7 

26  18 

61  24 

66 

HID 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

c 

LA  BELLE 

4667 

MENORY 

5 

26  46 

81  26 

13 

6P 

MRS,  ALICE  E.  MALL 

2  3 

S 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

4707 

POLK 

5 

26  06 

81  43 

160 

5P 

9P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3 

5 

c 

LAKE  CITY  3  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

205 

5P 

9P 

CHARLES  D.  LOCKWOOD 

2  3 

5 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

6 

26  32 

81  28 

115 

9A 

9A 

SUBTROP  FRT  FLO  STA 

2  3 

5 

LAKELAND  MS  CITY 

4797 

POLK 

5 

26  02 

81  59 

214 

HID 

HID 

U,S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

c 

LAKE  PLACID  2  SW 

4645 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

61  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3 

9  6 

LAKE  TRAFFORO 

4866 

COLLIER 

26  26 

61  29 

27 

7A 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

LAMOKT  B  W 

4692 

JEFFERSON 

5 

30  24 

83  55 

190 

HIO 

TUNGSTEN  PLANTATION 

c 

LCESBURG 

4960 

LAKE 

8 

28  49 

61  52 

HID 

EDO  IE  C.  BUTLER 

c 

1  Index  No. 

^rfOunty 

1  Drainage! 

e 

•§ 
2 

Longitude 

g 
g 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Tompn 

'  Predp. 

LIGNUMVITAE  KEY 

5035 

MONROE 

2 

24  54 

80  42 

8 

MID 

5R.  E.  C.  LUNSFORO 

C 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

82  58 

12C 

6P 

6P 

EOISOH  K.  HAMILTON 

2  3  5 

LONGBOAT  KEY 

9124 

SARASOTA 

9 

27  25 

82  40 

6P 

G.  H.  HERRINGSHAH 

3 

LOXAHATCMEE 

5182 

80  16 

^- 

6P 

6P 

2  3  5  6 

C 

LYNNE  4  SE 

5237 

MARION 

B 

29  10 

61  52 

90 

I4ID 

OTIS  B.  FORT 

C 

MADISON 

5275 

MADISON 

10 

30  28 

63  25 

145 

7P 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

2  3  5 

MARATHON  VACA  KEY 

5361 

MONROE 

5 

24  43 

61  06 

4 

6P 

6P 

U.S.  PUB, HEALTH  SVC 

2  3  5 

HARIANNA  CAA  AP 

5367 

JACKSON 

1 

30  SO 

89  11 

110 

mo 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

MARIAM4A    IND  SCHOOL 

5372 

1 

89  17 

5P 

5P 

'235 

MARINELAND 

5391 

FLAGLER 

2 

29  AO 

81  13 

10 

HID 

MARINE  STUDIO  INC 

c 

MAYO  5  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

5 

30  06 

83  14 

6P 

6P 

ROBERT  L-  ANNIN 

2  3  5 

MELBOURNE 

561? 

BREVARD 

2 

26  OS 

80  36 

20 

GERALD  E.  EINAM 

2  3  5 

c 

MERRITT  ISLAND 

5643 

BREVARD 

7 

2B  21 

BO  42 

25 

6P 

RICHARD  E.  OEWEY 

2  3  5 

6658 

I 

BO  08 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

MIAHI  WB  AIRPORT 

5663 

DADE 

2 

25  49 

80  17 

8 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

MIAMI   we  CITY 

5668 

OAOE 

2 

2  5  47 

60  11 

8 

^ID 

MID 

U.S,   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

5 

30  47 

87  09 

217 

SP 

5P 

AGR,   £KP.  STATION 

I  I  I 

MONTICELLO 

5879 

JEFFERSON 

30  32 

63  52 

202 

MID 

8A 

A,  H.  PHILLIPS 

2  3  5 

5B95 

81  05 

8A 

BA 

2  3  5  6 

c 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

27  56 

81  36 

160 

5P 

5P 

HOUNTAIN  LAKE  CORP 

2  3  5 

HT  PLEASANT 

5990 

GAOSOEN 

1 

30  40 

64  42 

301 

6P 

6P 

A.  N,  HUBBARD 

2  3  5 

HYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

5 

27  15 

62  19 

20 

STATE  PARK  SERVICE 

3 

NAPLES 

6078 

COLLIER 

5 

26  09 

81  47 

5P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

621  0 

2 

60  57 

10 

6P 

6P 

I  I  I 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

5 

30  31 

86  30 

60 

SA 

BA 

EGLIN  FIELD 

2  3  6 

c 

NITTAW  1  S 

6251 

OSCEOLA 

8 

27  56 

81  00 

60 

BP 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

6316 

PALM  BEACH 

7 

26  33 

80  43 

14 

HID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

26  20 

80  32 

22 

HIO 

U.    5.   GEO-  SURVEY 

c 

6414 

5 

82  08 

5P 

6P 

2  3  9 

OCALA  2  NE 

6419 

I4ARI0N 

5 

29  13 

82  07 

66 

BP 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  6 

OKEECHOBEE  9  W 

6460 

OKEECHOBEE 

7 

27  14 

80  99 

30 

5P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

6465 

OKEECHOBEE 

27  13 

80  48 

34 

BA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

ORANGE  CITY  3  S 

6584 

VOLUSIA 

8 

26  55 

81  18 

79 

HID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

c 

ORLANDO  WATER  PLANT 

ORANGE 

8 

61  21 

5P 

5P 

ORLANDO  UTILl.  CO^ 

2  3  5  6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

® 

28  33 

Bl  20 

106 

HID 

MID 

U.S,  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

GLADES 

7 

26  47 

81  18 

21 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

6 

29  39 

61  36 

15 

6P 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

2  3  5 

PANACEA 

6828 

WAKULLA 

5 

30  02 

64  24 

MID 

MR.  OTIS  L.  VAUSE 

6636 

5 

85  42 

^- 

6P 

6P 

2  3  5 

PANAMA  CITY  2 

6841 

BAY 

5 

30  10 

B5  40 

37 

HID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

c 

PAR  1 SH 

6660 

HANATEE 

5 

27  35 

B2  25 

HID 

CHARLES  W.  PARRISH 

c 

PENNSUCO  4  NW 

6966 

DADE 

2 

29  56 

80  27 

7 

HIO 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5 

30  28 

B7  12 

110 

HID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  3  5 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

5 

87  13 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

PETERS 

7033 

DADE 

2 

25  36 

80  21 

16 

SA 

oi   GIORGIO  FRUIT 

3 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

5 

28  01 

82  08 

121 

9P 

5P 

0.   A.  STORMS 

2  3  5 

POMPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

2 

26  14 

80  09 

22 

5P 

5P 

ST.    FARMERS'  MARKET 

2  3  5 

PORT  HAYACA  S  L  CNL 

7293 

MARTIN 

26  59 

80  37 

34 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

c 

7395 

5 

82  03 

9P 

5P 

2  3  5 

OUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

30  35 

64  35 

250 

5P 

5P 

nIflA.  EXP.  STATION 

2  3  5 

RAIFORD  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

10 

3  0  04 

62  12 

133 

5P 

5P 

FLA.  STATE  PRISON 

2  3  5 

c 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

2 

25  22 

BO  35 

ID 

9P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

2 

29  5* 

81  19 

10 

5P 

5P 

ARTHUR  L.  MARSH 

2  3  5 

7851 

5 

82  16 

7P 

7P 

2  3  5 

c 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7859 

MARTIN 

2 

27  05 

80  IB 

15 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SAINT  HARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

5 

30  05 

64  10 

17 

4P 

4P 

FISH  f-  WLOLIFE  SVC 

2  3  5 

ST  PETERSBURG 

7886 

PINELLAS 

S 

27  47 

82  38 

35 

5P 

5P 

CITY  OF  ST  PET 'BURG 

SANFOPD 

7977 

SEHINOLE 

8 

28  46 

31  16 

25 

6A 

BA 

ELTON  J. HOUGHTON, JR 

2  3  5 

8021 

5 

82  32 

5P 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  6 

SECOTAN 

6094 

TAYLOR 

5 

30  12 

83  39 

50 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  6 

STUART 

6620 

HART  IN 

2 

27  12 

80  15 

10 

6P 

CITY  OF  STUART 

2  3  6 

SUNN  1  LAND 

8671 

COLLIER 

26  16 

Bl  21 

13 

5P 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  3  6  6 

c 

TALLAHASSEE  WB  AP 

6758 

LEON 

5 

30  26 

84  20 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TAMIAMI  CANAL 

8775 

80  27 

13 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

TAMIAMI  TRL  40  Ml  HENO 

6780 

DADE 

25  46 

80  50 

12 

lOA 

lOA 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5  6 

c 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8788 

HILLSBOROUGH 

5 

27  58 

82  32 

19 

HIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

c 

TARPON  SPRINGS 

8824 

PINELLAS 

5 

28  09 

82  45 

8 

4P 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2  3  5 

TAVERNIER 

8841 

HONROE 

2 

25  01 

80  30 

5 

7P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

B942 

BREVARD 

2 

28  37 

60  90 

40 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3  5 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5 

27  06 

82  27 

10 

MIO 

VENICE  GONDOLIER 

c 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

7 

27  02 

81  21 

70 

MID 

VAN  T.  OXER 

c 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3 

30  38 

65  43 

46 

HID 

JAHES  D.  PARISH 

C 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

SO  25 

24 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  6 

c 

WAUCHULA  Z  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27  34 

ai  49 

120 

6P 

H.   L.  CARLTON 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  42 

80  02 

15 

6P 

6P 

PALM  BEACH  POST 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

IS 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

2B  01 

81  44 

175 

IDA 

lOA 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

I     l-APALACBICOLA;     2-ATLAJmC;     3-CHOCTAtHATCHKE ;     4-SVERGLADE;     S-OULF;     6-OCHLOCKOHKE ;     7-OKEECnOBKE ;     B-ST.   JOHNS;     9-ST.  MARY;  lO-SOlANNKE 

REFERENCK  NOTES 

T»«  four  dlflt  IdantlflcktloB  ouab«r«  la  th«  Index  auater  column  of  th«  Stmtlon  ladoi  are  ■■■Igosd  on  a  stkta  basis.     There  •ill  be  no  duplication  of  nuabere  «lthli 
riffurea  aftd  letter*  follovlnc  tbe  etBttOD  Due,  euch         12  SSI.   Indicate  distance  Id  ulUm  and  direction  fro»  the  poet  ofllce. 
ObaerrDtloa  tlaee  il^eB  Id  the  Station  ladet  are  Id  local  etnndard  tlae. 

Delayed  data  and  correctloee  will  be  carried  only  la  the  June  and  Deceaber  leiuea  of  this  bulletin. 
■eatlM  tfetree  days  for  the  precedloc  13  tenths  will  be  carried  In  the  Juoe  laaue  of  tble  bulletin. 

Statleaa  appearlaf  Id  t^e  lades,  but  for  which  data  are  not  lleted  in  the  table*,  are  either  eleelDg  or  received  too  late  to  be  included  in  thle  isaue. 

QaleM  etherwlae  lodlcated.  dlMDalonal  unite  uaed  Id  thle  bulletin  are:  teeperature  la  °P. ,  precipitation  and  evaporation  to  Inches,  aod  wind  aoveaeot  In  allee. 
averate  or  ea    F.     Ivaporatloa  le  aeaeured  Id  the  etandard  feather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  uoless  otherwise  shewn  by  footnote  following  Table  6, 

fleet  aad  hall  were  included  la  snowfall  totals  ta  Table  I.  betlnnlag  with  July  1MB. 

AbmbIs  Is  Table  3  are  froa  eoa-recordlB«  gaces,  unless  otherwise  Indicated. 

Oats  is  Tablee  3,  9  aed  S  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  obaervatloD.     See  the  Station  Index  for  obaervatlon  tla*. 
-     Bo  record  la  Tables  3,  6  and  the  Station  ledez.     No  record  lo  Tables  3  and  5  la  Indicated  by  no  entry. 
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CHATTANOOGA:  19S4 


FLORIDA  -  APRIL  1954 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 


WEATHER  SUMMARY 


This  month  brought  very  warm  weather  to  the 
entire  State  while  rainfall  was  generally 
rather  light  in  the  north  and  quite  heavy 
in  the  south.     Stormy  weather  occurred  the 
3rd,  7th,   16th,   25th,   29th,   and  30th,  but 
crop  and  property  losses  were  small,  except 
in  connection  with  a  hailstorm  in  Broward 
County  the  3rd  and  a  tornado  in  Bay  County 
the  16th,     Temperatures  averaged  73.8°  (3.8° 
above  normal)  and  ranged  from  36°  on  the 
18th  at  Jasper  9  ESE  to  95°  on  the  29th  at 
Clermont  and  Plant  City.     Precipitation  av- 
eraged 3.47  inches  (0.40  of  an  inch  above 
normal)  and  station  totals  ranged  from  0.25 
of  an  inch  at  Apalachicola  WB  City  to  10.82 
Inches  at  Fort  Pierce. 

Temperatures  were  near  normal  across  north 
Florida  the  first  three  days  of  the  month  but 
unseasonably  warm  weather  spread  through  the 
northern  counties  by  the  4th  and  continued 
through  the  9th.     Warm  weather  was  well  es- 
tablished over  the  Peninsula  at  the  beginning 
of  April,  and  temperatures  over  this  portion  of 
the  State  exhibited  only  minor  fluctuations, 
mostly  those  due  to  changes  in  cloud  cover  and 
associated  with  rains,  through  the  16th.  Fresh 
northerly  winds  and  cloudy  skies  affected  the 
northeast  portion  of  the  State  the  10th  and 
caused  temperatures  to  drop  to  normal  or  a 
little  below  in  this  area  for  the  day,  but, 
otherwise,  high  temperatures  prevailed  in  north 
Florida  until  the  16th.     Cool  weather  reached 
the  northwest  portion  the  16th  and  spread  to 
the  extreme  southern  section  the  17th.  This 
cool  period  brought  the  lowest  temperature 
for  the  month  to  most  stations.     The  cool 
weather  prevailed  through  the  19th  and  was  the 
only  cool  snap  that  caused  below  normal  tem- 
peratures over  a  major  portion  of  the  State. 
Mild  temperatures  prevailed  the  20th-25th  and 
rather  warm  weather  was  the  rule  again  the 
last  few  days  of  the  month.     Precipitation  in 
the  northern  division  was  light  except  for 
moderate  to  locally  heavy  rains  in  the  Blounts- 
town-Marianna  and  the  Mayo-Camp  Blanding-Glen 
St.  Mary  areas.     In  the  middle  division,  pre- 
cipitation was  generally  moderate  but  was 
quite  heavy  in  Polk  County  and  northeastward 
to  Daytona  Beach.     The  southern  division  was 
subjected  to  heavy  precipitation  with  the 
exception  of  the  Titusville-Moore  Haven-Fells- 
mere  sector  where  only  moderate  amounts  of  rain 
fell.     Thunderstorms  in  the  vicinity  of  Miami 
spawned  a  tornado  cloud  and  a  waterspout  on 
the  afternoon  of  the  3rd  but  neither  caused  any 
harm.     A  tornado  cloud  was  observed  west  of 
Pompano  Beach  also  on  the  afternoon  of  the  3rd 
but  apparently  did  not  reach  the  ground. 
Strong  winds  knocked  down  TV  aerials,  bent 
flag  poles,  and  injured  shrubbery  in  the  east- 
ern portion  of  Broward  County  during  the  after- 
noon of  the  3rd  but  the  major  damage  on  this 
date  was  due  to  a  hailstorm  about  3  P.M.  that 
destroyed  beans,  peppers,  peas,  and  corn  on  a 
1,000-acre  farm  near  Pompano  Beach  causing 
losses  estimated  at  $50,000.00.     Light  hail 
fell  in  Hillsborough  County  on  the  afternoon 
of  the  6th.     On  the  afternoon  of  the  7th  there 
was  light  hail  at  Bartow,  Brooksville,  Live 
Oak,  and  in  Gilchrist  County.     Raiford  had 
light  hail  on  the  8th.     Wind  estimated  at  75 
MPH  from  the  north  smashed  a  plate  glass 
window,  tore  a  porch  roof  from  a  home,  twisted 


TV  aerials,  and  uprooted  a  few  trees  at  Boni- 
fay.  Holmes  County,  the  evening  of  the  13th. 
Fort  Walton  Beach  appears  to  have  received 
the  first  blow  of  the  severe  weather  on  the 
16th.     A  windstorm  that  may  have  been  a  tor- 
nado struck  about  7  A.M.  breaking  plate  glass 
windows,  damaging  roofs,  and  tearing  down 
signs  and  TV  aerials.     About  7:30  A.M.  the 
16th  a  tornado  cloud  passed  over  Crystal  Lake, 
Washington  County,  moving  from  southwest  to 
northeast  accompanied  by  a  roar  similar  to 
that  made  by  a  fast  moving  train.  Reports 
indicated  that  the  Crystal  Lake  tornado  cloud 
remained  above  the  surface  although  it  did 
extend  low  enough  to  cause  strong,  but  not 
destructive,  surface  winds.     A  tornado  at 
Millville,  Bay  County,  on  the  morning  of  the 
16th  injured  three  persons  and  caused  property 
damage  estimated  at  $10,000.00.     The  path  of 
the  Millville  storm  was  not  continuous  but 
damage  occurred  to  15  homes  with  4  buildings 
of  other  types  destroyed  and  3  damaged  plus 
the  destruction  of  a  house  trailer.  About 
3:30  P.M.  the  16th,  a  tornado  at  Port  St. 
Joe  damaged  roofs  and  broke  store  windows. 
Also  on  the  16th,  high  winds  and  wind  driven 
sand  injured  corn  and  tobacco  in  the  vicinity 
of  Live  Oak.     Hail,  mostly  light,  fell  at 
scattered  localities  in  and  near  Tampa  during 
the  afternoon  of  the  24th.     Hail  stones  up 
to  half  inch  in  diameter  destroyed  young 
corn  and  pepper  in  the  vicinity  of  Griffin, 
Polk  County,  about  3:30  P.M.  the  25th.  Light 
hail  fell  in  Sanford  on  the  afternoons  of 
the  25th  and  26th.     A  squall  on  Tampa  Bay 
the  afternoon  of  the  25th  developed  winds  of 
near  50  mph  in  gusts  and  caused  some  damage 
to  small  boats.     Hail  stones  of  walnut  to 
egg-size  broke  a  few  windows  and  caused  minor 
damage  to  citrus  fruit  at  Winter  Haven  about 
4  P.M.  the  26th.     Light  hail  fell  at  LaBelle 
and  Mountain  Lake  the  evening  of  the  29th 
and  at  Fellsmere  about  noon  the  30th,  About 
3  P.M,  the  30th  a  small  tornado  accompanied 
by  light  hail  moved  from  east  to  west  through 
the  northern  edge  of  Bartow  causing  roof 
damage  and  breaking  some  trees. 

April's  weather  was  very  favorable  to  citrus. 
Rains  were  ample  for  good  tree  growth  and  a 
heavy  crop  of  new  fruit  sized  well.  Harvesting 
of  grapefruit  and  Valencia  oranges  was  quite 
active  through  the  month.     Vegetable  crops 
did  not  fare  so  well  as  citrus.  Excessive 
rain  in  south  Florida  tended  to  shorten  the 
harvest  season  and  caused  extensive  damage  to 
tomatoes,  beans,  cucumbers,  and  watermelons 
that  were  in  or  near  the  harvesting  stage. 
In  the  Central  Florida  area  where  the  rainfall 
was  near  or  a  little  above  normal,  crops 
generally  made  very  good  growth  and  harvesting 
was  carried  on  under  comparatively  favorable 
conditions.     The  light  rainfall  in  north 
Florida  was  favorable  for  harvesting  operations, 
which  included  potato  digging  on  a  large  scale 
late  in  the  month ,  but  growing  crops  needed 
rain.     Oats,  rye,  and  lupine  approached 
maturity  late  in  the  month  with  inadequate 
moisture.     Dry  weather  caused  field  crops  to 
make  only  fair  progress  and  plantings  were 
delayed  in  some  areas.     Considerable  replant- 
ing of  cotton  was  necessary  in  the  extreme 
northwest  section.  -  J.T.B.B. 
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Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

® 

a 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

APALACHICOLA  WB  CITY 

- 

- 

7.7 

26 

NW 

16 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

78 

3.4 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

ENE 

19 

11.0 

25» 

N 

1 

94 

92 

68 

85 

7 

2 

4 

1 

1 

1 

16 

- 

6.5 

FORT  MYERS  WB  AP 

E 

23 

7.8 

21« 

SW 

16 

93 

91 

54 

78 

7 

2 

7 

1 

1 

0 

18 

- 

5.1 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

ESEt 

16t 

10.  3t 

34r 

NEt 

9t 

89t 

88t 

54t 

72t 

4 

5 

2 

0 

0 

0 

11 

54 1 

6.2t 

KEY  WEST  WB  CITY 

8.2 

25 

N* 

17 

80 

83 

67 

77 

2 

4 

8 

0 

1 

1 

16 

81 

5.3 

LAKELAND  WB  CITY 

6.7 

4 

6 

2 

3 

1 

0 

16 

45 

6.6 

MIAMI  WB  CITY 

SEt 

18t 

12.3 

44 

SE 

7 

81t 

82t 

62t 

72t 

3 

6 

1 

2 

3 

1 

16 

69 

S.4 

HIAUI  BEACH 

3 

8 

4 

0 

2 

0 

17 

ORLANDO  WB  AP 

ENE 

14 

9.3 

28 

SE 

21 

92 

90 

59 

76 

5 

4 

6 

3 

1 

0 

19 

6.0 

PENSACOLA  WB  CITY 

SSEt 

15t 

8. 6t 

25 

NW 

16 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

4 

78 

TALLAHASSEE  WB  AP 

ENE 

12 

5.2 

88 

87 

51 

70 

5 

3 

3 

0 

0 

0 

11 

5.5 

TAMPA  WB  AP 

E 

20 

9.6 

30» 

ENE 

22 

89 

89 

54 

75 

7 

4 

6 

1 

0 

0 

18 

67 

5.7 

WEST  PALM  BEACB  WB  AP 

E 

26 

10.7 

33» 

NW 

17 

85 

83 

63 

75 

6 

2 

8 

5 

0 

2 

23 

6.4 

t  Airport  Data 
*  This  datun  is  obtalnod 
by  visual  observation 
since  recording  equip- 
ment is  not  available. 
It  is  not  necessarily 
the  fastest  mile  occur- 
ring during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitabon 

Temperature 

Precipitation 

Year 

o 

o 

Year 

e 

e 

o 

c 

? 

Aver 

High. 

a 

Aver 

o 
> 
< 

High 

o 
J 

.3 

Aver 

1891 

68.3 

94 

27 

2.94 

1916 

68.0 

94 

29 

2.27 

1892 

71.0 

93 

38 

0.82 

1917 

69.9 

97 

35 

1.53 

1893 

72.3 

94 

44 

2.43 

1918 

68.9 

96 

28 

5.70 

1894 

69.8 

93 

41 

1.18 

1919 

68.5 

94 

30 

2.40 

1895 

68.1 

92 

40 

4.66 

1920 

70.8 

95 

30 

6.33 

1896 

70.8 

98 

36 

0.53 

1921 

70.0 

94 

30 

2.07 

1897 

70.0 

94 

37 

4.S4 

1922 

72.8 

98 

38 

0.93 

1898 

68.1 

95 

34 

1.39 

1923 

71.3 

99 

34 

2.43 

1899 

67.6 

95 

32 

3.49 

1924 

70.4 

96 

34 

3.30 

1900 

69.8 

93 

33 

4.48 

1925 

70.2 

95 

34 

1.47 

1901 

65.3 

92 

33 

2.21 

1926 

68.5 

93 

35 

4.51 

1902 

68.6 

94 

34 

1.42 

1927 

72.2 

94 

37 

1.29 

1903 

67.3 

90 

34 

0.44 

1928 

68.2 

95 

35 

7.80 

1904 

68.8 

95 

38 

1.71 

1929 

72.8 

96 

42 

3.62 

1905 

70.2 

91 

32 

2.52 

1930 

69.8 

93 

36 

3.29 

1906 

69.9 

98 

31 

1.21 

1931 

67.2 

33 

4.26 

1907 

67.8 

97 

27 

3.53 

1932 

69.4 

95 

34 

1.27 

1908 

75.7 

99 

37 

3.  30 

1933 

69.9 

94 

38 

7.52 

1909 

71.4 

97 

35 

2.76 

1934 

69.9 

93 

30 

4.08 

1910 

68.1 

95 

31 

1.18 

1935 

71.2 

98 

35 

4.20 

1911 

72.2 

96 

39 

2.14 

1936 

69.9 

95 

35 

2.21 

1912 

73.0 

96 

40 

4.45 

1937 

68.8 

94 

36 

5.01 

1913 

68.3 

93 

38 

1.98 

1938 

70.1 

96 

31 

1.34 

1914 

70.9 

98 

32 

2.33 

1939 

70.6 

97 

34 

4.34 

1915 

67.3 

97 

31 

1.23 

1940 

67.7 

93 

24 

2.78 

Temperature 

Precipitabon 

Year 

o 

o 

« 

s 

CP 

Aver 

High 

1 

Aver 

1941 

70 

5 

92 

40 

4.24 

1942 

68 

9 

97 

30 

2.83 

1943 

69 

0 

97 

30 

2.  18 

1944 

71 

4 

97 

28 

4.12 

1945 

74 

0 

99 

42 

3.21 

1946 

71 

4 

97 

40 

1.25 

1947 

74 

3 

94 

41 

5.08 

1948 

73 

1 

95 

42 

4.55 

1949 

71 

3 

96 

34 

5.16 

1950 

66 

3 

95 

30 

3.14 

1951 

68 

7 

93 

34 

4.21 

1952 

68 

0 

93 

32 

2.14 

1953 

70 

3 

95 

32 

6.39 

1954 

73 

8 

95 

36 

3.47 

All 

Years 

70 

0 

3.07 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
APRIL  19S* 


TABLE  2 


Temperature 


Suilon 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

J 
1 

« 
a 

>. 

a 

e 

Bi 

o 
Q 

No.  ol  Days 

Date 

Snow.  Sleet,  Hail 

No.  ol  Daya 

Max. 

Min. 

Total 

Departure 
From  Normal 

J" 
- 
• 

0 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

1 
1 

o 
2 

°  1 

hs 

o  g 

si 

o  £ 

• 

a 

 I 

s 

1.00 
1    or  More 

NORTHERN  DIVISION 

* 

71.1 

3  , 

6 

83 

1  2 

53 

17+ 

5 

0 

0 

0 

0 

.25 

- 

4.03 

.24 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

59*6 

71.6 

3 , 

3 

89 

13  + 

1 9 

0 

0 

0 

0 

4.29 

.51 

2.25 

6 

.  0 

0 

5 

2 

2 

f  A  DD  A  API  1  P 

ft?'? 

60*8 

71.5 

90 

]  7 

41 

18 

10 

1 

0 

0 

0 

.38 

2.71 

.23 

s 

.  0 

2 

0 

0 

/~LJ  1  Dl   C  V     U  C 

K.  M  I  f  L  t  T  St 

83  9 

59*1 

71.5 

4* 

2 

91 

30 

42 

18 

9 

0 

0 

0 

2.29 

- 

2.55 

.66 

14 

.  0 

0 

5 

1 

0 

COMPASS  LAKE 

83.5 

57.8 

70.7 

3  . 

6 

90 

30 

38 

18 

16 

0 

0 

0 

3.07 

- 

.80 

1.10 

5 

,0 

0 

6 

2 

2 

LKUSo    till     ^.HM  MK 

84*8 

59.9 

72.4 

93 

30 

42 

18 

10 

4 

0 

0 

0 

2.12 

.60 

22 

•  0 

0 

6 

1 

0 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

85*8 

60.5 

73.2 

6  . 

2 

93 

30 

6 

0 

0 

0 

1 . 49 

2.53 

26 

•  0 

0 

3 

FFRNANDINA  REACH 

78  •  6 

62.8 

70.7 

2 , 

8 

88 

28 

46 

18 

12 

0 

0 

0 

0 

.  68 

- 

2.11 

.55 

21 

•  0 

0 

2 

1 

0 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

83.4 

58.2 

70.8 

3 , 

2 

89 

14  + 

41 

18 

10 

0 

0 

0 

0 

5,13 

2.22 

1  .94 

6 

•  0 

0 

9 

4 

1 

MILLIARD 

82.? 

57,2 

69.7 

2, 

3 

91 

15  + 

40 

1  8 

19 

2 

0 

0 

0 

2.21 

- 

,64 

.71 

21 

,0 

8 

1,0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

p 

82  .A 

61,8 

72.1 

3 , 

7 

92 

29 

43 

1  8 

13 

2 

0 

0 

0 

.37 

2.97 

.12 

1  2 

,0 

0 

1 

0 

0 

77.8 

62.0 

69.9 

88 

16 

0 

0 

0 

0 

1.26 

23 

.0 

0 

1 

1 

1 

JACKSONVILLE  CITY 

R 

81.0 

64.6 

72.8 

3  , 

7 

89 

29 

52 

18 

8 

0 

0 

0 

0 

.50 

- 

2.54 

.24 

X2 

•  0 

0 

2 

0 

0 

JASPER  9  ESE 

R4  .  1  M 

56  ,  5M 

70  .  3M 

94 

IS 

36 

18 

19 

1 

0 

0 

0 

1  .78 

.95 

20 

.0 

0 

3 

2 

0 

LAKE  CITY  2  E 

83.7 

59,8 

71.8 

3, 

1 

91 

1  5 

41 

18 

10 

3 

0 

0 

0 

1.74 

- 

.84 

.60 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

LIVE  OAK  2  ESE 

83.3 

61,0 

72.2 

91 

30 

43 

18 

9 

2 

0 

0 

0 

3.21 

1.31 

6 

T 

0 

6 

2 

1 

MADISON 

B^.  .5 

61,1 

72.8 

4. 

3 

93 

30 

5 

0 

0 

0 

2.21 

.91 

5 

•  0 

0 

4 

1 

0 

MAR  I  ANNA   CAA  AP 

83.1 

60,  (• 

71.6 

90 

30 

45 

18 

8 

1 

0 

0 

0 

3.38 

1.53 

26 

.0 

0 

6 

1 

1 

MSRIANNA    IND  SCHOOL 

85.5 

59,3 

72.4 

5. 

2 

93 

30 

43 

18 

7 

1 

0 

0 

0 

4.07 

.20 

1.80 

23 

.0 

0 

5 

4 

1 

MAYO    5  NW 

60,5 

72.5 

94 

30 

43 

18 

11 

4 

0 

0 

0 

4.44 

1.63 

7 

•  0 

0 

8 

2 

2 

MILTON  EXP  STATION 

82.0 

58.8 

70.4 

88 

1  3 

42 

1 

19 

0 

0 

0 

0 

1.46 

.70 

2 1 

•  0 

0 

3 

2 

0 

MONT ICELLO 

84.3 

59.1 

71.7 

it , 

3 

91 

30 

3 

0 

0 

0 

2.49 

.91 

6 

•  0 

0 

3 

1 

1 

MT  PLEASANT 

85.5 

59,0 

72.3 

5  , 

91 

30 

44 

18 

6 

2 

0 

0 

0 

3.15 

- 

.23 

1.65 

26 

•  0 

0 

5 

2 

1 

N I CFV I LLE 

80.0 

55,4 

67.7 

1  . 

9 

85 

20 

0 

0 

0 

0 

1.10 

2.27 

1.00 

15 

♦  0 

0 

2 

1 

1 

PANAMA  CITY 

83.7 

62,3 

73.0 

5. 

6 

89 

30 

47 

1  8 

3 

0 

0 

0 

0 

1.16 

- 

2.20 

.50 

16+ 

•  0 

0 

3 

2 

0 

PENSACOLA   CAA  AP 

70, Q 

63,3 

71.6 

86 

]  2 

48 

1  7 

8 

0 

0 

0 

0 

.66 

.41 

1  2 

■  0 

0 

2 

0 

0 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

77.7 

63.8 

70.8 

3. 

8 

85 

12 

0 

0 

0 

0 

.98 

3.9? 

12 

•  0 

0 

2 

0 

0 

OUINCY  EXP  STATION 

84.7 

59, 1 

71.9 

S, 

6 

91 

30 

42 

1  8 

10 

2 

0 

0 

0 

2.16 

1.65 

1  .14 

1  3 

•  0 

0 

4 

1 

1- 

fSAINT  MARKS  6  SE 

61.3 

61.0 

71 . 2 

4, 

1 

87 

12 

45 

17 

9 

0 

0 

0 

0 

1.47 

— 

2.61 

.90 

21 

.  0 

0 

4 

1 

0 

SECOTAN 

TALLAHASSEE  WB  AP 

83.6 

60.5 

72.  1 

4. 

9 

90 

30 

43 

18 

9 

1 

0 

0 

0 

1.02 

3.47 

.41 

13 

•  0 

0 

3 

0 

0 

D I  V I S I  ON 

71.5 

2.04 

T 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

86.9 

64.3 

75.6 

3. 

9 

94 

29 

54 

18 

4 

0 

0 

0 

6.  12 

3.69 

1.77 

4 

•  0 

0 

8 

3 

3 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

85.6 

62.4 

74.0 

3. 

5 

91 

30 

3 

0 

0 

0 

2.17 

- 

.47 

7 

T 

0 

4 

1 

0 

BUSHNELL  2  E 

85.9 

61.7 

73.8 

2. 

8 

91 

15  + 

45 

18 

3 

3 

0 

0 

0 

2.71 

.69 

.78 

30 

•  0 

0 

7 

2 

0 

CAMP  BLAN0IN6 

82.5 

58,9 

70.7 

89 

7  + 

47 

18 

6 

0 

0 

0 

0 

5.00  i 

1  .00 

29 

•  0 

0 

10 

5 

1 

CEDAR  KEY 

83.3 

66.7 

75.0 

5. 

0 

90 

29  + 

56 

1  7 

0 

2 

0 

0 

0 

1.50 1- 

.18 

.90 

13 

.1 

0 

3 

1|0 

CLEARWATER 

80.7 

65.9 

73.3 

7 

86 

4  + 

59 

18 

° 

0 

0 

0 

0 

1.28 

.65 

.65 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

CLERMONT  6  S 

87.8 

64.6 

76.2 

3 , 

7 

95 

29 

1  8 

11 

0 

0 

0 

1  .63 

.86 

6 

.  0 

0 

4 

1 

0 

CRESCENT  CITY  2  SW 

83.4 

62.2 

72.8 

3  , 

1 

91 

1 

46 

18 

3 

3 

° 

0 

0 

3.26 

.86 

.94 

20 

.  0 

0 

9 

3 

0 

OAYTONA  REACH 

79.6 

66.0 

72.8 

90 

1 

53 

18 

1 

0 

0 

5.31 

2.98 

21 

•  0 

0 

7 

3 

1 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

80.7 

63.1 

71.9 

2, 

9 

89 

16 

50 

IR 

3 

0 

0 

0 

0 

6.29 

3.36 

2.48 

21 

.0 

0 

7 

3 

2 

DE  LAND 

83  .  3M 

6  3  .4M 

7  3  .4M 

3 . 

5 

89 

1  + 

47 

18 

0 

0 

0 

0 

2.68 

.12 

.97 

24 

.0 

0 

6 

2 

0 

EUSTIS  7  s 

86.0 

64.4 

7  5.2 

Q 

93 

1 6 

50 

1  8 

1 

7 

0 

0 

0 

2.69 

.20 

.65 

22  + 

.  0 

0 

7 

2 

0 

FEDERAL  POINT 

83.4 

61.2 

72.3 

3 

1 

91 

28 

46 

18 

3 

1 

0 

0 

0 

1.58 

1.19 

.55 

30 

,0 

0 

6 

1 

0 

GAINESVILLE  UNIV 

84.3 

62.6 

7  3.5 

2 

90 

7  + 

46 

18 

2 

0 

0 

0 

2.13 

.27 

.80 

7 

,  0 

0 

6 

1 

0 

GAINESVILLE  2  SW 

85.1 

60.8 

73.0 

91 

15 

42 

1  8 

5 

3 

0 

0 

0 

3.05 

1  .45 

23 

.0 

0 

5 

1 

GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

M 

.  0 

0 

HIGH  SPRINGS 

85.5 

60.1 

72.8 

93 

30 

4 

0 

0 

0 

4.08 

7 

.  0 

0 

5 

I 

1 

INVERNESS 

87.0 

63.9 

75.5 

s 

2 

93 

30 

46 

18 

2 

6 

0 

0 

0 

1.56 

.83 

.45 

\  7 

.  0 

0 

6 

0 

KISSIMMEE 

87  .  1 

62.6 

74.9 

3 

r. 

92 

1  + 

50 

1  8 

0 

6 

0 

0 

0 

2.25 

.  ?  3 

.92 

25 

.  0 

0 

6 

1 

0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

85.9 

63.2 

74.6 

2 

8 

92 

29 

48 

18 

1 

1 

0 

0 

0 

3.35 

.89 

.82 

26 

.0 

0 

10 

3 

0 

LAKE  HIAWA3SE 

85.1 

63.3 

74.2 

91 

16  + 

53 

1  7  + 

3 

0 

0 

0 

2.79 

.84 

27 

.0 

0 

2 

LAKELAND  WR  CITY 

R 

84.3 

65,5 

74.9 

3 

3 

9? 

29 

56 

1  8 

0 

2 

0 

0 

0 

3.63 

.76 

1.00 

1  4 

.  0 

0 

6 

4 

? 

MOUNTAIN  LAKE 

86.2 

54,1 

74.7 

2 

7 

92 

29 

49 

1  8 

1 

2 

0 

0 

5.44 

3.19 

2.51 

5 

T 

0 

8 

3 

2 

NEW   SMYRNA  BEACH  4  N 

82.7 

63,9 

73.3 

4 

4 

90 

16 

52 

1  8 

1 

1 

0 

0 

0 

3.77 

1.73 

1.62 

21 

,0 

0 

5 

2 

2 

OCALA 

86.6 

62.8 

74.7 

0 

93 

15  + 

48 

18 

0 

a 

0 

0 

0 

2.39 

.28 

.96 

21 

,0 

0 

4 

2 

0 

OCALA  2  NE 

86.3 

58.8 

72.6 

93 

30 

40 

18 

7 

9 

0 

0 

0 

1.4B 

.27 

17 

.0 

0 

5 

0 

0 

t  ORLANDO  WATER  PLANT 

84.  9M 

65.  4M 

75.  2M 

93 

29 

55 

1 8 

0 

3 

0 

0 

0 

6.96 

2  .  07 

7 

.0 

0 

8 

4 

2 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

B4.0 

64.  1 

74.1 

? 

5 

91 

?Q 

55 

18 

0 

3 

0 

0 

0 

4.  44 

1.48 

1  .00 

24 

.0 

0 

10 

4 

1 

PALATKA 

85.0 

63.3 

74.? 

4 

1 

92 

1  5  + 

48 

18 

1 

5 

0 

0 

0 

.77 

1.76 

.22 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

PLANT  CITY 

86,4 

63.1 

74,8 

1 

95 

29 

46 

18 

3 

2 

0 

0 

° 

1  .96 

.01 

.47 

26 

.0 

0 

5 

0 

RAIFORO  ST  PRISON 

84.3 

60.2 

72,3 

2 

90 

15  + 

43 

IB 

6 

2 

0 

0 

0 

4.53 

1.78 

.86 

7 

T 

0 

9 

5 

0 

SAINT  AUGUSTINE 

81.7 

62.  3M 

72. OM 

3 

7 

88 

16  + 

4  5 

1  8 

3 

0 

0 

0 

0 

1.12 

1.50 

.92 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAINT  LEO 

87.5 

64.5 

76.0 

5 

1 

94 

29 

54 

1  8 

0 

3 

0 

0 

0 

3.15 

.83 

1.41 

30 

.0 

0 

5 

2 

1 

ST  PETERSBURG 

65.3 

66.6 

76.0 

2 

8 

90 

30 

58 

18 

0 

1 

0 

0 

2.89 

.62 

1.13 

23 

0 

5 

2 

1 

SANFORD 

85.3 

62.6 

74.0 

3 

0 

91 

2 

50 

18 

4 

0 

0 

0 

4.63 

2.42 

1.76 

26 

T 

0 

7 

3 

1 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

84.8 

64.9 

74.9 

3 

4 

90 

30 

54 

18 

0 

1 

0 

0 

0 

2.48 

.03 

.94 

25 

.0 

0 

7 

1 

0 

TARPON  SPRINGS 

84.1 

65.0 

74.6 

3 

7 

89 

30 

53 

IB 

0 

0 

0 

0 

0 

2.86 

.73 

1  .58 

23 

.0 

0 

6 

1 

1 

WINTER  HAVEN 

86.1 

55 ,  s 

75.8 

94 

30 

56 

18 

3 

0 

0 

0 

1  .98 

•  81 

5 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

74.0 

3.03 

T 

Precipilalion 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


FLORIDA 
APRIL  19S« 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Mlnlmiun 

Average 

Departure 
From  Normal 

Date 

Lowest 

Date 

No.  ol  Days 

3 

- 

.1 
^2 

|§ 

at^ 

1 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  ot  Days 

Degree  Days 

Mas. 

Min. 

Greatest  Day 

1 

H 

Max.  DepUi 
on  Ground 

Date 

e 
1 

i 

X 

■ 

— 

o 

1  ' 

•si 

"sl 

s  s 

.  3 

o 

1.00 
1    or  More 

SOUTHERN  DIVISION 

— 

ARCADIA 

8ft  •  ^ 

63.2 

7  5.1 

2.8 

04 

30 

50 

1  8 

0 

4 

0 

0 

0 

5.88 

3.60 

1.57 

8 

.0 

0 

12 

3 

2 

AVON  PARK 

65.2 

76.3 

3.7 

03 

?o 

55 

1  8 

0 

4 

0 

0 

0 

4.71 

2.34 

1.70 

4 

.0 

0 

9 

4 

1 

RELLE   GLADE   EXP  STA 

62.5 

7  3.1 

.  4 

00 

* 

50 

1  8 

2 

0 

0 

0 

6.07 

2.13 

1.02 

9 

.0 

0 

1 1 

3 

1 

BIG   P I NE   KEY    1 NN 

8ft  3 

71.4 

7  8  .  Q 

00 

2 

67 

5  + 

0 

1 

0 

0 

0 

2.76 

1.15 

.0 

7 

2 

1 

RR ApENTON 

86.5 

64.7 

75.1 

4.4 

00 

6* 

55 

1  8 

0 

3 

0 

0 

0 

3.10 

•  88 

1.36 

4 

.0 

0 

6 

3 

1 

CANAL   POINT  USDA 

84.3 

63.7 

74.0 

01 

1 

60 

1  5  + 

0 

2 

0 

•  0 

0 

7.57 

1.82 

5 

.0 

0 

1 1 

6 

3 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

o^'n 

77*^ 

87 

3* 

6  1 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

4.36 

1.10 

21 

.0 

0 

9 

3 

1 

C APT  I  V A 

68*7 

01 

30 

ft  1 

1  8 

0 

1 

0 

0 

0 

4.20 

1.23 

26 

•  0 

0 

1  1 

3 

I 

CLEW  I STON   U   S  ENG 

84 . 6 

66 . 7 

75.7 

93 

1 

62 

1 

3 

0 

0 

0 

6.71 

2 .  46 

8 

.  0 

0 

S 

3 

3 

COCONUT   GROVE   7  S 

83.2 

6<).  1 

76.2 

2.0 

87 

3  + 

60 

18 

0 

0 

° 

0 

4.77 

1.4  1 

1.27 

6 

.0 

0 

9 

4 

1 

DRY  TORTUGAS 

81.6 

73.8 

77.7 

85 

1  5  + 

69 

1  7  + 

0 

0 

0 

0 

0 

1.57 

.58 

10 

.0 

0 

4 

1 

0 

EVERGLADES 

8ft  • 

ftft  .  2 

76.5 

2.4 

80 

2  + 

57 

1  8 

0 

0 

0 

0 

0 

7.87 

6.52 

1.86 

21 

•  0 

0 

1  3 

5 

2 

F-  ELL  SMERE 

6  3.1 

3.1 

04 

20 

50 

1  7 

0 

3 

0 

0 

0 

2.83 

.  1  ft 

.85 

30 

T 

0 

6 

2 

0 

FORT  LAUDERDALE 

85*4 

76*8 

2.8 

02 

60 

1  8 

0 

2 

0 

0 

0 

7.60 

2.47 

2.20 

23 

.0 

0 

6 

6 

3 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

82.4 

71  .8 

77.1 

86 

21* 

62 

18 

0 

0 

0 

° 

° 

6.20 

2.80 

23 

.0 

0 

1  1 

3 

2 

FORT   LAUDERDALE    7  W 

7^*7 

00 

56 

1  8 

1 

0 

0 

0 

5.20 

1.48 

8 

.  0 

0 

1 0 

3 

2 

FORT   MYERS  WR   AP  R 

ftft  *« 
fil  *^ 

01 

30 

5  3 

1  8 

^ 

3 

0 

0 

0 

3.40 

1.12 

1.28 

27 

.0 

0 

9 

2 

I 

FORT  PIERCE 

• 

80 

1 

54 

1  8 

0 

0 

0 

0 

0 

10.82 

7.06 

5.02 

.  0 

0 

9 

5 

3 

H I ALEAH 

82  7 

67  2 

75  0 

80 

0 

0 

0 

0 

5.56 

1.15 

9 

.  0 

1 0 

3 

HOMESTEAD   EXP  STA 

84. Q 

ft3.6 

74.3 

1 .  3 

00 

1 

5  9 

1  + 

0 

1 

0 

0 

0 

7.77 

4.11 

2.20 

.0 

0 

9 

4 

3 

HYPOLUXO 

82.3 

76.0 

2.6 

85 

28  * 

5  6 

1  8 

0 

0 

0 

0 

0 

5.82 

2.08 

1.60 

8 

.  0 

0 

1 0 

3 

3 

KEY   WEST   WB  CITY  R 

on 

72. Q 

78.8 

1.8 

87 

1  + 

68 

2  3 

0 

0 

0 

0 

0 

5.63 

3.23 

2.37 

23 

.  0 

0 

1 0 

2 

2 

LA  RELLE 

88.3 

62.5 

7  5.4 

2.9 

04 

1 

48 

1  8 

1 

1  1 

0 

0 

0 

5.05 

2.23 

2.23 

30 

T 

0 

9 

3 

1 

LAKE   PLACID   ?  SW 

8  8  .  5  M 

63  .  2M 

75. QM 

2.8 

04 

30 

48 

1  8 

0 

12 

0 

0 

0 

4.27 

1.10 

.  0 

0 

6 

4 

2 

LOX AHATCHEE 

85.8 

63.6 

74.7 

03 

1 

54 

1  9 

0 

4 

0 

0 

0 

7.15 

1.91 

8 

.0 

0 

Q 

6 

2 

MARATHON   VACA  KEY 

85.3 

7  1.1 

7  8.7 

88 

6  5 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

3.07 

2.64 

23 

.  0 

0 

7 

1 

1 

MELBOURNE 

62.8 

6ft. 

7  4.6 

3.4 

QO 

1  + 

54 

1  8 

0 

2 

0 

0 

0 

2.76 

.  I  5 

.95 

21 

.0 

0 

6 

2 

0 

MERR I TT    I SLAND 

82.7 

66. Q 

74.8 

3.2 

02 

1 

60 

1  8 

0 

1 

0 

0 

0 

2.86 

•  6 1 

.01 

24 

•  0 

0 

6 

2 

0 

M  I  AM  I  REACH 

80.8 

72.7 

76.8 

1.4 

87 

1  7 

ft5 

1  8 

0 

0 

0 

0 

0 

3.66 

,qu 

1.34 

8 

.0 

0 

6 

2 

2 

MIAMI    WBATRPORT  R 

83.7 

69.5 

76.6 

1.7 

88 

2 

60 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

6.46 

1.46 

1.44 

a 

.0 

0 

9 

4 

1 

MIAMI    WR   CITY  R 

1.1 

87 

2 

60 

1  8 

0 

0 

0 

0 

0 

8.67 

5.23 

2.12 

6 

.0 

0 

7 

6 

4 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

84.4 

ftft  .  7 

75.6 

3.6 

00 

1  + 

56 

18 

2 

0 

0 

3.52 

.73 

1.72 

8 

3 

2 

2 

84.7 

67.1 

75. Q 

88 

30 

57 

18 

0 

0 

0 

0 

I 

4.48 

.95 

1  5 

.0 

0 

10 

4 

0 

OKEECHOBEE   HRCN   GATE  6 

82.8 

66.1 

74.6 

3.2 

87 

2  + 

55 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

4.93 

3.17 

1.24 

24 

9 

4 

2 

POMPANO  REACH 

83. PM 

66, 6M 

75. 2M 

80 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

7.16 

2.00 

23 

.0 

0 

8 

4 

3 

PUNTA  GORDA 

87.3 

65.0 

76.2 

3.0 

03 

30 

54 

10 

0 

4 

0 

0 

0 

4.12 

1.02 

.93 

5 

.0 

0 

9 

4 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

84.8 

64  ,  1 

74.5 

00 

66 

10 

0 

1 

0 

0 

0 

6.04 

2.21 

23 

.0 

0 

9 

6 

2 

SARA  SOT A 

85.3 

63. f 

74.6 

ft 

61 

1  8 

0 

0 

0 

0 

0 

3.59 

1.18 

25 

.0 

0 

7 

2 

1 

STUART 

84.7 

68.0 

76.4 

1  .  7 

01 

2 

68 

1  8 

0 

3 

0 

0 

0 

4.01 

.95 

11 

.0 

0 

1  1 

4 

0 

SUNN  I  LAND 

84.  9M 

63. 8M 

74. 4M 

80 

2* 

64 

1  8 

1 

0 

0 

0 

0 

5.70 

1.70 

30 

.0 

0 

10 

3 

3 

TAMIAMl    TRAIL   40   MI  BEND 

86.  1 

66.0 

76.  1 

02 

2* 

58 

18  + 

5 

0 

0 

0 

3.84 

1  .08 

24 

.0 

0 

6 

3 

1 

TAVERNIER 

82.8 

73.6 

78.2 

1.3 

86 

3 

67 

8  + 

0 

0 

0 

0 

0 

3.76 

2.09 

1.78 

8 

.0 

0 

5 

2 

2 

TITUSVILLE   ?  W 

84.7 

64.0 

74.4 

3.8 

01 

1 

54 

18  + 

0 

2 

0 

0 

0 

2.70 

.63 

.85 

21 

.0 

0 

6 

2 

0 

VFRd   REACH  CAA  AP 

81.8 

66.7 

74.3 

80 

1 

56 

1  8 

0 

0 

0 

0 

0 

5.60 

1  .9ft 

21 

.0 

0 

6 

4 

2 

fcAUCHULA   2  NW 

85.6 

62.1 

73. P 

1  .  1 

02 

H- 

49 

18 

3 

3 

0 

0 

0 

4.14 

2.26 

1.73 

7 

.0 

0 

9 

2 

1 

WEST  PALM  BEACH 

81.3 

7!  .0 

76.2 

2.8 

85 

20 

61 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

7.98 

3.07 

3.24 

8 

.0 

0 

U 

4 

3 

WEST   PALM   BEACH   WR   AP  R 

83.8 

68.5 

76.2 

2.4 

02 

1 

60 

18 

0 

1 

0 

0 

0 

10.80 

6.67 

2.63 

7 

.0 

0 

15 

7 

2 

DIVISION 

75.7 

5.21 

T 

STATE 

73.8 

3.8 

3.47 

.40 

T 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


APALACHICOLA  WB  CITV  R 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BAV  LAKE 

BCLLE  GCADC  E>P  STA 
BELLE  GLAOE  HRCN  GATE  4 
Bie  PINE  KEY  INN 
etCUNTSTOWN  2  SE 
BONITA  SPRINGS  2  ESE 

8RAOENT0N 

itROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNCLL  2  E 
CAMP  BLANDING 
CANAL  POINT  USOA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRAHELLE 

CARVVILLE 

CEOAR  KEY 

CHATTAHOOCHEE 
CHIPLEY  3  E 
CLEAHMATER 
CLERMONT  6  S 
CIEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 
COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITV  ?  SH 
CROSS  CITV  CAA  *P 

OANIA  *  WNH 

DAVTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

OE  EUNIAK  SPRINGS 

0€  LAND 

DRY  TORTUGAS 
EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 

FERNANOINA  REACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  RAHIA  MAR 

FORT  LAUDERDALE  7  W 

FORT  MYERS  WB  AP  fl 

FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UN  I  V 
GAINESVILLE  ?  SW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

HART  LAKE 
HIALEAH 

HIGH  SPRINGS 
HILLIARO 

HILLSBOROUGH  RVfl  ST  PK 

HOMESTEAD  EXP  STA 
HVPOLUXO 

INVERNESS 

ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 

JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITV  R 
JASPER  9  ESE 
KENDAL  ;  E 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

KISSIMMEE 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 
LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORD 
LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 

LOIAHATCHEE 
MAOISON 

MARATHON  VACA  K£V 
HARIANNA  CAA  AP 
MAR  I  ANNA    I ND  SCHOOL 

MAYO  )  NH 
MELBOURNE 
HERRITT  ISLAND 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  we  AIRPORT  R 

MIAMI    WB  CITV  (! 
MILTON  EXP  STATION 
MONT  I  CELLO 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

HVAKKA   RIVER    ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMVRNA  BEACH  4  N 
N1CEVILLE 

NITTAW  1  S 
OCALA 

OCALA  7  NE 
OKEECMOWEE  0  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  t 

ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  wn  AIRPORT  f 
PAUAlK A 
PANAMA  CITY 
PEN5AC0LA  CAA  AP 

"FNSACOLA  WP  CITY  t 

P£  TfR'- 

PLANT  CITY 

POMPANO  BFACm 

PORT  MAVACA   S  L  CANAL 

PUNT A  C^RDA 
QUINCY  f«P  STATION 
RAIFORD  ST  PRISON 
ROYAL  PAL-  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 

"iAINT  LEO 

SAINT  MARKS  A  Sf 

ST  PETERSBURG 

SAiiroRD 

SAMASOTA 


2*69 
7.87 


.70  .31 
1.36 


1.35  1.82 


.97 
.60 
.60 


3.97 
3.38 
^.07 


?.<>9 
3.32 
3*A4 


3.1) 
I.A7 
7. NO 
4,63 
3.90 


1.10 
.01  T 


.IS  .'.^ 
.OA    1.^5  .06 


,30     .85  .33 
.  13 

.07  .37 


1.<.S 
.?0   1.00  .10 
,23    1.<.8  .52 


.45  1.98 
,01      .40  .18 
.12 


.05      .45  .52 


2.00 
.26  1*69 
.38  T 


,25      .07  ,07 
.23  .56 
.70  .17 


1.82 
1.91 


.03 
.09 

2.12 

1,75 

2.51 


1.51  1.74 


1.06  .59 

T  ,31  T 

.02     .06  .42 

•  42 
.22  .37 


10     U     12     13     14  15 


1.72  .03 


.65     .01  .22 


.26     .38  .15 


.50   1.00  .06 
I.IC 


.67 
.  36 


16       17  18 


25     26  27 


28    29  30 


2.1? 

.A6  : 


.07 
.23 
1.00 


1.72 
.50 

T 

.04 


1.65 
,57 


1.43 
1.53 


T         T  .25 


.10  .31 
•17  2.23 
.20 


■2A  ,68 

.33  .07 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

Total 

Day  of  month 

12  3 

 1  1  

5 

 L 

6 

1 

8  9 

 1  

10  1 

 L 

11 

 L 

12 

13 

 L 

14 

 L 

15 

16  1 

1 

17  18 

1 

 1  T 

19  20 

1  1 

21 

22  1 

1 

23 

1 

24 

25 

1 

26 

27 

28 

1 

29 

30 

31 

SECOTAN 

RECORD  M I SS I NG 

STUART 

4*01 

.55 

.15 

.95 

.10 

?o 

to 

10 

10 

20 

SUNN  1  LAND 

5.70 

1.13 

,3? 

.03 

.02 

.01 

.19 

.01 

.39 

.33 

.01 

.16 

tl6 

1.70 

TALLAHASSFE  WB  AP 

1.02 

T 

.41 

.?4 

T 

T 

.03 

.02 

.23 

.09 

T 

TAMIAMI    TRL   40  "1  BEND 

3.84 

•  09 

.09 

.40 

.  10 

.01 

•  03 

.02 

.08 

.92 

.09 

•  ^4 

.37 

TAMPA  WR  AlPPOOT  9 

2*48 

T  T 

.0? 

T 

.37 

.14 

.43 

.11 

T 

.02 

.19 

T 

T 

T 

.12 

.07 

.«<■ 

.07 

TARPON  SPRING^ 

?.86 

.26 

.11 

.15 

.06 

.17 

.  10 

.58 

.21 

.20 

TAVERNIFR 

3.76 

.7B 

.05 

.11 

.02 

.?5 

.16 

.39 

TITUSVlLLE   2  W 

?.70 

•  4FI 

.35 

.85 

.59 

.23 

.10 

.05 

.05 

VERO  BEACH  CAA  AP 

5.60 

.72 

.02 

.61 

.02 

T 

.08 

l.Qe 

l.Al 

.43 

.21 

.07 

,07 

WAUCHULA   2  NW 

4.14 

T 

.10 

1.73 

.29 

.02 

.34 

•  U 

.31 

.07 

.52 

.28 

.07 

.03 

WEST  PALM  REACH 

7,98 

.35 

.02 

.02 

}.24 

T 

.10 

.14 

T 

•  11 

.5? 

1.70 

1.39 

.35 

.21 

.25 

,0R 

WE?T  PALM  BEACH  WR  AP  R 

10,60 

.01 

.52 

T 

2.63 

.9fl  T 

,20 

■  01 

.  17 

T 

.24 

.l*  .95 

.17 

2.22 

.15 

.80 

.69 

T 

.42 

.46 

T 

WINTER  HAVEN 

1.9B 

.26 

.81 

,13 

.24  T 

.29 

T 

."5 

.01 

.05 

.1? 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
APRIL  19S4 


Tama  3 

0<  Month 

rage 

Stotton 

1 

2 

3 

1 

s  j 

6 

7  1   8  j  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28  1  29 

30 

31 

Av* 

APALACMICOLA  WR  CITY 

MAX 
MIN 

77 

70 
59 

75 
59 

76 
61 

78 

77 

79 
67 

79 
69 

79 
66 

74 

75 

63 

79 

80 

79 

30 
50 

71 
53 

73 
53 

76 
55 

78 
60 

78 
63 

78 
55 

77 
67 

79 
56 

60 

66 

60 

66 

81 

65 

81 

68 

61 

59 

62 
70 

77.8 
64(4 

ARCADIA 

MAX 

90 

89 

87 

89 

68 

67 

65 

65 

66 

60 

87 

61 

65 

87 
67 

89 

63 

68 
65 

68 
54 

91 
64 

87 
65 

76 
54 

80 
50 

85 
56 

87 
61 

82 
65 

86 
66 

81 
65 

67 
6 1 

87 
65 

86 
54 

68 
63 

89 
63 

93 
68 

94 
55 

66. 9 
63.2 

AVON  PARK 

MAX 

89 

88 

88 

86 

87 

86 

86 
67 

87 
61 

87 
63 

86 

87 

39 

66 

88 

90 
68 

69 
68 

65 
60 

80 
55 

84 

59 

86 

64 

91 

66 

64 
65 

84 
55 

66 
55 

85 
65 

88 
67 

88 

65 

69 
65 

93 
71 

92 
67 

67.3 
65.2 

PARTnw 

MAX 
MIN 

98 

89 

89 

83 

87 

88 

87 
57 

66 
63 

86. 
64 

34 

37 

68 

67 
61 

89 

90 

87 
70 

85 

59 

78 
54 

84 
63 

66 

66 

86 
59 

88 
64 

82 
62 

83 
53 

87 
66 

88 
63 

90 
62 

90 
69 

94 
55 

66 
67 

66.9 
64.3 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

89 
60 

90 

86 

87 

85 

86 

65 
62 

83 
62 

60 
59 

34 

31 

63 

34 

85 

87 

86 
61 

86 
66 

73 
50 

78 
51 

63 
58 

84 

51 

60 
65 

79 
65 

61 
50 

81 
62 

82 
64 

82 
63 

84 
60 

87 
67 

90 
57 

83.7 
62.5 

BIG  PINE   KEV  \m 

MAX 

88 

90 

89 

88 

87 

87 

88 
77 

87 

72 

88 
71 

37 

87 

67 
72 

37 

87 

87 
75 

88 
74 

36 

72 

77 

70 

86 
70 

67 

72 

85 
7  1 

80 
70 

79 
68 

64 

72 

86 
72 

66 
71 

37 
72 

88 
72 

66 
74 

66 
75 

66.3 
71.4 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

86 

74 

74 

84 

85 

79 

80 
62 

82 
63 

85 
63 

87 

81 

67 

89 

69 

67 
65 

85 
67 

77 
50 

70 

61 

47 

84 

52 

84 

57 

32 
6 1 

65 
63 

65 
62 

85 
62 

66 
52 

86 
55 

89 
62 

33 
55 

69 
63 

83.5 
59.6 

RRAOENTON 

MAX 

9<. 

82 

80 

86 

86 

90 
66 

85 
67 

84 
61 

86 
62 

67 
67 

36 
67 

85 
65 

88 
65 

86 
66 

85 
65 

35 
69 

82 
66 

78 

55 

85 

58 

35 
62 

34 

67 

85 
66 

65 
65 

37 

6  3 

89 
64 

66 

37 

66 

86 
55 

90 
65 

90 
56 

85.5 
64.7 

BROOKSVILLE  CHIN  MILL 

MAX 

85 

84 

83 

86 

88 

89 

87 
64 

85 
60 

87 
66 

79 

65 

67 

8'' 

88 

90 

37 
67 

73 
55 

79 

83 

86 

36 

32 

65 

37 

87 

36 

88 

89 
64 

90 
57 

91 
65 

65.6 
62.4 

HUSHNELL   2  E 

MAX 

87 

85 

83 

87 

88 

89 

90 
65 

85 
58 

68 
63 

73 

86 
6  2 

38 
6 1 

85 

89 

91 

38 
68 

7B 
57 

78 
45 

81 
60 

62 
60 

36 

61 

30 
65 

65 
66 

86 
62 

88 
52 

88 
63 

36 
60 

89 
52 

91 
65 

69 
54 

85.9 
61.7 

CAMP  BLANDING 

MAX 

78 

74 

84 

87 

87 

88 

89 
62 

87 
59 

80 
64 

70 

79 

85 

79 

82 

85 

85 
67 

72 
52 

80 

80 

35 

80 
62 

31 
57 

85 
59 

61 

59 

80 
55 

85 
60 

69 
60 

88 
67 

65 
60 

85 
65 

82.5 
56.9 

CANAL   POINT  U5DA 

MAX 

91 

89 

88 

81 

84 

84 

65 

63 

82 
62 

85 
62 

83 

84 

87 

86 

37 

86 

87 
62 

75 
60 

78 

33 
62 

66 
6  3 

78 

66 

78 
65 

81 
63 

82 
63 

83 
65 

85 
67 

34 
6  5 

87 

60 

90 
65 

88 
67 

84.3 
53.7 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

MAX 

85 

86 
66 

87 
66 

85 
68 

84 

85 
68 

84 
70 

85 
66 

84 
71 

84 
64 

85 
66 

84 
66 

84 

67 

34 
65 

85 
66 

84 
65 

33 
65 

62 

87 

84 

63 

62 
61 

75 

84 

85 

64 

67 

66 

85 
68 

66 

72 

85 
71 

84.2 
66.4 

CAPTIVA 

MAX 

85 
69 

84 

81 
7  I 

87 

70 

88 
68 

89 
7  1 

85 
70 

83 
67 

88 
67 

89 
70 

85 
7  0 

86 
67 

38 
69 

86 
72 

85 
70 

35 
.  74 

79 
67 

82 

87 
53 

64 
67 

87 

66 
68 

87 
57 

67 
65 

89 
69 

36 

87 
69 

67 
73 

68 
70 

91 
71 

85  .0 
68.7 

CARRABFLLE 

MAX 

81 
64 

74 
56 

81 
56 

S4 
5  5 

81 
64 

81 
68 

61 
63 

83 
68 

83 
65 

79 
63 

79 
6  0 

90 
63 

62 
66 

32 
66 

84 
61 

83 
67 

75 
51 

76 
4 1 

31 
45 

35 
5  5 

85 
66 

83 
63 

64 
69 

83 
62 

83 
66 

84 
51 

64 
60 

85 
59 

85 
59 

86 
51 

82.2 
50.8 

CEDAR  KEV 

MAX 

79 

80 

80 

86 

84 

85 

63 
69 

85 
70 

63 
69 

79 

79 

82 

85 

82 

86 

32 
58 

74 

56 

70 

84 

85 

84 

85 

85 

87 

69 

85 

86 

85 
71 

90 
72 

90 
71 

83.3 
65.7 

CMIPLEV   3  E 

MAX 

81 

74 
3^ 

82 
49 

86 
5 1 

86 

83 
63 

87 
62 

85 
63 

34 
60 

83 
60 

85 
56 

87 
62 

88 
63 

86 
65 

85 
64 

83 
67 

74 
46 

78 

81 

83 

82 

83 

63 

84 

85 

37 

66 

66 
60 

88 
66 

91 
53 

63.9 
59.1 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

79 
68 

76 
64 

75 
66 

86 
65 

85 
68 

66 
67 

80 
67 

78 
62 

83 
57 

76 
65 

62 
65 

79 
68 

83 
66 

80 
67 

79 
70 

79 
70 

73 
63 

75 

79 

78 

33 

83 

65 

81 

83 

35 

61 

60 
70 

83 
70 

85 
70 

80.7 
65.9 

CLERMONT  5  S 

MAX 

88 
70 

89 
6  5 

89 

89 
63 

87 

89 

88 
67 

87 
62 

90 
64 

80 
65 

90 
6  5 

91 
63 

89 
64 

90 
67 

92 
58 

88 
68 

81 
59 

79 

85 

87 

83 

81 

83 

88 

90 

90 

91 

91 
55 

95 
69 

93 
58 

87.6 
64.6 

CLEXISTON  U  S  ENG 

MAX 

93 
62 

92 
69 

87 

86 

65 
70 

85 

86 
65 

65 
64 

81 
66 

84 

82 

85 

86 

84 

86 

90 
65 

89 
64 

74 

78 

82 

81 

61 

82 

83 

83 

83 

84 

85 
66 

86 
69 

89 
68 

84.6 
66.7 

COCONUT   GROVE   7  S 

MAX 
MIN 

86 
62 

86 
67 

87 
67 

87 
66 

85 
75 

81 
68 

83 
71 

84 
67 

83 
62 

83 
58 

83 
7  3 

82 
74 

83 
67 

82 
73 

84 
71 

85 
75 

85 
67 

86 

73 

33 

83 

60 

60 

77 

82 

82 

33 

84 
71 

65 
72 

35 
75 

83.2 
59.1 

COMPASS  LAKE 

MAX 
M I N 

76 
54 

75 
57 

83 
45 

86 
48 

S3 

53 

33 
64 

89 
60 

64 
64 

85 
62 

76 

61 

66 
56 

37 
61 

86 
62 

87 
65 

66 
62 

75 
63 

70 
45 

80 
38 

82 
43 

83 
52 

82 

65 

64 

62 

63 
6 1 

86 

53 

34 
62 

85 
60 

38 
61 

87 
60 

69 
63 

90 
61 

83.5 
57.3 

CRESCENT  CI  TV  2  SW 

MAX 
MIN 

91 
64 

81 
62 

85 
61 

83 
57 

81 
63 

83 
63 

83 
65 

84 

59 

37 
64 

75 
62 

68 

60 

90 
62 

87 
66 

66 
65 

68 
54 

88 
69 

64 

56 

77 
46 

77 

55 

79 
63 

74 

76 
63 

80 
65 

60 
63 

32 
62 

84 
64 

85 
64 

90 
64 

64 
64 

87 
66 

63.4 
62.2 

CROSS  CI  TV  CAA  AP 

MAX 
MIN 

82 
60 

75 
58 

83 
53 

87 
54 

86 

67 

87 

60 

88 
64 

86 

60 

86 
54 

77 
61 

84 

5  9 

90 
60 

85 
55 

91 
52 

90 
62 

85 
67 

72 
46 

79 
42 

83 
46 

84 
6 1 

83 
65 

82 
62 

62 
63 

87 
61 

87 
62 

86 
64 

86 
62 

85 
53 

89 
58 

93 
64 

84.6 
59.9 

DAVTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

90 
69 

87 
67 

74 
6  1 

74 
64 

81 
72 

80 
69 

61 
70 

61 
63 

78 
64 

81 
64 

72 
64 

76 
64 

34 
67 

79 
69 

61 
58 

84 

70 

89 
58 

73 
53 

73 
69 

76 
67 

78 
54 

74 

66 

76 
69 

80 
67 

78 
63 

78 
69 

81 
66 

80 
66 

35 
71 

61 
72 

79.5 
56.0 

DAVTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 
MIN 

88 
66 

77 
64 

79 
62 

82 
59 

81 
70 

83 
63 

61 
62 

61 

59 

84 

61 

74 

62 

61 

6 1 

84 

60 

80 
66 

82 
64 

65 
63 

89 
63 

73 
54 

75 

50 

77 

65 

79 
67 

73 
63 

79 
69 

79 
56 

79 
67 

80 
63 

61 
66 

61 
54 

86 
54 

84 
69 

84 
66 

60.7 
63.1 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

78 
49 

78 
56 

86 
3 1 

89 
54 

87 

87 

69 

65 

89 
64 

69 
59 

82 

89 

90 

92 

92 

66 

79 
65 

73 
45 

74 

50 

76 
54 

85 

84 

85 
62 

86 
6  3 

86 
62 

90 
63 

87 
63 

69 

66 

88 
55 

90 
67 

93 
66 

65.8 
60.5 

OE  LAND 

MAX 

89 
69 

87 
65 

82 
63 

83 
60 

84 

83 
62 

85 

67 

84 

60 

65 

61 

84 

78 

84 

66 

63 

86 

89 
58 

88 
59 

73 
47 

76 
55 

73 
55 

83 

75 
67 

79 

83 
64 

83 
64 

64 
63 

35 
62 

88 
69 

88 
68 

63.3 
63.4 

DRV  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

84 
73 

80 
7  3 

81 
72 

82 
7  J 

62 

81 

82 
75 

82 

75 

81 

77 

83 

83 

83 

82 

83 

85 

82 

76 

79 
69 

75 

79 
7 1 

81 

80 
7 1 

77 

80 
7 1 

81 
74 

62 
75 

63 
74 

63 
74 

84 
75 

85 
76 

64 
76 

81.6 
73.8 

EUSTI3  2  S 

MAX 
MIN 

90 
69 

84 
64 

83 
63 

85 
63 

87 

91 

90 
67 

88 
61 

86 
69 

76 

88 

89 

35 

87 

92 

93 
70 

84 

58 

73 

60 

83 
5  3 

82 

83 

C4 

84 

66 
63 

83 
65 

89 
64 

91 
55 

88 
69 

91 
69 

86.0 
64.4 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

88 
67 

89 
67 

89 
69 

89 
68 

87 

89 

88 
67 

86 
65 

87 
63 

67 

88 

86 

86 

86 

66 

65 
66 

76 
69 

73 

67 

89 

88 

83 

79 

87 

88 

8| 

°8 

87 
69 

89 
59 

89 
69 

66.7 
65.2 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

82 
61 

75 
60 

82 

58 

85 

55 

63 
64 

86 
61 

64 

64 

68 
58 

86 
62 

70 
50 

87 
6  0 

87 

59 

80 
67 

85 

69 
62 

88 
67 

81 
57 

78 

60 

79 

79 

63 

84 

63 

62 

62 

88 
62 

91 
62 

86 
63 

69 
65 

83.4 
61.2 

FELLSMERE 

MAX 

92 

87 

86 

87 

85 

85 

85 
65 

65 

62 

86 
59 

83 

66 

68 

86 
65 

87 
63 

89 
62 

90 
63 

86 

50 

76 

52 

63 

55 

65 
62 

80 
67 

76 
68 

82 
66 

84 

6  3 

84 
66 

84 

65 

86 

63 

89 
62 

94 
67 

89 
65 

65.6 
63.1 

FERNANDINA  REACH 

MAX 
MIN 

85 
58 

66 

56 

78 
58 

78 

53 

79 
66 

80 
64 

77 

65 

79 
52 

77 
54 

66 

79 

60 

76 

79 

82 

87 
69 

85 
55 

71 

76. 

76 

75 

76 

77 

79 

79 

80 

31 

88 

53 

84 
67 

61 
59 

78.6 
62.6 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

87 
62 

92 
65 

91 
67 

86 
66 

85 
74 

66 
74 

85 
70 

82 
66 

65 
64 

85 
72 

85 

86 

86 

66 

85 

84 
74 

87 
66 

80 

64 

68 

82 

82 

61 

65 

64 

85 

85 

37 
66 

88 
70 

88 
74 

65.4 
68.1 

FT  LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MAX 
MIN 

82 
68 

83 
69 

S3 
72 

83 
72 

62 

72 

83 
75 

83 
72 

SO 
66 

63 
70 

83 
75 

63 
7  5 

64 

84 

S3 

83 

82 

76 

61 
71 

76 
62 

79 
73 

64 

85 
67 

79 
7  1 

79 

68 

63 

82 
72 

82 

62 

64 

73 

65 
74 

66 
77 

82.4 
71.8 

FORT   LAUDERDALE    7  N 

MAX 
MIN 

SS 
59 

89 
59 

90 
66 

87 
64 

87 
72 

63 
72 

64 
67 

83 
62 

82 
62 

84 
65 

84 

68 

83 
64 

85 
65 

84 
63 

84 
53 

83 
70 

85 
65 

81 

55 

78 
59 

64 

53 

85 
67 

80 
67 

61 
66 

80 
63 

84 
66 

63 
70 

83 
57 

83 
53 

84 
66 

87 
69 

83.9 
65.0 

FORT  MYERS  NB  AP 

MIN 

87 
66 

65 

68 

64 

68 

57 

69 
64 

66 

63 

87 

62 

66 
55 

88 
55 

90 
62 

88 
66 

68 
68 

66 
69 

87 
65 

75 
60 

80 
53 

85 
56 

88 
54 

87 
65 

85 
65 

84 

65 

87 
62 

67 
65 

86 
65 

89 

55 

67 
65 

89 
76 

91 
67 

65.8 
64.5 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

89 
66 

83 
67 

S2 
71 

S3 
64 

81 
67 

82 
74 

84 
64 

60 
66 

SO 
62 

79 
67 

81 
69 

83 
55 

82 
66 

83 
65 

64 
66 

85 
57 

74 
57 

76 
54 

79 

61 

60 

63 

76 

62 

79 
57 

79 
65 

81 
65 

80 
68 

82 
69 

82 
73 

84 
63 

67 
70 

65 
73 

61.6 
66.0 
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DAILY  TEMPERATURES  .,/'°V,ll 


Station 

Day  Ol  Month 

Avarag* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 

84 

81 

76 

84 

88 

87 

90 

87 

88 

85 

90 

85 

81 

87 

89 

84 

3 

MIN 

70 

60 

58 

59 

62 

65 

65 

63 

65 

60 

6  1 

62 

63 

65 

66 

58 

53 

46 

54 

64 

64 

66 

65 

53 

65 

64 

56 

65 

64 

69 

62 

6 

GAINESVILLE  2  SW 

MAX 

63 

75 

83 

87 

86 

88 

88 

66 

87 

82 

79 

82 

81 

84 

83 

84 

64 

83 

66 

86 

88 

90 

69 

86 

1 

MIN 

70 

59 

55 

52 

68 

62 

54 

53 

62 

60 

54 

58 

66 

62 

62 

65 

54 

42 

45 

52 

64 

65 

63 

53 

64 

59 

52 

62 

59 

68 

60 

6 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

84 

7  1 

82 

85 

87 

85 

85 

69 

85 

80 

79 

61 

77 

79 

8 1 

81 

82 

63 

66 

87 

87 

88 

88 

63 

4 

MIN 

61 

55 

48 

54 

58 

50 

60 

62 

60 

56 

59 

61 

62 

50 

61 

52 

52 

41 

43 

60 

62 

59 

53 

60 

50 

59 

60 

62 

61 

54 

56 

2 

GRAPE   HAMMOCK   C   P  RANCH 

MAX 

90 

64 

64 

90 

92 

96 

90 

MIN 

53 

55 

64 

64 

62 

56 

64 

HIALEAH 

MAX 

85 

66 

89 

86 

84 

8  1 

82 

82 

78 

63 

82 

83 

64 

83 

64 

84 

84 

83 

76 

78 

84 

79 

78 

78 

83 

62 

82 

83 

64 

87 

82 

7 

MIN 

62 

68 

69 

66 

67 

69 

69 

65 

62 

69 

70 

59 

66 

65 

56 

73 

58 

55 

69 

62 

08 

67 

59 

64 

58 

73 

67 

65 

70 

73 

67 

2 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

78 

75 

64 

65 

88 

89 

66 

86 

89 

84 

66 

90 

9 1 

85 

60 

80 

82 

62 

79 

83 

65 

64 

67 

90 

88 

69 

89 

93 

65 

5 

MIN 

69 

56 

54 

50 

62 

59 

64 

62 

65 

59 

60 

59 

55 

52 

53 

58 

52 

43 

46 

52 

63 

61 

62 

62 

61 

51 

60 

63 

61 

67 

50 

1 

HILLIARO 

MAX 

81 

70 

84 

85 

78 

86 

85 

87 

80 

67 

82 

69 

78 

91 

88 

71 

81 

80 

78 

79 

60 

62 

75 

82 

84 

86 

68 

91 

88 

82 

2 

MIN 

59 

52 

49 

46 

64 

54 

60 

57 

59 

56 

62 

55 

50 

58 

50 

58 

51 

40 

43 

57 

63 

61 

60 

50 

60 

57 

59 

51 

62 

63 

57 

2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

90 

87 

85 

80 

79 

85 

85 

80 

82 

80 

85 

83 

65 

86 

87 

89 

86 

84 

9 

MIN 

59 

62 

63 

60 

68 

70 

67 

65 

59 

64 

64 

64 

61 

62 

60 

67 

52 

60 

63 

63 

64 

66 

67 

50 

63 

65 

63 

62 

55 

69 

63 

5 

HYPOLUXO 

MAX 

84 

83 

82 

83 

83 

84 

61 

80 

82 

84 

77 

77 

81 

82 

82 

82 

83 

85 

82 

86 

82 

3 

MIN 

63 

67 

68 

69 

74 

73 

73 

55 

70 

74 

73 

74 

59 

56 

67 

75 

68 

56 

71 

70 

72 

6B 

69 

65 

70 

73 

72 

59 

71 

77 

69 

7 

INVERNESS 

MAX 

87 

85 

84 

90 

88 

90 

88 

88 

89 

82 

87 

86 

92 

66 

85 

79 

82 

88 

62 

82 

65 

85 

88 

90 

69 

89 

90 

93 

87 

0 

MIN 

71 

63 

62 

63 

68 

53 

66 

61 

64 

64 

53 

64 

59 

57 

66 

59 

57 

46 

52 

63 

66 

65 

56 

55 

67 

65 

64 

55 

65 

67 

53 

9 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

82 

83 

66 

78 

66 

89 

67 

72 

77 

80 

82 

8  1 

82 

83 

83 

62 

82 

69 

90 

92 

87 

82 

•  4 

MIN 

59 

59 

54 

53 

66 

62 

66 

64 

62 

56 

64 

59 

67 

62 

55 

70 

52 

43 

52 

65 

55 

67 

67 

54 

64 

62 

53 

68 

65 

69 

61 

.8 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

78 

78 

78 

77 

57 

76 

79 

75 

80 

88 

75 

72 

77 

79 

76 

79 

77 

79 

78 

79 

62 

86 

83 

82 

77 

>8 

MIN 

60 

60 

56 

53 

67 

67 

65 

59 

63 

59 

62 

58 

69 

65 

64 

64 

51 

45 

53 

63 

59 

59 

56 

66 

56 

64 

63 

62 

64 

67 

62 

•  0 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

67 

87 

67 

86 

65 

70 

75 

78 

79 

79 

79 

81 

61 

83 

60 

87 

68 

89 

87 

81 

0 

MIN 

59 

60 

57 

57 

69 

68 

69 

56 

52 

56 

65 

63 

68 

58 

69 

71 

55 

52 

58 

65 

66 

67 

67 

57 

67 

67 

69 

69 

69 

71 

64 

■  6 

JASPER   9  ESE 

MAX 

79 

70 

84 

87 

82 

68 

88 

84 

7  1 

80 

89 

85 

69 

94 

68 

71 

79 

84 

85 

64 

85 

62 

65 

67 

89 

89 

69 

66 

84 

.1 

MIN 

64 

55 

49 

47 

64 

55 

60 

67 

55 

51 

55 

50 

57 

59 

57 

49 

35 

44 

55 

60 

58 

59 

56 

55 

57 

62 

63 

62 

56 

>5 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

87 

6  5 

83 

86 

85 

8  5 

85 

86 

65 

86 

8  5 

86 

66 

65 

66 

85 

60 

75 

85 

83 

86 

62 

82 

64 

65 

65 

85 

65 

87 

87 

64 

6- 

MIN 

72 

71 

70 

72 

73 

75 

76 

74 

72 

74 

74 

74 

74 

73 

75 

75 

73 

70 

72 

72 

72 

70 

68 

72 

72 

71 

73 

74 

76 

77 

72 

9 

KISSIMMEE 

MAX 

92 

89 

88 

86 

85 

87 

68 

87 

86 

65 

89 

90 

89 

69 

90 

65 

80 

86 

67 

81 

80 

82 

87 

88 

86 

89 

86 

92 

91 

87 

1 

MIN 

67 

65 

65 

62 

57 

52 

64 

50 

60 

56 

64 

61 

52 

53 

63 

70 

58 

50 

55 

52 

65 

63 

54 

63 

64 

62 

50 

61 

70 

57 

62 

6 

LA  BELLE 

MAX 

90 

82 

80 

86 

68 

67 

83 

86 

87 

87 

86 

69 

91 

92 

92 

88 

3 

MIN 

63 

63 

67 

64 

67 

64 

65 

61 

62 

61 

53 

61 

63 

63 

64 

63 

63 

48 

54 

60 

63 

64 

64 

51 

64 

64 

53 

63 

55 

65 

52 

5 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

87 

87 

88 

86 

85 

87 

87 

83 

86 

89 

88 

86 

61 

79 

84 

86 

84 

61 

63 

85 

86 

68 

83 
52 

66 

92 

66 

85 

9 

MIN 

69 

66 

65 

64 

58 

63 

65 

58 

61 

65 

65 

62 

62 

64 

58 

69 

57 

48 

55 

62 

62 

63 

55 

53 

64 

53 

54 

59 

55 

53 

2 

LAKE  CITY   2  E 

MAX 

86 

71 

80 

83 

78 

75 

80 

64 

86 

86 

87 

69 

86 

90 

90 

83 

7 

MIN 

64 

56 

53 

50 

56 

50 

52 

60 

65 

58 

63 

58 

54 

62 

62 

57 

51 

41 

46 

61 

62 

62 

63 

60 

63 

52 

50 

53 

52 

55 

59 

8 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

90 

91 

65 

71 

76 

83 

82 

62 

80 

82 

84 

67 

88 

65 

89 

91 

85 

1 

MIN 

69 

65 

64 

61 

67 

63 

67 

60 

62 

65 

65 

62 

53 

63 

65 

69 

53 

53 

53 

63 

55 

52 

54 

64 

54 

54 

63 

53 

70 

57 

53 

3 

LAKELAND  WR  CITY 

MAX 

85 

87 

84 

73 

75 

80 

85 

60 

60 

61 

65 

84 

87 

85 

68 

92 

90 

84 

3 

MIN 

55 

65 

66 

63 

68 

66 

65 

62 

65 

65 

66 

67 

57 

67 

66 

68 

59 

55 

60 

63 

67 

66 

67 

56 

67 

57 

57 

57 

71 

58 

55 

5 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

89 

90 

90 

86 

92 

90 

82 

82 

87 

89 

83 

87 

63 

88 

88 

69 

91 

93 

94 

68 

5 

MIN 

64 

66 

69 

65 

67 

68 

66 

59 

62 

67 

65 

61 

61 

62 

61 

65 

62 

46 

57 

52 

66 

55 

55 

51 

63 

65 

50 

68 

64 

63 

2 

LIVE  OAK   2  ESE 

MAX 

78 

70 

83 

86 

81 

66 

87 

85 

82 

68 

65 

88 

90 

83 

70 

79 

81 

79 

81 

81 

64 

85 

85 

88 

87 

87 

89 

91 

63 

3 

MIN 

67 

57 

51 

52 

65 

61 

64 

63 

66 

59 

52 

53 

65 

52 

63 

68 

52 

43 

48 

61 

63 

52 

64 

52 

53 

66 

62 

66 

65 

56 

61 

0 

LOXAHATCHEE 

MAX 

65 

86 

82 

61 

65 

87 

80 

78 

60 

85 

85 

65 

67 

89 

90 

89 

86 

8 

MIN 

62 

66 

65 

62 

68 

59 

64 

64 

61 

61 

62 

62 

63 

62 

61 

61 

68 

54 

59 

60 

64 

66 

66 

62 

68 

57 

64 

63 

67 

58 

63 

5 

MADISON 

MAX 

65 

71 

80 

83 

82 

84 

82 

63 

85 

67 

88 

90 

90 

90 

93 

84 

■  6 

MIN 

5I 

55 

53 

58 

65 

61 

64 

54 

54 

59 

54 

53 

66 

63 

57 

67 

50 

47 

51 

59 

53 

52 

63 

52 

63 

63 

54 

66 

65 

65 

61 

•  1 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

86 

66 

86 

86 

85 

84 

87 

86 

85 

78 

85 

66 

86 

82 

80 

64 

84 

85 

85 

85 

87 

88 

65 

■  3 

MIN 

72 

70 

71 

70 

75 

73 

73 

67 

70 

71 

73 

73 

72 

71 

72 

74 

73 

67 

68 

69 

59 

74 

65 

59 

70 

70 

71 

73 

74 

74 

71 

>1 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

8  5 

86 

76 

70 

79 

81 

84 

83 

84 

84 

84 

85 

85 

86 

87 

87 

90 

83 

•  1 

MIN 

55 

56 

49 

52 

64 

62 

62 

64 

61 

59 

55 

64 

65 

66 

65 

56 

49 

45 

49 

54 

64 

63 

53 

65 

54 

63 

65 

66 

57 

65 

50 

lO 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 
MIN 

54 

55 

48 

88 
51 

65 
62 

88 
62 

88 
60 

67 
64 

86 
52 

86 
63 

85 
55 

88 
62 

86 
62 

89 
63 

87 
63 

63 
64 

73 
48 

60 
43 

83 
46 

85 
54 

84 

61 

65 
62 

66 
62 

86 
64 

66 
62 

68 
62 

86 
66 

86 
70 

69 
55 

93 
62 

86 
59 

•  6 
»3 

MAYO   5  NW 

MAX 

90 

87 

68 

84 

89 

86 

73 

75 

62 

80 

82 

82 

85 

84 

85 

67 

89 

66 

90 

94 

84 

4 

MIN 

67 

52 

57 

52 

67 

61 

63 

51 

65 

50 

65 

62 

52 

52 

65 

68 

50 

43 

47 

50 

64 

62 

62 

61 

62 

62 

52 

54 

64 

53 

60 

MELBOURNE 

MAX 

90 

90 

81 

81 

82 

66 

81 

83 

81 

82 

65 

63 

83 

62 

67 

84 

79 

81 

80 

76 

79 

60 

81 

82 

82 

62 

85 

85 

86 

82 

8 

MIN 

65 

65 

67 

64 

69 

73 

71 

63 

63 

69 

66 

55 

69 

67 

56 

54 

61 

54 

65 

56 

67 

71 

58 

66 

69 

69 

67 

55 

59 

71 

66 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

68 
70 

75 

79 

82 

81 

78 

79 

77 

80 

82 

83 

83 

86 

87 

87 

82 

7 

MIN 

69 

67 

67 

65 

73 

71 

68 

62 

63 

67 

65 

67 

67 

67 

66 

61 

60 

62 

66 

58 

67 

57 

57 

71 

71 

56 

65 

70 

7 1 

56 

9 

MIAMI  BEACH 

MAX 

60 

80 

80 

63 

67 

77 

60 

80 

78 

78 

77 

60 

79 

81 

83 

82 

63 

82 

60 

8 

MIN 

74 

72 

74 

75 

74 

67 

72 

67 

69 

75 

75 

75 

71 

75 

76 

76 

75 

55 

73 

72 

56 

74 

69 

70 

73 

75 

74 

76 

76 

72 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

85 

84 

85 

79 

84 

85 

60 

81 

80 

85 

63 

84 

66 

85 

87 

87 

83 

7 

MIN 

66 

70 

71 

69 

72 

72 

70 

67 

65 

77 

73 

72 

69 

69 

69 

74 

55 

60 

55 

63 

69 

69 

68 

66 

72 

74 

70 

70 

73 

77 

69 

5 

MIAMI    WB  CITY 

MAX 

61 

87 

8 1 

8 1 

81 

81 

61 

81 

79 

81 

82 

75 

79 

82 

77 

79 

77 

61 

60 

62 

84 

61 

82 

82 

60 

6 

MIN 

70 

70 

67 

67 

69 

64 

53 

55 

70 

74 

73 

70 

71 

75 

74 

75 

55 

60 

57 

72 

65 

67 

56 

66 

72 

74 

74 

74 

75 

76 

69 

6 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

62 

82 

82 

8 1 

63 

85 

65 

82 

85 

88 . 

67 

77 

7  1 

78 

77 

83 

80 

80 

62 

63 

64 

86 

85 

84 

86 

67 

62 

0 

MIN 

42 

54 

52 

56 

55 

65 

67 

67 

56 

62 

60 

62 

61 

63 

65 

64 

44 

43 

52 

52 

62 

52 

60 

59 

61 

60 

62 

66 

57 

66 

58 

6 

MONT ICELLO 

MAX 
MIN 

74 

55 

73 
54 

65 
51 

87 
51 

81 
65 

84 
60 

89 
62 

89 
64 

67 
62 

78 
59 

85 
63 

II 

It 

?? 

1? 

85 
58 

73 
46 

80 
42 

81 
48 

82 

58 

82 
52 

83 
52 

83 
63 

85 
53 

85 
63 

87 
62 

68 
51 

90 
63 

89 
63 

91 
61 

64 
69 

3 
1 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

90 

90 

68 

86 

86 

65 

86 

86 

62 

84 

83 

83 

65 

64 

87 

87 

67 

73 

77 

82 

84 

62 

80 

63 

83 

62 

64 

86 

67 

69 

64 

4 

MIN 

62 

67 

70 

64 

71 

73 

66 

64 

61 

66 

69 

63 

65 

66 

55 

65 

57 

56 

58 

64 

74 

74 

69 

71 

72 

72 

55 

65 

69 

67 

56 

7 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

90 

86 

66 

88 

85 

65 

85 

64 

85 

64 

85 

66 

64 

87 

88 

67 

64 

78 

81 

65 

80 

82 

79 

64 

84 

86 

85 

69 

92 

66 
66 

86 

2 

MIN 

65 

66 

67 

56 

66 

54 

66 

59 

61 

57 

65 

62 

63 

65 

68 

68 

60 

49 

58 

62 

67 

64 

65 

63 

66 

65 

53 

53 

72 

64 

I 

MT  PLEASANT 

MAX 

66 

79 

85 

68 

64 

84 

87 

68 

82 

87 

88 

89 

88 

90 

88 

84 

72 

82 

85 

84 

86 

86 

82 

82 

87 

84 

89 

88 

69 

91 

65 

5 

MIN 

53 

55 

50 

53 

64 

63 

51 

52 

61 

54 

55 

56 

65 

63 

63 

66 

49 

44 

48 

54 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

59 

0 

8m  r«f«r«iic«  not**  follovlBC  Station 
-  45  - 


DAILY  TEMPERATURES  *P«?l:°JiS: 

TabU  5  ■  Continued  .  ^  —  — —  —  .  


Day  Of  Month  | 


Station 

1  2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave! 

NAPLf ? 

MAX 

83 

84 

85 

87 

77 

86 

86 

86 

82 

82 

83 

66 

87 

86 

84 

85 

88 

64. 

7 

MIN 

66 

68 

70 

66 

68 

66 

76 

65 

54 

68 

68 

66 

66 

69 

70 

69 

68 

57 

60 

66 

67 

66 

62 

66 

56 

68 

68 

56 

71 

71 

67. 

1 

NITW   *;MVPf|A    RFACH   4  N 

MAX 

8<) 

78 

85 

83 

84 

60 

81 

84 

77 

8  5 

85 

82 

84 

85 

90 

84 

75 

79 

81 

77 

60 

81 

82 

64 

85 

84 

67 

87 

86 

82. 

7 

MIN 

67 

67 

64 

61 

57 

54 

67 

61 

51 

66 

61 

61 

55 

65 

64 

63 

58 

52 

56 

56 

66 

69 

67 

67 

66 

66 

63 

63 

66 

69 

63. 

9 

NICFVtl LC 

MAX 

73 

72 

74 

80 

82 

84 

79 

78 

79 

76 

77 

76 

79 

77 

86 

83 

82 

83 

82 

62 

82 

83 

84 

84 

83 

80. 

0 

MIN 

4q 

46 

45 

50 

54 

50 

62 

53 

59 

63 

59 

59 

50 

50 

57 

52 

42 

39 

41 

50 

56 

58 

59 

61 

58 

60 

50 

53 

59 

64 

55. 

nCALA 

MAX 

85 

82 

66 

89 

87 

90 

87 

89 

90 

78 

8  9 

90 

86 

91 

93 

89 

83 

81 

83 

85 

80 

84 

83 

86 

66 

86 

90 

90 

89 

93 

86. 

6 

MIN 

70 

62 

60 

60 

59 

52 

66 

60 

66 

63 

62 

63 

65 

53 

65 

68 

57 

46 

52 

63 

61 

55 

64 

62 

62 

64 

63 

66 

66 

67 

62. 

6 

nCALA  ?  NF 

MAX 

88 

81 

85 

68 

88 

90 

90 

89 

90 

75 

89 

91 

87 

90 

92 

89 

73 

79 

84 

83 

61 

64 

81 

66 

66 

88 

90 

91 

89 

93 

86. 

3 

MIN 

62 

59 

58 

54 

57 

54 

63 

57 

62 

60 

57 

57 

52 

61 

60 

65 

54 

40 

44 

60 

62 

62 

61 

69 

69 

60 

69 

60 

61 

64 

68. 

8 

OKEECHOBEE  MRCN  6ATF  6 

MAX 

85 

87 

64 

82 

8  3 

84 

82 

79 

84 

81 

84 

87 

85 

84 

83 

72 

78 

83 

62 

79 

80 

83 

84 

81 

82 

84 

86 

37 

82. 

8 

MIN 

67 

67 

70 

67 

57 

56 

67 

55 

63 

67 

57 

65 

65 

65 

69 

74 

65 

55 

58 

53 

65 

66 

66 

65 

67 

67 

66 

65 

74 

58 

56. 

1 

ORLANDO   WATER  OUANT 

MAX 

89 

86 

86 

82 

85 

66 

87 

84 

87 

80 

88 

64 

68 

90 

89 

81 

82 

82 

79 

78 

81 

82 

64 

37 

69 

93 

91 

84. 

9 

MIN 

70 

66 

65 

65 

68 

65 

65 

63 

64 

65 

65 

67 

66 

66 

69 

58 

55 

60 

64 

67 

68 

•66 

66 

66 

65 

66 

71 

69 

65. 

4 

ORLANDO   WP  AIRPORT 

MAX 

88 

86 

85 

82 

83 

64 

86 

84 

87 

77 

6  6 

68 

64 

38 

90 

88 

73 

75 

82 

83 

79 

78 

81 

82 

83 

83 

86 

89 

9  1 

90 

84. 

0 

MIN 

66 

64 

63 

63 

65 

64 

55 

61 

63 

53 

63 

63 

55 

55 

66 

68 

58 

56 

59 

64 

67 

57 

56 

65 

65 

65 

62 

54 

71 

59 

64 

1 

PALATKA 

MAX 

85 

76 

85 

88 

86 

90 

85 

68 

87 

74 

89 

90 

83 

68 

92 

91 

82 

79 

80 

79 

79 

82 

82 

83 

84 

85 

68 

92 

66 

33 

85. 

0 

MIN 

62 

61 

61 

57 

68 

55 

57 

51 

69 

60 

51 

62 

61 

65 

67 

71 

57 

46 

56 

60 

65 

66 

67 

55 

64 

66 

54 

67 

66 

69 

63 

3 

PANAMA  CITY 

MAX 

78 

76 

8  1 

82 

82 

82 

88 

87 

87 

82 

82 

68 

87 

86 

67 

79 

72 

60 

82 

82 

62 

65 

85 

82 

86 

87 

87 

85 

87 

89 

83 

7 

MIN 

57 

57 

58 

57 

60 

56 

55 

58 

64 

54 

60 

66 

66 

65 

55 

65 

54 

47 

61 

56 

66 

63 

63 

63 

64 

66 

66 

67 

72 

56 

62 

3 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

73 

70 

79 

81 

78 

78 

80 

82 

81 

75 

80 

86 

84 

61 

75 

74 

75 

76 

82 

79 

80 

81 

81 

62 

83 

86 

66 

64 

84 

79 

9 

MIN 

50 

58 

56 

60 

50 

70 

70 

69 

52 

66 

63 

65 

64 

67 

70 

55 

48 

54 

54 

57 

67 

66 

65 

55 

66 

66 

67 

71 

74 

74 

63 

3 

PENSACOLA  MB  CI  TV 

MAX 

72 

69 

75 

77 

75 

77 

78 

63 

78 

74 

7  7 

65 

81 

80 

77 

73 

76 

73 

61 

77 

77 

78 

79 

79 

79 

80 

60 

82 

81 

77 

7 

MIN 

50 

58 

57 

59 

62 

69 

59 

68 

62 

65 

54 

65 

65 

69 

72 

55 

50 

54 

55 

58 

57 

66 

68 

66 

65 

66 

66 

72 

74 

74 

63 

3 

PLANT  CITY 

MAX 

82 

87 

66 

87 

87 

87 

68 

85 

66 

83 

87 

68 

85 

88 

69 

86 

81 

78 

84 

66 

83 

86 

85 

88 

87 

88 

86 

69 

95 

91 

66 

4 

MIN 

70 

65 

64 

54 

67 

65 

66 

58 

62 

56 

65 

62 

63 

65 

57 

67 

59 

46 

52 

60 

55 

64 

62 

62 

64 

54 

63 

54 

67 

55 

63 

1 

POMPANO  BEACH 

MAX 

87 

88 

86 

84 

84 

84 

83 

61 

85 

84 

73 

79 

81 

84 

83 

82 

84 

68 

89 

87 

63 

6 

MIN 

59 

65 

55 

65 

75 

72 

70 

64 

65 

72 

74 

70 

65 

I4 

55 

65 

59 

61 

55 

70 

69 

68 

65 

65 

67 

66 

6 

PUNTA  GORDA 

MAX 

89 

89 

87 

90 

66 

87 

87 

88 

89 

67 

89 

90 

89 

89 

89 

85 

77 

83 

84 

89 

86 

86 

80 

87 

66 

87 

69 

87 

90 

93 

87 

3 

MIN 

67 

66 

67 

67 

65 

65 

65 

63 

54 

67 

56 

65 

67 

67 

59 

57 

53 

55 

54 

59 

67 

55 

64 

53 

66 

67 

65 

67 

69 

66 

65 

0 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

82 

74 

85 

88 

66 

84 

89 

85 

88 

79 

87 

90 

67 

87 

66 

63 

70 

60 

83 

84 

63 

83 

85 

85 

85 

87 

89 

88 

68 

91 

84 

7 

MIN 

58 

53 

50 

56 

63 

63 

60 

65 

52 

59 

57 

63 

65 

62 

62 

65 

50 

42 

46 

54 

62 

61 

62 

61 

63 

62 

50 

62 

63 

62 

69 

1 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 

85 

72 

83 

87 

87 

89 

69 

87 

87 

77 

82 

68 

66 

68 

90 

90 

83 

80 

79 

78 

80 

80 

82 

84 

87 

87 

36 

89 

89 

64 

3 

MIN 

63 

58 

54 

51 

66 

50 

64 

63 

63 

57 

63 

60 

64 

60 

63 

58 

53 

43 

47 

63 

63 

59 

64 

61 

53 

61 

51 

63 

61 

65 

60 

2 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

87 

89 

86 

90 

83 

83 

84 

84 

82 

85 

6  6 

65 

64 

85 

86 

84 

84 

65 

85 

82 

82 

76 

84 

65 

88 

88 

84 

8 

MIN 

59 

62 

62 

61 

67 

58 

67 

55 

61 

65 

64 

64 

64 

55 

66 

54 

56 

66 

56 

63 

65 

53 

64 

52 

63 

66 

74 

63 

66 

71 

64 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

8A 

71 

79 

83 

84 

81 

77 

64 

76 

62 

66 

62 

78 

79 

80 

81 

82 

82 

83 

63 

84 

86 

63 

85 

82 

61 

7 

MIN 

62 

61 

57 

55 

55 

55 

65 

61 

53 

61 

60 

61 

65 

62 

66 

55 

45 

51 

63 

55 

59 

73 

50 

57 

69 

57 

64 

53 

53 

62 

3 

SAINT  LEO 

MAX 

88 

87 

65 

88 

89 

62 

88 

89 

85 

86 

8  8 

86 

86 

88 

83 

82 

83 

87 

87 

89 

86 

92 

94 

93 

87 

5 

MIN 

70 

65 

64 

63 

67 

64 

65 

60 

55 

65 

54 

66 

66 

55 

67 

68 

56 

54 

56 

62 

65 

66 

65 

55 

65 

66 

54 

66 

69 

65 

54 

5 

SAINT  MARKS   6  SE 

MAX 

79 

75 

81 

82 

79 

7B 

SO 

82 

64 

81 

79 

87 

64 

83 

84 

83 

72 

75 

79 

85 

84 

83 

84 

82 

64 

82 

82 

81 

82 

83 

81 

3 

MIN 

65 

55 

54 

56 

65 

67 

63 

66 

62 

60 

59 

62 

65 

65 

65 

68 

45 

50 

48 

55 

62 

61 

63 

62 

62 

63 

62 

64 

63 

63 

61 

0 

ST  PETERSBURG 

MAX 

83 

84 

80 

86 

68 

86 

65 

84 

87 

84 

66 

85 

87 

85 

86 

85 

64 

77 

84 

86 

66 

86 

86 

85 

86 

86 

87 

86 

88 

90 

85 

.3 

MIN 

70 

66 

66 

66 

68 

57 

67 

53 

65 

56 

68 

67 

68 

67 

58 

72 

64 

58 

50 

54 

68 

57 

56 

66 

57 

68 

57 

69 

70 

69 

66 

6 

SANPORD 

MAX 

90 

91 

86 

88 

83 

88 

85 

88 

85 

86 

67 

85 

69 

65 

67 

90 

89 

75 

77 

82 

82 

76 

80 

62 

85 

85 

85 

37 

89 

90 

85 

.3 

MIN 

67 

63 

64 

59 

55 

55 

59 

59 

51 

66 

62 

59 

64 

62 

62 

65 

58 

50 

57 

64 

64 

65 

63 

63 

63 

68 

62 

64 

55 

66 

62 

.6 

SARASOTA 

MAX 

83 

85 

80 

85 

85 

89 

87 

85 

87 

67 

67 

87 

66 

66 

86 

65 

60 

78 

84 

86 

85 

86 

84 

86 

88 

86 

85 

35 

87 

38 

65 

.3 

MIN 

71 

68 

66 

65 

53 

55 

51 

60 

63 

65 

65 

63 

54 

66 

65 

66 

65 

51 

53 

51 

65 

63 

54 

62 

53 

64 

63 

61 

63 

66 

63 

.6 

SECOTAN 

MAX 

MIN 

STUART 

MAX 

90 

91 

87 

85 

85 

86 

86 

81 

65 

82 

83 

85 

86 

86 

86 

66 

63 

79 

84 

82 

77 

79 

81 

84 

85 

86 

86 

68 

90 

88 

84 

.7 

MIN 

75 

69 

69 

68 

71 

74 

69 

56 

65 

55 

57 

58 

67 

68 

57 

65 

68 

56 

59 

57 

63 

58 

57 

67 

68 

67 

67 

75 

71 

71 

66 

.0 

SUNNILANO 

MAX 

88 

89 

88 

89 

85 

64 

83 

85 

87 

85 

89 

66 

86 

84 

86 

82 

74 

84 

89 

79 

80 

76 

84 

82 

85 

88 

89 

89 

86 

84 

.9 

MIN 

62 

63 

69 

64 

62 

55 

53 

62 

55 

64 

52 

55 

66 

57 

65 

65 

64 

58 

64 

64 

65 

64 

53 

62 

66 

65 

64 

67 

66 

63 

.6 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

7A 

71 

84 

87 

63 

84 

88 

86 

88 

76 

87 

68 

86 

87 

68 

82 

70 

78 

81 

83 

64 

83 

86 

86 

84 

86 

84 

87 

83 

90 

63 

.6 

MIN 

59 

56 

52 

54 

67 

64 

52 

56 

65 

60 

59 

64 

66 

66 

52 

69 

61 

43 

49 

55 

64 

53 

65 

65 

56 

64 

63 

62 

51 

64 

60 

.5 

TAMIAMI    T9L  40  MI  HEND 

MAX 

90 

92 

92 

92 

65 

83 

84 

85 

65 

85 

85 

85 

86 

88 

87 

87 

85 

82 

87 

66 

81 

80 

79 

85 

86 

85 

39 

89 

92 

65 

.1 

MIN 

65 

66 

69 

69 

59 

68 

58 

66 

63 

63 

67 

67 

67 

66 

57 

58 

65 

56 

68 

58 

66 

65 

67 

63 

66 

69 

67 

67 

69 

71 

66 

.0 

TAMPA  HP  AIRPORT 

MAX 

84 

83 

83 

87 

89 

89 

84 

86 

74 

77 

62 

85 

66 

65 

84 

84 

87 

86 

85 

66 

87 

90 

84 

.8 

MIN 

70 

65 

55 

55 

67 

55 

64 

62 

54 

67 

66 

66 

67 

67 

66 

70 

56 

64 

65 

63 

68 

55 

64 

54 

66 

66 

66 

66 

69 

68 

64 

.9 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

83 

82 

79 

86 

68 

87 

64 

82 

85 

81 

65 

83 

87 

84 

86 

85 

74 

78 

82 

66 

87 

86 

82 

86 

67 

86 

84 

33 

86 

39 

64 

.1 

MIN 

70 

66 

64 

65 

67 

67 

67 

60 

64 

65 

65 

66 

67 

67 

55 

70 

63 

63 

54 

63 

57 

66 

54 

66 

56 

66 

56 

68 

55 

63 

65 

.0 

TAVERNIER 

MAX 

84 

85 

84 

82 

82 

83 

83 

83 

84 

84 

78 

81 

8  3 

82 

81 

82 

81 

83 

84 

86 

82 

.8 

MIN 

75 

73 

72 

77 

77 

73 

75 

67 

71 

72 

73 

75 

75 

76 

75 

76 

73 

67 

69 

73 

71 

70 

69 

70 

75 

76 

76 

75 

77 

77 

73 

.5 

riTUSVILLE   ?  W 

MAX 

91 

87 

80 

66 

85 

87 

85 

83 

84 

78 

83 

87 

89 

80 

79 

84 

82 

87 

84 

88 

90 

69 

84 

.7 

MIN 

66 

62 

64 

51 

70 

68 

55 

59 

59 

65 

67 

63 

53 

64 

64 

63 

66 

54 

64 

67 

67 

68 

66 

65 

64 

65 

62 

62 

66 

58 

54 

.0 

VERO  REACH  CAA  AP 

MAX 

89 

85 

84 

84 

8? 

84 

82 

87 

75 

77 

80 

8 1 

8  1 

8 1 

82 

36 

87 

84 

81 

.3 

MIN 

69 

69 

70 

65 

72 

73 

65 

57 

53 

69 

68 

64 

69 

67 

67 

59 

69 

65 

57 

64 

55 

56 

68 

55 

59 

68 

67 

66 

72 

70 

55 

.7 

WAUCHULA   2  NH 

MAX 

9? 

88 

88 

87 

86 

88 

83 

85 

86 

84 

86 

88 

86 

69 

88 

67 

78 

77 

83 

82 

79 

83 

81 

85 

85 

86 

87 

86 

92 

91 

85 

.6 

MIN 

64 

65 

67 

64 

65 

53 

65 

57 

60 

66 

67 

60 

61 

56 

50 

54 

63 

62 

64 

62 

6 1 

63 

62 

.1 

KEST  PALM  BEACH 

MAX 

84 

84 

83 

81 

80 

81 

81 

78 

82 

82 

81 

82 

82 

81 

82 

63 

79 

78 

81 

81 

78 

76 

80 

82 

81 

81 

63 

83 

65 

84 

81 

.3 

MIN 

70 

69 

73 

74 

70 

74 

74 

64 

70 

73 

71 

73 

73 

72 

72 

76 

71 

61 

70 

69 

63 

68 

68 

69 

72 

72 

75 

73 

74 

78 

71 

.0 

WEST   PALM  BFACH   WB  AP 

MAX 

9r 

86 

86 

85 

83 

85 

85 

60 

86 

86 

84 

86 

84 

81 

86 

86 

78 

79 

82 

82 

76 

78 

79 

84 

63 

64 

83 

85 

88 

88 

83 

.3 

MIN 

65 

69 

70 

59 

65 

72 

53 

65 

67 

72 

72 

71 

69 

68 

68 

73 

64 

60 

70 

67 

66 

67 

67 

68 

69 

73 

71 

66 

72 

74 

68 

.6 

WINTER  HAVEN 

MAX 

91 

89 

87 

87 

88 

86 

85 

86 

87 

87 

82 

87 

89 

86 

89 

88 

87 

74 

78 

84 

67 

81 

84 

83 

86 

86 

88 

88 

90 

94 

86 

.1 

MIN 

69 

66 

66 

66 

67 

65 

68 

61 

64 

65 

66 

66 

66 

67 

68 

68 

50 

56 

60 

64 

67 

56 

66 

55 

56 

67 

56 

56 

71 

57 

65 

.5 

8m  wtmr*ue»  aot*a  follovlag  StBtloo  ladsx. 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
APRIL  1954 


Day  of  month 


btauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

BAY  LAKE 

.  24 

.  21 

.  27 

.  21 

.  20 

.  23 

.  21 

.  26 

6.  55 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.23 

.24 

.24 

.10 

.20 

.23 

.22 

.19 

.  14 

.20 

.13 

.19 

.21 

.24 

.24 

.27 

.26 

.26 

.  14 

.25 

.25 

.  12 

.  12 

.  11 

.12 

.18 

.17 

.  22 

.21 

.21 

5.89 
B3922 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4  (a) 

EVAP 

.  18 

.19 

.  17 

.16 

.14 

.  18 

.18 

.13 

.07 

.  14 

.05 

.17 

.  17 

.26 

.22 

.  11 

.  19 

.29 

.14 

.23 

.07 

.07 

.00 

.02 

.03 

.15 

.  12 

.16 

.16 

.03 

4.18 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 
MAX 

.18 
93 

.33 
91 

.  14 

92 

.20 
91 

.23 
87 

.  21 
90 

.  17 
88 

.  11 
88 

.15 
88 

.  21 
90 

.  14 

83 

.  23 
91 

.  22 
92 

.23 
92 

.22 
93 

.  23 

92 

.  21 
91 

.  35 

75 

.23 
79 

.20 
88 

.  13 
88 

.03 
83 

.08 
84 

.13 
85 

.  17 

89 

.  15 
91 

.  20 
88 

.  19 
89 

.21 
90 

.25 
92 

5.73 
88.4 
74 . 0 

FT  LAUDERDALE  7  W 

WIND 

.26 

58 

.  22 

.24 

38 

.16 

35 

.19 

.29 

.21 
78 

.33 
83 

.09 

27 

.17 

.33 
81 

.20 
31 

.23 

.18 
37 

.14 
43 

.30 
66 

.25 
64 

.24 
100 

.  17 
79 

.22 
86 

.19 

.06 

.05 

.19 

.  25 

.17 

.19 

.19 

.14 

.22 

1838 

GAINESV ILLE  2  SW 

WIND 

ill 

.  16 

59 

'  33 

06 
28 

05 
46 

'49 

31 

20 
'29 

19 

"73 

'27 

23 
'27 

'so 

'57 

7 

'74 

105 

'23 

'26 

70 

67 

48 

49 

'42 

36 

46 

31 

■40 

'29 

'41 

^380 

HA  I LEAH 

WIND 

42 

44 

'29 

'23 

'96 

124 

72 

52 

26 

48 

65 

60 

40 

'43 

'29 

'75 

60 

'33 

67 

54 

56 

85 

68 

21 

38 

'54 

'32 

14 

'*5 

9 

^464 

LAKE  PLACID  2  SW 

WIND 

20 

20 

18 

23 

37 

38 

15 

18 

17 

27 

'  19 

15 

'  18 

13 

21 

31 

39 

'24 

'24 

22 

'27 

20 

'  18 

* 

'43 

'25 

13 

11 

10 

'21 

^647 

LOXAHATCHEE 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.37 

.26 

.25 

.22 

.  21 

.34 

.  29 

.36 

.22 

.27 

.22 

.30 

.27 

.  28 

.28 

.20 

.  30 

.25 

.20 

.  30 

.22 

.12 

.19 

.  22 

.27 

.30 

.32 

.34 

.28 

.43 

8.08 

CIS  ECHO BEE  HRN  GATE  6 

WIND 

.20 

.28 

.20 

.14 

.25 

.29 

.30 

.  35 

.14 

.15 

.19 

.20 

.23 

.22 

.22 

.30 

.26 

.30 

.22 

.22 

.22 

.09 

.13 

.26 

.  32 

.14 

.23 

.22 

.28 
10 

.48 

^170 

ORLANDO  WATER  PLANT 

WIND 

62 

52 

'40 

'40 

46 

'47 

38 

15 

'22 

62 

56 

'42 

'10 

18 

23 
'37 

■75 

'47 

23 
'44 

.  16 
56 

.  13 
'54 

'51 

'29 

56 

'44 

19 

21 
'  16 

'20 

'24 

B5. 49 
1122 

PORT  MAYACA  S  L  CNL  (a) 

EVAP 
WIND 

.  26 
12 

.  26 
3 

.  25 
4 

.  22 
1 

.  10 
4 

.  26 
4 

.  25 
1 

.  09 

1 

.  16 
1 

.  19 
4 

.  13 

2 

.  25 
1 

.  22 
1 

.  18 
1 

.  25 
1 

.  24 
4 

.  22 
24 

.  34 
4 

.  16 

2 

.  24 
4 

.  10 
4 

.57 
4 

.  11 
4 

.  10 
3 

.  14 
0 

.09 
4 

.  13 
1 

.  16 
1 

.25 

2 

.  23 

2 

6.15 
104 

SUNNILAND 

EVAP 
WIND 

.28 
77 

.  18 
47 

.23 
64 

• 
« 

.  32 
151 

.16 
117 

.23 

53 

.17 

81 

.15 
47 

.20 

73 

.22 
78 

.31 
69 

.22 
67 

.16 
43 

.21 
37 

.27 
80 

.16 

92 

.20 
73 

.23 
87 

.14 

79 

.19 
80 

.07 

66 

.08 

79 

.20 
70 

.16 

66 

.21 
54 

.21 

56 

.20 
36 

.24 
51 

.30 
89 

5.90 
2062 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BD 

EVAP 

.16 

.24 

.18 

.  14 

.  22 

.  10 

.20 

.20 

.07 

.18 

.26 

.20 

.18 

.12 

* 

.35 

.23 

.24 

.12 

.23 

.24 

.15 

.09 

.09 

.21 

.15 

.15 

.25 

.  17 

.24 

5.36 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.12 

.31 

.20 

.22 

.20 

.45 

.  21 

.15 

.30 

.23 

.17 

.25 

.20 

.18 

.16 

.26 

.19 

.22 

.30 

* 

.58 

.13 

.23 

.22 

.26 

.25 

.20 

.19 

B6.60 

MAX  and  MIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)   Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  inches. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Subon 

Ind«x  No. 

County 

J 

-a 
& 

■i 

2 
3 

Longitude 

d 

1 

m 

Ob 
va 
til 

0. 

a 
e2 

>ser- 
ion 
ne 
cL 
fl 
S 

a: 

QjDsorvei 

Refex 

to 
tablee 

 —  

APALACMICOLA  MB  CITY 

FRANKLIN 

5 

29  4* 

13 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

0226 

DE  SOtO 

S 

27  11 

81  *6 

65 

6P 

6P 

L.  L.  STIKELEATHER 

2  3  5 

AVON  PARK 

D364 

HIGHLANDS 

7 

27  36 

81  30 

145 

6P 

6P 

J.   WILEY  COTHRAN 

2  3  5 

C 

tARIOM 

0*76 

POLK 

5 

27  5* 

61  50 

115 

8A 

6A 

CITY  OF  BARTOW 

2  3  5 

MV  LAKC 

Oi20 

HILLSBOROUGH 

9 

26  04 

82  30 

7A 

U.  5.  GEO.  SURVEY 

3  6 

ICLLC  QLAOt  CXP  STA 

PALM  BEACH 

7 

26  39 

16 

STATE  EXP  STATION 

2  3  5  6 

SCLLf  OLADE  HftN  GATE  * 

06U 

PALM  BEACH 

7 

26  42 

80  *3 

31 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

C 

BIG  PINC  KEV  ]IW 

07*7 

MONROE 

5 

2*  *0 

31  22 

6 

6P 

WALTER  2IEGNER 

2  3  S 

BITHLO 

0756 

ORANGE 

8 

28  33 

61  06 

65 

MID 

PAUL  C.  GROSE 

c 

BLACKMAN  *  HNH 

0T6S 

Okaloosa 

* 

SO  57 

66  42 

200 

MID 

MRS.  S,  YOUNGBLOOO 

c 

BLOUNT  ST  Om  2  SE 

CALHOUN 

1 

30  26 

91 

7A 

JOHN  PURIFOY 

2  3  5 

BOCA  RATON 

00*5 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

80  05 

15 

MID 

HAROLD  A.  TURNER 

c 

BONITA  SPCS  2  ESE 

0B87 

LEE 

5 

26  20 

81  45 

6P 

GLADYS  N.  COLLINS 

3 

braocnton 

04*0 

MANATEE 

5 

27  24 

82  33 

17 

6P 

6P 

MRS,  F.  H.  BRAVMER 

2  3  5 

BRANFOK) 

0975 

SUWANNEE 

10 

29  5B 

82  56 

MID 

MRS.  6EULAH  STANLEY 

c 

BRISTOL 

LIBERTY 

1 

30  26 

160 

MID 

WILLARD  R.  ADAMS 

brooksville  chin  kill 

10*6 

HERNANDO 

5 

28  37 

82  22 

275 

5P 

5P 

MISS  L.VON  eOROWSKY 

2  3  5 

c 

BUSHNELL  2  E 

1163 

SUMTER 

5 

26  *0 

82  06 

75 

6P 

6P 

MRS.  A.   H.  NELSON 

2  3  5 

CAMP  BLAMOINO 

1219 

CLAY 

e 

24  54 

81  59 

190 

5P 

5P 

LEROY  G,  NORMAN,  JR 

2  3  5 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

' 

26  52 

60  38 

36 

Ml 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

CAftAL  POINT  USOA 

PALM  8EACH 

26  52 

25 

MID 

SUGAR  PLANT  FLD  STA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1305 

MONROE 

5 

25  11 

60  5* 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

131Q 

LEE 

5 

26  32 

62  11 

3 

5P 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

2  3  5 

CARRABELLE 

1356 

FRANKLIN 

5 

24  51 

8*  40 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  5 

CARTVILLE 

1388 

WASHINGTON 

3 

30  46 

35  49 

65 

7A 

LONN IE  H .   WH I TAK ER 

3 

CEDAR  KEY 

LEVY 

5 

29  08 

19 

6P 

6P 

C.  C.  WHIDDON 

CHATTAHOOCHEE 

IS  02 

GADSDEN 

1 

30  42 

84  52 

90 

7A 

MRS.W.MOBLEY  OLIVER 

3 

ChIPlEY  3  E 

IS** 

WASHINGTON 

3 

30  47 

85  29 

130 

5P 

5P 

A.  W.  0-STEEN 

2  3  5 

CLEAfiWATER 

1632 

PINELLAS 

5 

2  7  54 

82  50 

5 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

CLERMONT  £  S 

16*1 

LAKE 

28  29 

81  46 

140 

6P 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  5 

CLEWISTON 

HENDRY 

26  45 

18 

8P 

GERVIN  N.  PITZEN 

CLEWISTCN  U  S  ENGINEERS 

165* 

HENDRY 

7 

26  45 

80  5S 

20 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

COCWUT  GROVE  7  S 

1716 

DADE 

25  39 

80  17 

SA 

8A 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

COMPASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

5 

30  36 

85  24 

213 

6P 

6P 

EARL  E.  THARP 

Z  3  5 

CRESCENT  CITY  2  SW 

1978 

PUTNAM 

29  25 

81  31 

50 

6P 

6P 

M.   S .  NEWBOLD 

2  3  5 

CREST VIEW 

OKALOOSA 

5 

30  46 

236 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

5 

29  38 

83  07 

45 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

c 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

5 

29  38 

83  06 

42 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

Z  3  5 

DANIA  i.  WNM 

211* 

BROWARD 

2 

26  0* 

80  12 

7 

MID 

FLA.  POWER  &  LIGHT 

3 

DAVTONA  8EACH 

2150 

VOLUSIA 

^ 

29  13 

81  02 

9A 

9A 

NEWS— JOURNAL  CORP. 

2  3  5 

OAYTOr.A  BEACH  W8  AP 

VOLUSIA 

2 

29  11 

31 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

^ 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3 

30  43 

86  07 

266 

5P 

H.  C.  STORRS 

2  3  5 

OE  LAND 

2224 

VOLUSIA 

6 

29  02 

81  16 

36 

gA 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

Z  3  5 

CKMLING  PARK 

2391 

SUMANNEE 

10 

30  15 

S3  13 

MID 

MRS.   HATTIE  TOOLE 

c 

DRY  TORTUGAS 

2*13 

MONROE 

* 

24  38 

62  52 

6P 

6P 

JOHN  R.  DEWEE5E 

2  3  5 

EUSTIS  2  S 

LAKE 

8 

28  50 

65 

6P 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

EVERGLADES 

2650 

COLLIER 

6 

>5  51 

61  23 

3 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERCCORP 

2  3  5 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTNAM 

a 

24  ** 

61  32 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

FELOA  2  N 

2923 

HENDRY 

26  33 

61  26 

16 

HID 

MRS.   DAISY  E. PARSON! 

c 

FELLSWERE 

2436 

INDIAN  RIVER 

2  7  46 

60  36 

25 

4P 

*P 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

FERNANDINA  BEACH 

NASSAU 

2 

30  40 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

Z  3  5 

FORT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

7 

27  32 

80  48 

60 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2 

26  06 

60  09 

10 

6P 

F.    P.   MEDFORD,  JR. 

2  3  5 

FT  LAUDERDALE  BAHIA-MR 

3168 

BROWARD 

2 

26  07 

80  06 

5P 

5P 

BAMIA-MAR  YACHT  HRBR     2  3  5 

Ft  LAUDERDALE  7  ¥ 

3171 

BROWARD 

^ 

26  06 

80  1* 

8A 

6A 

U  OF  F  PLANTAT ION  W 

B  2  3  5  6 

c 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

LEE 

5 

26  35 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

80  19 

10 

MID 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

3316 

ALACHUA 

8 

29  39 

82  21 

165 

6A 

6A 

H.  E.  BRATLEY 

2  3  5 

c 

GAINESVILLE  2  SW 

3321 

ALACHUA 

8 

29  38 

82  22 

135 

AGRONOMY  DEPT  U  OF  f 

2  3  5  6 

c 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

3*70 

BAKER 

' 

30  15 

82  10 

140 

4P 

4P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

Z  3  5 

GRACEVILLC  3  E 

JACKSON 

3 

30  58 

HID 

ELLIS  F.  CANNON 

GRAPE  HAMMOCK  C. P. RANCH 

3571 

POLK 

7 

27  48 

81  15 

60 

5P 

50 

MRS.   M.   G.  GAFFNEY 

Z  3  5 

c 

HART  LAKE 

36*0 

ORANGE 

7 

28  23 

81  13 

70 

9A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

HIALEAH 

3909 

DAOE 

2 

25  SO 

80  17 

6 

6A 

8A 

MIAMI   WATER  PLANT 

2  3  5  6 

c 

HIGH  SPRINGS 

3456 

ALACHUA 

10 

29  50 

82  36 

75 

5P 

5P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

HILLIARO 

tIASSAU 

9 

30  42 

70 

6P 

6P 

BRUNO  SCHR08BACH 

Z  3  5 

HILLSBOROUGH  RVB  ST  PK 

3466 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

82  14 

SO 

3A 

STATE  PARK 

3 

HOLOPAH  3  NNH 

*075 

OSCEOLA 

6 

28  11 

81  05 

70 

MID 

TRIPLE  E. DEVELOP. CO 

c 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

*09l 

DADE 

2 

25  30 

80  30 

11 

*P 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

Z  3  5 

c 

HYPOLUXO 

419B 

PALM  BEACH 

^ 

26  33 

60  03 

IZ 

6P 

6P 

J.  L.  GARNETT 

2  3  5 

INGLIS 

*273 

LEVY 

S 

29  02 

62  *1 

12 

MID 

FLA.   POWER  COMPANY 

c 

INVERNESS 

CITRUS 

5 

28  50 

70 

5P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

Z  3  5 

ISLEWORTH 

*332 

ORANGE 

e 

28  28 

61  33 

115 

6P 

CHASE  0  COMPANY 

3 

JACKSONVILLE  WB  AP 

*356 

DUVAL 

8 

30  25 

61  39 

24 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

Z  3  5 

c 

JACKSONVILLE  BEACH 

066 

DUVAL 

^ 

30  17 

61  24 

10 

7P 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

Z  3  5 

JACKSONVILLE  HB  CITY 

*3  71 

DUVAL 

8 

30  20 

61  39 

16 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

JASPER  9  ESE 

*39* 

HAMILTON 

10 

30  30 

62  *e 

140 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KENDALL  2  E 

*51B 

DADE 

2 

25  41 

60  17 

18 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  WB  CITY 

*575 

MONROE 

5 

24  33 

81  48 

4 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

Z  3  5 

KISSIMMEE 

*620 

OSCEOLA 

7 

28  16 

61  25 

64 

6P 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

Z  3  5 

KISSIMMEE  3 

*625 

OSCEOLA 

7 

26  16 

81  24 

68 

MID 

MRS.  MABEL  L .  LAKE 

c 

LA  BELLE 

*662 

HENDRY 

5 

26  46 

81  26 

13 

6P 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

Z  3  5 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

*707 

POLK 

5 

26  06 

81  43 

180 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

c 

LAKE  CITY  2  E 

*?31 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

206 

5P 

5P 

CHARLES  D.  LOCKWOOD 

2  3  5 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

26  32 

81  28 

U5 

9A 

9A 

SUBTROP  FRT  FLD  STA 

2  3  5 

LAKELAND  WB  CITY 

*797 

POLK 

5 

26  02 

81  59 

21* 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

LAKE  PLACID  2  SW 

*6*5 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

61  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  5  6 

LAKE  TRAFfORD 

4666 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

7A 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

LAMCNT  B  W 

4692 

JEFFERSON 

5 

30  24 

63  55 

190 

MID 

TUNGSTEN  PLANTATION 

c 

LEES0URG 

490O 

LAKE 

8 

28  49 

81  52 

MID 

EDDIE  C.  BUTLER 

c 

Station 

,.  X  No 

County 

« 

O 

2 

2 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Reier 

to 
tables 

Temp.  1 

1  Precip 

LIGNUMVITAE  KEY 

5035 

MONROE 

2 

2*  54 

80  *2 

HID 

JP.  E.  C.  LUNSFORD 

LIVE  OAK  2  ESE 

5094 

SUWANNEE 

10 

30  17 

82  58 

120 

6P 

6P 

EDISON  K.  HAMILTON 

2  3  5 

LONGBOAT  KEY 

5124 

SARASOTA 

5 

27  25 

62  *0 

6P 

G.  W.  HERRINGSHAN 

3 

LOXAHATCHEE 

5162 

PALM  BEACH 

26  41 

60  16 

1* 

6P 

6P 

:.   A,  KING 

Z  3  5  6 

C 

LYNNE  *  SE 

9237 

MARION 

Z4  10 

61  62 

90 

HID 

OTIS  B.  FORT 

C 

MADISON 

5275 

MADISON 

10 

30  28 

63  25 

1*6 

7P 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

2  3  6 

MARATHON  VACA  KEY 

5351 

MONROE 

5 

24  43 

81  06 

4 

6P 

6P 

U.S.  PUB. HEALTH  SVC 

2  3  5 

HARIANNA  CAA  AP 

5367 

JACKSON 

1 

30  50 

85  11 

110 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  6 

MARIANNA  IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

1 

30  45 

85  17 

120 

5P 

5P 

FLA,    IND. S. FOR  BOYS 

2  3  6 

MAR INELANO 

5341 

FLAGLER 

^ 

Z9  40 

81  13 

10 

MID 

MARINE  STuDIO  INC 

c 

MAYO  5  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

5 

30  06 

83  1* 

6P 

6P 

ROBERT  L.  ANNIN 

2  3  5 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

2 

26  05 

80  36 

20 

*P 

4P 

GERALD  E.  EINAM 

2  3  5 

c 

MERRITT  ISLAND 

5643 

BREVARD 

2 

28  21 

60  42 

25 

6P 

6P 

RICHARD  E.  DEWEY 

Z  3  6 

MIAMI  BEACH 

5658 

DAOE 

2 

25  47 

60  06 

9 

5P 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

MIAMI  WB  AIRPORT 

5663 

DADE 

^ 

25  44 

60  17 

8 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

MIAMI  WB  CITY 

5668 

DADE 

2 

25  47 

60  11 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

Z  3  6 

c 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

6 

30  47 

67  09 

217 

5P 

5P 

AGR.  EXP.  STATION 

I  I  I 

MONT  I CELLO 

5879 

JEFFERSON 

5 

30  32 

83  62 

202 

MID 

A.   M.  PHILLIPS 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

GLADES 

26  50 

81  06 

22 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  6  6 

c 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

' 

27  56 

81  36 

160 

5P 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

2  3  5 

MT  PLEASANT 

5940 

GADSDEN 

1 

30  40 

6*  *2 

301 

6P 

6P 

A.  N.  HUBBARD 

Z  3  5 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

5 

27  15 

82  19 

20 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

3 

NAPLES 

6078 

COLLIER 

6 

26  09 

81  *7 

5P 

6P 

CITY  OF  NAPLES 

Z  3  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

60  57 

10 

5P 

6P 

A.   6.  NORDMAN 

Z  3  5 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

^ 

30  31 

66  30 

60 

8A 

8A 

JACKSON  GD. FOR. STA. 

2  3  5 

c 

NITTAW  1  S 

6251 

OSCEOLA 

6 

2  7  56 

81  00 

60 

BP 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

7 

26  33 

80  *3 

1* 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

63Z3 

PALM  BEACH 

26  ZO 

80  32 

22 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

OCALA 

641* 

MARION 

5 

24  11 

82  08 

86 

5P 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

OCA LA  2  NE 

6419 

MAR  ION 

29  13 

82  07 

66 

8P 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  5 

OKEECHOBEE  9  W 

6460 

OKEECHOBEE 

27  14 

80  54 

30 

5P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

6435 

OKEECHOBEE 

27  13 

80  46 

3* 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

ORANGE  CITY  3  S 

6564 

VOLUSIA 

a 

28  66 

SI  16 

75 

MID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

c 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

8 

28  33. 

61  21 

111 

5P 

5P 

ORLANDO  UTILI.  COMM 

2  3  6  6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ORANGE 

® 

28  33 

81  20 

106 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

c 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

GLADES 

26  47 

61  18 

21 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

8 

24  34 

61  36 

16 

6P 

6P 

CITY  OF  palATka 

2  3  5 

PANACEA 

6626 

WAKULLA 

5 

30  OZ 

64  24 

MID 

MR,  OTIS  L.  VAU5E 

PANAMA  CITY 

6836 

BAY 

5 

30  10 

65  fcZ 

15 

5P 

5P 

E.  S.  DAY 

2  3  5 

PANAMA  CITY  2 

6641 

BAY 

* 

30  10 

86  *0 

37 

MID 

FLA,  FOREST  SERVICE 

PARISH 

6880 

MANATEE 

5 

27  36 

82  25 

*4 

MID 

CHARLES  W.  PARRISH 

c 

PENN5UC0  4  NW 

6966 

DADE 

Z 

25  56 

80  27 

7 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

PENSACOLA  CAA  AP 

ESCAMBIA 

5 

30  26 

87  12 

110 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  6 

PENSACOLA  MB  CITY 

700Z 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

67  13 

13 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

c 

PETERS 

7033 

DAOE 

^ 

Z5  36 

60  21 

16 

BA 

DI  GIORGIO  FRUIT 

3 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

6 

26  01 

62  08 

121 

5P 

5P 

D.  A.  STORMS 

Z  3  5 

POMPANO  BEACH 

725* 

BROWARD 

2 

26  14 

80  04 

22 

6P 

5P 

ST.  FARMERS'  MARKET 

2  9  5 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

7293 

MARTIN 

26  59 

80  37 

3* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

c 

PUNT A  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  56 

82  03 

6 

5P 

5P 

E.  J.  K  CANN 

2  3  6 

QUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

30  35 

64  35 

250 

5P 

5P 

N.FLA.  £XP.  STATION 

2  3  6 

RAIFORD  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

10 

30  04 

62  IZ 

133 

6P 

5P 

FLA.    STATE  PRISON 

2  3  6 

c 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

2 

25  ZZ 

60  35 

10 

6P 

6P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  6 

SAINT  AUGUSTINE 

7B12 

ST  JOHNS 

2 

29  5* 

61  14 

15 

6P 

6P 

CTY  OF  ST. AUGUSTINE 

Z  3  5 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

6 

28  21 

82  16 

178 

GEORGE  E.  MONTPETIT 

2  3  5 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7859 

MARTIN 

^ 

27  06 

80  18 

15 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

5 

30  05 

8*  10 

*P 

4P 

FISH  &  WLDLIFE  SVC 

2  3  5 

ST  PETERSBURG 

7886 

PINELLAS 

6 

27  *7 

62  38 

36 

5P 

5P 

CITY  OF  ST  PET 'BURG 

2  3  5 

c 

SAN FORD 

7977 

SEMINOLE 

8 

26  *e 

81  16 

8A 

6A 

E.   J.   MOUGHTON,  JR. 

2  3  5 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

5 

27  21 

62  32 

30 

5P 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  6 

SECOTAN 

809* 

TAYLOR 

30  12 

63  34 

60 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  6 

STUART 

6630 

MARTIN 

2 

27  12 

60  15 

10 

6P 

6P 

CITY  OF  STUART 

2  3  5 

SUNN  I  LAND 

6671 

COLLIER 

26  16 

61  21 

13 

6P 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  3  6  6 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8756 

LEON 

6 

30  26 

64  20 

64 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

TAMIAMI  CANAL 

8775 

OADE 

2 

25  *6 

60  27 

13 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

8760 

DADE 

26  46 

80  60 

12 

lOA 

lOA 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5  6 

c 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8788 

HILLSBOROUGH 

5 

27  68 

82  32 

14 

«D 

M,. 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

TARPON  SPRINGS 

6624 

PINELLAS 

5 

28  09 

62  45 

6 

6P 

9P 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2  3  5 

TAVERN  1 6R 

6841 

MONROE 

2 

Z5  01 

80  30 

5 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

8942 

BREVARD 

2 

26  37 

60  50 

*0 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3  6 

VENICE 

4176 

SARASOTA 

6 

27  06 

62  27 

10 

MID 

VENICE  GONDOLIER 

c 

VENUS  3  SE 

4164 

GLADES 

7 

27  02 

61  21 

70 

MID 

VAN  T.  OXER 

c 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3 

30  38 

86  43 

A6 

MID 

JAMES  D.  PARISH 

c 

VERO  BEACH  CAA  AP 

921* 

INDIAN  RIVER 

Z 

27  39 

80  25 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  6 

c 

WALK  HULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27  3* 

81  49 

120 

6P 

6P 

H.   L.  CARLTON 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH 

4520 

PALM  BEACH 

2 

26  *2 

80  02 

15 

6P 

6P 

PALM  BEACH  POST 

2  3  6 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

4526 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

c 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

28  01 

81  *4 

175 

lOA 

lOA 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 
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FLORIDA  -  MAY  1954 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 


This  month  was  rather  cold  and  dry  in 
north  Florida  and  very  wet  in  the  south- 
ern portion  of  the  State.     Over  the  en- 
tire State  temperatures  averaged  74.5° 
(1.2°  below  normal)  and  extremes  ranged 
from  41°  at  Jasper,  Niceville,  and 
Secotan  to  95°  at  Canal  Point  USDA , 
DeFuniak  Springs,  Billiard,  Ocala  2  NE , 
Palatka,  and  Tamiami  Trail  40  Mi.  Bend. 
Temperatures  averaged  near  three  degrees 
below  normal  in  the  northern  division 
and  very  close  to  normal  in  the  southern 
division.     Precipitation  averaged  4.64 
inches  on  a  statewide  basis  (0.79  of  an 
inch  above  normal)  and  station  totals 
ranged  from  0.15  of  an  inch  at  Cedar 
Key  to  16.06  inches  at  Ft.  Lauderdale 
7  W.     By  divisions  precipitation  aver- 
ages were  about  60%  of  normal  in  the 
north ,  about  80%  of  normal  in  the  middle 
division,  and  about  170%  of  normal  in 
the  south.     (See  map  page  51  for  distri- 
bution of  precipitation).     Hail  was  re- 
ported on  the  6th,  7th,  11th,  and  17th; 
damaging  wind  storms  occurred  the  13th 
and  15th;   and  a  waterspout  was  reported 
about  10  miles  northeast  of  Vero  Beach 
on  the  morning  of  the  20th. 

This  month  began  with  warm  weather  but 
a  cold  snap  that  reached  the  northwest 
section  on  the  4th  dropped  temperatures 
into  the  forties  in  the  north  portion 
on  the  mornings  of  the  5th  and  6th,  and 
nights  continued  cool  until  the  14th. 
Warm  weather  in  north  Florida  the  15th 
was  of  short  duration  and  by  the  16th 
minimum  temperatures  were  in  the  upper 
forties  and  lower  fifties.     Mild  tem- 
peratures the  18th-20th  gave  way  to 
colder  weather  the  21st  that  penetrated 
to  the  extreme  southern  portion  of  the 
State  and  held  on  over  most  of  the  State 
through  the  25th.     Minimum  temperatures 
during  this  cold  period  were  in  the 
middle  forties  in  the  north  portion, 
in  the  middle  fifties  in  the  central, 
and  in  the  low  sixties  in  the  south 
portion.     Tallahassee  and  Jacksonville 
WB  AP  recorded  record  low  temperatures 
for  so  late  in  the  spring  on  the  22nd. 
Cold  nights  continued  in  the  extreme 
south  portion  until  the  28th.  Tem- 
peratures were  near  the  seasonal  nor- 


mal the  last  few  days  of  the  month. 

Precipitation  was  light  the  first  week 
of  the  month  except  for  locally  heavy 
showers  at  a  few  scattered  points  on 
the  Peninsula.     The  second  week  brought 
moderate  to  heavy  rains  to  most  of  the 
area  south  of  Marion  County  and  light 
to  occasionally  moderate  rains  else- 
where.    Showers  were  frequent  and  many 
of  them  produced  heavy  rain  in  the 
south  portion  during  the  second  half 
of  the  month.    Hail  fell  in  Okeechobee 
County  the  6th,  at  Bartow  the  7th,  in 
Volusia  County  the  11th,  and  in  the 
West  Palm  Beach  area  the  17th.  Cabbage 
and  peppers  were  damaged  by  hail  in 
Volusia  County,  but  otherwise  losses 
due  to  hail  were  negligible.     On  the 
morning  of  the  13th  a  squall  line  de- 
veloped destructive  winds  in  Miami  that 
broke  trees,  shrubbery,  windows,  awnings, 
and  TV  aerials.     Winds  reached  destruc- 
tive force  at  Coconut  Grove  and  Delray 
Beach  on  the  afternoon  of  the  15th  cap- 
sizing sail  boats  anchored  at  Coconut 
Grove  and  ripping  the  canvas  cover  from 
a  beach  pavilion  at  Delray  Beach. 

Weather  conditions  this  month  were 
favorable  to  agricultural  interests  at 
some  times  and  in  some  areas,  but  un- 
favorable conditions  outweighed  the 
favorable.     Harvesting  of  the  1953-54 
citrus  crop  was  practically  complete  by 
the  end  of  the  month  with  processors 
using  nearly  70%  of  the  oranges  and 
nearly  50%  of  the  grapefruit.  Prospects 
for  the  1954-55  crop  at  the  end  of  May 
were  excellent  for  oranges  and  tangerines 
and  good  for  grapefruit.     Truck  crops 
encountered  unfavorable  weather  in  the 
form  of  excessive  rain  in  south  Florida 
and  drought  conditions  in  north  Florida. 
Production  prospects  for  watermelons 
were  lowered  somewhat  in  May.  Harvest- 
ing of  a  fair  to  light  crop  of  oats, 
rye,  and  lupine  was  completed.  Tobacco 
harvest  started  about  the  middle  of  the 
month.     Cotton  and  peanuts  were  retarded 
and  field  corn  seriously  injured  by  dry 
weather.     Pastures  were  fair  to  poor  in 
the  north  portion  and  good  in  central 
and  south  Florida.  -  J.T.B.B. 
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Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Faateat 
mite 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

u 

,01-09 

.10-49 

.50-.99 

661-001 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

APALACHICOLA  »B  CITY 

7.9 

23 

SE 

24 

1 

3 

3 

1 

0 

0 

8 

71 

4.1 

DAVTONA  BEACH  WB  AP 

sw 

13 

10.5 

25» 

SW 

13 

86 

82 

59 

74 

4 

4 

3 

0 

2 

0 

13 

_ 

5.1 

POUT  MYERS  WB  AP 

E 

14 

8.0 

30* 

sw 

13 

88 

83 

55 

75 

2 

1 

7 

1 

1 

0 

12 

5.4 

JACKSONVILLE  ITB  CITY 

SSEt 

12t 

8. at 

30t 

NWt 

19t 

81t 

76t 

46t 

60t 

3 

2 

3 

1 

0 

0 

9 

64t 

5.3t 

KEY  »EST  WB  CITY 

6.9 

18 

SE 

13 

81 

78 

68 

75 

5 

1 

3 

3 

0 

0 

12 

74 

6.5 

LAKELAND  WB  CITY 

6.6 

2 

2 

3 

3 

1 

0 

11 

54 

5.3 

MIAMI  WB  CITY 

SSEf 

lot 

10.3 

40 

S 

13 

83t 

Sit 

59t 

74t 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

19 

61 

6.0 

MIAMI  BEACH 

2 

3 

4 

2 

1 

2 

14 

ORLANDO  WB  AP 

N£ 

11 

8.8 

28* 

SSW 

4 

89 

82 

52 

68 

3 

2 

4 

2 

1 

0 

12 

5.2 

PENSACOLA  WB  CITY 

ESET 

12t 

10.lt 

29 

SW 

3 

81t 

79t 

56t 

66t 

0 

2 

2 

2 

0 

0 

6 

72 

TALLAHASSEE  WB  AP 

NNW 

13 

S.3 

77 

79 

45 

55 

I 

3 

6 

0 

0 

0 

10 

5.4 

TAMPA  WB  AP 

E 

15 

9.1 

25» 

SSE 

12 

84 

79 

51 

69 

3 

2 

4 

2 

1 

1 

13 

76 

4.5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

ESE 

13 

9.6 

45» 

W 

13 

85 

81 

64 

76 

3 

7 

4 

3 

2 

1 

20 

6.2 

1  Airport  Data 
*  This  datum  is  obtained 
by  visual  observation 
since  recording  equip- 
ment  Is  not  available. 
It  is  not  necessarily 
the  fastest  mile  occur- 
ring during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

a 

« 

s 

-s 

« 

Aver 

High 

a 
t 

Aver 

1891 

73.8 

95 

47 

2.67 

1892 

75.4 

98 

48 

2.16 

1893 

76.1 

101 

49 

3.91 

1894 

74.6 

98 

44 

2.31 

1895 

75.3 

97 

48 

4.35 

1896 

77.0 

100 

48 

2.78 

1897 

74.2 

99 

43 

2  .31 

1898 

76.3 

102 

41 

1.55 

1899 

78.2 

101 

1.14 

1900 

75.5 

96 

47 

3.95 

1901 

75.0 

98 

43 

4.28 

1902 

77.7 

101 

51 

2.42 

1903 

74.0 

101 

49 

4.94 

1904 

74.9 

100 

44 

2.54 

1905 

78.7 

101 

48 

5.62 

1906 

75.2 

99 

38 

6.96 

1907 

76.3 

99 

42 

4.87 

1908 

75.9 

102 

40 

2.69 

1909 

75.1 

99 

40 

4.23 

1910 

75.2 

100 

41 

2.49 

1911 

74.8 

100 

43 

4.49 

1912 

77.7 

100 

47 

5.70 

1913 

74.4 

100 

47 

3.09 

1914 

75.9 

104 

45 

1.69 

1915 

78.2 

100 

52 

6.13 

Temperature 

Precipitation 

Year 

■s 

0 

« 

s 

o 

M 
D» 

s 

s 

« 

« 

> 

2 

> 

< 

1916 

76.4 

102 

41 

3.85 

1917 

73.2 

100 

40 

2.65 

1918 

74.9 

97 

46 

2.44 

1919 

75.4 

98 

46 

6.45 

1920 

74.3 

97 

47 

5.04 

1921 

73.5 

100 

37 

5.60 

1922 

76.3 

99 

50 

7.48 

1923 

74.1 

97 

39 

8.99 

1924 

74.6 

103 

43 

3.17 

1925 

73.8 

96 

38 

5.57 

1926 

74.4 

99 

46 

2.70 

1927 

77.0 

102 

42 

0.93 

1928 

72.9 

97 

40 

3.63 

1929 

76.4 

99 

41 

4.91 

1930 

76.5 

99 

52 

3.89 

1931 

74.0 

97 

44 

3.29 

1932 

75.3 

99 

46 

6.13 

1933 

78.8 

102 

52 

2.47 

1934 

75.5 

95 

52 

6.65 

1935 

77.3 

100 

52 

3.84 

1936 

75.7 

98 

51 

4.10 

1937 

75.4 

103 

47 

3.41 

1938 

76.8 

103 

46 

4.09 

1939 

74.9 

96 

40 

5.00 

1940 

72.9 

99 

38 

2.03 

Temperatme 

Precipitation 

Year 

« 

o 

Avera 

o 

ja 
o> 

2 

s 

t 

« 
e 
> 
< 

1941 

74.3 

101 

42 

1.48 

1942 

75.2 

96 

40 

3.45 

1943 

77.2 

98 

44 

4.97 

1944 

75.4 

100 

41 

2  .93 

1945 

74.9 

105 

40 

1.95 

1946 

76.7 

96 

49 

7.80 

1947 

76.4 

96 

47 

4.81 

1948 

77.4 

99 

46 

2.43 

1949 

76.5 

98 

47 

2.34 

1950 

77.1 

98 

50 

3.08 

1951 

75.1 

98 

43 

2.45 

1952 

76.4 

97 

41 

3.76 

1953 

104 

51 

1.50 

1954 

74.5 

95 

41 

4.64 

All 

Tears 

75.7 

3.85 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


Sec  reference  notes  following  Station  Index. 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
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Temperature 


Precipitation 


Station 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

! 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  ol  Daya 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Lowest 

Date 

Max. 

Mln. 

o 
1- 

Max.  Depth 
on  Ground 

1 

a 

e 

1 

.50  or  More 

1.00 

or  More 

"sl 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  MB  CITY  R 

79.1 

64.6 

71.9 

-  2.5 

83 

1  + 

53 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

1,S4 

1,29 

,66 

12 

,0 

0 

4 

1 

0 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

83.2 

57.2 

70.2 

-  4.6 

90 

1 

45 

5 

1 

0 

0 

0 

2,35 

- 

1,70 

,83 

29 

,0 

Q 

4 

3 

0 

CARRABELLE 

S't.O 

58.9 

71.5 

-  2.6 

69 

8  + 

43 

22 

3 

1,08 

- 

1,62 

,44 

29 

,0 

0 

2 

0 

0 

CHIPLEY  3  E 

B2.'> 

57.7 

70.1 

-  3,7 

92 

31 

44 

5+ 

18 

? 

0 

0 

0 

2.09 

2,17 

28 

.0 

0 

6 

2 

0 

COMPASS  LAKE 

83.4 

56.9 

7  0.2 

*■  3,7 

93 

3 1 

4  3 

16 

4 

0 

0 

0 

4,92 

1,06 

2.\\ 

Q 

3 

3 

2 

CRO'SS  CITY  CAA  AP 

56.7 

71.8 

93 

1  + 

46 

22 

1 

3 

0 

0 

0 

4,41 

2,65 

30 

•  0 

0 

6 

2 

1 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

8'.. 8 

59.3 

72.1 

-  2,4 

95 

31 

44 

5 

6 

6 

0 

0 

0 

5.06 

,44 

2.88 

13 

.0 

0 

6 

2 

1 

FERNANDINA  BEACH 

80.7 

64.4 

72.6 

-   1  ,9 

87 

8  + 

54 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

1.06 

- 

2,41 

,33 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

85.3 

57.6 

71.6 

-  2,6 

93 

31 

46 

24 

0 

4 

0 

0 

0 

2.03 

2,14 

1.21 

29 

.0 

0 

2 

2 

1 

HILLIARD 

84.2 

56.1 

3 

0 

0 

0 

.67 

3,62 

.45 

1 9 

0 

1 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 

83.8 

61.8 

72.8 

-  2.1 

91 

3 

51 

22 

0 

3 

0 

0 

0 

,73 

- 

2,70 

.25 

13 

.0 

0 

3 

0 

JACKSONVILLE  BEACH 

80.5 

64.1 

72.3 

86 

8  + 

55 

5+ 

0 

0 

0 

0 

0 

2,04 

,85 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

JACKSONVILLE  WB  CITY  R 

82.6 

64.3 

73.5 

-  1.7 

89 

3  + 

54 

5 

1 

,88 

- 

2.75 

,60 

19 

.0 

I 

4 

1 

JASPER  9  ESE 

85. 6M 

54. 5M 

70.  IM 

94 

30+ 

41 

5+ 

22 

5 

0 

0 

0 

1.73 

,86 

13 

.0 

0 

3 

2 

0 

LAKE  CITY  2  E 

-  2.8 

22 

Q 

9 

0 

0 

0 

1,38 

2,26 

,76 

13 

,  0 

0 

2 

1 

0 

LIVE  OAK  2  ESE 

59.3 

71.9 

93 

30 

3 

3 

0 

0 

0 

2,30 

,87 

13 

.0 

0 

6 

1 

0 

MAD  I  SON 

85.1 

60.2 

72.7 

-  2.6 

94 

31 

46 

5 

6 

8 

0 

0 

1,41 

- 

2,35 

,76 

13 

.0 

0 

2 

2 

0 

MARIANNA  CAA  AP 

^  2 

1,33 

,98 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

84. 4 

57^5 

71.0 

-  3,3 

93 

31 

42 

21 

13 

5 

0 

0 

0 

2.98 

- 

•  98 

,98 

28 

.0 

0 

6 

2 

0 

MAYO  5  NW 

85.6 

58.9 

72.3 

93 

3  \ 

46 

9+ 

^ 

5 

0 

0 

0 

1.15 

,76 

13 

•  0 

0 

3 

1 

0 

MILTON  EXP  STATION 

81.6 

57.8 

69.7 

90 

30  + 

42 

22 

26 

2 

0 

0 

0 

2.47 

1  ,09 

29 

.0 

° 

3 

\ 

1 

MONTICELLO 

84.7 

57.0 

70.9 

-  3.5 

93 

31 

43 

5 

8 

3 

0 

0 

0 

2.42 

1,54 

,98 

20 

.0 

0 

5 

3 

0 

MT  PLEASANT 

84.3 

58.2 

71.3 

-  2.3 

92 

31 

45 

5 

8 

L, 

0 

0 

0 

2.63 

.91 

,60 

26 

.0 

0 

5 

3 

0 

NICEVILLE 

81.9 

56,1 

69.0 

-  3.7 

86 

31 

41 

5 

0 

0 

0 

0 

3.91 

.79 

1.76 

29 

.0 

0 

3 

3 

2 

PANAMA  CITY 

82.7 

61.4 

72.1 

2,5 

3 

2 

0 

0 

0 

1.24 

2.46 

.40 

28 

.  0 

0 

6 

0 

0 

PENSACOLA  CAA  AP 

81.1 

61.8 

71,5 

86 

30 

47 

5 

7 

0 

0 

0 

0 

4,60 

2.21 

28 

.0 

6 

J 

2 

PENSACOLA  WB  CITY  R 

78.2 

62.6 

70.4 

-  3,4 

85 

30 

47 

5 

11 

0 

0 

0 

0 

2,22 

2.14 

.92 

27 

.0 

4 

2 

0 

QUINCY  EXP  STATION 

84.4 

58.2 

71.3 

-  2,3 

92 

31 

45 

5 

37 

0 

1,97 

2.19 

,56 

29 

.0 

0 

5 

2 

0 

SAINT  MARKS  6  SE 

82.5 

39.4 

71.0 

-  3,0 

92 

30 

45 

5 

4 

1 

0 

0 

0 

4.90 

1.63 

4,20 

13 

.0 

0 

4 

1 

l 

SECOTAN 

83.8 

54.4 

69.1 

94 

41 

2 

0 

0 

0 

3.46 

1,57 

1 9 

Q 

3 

TALLAHASSEE  WB  AP 

83.1 

60.1 

71.6 

-  2,6 

91 

31 

46 

22 

2 

3 

0 

0 

0 

3.12 

.64 

.71 

28 

.0 

0 

6 

4 

0 

DIVISION 

71.3 

2,39 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

86.8 

65.6 

76.2 

,4 

93 

12 

55 

6 

5 

0 

0 

0 

7,82 

3.00 

2.00 

20 

.0 

0 

8 

5 

* 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

85.6 

62.0 

73.8 

-  2.3 

91 

11  + 

53 

22 

0 

3 

0 

0 

0 

6,96 

2,92 

1.66 

14 

.0 

0 

6 

4 

4 

BUSHNELL  2  E 

86.2 

61.2 

73.7 

-  1.6 

92 

11  + 

49 

22 

0 

2 

0 

0 

0 

3,66 

,21 

1.12 

14 

.0 

0 

6 

3 

2 

CAMP  BLANDING 

85.9 

57.7 

71,8 

93 

31 

47 

22 

0 

5 

0 

0 

0 

2.21 

.80 

l^' 

.0 

0 

5 

2 

0 

CEDAR  KEY 

76,2 

.  0 

89 

10+ 

57 

6+ 

0 

0 

0 

0 

0 

.15 

2,14 

.15 

.0 

0 

1 

0 

0 

CLEARWATER 

80.7 

68.4 

74.6 

-  3.  1 

87 

31 

62 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

2,63 

.06 

,72 

13+ 

.0 

0 

4 

3 

0 

CLERMONT  6  S 

87.3 

64.6 

76.0 

-  1.7 

93 

2  + 

55 

24 

0 

9 

0 

0 

0 

1,27 

3,19 

,38 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

CRESCENT  CITY  2  SW 

85.8 

62.7 

74.3 

-  1.3 

94 

28 

51 

22 

0 

6 

0 

0 

0 

2,16 

2.48 

1.15 

29 

.0 

0 

6 

1 

\ 

DAYTONA  BEACH 

82.7 

67,5 

75.1 

92 

5 

59 

22 

3 

0 

0 

° 

2,03 

1,08 

30 

.0 

0 

6 

1 

1 

OAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

83.0 

64.4 

73.7 

-  .7 

90 

4  + 

55 

22 

0 

2 

0 

0 

3.21 

.06 

1.21 

29 

.0 

0 

5 

2 

2 

DE  LAND 

85.0 

63.9 

74.6 

-  1.1 

90 

4 

54 

22 

1 

0 

0 

0 

1.62 

3.10 

.57 

1 

.0 

° 

6 

1 

0 

EUSTIS  2  S 

86.7 

65,0 

75.9 

-  1.1 

93 

11 

56 

22 

0 

6 

0 

0 

0 

2,92 

1.31 

'11 

30 

.0 

0 

7 

3 

0 

FEDERAL  POINT 

85.9 

62.5 

74.2 

,9 

93 

3 

51 

22 

0 

6 

0 

0 

0 

1,83 

2,50 

,69 

30 

.0 

0 

4 

2 

0 

GAINESVILLE  UN  I  V 

86.1 

62.9 

74.5 

-  1.1 

92 

1  + 

52 

22 

7 

0 

0 

0 

3.32 

.17 

1.87 

30 

.0 

0 

6 

1 

1 

GAINESVILLE  2  SW 

86.5 

59.3 

72.9 

93 

1  3 

46 

22 

0 

7 

0 

0 

0 

3.54 

2  .40 

29 

.  0 

0 

5 

1 

1 

GRAPE  HAMMOCK  C   P  RANCH 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

HIGH  SPRINGS 

87.6 

59.8 

73.7 

94 

31 

47 

22 

0 

10 

0 

0 

0 

,56 

.24 

13 

.0 

° 

2 

0 

0 

INVERNESS 

87.1 

63.4 

75.3 

-  ,5 

94 

11 

53 

10 

0 

g 

0 

0 

0 

6,22 

1.23 

2.74 

31 

.0 

5 

2 

2 

KISSIMMEE 

88.1 

62,4 

75.3 

-  1.3 

94 

11 

54 

23 

0 

12 

0 

0 

0 

4,99 

,49 

2.49 

31 

.0 

0 

5 

2 

2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

65.9 

63,4 

74.7 

-  1.9 

90 

2  + 

54 

6 

0 

3 

0 

0 

0 

2.75 

2,86 

.78 

27 

0 

* 

3 

0 

LAKE  HIAWASSE 

86.5 

64.6 

75.6 

93 

12 

54 

24 

7 

0 

0 

0 

3,80 

1.26 

1 

.0 

0 

3 

1 

LAKELAND  WB  CITY  R 

85.1 

66,2 

75,7 

-  .8 

91 

12 

60 

6+ 

0 

2 

0 

0 

0 

3.99 

,60 

1  .04 

27 

.0 

I 

7 

4 

1 

MOUNTAIN  LAKE 

86.1 

64,5 

75.3 

-  .9 

92 

11  + 

55 

6 

0 

0 

0 

0 

6.32 

1.52 

3.93 

20 

.0 

0 

-1 

3 

1 

NEW  SMYRNA  BEACH  N 

84.3 

64,6 

74.6 

,6 

91 

4+ 

58 

22 

0 

2 

0 

0 

0 

4.10 

,27 

1.65 

30 

T 

0 

I 

3 

1 

OCALA 

86.3 

63,5 

75.9 

,3 

94 

31 

54 

22 

0 

12 

0 

0 

0 

1,65 

2,37 

.87 

13 

.  0 

0 

1 

0 

86*5 

57,9 

73.2 

95 

31 

44 

22 

0 

13 

0 

0 

0 

1,18 

,49 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

ORLANDO  WATER  PLANT 

86. 7M 

66, 8M 

76. 8M 

93 

11 

61 

22+ 

0 

5 

0 

0 

0 

3,49 

,93 

6 

.0 

0 

7 

4 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

85.4 

65,2 

75,3 

-  1,2 

91 

11 

57 

23 

0 

3 

0 

0 

0 

3,55 

.47 

1.38 

4 

.  0 

0 

7 

3 

1 

PALATKA 

87. OM 

63, 8M 

75. 4M 

-  .3 

95 

11 

53 

22 

0 

7 

0 

0 

0 

1,66 

2,61 

1,16 

29 

,0 

0 

4 

1 

1 

PLANT  CITY 

86.5 

62,6 

74.6 

.3 

93 

11 

53 

6+ 

0 

8 

0 

0 

0 

5,04 

,61 

1.12 

20 

,0 

0 

6 

5 

2 

RAIFORD  ST  PRISON 

86.0 

59,4 

72.7 

-  1.7 

93 

30 

48 

22  + 

0 

0 

0 

0 

1,63 

2,33 

•  68 

13 

,0 

0 

4 

1 

0 

SAINT  AUGUSTINE 

83.5 

61,6 

72.7 

-  1.3 

90 

28 

50 

22 

0 

1 

0 

0 

0 

1,»6 

2,02 

1,04 

29 

,0 

0 

3 

1 

1 

85.6 

64,6 

75.2 

-  1.0 

93 

11 

58 

22 

0 

3 

0 

0 

0 

5.07 

,60 

1^32 

12 

,0 

0 

9 

3 

1 

ST  PETERSBURG 

84.5 

67.0 

75,6 

-  2.2 

90 

1  + 

60 

6 

0 

3 

0 

0 

0 

4,55 

1,48 

2^15 

13 

,0 

6 

3 

1 

SANFORO 

86.2 

63.6 

74,9 

-  1.2 

91 

5  + 

52 

22 

0 

0 

0 

1,29 

2.71 

,54 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

84.9 

65,7 

75,3 

-  1,2 

90 

1  + 

59 

6 

0 

2 

0 

0 

0 

5,90 

2,61 

2,45 

31 

.0 

0 

8 

4 

2 

TARPON  SPRINGS 

84.2 

65.7 

75.0 

-  1.0 

92 

1 

56 

22 

0 

1 

0 

0 

0 

3,16 

,09 

1,03 

20 

,0 

0 

6 

3 

1 

WINTER  HAVEN 

83. 6M 

66.2 

74. 9M 

91 

9 

60 

6 

3 

0 

0 

0 

5,06 

1,74 

20 

,0 

0 

6 

5 

1 

DIVISION 

74.7 

3.29 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

87.2 

65.1 

76.2 

-  .6 

92 

6  + 

55 

6 

0 

9 

0 

0 

0 

9,08 

4,73 

2,63 

29 

.0 

0 

11 

4 

3 

AVON  PARK 

87.6 

66.3 

77.0 

.0 

93 

10 

58 

6 

0 

10 

0 

0 

0 

3,12 

1,40 

1,00 

27 

.0 

0 

8 

2 

1 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

85.8 

64.8 

75.3 

1.0 

92 

12 

56 

24 

3 

0 

0 

0 

6.37 

2,77 

2,26 

13 

.0 

0 

6 

4 

2 

See  Heierence  Notes  Following  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  CONTINUED 


FLORIDA 
MAY  195<> 


Temperature 


Precipitation 


Snow.  Steel.  Hall 


■3-0 
a  a 
•  3 
Q  o 


—  0 


BIG  PINE  KEY  INN 

8RA0ENT0N 

CANAL  POINT  USOA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 
|ORV  TORTUGAS 
EVERGLADES 
FELLSMERE 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAMIA  MAR 

FORT  LAUDERDALE  7  W 

FORT  MYERS  WB  AP 

FORT  PIERCE 

MIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 

KEY  WEST  WB  CITY 
LA  BELLE 

LAKE  PLACID  2  SW 
LOXAHATCHEE 
MARATHON  VACA  KEY 
MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI  BEACH 
MIAMI   W8  AIRPORT 
MIAMI   WB  CITY 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NAPLES 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

POMPANO  BEACH 

PUNTA  GORDA 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SARASOTA 

STUART 
SUNN  I  LAND 

TAMIAMI   TRAIL  '.O  MI  BEND 

TAVERNIER 

TITUSVILLE  2  W 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA  2  NW 
WEST  PALM  BEACH 
WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

DIVISION 

STATE 


85.6 
86.9 
86.2 
86. OM 

86. '> 
85.7 
83.8 
87.5 
86.8 

87.8 
84.0 
86.1 
87.0 
83.6 

86.4 
88.0 
85.5 
86.0 
88.  1 

88.9 
87.6 
86.8 
85.3 
85.1 

84.0 
86.7 
83.2 
86.1 
85. OM 

83.9 
85.9 
87.6 
87.2 
84.8 

86.5 
85. 2M 
87.8 
86.7 
86. 1 

84.4 
86. 2M 
84.2 
86.0 


65.2 
66.6 
69.0 
69. 8M 

68.2 
69.2 
74.8 
69.1 
65.6 

69.5 
72.4 
67.3 
66.6 
69.6 

69.4 
65.7 
69.4 
74.2 
64.8 

64.7 
66.9 
72,4 
68.9 
68.3 

74.0 
71.7 
71.7 
67.0 
68. 8M 

67.6 
66.4 
67.2 
66.8 
65.6 

71.5 
66. 9M 
68.0 
74.2 
66.2 

69.9 
63. OM 
72.6 
70,3 


75.4 
76,8 
77.6 
77. 9M 

77.3 
77.5 
79.3 
78.3 
76.2 

78.7 
78.2 
76.7 
76.8 
76.6 

77.9 
76.9 
77.5 
80.1 
76.5 

76.8 
76.7 
79.6 
77.1 
76.7 

79.0 
79.2 
77.5 
76.6 
76. 9M 

75.8 
76.2 
77.4 
76.6 
75.2 

79.0 
76. IM 
77.9 
80.0 
75.2 

77.2 
74. 6M 
78.4 
78.2 

77.2 

74.5 


.2 

1.1 


1.9 
.5 

.6 
1,2 
,4 


2,4 
1.8 
1.1 


10  I  0 

0  I  0 

5  .  0 

3  '  0 

0  !  0 


6  I  0 
0  0 


0  I  0 

0 !  0 

0  I  0 
0  I  0 
0 


0  .  0 

0  1  0 

0  i  0 

0  '  0 

0  I  0  1 

0  !  0 

o;  0 

0  '  0 
0  I  0 


10.49 
6,77 
4.27 
7.17 

6.34 
14.17 

5.53 
11.33 

7.16 

11.55 
8.49 

16,06 
4,03 
4.91 

11.41 
11.94 
8,52 
2.94 
3,64 

4>01 
7,31 
5,07 
5,68 
6.97 

11.29 
13.43 
10.11 
11.96 
5.70 

5.58 
9.44 
5.54 
12.70 
8,56 

6,77 
11.02 
6.67 
6.52 
4.76 

3.90 
11.32 
7.24 
7.87 

7.96 


6.38 
2.75 


•  21 
.66 


5.64 
3.64 


1,66 
2,97 

7.36 
7.88 
6.84 
7.98 


1.49 
1.93 


1.32 
.11 


6.86 
2.46 
2.81 


4,24 
1,70 
1.63 
3.92 

1.74 
2.79 
2.87 
4.75 
1.35 

3.10 
2.40 
4.47 
1.47 
1.42 

3.86 
2.87 
2.62 
.91 
1.38 

1.33 
1.61 
2.49 
2.26 
2.71 

5.90 
3.94 
3.18 
3.42 
1.95 

1.18 
4.05 
1.84 
4,15 
2.87 

1.47 
2.01 
3.07 
1.62 
1.60 

1,06 
5.72 
2,93 
2.63 


8  ;  6 
4  3 
6  2 


10  14  2 
10  '   7  5 

8  i  2  1 
6     3  l3 

9  i  6  13 


11 

10  I 
10  i 
9 

a 

12 
10 

9  I 

'I 

•! 

5  I 

6  I 


9  4 
4  2 

3  2 


5P 

6  14 

6  l3 
It 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 


Sm  IU!«i«nc«  NoiM 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLMIM 

Table  3  HAT  KS4 


Day  of  month 

StotioD 

1  1  r 

25  1  26 

29 

30 

31 

2  j 

3 

4  1 
^  1 

g  1 

g 

7  1 

^  1 

8  1  9 

10  1  11  1  12  - 

13     14  1 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20j 

21 

22 

23  1  24 

28 

APALACMICOL*  WB  CITY  R 

1«9A 

•  34 

i07 

■  66 

■  01 

•  00 

T 

•  26 

•  10 

ARCADIA 

9*08 

.40 

•  23 

.  19 

.03 

.60 

1.40  .40 

T 

•  27 

•  02 

•  32 

2*63 

.45 

1.94 

AVON  PARK 

3*12 

•  20 

.67  .10 

•  22 

1^00 

•  46 

•  21 

•  26 

BARTON 

7(82 

.02 

.94  1.06 

1*70 

•  11 

•  31 

•  46 

1,20 

BAY  LAKE 

4.14 

•  50 

T 

1»49  .«1 

U13 

•  16 

•  15 

•  30 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

•  92 

•  03 

•  16 

•  09 

•  01 

•  50 

•  41 

1*96 

•  01 

BELLE  GLADE  MRCN  GATE  h 

77 

*68 
UU  . 

•  65 

U31 

2^26 

•  01 

b^untstown^2  'se 

RECORD 

MISSING 

2  35 

* 

.03  .01 

68 

T 

•  83 

•  60 

BONITA  SPRINGS  2  ESE 

5*66 

2*25 

•  25 

•  69 

2*51 

6RADENT0N 

10<*9 

•  48 

*  32 

•  03 

1^05 

4*24 

brooksvIlle  Chin  hIll 

6«9fl 

.08 

•  29 

la46 

1.52 

1   39  I  66 

•  03 

•  09 

•  40 

•  04 

BUSHNELL  2  E 

3*66 

•  04 

•  07 

•  10 

.85 

1*02  1^12 

•  05 

•  10 

•  31 

CAMP  BLAND I NG 

.80 

•  10 

•  45 

•  36 

CANAL  POINT  USDA 

0.7T 

.05 

T 

•  21 

1.70 

.72 

.  12 

1^55 

•  02 

1^20 

•  02 

•  09 

•  02 

1.63 

•  04 

•  59 

•  04 

CAPTI VA 

7.17 

•  48 

•  04 

•  05 

■  05 

1   71  24 

•  18 

•  07 

•  04 

■  37 

T 

•  02 

3^92 

CARRA6ELLE 

1«08 

.08 

.42 

•  00 

■  05 

•  4A 

CAR YV I LLE 

.14 

•  15 

•  92 

.23 

•  22 

•  68 

CEDAR  KEY 

•  IS 

T 

CHATTAHOOCHEE 

•  18 

1^29 

CHIPLEY  3  E 

2*09 

•  12 

.04 

39 

•  37 

•  11 

•  57 

•  93 

CLEARWATER 

2*63 

•  54 

T 

T 

.09 

•  72  T 

•  72 

T 

•  09 

•  47 

T 

CLERMONT  6  S 

•38  .19 

.09 

•  39 

•  11 

•  04 

CLEWISTON 

6.64 

.63 

.06 

.04 

.14 

.24 

1.23  .04 

.07 

.  53 

.  14 

.04 

T 

1 . 51 

.62 

1 . 16 

.17 

.02 

CLEMlSTON  U  5  ENG 

6»3* 

*  13 

.5 

.07 

•  23 

1.30  ^20 

7*1  A 

•  08 

•  06 

.95 

•  33 

■  43 

1^74 

•  02 

.   8  ^86 

01 

2.79 

1  ^69 

•  74 

•  02 

COMPASS  LAKE 

«t92 

1 .65 

T 

2*64 

•  63 

CRESCENT  CITY  2  Sw 

2*16 

.15 

.11 

•35  .12 

■  03 

•  25 

1^15 

CROSS  CITY  CAA  AP 

4*41 

.16 

.35 

T 

.36 

T 

.25 

•  04 

2.69 

2 

81 

•  72 

•  16 

3.  16 

•  28 

•  27 

DAYTON A  BEACH 

2»03 

.07 

■  02 

.11  115 

.23 

■  34 

1,08 

•  03 

.05 

■04  .12 

T  T 

•  40 

T 

U21 
•  88 

1.05 

D£  FUNIAK  SPRINGS 

•  08 

2.88  .11 

•  09 

•  22 

•  35 

,42 

•  03 

DE  LAND 

1*62 

•  57 

•19  *i8 

•  11 

.  12 

DRY  TORTUGAS 

5,53 

T 

.47 

.18 

2.87  .06 

.  05 

.41 

.12 

.11 

T 

.99 

.04 

.23 

EUSTIS  2  S 

2*92 

•  07 

•  13 

•  11 

.23 

•  02 

•  10 

,85 

EVERGLADES 

•  01 

•  03 

•  02 

4,75 

■  25 

T 

.46 

•  08 

•  08 

FEDERAL  POINT 

1  tS? 

•  07 

•  05 

.  12 

.48 

•  51 

.59 

.01 

FELLSMERE 

7*16 

.25 

1^35 

T 

■  06 

■  35 

•  62 

T 

•  30 

•  94 

T 

I.  1 1 

•  06 

FERNANDINA  BEACH 

1«06 

* 

.06 

12 

•  33 

.03 

•  20 

•  10 

•  13 

FORT  LAUDERDALE 

11<55 

•  60 

•  55 

1.30 

2*00 

•  70 

•  70 

•  30 

3.10 

•  60 

.20 

FT  LAUDERDALE  6AM1 A  MAR 

.01 

•  68 

•  19 

•  40 

2^40  •Ol 

•  05 

•  27 

2^20 

•  V4 

•  02 

.37 

.05 

FORT  LAUDERDALE  7  M 

16*06 

.36 

•  40 

2.85  .37 

* 

4.47 

Ull 

•  04 

,85 

1*28 

3.25 

,01 

.08 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

4.08 

•  12 

•  47 

•  15 

•82  .06 

T 

•  20 

•  14 

•  47 

•  16 

1.47 

FORT  PIERCE 

4»9l 

•  17 

T 

•10  .25 

•  46 

•  09 

1^32 

•  03 

1^42 

•  32 

.02 

GAINESVILLE  UNlV 

3*32 

.  34 

*  13 

•  11 

*4l  04 

T 

1*87 

•  42 

GAINESVILLE   2  SH 

3*54 

•  17 

•  16 

■  01 

•  36 

2^40 

*44 

GLEN  ST  MARY  NURSE R I ES 

2*03 

•  72 

• 

■  04 

U21 

GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

U57 

U48 

1*95 

HART  LAKE 

3«77 

•  03 

.49 

•  11 

»90 

•  98 

•  04 

•  61 

HI ALEAH 

11«41 

•  20 

•  25 

- 

* 

•  10 

•  32 

2*  38 

1  (SO 

1*33 

.26 

HIGH  SPRINGS 

•  55 

.13 

•  06 

•  24 

•  04 

•  08 

HILLI ARD 

•  67 

T 

T 

T 

•  18 

.45 

•  02 

•  01 

•  01 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

4,77 

•  51 

1.39  .89 

•  99 

•  17 

•  09 

•  12 

•  69 

HOMESTEAD  EXP  STA 

11^94 

•  71 

1.15 

•  51 

'o» 

1^80 

2.87 

2*00 

.35 

2t22 

HYPOLUXO 

8*52 

•  11 

1.53  .07 

•  44 

*16 

2.62 

•  72 

1*11 

INVERNESS 

5«22 

•  02 

.13 

•  44 

T 

1.27  .09 

•  08 

,03 

.42 

2.7« 

ISLEWORTH 

3.75 

■  07 

.07 

.15 

.35  .14 

•  41 

T 

•  90 

2.06 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 

•  73 

T 

•  12 

.02 

•  01 

•  25 

•  03 

T 

•  23 

•  04 

.03 

JACKSONVILLF  BEACH 

2^04 

•  29 

•  43 

•  04 

,06 

•  37 

JACKSONVILLE  WB  CITY  R 

•  88 

T 

T 

•  01 

•  10 

*14 

•  10 

T 

•  03 

JASPER  9  ESE 

1*73 

•  85 

2  77 

•  50 

•  30 

KENDAL  2  E 

15»70 

•  24 

•  05 

3.70  ^83 

57 

* 

•  42 

96 

,38 

•  52 

•  02 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

2.94 

T 

• 

•  10 

•  88 

T 

•  20 

T  .24 

.59 

T 

•  06 

•  91 

K I SS I MMEE 

4*99 

■  06 

•06 

2^49 

LA  BELLE 

3»64 

•  22 

*01 

•32  ■03 

1*38  *04 

• 

•  72 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

2«75 

•  06 

•  08 

.58  .62 

• 

.05 

.32 

LAKE  CITY  2  E 

1*38 

.78 

08 

*O0 

06 

•  9 

LAKE  HIAWASSE 

3^60 

1.28 

•  23 

•  05 

•  38 

.63  .06 

•  04 

•  01 

.43 

•  09 

•  00 

LAKELAND  WB  CITY  R 

3*99 

•  22 

•02 

■  24 

1.04 

•  09 

LAKE  PLACID  2  SW 

4«01 

•  23 

•03 

•08  (21 

*42  *06 

26 

* 

.07 

1.29 

'21 

•  15 

*  11 

LAKE  TRAFFORD 

4*96 

1.20 

•  06 

2*04 

•  06  ^ 

•  96 

*04 

LIVE  OAK  2  ESE 

2*30 

•  43 

•  04 

.87 

26 

*2e 

27 

LONGBOAT  KEY 

10*51 

•  54 

•  97 

.03 

2*15  1*43 

.16 

•  01 

.91 

.05 

U84 

2*80 

LOXAMATCHEE 

7*31 

•  76 

1*61 

•  05 

.45 

04 

1 

* 

1.91 

**t 

•  31 

•  03 

MADISON 

1*41 

.05 

•  78 

•  01 

MARATHON  VACA  KEY 

5*07 

.53 

•47  ,02 

•  04 

•  68 

•  36 

2^40 

•  04 

T 

MARIANNA  CAA  AP 

1*33 

T 

.06 

•  01 

!40 

•  02 

•90 

.03 

MAR  1  ANNA    1 NO  SCHOOL 

•  48 

•10  ^26 

•  90 

.76 

MAYO  5  NW 

1*15 

.13 

•  76 

•  06 

•  20 

MELBOURNE 

5*68 

.09 

T 

1 ,09  T 

.16 

2*29 

•  94 

1*10 

•  09 

MERRITT  ISLAND 

6*97 

.07 

•  05 

•17  ,07 

*16 

l^OO 

•  30 

1^20 

2*71 

MIAMI  BEACH 

11*29 

*04 

•  22 

5^90 

1^11 

56 

09 

*04 

\li 

2*02 

•  21 

T 

•  17 

MIAMI    WB  AIRPORT  R 

.05 

.01 

.26 

2.62 

2«  19 

•  30 

.02 

•  06 

•  01 

•92 

T 

•  36 

3^»4 

2*00 

•  09 

•  16 

•  41 

MIAMI    WB  CITY  R 

10*11 

T 

.04 

•  13 

1.57 

*30 

•  32 

•  06 

•  50 

3*10 

•  04 

•  17 

*7* 

MILTON  EXP  STATION 

2*47 

•  05 

•  94 

*ni 

.24 

•  00 

1^09 

MONT ICELLO 

2*42 

.01 

•  10 

•  70 

•  50  T 

•  11 

•  02 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

11*96 

1*08 

•  03 

.01 

•99  ^95 

** 

• 

•06 

1*99 

•  96 

.  15 

2*09 

•  02 

MOUNTAIN  LAKE 

6*32 

•  16 

.08 

•  03 

.95  ^19 

3*03 

.77 

•  20 

•  31 

mt  pleasant 

2^63 

•66  ^12 

•  40 

•  05 

•  00 

•  60 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

5«12 

•  80 

•  51 

1^61  ^95 

•  34 

•  04 

•  41 

•  40 

NAPLES 

5*70 

•  19 

•  02 

.15 

■  24 

•  04 

1.95  .09 

•  01 

*99 

.40 

•  45 

1^49 

NEW  SMYRNA  BEACH  ♦  H 

4^10 

•  23 

•  20 

•  34 

•16  .18 

•  93 

T 

T 

1*05 

NICEVILLE 

3*91 

•  50 

•  05 

1*60 

1*76 

NITTAW  1  S 

6*29 

•  17 

T 

•  22 

•  14  T 

l»07 

2^94 

2*09 

•46 

T 

OCALA 

1.65 

.16 

•87  .34 

•  09 

•00 

•  19 

OCALA   2  NE 

1*18 

T 

•  14 

.  33 

•49  .09 

T 

•  13 

OKEECHOBEE  9  W 

7,38 

.10 

•  40 

•  04 

1.60 

•  74 

•  13 

1*00 

•  40 

•  42 

2^47 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

•  02 

•  03 

•  03 

■  92 

•30  •60 

1*10 

•  10 

•  41 

•  77 

•09 

•  03 

•  02 

ORLANDO  WATER  PLANT 

3.49 

.00 

•  04 

•  93 

•  10 

•  99 

•  40 

•01 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

3*55 

.12 

T 

1.38 

•  02 

•  02 

•47  tlS 

•  15 

T 

•  67 

•  97 

T 

PALATKA 

1*66 

•  19 

•  10 

laie 

•  21 

PANAMA  CITY 

1.24 

.09 

•  10 

•  13 

•  10 

•  93 

*40 

•  13 

PENSACOLA  CAA  AP 

4*60 

•  07 

•  13 

•  17 

•  17 

1^29 

2*21 

•  60 

PENSACOLA  WB  C I TV  R 

2*22 

•  06 

•  IT 

•  09 

•  14 

•  92 

•  04 

PETERS 

13*32 

•  04 

•  20 

T 

2  96  •? 

*•  17 

• 

•  08 

•  16 

9^67 

•  79 

•  01 

PLANT  CITY 

5^04 

.04 

•  06 

•  69 

1*04  *ii 

•  79 

POMP  A  NO  BEACH 

9*44 

•  12 

*  17 

■  48 

1.34 

•  33 

08 

*36 
* 

4*09 

•  01 

1^07 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

4^16 

•  05 

.17 

1^O0  •52 

•  36 

•  0« 

•  11 

•  36 

•  20 

•  34 

•03 

•  02 

PUNT A  GORDA 

5^54 

•  34 

•  09 

>21 

•  99 

•  05 

1*04 

OUINCY  EXP  STATION 

1^97 

.13 

***6 

•  94 

•  02 

•  29 

•  59 

.02 

RAIFORD  ST  PRISON 

1^63 

•  06 

67 

•  20 

T 

•  30 

•  25 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

12*70 

•  86 

•  92 

•69' 

•93  419 

4.19 

U4l 

•65 

2*49 

.22 

SAINT  AUGUSTINE 

1*96 

.06 

.14 

•03  •OS 

•  01 

•  21 

1*04 

SAINT  LEO 

5*07 

•  47 

.98 

•  42 

U32 

.87  .OB 

•  39 

T 

.13 

*17 

*24 

SAINT  MARKS  6  SE 

4*90 

•  15 

4.20 

■  49 

•  10 

ST  PETERSBURG 

4.55 

•  25 

2*19  •■0 

.10 

.40 

.05 

T 

5ANF0RD 

1.29 

•  04 

•  09 

•22  •Od 

•09 

.19 

•  13 

.54 

SARASOTA 

8*56 

•  08 

•64 

•  23 

•  03 

2*87  .97 

•  03 

•  »4 

1*39 

1.76 

Sm  Dilimir.  HotM  FoOowtag  Sbfloa  bdn 
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DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 

_  .  ,     _    „      .  .  MAT  195* 

Table  3— Continued   ^  __^___„  


Stotion 

Total 

Day  of  month 

'  1 

3 

4  1 

5  1  6 

7  1  E 

1  ^ 

10  1  11  1 

12 

•  13  1 

14  1 

15 

16 

17  1  18 

19 

20  j 

21 

22  1  23 

24 

25  1  26 

27 

28 

29 

30 

31 

SCCOTAN 

3*46 

.13 

.26 

.52 

•  10 

•  03 

•  55 

1.57 

.63 

•  35  . 

SUNN  1  LAND 
TALLAHASSEE  MB  AP 
TAMIAMI   TRL  *0  MI  BENO 

6.77 
11*^2 
3.12 

.10 
.OS 

.02 
.22 

.3S 
.13 

.45 

.06 
.1* 

.43 

•  20 

• 

1.45 
.69 
.06 

1.27 
2.01 
.22 
3.07 

•  20 

•  44 

•  48 

•  20 

•  SO 

•  65 

•  76 

•  OS 

•  03 

•  04 
.04 

1^47 

T 

1.19 

I  7S 
.71 
.06 

.20 

.56 
.25 

•  40 

•  06 

.95  . 

TAMPA  MB  AIRPORT  R 

5.90 

.le 

T 

.«! 

.76 

•  61 

•  04 

1^13 

7 

•  14 

.13 

.05 

7 

2.45  . 

TARPON  SPRINOS 
TAvERNlER 
TITUSVILLE  2  W 

3*16 
5.52 

.00 
.30 

.03 
.63 

.13 

.62 

U52 
•  50 

•  60 

T 

•  05 

•  07 

1^03 

T 

U45 

•  03 

•  03 

.03 
.71 
1.60 

•  28 

.21 

1.05 

•  13 
U06 

•  15 

:H: 

VERO  BEACH  CAA  AP 

3*90 

.03 

•  06 

.05 

.43 

•  35 

.05 

•  65 

•  IS 

1.06 

•  77 

•  27 

HAUCHULA  2  NM 

11.32 

5.72 

T 

.17 

1.00 

U04 

•  21 

•  70 

•  44 

•  09 

1^92 

•  03  • 

MEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  MB  AP  R 

MINTER  HAVEN 

7*24 
7.87 
5.08 

T 

.77 

.05 
.04 

T 

T  T 
.01 

T 

.03 

•  25 

.24 

i.ie 

1.13 
.70 

T 

•  02 

•  60 

.47 
.52 

■  30 
•  60 

•  69 

•  oa 

•  05 

•  52 

•  83 
1^74 

T 

T 
T 

T 

•  34 

2.03 
2.63 
.70 

•  60 

•  02 
.09 

T 

•  13 

•  01 

•  25 

•  16 

•  29 

T  . 
.04.  • 
.09  • 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BAT  LAKE 

EVAP 

.31 

.21 

.  26 

.23 

.26 

.29 

.28 

.22 

.26 

.30 

.30 

.31 

.22 

.19 

.26 

.24 

.26 

.33 

.25 

.30 

.26 

.21 

.35 

.26 

.06 

.19 

.20 

.04 

.16 

B7.49 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.22 
147 

.21 
103 

.20 
* 

.26 

.20 

.21 
149 

.23 
119 

.26 
98 

.22 
108 

.27 
88 

.21 
106 

.26 
156 

.  19 

159 

.09 

167 

.  19 

113 

.15 
129 

.23 
94 

.21 
126 

.31 
153 

.23 
188 

.22 
153 

.29 

223 

.27 

221 

.31 

203 

.26 

155 

.25 
137 

.13 
166 

.03 
116 

.  18 

132 

.20 
99 

.09 

82 

6.58 
3890 

BELLE  GLADE  HHN  GATE  4  (a) 

EVAP 

.15 

.18 

.15 

.25 

.12 

.20 

.  11 

.  28 

.29 

.  16 

.22 

.  22 

.08 

.11 

.  10 

.  10 

.  17 

.22 

.28 

.18 

.  11 

.  31 

.22 

.24 

.18 

.29 

.04 

.05 

.08 

.02 

.04 

5. 15 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

HAX 

HIN 

.22 
92 
77 

.19 
92 
71 

.25 
92 
77 

.18 
90 
77 

.14 
87 
76 

.23 
87 
69 

.23 
89 
72 

.  25 
89 
72 

.22 
91 
72 

.23 
91 
77 

.23 
92 
77 

.23 
92 
79 

.08 

87 
75 

.  18 
79 
74 

.  19 
86 
75 

.  13 
85 
76 

.22 
85 
76 

.18 
92 
78 

.27 
90 
75 

.24 
88 
76 

.21 
87 
75 

.28 
89 
74 

.25 
87 
75 

.42 
86 
72 

.28 
83 
72 

.28 
89 
75 

.  15 
82 
76 

.04 
80 
75 

.  13 
88 
77 

.27 
87 
76 

.14 

83 
76 

6.54 
87.6 
75.0 

FT  LAUDERDALE  7  W 

EVAP 
WIND 

.  22 

56 

.22 
66 

.26 
42 

.24 
42 

.25 
49 

.06 
49 

.32 

32 

.26 
40 

.  26 
37 

.29 
38 

.28 
37 

.25 
38 

52 

.11 

73 

.23 
78 

.23 
34 

21 

.26 
49 

.20 

22 

.27 
45 

.25 
61 

.25 
62 

.32 
133 

.38 
132 

.28 
95 

.30 
80 

.23 
77 

46 

.12 
31 

.13 
48 

.10 
30 

B7.  27 
1695 

GAINESVILLE  2  SW 

EVAP 
WIND 

.23 
46 

.30 
48 

.34 

55 

.21 
64 

.22 
57 

.  12 
74 

.29 
32 

.  33 
40 

.31 

55 

.42 
51 

.28 
37 

.30 

62 

.30 
78 

.26 
117 

.28 
47 

.27 

62 

.25 
43 

.37 
43 

.30 
63 

.10 
43 

.52 
119 

.31 
38 

.28 
46 

.36 
70 

.22 
56 

.  17 

28 

.21 
60 

.25 

62 

* 

« 

117 

88.64 

1713 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 

.47 

22 

.26 
37 

.04 

15 

.  11 
10 

.26 
13 

.07 

11 

.  10 
20 

.4.') 
21 

.36 

12 

.18 

16 

.20 
19 

.21 

22 

36 

.20 
30 

.33 
42 

.09 

5 

.03 

13 

.03 

8 

.11 
9 

.17 

13 

.34 

36 

.18 

22 

.41 

62 

.13 
84 

.18 
60 

.27 
40 

55 

66 

.39 

15 

.12 

21 

.08 
14 

36.39 
849 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.19 
18 

.20 
14 

.24 
17 

.22 
24 

.26 
29 

.  30 
24 

18 

13 

22 

15 

21 

12 

42 

35 

18 

12 

14 

23 

24 

43 

17 

41 

29 

28 

18 

21 

16 

12 

9 

9 

19 

657 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.36 

.10 

.  15 

.  17 

.28 

.14 

.14 

.09 

.  11 

.21 

.  28 

.  18 

.44 

.  15 

.09 

.22 

.26 

.26 

.38 

.27 

.24 

.18 

.21 

.26 

.42 

.07 

.13 

B6.65 

HOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.40 

50 

.  30 
73 

.  31 
44 

.24 

27 

.21 
63 

.23 
29 

.29 
45 

.27 
46 

.30 

32 

.29 
28 

.30 
35 

.29 

25 

.27 
57 

.28 
115 

.25 

62 

.  19 
44 

52 

.25 
40 

.27 
35 

.25 
57 

.25 
78 

.27 
85 

.21 

lis 

.42 

122 

.36 
88 

.31 
70 

.17 
67 

.11 
46 

.18 
34 

34 

.08 
39 

88.07 
1737 

OKEECnOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 
WIND 

.28 
2 

.15 
1 

.26 
1 

.27 
6 

.25 
4 

.35 
1 

.26 

2 

.27 
1 

.30 
2 

.33 
4 

.30 

3 

.48 
1 

.18 
20 

.32 
8 

.29 
1 

.41 

3 

.20 
3 

.23 

3 

.29 

3 

.28 
16 

.29 
4 

.29 
1 

.30 

2 

.29 
4 

.27 

3 

.20 
4 

.14 

5 

.08 
1 

.14 

2 

.16 

2 

.10 
1 

7.96 
114 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

25 

.24 

27 

.20 

22 

.18 

29 

.31 
36 

.26 
34 

.24 

28 

.25 
25 

.28 

35 

.32 
33 

.24 

33 

.25 
23 

.12 
41 

.22 
49 

.20 

26 

• 
* 

.33 
81 

.19 

35 

.24 
35 

.20 
39 

.31 
54 

.33 

52 

* 
* 

.53 
87 

.24 

33 

.21 
34 

.01 

33 

.19 

13 

.06 
23 

.08 
12 

.25 
29 

B6.70 
1026 

PORT  KAYACA  S  L  CNL  (a) 

EVAP 
WIND 

.  19 

2 

.20 
1 

.09 
1 

.28 
10 

.20 
10 

.37 
1 

.27 
4 

.23 
0 

.35 
I 

.31 

1 

.34 
1 

.33 
1 

.30 
4 

.22 
12 

.31 

0 

.  17 
8 

.28 
4 

.18 
10 

.40 

12 

.38 
14 

.26 
10 

.32 
8 

.29 
10 

.36 
4 

.33 
8 

.30 
4 

.13 

1 

.14 

2 

.15 
2 

.15 
1 

.09 

2 

7.92 
149 

SUNNILAKD 

EVAP 
WIND 

.50 
168 

.  22 
61 

.  15 
64 

.30 
84 

.26 
83 

.24 

37 

.  28 
66 

.20 
44 

.32 
63 

.26 
48 

.22 
58 

128 

.14 

30 

.39 

215 

.21 
41 

.25 
67 

.27 
91 

.  17 
101 

.32 
83 

.33 
125 

.25 
148 

.33 

139 

.27 
107 

.08 
64 

.03 
106 

.21 
46 

.08 

39 

.  12 
58 

.17 
68 

86.79 
2432 

TAMIAm  TRL  40  HI  BD 

EVAP 

.18 

.20 

.25 

.17 

.  23 

.15 

.10 

• 

.23 

.27 

.27 

.  16 

.48 

.10 

.56 

.30 

.25 

.06 

.22 

.22 

.  19 

.19 

.36 

* 

.36 

.09 

.13 

.15 

.12 

86.40 

VBRO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.22 

.29 

.28 

.19 

.21 

.25 

.36 

.  19 

.25 

.25 

.26 

.22 

.15 

.28 

.28 

.22 

.  19 

.08 

* 

1.03 

.27 

.53 

.42 

.38 

.22 

.20 

.56 

.18 

88.23 

MAX  and  MIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
toaporaturo  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  tlBC  of  observation. 


(a)  Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  Inches. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MAY  I9»<t 


Day  Of  Month 


:>iatioii 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

APALACH ICOLA  WB  CITY 

83 

82 

82 

75 

76 

77 

77 

83 

78 

78 

79 

77 

81 

76 

78 

76 

78 

83 

82 

62 

72 

77 

80 

77 

79 

76 

78 

81 

81 

82 

83 

79. 

1 

MIN 

7* 

59 

53 

56 

62 

56 

62 

6  1 

6  1 

69 

63 

60 

63 

62 

65 

70 

69 

56 

56 

62 

66 

68 

71 

72 

68 

72 

71 

72 

64  « 

6 

ARCADIA 

MAX 

90 

91 

88 

67 

65 

86 

91 

92 

92 

91 

91 

90 

82 

65 

65 

87 

86 

87 

67 

85 

84 

66 

86 

85 

87 

60 

66 

90 

85 

84 

69 

87, 

2 

MiN 

67 

68 

67 

67 

70 

55 

62 

65 

63 

62 

61 

63 

67 

72 

67 

66 

64 

62 

61 

66 

64 

62 

61 

60 

60 

66 

68 

68 

69 

70 

70 

65 1 

AVON  PARK 

88 

91 

92 

87 

87 

81 

89 

91 

91 

93 

92 

92 

83 

87 

86 

87 

90 

68 

88 

66 

65 

84 

66 

87 

87 

82 

63 

90 

33 

64 

90 

87. 

6 

MIN 

68 

69 

69 

69 

7 1 

58 

64 

66 

66 

65 

66 

65 

69 

71 

64 

66 

66 

62 

61 

68 

64 

63 

62 

63 

63 

67 

68 

67 

71 

71 

71 

66  . 

3 

BARTOW 

MAX 

92 

88 

89 

87 

88 

86 

85 

86 

86 

89 

90 

93 

90 

84 

66 

87 

87 

89 

87 

87 

86 

82 

85 

85 

84 

87 

62 

82 

90 

64 

85 

86  • 

3 

MIN 

65 

69 

63 

65 

70 

68 

67 

6  3 

62 

64 

62 

62 

65 

69 

60 

58 

61 

60 

69 

67 

70 

70 

73 

70 

65  . 

6 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

88 

86 

87 

89 

88 

86 

84 

87 

90 

89 

90 

92 

87 

79 

87 

85 

85 

66 

86 

67 

86 

83 

84 

81 

62 

84 

84 

79 

86 

67 

83 

65. 

6 

MIN 

66 

63 

68 

68 

67 

56 

62 

61 

62 

63 

64 

67 

68 

68 

67 

67 

64 

60 

66 

64 

64 

62 

56 

59 

64 

69 

66 

69 

71 

71 

64. 

8 

BIG  PINE  KEY  Inn 

MIN 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

90 

89 

89 

84 

75 

77 

79 

85 

82 

85 

82 

83 

87 

87 

79 

78 

83 

85 

85 

79 

60 

77 

83 

83 

87 

85 

79 

35 

69 

81 

81 

63. 

2 

MIN 

66 

68 

66 

54 

45 

46 

47 

52 

47 

54 

5  3 

54 

60 

60 

55 

54 

54 

62 

63 

47 

46 

49 

55 

58 

60  ' 

65 

67 

67 

70 

70 

57. 

2 

90 

90 

66 

85 

82 

65 

86 

87 

90 

85 

90 

91 

83 

84 

64 

85 

79 

84 

64 

84 

62 

65 

65 

35 

86 

80 

87 

88 

89 

64 

90 

85. 

6 

MIN 

66 

68 

70 

67 

70 

56 

62 

66 

65 

60 

66 

61 

68 

70 

64 

61 

66 

59 

59 

69 

63 

61 

62 

64 

61 

69 

68 

66 

72 

70 

69 

65 . 

2 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

39 

90 

89 

67 

61 

82 

87 

86 

66 

88 

91 

66 

83 

83 

82 

84 

65 

84 

85 

84 

82 

85 

85 

84 

86 

31 

83 

88 

85 

68 

91 

85 . 

6 

MIN 

66 

66 

67 

65 

60 

56 

59 

61 

58 

57 

6  1 

61 

65 

66 

61 

61 

59 

62 

62 

67 

56 

53 

56 

55 

57 

65 

65 

66 

71 

70 

67 

62. 

0 

BUSHNELL    2  £ 

89 

89 

89 

89 

63 

62 

88 

87 

88 

88 

92 

69 

83 

64 

83 

84 

87 

66 

86 

84 

80 

83 

83 

82 

36 

67 

82 

89 

88 

88 

92 

86. 

2 

MIN 

68 

66 

64 

64 

63 

53 

58 

60 

55 

5  1 

63 

60 

69 

66 

59 

60 

60 

58 

61 

65 

58 

49 

53 

52 

56 

66 

67 

63 

71 

70 

65 

61 . 

2 

CAMP  BLANOING 

MAX 

90 

87 

88 

85 

81 

68 

85 

88 

65 

84 

88 

87 

84 

63 

62 

83 

85 

80 

84 

88 

86 

64 

80 

90 

88 

82 

85 

91 

86 

92 

93 

85 . 

9 

MIN 

68 

64 

61 

63 

52 

53 

50 

53 

52 

51 

59 

58 

65 

66 

58 

50 

54 

55 

56 

56 

50 

47 

55 

49 

57 

60 

64 

67 

64 

64 

63 

57. 

7 

CANAL  POINT  USOA 

88 

90 

91 

89 

87 

66 

86 

94 

92 

95 

94 

85 

79 

90 

65 

87 

86 

69 

88 

88 

85 

83 

32 

82 

86 

84 

76 

89 

66 

80 

86 

86. 

9 

MIN 

66 

66 

64 

68 

69 

62 

66 

61 

63 

65 

62 

65 

67 

68 

66 

67 

69 

68 

7 1 

68 

69 

65 

65 

63 

62 

65 

70 

68 

71 

72 

71 

66. 

6 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

86 

85 

86 

86 

87 

84 

87 

87 

88 

89 

88 

66 

83 

85 

86 

89 

69 

88 

86 

88 

86 

89 

86 

86 

85 

81 

65 

88 

36 

83 

ei 

36  . 

2 

MIN 

70 

68 

68 

69 

67 

62 

60 

64 

65 

6  8 

71 

67 

74 

71 

72 

71 

72 

70 

69 

66 

69 

69 

65 

67 

74 

69 

71 

70 

72 

75 

69. 

0 

CAPT I VA 

MAX 

90 

88 

83 

83 

85 

65 

87 

66 

87 

88 

61 

85 

66 

84 

68 

64 

85 

86 

65 

87 

88 

87 

88 

82 

65 

87 

88 

87 

89 

36. 

0 

MIN 

72 

59 

68 

70 

7 1 

68 

6  3 

66 

66 

75 

72 

70 

7 1 

66 

72 

72 

67 

68 

67 

66 

72 

71 

71 

75 

74 

70 

69. 

6 

CARRABELLE 

88 

85 

67 

79 

85 

63 

83 

89 

64 

66 

84 

82 

86 

83 

79 

79 

61 

89 

89 

88 

83 

61 

31 

84 

84 

76 

60 

83 

84 

33 

87 

84. 

0 

MIN 

68 

62 

46 

47 

^' 

46 

56 

68 

61 

59 

54 

56 

65 

66 

49 

43 

53 

62 

57 

66 

72 

66 

67 

67 

65 

58. 

9 

CEDAR  KEY 

MAX 

88 

86 

88 

67 

60 

65 

83 

87 

64 

69 

68 

87 

64 

85 

85 

85 

84 

89 

69 

89 

88 

66 

65 

85 

86 

85 

83 

84 

85 

87 

87 

65 . 

9 

MIN 

72 

73 

74 

73 

56 

57 

61 

64 

60 

62 

64 

65 

72 

72 

65 

60 

65 

68 

73 

73 

64 

63 

64 

57 

63 

65 

69 

68 

72 

73 

74 

66. 

5 

CHIPLEY   3  E 

89 

89 

85 

81 

75 

75 

82 

80 

61 

79 

79 

86 

87 

79 

76 

78 

63 

85 

83 

77 

75 

60 

86 

86 

67 

81 

80 

63 

65 

86 

92 

82. 

4 

MIN 

68 

68 

70 

50 

44 

44 

47 

52 

45 

6 1 

5  5 

54 

67 

61 

55 

53 

55 

60 

66 

63 

46 

45 

53 

56 

53 

65 

66 

65 

66 

67 

68 

57 . 

7 

CLEARWATER 

MAX 

86 

84 

84 

80 

75 

77 

82 

79 

81 

80 

85 

83 

76 

78 

78 

76 

80 

79 

80 

79 

78 

78 

.83 

83 

84 

82 

83 

81 

76 

31 

87 

80 . 

7 

MIN 

70 

70 

72 

70 

68 

64 

65 

67 

67 

65 

67 

69 

69 

74 

71 

65 

67 

72 

73 

72 

64 

62 

64 

65 

65 

71 

69 

70 

72 

71 

70 

68. 

4 

CLERMONT  6  S 

91 

93 

93 

89 

85 

88 

90 

90 

89 

91 

93 

82 

64 

84 

67 

87 

87 

86 

85 

84 

65 

86 

86 

87 

83 

80 

86 

66 

34 

93 

87  . 

3 

MIN 

69 

68 

65 

69 

66 

57 

60 

64 

63 

63 

64 

64 

69 

69 

62 

64 

63 

62 

63 

69 

62 

58 

56 

55 

58 

69 

67 

68 

72 

70 

74 

64. 

6 

CLEWISTON   U   S  EN6 

MAX 

89 

91 

87 

90 

88 

87 

85 

85 

68 

89 

90 

93 

88 

61 

86 

83 

85 

68 

88 

68 

86 

84 

33 

82 

62 

86 

84 

79 

69 

90 

85 

86  . 

MIN 

69 

7  1 

68 

66 

71 

59 

66 

65 

66 

66 

65 

67 

67 

68 

68 

69 

70 

67 

66 

68 

65 

73 

72 

72 

69 

71 

74 

65 

68 

69 

73 

68. 

2 

COCONUT   GROVE   7  S 

MAX 

85 

85 

85 

87 

87 

69 

86 

86 

67 

88 

69 

88 

85 

60 

87 

85 

83 

86 

68 

86 

90 

89 

85 

83 

32 

83 

83 

63 

87 

85 

34 

35. 

7 

MIN 

76 

74 

74 

67 

69 

64 

64 

62 

65 

65 

67 

75 

69 

68 

71 

62 

68 

62 

69 

68 

67 

69 

72 

68 

74 

76 

69 

69 

77 

72 

74 

69  ■ 

2 

COMPASS  LAKE 

MAX 

88 

90 

86 

75 

75 

76 

64 

85 

90 

89 

62 

86 

86 

79 

78 

81 

85 

86 

81 

80 

75 

81 

85 

85 

84 

73 

82 

85 

64 

90 

93 

83  . 

4 

MIN 

67 

66 

68 

52 

45 

49 

43 

53 

48 

57 

56 

56 

68 

59 

56 

50 

52 

63 

62 

45 

44 

49 

55 

53 

64 

68 

64 

65 

66 

64 

56. 

9 

CRESCENT  CITY  2  SW 

MAX 

Bb 

87 

91 

91 

86 

82 

87 

92 

87 

85 

62 

86 

88 

88 

86 

82 

82 

91 

92 

89 

84 

81 

83 

80 

84 

80 

78 

94 

87 

85 

86 

85 . 

8 

MIN 

70 

66 

64 

70 

59 

57 

58 

62 

61 

55 

6  1 

67 

69 

67 

61 

59 

59 

61 

63 

64 

55 

51 

57 

54 

62 

68 

69 

63 

71 

67 

68 

62. 

7 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

93 

89 

86 

82 

80 

80 

84 

86 

85 

85 

89 

91 

82 

80 

82 

82 

86 

85 

84 

86 

78 

83 

66 

85 

86 

79 

87 

67 

89 

82 

93 

84. 

9 

MIN 

67 

6  7 

66 

61 

50 

50 

49 

60 

63 

69 

6 1 

59 

55 

56 

59 

6 1 

58 

49 

46 

53 

49 

54 

66 

66 

63 

7  1 

67 

66 

58. 

7 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

83 

84 

83 

86 

92 

76 

79 

83 

90 

78 

80 

82 

66 

85 

86 

79 

77 

80 

86 

90 

87 

76 

79 

30 

30 

33 

82 

76 

88 

82 

81 

82 . 

7 

MIN 

75 

73 

66 

71 

65 

60 

63 

66 

66 

62 

7  2 

67 

71 

68 

63 

69 

65 

64 

68 

60 

59 

61 

68 

72 

70 

69 

67. 

5 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

84 

82 

67 

90 

78 

78 

62 

90 

60 

80 

82 

89 

85 

87 

82 

11 

80 

86 

88 

86 

77 

79 

81 

61 

32 

63 

77 

88 

86 

82 

34 

83. 

0 

MIN 

7  1 

68 

64 

69 

61 

59 

60 

63 

6  1 

59 

66 

66 

70 

67 

61 

63 

62 

63 

63 

67 

59 

55 

58 

67 

67 

66 

66 

67 

70 

69 

66 

64. 

4 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

93 

91 

85 

80 

78 

80 

67 

83 

86 

83 

85 

91 

88 

74 

75 

83 

88 

86 

80 

80 

80 

85 

90 

89 

88 

60 

85 

84 

86 

92 

95 

84. 

8 

MIN 

68 

67 

70 

49 

44 

48 

65 

58 

53 

59 

57 

56 

63 

60 

55 

55 

59 

60 

64 

61 

48 

52 

57 

60 

58 

66 

66 

66 

66 

69 

69 

39. 

3 

DE  LAND 

MAX 

87 

87 

86 

90 

89 

83 

80 

85 

89 

87 

67 

66 

89 

64 

86 

85 

60 

85 

87 

88 

87 

81 

63 

63 

32 

64 

83 

11 

88 

85 

82 

85. 

0 

MIN 

68 

-  66 

63 

69 

66 

59 

59 

62 

63 

57 

6  3 

69 

71 

69 

6 1 

63 

61 

61 

64 

68 

61 

54 

56 

55 

63 

67 

69 

66 

71 

70 

67 

63. 

9 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

86 

8A 

86 

85 

84 

80 

83 

83 

85 

84 

86 

84 

80 

82 

85 

84 

84 

83 

85 

88 

85 

63 

83 

83 

83 

61 

84 

85 

84 

83 

83 

33 . 

8 

MIN 

77 

77 

76 

76 

74 

72 

65 

71 

74 

78 

79 

79 

69 

74 

75 

76 

78 

76 

73 

76 

74 

72 

73 

75 

76 

77 

78 

71 

78 

75 

75 

74. 

8 

EUSTIS  2  S 

MAX 

90 

89 

92 

92 

87 

63 

87 

85 

91 

67 

93 

91 

86 

86 

86 

84 

86 

87 

89 

87 

82 

85 

83 

82 

64 

83 

78 

89 

85 

88 

89 

86. 

7 

MIN 

69 

68 

67 

70 

65 

64 

63 

65 

62 

60 

66 

66 

70 

69 

63 

62 

62 

63 

64 

68 

60 

56 

59 

59 

61 

69 

67 

66 

72 

70 

69 

65. 

0 

EVERGLADES 

91 

89 

87 

67 

86 

87 

87 

88 

69 

88 

90 

87 

80 

87 

86 

88 

69 

89 

89 

89 

88 

90 

97 

36 

67 

66 

88 

68 

86 

85 

68 

87. 

5 

MIN 

71 

71 

71 

71 

72 

64 

64 

62 

66 

66 

69 

69 

63 

68 

72 

72 

69 

69 

70 

69 

68 

68 

69 

65 

66 

71 

72 

71 

75 

73 

75 

69. 

1 

FEDERAL  POINT 

MAX 

86 

87 

93 

92 

82 

80 

89 

92 

67 

64 

86 

86 

85 

88 

64 

82 

86 

88 

90 

87 

81 

82 

83 

82 

85 

82 

61 

91 

85 

91 

68 

85. 

9 

MIN 

66 

65 

62 

70 

59 

61 

60 

62 

56 

60 

65 

68 

68 

63 

59 

56 

60 

66 

66 

56 

56 

61 

64 

69 

68 

7 1 

68 

67 

62. 

5 

FELLSMERE 

MAX 

85 

87 

90 

89 

88 

87 

86 

89 

92 

88 

94 

93 

63 

90 

89 

83 

66 

88 

89 

90 

85 

62 

83 

82 

83 

84 

80 

91 

88 

80 

66 

86. 

8 

MtN 

68 

66 

64 

67 

70 

60 

64 

63 

63 

65 

70 

65 

69 

72 

64 

67 

65 

66 

59 

63 

63 

60 

58 

62 

66 

67 

70 

70 

70 

70 

69 

65. 

6 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

81 

81 

83 

83 

78 

77 

79 

87 

80 

77 

78 

78 

83 

86 

63 

75 

80 

83 

86 

60 

78 

76 

79 

79 

80 

78 

78 

84 

81 

87 

84 

80. 

7 

MIN 

73 

71 

67 

69 

54 

59 

57 

65 

62 

63 

60 

67 

71 

69 

63 

59 

57 

62 

67 

66 

58 

56 

62 

60 

59 

69 

69 

69 

73 

70 

70 

64.4 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

88 

87 

88 

89 

91 

87 

69 

89 

93 

93 

90 

87 

79 

90 

88 

85 

89 

93 

92 

91 

92 

86 

82 

84 

86 

86 

80 

90 

86 

85 

67 

87. 

8 

76 

74 

67 

67 

69 

62 

64 

66 

67 

66 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

69 

70 

66 

68 

67 

70 

71 

73 

74 

75 

69 

68 

74 

74 

74 

69. 

5 

FT  LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MAX 

86 

85 

84 

65 

86 

84 

84 

64 

66 

87 

86 

65 

60 

85 

84 

63 

84 

84 

64 

84 

84 

64 

83 

31 

84 

84 

81 

84 

63 

63 

84 

84 

0 

MIN 

77 

76 

76 

72 

64 

69 

70 

71 

72 

73 

70 

68 

72 

78 

71 

71 

72 

69 

71 

70 

73 

73 

75 

75 

76 

69 

72 

77 

75 

76 

72. 

4 

FORT  LAUDERDALE   7  W 

MAX 

86 

85 

85 

87 

90 

86 

86 

88 

87 

90 

91 

89 

86 

81 

88 

84 

67 

90 

90 

88 

89 

87 

84 

82 

82 

83 

82 

78 

88 

05 

34 

86. 

1 

MIN 

73 

68 

63 

64 

67 

60 

61 

62 

65 

64 

65 

68 

66 

66 

69 

66 

67 

69 

65 

68 

66 

69 

70 

69 

65 

73 

68 

67 

72 

73 

76 

67. 

3 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

91 

89 

87 

67 

65 

84 

88 

90 

89 

89 

89 

66 

61 

65 

86 

88 

88 

67 

87 

87 

86 

88 

87 

85 

88 

80 

85 

89 

88 

87 

90 

87) 

0 

MIN 

67 

69 

70 

69 

71 

58 

64 

65 

65 

63 

63 

66 

66 

70 

70 

67 

68 

64 

65 

70 

65 

62 

64 

60 

60 

68 

68 

69 

72 

71 

71 

66. 

5 

FORT  PIERCE 

MAX 

83 

83 

86 

87 

87 

62 

83 

85 

65 

84 

88 

87 

81 

86 

81 

82 

83 

86 

87 

83 

80 

80 

80 

80 

82 

81 

77 

87 

86 

81 

34 

83. 

5 

MIN 

73 

75 

69 

69 

70 

63 

74 

65 

66 

67 

72 

69 

68 

69 

66 

f  7 

75 

67 

62 

65 

64 

72 

72 

71 

72 

74 

72 

69 

72 

73 

73 

69. 

6 

See  r«tereikc«  notes  follovloc  Station  lodai. 
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DAILY  TEMPERATURES 


TabU  5  ■  Continued   ■■  -  ■  —  

Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avel 

GAINESVILLE  UNIV 

HAX 

92 

89 

90 

90 

64 

62 

82 

67 

88 

86 

86 

90 

92 

84 

83 

63 

62 

87 

66 

87 

66 

60 

84 

66 

84 

66 

79 

86 

91 

84 

90 

86  •! 

69 

68 

66 

68 

56 

6 1 

62 

64 

67 

67 

61 

56 

59 

60 

63 

65 

55 

52 

59 

59 

63 

68 

68 

55 

70 

68 

66 

52>9 

GAINESVILLE   2  SW 

MAX 

S9 

90 

90 

86 

82 

82 

87 

88 

88 

86 

91 

92 

93 

82 

82 

81 

86 

90 

88 

65 

83 

63 

61 

64 

85 

66 

66 

92 

85 

89 

89 

86  •  5 

62 

57 

54 

53 

54 

64 

6  1 

64 

66 

66 

58 

67 

54 

56 

59 

60 

64 

46 

51 

48 

55 

56 

66 

64 

70 

56 

64 

59i3 

GLEN  ST  MARV  NURSERIES 

MAX 

88 

89 

90 

87 

81 

82 

65 

65 

67 

83 

87 

87 

84 

82 

65 

84 

85 

67 

86 

82 

80 

82 

81 

63 

85 

81 

85 

90 

68 

91 

93 

85  «  3 

H  IN 

69 

66 

61 

49 

54 

48 

66 

59 

68 

66 

61 

60 

54 

5U 

57 

60 

63 

49 

60 

48 

46 

53 

61 

66 

66 

69 

64 

63 

57.8 

GRAPE   MAMMOCK   C   R  RANCH 

HAX 

93 

87 

88 

86 

82 

83 

82 

85 

61 

84 

69 

69 

MIN 

59 

59 

65 

62 

57 

62 

60 

66 

64 

68 

HIALEAH 

MAX 

ei 

85 

85 

87 

89 

87 

85 

88 

86 

90 

9  1 

89 

84 

79 

87 

87 

89 

89 

90 

88 

69 

88 

89 

63 

62 

84 

63 

82 

88 

85 

85 

86  •4 

HIN 

70 

65 

65 

66 

69 

69 

70 

72 

69 

68 

72 

69 

69 

70 

69 

70 

69 

70 

69 

64 

68 

70 

68 

69  .4 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

93 

92 

89 

86 

85 

83 

86 

89 

90 

66 

90 

93 

93 

82 

80 

84 

87 

89 

89 

86 

63 

65 

86 

84 

86 

60 

85 

93 

93 

92 

94 

67  .6 

MIN 

6  7 

69 

67 

52 

51 

53 

56 

50 

59 

61 

60 

67 

67 

59 

64 

65 

59 

62 

66 

49 

47 

54 

46 

65 

59  •  8 

HILLIARO 

MAX 

86 

89 

91 

80 

81 

80 

86 

87 

83 

81 

83 

84 

64 

81 

86 

89 

87 

80 

77 

83 

81 

82 

85 

60 

82 

89 

67 

95 

90 

84.2 

MIN 

6& 

60 

60 

60 

46 

50 

46 

56 

43 

66 

53 

55 

67 

65 

61 

46 

49 

55 

64 

63 

47 

46 

49 

46 

57 

55  . 1 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

87 

87 

88 

89 

89 

69 

90 

90 

93 

94 

90 

88 

80 

90 

66 

87 

90 

92 

91 

91 

90 

69 

86 

84 

85 

83 

66 

89 

84 

86 

84 

88.0 

MIN 

68 

66 

63 

63 

65 

59 

60 

58 

61 

60 

62 

66 

68 

70 

70 

70 

68 

66 

67 

65 

64 

66 

67 

HYPOLUXO 

S'. 

84 

85 

90 

89 

85 

86 

86 

87 

84 

65 

90 

89 

89 

68 

83 

82 

82 

84 

83 

79 

88 

86 

83 

85 

85  .6 

MIN 

76 

74 

68 

69 

67 

61 

65 

63 

68 

66 

67 

69 

67 

70 

59 

70 

70 

70 

64 

67 

65 

71 

74 

73 

72 

75 

69 

69 

74 

73 

77 

59  .4 

INVERNESS 

MAX 

92 

90 

92 

89 

82 

63 

88 

88 

88 

89 

94 

90 

86 

84 

86 

86 

86 

86 

62 

85 

82 

85 

87 

65 

88 

65 

65 

90 

85 

90 

92 

87.1 

MIN 

70 

70 

66 

71 

64 

58 

58 

60 

63 

53 

65 

65 

68 

68 

59 

62 

69 

61 

65 

62 

50 

56 

57 

57 

69 

67 

63.4 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

88 

87 

91 

83 

83 

6  1 

84 

89 

84 

81 

83 

82 

84 

85 

78 

77 

85 

90 

86 

82 

76 

81 

81 

81 

84 

79 

80 

87 

83 

90 

89 

83.8 

MIN 

72 

69 

65 

65 

53 

56 

64 

62 

53 

60 

59 

60 

70 

68 

60 

55 

56 

62 

67 

63 

54 

51 

57 

55 

54 

64 

70 

61.8 

JACKSONVILLE  BEACH 

HAX 

83 

82 

82 

62 

76 

76 

80 

68 

78 

75 

80 

78 

83 

85 

77 

73 

79 

85 

88 

82 

74 

77 

79 

78 

62 

79 

78 

64 

85 

83 

80.5 

HIN 

73 

73 

68 

68 

55 

58 

66 

62 

59 

60 

69 

70 

70 

68 

63 

56 

57 

62 

65 

66 

65 

59 

60 

50 

69 

64  . 1 

JACKSONVILLE   MB  CITY 

HAX 

87 

89 

84 

82 

81 

84 

88 

64 

83 

84 

81 

83 

82 

76 

74 

84 

87 

67 

80 

72 

79 

79 

79 

62 

79 

79 

88 

82 

89 

88 

82  .6 

MIN 

73 

6 1 

69 

66 

54 

58 

57 

65 

69 

66 

66 

68 

70 

70 

59 

57 

60 

67 

66 

64 

56 

57 

61 

57 

61 

71 

72 

70 

54.3 

JASPER  9  ESE 

HAX 

89 

88 

90 

84 

80 

80 

89 

89 

86 

84 

89 

85 

82 

82 

87 

87 

85 

80 

80 

83 

84 

80 

90 

94 

94 

85.6 

MIN 

66 

63 

60 

64 

41 

44 

44 

47 

41 

52 

64 

65 

59 

51 

58 

54 

61 

60 

45 

43 

44 

64 

64.5 

KEY  MEST  WB  CITY 

87 

87 

86 

87 

87 

82 

84 

86 

88 

87 

87 

86 

82 

88 

85 

87 

87 

87 

68 

68 

87 

67 

86 

85 

87 

83 

86 

67 

88 

81 

83 

MIN 

77 

77 

74 

75 

76 

70 

66 

68 

72 

73 

74 

76 

70 

76 

74 

75 

75 

75 

74 

75 

76 

76 

73 

76 

76 

74 

71 

77 

78 

75 

74 

74.2 

K 1 SS IMMEE 

87 

91 

89 

92 

87 

87 

69 

93 

92 

91 

94 

92 

85 

89 

86 

88 

90 

91 

91 

67 

65 

87 

85 

86 

87 

83 

76 

90 

68 

82 

91 

66.1 

MIN 

67 

65 

63 

67 

64 

56 

56 

60 

68 

61 

63 

61 

70 

61 

61 

63 

61 

60 

60 

67 

59 

58 

54 

56 

55 

66 

67 

58 

71 

70 

65 

52.4 

LA  BELLE 

MAX 

90 

90 

90 

90 

87 

89 

90 

92 

92 

92 

92 

87 

81 

87 

86 

88 

90 

92 

88 

89 

68 

88 

66 

65 

89 

82 

80 

87 

68 

65 

92 

MIN 

66 

66 

66 

66 

69 

57 

60 

63 

61 

61 

69 

66 

68 

72 

68 

66 

65 

66 

59 

61 

62 

60 

60 

56 

57 

67 

70 

67 

70 

72 

72 

64.8 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

87 

90 

87 

88 

84 

86 

88 

90 

86 

89 

90 

89 

82 

84 

84 

86 

87 

85 

87 

84 

83 

82 

86 

85 

85 

61 

80 

89 

86 

85 

68 

85.9 

HIN 

67 

67 

66 

68 

69 

54 

69 

63 

66 

58 

65 

62 

69 

70 

61 

62 

63 

68 

62 

66 

60 

66 

55 

59 

58 

67 

66 

67 

72 

69 

68 

63.4 

LAKE  CITY   2  E 

MAX 

91 

90 

91 

86 

81 

81 

88 

90 

86 

84 

88 

90 

64 

82 

81 

82 

87 

89 

60 

n4 
64 

84 

63 

66 

79 

85 

93 

90 

93 

92 

MIN 

69 

65 

63 

67 

50 

63 

49 

49 

60 

56 

60 

57 

67 

65 

62 

52 

51 

57 

63 

63 

61 

46 

63 

60 

57 

66 

66 

65 

7  1 

67 

66 

58.8 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

90 

86 

89 

90 

90 

81 

84 

88 

90 

90 

88 

93 

91 

84 

86 

84 

85 

87 

87 

87 

87 

82 

87 

84 

83 

65 

83 

77 

89 

85 

88 

86.5 

MIN 

68 

67 

65 

69 

68 

59 

61 

66 

63 

62 

66 

66 

70 

71 

63 

66 

62 

63 

63 

69 

63 

56 

57 

54 

57 

66 

68 

68 

72 

70 

66 

64  .6 

LAKELAND  HB  CITY 

MAX 

86 

87 

88 

86 

62 

85 

87 

88 

88 

89 

90 

91 

82 

82 

83 

85 

87 

65 

85 

63 

63 

64 

81 

82 

84 

80 

80 

89 

84 

85 

88 

MIN 

69 

69 

70 

70 

64 

60 

64 

66 

66 

64 

67 

67 

69 

68 

66 

64 

65 

65 

63 

67 

62 

50 

63 

63 

65 

69 

68 

68 

71 

71 

70 

56.2 

LAKE  PLACID   2  SW 

MAX 

91 

91 

91 

89 

88 

69 

91 

93 

94 

93 

93 

92 

82 

87 

89 

86 

91 

89 

90 

66 

87 

68 

87 

87 

89 

82 

86 

90 

87 

63 

91 

68.9 

MIN 

67 

66 

66 

66 

70 

56 

60 

64 

64 

64 

6  7 

62 

69 

72 

63 

66 

63 

60 

66 

65 

67 

61 

50 

59 

58 

66 

68 

66 

70 

69 

69 

64.7 

LIVE  DAK   2  ESE 

88 

89 

68 

80 

78 

78 

65 

67 

64 

87 

87 

88 

87 

81 

79 

82 

84 

66 

85 

60 

77 

81 

63 

82 

84 

81 

85 

90 

89 

93 

92 

HIN 

69 

67 

67 

63 

46 

49 

49 

51 

47 

61 

60 

56 

67 

66 

62 

52 

64 

58 

66 

64 

63 

48 

52 

49 

63 

65 

57 

65 

71 

69 

59 

69.3 

LOXAHATCHEE 

MAX 

89 

90 

90 

89 

87 

88 

89 

90 

93 

94 

94 

91 

79 

89 

66 

89 

89 

88 

88 

89 

85 

84 

82 

83 

86 

86 

79 

88 

87 

84 

86 

67  .5 

MIN 

64 

66 

63 

68 

67 

59 

64 

61 

66 

64 

64 

64 

66 

67 

68 

67 

67 

68 

62 

66 

65 

66 

67 

61 

63 

66 

69 

68 

71 

71 

70 

65.9 

MADISON 

91 

90 

91 

75 

80 

78 

87 

87 

86 

81 

85 

90 

86 

82 

77 

62 

65 

66 

65 

80 

76 

82 

84 

84 

87 

81 

39 

91 

91 

93 

94 

MIN 

69 

69 

68 

53 

46 

49 

51 

57 

51 

62 

59 

58 

68 

65 

59 

63 

57 

60 

66 

64 

50 

53 

56 

65 

59 

66 

67 

65 

70 

70 

70 

60.2 

MARATHON  VACA  KEY 

88 

87 

67 

86 

87 

83 

66 

88 

89 

90 

88 

85 

83 

87 

68 

69 

89 

88 

89 

89 

86 

89 

66 

84 

66 

83 

84 

87 

89 

85 

63 

85  .8 

HIN 

75 

74 

75 

72 

75 

72 

66 

69 

69 

70 

72 

70 

67 

73 

73 

73 

74 

75 

75 

72 

69 

74 

71 

72 

73 

76 

68 

74 

76 

73 

74 

72.4 

HARIANNA  CAA  AP 

89 

89 

B5 

73 

75 

76 

83 

80 

82 

80 

eo 

87 

86 

77 

78 

81 

84 

65 

78 

79 

77 

62 

85 

66 

84 

60 

83 

86 

65 

90 

92 

62.6 

MIN 

68 

69 

62 

53 

47 

46 

49 

55 

48 

62 

58 

56 

67 

63 

66 

55 

67 

59 

66 

59 

49 

47 

54 

57 

69 

67 

59 

66 

58 

68 

70 

59.1 

HARIANNA    IND  SCHOOL 

92 

91 

91 

85 

76 

76 

84 

82 

83 

80 

61 

88 

88 

SO 

81 

82 

85 

86 

84 

79 

77 

63 

86 

66 

86 

83 

84 

86 

86 

91 

93 

84.4 

MIN 

63 

64 

63 

52 

46 

48 

49 

58 

46 

61 

55 

64 

68 

62 

60 

68 

56 

58 

62 

60 

42 

45 

53 

56 

55 

65 

62 

66 

66 

63 

68 

57.5 

MAYO  5  NW 

91 

90 

89 

80 

79 

79 

86 

68 

65 

84 

89 

91 

84 

82 

62 

84 

82 

89 

87 

64 

77 

82 

86 

85 

63 

66 

89 

69 

89 

91 

93 

66.6 

HIN 

68 

69 

66 

64 

48 

49 

47 

50 

46 

57 

60 

60 

68 

65 

62 

54 

54 

57 

63 

64 

51 

46 

52 

48 

64 

63 

66 

66 

72 

69 

66 

58.9 

MELBOURNE 

85 

85 

85 

90 

89 

84 

85 

85 

87 

85 

66 

88 

85 

86 

87 

87 

84 

90 

90 

91 

81 

81 

82 

82 

83 

62 

80 

91 

84 

60 

85 

85.3 

HIN 

76 

74 

62 

67 

68 

61 

72 

66 

64 

66 

75 

69 

78 

72 

64 

64 

72 

67 

60 

66 

66 

70 

70 

71 

72 

7» 

69 

70 

72 

69 

70 

68.9 

MERRITT  ISLAND 

84 

68 

91 

68 

62 

84 

88 

88 

85 

86 

69 

86 

69 

81 

82 

65 

90 

91 

65 

82 

82 

83 

63 

83 

83 

77 

90 

85 

79 

64 

65.1 

HIN 

75 

77 

69 

71 

70 

66 

66 

67 

67 

68 

73 

66 

70 

69 

66 

61 

64 

69 

64 

61 

68 

52 

69 

74 

67 

70 

70 

70 

70 

68.3 

MIAMI  BEACH 

83 

83 

63 

85 

88 

88 

83 

83 

84 

85 

85 

83 

81 

89 

85 

84 

84 

87 

66 

90 

69 

83 

80 

80 

81 

80 

80 

85 

82 

82 

83 

84.0 

HIN 

78 

77 

77 

76 

76 

68 

73 

72 

75 

75 

75 

68 

69 

75 

68 

74 

71 

74 

73 

75 

75 

71 

76 

75 

76 

77 

70 

74 

78 

76 

76 

74.0 

"1*^1    WD    *  1 KKUK T 

HAX 

66 

87 

87 

90 

69 

87 

87 

67 

90 

91 

69 

85 

80 

88 

85 

67 

88 

91 

90 

92 

89 

86 

83 

84 

85 

63 

81 

86 

85 

85 

84 

85.7 

MIN 

77 

76 

72 

72 

74 

65 

68 

70 

73 

)l 

72 

70 

69 

73 

70 

71 

71 

73 

70 

72 

72 

71 

73 

56 

72 

72 

70 

73 

75 

74 

74 

71.7 

MIAMI   WB  CITY 

HAX 

BA 

64 

63 

83 

86 

84 

82 

62 

64 

85 

85 

83 

80 

85 

85 

64 

84 

86 

86 

89 

86 

81 

78 

79 

82 

81 

78 

83 

62 

83 

81 

83  .2 

HIN 

76 

76 

76 

73 

72 

64 

71 

71 

72 

73 

72 

66 

65 

"73 

67 

70 

70 

72 

70 

72 

72 

71 

75 

74 

76 

68 

66 

76 

78 

74 

72 

71  .7 

MILTON  EXP  STATION 

HAX 

68 

85 

71 

74 

76 

83 

60 

82 

79 

83 

84 

83 

72 

71 

62 

86 

87 

63 

76 

75 

81 

86 

85 

62 

79 

79 

81 

86 

90 

90 

8?  .6 

MIN 

70 

67 

70 

46 

44 

47 

48 

56 

48 

58 

56 

53 

66 

57 

50 

52 

56 

56 

62 

61 

47 

42 

54 

60 

55 

65 

67 

67 

66 

70 

76 

57  .8 

monticello 

MAX 

88 

90 

68 

78 

61 

80 

86 

88 

86 

64 

86 

88 

86 

82 

79 

60 

66 

67 

85 

80 

77 

63 

82 

82 

64 

79 

87. 

87 

87 

92 

93 

84.7 

HIN 

67 

67 

64 

50 

43 

46 

^5 

55 

65 

60 

52 

5 1 

64 

57.0 

MOORC   HAVEN  LOCK  I 

HAX 

B9 

66 

88 

90 

87 

87 

66 

85 

89 

91 

90 

93 

87 

80 

86 

86 

86 

86 

67 

67 

86 

86 

62 

81 

81 

84 

62 

80 

68 

89 

83 

86.1 

HIN 

78 

71 

68 

68 

70 

57 

61 

65 

64 

64 

65 

68 

68 

68 

69 

68 

67 

63 

61 

70 

64 

63 

63 

64 

65 

71 

70 

66 

71 

71 

74 

67.0 

mountain  lake 

MAX 

66 

67 

90 

66 
69 

85 

63 

87 

68 

89 

90 

92 

92 

83 

65 

65 

66 

88 

87 

68 

65 

83 

68 

83 

83 

84 

80 

79 

89 

86 

84 

87 

86.1 

MIN 

67 

68 

66 

70 

55 

60 

64 

67 

59 

68 

61 

70 

70 

63 

62 

63 

59 

59 

67 

61 

59 

57 

58 

61 

70 

68 

68 

71 

70 

69 

64.5 

MT  PLEASANT 

MAX 

66 

90 

64 

80 

77 

79 

67 

62 

87 

82 

83 

89 

67 

76 

78 

81 

85 

86 

61 

60 

76 

63 

67 

84 

86 

66 

88 

90 

84 

91 

92 

84.3 

HIN 

67 

66 

61 

52 

45 

46 

46 

56 

46 

59 

68 

58 

66 

62 

58 

53 

56 

60 

65 

62 

47 

48 

63 

59 

50 

65 

68 

66 

66 

70 

68 

58.2 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLOKIDA 
NAY  1994 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19^ 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NAPLES 

MAX 

88 

87 

85 

85 

83 

8 1 

64 

65 

67 

84 

65 

66 

84 

85.0 

70 

71 

72 

72 

72 

59 

66 

67 

66 

63 

56 

72 

70 

77 

72 

69 

69 

67 

67 

69 

70 

66 

68 

65 

66 

71 

70 

73 

69 

72 

68  .6 

NEW   SMYRNA   BEACH   <.  N 

MAX 

85 

84 

67 

91 

60 

79 

84 

89 

81 

63 

78 

83 

88 

91 

86 

83 

80 

82 

83 

66 

89 

66 

83 

85 

84.3 

70 

67 

64 

68 

64 

59 

61 

61 

63 

60 

67 

57 

70 

70 

61 

59 

62 

63 

63 

65 

59 

58 

60 

65 

69 

68 

69 

57 

71 

59 

56 

64.6 

NICEVILLE 

MAX 

85 

85 

84 

84 

74 

77 

79 

78 

63 

85 

81 

63 

83 

63 

73 

74 

84 

8  3 

85 

63 

8 1 

82 

84 

84 

64 

81  .9 

68 

66 

72 

45 

41 

44 

45 

45 

^3 

54 

52 

55 

67 

60 

53 

53 

59 

56 

64 

64 

45 

43 

50 

57 

51 

53 

60 

67 

68 

70 

68 

56.1 

OCALA 

MAX 

90 

93 

92 

90 

85 

84 

88 

90 

90 

89 

93 

91 

69 

84 

85 

65 

89 

90 

87 

87 

65 

86 

87 

84 

87 

65 

66 

90 

68 

93 

94 

68.3 

MIN 

69 

68 

66 

69 

61 

56 

57 

61 

60 

67 

62 

66 

68 

68 

63 

59 

61 

53 

65 

67 

59 

54 

56 

56 

60 

66 

56 

68 

73 

71 

67 

63*5 

OCALA   2  NE 

MAX 

92 

92 

93 

93 

86 

86 

69 

91 

90 

89 

94 

93 

64 

65 

85 

66 

68 

90 

68 

89 

81 

86 

66 

64 

87 

84 

66 

90 

90 

93 

95 

88.6 

6b 

61 

59 

66 

59 

48 

51 

54 

51 

46 

56 

61 

65 

65 

58 

55 

55 

55 

59 

63 

52 

44 

49 

46 

52 

63 

66 

66 

70 

68 

53 

57.9 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

85 

85 

85 

64 

63 

65 

65 

86 

87 

66 

86 

87 

64 

60 

86 

82 

63 

87 

85 

66 

85 

85 

84 

82 

62 

63 

82 

77 

82 

63 

79 

83.9 

69 

68 

67 

71 

72 

62 

67 

66 

65 

66 

69 

66 

71 

71 

68 

68 

56 

65 

64 

70 

65 

63 

63 

62 

53 

67 

70 

72 

71 

71 

72 

67.6 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 

87 

89 

90 

90 

63 

84 

68 

90 

89 

69 

93 

92 

65 

86 

85 

87 

87 

68 

86 

65 

65 

63 

65 

84 

79 

89 

86 

82 

87 

86.7 

MIN 

70 

68 

67 

70 

67 

62 

63 

67 

65 

65 

58 

58 

70 

72 

64 

66 

66 

65 

69 

62 

61 

51 

61 

66 

69 

69 

73 

71 

69 

66.6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

87 

88 

89 

90 

82 

62 

87 

69 

86 

87 

91 

90 

64 

86 

64 

82 

65 

66 

66 

86 

82 

85 

64 

83 

87 

81 

88 

65.4 

69 

68 

66 

67 

65 

61 

61 

65 

63 

63 

66 

68 

70 

69 

53 

56 

63 

63 

64 

56 

52 

59 

57 

60 

59 

67 

69 

69 

71 

71 

68 

65.2 

PALATKA 

MAX 

89 

92 

91 

65 

63 

89 

69 

68 

66 

95 

68 

65 

84 

87 

90 

91 

89 

82 

84 

64 

62 

85 

82 

6 1 

93 

89 

65 

89 

87.0 

MIN 

71 

65 

71 

59 

59 

56 

63 

61 

60 

55 

69 

59 

69 

51 

50 

60 

62 

65 

66 

55 

53 

56 

55 

54 

67 

72 

69 

72 

65 

69 

63.8 

PANAMA  CITY 

MAX 

90 

88 

84 

81 

78 

76 

82 

83 

65 

85 

64 

60 

83 

75 

79 

63 

62 

83 

83 

81 

76 

76 

65 

78 

89 

62.7 

MIN 

69 

68 

72 

54 

50 

52 

55 

63 

52 

61 

57 

70 

63 

57 

57 

61 

66 

71 

52 

51 

49 

57 

60 

50 

65 

69 

56 

69 

59 

70 

61.4 

PENSACOLA   CAA  AP 

MAX 

84 

85 

86 

72 

77 

77 

79 

82 

83 

60 

82 

79 

64 

72 

75 

83 

86 

65 

81 

80 

78 

83 

83 

82 

91 

76 

79 

79 

84 

88 

85 

61.1 

75 

74 

55 

49 

47 

53 

54 

60 

55 

63 

62 

60 

63 

60 

57 

69 

65 

63 

66 

59 

51 

53 

56 

65 

61 

71 

70 

71 

72 

72 

71 

61.6 

PENSACOLA   WB  CITY 

MAX 

82 

83 

84 

71 

75 

72 

76 

61 

77 

75 

77 

74 

63 

72 

73 

77 

60 

64 

80 

79 

78 

77 

79 

79 

79 

75 

76 

76 

62 

65 

82 

78.2 

75 

75 

54 

49 

47 

53 

57 

62 

58 

63 

53 

61 

62 

60 

57 

60 

67 

65 

66 

59 

53 

55 

59 

67 

67 

70 

59 

69 

74 

72 

71 

62.5 

PLANT  CITY 

MAX 

90 

89 

87 

68 

85 

65 

90 

69 

90 

90 

9  3 

91 

63 

86 

84 

86 

68 

87 

87 

86 

81 

84 

84 

63 

86 

81 

81 

90 

85 

85 

90 

86.5 

64 

67 

67 

66 

67 

53 

53 

62 

5' 

55 

63 

50 

68 

70 

66 

59 

52 

56 

59 

56 

59 

55 

56 

56 

56 

68 

67 

67 

70 

70 

56 

62.6 

POMPANO  BEACH 

MAX 

86 

85 

85 

90 

67 

64 

87 

87 

89 

69 

88 

84 

76 

88 

65 

84 

68 

88 

68 

90 

87 

84 

83 

82 

66 

65 

64 

87 

65 

65 

87 

85.9 

MIN 

73 

70 

61 

64 

68 

61 

61 

60 

63 

52 

61 

66 

60 

66 

68 

68 

57 

70 

65 

57 

65 

64 

74 

70 

65 

70 

66 

66 

70 

73 

72 

66  .4 

PUNTA  GOROA 

MAX 

92 

93 

82 

65 

87 

66 

87 

91 

69 

90 

90 

90 

82 

86 

85 

86 

86 

68 

66 

87 

87 

90 

90 

90 

91 

83 

85 

67 

86 

64 

90 

87.6 

MIN 

68 

67 

69 

69 

70 

61 

63 

57 

54 

55 

66 

69 

67 

73 

67 

67 

66 

66 

63 

72 

67 

63 

65 

53 

64 

68 

68 

70 

72 

71 

70 

67.2 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

90 

90 

85 

82 

79 

80 

85 

85 

85 

82 

79 

62 

66 

87 

85 

79 

76 

83 

64 

85 

84 

81 

66 

89 

83 

91 

92 

64.4 

MIN 

66 

67 

63 

54 

45 

46 

46 

57 

48 

60 

55 

55 

67 

61 

52 

57 

62 

61 

66 

62 

50 

48 

52 

53 

53 

66 

57 

65 

65 

69 

66 

58.2 

RAIFORD   ST  PRISON 

MAX 

88 

88 

90 

89 

83 

63 

85 

86 

88 

85 

69 

86 

67 

83 

62 

82 

65 

68 

86 

85 

82 

82 

83 

82 

65 

84 

61 

90 

86.0 

MIN 

70 

65 

63 

68 

52 

54 

52 

55 

50 

55 

60 

62 

67 

67 

60 

54 

54 

59 

63 

55 

52 

48 

53 

48 

56 

57 

64 

66 

71 

67 

65 

59.4 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

88 

87 

87 

88 

68 

67 

87 

91 

90 

88 

90 

93 

91 

69 

90 

69 

85 

84 

65 

62 

65 

88 

85 

63 

82 

87.2 

MIN 

69 

67 

65 

65 

63 

60 

63 

62 

54 

65 

64 

66 

67 

71 

70 

69 

68 

67 

66 

64 

66 

67 

65 

52 

63 

63 

62 

62 

72 

71 

73 

65.8 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

87 

86 

86 

89 

79 

79 

83 

83 

83 

60 

64 

81 

65 

87 

61 

77 

62 

87 

69 

86 

81 

60 

82 

81 

85 

80 

79 

63.5 

MIN 

70 

65 

62 

67 

57 

57 

54 

59 

56 

55 

61 

71 

69 

68 

60 

57 

54 

59 

64 

65 

53 

50 

55 

67 

61 

54 

71 

65 

70 

53 

66 

61.8 

SAINT  LEO 

MAX 

86 

69 

86 

86 

81 

84 

67 

88 

Q3 

65 

64 

83 

68 

85 

66 

64 

81 

84 

64 

83 

86 

83 

63 

88 

82 

85 

91 

65.6 

MIN 

67 

67 

68 

69 

64 

59 

63 

65 

62 

61 

55 

62 

66 

70 

64 

63 

63 

61 

64 

66 

60 

68 

60 

60 

61 

68 

56 

67 

71 

70 

*T 

64.6 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

85 

84 

84 

80 

61 

80 

60 

61 

63 

83 

80 

64 

82 

60 

79 

81 

64 

84 

8 1 

79 

79 

82 

81 

8 1 

8 1 

64 

82.5 

MIN 

68 

73 

67 

58 

45 

46 

49 

58 

48 

56 

55 

56 

67 

52 

57 

55 

6B 

51 

67 

67 

49 

50 

55 

55 

58 

52 

56 

64 

66 

69 

68 

59  .4 

ST  PETERSBURG 

MAX 

90 

90 

83 

60 

81 

80 

82 

83 

65 

63 

82 

62 

81 

83 

85 

85 

65 

65 

85 

86 

65 

84 

90 

84.6 

MIN 

69 

70 

72 

70 

68 

60 

64 

66 

56 

64 

56 

66 

69 

70 

65 

64 

56 

65 

56 

72 

62 

62 

65 

64 

65 

70 

69 

69 

70 

72 

71 

67  .0 

SANFORD 

MAX 

87 

88 

86 

90 

91 

64 

64 

87 

90 

86 

88 

69 

91 

66 

66 

86 

82 

86 

69 

61 

88 

82 

83 

84 

62 

65 

85 

67 

86.2 

MIN 

65 

63 

70 

68 

68 

57 

57 

65 

60 

57 

64 

58 

69 

64 

60 

55 

58 

71 

64 

65 

62 

62 

53 

60 

56 

63 

69 

67 

67 

69 

66 

63  .6 

SARASOTA 

MAX 

80 

88 

86 

85 

82 

82 

67 

65 

68 

86 

83 

87 

84 

84 

63 

85 

85 

82 

64 

83 

81 

85 

86 

84 

86 

82 

87 

66 

84.8 

MIN 

66 

67 

68 

70 

71 

57 

61 

65 

61 

58 

64 

53 

69 

71 

66 

63 

66 

64 

71 

73 

64 

60 

60 

60 

59 

66 

68 

69 

72 

71 

66 

65  .6 

SECOTAN 

MAX 

88 

87 

86 

75 

79 

79 

82 

87 

65 

63 

80 

88 

84 

80 

60 

82 

64 

87 

84 

79 

76 

84 

85 

62 

64 

80 

66 

69 

84 

94 

94 

63.8 

MIN 

56 

60 

62 

58 

41 

43 

44 

50 

44 

53 

52 

50 

69 

60 

55 

50 

52 

52 

64 

52 

45 

43 

49 

47 

54 

60 

68 

62 

64 

66 

62 

54.4 

STUART 

MAX 

86 

87 

89 

88 

87 

85 

85 

66 

91 

90 

90 

89 

65 

68 

63 

67 

89 

85 

88 

86 

85 

66 

83 

84 

88 

85 

76 

89 

85 

85 

87 

86.6 

MIN 

72 

72 

76 

70 

71 

65 

70 

70 

75 

69 

70 

69 

72 

69 

75 

75 

78 

72 

67 

66 

75 

74 

69 

72 

75 

70 

71 

70 

74 

72 

72 

71.6 

SUNN  I  LAND 

MAX 

86 

88 

66 

84 

82 

66 

90 

91 

89 

90 

64 

79 

84 

83 

88 

85 

84 

83 

87 

84 

83 

62 

65 

83 

82 

86 

85 

84 

83 

85.2 

MIN 

67 

69 

66 

71 

59 

63 

65 

63 

62 

64 

66 

57 

72 

68 

69 

66 

65 

68 

67 

65 

69 

63 

62 

68 

69 

69 

71 

71 

73 

66  .9 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

90 

89 

87 

76 

78 

78 

65 

84 

85 

81 

84 

87 

66 

78 

77 

80 

81 

85 

61 

76 

62 

67 

'63.1 

MIN 

69 

70 

67 

56 

49 

51 

49 

57 

50 

62 

59 

60 

66 

63 

58 

56 

57 

61 

65 

60 

52 

46 

55 

55 

68 

67 

68 

66 

68 

70 

69 

60.1 

TAMIAMl   TRL  40  MI  SEND 

MAX 

87 

86 

90 

69 

89 

90 

85 

92 

92 

9  5 

92 

83 

61 

85 

84 

64 

92 

69 

91 

90 

66 

88 

86 

86 

87.6 

MIN 

71 

71 

67 

67 

70 

60 

61 

64 

65 

64 

55 

70 

67 

67 

67 

70 

71 

68 

68 

70 

68 

70 

69 

65 

66 

70 

69 

69 

74 

72 

72 

68.0 

TAMPA   we  AIRPORT 

MAX 

90 

88 

87 

85 

62 

83 

87 

65 

67 

90 

69 

89 

82 

63 

82 

64 

85 

84 

84 

83 

79 

63 

65 

66 

65 

61 

66 

82 

84 

89 

84.9 

MIN 

67 

68 

70 

70 

61 

59 

63 

65 

64 

61 

66 

63 

70 

68 

64 

52 

64 

64 

68 

69 

64 

60 

60 

64 

63 

70 

69 

66 

72 

72 

69 

65.7 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

92 

89 

65 

65 

79 

81 

83 

83 

65 

85 

69 

68 

63 

62 

81 

81 

84 

63 

84 

83 

75 

83 

66 

85 

86 

60 

66 

87 

82 

86 

88 

64.2 

69 

69 

70 

71 

65 

60 

60 

64 

61 

59 

65 

63 

70 

74 

68 

51 

54 

63 

70 

68 

61 

56 

60 

61 

62 

71 

70 

68 

72 

70 

69 

65.7 

TAVERN  I ER 

MAX 

85 

85 

85 

66 

86 

65 

85 

66 

66 

86 

86 

66 

81 

65 

87 

89 

90 

90 

91 

90 

86 

66 

65 

63 

63 

81 

84 

87 

86 

83 

81 

85.7 

MIN 

77 

78 

77 

76 

77 

72 

72 

69 

72 

73 

75 

75 

77 

77 

71 

72 

74 

73 

74 

74 

69 

73 

72 

74 

74 

75 

73 

76 

79 

73 

76 

74.2 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

87 

80 

89 

90 

83 

61 

66 

91 

83 

64 

65 

87 

77 

86 

69 

60 

63 

88 

89 

89 

62 

82 

62 

63 

87 

66 

79 

86 

86 

89 

87 

86.1 

M  IN 

69 

67 

63 

68 

66 

59 

60 

64 

62 

62 

64 

63 

71 

70 

70 

67 

70 

62 

61 

64 

60 

66 

56 

66 

58 

70 

68 

69 

70 

69 

67 

65.2 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

84 

84 

86 

88 

81 

84 

86 

85 

64 

9  0 

89 

83 

68 

63 

82 

84 

88 

88 

87 

81 

60 

82 

60 

62 

63 

70 

68 

65 

60 

84 

84.4 

MIN 

73 

73 

67 

70 

71 

63 

74 

65 

67 

69 

74 

69 

70 

72 

68 

68 

71 

69 

64 

67 

66 

71 

69 

71 

74 

75 

73 

72 

71 

71 

71 

69.9 

HAUCHULA   ;  NW 

MAX 

87 

86 

87 

87 

65 

84 

90 

89 

92 

89 

63 

85 

85 

87 

90 

68 

90 

85 

83 

85 

84 

84 

85 

80 

61 

01 

86 

83 

66 

86.2 

MIN 

64 

65 

68 

66 

70 

54 

60 

56 

60 

59 

68 

69 

62 

62 

63 

56 

56 

65 

61 

56 

57 

59 

58 

65 

67 

65 

70 

70 

69 

63.0 

WEST   PALM  BEACH 

MAX 

84 

83 

84 

66 

87 

84 

85 

64 

85 

69 

86 

84 

79 

89 

65 

82 

64 

68 

86 

87 

85 

80 

81 

80 

82 

81 

60 

86 

64 

81 

85 

64.2 

MIN 

75 

76 

73 

73 

72 

67 

73 

73 

71 

70 

75 

72 

63 

68 

69 

72 

70 

75 

72 

70 

72 

75 

75 

75 

75 

76 

70 

75 

76 

75 

77 

72.6 

WEST   PALM  BEACH   WB  AP 

MAX 

86 

86 

88 

66 

66 

86 

88 

89 

91 

90 

90 

85 

76 

88 

66 

64 

87 

89 

68 

86 

87 

82 

82 

82 

65 

84 

76 

88 

87 

63 

88 

86.0 

MIN 

75 

71 

71 

71 

70 

64 

72 

69 

68 

68 

71 

70 

66 

69 

67 

70 

66 

72 

69 

70 

69 

72 

73 

72 

72 

70 

70 

71 

75 

74 

73 

70.3 

WINTER  HAVEN 

MAX 

90 

88 

65 

88 

84 

86 

89 

91 

90 

86 

84 

69 

76 

78 

79 

81 

82 

82 

89 

87 

79 

79 

80 

61 

80 

80 

81 

81 

78 

84 

63.6 

MIN 

68 

69 

68 

69 

70 

60 

64 

66 

65 

55 

68 

65 

69 

69 

54 

66 

65 

63 

61 

67 

64 

62 

62 

63 

64 

69 

66 

68 

72 

70 

70 

66.2 

See  page  56  for  Table  6 
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STATION  INDEX 


Subo 


A»ALACMICOLA  H«  CUT 

ARC AO r A 

AVOt  PAJtK 
ftARTOM 
KAT  LAKE 

ICLLC  CLACt  eXP  STA 
«[LLC  GLACE  HflN  GATE  A 
•  10  PINE  KCv  IW 
SITMLO 

•LACMAN  *  NNM 

•(.OUHTSTOm  2  SE 
ftOCA  BATON 
•ONITA  Sf>GS  3  ESE 
MAOtNTON 
eUANf  OAD 

emsTOL 

MOOKSVILLC  CHIH  HILU 
SUSHNELL  2  E 
CAMP  BONDIMO 
CANAL  POINT  GATE  5 

CANAL  POINT  USDA 

CAPE  SABLE  RANOEft  STA 

CAPTIVA 

CAMABELLE 

CARYVILLE 

CEDAR  Kit 
CHATTAHOOCHEE 
CHIPLEV  S  E 
CLCARMATER 
CLeR»«ONT  6  S 

CLCHISTW 

CLEVISTON  U  S  ENGINEERS 
COCONUT  0*OVE  7  S 
COiVASS  UKE 
CRESCENT  CITY  2  Su 

CRES1VIEV 
CROSS  CITY 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 
DAN  I A  A  MNW 
OAYTOKA  BEACH 

OAYTOfiA  BCACM  WB  AO 
DE  FuNIAK  SPRINGS 
OE  LAND 
OOWLING  PARK 
DRY  TORTUGAS 

EUSTIS  2  S 
EVERC4JU>ES 
FEDERAL  POINT 
FCLOA  2  N 
FELLS*»£RE 

rCRMANDlNA  BEACH 

FOAT  DRUM 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  ftAHIA-MAfi 

FT  LAUDERDALE  7  M 

FORT  MVEflS  MB  AIRPORT 
FORT  PIERCE 

GAINESVILLE  LMtVERSlTV 

GAINESVILLE  2  5W 

CLCN  ST  HARY  NURSERIES 

GRACEVILLE  i  E 

CRAPE  HA»**0CK  C.P.RANCh 

HART  LAKE 

MIALEAM 

MIOM  SPRINGS 

MILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
MOLOPAW  S  Wm 
HOMESIEAD  EXP  STATION 
KYPOCUXO 

INGLIS 

INVERNESS 

ISLfWOMTH 

JACKSONVILLE  KB  AP 
JACKS<»«VILLE  BeACH 

JACKSONVILLE  MB  CITY 

JASPER  «  ESE 

KENDALL  2  t 

KEY  WEST  WB  CITT 

KISSIHNCE 


KISSH 


ICE  2 


LA  BCLLC 
LAKE  ALFRED  EXP  STATION 
LAKE  CITY  I  E 
LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  HB  CtTV 
LAKE  PLACID  2  SH 
LAKE  TRAFFORD 
lAMCMT  •  W 
LtCSBUMC 


Countr 


FRANKLIN 
Oe  SOTO 
HIGHLANDS 
'OLK 

IILLS60R0UGH 

PALH  BEACH 
PALM  BEACH 
MONROE 
ORANGE 
OKALOOSA 


LIBERTY 
lERNANDO 
SUKTER 
CLAY 

PALM  BEACH 


LEVY 

UDSDEN 

WASHINGTON 

INELLAS 
LAKE 

ENDRY 
HENDRY 
DADE 
JACKSON 
PUT NAN 

OKALOOSA 

DIXIE 

OIXIC 

BROWARD 

VOLUSIA 


21SB  VOLUSIA 

WALTON 
2229  VOLUSIA 
2391  SUWANNEE 
2Aie  MONROE 


LAKE 
COLLIER 
PUTNAM 
HENDRY 
INDIAN  RIVER 

NASSAU 

OKEECHOBEE 

BROWARD 

BROWARD 

BROWARD 


LEE 

ST  LUCIE 
ALACHUA 
ALACHUA 
BAKER 

3S3e  JACKSON 
3571  POLt 
38A0  ORANGE 
3909  DADE 
3956  ALACHUA 


NASSAU 
HILLSBOROUGH 
OSCEOU 
DADE 

PALM  BEACH 

LEVY 
CITRUS 
ORANGE 
DUVAL 
DUVAL 

DUVAL 
HAMILTON 
DADE 
MONROE 
OSCEOLA 

A625  OSCEOLA 
A662  HENDRY 
4707  POLK 
31  COLUMBIA 
ORANGE 


POLK 

HIGHLANDS 
COLLIER 
JEFFERSON 
LAKE 


i 
J 

Longitude 

Elevation 
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time 
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Temp.  1 

a 
5 

9 

£ 

Temp. 

PrecdpJ 

2»  ** 

10 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5 

5035 

3 

24  94 

80  42 

MID 

27  tl 

L .  L .  ST IKELEATHER 

27  96 

J.  WILEY  COTHRAN 

LONGBOAT  KEY 

9124 

SARASOTA 

9 

27  25 

6P 

G.  H.  HERRINGSHAH 

27  5A 

eA 

CITY  OF  BARTCW 

LOXAHATCHEE 

PALM  BEACH 

C  .   A .   K 1 NG 

20  OA 

«2  90 

51 

7A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

5237 

6 

29  10 

81  92 

90 

mo 

C 

16 

STATE  EXP  STATION 

2  3  5  6 

5275 

10 

30  26 

83  29 

145 

7P 

7P 

2  3  5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5391 

24  AO 

WALTER  2IEGNER 

MARIANNA  CAA  AP 

JACKSON 

1 

no 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

2a  99 

MID 

MRS. MILDRED  M.GROSC 

MAftlAfMA    IND  SCHOOL 

JACKSON 

B5  17 

5P 

FLA.    IND. S. FOR  BOYS 

2  3  5 

66  42 

200 

MID 

C 

5391 

2 

29  40 

81  19 

^10 

MID 

C 

2  3  5 

5539 

30  06 

83  14 

6P 

2  3  5 

2  3  5 

26  20 

GLADYS  N.  COLLINS 

HERRITT  ISLAND 

BREVARD 

28  21 

6P 

RICHARD  e.  DEWEY 

27  29 

6P 

MRS.  F.  H.  BRAYMER 

MIAMI  BEACH 

DADE 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

62  56 

- 

MID 

MRS.   BEULAH  STANLEY 

C 

5663 

2 

25  49 

BO  17 

8 

MID 

MID 

2  3  3 

C 

160 

5668 

25  47 

80  11 

MID 

MIO 

2  3  5 

^ 

MISS  L . VON  BOROWSKY 

5P 

AGR.  EXP.  STATION 

26  AO 

MRS.  A.  H.  NELSON 

MONTI  CELLO 

JEFFERSON 

A.  M.  PHILLIPS 

29  59 

5P 

LEROY  G.  NORMAN,  JR 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

GLADES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

80  38 

36 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

9973 

7 

27  56 

81  36 

160 

5P 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

2  3  5 

25 

MID 

SUGAR  PLANT  FLD  STA 

2  3  5 

5990 

30  40 

84  42 

301 

6P 

A.  N.  HUBBARD 

2  3  5 

STATE  PARK  SERVICE 

26  32 

ALLEN  l\  WEEKS 

NAPLES 

COLLIER 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

29  SI 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  H 

VOLUSIA 

6P 

A.   B.  NORDMAN 

85  49 

69 

7A 

LONN I E  H.  WHITAKER 

3 

6240 

5 

30  31 

86  90 

60 

BA 

6A 

JACKSON  GO. FOR. STA. 

2  3  5 

c 

83  03 

19 

6P 

C.  C.  WHIODON 

2  3  5 

6251 

27  56 

81  00 

60 

BP 

U.   S.   GEO.  SURVEY 

3 

MRS . W .MOBLEY  OLI VER 

14 

MIO 

U.  S,  GEO.  SURVEY 

30  A7 

A.  W.  O'STEEN 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

PALM  BEACH 

HID 

U.  5.  GEO.  SURVEY 

2  7  59 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

OCALA 

6414 

MARION 

5P  -STEPHEN  JEWETT 

81  A6 

140 

6P 

6P 

EO  OLIVENBAUM 

2  3  5 

6419 

5 

29  13 

82  07 

66 

8P 

2  3  5 

SO  55 

la 

GERVIN  N,  PITZEN 

6480 

27  14 

80  59 

90 

5P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

80  55 

20 

6A 

6485 

27  13 

29  99 

80  17 

10 

8A 

BUREAU  PLANT  IND. 

ORANGE  CITY  3  S 

6564 

VOLUSIA 

81  IB 

90  96 

85  2A 

219 

6P 

6P 

EARL  E.  THARP 

2  3  5 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

Bl  21 

111 

81  91 

50 

6P 

6P 

2  3  5 

8 

26  33 

81  20 

106 

MID 

2  3  5 

c 

a6  94 

296 

6657 

26  47 

61  18 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

J. 

as  07 

45 

1  5 

29  3S 

B3  06 

42 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

PANACEA 

6826 

WAKULLA 

26  OA 

BO  12 

MID 

FLA.  POWER  6  LIGHT 

3 

PANAMA  CITY 

BAY 

81  02 

4 

9A 

9A 

2  9  5 

6S41 

5 

30  10 

85  40 

37 

c 

81  03 

31 

MID 

2  3  5 

6860 

27  35 

82  2  5 

44 

MIO 

CHARLES  W.  PARRISH 

M.  C.  STORRS 

2  3  5 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

29  02 

81  18 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

PENSACOLA  CAA  AP 

ESCAMBIA 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

90  15 

83  13 

MID 

MPS.  HATTIE  TOOLE 

pensacola  wb  city 

ESCAMBIA 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

82  52 

3 

6P 

6P 

JOHN  R.  OEWEESE 

2  3  5 

7033 

2 

25  36 

80  21 

16 

BA 

DI  GIORGIO  FRUIT 

3 

81  41 

65 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

7205 

28 

82 

121 

5P 

D.  A.  STORMS 

2  3  5 

^5  51 

81  23 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

5P 

ST.   FARMERS'  MARKET 

29  A* 

81  92 

9 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

MARTIN 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

26  33 

ai  26 

16 

MtO 

MRS.   DAISY  £. PARSON? 

PUNTA  GORDA 

CHARLOTTE 

9P 

E.  J.  MC  CANN 

80  36 

25 

4P 

4P 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

7424 

6 

30  35 

64  35 

250 

5P 

9P 

N.FLA.  EXP.  STATION 

2  3  9 

81  27 

22 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

7440 

10 

30  04 

62 

133 

9P 

FLA,  STATE  PRISON 

2  3  5 

80  46 

60 

U.  S.  GEO,  SURVEY 

9P 

NATIONAL  PARK  SVC 

26  06 

80  09 

10 

F.   P.  MEDFORD,  JR. 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE 

ST  JOHNS 

6P 

CTY  OF  ST. AUGUSTINE 

26  07 

80  06 

5P 

5P 

BAHIA-MAR  YACHT  HR8B     2  3  5 

SAINT  LEO 

PASCO 

7P 

GEORGE  E.  MONTPETIT 

7 

8A 

8A 

U  OF  F  PLANTATION  LAS  2  3  6  6 

c 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7859 

2 

27  05 

80  IB 

15 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

61  52 

15 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  S 

7867 

WAKULLA 

FISH  t  WLOLIFE  SVC 

2  3  5 

80  19 

10 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

9P 

CITY  OF  ST  PET 'SURG 

29  39 

H.  E.  6RATLEY 

2  3  5 

SANFORD 

SEMINOLE 

8A 

e.   J.   HOUGHTON,  JR. 

29  36 

4P 

AGRONOMY  OEPT  U  OF  f 

2  3  5  6 

SARASOTA 

SARASOTA 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

82  10 

140 

4P 

4P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

2  3  5 

8094 

5 

30  12 

83  39 

50 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

85  29 

1*0 

WILLIE  CRUTCHFICLO 

CITY  OF  STUART 

MRS.   M,  G.  GAFFNEY 

2  3  5 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2e  23 

81  13 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

TALLAHASSEE  WB  AP 

LEON 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

25  50 

BA 

MIAMI   WATER  PLANT 

2  3  5  6 

TAMIAMl  CANAL 

DADE 

MIO 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

82  36 

75 

5P 

5P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

8760 

i, 

25  46 

BO  50 

12 

lOA 

lOA 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5  6 

c 

61  56 

TO 

BRUNO  SCHR0B8ACH 

2  3  5 

TAMPA  W6  AIRPORT 

HILLSBOROUGH 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

STATE  PARK 

3 

TARPON  SPRINGS 

BP 

CITY  OF  TARPON  SPG5 

28  It 

TRIPLE  E. DEVELOP. CO 

TAVERN lER 

MONROE 

7P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

25  30 

4P 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

BREVARD 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

80  03 

13 

6P 

6P 

J,  L.  GARNETT 

2  3  5 

9176 

SARASOTA 

5 

27  06 

62  27 

10 

MID 

VENICE  GONDOLIER 

c 

FLA.  POWER  COMPANY 

VENUS  3  JE 

GLADES 

27  02 

61  21 

70 

MIO 

VAN  T.  OXER 

c 

62  20 

70 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3 

30  38 

69  49 

46 

MID 
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FLORIDA  -  JUNE  1954 


R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 


Distribution  of  precipitation  was  the  out- 
standing feature  of  the  weather  again  this 
month,  and,  as  in  April  and  May,   the  distri- 
bution maintained  drought  conditions  in 
the  north  while  excessive  rains  developed 
flood  threats  in  the  Everglades  and  lower 
east  coast  regions.     Temperatures  averaged 
80.7°   (0.7°  above  normal)  and  extremes 
ranged  from  49°  at  Jasper  9  ESE  the  5th 
and  6th  to  106°  at  Quincy  Experiment  Sta- 
tion the  28th.     The  precipitation  average 
for  the  State  was  5.73  inches  (0.92  of  an 
inch  below  normal)  and  station  totals 
ranged  from  0.26  of  an  inch  at  Pensacola 
CAA  AP  to  18.95  inches  at  Avon  Park.  Pre- 
cipitation averaged  less  than  50%  of  nor- 
mal in  the  northern  division  and  over  140% 
of  normal  in  the  southern  division.  (See 
map  page  63) . 

This  month's  stormy  weather  was  associ- 
ated with  thunderstorms,  and  was  highly 
localized  except  on  the  10th.     Hail  fell 
about  four  miles  south  of  Ponte  Vedra  Beach 
early  in  the  afternoon  of  the  3rd.  This 
hail  was  peculiar  in  that  the  major  portion 
of  the  stones  were  saucer  shaped  and  aver- 
aged about  the  size  of  a  quarter  with  some 
up  to  a  half-dollar  size.     Also  on  the 
afternoon  of  the  3rd,   three  waterspouts 
were  observed  southeast  of  Flagler  Beach. 
Thunderstorm  winds  broke  a  plate  glass 
window,  trees,  and  TV  antennae  at  Clewiston 
on  the  7th.     Ifumerous  thunderstorms  devel- 
oped in  northeast  Florida  during  the  after- 
noon of  the  10th.     At  least  one  of  these 
formed  a  tornado  and  many  of  them  were  ac- 
companied by  hail  and  high  winds.  Crop 
and  property  losses  due  to  these  were 
estimated  to  amount  to  well  over  one  million 
dollars.     The  major  portion  of  the  crop 
losses  were  due  to  hail  with  tobacco  hit 
the  hardest.     Most  of  the  destructive  storms 
on  the  10th  were  in  a  30  x  120  mile  area 
extending  from  northern  Jefferson  County  to 
eastern  Alachua  County.     The  tornado  struck 
McAlphin,  Suwannee  County,  and  affected  a 
1x2  mile  area  oriented  north-south,  de- 
stroying a  store  building,  damaging  six 
homes,   and  causing  minor  injuries  to  one 
person.     Hail  fell  in  a  1  x  4  mile  area 
about  two  miles  south  of  Milton  Exp.  Sta. 
on  the  afternoon  of  the  11th  and  17th 
causing  considerable  crop  damage  on  the 
11th.     The  northeast  section  of  Suwannee 
County  was  the  scene  of  stormy  weather 
during  the  evening  of  the  15th  with  hail 
damaging  tobacco,  wind  wrecking  two  poultry 
houses,  and  lightning  starting  a  fire  that 
destroyed  a  tobacco  barn.     Just  before  sun- 
set the  18th,   a  heavy  squall  line  4  to  5 
miles  off  shore  from  Lignumvitae  Key  and 
paralleling  the  Keys  developed  eleven  water- 
spouts that  were  visible  simultaneously 
and  at  least  five  of  the  spouts  extended 
to  the  water.     A  windstorm  (possibly  a 
tornado)  at  Orange  Park  about  6  P.M.  the 
23rd  caused  the  death  of  two  persons  when 


a  falling  tree  crushed  a  house  trailer. 
A  funnel  cloud  that  existed  under  a  thunder- 
storm cloud  for  18  minutes  reached  the 
surface  of  the  ground  for  a  brief  period 
in  pasture  land  about  15  miles  northwest 
of  Miami  on  the  afternoon  of  the  23rd, 
Hail  and  wind  caused  crop  damages  esti- 
mated as  $25,000.   in  the  south  portion  of 
Columbia  County  on  the  23rd  and  wind  un- 
roofed an  implement  shed  near  Dade  City 
on  the  morning  of  the  24th.     One  person 
near  Hilliard  required  hospitalization  as 
a  result  of  being  struck  by  lightning  the 
25th.     A  funnel  cloud  that  did  not  reach 
the  ground  was  observed  east  of  Homestead 
the  28th  and  hail  fell  in  the  northern 
portion  of  Suwannee  County  the  29th. 

Temperatures  were  near  normal  on  the  south- 
ern half  of  the  Penisula  throughout  the 
month  except  that  heavy  cloudiness  associ- 
ated with  the  rainy  weather  kept  maxima 
quite  low  on  several  days.     North  Florida 
was  quite  warm  the  first  three  days  and 
experienced  a  definitely  cool  period  the 
4th  through  the  7th  with  minimum  tempera- 
tures in  the  fifties  on  the  5th.     By  the 
9th  temperatures  were  quite  high  over  the 
northern  and  middle  divisions,  and  hot 
weather  continued  until  the  12th.  North- 
east and  easterly  winds  reduced  temperatures 
to  normal  or  slightly  lower  values  by  the 
13th,  and  these  conditions  were  maintained 
until  the  22nd.     The  23rd  brought  a  rising 
trend  in  temperatures  over  the  northern 
half  of  the  State  that  sent  thermometers 
past  the  100°  mark  at  many  stations  the  27th 
and  28th.     The  last  two  days  were  not  quite 
so  hot. 

Weather  conditions  were  very  favorable  for 
citrus  fruits  except  that  scattered  areas, 
mostly  in  the  northern  end  of  the  citrus 
belt,   lacked  moisture  in  early  June.  Con- 
siderable bloom  appeared  in  scattered  local- 
ities, but  the  overall  June  bloom  did  not 
appear  to  be  sufficient  to  have  much  commer- 
cial importance.     Heavy  rains  in  south 
Florida  were  unfavorable  for  harvesting 
late  truck  crops.     Potato  digging  was  active 
in  the  northern  counties  the  first  half  of 
the  month  under  favorable  dry  weather  con- 
ditions.    Watermelons,  tomatoes,  corn,  okra, 
beans,  and  peas  came  into  production  in  the 
northern  counties  early  in  the  month,  and 
active  marketing  continued  \mtil  the  arrival 
of  extremely  hot  weather  near  the  end  of 
June.     Tobacco  harvesting  was  active  all 
month.     Cotton  generally  made  good  progress. 
Corn  developed  well  in  scattered  areas  where 
rainfall  was  adequate  but  failed  in  the 
drier  areas.     Soy  bean  planting  was  sus- 
pended in  the  northwest  portion  the  second 
week  in  June  because  of  dry  soil.  Pastures 
were  poor  to  fair  in  north  Florida  and 
generally  good  elsewhere  except  for  some 
flooding  in  the  southeast  portion  of  the 
State.   -  J.T.B.B. 
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SUPPLEMENTAL     DATA  Florida 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperatuje 

Precipitation 

Tear 

• 

o 

1 

• 

■2 

1 

.3 

Aver< 

1891 

80.5 

102 

62 

5.95 

1892 

78.6 

100 

62 

8.95 

1893 

80.1 

104 

60 

7.66 

1894 

78.0 

101 

56 

6.05 

1895 

79.6 

99 

57 

4.32 

1896 

79.9 

100 

54 

10.74 

1897 

82.2 

102 

58 

4.99 

1898 

81.0 

101 

54 

3.15 

1899 

80.3 

104 

S3 

5.54 

1900 

79.5 

100 

58 

9.61 

1901 

79.4 

103 

50 

9.82 

1902 

80.7 

103 

53 

5.94 

1903 

78.7 

99 

54 

6.71 

1904 

79.2 

102 

52 

6.25 

1909 

80.2 

101 

48 

4.92 

1906 

80.6 

101 

60 

7.85 

1907 

78.9 

101 

93 

6.06 

1908 

79.3 

100 

56 

6.05 

1909 

80.8 

102 

56 

6.42 

1910 

78.5 

101 

59 

9.88 

1911 

81.2 

104 

99 

4.62 

1912 

78.9 

103 

97 

11.77 

1913 

78.1 

103 

90 

5.30 

1914 

82.0 

107 

98 

4.02 

Temperature 

Precipitation 

Year 

o 

o 

rag 

1 
M 

■B 

« 

> 
< 

a 

.3 

< 

1915 

80.6 

105 

60 

5.07 

1916 

79.1 

101 

55 

6.26 

1917 

79.1 

102 

52 

5.11 

1918 

80.4 

106 

58 

5.11 

1919 

78.9 

100 

56 

7.14 

1920 

78.7 

102 

55 

6.01 

1921 

80.5 

102 

55 

3.51 

1922 

80.0 

103 

60 

6.27 

1923 

78.9 

98 

59 

8.94 

1924 

81.5 

102 

61 

6.22 

1925 

79.9 

100 

57 

5.99 

1926 

79.2 

98 

54 

7.81 

1927 

81.7 

105 

57 

7.20 

1928 

79.3 

101 

53 

6.75 

1929 

78.8 

100 

56 

7.80 

1930 

77.9 

107 

50 

10.30 

1931 

80.1 

109 

48 

2.13 

1932 

80.0 

102 

59 

8.43 

1933 

79.1 

105 

49 

4.97 

1934 

80.1 

103 

59 

9.91 

1935 

80.1 

100 

57 

5.01 

1936 

79.3 

102 

53 

7.90 

1937 

80.3 

100 

57 

5.70 

1938 

78.7 

99 

56 

6.73 

Temperatiire 

Precipitation 

Year 

e 

o 

« 

9 

« 

High 

t 

Aver 

1939 

80.3 

100 

58 

9.11 

1940 

79.9 

102 

53 

6.89 

1941 

80.4 

102 

57 

7.77 

1942 

80.1 

101 

56 

10.30 

1943 

81.1 

106 

60 

6.27 

1944 

82.1 

106 

58 

5.23 

1945 

81.2 

105 

59 

7.74 

1946 

79.1 

99 

53 

6.77 

1947 

79.7 

100 

54 

8.66 

1948 

81.0 

102 

53 

3.81 

1949 

79.8 

99 

55 

7.54 

1950 

81.6 

105 

55 

3.74 

1951 

80.4 

100 

51 

4.68 

1952 

82.6 

105 

58 

3.26 

1953 

80.7 

102 

55 

7.92 

1954 

80.7 

106 

49 

5.73 

All 

Years 

80.0 

6.65 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

TABLE  2  -  CONTINUED  
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28 

67 

5 

0 

11 

0 

0 

0 

8.90 

1.75 

3.57 

18 

.0 

I 

10 

I 

2 

MERRITT  ISLAND 

88.7 

72.3 

80.5 

.  9 

99 

26 

67 

4 

_ 

° 

0 

9.38 

3.18 

2.53 

18 

.0 

11 

4 

MIAMI  BEACH 

85.9 

76.0 

81.0 

-  .5 

91 

11  + 

69 

5 

0 

6 

0 

0 

0 

11.03 

6.00 

3.22 

18 

.0 

0 

9 

8 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

88.2 

74,1 

81.2 

-  .1 

92 

12  + 

71 

4 

0 

11 

0 

0 

0 

10.14 

3.32 

1.70 

14 

.0 

0 

15 

MIAMI   WB   CITY  R 

85.3 

74,2 

79.8 

-  ,5 

89 

27  + 

69 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

11.21 

5.66 

2,14 

17 

.0 

0 

12 

7 

5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

88.5 

71,8 

80,2 

,  7 

95 

12 

67 

9 

12 

0 

0 

0 

12.53 

2.92 

3.65 

19 

8 

5 

5 

NAPLES 

88.0 

73.7 

80.9 

93 

30 

63 

10 

0 

8 

0 

° 

0 

9.43 

2.75 

2 

.0 

0 

9 

5 

OKEECHOBEE  MRCN  GATE  6 

86.1 

72.7 

79.4 

,2 

93 

12 

68 

5 

4 

0 

0 

0 

9.33 

1.91 

2.31 

19 

13 

' 

4 

POMPANO  BEACH 

87.0 

70.6 

78.8 

92 

12  + 

65 

11 

0 

6 

0 

0 

0 

12.31 

5.00 

18 

.0 

0 

PUNTA  GORDA 

89.8 

71.6 

1  + 

Q 

17 

0 

0 

0 

6.25 

—   1,2  3 

1.60 

g 

.0 

0 

10 

5 

2 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

88.7 

72.1 

80.4 

92 

11  + 

68 

10+ 

0 

13 

0 

0 

0 

8.73 

2.65 

17 

.0 

0 

11 

7 

4 

SARASOTA 

89.7 

71.4 

80.6 

93 

9+ 

67 

6 

0 

18 

0 

0 

° 

4. OS 

.72 

4 

.0 

0 

10 

3 

0 

STUART 

88.8 

72.4 

80.6 

-  .5 

95 

28 

69 

5+ 

0 

13 

0 

0 

0 

10.38 

2.80 

19 

•  0 

0 

15 

SUNN  I  LAND 

86. AM 

72.  5M 

79. 5M 

92 

30 

70 

1  + 

0 

7 

0 

0 

0 

11.66 

3.75 

18 

.0 

0 

12 

TAMIAMI   TRAIL  '•0  Ml  BEND 

89.2 

73.3 

81.3 

95 

30 

69 

4 

17 

0 

0 

0 

8.74 

2.20 

7 

.0 

0 

10 

I 

\ 

TAVERNIER 

87.4 

75.6 

81.5 

-  1,2 

90 

25+ 

72 

3+ 

0 

4 

0 

0 

0 

6.28 

1,97 

2.54 

15 

.0 

0 

11 

tTITUSVILLE  2  W 

90.4 

69.9 

80.2 

.6 

99 

29 

66 

1  + 

° 

16 

0 

0 

0 

8.02 

i.eo 

3.59 

3 

.0 

0 

5 

2 

VERO  BEACH  CAA  AP 

86.7 

72.3 

79.5 

94 

28 

69 

6 

0 

6 

0 

0 

0 

8.68 

2.02 

18 

.0 

0 

10 

5 

3 

WAUCHULA   2  NW 

89. 6M 

69. 2M 

79. 4M 

-  1.1 

94 

10+ 

65 

0 

18 

0 

0 

0 

11.87 

3,13 

2.60 

15 

.0 

0 

12 

7 

4 

WEST  PALM  BEACH 

86.0 

74,1 

80.1 

,5 

92 

11 

66 

t 

2 

0 

0 

12.26 

4.27 

3.52 

19 

.0 

0 

11 

8 

5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

88.3 

72,6 

80.5 

-  .1 

97 

11 

67 

4 

0 

10 

0 

0 

13.57 

5.66 

4.31 

18 

T 

0 

13 

6 

5 

DIVISION 

80.2 

10.04 

T 

STATE 

80.7 

,7 

5.73 

-  .92 

T 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 


Sm  lUteranc*  NolM  Following  StaUon  Index 

-  66  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


APALACHICOL*  W8  CITV  ft 

ARCAOIA 

AVON  PAttK 

BARTOW 

BAY  LAKE 

BELLE  GLADE  ExP  STA 
BELLE  GLADE  HRCN  6ATE  4 
BIG  PINE  KEY  INN 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
BONITA  SPRINGS  2  ESE 

8RADENT0N 

BR00K5VILLE  CHiN  HtLL 
BUSHNELL  2  E 
CAMP  BLANDING 
CANAL  POINT  USDA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRA8ELLE 

CARYVILLE 

CEDAR  KEY 

CMATTAMOOCMEE   1  W 
CHIPLEY  3  £ 
CLEARitATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 


CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 
COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  CAA  AP 


6<01 

6«oe 


iia2 


1«8« 
l.Al 
12*78 


SW 


DANIA  4  HNH 

DAYTONA  BEACH 

DAYTONA  3EACH  wB  AP  R 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

OE  LAND 

DRY  TORTUGAS 
EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 

FERNANDINA  BEACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FORT  LAUDERDALE  7  W 

FORT  MYERS  MB  AP  R 

FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UNIV 
GAINESVILLE   2  SM 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
GRAPE  MAMMOCK  C  P  RANCH 

HART  LAKE 
HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 
INVERNESS 
ISLEtfORTM 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 

JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY  R 
JASPER  9  ESE 
KENDAL  2  E 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

KISSIMMEE 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITV  2  E 
LAKE  HIAMASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 
LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORO 
L!VE  OAK   2  ESE 
LONGBOAT  KEY 

LOXAHATCHEE 
MAO  1  SON 

MARATHON  VACA  KEY 
MAR  I  ANNA  CAA  4P 
MARIANNA    INO  SCHOOL 

MAYO  %  NW 
MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI  BEACH 

MIAMI   MB  AIRPORT  R 

MIAMI   MB  CITY  R 
MILTON  EXP  STATION 
MONT  I CELLO 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 
NICEVILLE 

N ITT AW   I  S 
OCALA 
OCALA  2  NE 
OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  MB  AIRPORT  R 
PALATKA 
PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 

PENSACOLA  WB  CITY  R 

PETERS 

PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

PUNTA  GOROA 

QUINCY  EXP  STATION 

RAIFORD  ST  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

5T  PETERSBURG 

SANFORD 

SARASOTA 


9.30 
14.62 


1.29     .65  1.00 


11*93 
1**77 


3*52 
9.7* 

»«2e 


^.67 
12*16 
5.62 


12.40 
2.27 
8*21 


8.90 

9*38  I 
11.03  I  1.86 
10*14  .47 

11*21  ,1.49 
3(38 

1.44!  .02 
12.53  1  .35 
4*92  I 

5.85 

8.36  1.55 
9.43  1.95 
2*61 

3.26 

10*27  T 


1.03 
•29  1.95 
.90  1.10 


8.77 
10.70 
12.31 
10*51 


13     14  15 


.72     .42  .03 


.08  .22 
•61  1.24 


16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29  30 


•.83 


•11     •!>  1>«9 
•  28 

T         tie  .44 


•  SO  .20  1^60 

.34  .06  'ftl 

■  31  .07  •Jl 

T  1.75 


,06     '16     »t9  2. 


3.69  3.20 


4.46  1.34 


.26     .20   1.70     .31  2. 


.31  1.11 

:  .09 

'  1.06     .40  S. 


.10     .06  !• 
[  .16 
I. 01   1.03  2.65  1. 


3.16  1.74 


.44  .76 
.09 
.55  T 


.25     .31  lOl 


.02     .04  T 


.77 
2.86 


.65  .44 
.14 

.05 


1.00  .46 


DAILY  PRECIPITATION 


FLO* ID* 

Tobl*  3-CoDtiiiuwl  JUNE  1«M 


StotioD 

Tolol 

Day  of  month 

1  1 

2  1 

3 

4  { 

5  1 

6 

7  1  8  1  9 

1  1 

10  11 

 '  ^ 

12 

13 

1 

14  15 

1 

16 



17 

18 

19 

 L 

20 

 L 

21 

22 

23 

1 

24 

25  1 

1 

26 

1 

27 

28  1  29  30 

!  1 

31 

SeCOTAN 

i.Ol 

.33 

1.00 

.26 

•  13 

•  21 

•  40 

•  49 

L.04 

STUAKT 

10<>B 

.10 

•  B3 

2.90 

2.60 

•  B2 

.33 

•  10 

•  94 

SUNN 1 LAM) 

.4B 

1.91 

.76 

.07 

.02 

.27 

.48 

.03 

.09 

.36 

•  40 

3.79 

•  40 

1^20 

1.38 

•  06 

.32 

.OB 

TALLAHASSEE  WB  AP 

T 

.12 

.92  .14 

T 

.36  .01 

.IB 

.27 

T 

T 

1.72 

.61 

•  48 

.10 

.73 

T 

TAMIAMI  TRL  «0  Ml  BEM> 

8»7A 

.39 

.A2 

.07 

1.26 

•  03 

2.20 

1.93 

1*00 

.09 

•  13 

.17 

TAMPA  WB  AIRPOAT  ft 

*t97 

T 

.A7 

.04  .02 

.32 

•86  1.40 

.11 

T 

.06 

•  47 

.46 

.07 

T 

T 

T 

.27 

TARPON  SPftlNAS 

2,62 

.06 

.09 

.OA 

.96 

1.10 

.12 

•  12 

•  23 

.04 

•  36 

•  04 

•  22 

TAVERNIEP 

6.2a 

.06 

.00 

.26 

.96  2.94 

•  96 

•  69 

.21 

•  68 

.16 

•  10 

.06 

TITUSVILLC  2  M 

6.02 

.BO 

3  .  5« 

.80 

.37 

.06 

.06 

.91 

1.06 

.36 

.42 

VERO  eCACM  CAA  AP 

8.66 

.14 

.39 

.62 

.70 

.36 

T 

.01 

1.90 

.48 

•  23 

2.02 

1.71 

.01 

.08 

.02 

.01 

MAl>CHULA  2  NH 

u>a7 

.A2 

.23 

1.7S 

.94 

.29 

1.12 

.04 

2.60 

•  41 

.78 

.27 

.01 

.73 

.01 

2^2e 

MEST  PALM  BEACH 

12>26 

.90 

.01 

.03 

1.02 

1.87 

T 

.04 

.34  .91 

1.08 

•  79 

2.12 

3.62 

.29 

.12 

T 

MEST  PALM  BEACH  MB  AP  R 

13.67 

.99 

.12 

.09 

1.98 

.13 

.20 

.01 

1.42  .07 

1.99 

•  40 

4.31 

2.10 

•  32 

•  21 

•  13 

T 

•  02 

M INTER  HAVEN 

6.7* 

.02 

2.99 

1.79 

.33 

•  09 

.36 

•  32 

•  IT 

T 

.02 

T 

•  10 

.01 

DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JUNE  1954 


Station 

Day  0<  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

30 

31 

• 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

85 
72 

85 

72 

87 
78 

84 

67 

79 
62 

82 
63 

62 
67 

86 

71 

91 
72 

91 

72 

84 
70 

82 
69 

86 
72 

86 
73 

87 
75 

86 
74 

87 
75 

89 
74 

89 
72 

87 

73 

87 

75 

89 

73 

87 
74 

89 
77 

89 
76 

92 
79 

92 

76 

91 
61 

92 

80 

88 
81 

87  aO 
73.2 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

89 
68 

90 
71 

88 
70 

88 
71 

90 
73 

91 
67 

92 
70 

92 
69 

94 

70 

94 
69 

94 
70 

96 
69 

92 
68 

88 
72 

94 
72 

90 
70 

88 
70 

84 

70 

84 

72 

89 
73 

92 
70 

87 

73 

87 
73 

93 
70 

92 
69 

91 
69 

94 

71 

93 

72 

94 

71 

73 

90>8 
70.5 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

92 
70 

91 
69 

88 
69 

87 
67 

90 
68 

91 
69 

93 
71 

93 
72 

94 
69 

96 
70 

94 
71 

96 
70 

91 

70 

90 
70 

90 
71 

89 
71 

85 
72 

82 
71 

83 
71 

86 
73 

93 
72 

91 

75 

86 
74 

92 
72 

94 

70 

94 
70 

95 
73 

95 

73 

95 
74 

95 
74 

91.1 
71.0 

BARTOW 

MAX 
MIN 

89 
68 

90 
69 

65 

90 
67 

68 

69 
70 

92 
70 

93 
69 

93 
67 

94 

70 

95 
72 

94 

73 

95 
70 

92 
72 

91 
73 

89 
70 

90 
70 

87 
72 

65 
74 

86 
73 

90 
71 

93 
72 

92 
70 

87 
70 

69 
69 

95 
66 

94 
66 

94 
74 

93 

73 

94 

73 

91.0 
70.3 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

69 

68 

87 
71 

86 
67 

66 
67 

90 
68 

90 
66 

69 
67 

90 
62 

69 
63 

90 
66 

92 
68 

93 
66 

90 
67 

85 
71 

83 
70 

62 
70 

84 
70 

75 
72 

82 
73 

86 
69 

88 
74 

82 
69 

86 

71 

90 
66 

90 
70 

92 
71 

93 
72 

93 
74 

91 
73 

67.6 
69.9 

BIG  PINE  KEY  INN 

MAX 
MIN 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 
MIN 

69 

70 

91 
71 

90 
67 

82 
54 

85 

55 

91 
60 

92 
61 

96 

71 

99 
72 

100 
72 

87 
57 

87 
57 

93 
69 

94 
69 

95 
70 

93 
70 

93 
70 

90 

70 

86 
69 

90 
59 

91 

69 

95 
70 

93 

72 

92 
74 

91 

75 

94 

77 

97 
78 

99 
80 

101 
76 

92.4 
69.4 

BRADENTON 

MAX 
MIN 

89 
68 

89 
68 

88 
71 

85 

71 

88 
71 

90 
67 

90 

69 

90 
69 

92 
69 

91 
70 

91 
70 

91 
69 

91 
68 

91 
71 

88 
70 

69 

73 

72 

72 

89 
71 

92 
71 

90 
72 

88 
72 

89 

70 

91 

71 

98 

70 

90 
71 

90 
73 

92 
71 

94 
71 

89.9 
70.3 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

91 
69 

90 
72 

88 
73 

62 
65 

87 
63 

91 
64 

92 
69 

92 
70 

95 
71 

95 
71 

90 
70 

96 
71 

93 
58 

91 
71 

91 
71 

93 
68 

93 
70 

83 
70 

84 

72 

90 
72 

93 
71 

91 

72 

69 
73 

91 

73 

92 
71 

91 

73 

94 
74 

94 
74 

96 
74 

93 

75 

91.1 
70.7 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

MIN 

93 
65 

92 
69 

90 
71 

85 
67 

87 
63 

91 
64 

93 
66 

92 
67 

95 
65 

97 

88 
65 

93 
67 

97 
65 

94 

59 

92 
69 

93 

67 

90 
69 

84 

71 

83 
71 

90 
70 

93 
69 

03 

71 

00 

71 

93 
69 

93 
68 

95 
68 

97 

70 

95 

77 

08 

72 

99 

72 

92.2 
68.6 

CAMP  BLAND  I NG 

MAX 
MIN 

93 
65 

94 

65 

91 

73 

90 
63 

66 
56 

95 
54 

94 

66 

95 
67 

95 
65 

100 
70 

95 
54 

90 
50 

94 
54 

90 
50 

96 
64 

65 

95 
62 

96 
54 

85 
68 

89 
65 

91 
57 

95 

65 

97 
72 

97 
70 

98 

70 

95 
66 

100 
71 

100 
75 

98 
78 

94.0 
66.1 

CANAL  POINT  USOA 

MAX 
MIN 

88 
69 

88 
70 

86 
71 

85 
70 

69 
67 

90 

71 

88 
66 

88 
67 

90 
65 

92 
64 

94 
66 

94 
68 

89 
56 

84 
69 

82 
70 

84 

70 

83 
72 

74 
70 

60 
71 

87 
72 

91 
71 

88 

72 

87 
69 

90 
71 

92 
58 

92 

70 

93 

72 

93 
74 

03 
78 

91 
74 

88.2 
69.9 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

85 
72 

89 
74 

90 
74 

88 

73 

89 
68 

69 

72 

88 
71 

86 

73 

88 
73 

86 
70 

88 

71 

89 
73 

69 
70 

85 
74 

77 
71 

73 

73 

69 

75 

72 

76 

76 

75 

78 

79 

61 

90 
75 

73 

91 
74 

90 

75 

87.5 
73.4 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

73 

73 

86 
74 

88 
75 

88 
74 

90 
74 

91 

72 

90 
74 

90 
71 

92 

74 

91 
74 

90 
69 

92 
73 

87 
70 

85 
75 

74 

90 

73 

87 
75 

88 
74 

87 
75 

91 

74 

68 
77 

86 
73 

90 

75 

91 
72 

91 
75 

89 

73 

92 

77 

92 
76 

94 
74 

89.5 
73.7 

CARRABELLE 

MAX 
MIN 

67 
67 

88 
65 

94 

76 

87 
66 

82 
55 

85 

56 

85 

58 

92 
65 

93 
69 

98 
59 

89 
66 

87 
69 

89 
65 

91 
66 

92 
69 

91 
70 

93 
70 

70 

91 
70 

92 
69 

91 
71 

92 

70 

92 
70 

91 

71 

91 

70 

97 

75 

08 

77 

99 

77 

96 

77 

94 

75 

91.4 
66.8 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

87 
76 

90 
75 

87 
78 

86 

75 

65 
63 

86 
64 

66 
66 

93 
68 

95 
74 

94 

76 

94 
75 

95 
73 

90 
76 

90 
76 

90 
77 

89 
75 

94 

75 

89 

72 

88 

73 

89 

72 

93 

72 

89 
76 

93 

77 

88 
78 

94 
74 

96 
79 

95 

60 

92 
80 

90 
81 

92 
80 

90.7 
74.5 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

MIN 

91 

68 

90 
69 

89 
71 

84 
64 

62 
52 

88 

55 

89 

57 

94 

68 

97 

72 

98 
70 

97 
69 

90 
68 

91 
57 

93 
58 

93 
69 

70 

69 

71 

70 

69 

69 

58 

70 

75 

74 

77 

77 

76 

74 

99 
76 

93.2 
69.1 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

81 

71 

81 
74 

82 
75 

79 
70 

82 
73 

84 
69 

87 
72 

84 

79 

85 
74 

65 
74 

84 

73 

85 
74 

85 

71 

91 
75 

82 
72 

70 

73 

81 

72 

73 

83 
72 

73 

87 
74 

74 

77 

77 

79 

79 

85 

80 

85 

76 

87 
77 

84.3 
74.1 

CLERMONT  6  S 

MAX 
.4IN 

9* 
68 

93 
70 

67 
71 

84 
71 

89 
70 

93 
68 

95 
74 

95 
68 

96 

59 

98 
68 

92 
71 

94 
69 

93 
68 

93 
72 

91 
70 

59 

71 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

71 

69 

71 

74 

73 

74 

96 
74 

92.1 
70.9 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

85 
68 

86 
70 

88 
71 

87 
69 

86 
68 

92 
70 

88 
70 

88 
69 

89 

67 

89 
66 

90 
66 

93 
69 

92 
69 

91 
73 

86 
71 

70 

73 

72 

71 

71 

86 

71 

88 
75 

71 

73 

69 

90 
71 

73 

73 

75 

95 
76 

88.3 
70.7 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 
MIN 

82 
71 

85 

73 

87 
75 

86 
71 

86 
70 

88 
70 

87 
72 

86 
78 

87 
72 

87 
57 

86 

57 

89 
69 

89 

69 

87 
75 

61 
72 

81 

73 

66 

71 

83 
74 

81 

73 

88 

75 

89 

73 

74 

86 
71 

86 
74 

68 

71 

72 

89 

72 

89 

71 

88 
72 

89 
76 

86.4 
72.1 

COMPASS  LAKE 

MAX 
MIN 

94 

6'> 

92 
68 

90 
68 

83 
65 

83 
51 

89 
50 

91 
54 

95 
63 

97 
71 

100 
72 

95 
69 

90 
66 

93 
63 

94 
57 

95 
66 

69 

67 

71 

70 

69 

68 

69 

67 

71 

74 

74 

76 

76 

75 

97 
75 

93.7 
67.6 

CRESCENT  CITY  2  sw 

MAX 
MIN 

89 
69 

96 
71 

92 
72 

80 
66 

85 
59 

85 
63 

92 
71 

94 

69 

96 
67 

100 
71 

90 
70 

92 
59 

89 
69 

89 
71 

69 
70 

89 

70 

66 

69 

86 

71 

81 

72 

87 

72 

87 

71 

91 

70 

91 
74 

96 
72 

72 

95 

73 

100 
74 

99 
75 

94 

76 

97 
72 

91.1 
70.3 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 
MIN 

92 
69 

90 

69 

88 

73 

82 
64 

85 

55 

90 

57 

92 

58 

94 

60 

98 
63 

96 
64 

69 
58 

93 
66 

94 
69 

94 

70 

94 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

69 

70 

70 

71 

69 

72 

76 

76 

77 

94 
75 

91.7 
68.5 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

83 
70 

83 
72 

92 
71 

69 
71 

84 
64 

79 
74 

84 

76 

66 
71 

91 

72 

92 

100 
72 

89 
72 

87 
73 

87 
73 

86 

73 

73 

75 

68 
73 

82 

73 

82 
76 

74 

73 

72 

77 

75 

73 

77 

7» 

100 
77 

93 
74 

88.4 
73.1 

OAYTONA  BEACH  W6  AP 

MIN 

87 
67 

93 
70 

88 
70 

84 
67 

79 
64 

84 

66 

86 
72 

92 
69 

94 

70 

96 

70 

91 
71 

87 
70 

85 
70 

68 
70 

86 
71 

69 

71 

72 

72 

76 

73 

71 

73 

72 

71 

72 

74 

75 

75 

92 
74 

89.2 
70.9 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

94 
68 

92 
69 

89 
71 

86 
62 

86 

57 

91 
59 

92 

62 

97 
69 

100 
69 

102 
69 

91 

70 

95 
69 

95 
67 

95 
69 

100 
69 

98 
70 

92 
69 

90 
68 

97 
70 

89 
69 

93 

70 

97 

70 

97 
71 

99 

73 

96 

72 

97 
75 

103 
74 

104 

72 

104 

73 

98 
76 

95.4 
69.0 

DE  LAND 

MAX 
MIN 

88 
69 

91 
71 

95 
71 

87 
70 

84 
63 

87 
66 

87 
70 

91 
69 

95 
69 

97 
59 

99 
71 

93 
70 

92 
69 

89 
70 

90 
71 

90 

70 

91 

71 

88 

72 

81 

72 

86 

72 

67 
72 

69 

73 

93 

73 

88 

72 

94 

71 

94 
72 

05 
74 

97 
75 

98 
76 

95 
76 

91.0 
71.0 

DRY  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

84 

77 

88 

77 

87 
78 

86 

77 

67 
73 

67 
76 

85 

76 

86 
74 

86 

76 

85 
77 

86 
75 

88 
76 

86 
75 

84 

75 

83 
71 

77 

76 

79 

75 

76 

76 

89 
75 

75 

78 

80 

76 

76 

75 

75 

89 
79 

67.1 
76.3 

EUST I S  2  S 

MAX 
MIN 

93 
69 

94 

70 

90 

73 

85 
66 

67 

65 

92 

67 

93 

72 

94 

71 

96 
70 

99 
71 

91 
72 

93 

71 

91 
71 

94 

72 

91 
72 

92 
70 

72 

73 

72 

73 

73 

74 

73 

73 

72 

73 

'74 

75 

75 

98 
75 

92.6 
71.6 

MIN 

85 
71 

87 
73 

88 
73 

88 
73 

90 
72 

91 
75 

91 
73 

90 
73 

92 
72 

93 

73 

91 
74 

92 
74 

93 
72 

81 
73 

81 
72 

73 

74 

75 

74 

75 

92 

75 

73 

73 

76 

73 

75 

91 

76 

75 

76 

93 
76 

89.0 
73.7 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

92 
69 

95 
69 

92 

73 

88 
68 

86 
66 

88 
61 

94 

67 

98 
67 

101 
70 

100 
73 

94 
69 

92 
68 

89 
67 

90 
68 

90 
70 

92 
69 

88 
69 

88 
71 

62 
75 

87 

72 

94 

58 

95 
75 

99 

72 

98 
71 

100 
73 

101 
76 

103 
77 

96 
76 

99 

73 

93.6 
70.4 

FELLSMERE 

MIN 

87 
69 

92 
70 

90 
70 

89 
68 

90 
69 

89 

66 

89 

72 

90 
70 

92 

69 

95 
58 

93 

70 

93 
70 

86 
69 

90 
69 

88 

73 

73 

68 

70 

70 

73 

71 

86 
74 

71 

71 

70 

70 

74 

74 

75 

92 
751 

89.5 
70.8 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 
MIN 

85 
71 

95 

72 

91 

75 

84 

71 

63 
62 

82 
63 

84 

66 

92 
72 

96 

73 

97 
75 

89 
59 

86 
71 

85 

72 

85 
73 

86 
73 

85 

73 

86 

73 

66 
76 

62 
75 

85 

73 

86 

75 

92 

71 

95 
67 

90 

67 

89 
74 

93 
74 

99 

78 

100 
79 

89 
76 

90 
76 

88.0 
72.2 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

85 
71 

90 
71 

89 
69 

82 
69 

69 
68 

89 

70 

89 

72 

90 
75 

90 
70 

91 

58 

94 
57 

94 

70 

92 
69 

87 
72 

60 
72 

73 

70 

72 

74 

76 

71 

73 

73 

74 

70 

72 

71 

71 

74 

92 
74 

88.9 
71.4 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

MAX 
MIN 

63 

85 

84 

84 

84 

85 

86 

79 

87 

79 

88 

77 

87 
72 

90 

7  3 

90 

73 

89 
73 

86 
72 

80 
73 

82 
74 

83 
72 

80 
73 

86 

75 

87 
75 

64 

73 

86 

77 

84 

73 

87 
75 

87 
73 

88 

75 

89 

76 

88 
76 

90 
77 

90 
78 

86.0 
74.1 

FORT  LAUDERDALE  7  W 

MAX 
MIN 

85 
69 

82 
71 

88 
69 

85 
69 

87 
68 

90 
69 

89 
71 

87 
70 

86 
67 

88 
65 

88 
64 

92 
68 

92 
67 

88 
70 

84 
71 

81 
71 

84 

69 

83 
70 

79 
70 

67 
74 

89 
70 

90 
74 

87 
72 

87 
74 

89 
69 

86 
71 

89 

70 

92 

71 

90 

72 

91 
72 

87.2 

i 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

87 
70 

88 
73 

87 
71 

88 

70 

89 
69 

90 

71 

92 

71 

93 
70 

93 
69 

95 
71 

94 

71 

91 
69 

93 
68 

83 
71 

88 
72 

92 
72 

89 
72 

81 
73 

87 
72 

90 
72 

92 
72 

83 
75 

87 
73 

91 
72 

91 

70 

91 

72 

92 

73 

91 
73 

92 

73 

95 
75 

j  89.8 
71.5 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

84 

71 

90 

71 

88 
70 

66 
68 

87 
68 

85 

70 

,  86 
73 

86 

71 

86 

70 

87 
68 

92 
71 

88 
71 

87 
70 

85 
71 

85 
71 

80 
71 

79 

73 

78 

70 

78 

72 

83 
72 

84 

71 

84 

73 

86 

69 

87 
72 

87 

70 

88 

71 

91 
74 

93 

74 

69 
75 

89 
76 

I  65.9 
I  71.2 

1 
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DAILY  TEMPERATURES 

TabU  5  Conanu»d    __  .  


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

 ^ 

18 

19 

20| 

I 

21 

22 

23 

■ 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 

90 

91 

92 

90 

81 

90 

92 

92 

96 

96 

91 

95 

93 

94 

94 

95 

— ] 

91 

91 

66 

87 

91 

93 

95 

95 

98 

97 

99 

98 

96 

92  I 

5 

MIN 

69 

70 

73 

65 

60 

63 

68 

67 

69 

69 

69 

69 

69 

72 

71 

72 

71 

71 

72 

71 

70 

71 

72 

70 

70 

73 

74 

75 

76 

75 

70. 

2 

GAINESVILLE  2  SW 

93 

92 

92 

88 

63 

91 

93 

94 

91 

91 

89 

87 

92 

94 

95 

94 

97 

96 

99 

97 

96 

96 

93. 

2 

HIN 

6T 

67 

73 

65 

56 

60 

66 

64 

64 

66 

66 

68 

67 

71 

70 

69 

69 

70 

76 

70 

70 

69 

71 

68 

69 

71 

74 

74 

75 

73 

68. 

6 

GLEH  ST  MARV  NURSERIES 

MAX 

92 

92 

91 

89 

89 

38 

90 

94 

96 

96 

96 

98 

99 

100 

99 

96 

93  i 

6 

MIN 

66 

66 

71 

68 

53 

55 

59 

65 

64 

68 

65 

67 

66 

66 

67 

70 

67 

65 

67 

66 

66 

64 

67 

68 

69 

70 

72 

71 

73 

69 

66. 

4 

GRAPE  HAMMOCK  C   P  RANCH 

MAX 

MIN 

HIALEAH 

MAX 

8* 

84 

87 

67 

88 

82 

80 

87 

84 

82 

87 

88 

72 

90 

88 
72 

88 

90 

68 

89 

89 

92 

90 

67. 

5 

MIN 

72 

72 

73 

72 

69 

72 

72 

72 

71 

69 

69 

74 

70 

74 

71 

72 

71 

73 

72 

74 

75 

75 

71 

73 

72 

72 

74 

74 

72. 

1 

MIGM  SPRINGS 

MAX 

95 

88 

95 

96 

95 

96 

100 

96 

94 

67 

95 

94 

96 

97 

96 

93 

99 

100 

99 

95 

93 

94. 

9 

MIN 

66 

69 

73 

66 

56 

58 

70 

63 

68 

^70 

67 

66 

69 

71 

71 

71 

72 

69 

70 

69 

68 

69 

72 

70 

72 

74 

76 

76 

75 

69. 

3 

MILLIARD 

MAX 

95 

62 

99 

101 

94 

93 

90 

91 

90 

89 

90 

90 

80 

66 

89 

96 

98 

98 

98 

99 

100 

106 

94 

97 

93 

2 

MIN 

66 

66 

68 

71 

53 

53 

59 

55 

65 

72 

63 

66 

66 

64 

65 

65 

65 

67 

68 

70 

67 

67 

71 

68 

68 

70 

77 

76 

75 

71 

65 

9 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

87 

90 

90 

93 

93 

90 

85 

82 

86 

87 

83 

88 

92 

91 

61 

66 

88 

90 

89 

69 

92 

94 

91 

86 

9 

MIN 

71 

70 

71 

70 

70 

68 

69 

68 

66 

63 

62 

65 

65 

74 

71 

71 

70 

72 

74 

75 

72 

72 

69 

70 

69 

70 

69 

58 

59 

70 

59 

6 

HYPOLUXO 

MAX 

83 

89 

87 

87 

87 

86 

93 

86 

87 

86 

81 

82 

62 

78 

86 

90 

86 

86 

83 

87 

68 

68 

90 

91 

69 

89 

66 

7 

MIN 

70 

71 

71 

68 

69 

70 

77 

75 

70 

67 

67 

70 

70 

73 

72 

72 

72 

72 

73 

75 

71 

74 

73 

74 

71 

72 

72 

72 

74 

75 

71 

7 

INVERNESS 

MAX 

92 

92 

89 

87 

93 

94 

94 

97 

97 

92 

95 

95 

95 

94 

93 

93 

86 

84 

89 

94 

92 

91 

95 

94 

95 

96 

94 

96 

98 

92 

6 

MIN 

74 

71 

74 

67 

64 

60 

68 

69 

66 

66 

71 

69 

67 

73 

70 

70 

72 

72 

74 

73 

72 

73 

74 

72 

71 

72 

73 

74 

74 

74 

70 

7 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

90 

94 

91 

82 

85 

88 

92 

96 

99 

loo 

94 

94 

90 

90 

90 

90 

9U 

89 

81 

86 

88 

94 

95 

98 

97 

99 

101 

103 

94 

98 

92 

7 

MIN 

70 

71 

75 

66 

58 

62 

72 

72 

71 

72 

68 

71 

71 

72 

71 

71 

71 

73 

73 

73 

71 

68 

74 

73 

73 

74 

78 

76 

78 

73 

71 

5 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

97 

96 

86 

67 

86 

87 

87 

67 

87 

81 

84 

85 

90 

92 

69 

89 

94 

99 

102 

89 

90 

68 

4 

MIN 

69 

70 

73 

69 

60 

62 

71 

69 

69 

68 

68 

69 

69 

70 

71 

70 

70 

73 

74 

73 

77 

70 

73 

71 

73 

72 

75 

77 

77 

74 

70 

9 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

100 

88 

66 
74 

88 
74 

79 

84 

86 

91 

93 

96 

96 

96 

99 

101 

92 

94 

91 

2 

MIN 

70 

73 

76 

69 

61 

67 

73 

73 

72 

69 

74 

75 

75 

76 

72 

73 

73 

70 

70 

71 

73 

74 

74 

77 

76 

79 

75 

72 

8 

JASPER  9  ESE 

MAX 

104 

104 

95 

96 

96 

96 

96 

92 

89 

92 

96 

94 

95 

98 

99 

97 

97 

94 

8 

MIN 

63 

68 

49 

49 

68 

55 

64 

64 

64 

53 

56 

64 

66 

64 

61 

57 

64 

61 

67 

67 

68 

70 

72 

71 

63 

S 

KEY  WEST  KB  CITY 

MAX 

85 

87 

89 

86 

90 

89 

90 

39 

89 

90 

90 

90 

69 

66 

79 

68 

88 

89 

89 

90 

90 

90 

89 

69 

90 

90 

91 

90 

90 

93 

68 

9 

MIN 

75 

78 

79 

79 

74 

76 

77 

77 

76 

74 

73 

74 

77 

73 

72 

73 

76 

76 

76 

80 

78 

76 

79 

77 

78 

77 

75 

75 

74 

77 

76 

0 

K I SS I MMEE 

MAX 

92 

95 

90 

67 

96 

98 

91 

93 

91 

91 

90 

88 

86 

80 

65 

89 

91 

92 

85 

91 

94 

93 

95 

96 

94 

95 

91 

|2 

MIN 

67 

71 

70 

66 

68 

67 

70 

66 

68 

68 

70 

70 

57 

69 

70 

69 

68 

70 

70 

72 

70 

73 

72 

70 

73 

59 

71 

72 

72 

72 

69 

7 

LA  BELLE 

MAX 

93 

91 

91 

77 

67 

90 

91 

88 

68 

91 

93 

94 

94 

93 

96 

94 

90 

,7 

MIN 

69 

73 

69 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

68 

69 

67 

67 

70 

72 

72 

71 

71 

72 

70 

74 

72 

71 

66 

69 

71 

71 

72 

74 

70 

3 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

90 

91 

89 

84 

88 

91 

91 

91 

89 

89 

94 

94 

95 

94 

94 

96 

90 

9 

MIN 

67 

71 

72 

65 

67 

67 

69 

69 

69 

69 

72 

70 

67 

71 

73 

69 

70 

71 

71 

72 

70 

73 

72 

70 

70 

70 

73 

74 

74 

74 

70 

■  4 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

93 

95 

96 

103 

91 

84 

87 

91 

96 

99 

96 

98 

98 

100 

101 

96 

94 

95 

,2 

MIN 

63 

68 

74 

63 

55 

53 

68 

63 

65 

69 

62 

63 

68 

70 

70 

70 

59 

70 

71 

69 

67 

71 

70 

69 

73 

76 

76 

76 

73 

67 

9 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

89 

93 

92 

90 

85 

84 

90 

89 

78 

82 

88 

69 

92 

67 

91 

92 

93 

94 

94 

96 

90 

|4 

MIN 

68 

72 

71 

68 

66 

66 

71 

69 

70 

70 

72 

71 

59 

70 

70 

70 

71 

73 

73 

73 

72 

72 

73 

71 

70 

70 

74 

75 

75 

75 

71 

>1 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

91 

88 

87 

94 

95 

90 

86 

79 

64 

87 

90 

89 

85 

66 

94 

93 

94 

92 

93 

95 

89 

,7 

MIN 

69 

72 

74 

66 

70 

69 

73 

72 

73 

75 

73 

70 

70 

74 

70 

71 

73 

73 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

75 

74 

75 

72 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

91 

86 

69 

89 

91 

92 

94 

95 

97 

91 

88 

80 

82 

90 

92 

90 

86 

96 

90 

i6 

MIN 

69 

69 

68 

67 

69 

66 

69 

69 

64 

64 

68 

67 

57 

59 

71 

71 

70 

72 

72 

72 

69 

72 

71 

67 

66 

66 

68 

69 

69 

67 

68 

•  6 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

93 

9 1 

89 

67 

64 

93 

93 

89 

84 

85 

91 

93 

94 

91 

93 

97 

96 

96 

95 

96 

92 

|6 

MIN 

68 

69 

72 

68 

53 

53 

61 

60 

65 

^67 

69 

67 

67 

70 

70 

65 

70 

70 

69 

72 

66 

69 

71 

71 

69 

72 

75 

76 

77 

76 

68 

■  3 

LOXAHATCMEE 

MAX 

86 

89 

88 

83 

86 

76 

66 

67 

89 

86 

68 

91 

91 

91 

93 

94 

96 

92 

88 

|9 

MIN 

68 

69 

72 

69 

67 

68 

69 

68 

65 

63 

66 

67 

67 

6% 

71 

69 

69 

71 

72 

73 

70 

74 

73 

71 

68 

70 

71 

71 

73 

61 

69 

•  8 

MADISON 

MAX 

96 

95 

93 

86 

84 

93 

90 

97 

100 

101 

90 

95 

93 

96 

96 

94 

94 

94 

85 

89 

92 

98 

96 

92 

95 

97 

101 

101 

100 

95 

94 

i3 

MIN 

69 

69 

72 

67 

56 

59 

63 

69 

68 

69 

69 

67 

69 

71 

70 

70 

71 

74 

69 

72 

67 

68 

70 

71 

72 

74 

76 

60 

77 

78 

69 

8 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

84 

88 

88 

88 

89 

90 

90 

89 

90 

69 

90 

90 

86 

85 

88 

88 

69 

91 

90 

90 

90 

69 

91 

90 

69 

90 

91 

68 

|6 

MIN 

70 

72 

75 

76 

68 

74 

76 

76 

" 

71 

71 

74 

73 

70 

68 

70 

72 

73 

76 

75 

77 

74 

74 

72 

71 

74 

74 

75 

77 

73 

2 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

92 

91 

92 

100 

89 

92 

94 

94 

93 

91 

65 

90 

92 

94 

95 

97 

94 

97 

100 

^78 

102 

98 

93 

MIN 

70 

72 

71 

62 

65 

58 

62 

68 

71 

70 

69 

69 

71 

72 

72 

71 

72 

72 

71 

71 

71 

72 

74 

76 

76 

78 

76 

76 

70 

7 

MARIANNA    I  NO  SCHOOL 

MAX 

92 

93 

90 

90 

90 

88 

87 

68 

89 

93 

94 

94 

68 

86 

96 

101 

106 

104 

101 

93 

1 

MIN 

68 

69 

68 

65 

53 

64 

69 

66 

70 

71 

68 

61 

63 

67 

69 

68 

68 

70 

70 

69 

66 

66 

69 

72 

76 

78 

75 

76 

73 

75 

58 

6 

HAYO   i  NM 

MAX 

94 

93 

91 

64 

95 

93 

94 

95 

93 

93 

90 

86 

86 

90 

95 

98 

91 

96 

97 

96 

93 

MIN 

69 

66 

73 

67 

57 

57 

60 

64 

65 

68 

69 

67 

69 

70 

69 

70 

72 

72 

70 

73 

68 

72 

70 

71 

74 

72 

76 

76 

78 

76 

69 

4 

MELBOURNE 

MAX 

85 

93 

92 

89 

65 

85 

87 

89 

92 

85 

82 

79 

82 

86 

88 

66 

86 

86 

91 

90 

94 

97 

95 

93 

88 

MIN 

70 

69 

70 

69 

67 

69 

69 

72 

71 

70 

72 

71 

69 

71 

73 

70 

73 

72 

72 

74 

72 

73 

73 

76 

71 

72 

74 

75 

75 

75 

71 

7 

HERRITT  ISLAND 

MAX 

86 

94 

92 

69 

84 

86 

87 

93 

92 

95 

63 

82 

78 

82 

84 

87 

85 

84 

90 

93 

93 

97 

99 

93 

89 

88 

7 

MIN 

69 

71 

69 

67 

66 

69 

72 

72 

73 

73 

74 

74 

71 

71 

71 

69 

75 

71 

72 

73 

73 

71 

73 

74 

73 

74 

75 

77 

77 

77 

72 

3 

MIAMI  BEACH 

MAX 

83 

87 

84 

66 

64 

85 

65 

65 

66 

66 

9 1 

90 

89 

83 

80 

83 

81 

80 

86 

90 

85 

66 

85 

66 

85 

89 

91 

90 

90 

89 

86 

9 

MIN 

72 

74 

75 

71 

69 

76 

79 

80 

79 

77 

75 

79 

78 

74 

74 

7* 

73 

73 

77 

76 

76 

74 

76 

79 

76 

78 

79 

78 

80 

82 

76 

0 

MIAMI    WR  AIRPORT 

MAX 

84 

87 

88 

88 

89 

90 

89 

69 

91 

90 

9 1 

92 

90 

87 

63 

81 

89 

69 

89 

86 

86 

89 

67 

90 

90 

92 

92 

92 

88 

2 

MIN 

73 

74 

74 

71 

73 

74 

74 

75 

73 

72 

72 

76 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

76 

77 

74 

73 

74 

74 

73 

75 

76 

76 

77 

77 

74 

1 

MIAMI    MB  CITY 

MAX 

81 

84 

84 

84 

86 

66 

66 

87 

86 

67 

88 

87 

79 

82 

60 

80 

87 

87 

87 

83 

66 

85 

84 

68 

89 

67 

88 

89 

65 

3 

MIN 

70 

74 

76 

69 

72 

76 

79 

78 

78 

74 

75 

76 

75 

71 

71 

72 

70 

71 

73 

75 

74 

71 

72 

74 

72 

77 

76 

77 

78 

80 

74 

2 

HILTON  EXP  STATION 

MAX 

92 

91 

89 

86 

64 

87 

89 

97 

95 

89 

95 

96 

95 

93 

86 

67 

89 

92 

96 

96 

95 

97 

100 

102 

103 

98 

93 

MIN 

67 

69 

70 

60 

63 

64 

57 

69 

68 

^68 

68 

67 

63 

63 

64 

65 

67 

67 

62 

67 

71 

11 

68 

70 

66 

73 

76 

71 

73 

70 

66 

6 

MONTICELLO 

MAX 

93 

94 

95 

68 

88 

91 

94 

99 

103 

104 

68 

93 

91 

94 

95 

95 

95 

93 

83 

91 

94 

100 

97 

92 

96 

99 

102 

104 

104 

100 

95 

2 

MIN 

68 

67 

70 

60 

52 

56 

56 

60 

68 

70 

68 

66 

68 

69 

66 

68 

69 

70 

69 

72 

58 

65 

70 

70 

70 

73 

75 

75 

76 

74 

67 

7 

MCMRE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

87 

85 

89 

86 

86 

90 

88 

89 

90 

69 

90 

95 

93 

90 

66 

85 

66 

87 

86 

64 

87 

89 

61 

87 

90 

91 

92 

93 

92 

93 

88 

5 

MIN 

70 

71 

73 

70 

70 

71 

70 

70 

67 

70 

70 

70 

68 

73 

72 

71 

72 

74 

73 

73 

72 

75 

72 

73 

70 

73 

76 

76 

76 

75 

71 

8 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

89 

92 

89 

65 

88 

91 

92 

92 

93 

96 

93 

94 

89 

90 

86 

87 

67 

62 

65 

68 

90 

89 

86 

91 

93 

93 

94 

95 

94 

96 

90 

2 

HIN 

68 

71 

71 

68 

70 

67 

68 

70 

69 

69 

69 

70 

66 

70 

73 

70 

71 

70 

72 

72 

59 

73 

73 

72 

70 

70 

72 

72 

75 

73 

70 

5 

MT  PLEASANT 

MAX 

92 

91 

90 

86 

85 

91 

92 

95 

99 

101 

68 

90 

92 

94 

94 

93 

89 

69 

88 

68 

90 

94 

95 

94 

94 

97 

99 

102 

102 

96 

93i 

1 

MIN 

69 

68 

70 

66 

54 

5S 

58 

65 

70 

70 

66 

67 

66 

68 

71 

70 

70 

68 

69 

70 

70 

68 

70 

69 

69 

69 

77 

77 

77 

74 

66) 

3 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  ConMnued 


FLORIDA 
JUNE  19S4 


SlotiOQ 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

 ' 

s 

6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

NAPLES 

MAX 

85 

86 

87 

86 

88 
72 

87 

91 

91 

88 

88 

89 

89 

91 

88 

86 

86 

87 

82 

84 

86 

90 

68. 

0 

71 

73 

74 

76 

73 

71 

74 

63 

72 

74 

72 

74 

76 

77 

78 

73 

71 

77 

73 

74 

73 

76 

73 

7? 

76 

75 

76 

7^ 

73. 

7 

NEW  SMYRNA  8EACH   4  N 

MAX 

8(5 

93 

87 

85 

81 

85 

87 

92 

92 

77 

93 

89 

89 

89 

89 

89 

90 

Bit 

82 

66 

87 

90 

87 

94 

92 

100 

89. 

9 

69 

70 

69 

66 

66 

67 

7[ 

69 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

71 

68 

71 

?3 

73 

74 

72 

72 

73 

71 

71 

72 

74 

76 

75 

75 

70. 

9 

NICEVILLE 

MAX 

87 

SB 

87 

89 

82 

85 

85 

87 

93 

93 

100 

96 

65 

87 

91 

92 

91 

95 

69 

67 

89 

90 

92 

90 

92 

94 

96 

100 

96 

98 

90. 

9 

66 

66 

73 

64 

52 

51 

67 

68 

72 

63 

65 

64 

65 

67 

68 

69 

69 

71 

72 

70 

68 

73 

72 

72 

75 

73 

74 

67. 

5 

OCALA 

MAX 

95 

95 

92 

89 

89 

93 

95 

96 

99 

100 

93 

95 

92 

92 

93 

94 

92 

86 

85 

69 

95 

94 

95 

95 

97 

96 

97 

93. 

9 

69 

72 

74 

67 

62 

66 

70 

70 

69 

72 

70 

72 

69 

72 

71 

71 

70 

69 

73 

72 

71 

72 

74 

72 

71 

74 

75 

75 

77 

76 

71. 

2 

OCALA    2  NE 

MAX 

95 

94 

93 

80 

87 

94 

95 

96 

98 

101 

93 

97 

93 

92 

95 

94 

93 

86 

85 

68 

93 

95 

96 

97 

98 

100 

100 

97 

97 

94. 

0 

66 

65 

70 

65 

56 

61 

65 

64 

62 

65 

66 

66 

63 

67 

65 

66 

65 

68 

70 

69 

67 

67 

71 

66 

67 

66 

69 

68 

73 

70 

66. 

3 

OKEECHOBEE  MRCN   GATE  6 

MAX 

88 

85 

83 

82 

82 

86 

89 

85 

88 

91 

88 

93 

90 

89 

85 

82 

84 

82 

77 

80 

65 

89 

83 

84 

88 

89 

89 

86. 

1 

MIN 

74 

75 

70 

68 

73 

72 

72 

73 

72 

72 

70 

72 

74 

72 

70 

72 

71 

73 

72 

75 

73 

73 

72 

72 

75 

76 

76 

76 

72. 

7 

ORLANDO   WATER  PLANT 

MAX 

92 

94 

92 

86 

88 

91 

93 

95 

95 

98 

93 

69 

92 

88 

89 

88 

84 

84 

90 

90 

94 

86 

92 

95 

96 

97 

98 

96 

97 

91. 

9 

69 

70 

71 

66 

69 

70 

72 

72 

72 

73 

71 

72 

72 

70 

72 

74 

73 

73 

72 

74 

75 

73 

71 

74 

75 

76 

76 

77 

72. 

3 

ORLANDO   WB  AIRPORT 

MAX 

91 

93 

89 

87 

87 

88 

92 

93 

94 

97 

90 

92 

90 

90 

86 

89 

87 

77 

84 

68 

89 

91 

87 

91 

94 

95 

97 

96 

95 

95 

90. 

5 

MIN 

69 

71 

68 

66 

68 

69 

72 

70 

72 

72 

73 

71 

70 

72 

71 

69 

72 

72 

71 

72 

71 

73 

75 

72 

71 

72 

75 

75 

76 

77 

71.6 

PALATKA 

MAX 

91 

96 

93 

89 

87 

91 

94 

95 

99 

101 

93 

92 

90 

91 

91 

93 

91 

90 

65 

86 

69 

94 

95 

98 

95 

94 

102 

104 

96 

99 

93. 

5 

MIN 

72 

72 

74 

68 

61 

64 

7 1 

72 

71 

72 

70 

71 

71 

73 

73 

73 

72 

74 

76 

73 

72 

71 

75 

73 

73 

74 

76 

77 

78 

76 

72.3 

PANAMA  CITY 

MAX 

89 

88 

88 

82 

84 

86 

88 

89 

90 

90 

85 

87 

91 

92 

93 

92 

93 

69 

69 

89 

92 

93 

91 

91 

93 

94 

95 

94 

96 

95 

90. 

3 

MIN 

69 

73 

76 

69 

59 

60 

63 

73 

74 

75 

69 

69 

68 

72 

70 

71 

71 

71 

70 

72 

71 

73 

74 

78 

78 

80 

el 

80 

81 

81 

72.4 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

85 

87 

89 

81 

81 

84 

85 

90 

91 

96 

96 

87 

87 

90 

90 

89 

92 

87 

90 

90 

90 

93 

93 

97 

95 

96 

100 

101 

101 

99 

91. 

1 

70 

72 

76 

64 

61 

64 

66 

72 

73 

73 

75 

74 

75 

71 

72 

74 

74 

72 

74 

74 

77 

73 

73 

76 

73 

79 

76 

73 

77 

62 

72. 

6 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

86 

84 

89 

81 

78 

81 

83 

91 

90 

93 

94 

85 

85 

86 

86 

66 

88 

83 

88 

89 

86 

89 

67 

91 

93 

95 

97 

95 

95 

92 

88. 

2 

MIN 

72 

74 

75 

65 

62 

64 

68 

73 

75 

76 

75 

76 

72 

72 

74 

75 

71 

73 

75 

77 

74 

74 

78 

74 

80 

75 

76 

78 

82 

73. 

6 

PLANT  CITY 

MAX 

90 

90 

89 

86 

93 

91 

91 

93 

93 

93 

91 

95 

91 

90 

90 

89 

68 

83 

63 

90 

91 

90 

85 

90 

93 

94 

92 

94 

94 

96 

90. 

6 

MIN 

67 

70 

74 

66 

66 

63 

63 

68 

68 

67 

70 

69 

66 

71 

70 

67 

71 

72 

72 

72 

71 

70 

71 

70 

70 

66 

71 

70 

72 

73 

69a 

3 

POMPANO  BEACH 

MAX 

83 

89 

87 

85 

83 

89 

85 

88 

88 

89 

91 

92 

89 

85 

80 

83 

81 

60 

87 

89 

68 

86 

66 

88 

87 

69 

90 

90 

90 

92 

87. 

0 

MIN 

75 

70 

75 

72 

73 

78 

68 

70 

69 

67 

65 

68 

66 

66 

71 

72 

70 

68 

73 

73 

70 

73 

72 

72 

69 

70 

70 

70 

73 

70 

70. 

6 

PUNTA  GORDA 

MAX 

86 

88 

87 

88 

89 

91 

91 

92 

94 

94 

94 

93 

91 

90 

88 

90 

90 

63 

86 

91 

67 

87 

85 

69 

92 

91 

89 

90 

92 

93 

89. 

8 

MIN 

69 

72 

71 

71 

72 

71 

70 

70 

71 

72 

70 

69 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

72 

71 

73 

73 

72 

71 

70 

71 

73 

74 

74 

75 

71. 

6 

QUINCY   EXP  STATION 

MAX 

92 

93 

91 

86 

86 

93 

94 

96 

99 

101 

98 

91 

96 

95 

95 

94 

92 

88 

87 

90 

93 

96 

97 

96 

95 

98 

102 

106 

104 

97 

94.7 

MIN 

68 

68 

69 

67 

55 

54 

58 

66 

70 

70 

68 

66 

67 

68 

69 

69 

70 

68 

68 

70 

67 

67 

72 

72 

72 

73 

75 

75 

76 

74 

68.4 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 

91 

94 

94 

89 

84 

89 

93 

93 

100 

99 

94 

95 

93 

94 

94 

94 

90 

92 

87 

87 

91 

94 

96 

96 

98 

97 

98 

98 

92 

95 

93.4 

MIN 

68 

68 

73 

66 

55 

57 

65 

66 

64 

69 

67 

68 

67 

68 

70 

70 

68 

70 

70 

71 

69 

65 

71 

70 

69 

72 

74 

76 

74 

72 

68.4 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

88 

88 

89 

88 

90 

89 

89 

89 

90 

90 

92 

91 

92 

91 

89 

91 

85 

82 

88 

90 

92 

81 

82 

89 

86 

89 

66 

92 

91 

91 

86. 

7 

MIN 

72 

71 

76 

74 

69 

71 

71 

70 

70 

68 

68 

70 

74 

76 

75 

70 

73 

72 

75 

77 

75 

72 

70 

73 

71 

72 

72 

71 

73 

72 

72. 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

M\X 

87 

94 

91 

82 

83 

86 

89 

95 

99 

100 

91 

90 

88 

89 

89 

89 

89 

89 

82 

87 

85 

92 

94 

93 

94 

97 

101 

102 

96 

94 

91. 

2 

MIN 

67 

69 

72 

68 

59 

59 

68 

68 

69 

68 

67 

67 

62 

69 

68 

69 

71 

75 

75 

74 

67 

73 

69 

71 

72 

73 

77 

76 

74 

69. 

5 

SAINT  LEO 

MAX 

92 

92 

90 

84 

88 

92 

93 

92 

95 

95 

91 

94 

93 

92 

89 

91 

90 

61 

85 

69 

92 

90 

88 

69 

94 

94 

96 

94 

96 

96 

91. 

2 

MIN 

69 

71 

74 

65 

67 

64 

69 

70 

70 

70 

70 

72 

68 

72 

71 

70 

71 

72 

72 

72 

71 

73 

73 

72 

71 

72 

73 

74 

75 

74 

70. 

9 

SAINT  HARKS  6  SE 

MAX 

87 

86 

90 

87 

84 

88 

88 

89 

90 

95 

88 

86 

90 

91 

90 

89 

94 

95 

87 

90 

95 

92 

94 

90 

88 

92 

94 

93 

96 

93 

90. 

4 

MIN 

69 

69 

76 

69 

54 

56 

61 

67 

69 

70 

71 

61 

66 

69 

69 

68 

70 

70 

68 

71 

66 

66 

67 

67 

71 

75 

78 

60 

79 

73 

69. 

0 

ST  PETERSBURG 

MAX 

86 

87 

87 

85 

86 

87 

91 

88 

91 

91 

90 

91 

92 

91 

91 

90 

90 

68 

86 

69 

90 

90 

88 

88 

88 

86 

69 

89 

91 

92 

69.0 

MIN 

70 

74 

74 

73 

70 

67 

70 

72 

72 

74 

73 

71 

75 

74 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

76 

73 

74 

74 

74 

75 

76 

76 

75 

73.0 

SANFORD 

MAX 

88 

93 

95 

87 

85 

86 

88 

92 

94 

95 

98 

93 

93 

91 

91 

90 

89 

90 

92 

69 

93 

92 

92 

92 

94 

92 

0 

MIN 

66 

69 

67 

69 

6S 

68 

69 

65 

69 

68 

70 

63 

71 

67 

70 

68 

72 

69 

72 

71 

73 

73 

70 

71 

69 

71 

74 

75 

76 

70 

69 

7 

SARASOTA 

MAX 

87 

87 

88 

86 

87 

89 

91 

90 

93 

92 

90 

89 

90 

91 

86 

91 

91 

87 

87 

90 

92 

93 

89 

89 

91 

91 

90 

91 

91 

93 

89 

7 

MIN 

69 

72 

74 

71 

72 

67 

68 

69 

70 

70 

70 

70 

68 

70 

73 

70 

73 

72 

73 

69 

74 

73 

72 

71 

71 

73 

74 

77 

74 

71.4 

SECOTAN 

MAX 

92 

90 

88 

84 

83 

90 

91 

94 

98 

100 

89 

93 

94 

95 

95 

94 

92 

93 

92 

89 

92 

95 

92 

90 

93 

97 

95 

93 

94 

94 

92 

4 

MIN 

66 

63 

68 

66 

50 

51 

54 

58 

62 

62 

67 

62 

65 

67 

65 

67 

66 

67 

69 

63 

64 

65 

65 

67 

65 

66 

69 

70 

75 

72 

64.6 

STUART 

MAX 

86 

91 

88 

86 

89 

88 

89 

90 

89 

92 

94 

93 

91 

87 

86 

85 

84 

79 

78 

88 

88 

86 

89 

90 

90 

91 

94 

95 

94 

93 

66 

8 

MIN 

72 

73 

72 

70 

69 

72 

70 

69 

72 

73 

73 

72 

72 

74 

73 

72 

72 

73 

73 

74 

72 

72 

70 

72 

73 

75 

79 

75 

72 

4 

SUNN  1  LAND 

MAX 

84 

84 

82 

86 

90 

87 

84 

86 

89 

90 

88 

90 

88 

82 

83 

85 

84 

76 

81 

88 

89 

85 

87 

89 

66 

90 

90 

90 

92 

e6a4 

MIN 

70 

71 

73 

74 

70 

74 

71 

72 

74 

71 

70 

74 

73 

72 

71 

72 

71 

73 

73 

74 

70 

73 

72 

75 

74 

76 

75 

72 

S 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

89 

91 

92 

84 

83 

90 

92 

96 

98 

98 

78 

92 

91 

95 

94 

92 

91 

68 

65 

87 

92 

96 

93 

90 

93 

93 

98 

100 

98 

94 

91 

8 

MIN 

72 

68 

71 

64 

58 

58 

60 

66 

71 

70 

71 

68 

68 

70 

72 

70 

71 

70 

71 

73 

70 

70 

70 

71 

71 

72 

75 

77 

78 

77 

69.8 

TAMIAMI    TRL   fcO  MI  BEND 

MAX 

84 

86 

90 

88 

87 

91 

92 

92 

87 

92 

91 

93 

93 

93 

90 

80 

88 

90 

80 

81 

89 

92 

88 

68 

91 

90 

89 

92 

94 

95 

89 

2 

MIN 

71 

73 

73 

69 

70 

73 

70 

75 

74 

72 

74 

74 

74 

VI 

74 

73 

73 

74 

75 

75 

76 

73 

75 

74 

74 

73 

74 

75 

75 

73 

3 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

86 

87 

88 

85 

86 

88 

91 

88 

94 

93 

92 

93 

91 

91 

86 

88 

86 

83 

85 

89 

89 

88 

85 

87 

69 

89 

91 

91 

91 

93 

88 

8 

MIN 

69 

72 

73 

72 

69 

65 

70 

70 

69 

68 

69 

70 

68 

73 

72 

70 

73 

74 

74 

73 

73 

74 

74 

74 

73 

74 

76 

76 

78 

75 

72.0 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

86 

86 

87 

84 

85 

88 

89 

88 

91 

90 

89 

92 

91 

92 

89 

89 

91 

86 

85 

88 

89 

89 

89 

88 

89 

90 

90 

90 

90 

92 

88 

7 

MIN 

70 

71 

75 

70 

68 

63 

68 

70 

69 

69 

71 

71 

69 

73 

71 

70 

73 

72 

73 

72 

72 

74 

75 

75 

74 

74 

77 

79 

79 

74 

72. 

0 

TAVERN I ER 

MAX 

84 

87 

87 

88 

88 

87 

87 

88 

87 

87 

89 

88 

88 

83 

60 

86 

85 

85 

86 

89 

86 

87 

88 

89 

90 

69 

90 

90 

90 

89 

87 

4 

MIN 

75 

73 

72 

73 

72 

77 

79 

80 

79 

76 

74 

77 

79 

73 

72 

74 

73 

76 

73 

73 

75 

75 

76 

77 

77 

76 

77 

77 

78 

77 

75 

6 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

87 

94 

92 

89 

84 

89 

90 

93 

93 

97 

89 

92 

87 

90 

66 

86 

87 

80 

86 

85 

67 

90 

66 

94 

92 

96 

97 

98 

99 

95 

90. 

4 

MIN 

66 

68 

68 

66 

69 

69 

70 

68 

69 

68 

70 

68 

69 

68 

70 

66 

70 

71 

71 

73 

71 

72 

72 

71 

72 

70 

72 

72 

75 

74 

69. 

9 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

84 

87 

87 

85 

84 

85 

85 

87 

89 

90 

90 

90 

88 

87 

85 

84 

81 

78 

81 

85 

87 

83 

85 

69 

68 

90 

91 

94 

91 

90 

86.7 

MIN 

71 

71 

71 

70 

70 

69 

73 

71 

70 

70 

75 

72 

71 

72 

71 

71 

73 

74 

74 

75 

73 

75 

73 

74 

72 

70 

74 

75 

75 

75 

72.3 

WAUCHULA   2  NW 

MAX 

91 

91 

89 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

93 

94 

90 

88 

86 

88 

84 

80 

80 

87 

91 

87 

86 

91 

92 

91 

93 

93 

93 

89.6 

MIN 

70 

69 

68 

67 

68 

66 

67 

68 

70 

70 

69 

70 

71 

72 

72 

68 

72 

73 

69 

68 

67 

70 

72 

71 

69 1 

2 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 

82 

89 

88 

89 

88 

87 

87 

86 

85 

85 

92 

88 

87 

85 

60 

80 

82 

79 

85 

87 

64 

85 

83 

87 

86 

88 

89 

91 

89 

88 

86.0 

MIN 

73 

73 

74 

70 

66 

74 

75 

78 

76 

74 

73 

74 

74 

73 

73 

72 

71 

72 

71 

75 

75 

75 

75 

76 

75 

77 

76 

76 

78 

79 

74 

1 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

87 

88 

88 

87 

88 

89 

89 

89 

89 

90 

97 

93 

89 

88 

81 

83 

82 

77 

84 

89 

88 

86 

85 

91 

91 

91 

92 

95 

92 

92 

88 

3 

MIN 

72 

73 

67 

70 

73 

72 

73 

72 

72 

71 

73 

73 

72 

71 

71 

72 

71 

71 

74 

73 

75 

75 

74 

72 

73 

73 

74 

77 

76 

72 

6 

WINTER  HAVEN 

MAX 

85 

83 

87 

83 

82 

85 

88 

87 

88 

89 

90 

89 

86 

87 

88 

85 

85 

60 

63 

90 

91 

92 

87 

90 

95 

94 

95 

95 

94 

88  • 

0 

MIN 

70 

71 

73 

66 

66 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

73 

73 

70 

72 

71 

72 

73 

72 

75 

73 

71 

71 

72 

73 

74 

74 

75 

71. 

6 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  ol        1953  -  195* 


July 


Aogusl 


September 


November  December 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

■ona 

Joly-Jui 

312 

176 

204 

5 

1 

0 

1164 

1107 

90 

96 

0 

0 

0 

444 

66 

67 

0 

0 

0 

362 

2 

1 

4 

0 

0 

0 

28 

94 

75 

109 

0 

0 

0 

430 

138 

103 

153 

1 

0 

0 

663 

131 

Q 

664 

229 

147 

175 

6 

0 

0 

38 

41 

79 

0 

0 

0 

294 

20 

20 

31 

0 

0 

0 

137 

45 

19 

70 

0 

0 

0 

315 

166 

218 

10 

3 

0 

1229 

175 

110 

169 

0 

0 

0 

293 

193 

223 

' 

18 

" 

1^72 

103 

198 

140 

0 

0 

0 

633 

107 

92 

123 

0 

0 

0 

512 

31* 

234 

255 

16 

16 

0 

1478 

159 

111 

173 

3 

0 

0 

720 

251 

201 

225 

10 

^ 

159 

126 

186 

3 

0 

0 

730 

8«B 

307 

186 

224 

9 

6 

0 

1332 

12 

0 

0 

0 

19 

111 

83 

125 

1 

0 

0 

531 

35 

31 

43 

0 

0 

0 

175 

132 

173 

3 

0 

0 

780 

75 

85 

113 

0 

0 

0 

402 

2*A 

145 

185 

12 

0 

0 

993 

29 

40 

44 

0 

0 

0 

191 

2* 

24 

45 

0 

0 

0 

165 

0 

360 

405 

7ft 

67 

111 

0 

0 

0 

401 

197 

118 

190 

5 

0 

0 

693 

262 

185 

205 

10 

0 

0 

1135 

211 

161 

192 

Q 

962 

282 

199 

218 

19 

6 

0 

1250 

28 

54 

36 

0 

0 

0 

204 

32 

56 

51 

0 

0 

0 

213 

129 

109 

150 

2 

0 

0 

633 

266 

161 

207 

13 

0 

0 

1117 

12*3 

274 

165 

221 

12 

0 

0 

1085 

235 

138 

180 

8 

1 

0 

994 

1113 

297 

200 

225 

19 

22 

0 

1300 

8 

0 

10 

0 

0 

0 

39 

77 

123 

110 

127 

0 

0 

0 

572 

67 

69 

96 

I 

0 

0 

342 

109 

96 

137 

1 

0 

0 

523 

238 

167 

199 

10 

0 

0 

1057 

111 

84 

135 

0 

0 

0 

535 

649 

82 

65 

98 

0 

0 

0 

378 

254 

176 

195 

9 

4 

0 

1117 

48 

81 

63 

0 

0 

0 

286 

270 

169 

208 

6 

6 

0 

1196 

7 

0 

8 

0 

0 

0 

41 

339 

239 

246 

6 

12 

0 

1547 

293 

190 

214 

7 

13 

0 

1334 

255 

181 

193 

11 

4 

0 

1147 

64 

59 

93 

0 

0 

0 

381 

79 

71 

110 

0 

0 

0 

403 

15 

6 

23 

0 

0 

0 

80 

123 

24 

16 

40 

0 

0 

0 

144 

178 

29 

20 

48 

0 

0 

0 

163 

173 

343 

226 

261 

19 

26 

0 

1564 

327 

196 

228 

9 

8 

0 

1408 

110 

102 

122 

1 

0 

0 

520 

286 

205 

226 

6 

8 

0 

1307 

43 

32 

59 

0 

0 

0 

211 

113 

104 

151 

1 

0 

0 

565 

143 

101 

145 

° 

0 

" 

655 

207 

156 

199 

7 

0 

0 

944 

90 

71 

119 

0 

0 

0 

130 

109 

147 

0 

0 

0 

612 

630 

150 

94 

155 

1 

0 

0 

679 

294 

179 

191 

3 

3 

0 

1165 

324 

200 

229 

8 

7 

0 

1346 

328 

197 

230 

9 

11 

0 

1350 

1433 

102 

96 

137 

3 

0 

0 

525 

29 

55 

57 

0 

0 

0 

219 

56 

34 

76 

0 

0 

0 

266 

285 

183 

212 

10 

37 

0 

1289 

199 

149 

182 

6 

0 

0 

903 

23 

49 

42 

0 

0 

0 

178 

187 

126 

153 

3 

0 

0 

759 

121 

87 

137 

0 

0 

0 

566 

326 

202 

243 

9 

4 

0 

1329 

80 

62 

107 

0 

0 

0 

392 

81 

52 

109 

0 

0 

0 

371 

277 

220 

210 

6 

16 

0 

1311 

22 

57 

64 

0 

0 

0 

204 

63 

54 

67 

1 

0 

0 

276 

310 

226 

226 

9 

2 

0 

1380 

1S19 

113 

93 

141 

0 

0 

0 

530 

67* 

109 

92 

141 

0 

0 

0 

537 

APALACMICOLA   KB  CITY 

ARCAOIA 

AVON  PARK 

BARTOW 

sia  PINE  K£r  INN 
8RA0ENT0N 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL   2  E 
CAMP  BLANDING 
CANAL  POINT  USDA 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRABELLE 

CEDAR  KEY 

CHIPLEY  3  E 

CLEARWATER 
CLERMONT   6  S 
COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITY  2  Sw 
CROSS  CITY  CAA  AP 

DAYTOMA  BEACH  WB  AP 
DE  FUNIAK  SPRINGS 
DRY  TORTOGAS 
EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 

FELLSMERE 

FERNANDINA  BEACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FORT  MYERS  WB  AP 

FORT  PIERCE 

GAINESVILLE  2  SW 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

GRAPE  MAMMOCK  C  P  RANCH 

HIGH  SPRINGS 
HILLIARD 

HOMESTEAD  EXP  STA 

HYPOLUXO 

INVERNESS 

JACKSONVILLE   W8  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE   WB  CITY 
JASPER   9  ESE 
KEY  WEST  WB  CITY 

KISSIMMEE 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKELAND   WB  CITY 

LAKE  PLACID  2  SW 
LIVE  OAK  2  ESE 
LOXAHATCHEE 
MADISON 

MARATHON   VACA  KEY 

MAR  I  ANNA   CAA  AP 
MARIANNA    IND  SCHOOL 
MAYO   5  NW 
MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI  BEACH 
MIAMI    W9  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
HILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO 

MOUNTAIN  LAKE 
MT  PLEASANT 
NAPLES 

NEW  Smyrna  beach  4  n 

OCALA 

OCALA   2  NE 

ORLANDO  WATER  PLANT 

ORLANDO  MB  AIRPORT 

PALATKA 

PANAMA  CITY 

PENSACOLA   CAA  AP 
PENSACOLA   wB  CITY 
PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNTA  GORDA 

QUINCY   EXP  STATION 
RAIFORD  STATE  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  AUGUSTINE  BLACM 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS   6  SE 

ST  PETERSBURG 

SARASOTA 

SECOTAN 

STUART 
SUNN  I  LAND 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMPA   WB  AIRPORT 
TARPON  SPRINGS 


20 
24 


2 
1 
27 
17 


30 
30 


153 
37 


153 
25 


51 
251 


97 
26 
149 
17 
11 


28 
128 
175 


146 
187 
21 


172 
142 
162 
195 
2 

60 
17 
42 
164 
57 

31 
174 


259 
234 
186 


234 
226 


177 
175 
45 
14 
17 

200 
136 
14 

83 


62 
177 


20 
203 


287 
113 
100 


109 
160 
153 
231 


295 
229 
354 

137 
126 
350 
178 
281 

163 

355 


219 
268 


239 
307 


2  72 
247 
247 

303 


123 
2  52 
136 


404 
345 
284 
116 
101 


55 
406 
369 

125 
337 
63 
129 
166 

2  24 
115 
147 

175 
288 

365 
367 
129 


330 
203 
50 
186 


143 
334 
104 
101 
343 


336 
126 
132 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Seuon  of       19S3  -  FLORIDA 


hVfitmn 

luly 

A 

06pteilibei 

Octobor 

lAnuai7 

February 

Mdrch 

April 

MAy 

lun* 

Total 

Normal 

july~JuQ' 

TAVERNIER 

0 

0 

0 

0 

1 

18 

7 

3 

3 

0 

0 

0 

32 

TITUSVILLE  2  w 

0 

0 

0 

16 

35 

119 

92 

98 

129 

0 

0 

0 

489 

VERO  BEACH  CAA  AP 

0 

0 

0 

9 

28 

93 

75 

78 

113 

0 

0 

0 

396 

MAOCHULA   2  NH 

0 

0 

0 

16 

43 

123 

106 

104 

123 

3 

0 

0 

518 

WEST  PALM  BEACH 

0 

0 

0 

1 

8 

51 

25 

36 

60 

0 

0 

0 

171 

KEST  PALM  BEACH  HB  AP 

0 

0 

0 

3 

16 

63 

31 

54 

53 

0 

0 

0 

220 

2*e 

EVAPORATION  AND  WIND  h^hida 

  JWt 


Day  of  month 


oraiion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■S  S  ? 
0  o  ► 

(-  < 

BAT  LAJCS 

ETAP 

.21 

.19 

.22 

.24 

.19 

.31 

.27 

.15 

.25 

.29 

.30 

.27 

.26 

.27 

.27 

.16 

.19 

.24 

.08 

.09 

.21 

.28 

.22 

.10 

.15 

.14 

.23 

.23 

.27 

.23 

6.51 

BELLE  GLADK  KIP  STA 

ETAP 
WIHD 

.  17 
104 

.14 

122 

.15 
122 

.08 
140 

.15 
113 

.22 
75 

.21 
105 

.15 
109 

.30 
94 

.29 
90 

.26 
124 

.31 
90 

.24 
109 

.22 
78 

.09 

.07 
• 

.12 
116 

179 

138 

.14 
147 

.21 
80 

.21 
56 

.05 
69 

.15 
96 

.20 
65 

.17 
81 

• 

.54 
• 

.30 
113 

.19 
97 

B5.71 
2712 

BELLE  GLADE  HKM  GATE  4  (a) 

EVAP 

.02 

.04 

.03 

.09 

.09 

.11 

.17 

.10 

.14 

.31 

.19 

.19 

.19 

.23 

.03 

.04 

.03 

.12 

.08 

.13 

.14 

.03 

.12 

.13 

.10 

.20 

.20 

.15 

.22 

B3.74 

CLETISTOH  D  S  EKGBS  (a) 

EVAP 
MAX 

mil 

.12 
90 
77 

.08 
88 
77 

.  10 
89 
77 

.  15 
85 
75 

.12 
84 
75 

.15 
92 
77 

.21 
93 
79 

.19 
93 
79 

.22 
94 
79 

.23 
94 
79 

.24 
94 
80 

.29 
94 
81 

.12 
92 
80 

.33 
9P 
81 

.15 
86 
79 

.11 
86 
79 

.15 
91 
79 

.25 
94 
79 

79 
75 

.10 
81 
72 

.19 
91 
78 

.15 
94 
78 

.08 
83 
78 

.10 
91 
79 

.20 
95 
78 

.18 
95 
78 

.22 
97 
82 

.18 
98 
83 

.27 
98 
84 

.20 
96 
84 

B5.26 
91.1 
78.7 

IT  LAUDERDAtE  7  f 

ETAP 
TIHD 

.10 
31 

45 

.16 
72 

.07 
36 

.16 
50 

.18 
40 

.23 
34 

.25 
37 

.27 
41 

.25 
36 

.27 
30 

.24 

31 

.22 
30 

.25 
42 

.10 
26 

.00 
34 

.12 
19 

56 

45 

.18 
120 

.18 
4S 

.22 
28 

.09 
24 

.08 
22 

.15 
35 

.12 
14 

.14 

21 

.18 
24 

.19 
36 

.28 
30 

BS.20 
1134 

GAIIKSVILLE  2  SW 

ETAP 
WIKD 

.16 
27 

.30 
54 

.41 
87 

93 

.37 
48 

.19 
22 

.29 
26 

.32 
38 

.30 
30 

.30 
32 

.25 
49 

.36 
44 

.32 
33 

.23 
37 

.27 
84 

.26 
14 

.29 
22 

.38 
82 

.33 
116 

.28 
136 

.21 
37 

.25 
28 

.29 
35 

.29 
66 

.33 
37 

.38 
65 

.30 
52 

.38 
87 

.28 
68 

.25 
40 

B8.87 
1589 

HIALEAB 

ETAP 
tlHD 

.11 
15 

20 

27 

.19 
13 

.30 
20 

.22 
18 

.11 
14 

.14 
43 

.39 
30 

.19 
27 

.18 
15 

.50 
11 

.22 
IS 

.18 
37 

.07 
13 

04 

.15 
17 

.11 
24 

13 

.15 
80 

24 

.08 
8 

.38 
7 

.07 
10 

6 

.37 
4 

8 

.13 
15 

.09 
24 

.45 

17 

86.23 
579 

LAKE  PLACID  2  ST 

ETAP 
Tin) 

8 

24 

21 

.13 
26 

.30 
16 

.26 
13 

.25 
15 

.24 

15 

.31 
18 

.27 
15 

.33 
21 

.25 
15 

.22 
14 

.23 
17 

.20 
16 

.17 
14 

.22 
27 

.12 
34 

.05 
30 

.15 
23 

LQXABATCBEE 

ETAP 

.50 

.09 

.05 

.17 

.17 

.19 

.24 

.25 

.26 

.23 

.14 

.02 

• 

.10 

.15 

.24 

.27 

.14 

.21 

.23 

.21 

.13 

.34 

B5.S3 

lOOBE  HATEK  LOCK  1 

ETAP 
TIND 

43 

.27 
S3 

.19 
76 

46 

.20 
82 

.27 
49 

.19 
21 

.29 
38 

38 

.29 
29 

.28 
30 

.36 
35 

.21 
30 

.28 
32 

.17 
28 

.11 
40 

.17 
46 

.27 
89 

100 

.15 
34 

.21 
33 

.21 
31 

.07 
17 

.14 
18 

28 

.26 
33 

.27 
31 

.27 
31 

.27 
39 

.28 
23 

B6.82 
1223 

OOXCEOBEE  HRH  GATE  6 

ETAP 
WIHD 

.06 
2 

.27 
5 

.09 
6 

.11 
8 

.18 
4 

.26 
1 

.17 
1 

.18 
1 

.22 
1 

.27 
1 

.36 
1 

.30 
1 

.27 

1 

.28 
2 

.20 
1 

.18 
1 

.17 
2 

.18 
2 

.07 

2 

.05 
6 

.17 
1 

.20 
1 

.12 
1 

.10 
3 

.26 
1 

.29 
1 

.24 
1 

.33 
1 

.31 
2 

.34 

3 

6.23 
64 

OBLAIDO  TATER  PL,A1IT 

ETAP 
WIHD 

.17 
17 

.04 

23 

.62 
29 

.15 
36 

.16 
23 

.29 

23 

.22 
30 

.27 
20 

.30 
24 

.35 
22 

• 

• 

.45 
49 

.11 
16 

.19 
66 

.12 
11 

.18 

.22 
8 

.06 
82 

.08 
20 

.21 
58 

.21 
45 

.15 
9 

.16 
12 

.21 
16 

.24 
15 

.27 
20 

.32 
28 

.33 
34 

.28 
28 

.24 
21 

6.60 
785 

PCBT  MATACA  S  L  CVL  (a) 

ETAP 
Tin) 

.17 
1 

.15 
12 

.14 
6 

.08 
12 

.18 
4 

.24 

1 

.24 

1 

.23 
2 

.29 
1 

.28 
1 

.29 
2 

.27 
1 

.31 
1 

.30 
0 

.16 
0 

.18 
1 

.16 
1 

.13 
2 

1 

.13 
16 

.14 

2 

.21 
1 

.08 
1 

.12 
1 

.23 
0 

.31 
0 

.27 
8 

.34 

I 

.33 
2 

.29 
1 

B6.47 

83 

SnnilLAVD 

ETAP 
Tin) 

.19 
67 

.19 
111 

.46 

72 

.43 

79 

.24 
84 

.17 
42 

.24 
67 

.22 
56 

.22 
54 

.28 
S3 

.29 
41 

.30 
67 

.24 
44 

.02 
46 

.11 
55 

.13 
94 

.12 
48 

114 

• 
• 

.26 
201 

.21 
44 

.08 
52 

.20 
24 

.22 
45 

.20 
26 

.10 
32 

.22 
40 

.23 
37 

.23 
41 

.32 
S3 

B6.23 
1788 

TAIIAIII  TRL  40  III  BEHD 

ETAP 

.20 

.06 

.20 

.40 

.14 

.12 

.09 

.26 

.26 

.23 

.23 

.38 

.04 

.09 

.22 

.16 

.22 

.16 

.05 

.11 

.12 

.13 

• 

.34 

• 

.36 

B4.90 

TERO  BEACB  CAA  AP 

ETAP 

.23 

.26 

.28 

.33 

.21 

.22 

.26 

.25 

.29 

.29 

.35 

.35 

.05 

.19 

.10 

.19 

.18 

.25 

.00 

.12 

.09 

.27 

.24 

.27 

.21 

.26 

B6.62 

MAX  and  MIR  In  Table  6  refer  to  extreaes  of 
tesperature  of  vater  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)    Kraporatlon  aeasured  in  pan  36  z  36  Inches. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Temperature 


Precipitation 


SuHon 

.  6 

.  e 

5> 

e 
< 

Departure 
From  Normal 

Hlgheat 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Norma) 

Greatest  Day 

* 
o 

Snow.  Sleet,  HaU 

No.  o(  Days 

Max. 

Mln. 

9,  <; 

e 

1 
Z 

e 

.50  or  More 

1.00 

1    or  More  I 

Average 
Maximu 

Average 
^4inimu1 

5 : 
g< 

s  > 
si 

S  > 

Total 

Q  o 

i  S 

• 

Q 

OCTOBER  1953 

1 
I 

 1 

GAINESVILLE  2  SW 

58  3 

69.4 

86 

6+ 

37 

30 

36 

0 

0 

0 

0 

3.  19 

1 .  18 

28 

5 

3 

1 

NOVEMBER  1953 

GAINESVILLE  2  SW 

50 . 9 

62.  3 

84 

21 

33 

27 

128 

0 

0 

0 

0 

2.60 

.  93 

5 

5 

3 

0 

DECEMBER  1953 

GAINESVILLE  2  SW 

70.7 

48. 1 

59.4 

83 

6+ 

27 

18 

219 

0 

0 

6 

0 

7.62 

2.68 

23 

10 

5 

2 

[>  STUART 

75.  6M 

68.  5M 

72.  IM 

3.8 

85 

13+ 

45 

18 

61 

0 

0 

0 

0 

5.00  j 

1.40 

5 

.0 

0 

10 

4 

2 

JANUARY  1954 

GAINESVILLE  2  SW 

72.4 

45.9 

59.2 

82 

20+ 

28 

12 

197 

0 

0 

3 

1.12 

.74 

11 

2 

1 

0 

MARCH  1954 

\ 

CLEWISTON  U  S  ENGINEERS 

77.  2 

56.8 

67.0 

91 

14 

45 

10 

5 

0 

0 

2.66 

1.  10 

20 

.0 

0 

S 

2 

1 

APRIL  1954 

SECOTAN 

85.5 

56.8 

71.2 

91 

14 

38 

18 

8 

4 

0 

0 

2.62 

1.01 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

HData  in  the  column  formerly  beaded  No.  of  Days  .01 
.10  or  more  effective  January  1,  1954. 


or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days, 


DAILY  PRECIPITATION 


TabU3 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

OCTOBER  1953 

GAINESVILLE  2  SW 

.99 

.06 

.22 

.01 

.02 

.04 

.55 

.12 

1.18 

3.19 

HOVEIiBER  19S3 

GAIITESVILLE  2  SW 

.93 

.01 

.29 

.02 

.51 

.21 

.61 

.02 

2.60 

DBCEHBSB  1953 

GAINESVILLE  2  SW 

.33 

.34 

.01 

.08 

.40 

.72 

1.32 

.04 

2.68 

.11 

.62 

.11 

.01 

.83 

.02 

7.62 

ST0A8T 

.05 

1.40 

.40 

.10 

.20 

1.03 

.72 

.20 

.70 

.20 

5.00 

JANUARY  1954 

GAINESVILLE  2  SW 

.74 

.08 

.29 

.01 

1.12 

FEBBUART  1954 

CARWILLE 

.07 

1.14 

.93 

.06 

1.24 

3.44 

OIOIECHOBEE  9  W 

.45 

.11 

.14 

.48 

.32 

.54 

2.04 

lURCB  1954 

CLEWISTON  u  s  EiiGmras 

.24 

.94 

.16 

.14 

1.10 

.01 

.05 

.02 

2.86 

APRIL  1954 

SECOTAN 

.38 

.53 

.10 

.05 

.65 

1.01 

2.62 

Sm  RaUranc*  NoIm  FoUowtng  StaUon  Indwc 
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DAILY  TEMPERATURES  tlorida 

Table  5  DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  month 

• 

s* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

|— - 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

OCTOBER  1953 

— 

GAINESVILLE  2  SW 

MAX 
HIN 

83 
70 

82 
71 

84 
69 

82 
70 

79 
71 

86 
61 

84 

61 

81 
68 

72 
67 

78 
59 

81 
47 

84 

49 

84 

52 

85 
54 

82 
64 

84 

60 

83 
56 

72 
65 

83 
57 

82 
65 

85 
62 

82 

55 

82 
54 

86 

55 

82 
56 

84 

57 

82 
58 

76 
58 

38 

68 
37 

40 

80.4 

58.  3 

NOVEMBER  1953 

GAINESVILLE  2  SW 

MAX 
HIN 

78 

56 

80 

52 

82 
52 

80 
53 

78 
65 

77 
46 

64 
40 

70 
48 

67 
52 

59 
49 

63 
42 

70 
44 

11 

76 
51 

78 
59 

80 
51 

80 
50 

78 

59 

79 
59 

79 
60 

84 
60 

78 
62 

79 
69 

75 
50 

67 
48 

60 
39 

67 
33 

68 
43 

68 
42 

72 
46 

73.6 
50.9 

DECEMBER  1953 

GAINESVILLE  2  SW 

MAX 
MIN 

71 
44 

72 
35 

75 
SO 

76 
64 

75 
60 

83 
62 

72 
49 

76 
45 

80 
60 

79 
58 

75 
42 

83 
66 

76 
67 

71 
51 

54 
30 

60 
29 

60 
34 

48 
27 

60 
29 

73 
43 

78 
55 

80 
50 

71 
61 

65 
47 

57 
47 

59 
32 

65 
30 

73 
42 

76 
60 

76 
66 

72 
55 

70.7 
48.1 

STUART 

MAX 
MIN 

78 
69 

72 
70 

80 
78 

79 
74 

84 

73 

83 
74 

75 
72 

83 
73 

79 
75 

83 
74 

62 
74 

81 
75 

65 
74 

85 
61 

62 
53 

61 
54 

61 
54 

59 
45 

61 
56 

70 
76 

82 
74 

82 
71 

80 
73 

SO 
49 

71 
68 

81 
78 

85 
74 

84 
77 

75.6 
68.  5 

JANUARY  1954 

GAINESVILLE  2  SW 

MAX 
MIH 

68 
31 

72 
42 

75 
55 

75 
53 

72 
48 

68 
34 

63 
33 

67 
31 

75 
39 

77 
51 

72 
54 

56 
28 

63 
34 

76 
49 

78 
48 

72 
54 

69 
43 

75 
44 

80 
56 

82 
58 

82 
55 

80 
64 

68 
36 

58 
45 

70 
49 

76 
56 

80 
51 

79 
50 

72 
35 

74 
43 

70 
54 

72.4 
45.9 

MARCH  1954 

CLEWISTON  U  S  ENGRS 

MAX 
HIN 

72 
49 

64 
49 

68 
53 

83 

52 

63 
53 

61 
56 

62 
46 

61 
46 

69 
54 

63 
45 

71 
48 

S3 

52 

87 

65 

91 
66 

88 

58 

68 

50 

63 

51, 

71 
56 

76 
61 

81 
60 

83 

60 

83 

62 

76 
62 

85 

57 

83 
60 

89 

62 

90 

62 

89 

66 

90 
74 

90 

61 

90 
64 

77.2 
56.8 

APRIL  1954 

SECOTAH 

MAX 
MIN 

84 

63 

81 
60 

85 
50 

90 

56 

80 

56 

84 

57 

89 

59 

88 

63 

90 
62 

79 
60 

85 
63 

90 
56 

87 
64 

91 
67 

89 
58 

80 
52 

82 
47 

80 
38 

83 
42 

84 
49 

83 
52 

85 
61 

87 
57 

89 
59 

86 
60 

84 

59 

88 

59 

86 
57 

87 

59 

89 

58 

85.5 
56.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ataaon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

'3  s  P 

o  o  > 

(-  < 

OCTOBER  1953 

GAINESVILLE  2  SW 

EVAP 
WIND 

26 

24 

64 

38 

17 

.20 
13 

.11 

22 

.  11 
30 

.  10 
28 

.02 
48 

.19 

15 

.18 
73 

.15 
40 

.07 

12 

.26 
17 

.15 

22 

72 

.  17 

13 

.03 

12 

.20 
11 

.14 

16 

.16 

.15 

.  17 

.15 
73 

.15 
24 

.09 
124 

.  12 
148 

.14 

210 

.11 

29 

.09 
79 

B4.07 
B1439 

NOVEMBER  1953 

GAINESVILLE  2  SW 

EVAP 
WIND 

.09 
33 

.  11 
39 

.12 
27 

.10 
35 

.28 
60 

.13 
91 

13 

.18 

23 

.12 

55 

.02 
17 

.03 

32 

.  15 
28 

.10 
38 

.16 
18 

.13 

13 

.15 

56 

.01 
104 

.01 
107 

.10 

25 

.07 
100 

.09 

70 

.09 
64 

.41 

1 

.09 

150 

84 

.07 
43 

.12 
13 

.17 

26 

25 

.10 

27 

B3.43 
1417 

DECEMBER  1953 

GAINESVILLE  2  SW 

EVAP 
WIND 

.10 
81 

.08 

267 

19 

.21 
14 

.13 
61 

.30 
57 

.06 

36 

.09 

52 

.16 
54 

.09 

71 

41 

43 

23 

48 

.20 
29 

.07 

61 

.16 

'  28 

.03 

69 

.07 
71 

.09 

57 

.03 

28 

53 

.07 
64 

.03 
78 

.13 
59 

.08 

28 

.04 
16 

.04 

78 

96 

.18 
40 

B3.29 
B1779 

JANUARY  1954 

GAINESVILLE  2  SW 

EVAP 
WIND 

.06 

22 

.05 
34 

.08 

27 

.09 

37 

.08 
48 

.11 
48 

.14 
42 

.09 

26 

.04 
4 

.11 
103 

.20 
69 

.10 

51 

.04 
68 

.17 
67 

.12 

33 

.05 
118 

.28 
56 

.05 
38 

.12 
40 

.08 
31 

.10 

22 

.17 
95 

.14 

102 

.04 

90 

.06 
79 

.09 
49 

.  17 
44 

.22 
64 

.  11 
55 

.13 
26 

.07 
43 

3.36 
1631 

MARCH  1954 

CLEWISTON  0  3  ENGRS  (a) 

EVAP 

.11 

.20 

.08 

.18 

.29 

.18 

.07 

.24 

.04 

.12 

.10 

.15 

.12 

.11 

.22 

.32 

.26 

.15 

.18 

.00 

.20 

.21 

.30 

.45 

.20 

.12 

.28 

.18 

.04 

.27 

.25 

5.62 

(a)  Evaporation  ■easured  In  pan  36  x  36  inches. 


CORRECTIONS 
MONTH:      OCTOBER  1953 


Crescent  City  2  SW 


Average  maxlmua  tenperature  should  be 
80.7;   average  nlnlmuai  teaperature,  61.2; 
average  temperature ,  71.0;  departure 
from  normal,   -1.8;   degree  days,  25. 


Crescent  City  2  SW 


MONTH:     FEBRUARY  1954 


MaxlBua  teaperature  on  31st  should  be 
75;  ■InlaiiB,  44;  average  maxlnuai  should 
be  60.7;   average  BlnlauBr  61.2. 


Precipitation  total  should  be  *;  delete 
no.  of  days   .10  or  more. 


Everglades 


Aaount  on  28tb  and  nonthly  total  should 
be  *. 


See  rsferenc*  note*  following  SUtioo  Iod«x. 
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STATION  INDEX 


Stabon 

Index  No. 

County 

• 

jj 

Q 

B 

5 
& 

g 

Elevation 

Obeer- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

iTemp. 

a 

■fl 

APALACHKOCA  HB  CITY 

FRANKLIN 

5 

29  44 

84  59 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

ARCADtA 

DE  SOTO 

5 

27  11 

81  46 

6P 

L.  L.  STIKELEATHEH 

AVON  PAf)K 

03  6  9 

HIGHLANDS 

145 

6P 

6P 

J.  WILEY  COTMRAN 

2  3 

5 

C 

115 

eA 

CITY  OF  BARTOW 

2  3 

5 

BAY  LAKE 

HILLSBOROUGH 

u.  s,  GEO.  Survey 

8ELLE  OLADE  E«<>  STA 

PALM  BEACH 

7 

26  39 

80  39 

STATE  EXP  STATION 

BELLE  GLADE  MfiN  GATE  A 

PALM  BEACH 

7 

26  42 

60  43 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0747 

MONROE 

6 

6P 

6P 

2  3 

S 

07  58 

ORANGE 

65 

C 

BLACWAN  *  WNW 

OKA  L  OOS  A 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

CALHOUN 

1 

30  26 

85  02 

JOHN  PURIFOY 

BOCA  RATm 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

80  05 

MIO 

HAROLD  6.  TURNER 

SONI TA  SPGS  2  ESE 

0687 

10 

6P 

3 

BflAOCNION 

0940 

17 

6P 

2  3 

5 

SUWANNEE 

esJSTOL 

LIBERTY 

1 

30  26 

84  59 

WILLARD  R.  ADAMS 

BROOHSVILLE  CHIN  MILL 

HERNANDO 

S 

28  37 

62  22 

5P 

MISS  L.VON  BOROWSKV 

BUSHMELL  2  E 

1163 

75 

6P 

6P 

2  3 

5 

CAMP  blanojng 

190 

5P 

2  3 

5 

CAMAL  POINT  GATE  5 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  U50A 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

80  36 

SUGAR  PLANT  FLO  STA 

CAPE  SABLE  SANGER  STA 

MONROE 

5 

25  11 

80  54 

5P 

NATIONAL  pARK  SVC 

1310 

3 

5P 

5P 

2  3 

5 

CARRABELLE 

FRANKL IN 

30 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3 

5 

WASH INGTON 

LONN 1 E  H.   WH I  TAKER 

CEDAR  PtEV 

LEVY 

5 

29  08 

83  02 

C.  C.  WMIDOON 

CHATTAHOOCHEE  1  W 

GADSDEN 

1 

30  42 

84  52 

7A 

CECIL  L.  RAMSEY 

1544 

WAS Ml NGTON 

130 

5P 

5P 

2  3 

5 

Clearwater 

1632 

5 

6P 

ciTYOF  CLEARWATER 

2  3 

5 

CLERMONT  6  S 

EO  OLIVENBAUM 

CLEWISTON 

MENOBY 

26  45 

60  55 

GERVIN  N.  PIT2EN 

CLEWISTON  U  S  ENGINEERS 

HENDRY 

7 

26  45 

60  55 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COCONUT  GROVE  7  S 

1716 

10 

3A 

8A 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3 

5 

COMPASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

213 

6P 

EARL  e.  THARP 

2  3 

5 

CBESCENT  CITY  2  SW 

W.  S.  NEWeOLD 

CRESTVIEW 

OKALOOSA 

5 

30  46 

86  34 

SOIL  C0N5ERV.  SVC 

CROSS  CITY 

DIXIE 

5 

29  36 

63  07 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

42 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3 

5 

2114 

FLA.  POWER  6  LIGHT 

3 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

OAYTONA  BEACH  W8  AP 

VOLUSIA 

2 

29  11 

81  03 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

OE  fUNIAK  SPRINGS 

WALTON 

3 

30  43 

86  07 

5P 

H.  C.  STOftHS 

2229 

38 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3 

5 

2391 

~ 

MRS.  HATTIE  TOOLE 

c 

JOHN  R.  DEWEE5E 

EUSTIS  2  S 

2827 

Take 

8 

26  50 

61  41 

HOWARD  J.  DICK 

EVERGLADES 

COLLIER 

5 

55  51 

61  23 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2915 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3 

5 

2923 

18 

MRS.  DAISY  E. PARSON* 

C 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

FERNANOINA  BEACH 

NASSAU 

2 

30  40 

91  27 

LEWIS  K.  NOLAN 

FORT  DRUM 

OKEECHOBEE 

7 

27  32 

80  46 

MID 

U,  S,  GEO.  SURVEY 

FORT  LAiJDEHOALE 

3163 

10 

6P 

6P 

F,  P.  MEDFORO,  JR. 

2  3 

5 

3168 

5P 

8AH1A-MAR  YACHT  HRflR 

2  3 

5 

U  OF  F  PLANTAT ION  LA8 

FORT  MYERS  W6  AIRPORT 

LEE 

5 

26  35 

81  52 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

FORT  PIERCE 

ST  LUCIE 

2 

27  26 

90  19 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

GA INESV 1 LLE       1  VERS  1  TV 

3316 

ALACHUA 

165 

8A 

6A 

H.   E.  BRATLEY 

2  3 

5 

c 

GAINESVILLE  2  SW 

3321 

135 

4P 

AGRONOMY  OEPT  U  OF  f 

2  3 

5  6 

c 

3470 

G.ST.  M.  NURSERIES 

GRACEVILLE  3  E 

3536 

JACKSON 

3 

30  56 

65  29 

WILLIE  CRUTCHFIELD 

GRAPE  HAMMOCK  CP. RANCH 

3671 

POLK 

7 

27  46 

61  15 

5P 

MRS.  M.   G.  GAFFNEY 

3640 

70 

9A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

3909 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3 

S  6 

c 

3956 

75 

BP 

GtO.  T.  ALEXANDER 

MILLIARD 

3976 

NASSAU 

9 

30  42 

Bl  56 

BRUNO  SCHROBBACH 

HILLSBOROUGH  flVR  ST  PK 

3986 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

82  14 

8A 

STATE  PARK 

4075 

70 

MID 

TRIPLE  E. DEVELOP, CO 

c 

4091 

11 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3 

5 

4198 

PALM  BEACH 

6P 

J.  L.  GARNETT 

INGLIS 

4273 

LEVY 

5 

29  02 

82  41 

FLA,  POWER  COMPANY 

INVERNESS 

4289 

CITRUS 

5 

28  50 

82  20 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLE WORTH 

4332 

ORANGE 

115 

6P 

CHASE  6  COMPANY 

3 

4358 

DUVAL 

24 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

c 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3 

5 

JACKSONVILLE  wa  CITY 

43  71 

DUVAL 

6 

30  20 

Bl  39 

18 

MID 

U,S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

JASPER  9  ESE 

4394 

HAMILTON 

10 

30  30 

82  46 

140 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

KENDALL  2  E 

4518; DADE 

18 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

A575 

MONROE 

9 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

c 

4620 

OSCEOLA 

69 

6P 

6P 

MRS.  MABEL  L,  LAKE 

2  3 

5 

KISSIMMEE  2 

4625 

OSCEOLA 

7 

26  16 

81  24 

MID 

MRS,  MABEL  L .  LAKE 

c 

U  6ELLE 

466? 

HENDRY 

5 

26  46 

61  2b 

13 

6P 

MRS.   ALICE  C.  HALL 

2  3 

6 

LAKE  ALFRED  EaP  STATION 

POLK 

5 

28  06 

61  43 

180 

6P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3 

5 

c 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

62  35 

205 

5P 

5P 

CHARLES  D.  LOCKWOOD 

2  3 

5 

LAKE  HIAWASSE 

47  71 

ORANGE 

28  32 

61  28 

115 

9A 

SU8TR0P  FRT  FLD  STA 

2  3 

5 

LAKELAtiD  WS  CITY 

4797 

POLK 

5 

28  02 

61  59 

214 

MIO 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

c 

LAKE  PLACID  2  SW 

4645 

MICHLANDS 

7 

27  17 

61  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3 

5  6 

LAKE  TRAFFORO 

4666 

COLL I£B 

26  26 

61  29 

27 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

LAMONT  8  W 

4692 

JEFFERSON 

5 

30  24 

83  55 

190 

MID 

TUNGSTEN  PLANTATION 

c 

LEESBURG 

4980 

LAKE 

8 

26  49 

61  5' 

MID 

EDDIE  C.  BUTLER 

c 

Station 

Index  No. 

County 

Oi.Mnagel  1 

« 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Obeervei 

1  , 

Reiex 

to 
tablea 

1 

Si 

Lon0tt 

Temp.  1 

Precip.l 

LIONUMVITAE  KEY 

I40NR0E 

24  54 

MID 

3R,  E.  C,  LUNSFORD 

LIVE  OAK  2  ESE 

SUWANNEE 

30  17 

6P 

EDISON  K.  HAMILTON 

2  3  5 

LONGBOAT  KEY 

5124 

SARASOTA 

5 

27  25 

62  40 

- 

6P 

G.  «.  HERRIHGSHAV 

LOXAHATCHEE 

5162 

PALM  BEACH 

'! 

26  41 

60  16 

14 

6P 

6P 

:,  A.  KING 

2  3  5  6 

C 

LYNNE    4  SE 

MARION 

29  10 

410 

OTIS  B.  FORT 

HADISOtJ 

MADISON 

30  26 

T.  C.  MERCHANT 

MARATHON  VACA  KEY 

MONROE 

24  43 

U.S.    PUB. HEALTH  SVC 

MARIANNA  CAA  AP 

5367 

1 

30  50 

85  11 

110 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  3  5 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

1 

30  45 

85  17 

120 

5P 

FLA.    IND. S. FOR  BOYS 

2  3  6 

MID 

MARINE  STUDIO  INC 

MAYO  6  NW 

LA  FAYETTE 

30  06 

6P  ifiOBERT  L.  ANNIN 

MELBOURNE 

BREVARD 

28  OS 

GERALD  E.  EINAM 

MERR ITT    I SLAND 

5643 

BREVARD 

2 

80  42 

25 

6P 

6P 

RICHARD  E.  DEWEY 

2  3  5 

5658 

2 

60  08 

9 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

MIAMI  WB  AIRPORT 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

J. 

MIAMI  WB  CITY 

DADE 

25  *7 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

30  47 

5P 

AGR.  EXP.  STATION 

MONT  I CELLO 

5879 

JEFFEPSCN 

5 

30  32 

83  62 

202 

HID 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

81  05 

22 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

MOUNTAIN  LAKE 

I40UNTAIN  LAKE  CORP 

MT  PLEASANT 

GADSDEN 

30  40 

6P 

A.  N.  HUBBARD 

MYAKKA  river  ST  PARK 

SARASOTA 

27  15 

STATE  PARK  SERVICE 

6078 

COLLIER 

5 

26  09 

81  47 

4 

5P 

|p 

CITY  Of  NAPLES 

2  3  6 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

80  57 

10 

6P 

A ,   e .  NOROHAN 

2  3  6 

OKALOOSA 

30  31 

JACKSON  GD. FOR. STA, 

NITTAW  1  S 

OSCEOLA 

27  56 

8P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

PALM  BEACH 

26  33 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

7 

26  20 

80  32 

22 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

6414 

MARION 

5 

82  08 

66 

5P 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  6 

OCA LA  2  NE 

MARION 

29  13 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  5 

OKEECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE 

27  14 

5P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

OKEECHOBEE 

27  13 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY  3  S 

6584 

8 

81  18 

75 

MID 

FLA.  FOREST  SFPVICE 

c 

ORLANDO  WATER  PLANT 

663? 

ORANGE 

8 

81  21 

111 

5P 

ORLANDO  UTlLI  .  C0(*< 

2  3  6  6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ORANGE 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ORTONA  LOCK  2 

GLADES 

26  47 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALATKA 

PUTNAM 

29  39 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

PANACEA 

6626 

5 

84  24 

5 

MR,  OTIS  L.  VAUSE 

c 

PANArAA  C  I  TY 

6836 

5 

85  42 

15 

5P 

2  3  5 

FLA.  FOREST  SERVICE 

c 

PARISH 

MANATEE 

27  35 

MID 

CHARLES  W.  PARRISH 

C 

PENNSUCO  4  NW 

DADE 

25  56 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

5 

87  12 

110 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  6 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

67  13 

13 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

c 

DI  GIORGIO  FRUIT 

PLANT  CITY 

HILLSBOROUGH 

28  01 

5P 

D.  A.  STORMS 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

26  14 

5P 

ST,  FARMERS"  MARKET 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

7293 

7 

80  37 

34 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

c 

PUNT A  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

5 

82  03 

5P 

5P 

E.  J.  MC  CANN 

2  3  5 

QUINCY  EXP  STAT  ION 

GADSDEN 

250 

5P 

N.FLA.   EXP,  STATION 

RAIFORD  STATE  PRISON 

UNION 

30  04 

FLA.  STATE  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

DADE 

25  22 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

SAINT  AUGUSTINE 

7612 

2 

61  19 

15 

6P 

6P 

CTt  OF  ST. AUGUSTINE 

2  3  5 

SAINT  LEO 

7651 

5 

62  16 

178 

7P 

7P 

GEORGE  E.  MONTPETIT 

2  3  6 

c 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

27  05 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAINT  MARKS  6  SE 

WAKULLA 

30  05 

4P 

FISH  &  WLDLIFE  SVC 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

27  47 

5P 

CITY  OF  ST  PET 'SURG 

SANFORD 

7977 

SEMINOLE 

8 

81  16 

32 

8A 

64 

E.  J.  MOuGHTON.  JR, 

2  3  5 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

5 

27  21 

82  32 

30 

5P 

6P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  5 

SECOTAN 

30  12 

6P 

FLA,  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

STUART 

8620 

MARTIN 

2 

27  12 

80  15 

10 

6P 

6P 

CITY  OF  STUART 

2  3  5 

Sunn  I LAND 

8671 

COLL lER 

26  16 

81  21 

13 

5P 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  3  5  6 

c 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8758 

5 

30  26 

84  20 

64 

MID 

MID 

U.S,  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

TAMIAMI  CANAL 

8775 

60  27 

13 

MID 

U.  S.  GEO,  SURVEY 

c 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

8780 

80  50 

12 

lOA 

lOA 

NATIONAL  PARK  SVC 

c 

TAMPA  we  AIRPORT 

6788 

HILLSBOROUGH 

5 

27  58 

62  32 

19 

MIO 

MID 

U.S,  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

TARPON  SPRINGS 

8824 

PINELLAS 

5 

28  09 

82  45 

8 

8P 

BP 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2  3  5 

8841 

MONROE 

2 

80  30 

5 

7P 

7P 

CAPT,  EUGENE  LOWE 

2  3  5 

TITU&VILLE  2  W 

8942 

BREVARD 

2 

28  37 

80  60 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3  5 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5 

2  7  06 

62  27 

10 

MID 

VENICE  GONDOLIER 

c 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

27  02 

81  21 

70 

MIO 

VAN  T,  OXER 

c 

VERNON 

92  06 

WASHINGTON 

3 

30  38 

85  43 

46 

HID 

JAMES  D,  PARISH 

c 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

80  26 

24 

MID 

MID 

CIVIL  AERO,  ADM. 

2  3  5  6 

c 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27  34 

81  49 

120 

6P 

6P 

M.  L.  CARLTON 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  42 

60  02 

15 

6P 

6P 

PALM  BEACH  POST 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

15 

MIO 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

28  01 

61  44 

175 

lOA 

lOA 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

I     1-APALACBICOLA ;     2- ATLAST IC ;     3-CUOCTAWHATCHEE ;     4 -EVERGLADE ;     5-GULF ;     6-0CBU)CK0>n:E :     7-OKEECHOBEE ;     ft-ST .  JOHMS ;     9-ST .  MARY ;  lO-SUWANNSB 

REFERENCE  MOTES 

Th«  four  dlKit  IdvBtlflCKtlon  auatwra  In  the  lades  atmber  coluan  of  tho  Station  Iad»x  are  aaBlgoad  on  a  state  baals.  There  will  be  no  duplication  of  numben 
PlEures  and  letters  follovlns  the  etatlon  ntuie.  euch  as  12  S3W,  indicate  distance  Id  alles  and  direction  froa  the  post  office. 


Obeervatlon  tlsea  gives  la 
Delayed  data  and  correctlo 
Deatlns  degree  dare  tor  the  pi 
Statlona  appearlBC  la  the  Im 


Station  Index  are  In  local  standard  tlee. 
II  be  carried  only  la  th«.  June  and  Deceabor  Iseuae 
'ocedlnK  12  sonths  will  bo  carried  In  the  June  lasue 
>ut  for  eblcb  data  are  not  listed  In  the  tables, 


average  of  85'  F.  Svapori 
Sleet  and  hall  «ere  Included  In  snowfall  totals  In  Table  1.  boglanlag  with  July  lOHB. 
AaountM  In  Table  3  are  fros  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated, 
nata  Id  Tables  3.  5  and  «  are  foi 


this  bulletin, 
this  bulletin. 

ipltatlon  Hnd 
ter  unless  oti 


ed 


>  34  hours  ending  at  tiee  < 


Ion.  See  the  Station  Index  for  observation  tlae. 
Tables  2  and  S  Is  Indicated  by  no  entry. 


Re  record  In  Tablea  3.  6  and  tbe  Station  Index.     No  rec' 
And  also  on  a  later  date  or  dates. 
A»uat  included  in  following  MaaureMol,  tlae  distribution  unkaowa. 

ly  headed  Nr.  of  Days  .01  or  acre  have  been  chnnged  to  No.  of  Days  .10 


ull  aonth. 


n  Adjujitod  to  a 

C  Id  the  "Refer 

Hourly  Precipitation  D 

It  later  equivalent  of  hdi 

R  taouote  from  recording 

T  Trace,  an  aaount  too  m 

T  lnclu<*ea  total  for  pre' 

K  Observation  tlae  la  1:30 


ladsl 


eld. 


oluj 


the  Station  Index  the  let 

ivfoll  etaolly  or 
ord  alaelog;  h< 
gage  (These  aaoi 


■  effective  January  1,  1954. 


apodal  purposes  and  are  published  late 


U 


partly  eatlaated.  using  a  ratio  o 
e  Table  i  for  detailed  dally  reco 
lata  are  essentially  accurate  but  i 


Inch  eater  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  ad.luatcd  to  repreeent  the  value  for  a  full  aoatb. 
vary  ellghtly  froa  the  aaounts  to  be  published  later  la  Hourly  Preclpltatloa  Data). 


nth. 

E.S.T.  of  the  following  day. 


I  Price: 


15  . 


Qg  Office,  Vashlngti 
W.R.P.C,  Chattanooga,  Tenn.  — - 


wde  payable  to  tbe  Superlatoodeat 


8,11/54  ! 
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FLORIDA  -  JULY  1954 
R.  L.  Anderson,  Section  Director  -  Jacksonville 
WEATHER  SUMMARY 


This  month's  weather  was  hot  and  dry  in 
most  of  north  Florida  and  quite  wet  over 
most  of  the  Peninsula.  Temperatures 
averaged  81.8°   (0.5°  above  normal)  and 
extremes  ranged  from  102°  at  Monticello 
the  21st  to  58°  at  Hilliard  the  30th. 
Precipitation  averaged  7.59  inches  (0.13 
of  an  inch  above  normal)  and  station 
totals  ranged  from  0.58  of  an  inch  at 
Dry  Tortugas  to  19.39  inches  at  Captiva. 
Major  irregularities  in  the  distribution 
of  precipitation  occurred  in  several 
portions  of  the  State.     (See  map  page 
79)  . 

Violent  features  of  this  month's  weather 
were  associated  with  thunderstorms  and 
affected  only  small  areas.     Light  hail 
fell  at  Live  Oak  on  the  1st  and  again 
the  3rd.     The  first  destructive  weather 
reported  this  month  occurred  in  St. 
Petersburg  on  the  3rd  with  lightning 
damaging  one  home  and  burning  wire  lines 
at  several  locations,  while  winds  destroy- 
ed one  light  airplane  and  damaged  three 
others.     Shortly  after  midnight  on  the 
morning  of  the  4th  a  windstorm  that  may 
have  been  a  small  tornado  removed  a 
patio  roof  from  a  home  in  Bradenton.  A 
waterspout  over  the  Caloosahatchie  River 
on  the  morning  of  the  7th  was  observed 
for  six  minutes  from  Page  Field,  Fort 
Myers  before  dissipating  without  reaching 
land.     Late  in  the  afternoon  of  the  7th 
a  windstorm  near  Havana  that  may  have 
been  a  tornado  destroyed  one  tobacco 
barn  and  partially  unroofed  three  other 
barns  permitting  rain  to  damage  the 
tobacco  being  cured.     Early  in  the  after- 
noon of  the  8th  a  pendent  funnel  cloud 
was  observed  from  West  Palm  Beach  Airport 
and  reported  by  an  aircraft  pilot  a  short 
time  later  as  appearing  to  reach  the 
ground  about  20  miles  west  of  Del  Ray 
Beach.     Thunderstorms  were  instrumental 
in  damaging  property  in  several  localities 
in  northeast  Florida  on  the  10th  including 
a  building  damaged  by  a  falling  tree  at 
Jacksonville,   a  home  and  the  electric 
powar  plant  damaged  by  lightning  at  St. 
Augustine,   and  in  Madison  County  light- 
ning set  a  fire  that  destroyed  a  home 
and  a  falling  tree  demolished  a  porch. 
A  waterspout  was  observed  over  the  ocean 
near  Fort  Lauderdale  the  11th  and  light 
hail  fell  between  Pensacola  and  Milton 
the  12th.     The  loss  of  one  life  is 
attributed  to  the  weather  this  month  in 
that  a  14-year  old  boy  was  killed  by 
lightning  at  Sanford  the  15th.  Two 


small  waterspouts  were  observed  offshore 
north  of  Palm  Beach  Inlet  the  28th.  Rains 
were  quite  frequent  in  most  of  the  areas 
where  totals  for  the  month  exceeded  eight 
inches  and  rain  was  an  almost  daily  oc- 
currence in  the  Fort  Myers  and  Tampa 
areas.     Temperatures  were  well  above 
normal  over  most  of  the  State  at  the 
beginning  of  July  and,  starting  in  the 
extreme  south  the  2nd,  temperatures 
showed  a  falling  tendency  that  resulted 
in  near  normal  readings  over  most  of  the 
State  on  the  5th.     North  Florida  was 
hot  again  the  6th  and  7th  but  there  was 
no  appreciable  warming  on  the  Peninsula 
due  largely  to  cloudiness  associated 
with  the  rainy  weather.  Temperatures 
were  near  normal  in  the  north  the  8th- 
10th  and  somewhat  below  normal  on  the 
Peninsula.     Hot  weather  was  re-estab- 
lished in  the  north  on  the  11th  and, 
except  for  occasional  local  relief  due 
to  infrequent  thundershowers ,  continued 
through  the  24th.     The  hot  weather  ex- 
tended its  coverage  to  include  the  Penin- 
sula the  18th-20th  while  rains  were 
scattered  and  less  frequent  the  17th- 
21st.     Rains  were  quite  frequent  over 
most  of  the  State  the  23rd-26th  and  by 
the  26th  temperatures  were  down  to  about 
normal.     The  27th-29th  was  the  major 
cool  period  of  the  month  and  the  only 
such  period  worthy  of  note  in  the  north- 
ern division. 

Weather  conditions  during  July  continued 
favorable  for  the  development  of  the  new 
citrus  crop.     Moisture  supplies  were  ample 
except  in  portions  of  the  upper  east 
coast  district  for  maintaining  groves  in 
good  condition  and  fruit  sized  satisfac- 
torily over  most  of  the  citrus  region. 
Prospects  for  the  crop  at  the  end  of  the 
month  were  slightly  higher  than  a  year 
ago  for  oranges  and  tangerines  and  slight 
ly  lower  for  grapefruit.     Preparation  of 
seed  beds  for  fall  truck  crops  became 
active  the  latter  part  of  the  month  and 
some  beds  were  planted.     Field  crops 
across  the  north  portion  of  the  State 
made  fair  progress.     Cotton,  corn,  pea- 
nuts, and  tobacco  were  expected  to  pro- 
duce above  normal  yields  except  in  the 
drier  areas.     Cotton  picking  got  under- 
way a  little  earlier  than  normal  as  a 
result  of  the  hot  dry  weather.  Pasture 
conditions  were  good  in  areas  receiving 
adequate  rain  and  poor  in  the  drier 
areas.   -  J.T.B.B. 
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Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  * 
percent 

Number  of  days  vhth  precipitation 

inset 

StaboD 

Prevailing 

Perce  I,- 
time  j[ 
prevailing  . 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

60-10' 

.10-.49 

66 -OS' 

100-1,99 

2.00 

and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

sunrise  to  si 

APALACHICOLA  WB  CITY 

- 

- 

6.8 

26 

E 

27 

- 

- 

- 

- 

1 

2 

2 

5 

0 

15 

68 

5.4 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

sw 

14 

8.8 

29* 

SE 

16 

92 

89 

65 

80 

3 

4 

3 

4 

0 

0 

14 

- 

6.3 

FORT  MYERS  WB  AP 

E 

16 

5.8 

27* 

SSW 

27 

95 

89 

64 

84 

5 

3 

9 

11 

0 

0 

28 

- 

7.2 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

WSW+ 

15t 

8.9t 

37t 

Et 

26t 

84t 

83t 

48t 

67t 

1 

1 

5 

2 

0 

0 

9 

63t 

5.7f 

KEY  WEST  WB  CITY 

E 

- 

5.7 

19 

NE 

10 

81 

79 

67 

73 

7 

7 

6 

0 

0 

0 

20 

72 

7.1 

LAKELAND  WB  CITY 

5.3 

4 

3 

10 

0 

0 

21 

46 

7.3 

MIAMI     WB  CITY 

SEt 

18T 

8.8 

48 

S 

15 

82t 

81t 

65t 

75t 

4 

8 

6 

2 

0 

1 

21 

68 

6,0 

MIAMI  BEACH 

4 

8 

1 

0 

1 

19 

ORLANDO     WB  AP 

SSW 

13 

8.0 

45 

ESE 

1 

93 

90 

62 

80 

' 

3 

7 

4 

3 

2 

21 

s's 

PENSACOLA  WB  CITY 

swt 

i2r 

7.6t 

28 

SE 

27 

88t 

85t 

62t 

15t 

3 

4 

3 

2 

4 

0 

16 

65 

TALLAHASSEE  WB  AP 

SE 

7 

4.0 

91 

89 

57 

75 

2 

2 

6 

2 

1 

1 

14 

6.5 

TAMPA  WB  AP 

E 

11 

6.0 

22* 

SE- 

31+ 

92 

88 

67 

83 

3 

6 

14 

4 

0 

0 

27 

65 

7.0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

ESE 

17 

7.8 

35* 

Nirw 

22 

90 

84 

68 

S3 

3 

1 

12 

2 

4 

1 

23 

6.9 

t  Airport  Data 
*  This  datum  is  obtained 
by  visual  observation 
since  recording  equip- 
ment is  not  available. 
It  is  not  necessarily 
the  fastest  mile  occur- 
ring during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

o 

(D 

■s 

C 

Aver 

High 

J 

Aver 

1891 

81.2 

103 

60 

6.49 

1892 

81.2 

100 

65 

4.84 

1893 

82.6 

101 

63 

5.10 

1894 

80.2 

95 

64 

8.29 

1895 

81.0 

100 

61 

7  .38 

1896 

81 .4 

103 

57 

8.11 

1897 

82.1 

102 

60 

7.07 

1898 

81.6 

102 

59 

8.86 

1899 

80.9 

102 

61 

9.09 

1900 

81.7 

101 

62 

7  .41 

1901 

81.7 

107 

64 

6.34 

1902 

82.3 

105 

56 

5.17 

1903 

81.2 

105 

60 

6.52 

1904 

80.3 

101 

57 

6.20 

1905 

81.5 

102 

61 

7.86 

1906 

81.0 

99 

60 

9.56 

1907 

81.3 

102 

58 

7  .69 

1908 

81.2 

103 

60 

6.60 

1909 

80.9 

102 

60 

11.13 

1910 

80.4 

102 

60 

7.62 

1911 

80.5 

101 

56 

6.18 

1912 

81.7 

104 

63 

5.69 

1913 

"•l.T 

104 

61 

5.43 

1914 

81 .6 

102 

58 

5.95 

1915 

82.2 

102 

60 

7.18 

Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

<a 

s 

a 

.3 

> 
< 

1916 

81.0 

100 

61 

8.33 

1917 

81.1 

99 

62 

6.56 

1918 

80.1 

101 

57 

5.49 

1919 

80.8 

100 

61 

8.82 

1920 

80.8 

99 

59 

7.11 

1921 

80.  5 

101 

63 

8.42 

1922 

80.7 

101 

57 

6.69 

1923 

80.3 

100 

60 

7  .01 

1924 

81.3 

101 

59 

9.65 

1925 

81.5 

100 

62 

7  .10 

1926 

80.7 

99 

59 

9.35 

1927 

81.9 

102 

61 

6.99 

1928 

81.4 

101 

62 

7.41 

1929 

80.1 

101 

63 

8.20 

1930 

82.4 

108 

63 

4.52 

1931 

82.8 

106 

60 

5.93 

1932 

83.6 

106 

64 

3.71 

1933 

81.1 

105 

61 

10.07 

1934 

81.6 

99 

61 

7.32 

1935 

80.6 

101 

58 

9.18 

1936 

81.8 

103 

61 

6.48 

1937 

81.1 

100 

60 

6.87 

1938 

80.2 

101 

60 

8.42 

1939 

81.3 

100 

61 

7.57 

1940 

81.4 

103 

57 

8.36 

Temperature 

Precipitation 

Year 

o 

Oi 

Avera 

Highe 

1 

,3 

(0 
V 

> 
< 

1941 

81.3 

101 

63 

10,06 

1942 

83.2 

105 

59 

4,87 

1943 

81.6 

103 

61 

8,10 

1944 

81.0 

101 

60 

9,31 

1945 

81.1 

102 

62 

10,14 

1946 

81.2 

99 

62 

9.07 

1947 

79.8 

98 

51 

8.03 

1948 

81.4 

99 

62 

10.76 

1949 

81.6 

101 

63 

7  .86 

1950 

80.3 

99 

59 

7.91 

1951 

81.7 

102 

58 

7,33 

1952 

82.3 

105 

59 

5,38 

1953 

81.8 

100 

62 

7,57 

1954 

81.8 

102 

58 

7,  59 

All 

Years 

81,3 

7,46 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes 
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Temperature 


Precipitation 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

- 
e 
0> 

ic 

a 

Degree  Days 

No.  of  Day 

1  

» i 

5  B 

0.  n 
«  2 

a  u 

a 
o 

■(5 
o 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ot  Day» 

Max. 

Mlo. 

(- 

a  a 

o 

e 

d 

z 

I 

'■ 

S  » 

S  g  2 
'    -  o 

Lowest 

a 

S< 

s  > 

.°- 

'o£ 

1 

Max.  De 
on  Grou 

87  •  8 

91 

4  + 

5 

° 

7 

0 

— 

0 

0 

9.36 

1.80 

1.62 

26 

.  0 

12 

7  i5 

93.5 

72.5 

83.0 

1.5 

100 

4 

68 

28+ 

27 

0 

0 

0 

7.94 

.52 

2.70 

26 

.0 

°o 

■ 

11 

4  j2 

92.6 

72.3 

82.5 

1.1 

101 

68 

0 

25 

0 

0 

0 

2.57 

.0 

0 

9 

6  i3 

93. 3M 

72. 3M 

82. 8M 

1.8 

99 

1 

68 

28 

0 

26 

0 

0 

5.51 

1.69 

2.45 

5 

.0 

0 

6 

5  ;i 

93.6 

70.9 

82.3 

1.3 

99 

3 

64 

31 

0 

26 

0 

0 

0 

3.64 

- 

3.12 

1,09 

8 

.0 

0  1 

6 

3  !l 

9  0.9 

71.2 

81.1 

97 

2 

30 

n 

24 

0 

0 

0 

17,18 

4.70 

9 

.  0 

0  ' 

1  3 

8  8 

95.3 

72.3 

83.8 

2.9 

100 

1  + 

69 

6+ 

0 

28 

0 

0 

0 

4.56 

3.88 

1.51 

5 

•  0 

0  ; 

6 

5  ,1 

89.9 

73.9 

81.9 

.5 

69 

13+ 

0 

14 

0 

0 

0 

2.14 

3.55 

1 0 

.0 

0 

7 

4  2 

92.8 

59.5 

81.2 

.2 

97 

2  + 

60 

30 

0 

26 

0 

° 

0 

5.73 

1.70 

2.10 

4 

.0 

0 

9 

5  1 

94.0 

69.4 

81.7 

1.0 

101 

7 

58 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

3.75 

5.09 

1  .46 

8 

.0 

0 

6 

2  2 

94.0 

73.5 

83.8 

1.7 

99 

4  + 

30 

28 

0 

0 

0 

5.71 

1.93 

2.25 

4 

.0 

0 

5 

4  '3 

90.0M 

72. 2M 

81. IM 

99 

20 

55 

30 

0 

12 

0 

0 

0 

.75 

1 

.0 

0 

2 

0  0 

92.0 

74.4 

83.2 

1.5 

q7 

7+ 

69 

0 

25 

0 

0 

0 

:98 

.0 

0 

7 

2  0 

M 

63 

28 

0 

0 

0 

6.03 

1.80 

4 

.0 

0 

8 

5  4 

93.4 

70.5 

82.0 

1.1 

98 

2  + 

61 

31 

0 

26 

0 

0 

0 

6.94 

- 

.47 

3.50 

9 

.0 

0 

8 

4  2 

92.4 

71.3 

81.9 

97 

3 

30 

26 

0 

0 

0 

7.73 

3.37 

4 

0 

8 

/  !-5 

4  tZ 

94.5 

72.5 

83.5 

2.3 

101 

3 

69 

28+ 

0 

28 

0 

0 

0 

4.90 

2.06 

1.42 

18 

.0 

0 

7 

3 

83.4 

69 

2  8 

0 

25 

0 

0 

0 

.0 

0 

6 

4  12 

94.1 

70.7 

82.4 

1.5 

99 

1  + 

64 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

4.42 

2.17 

1.13 

.0 

0 

8 

3  i2 

92.8 

72.2 

82.5 

98 

2  + 

66 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

8.47 

4.45 

9 

.0 

0 

9 

4  ll 

93.5 

70.9 

82.2 

98 

6  + 

61 

3! 

0 

25 

0 

° 

0 

9.33 

2.30 

16 

•  0 

0 

10 

1 

4  (4 

95.6 

71.4 

83.5 

3.0 

102 

21 

68 

28+ 

0 

27 

0 

0 

0 

3,30 

- 

3.74 

.79 

27 

•  0 

7 

3  0 

93.8 

71.8 

82.8 

2.7 

58 

0 

27 

0 

0 

0 

•  0 

I 

7 

4  ll 

92.0 

72.1 

82.1 

1.6 

98 

24+ 

68 

31 

25 

0 

0 

5,64 

- 

2.41 

1.35 

12 

.0 

0 

9 

5  |1 

92.2 

75.5 

83.9 

2.1 

71 

0 

28 

0 

0 

0 

6,77 

.22 

4.83 

8 

,0 

0 

6 

3  |1 

97 

3  + 

9+ 

0 

24 

0 

0 

0 

5.40 

1.50 

8 

,0 

0 

8 

5  1 

89.7 

76.1 

82.9 

1.9 

70 

0 

18 

0 

0 

24 

,0 

9 

5  4 

94.1 

71.0 

82.5 

2.4 

100 

2  + 

68 

19+ 

0 

28 

0 

I 

0 

4.14 

- 

2.93 

1,93 

26 

.0 

5 

3  |1 

91.3 

71.9 

81.6 

.4 

95 

3  + 

68 

17+ 

0 

26 

0  i  0 

0 

5.56 

.46 

2,60 

26 

.0 

0 

8 

5  12 

92.4 

69.5 

81.0 

99 

3 

64 

30 

0 

27 

0 

° 

0 

9.46 

2.82 

7 

.0 

0 

9 

5  j4 

98 

3  + 

70 

19+ 

0 

25 

0 

0 

0 

5.97 

- 

1  .90 

2.39 

26 

.  0 

0 

10 

4  !2 

1 

82.5 

6.41 

T 

1 

; 

97 

1 

29 

22 

0 

0 

0 

8.85 

.49 

1  .60 

13 

.  0 

0 

10 

1 

8  4 

89.3 

71.6 

80.5 

-  .3 

95 

2 

69 

13+ 

0  119 

0 

0 

0 

6.62 

- 

3.01 

1.02 

27 

.0 

0 

12 

5  'l 

91.1 

70.6 

80.9 

.7 

9A 

67 

2  9 

0  '24 

0 

0 

0 

11.91 

5.23 

.0 

0 

15 

7  4 

93.6 

68.3 

81.0 

99 

I 

50 

?1 

0 

27 

0 

0 

0 

5.25 

1.50 

19 

.0 

0 

5  2 

90.7 

76.2 

83.5 

1.3 

98 

7 

71 

28 

19 

0 

0 

0 

7.35 

.03 

2.55 

9 

.0 

0 

I 

6  2 

90 

1  + 

27 

0 

2 

0 

0 

0 

8.59 

- 

.75 

1.35 

8 

.0 

0 

17 

5  3 

91.1 

71,8 

81.5 
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96 

1  + 

69 

13+ 

0  !24 

0 

0 

0 

8.05 

.98 

2.34 

26 

.0 

0 

17 
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92.0 

72.1 

82.1 

.5 

2 1 

67 

22 

0 

0 

0 

2.70 

.0 

0 

8 

4  0 

90.1 

73.4 

81.8 

98 

25 

69 

29 

19 

0 

0 

0 

4.86 

1.48 

24 

.0 

0 

8 

5  1 

90.1 

71.5 

80.8 

.0 

97 

23 

67 

13 

0 

21 

u 

0 

0 

3.50 

- 

3.51 

.95 

5 

.0 

0 

7 

4  0 

91.0 

71.5 

81.3 

97 

23 

67 

13 

22 

0 

0 

0 

11.78 

4.48 

4.83 

9 

0 

11 

92.9 

73.2 

83.1 

.7 

100 

19 

71 

14 

0 

26 

0 

0 

0 

4.93 

2.31 

1.30 

25 

io 

0 

13 

3  ll 

M 

65 

30 

0 

0 

0 

3.75 

2.96 

1.19 

27 

.0 

0 

7 

4  l 

91.7 

71.5 

81.6 

.5 

97 

1  + 

67 

30 

26 

0 

0 

0 

4,24 

- 

3,10 

.80 

10 

.0 

0 

11 

3  .0 

92  .4 

70.5 

81.5 

98 

3+ 

64 

30' 

0 

25 

0 

0 

° 

3.75 

.78 

9 

.0 

0 

3  0 

0 

0 

0 

1 

94.1 

70.8 

82.5 

99 

5 

65 

9+ 

0 

30 

0 

0 

0 

6,37 

2.80 

8 

.0 

0 

7 

2  !2 

92.3 

72.3 

82.3 

1.3 

97 

2  + 

68 

2  3 

0 

26 

0 

0 

0 

8.58 

.04 

2.19 

26 

.0 

0 

11 

5  3 

91.8 

71.1 

81.5 

-  ,4 

98 

21  + 

69 

8+ 

0 

27 

0 

0 

0 

6.12 

,57 

2.52 

26 

,0 

0 

9 

7  2 

89. 8M 

71. 6M 

80. 7M 

-  1.3 

97 

20 

67 

8 

0 

19 

0 

0 

° 

7.33 

- 

.20 

2.40 

8 

.0 

0 

12 

4  :2 

90  1 

72.0 

96 

1  + 

8 

21 

0 

0 

0 

8,24 

2.14 

8 

,0 

0 

88.8 

72.8 

80.8 

-  .4 

96 

20 

70 

7+ 

0 

16 

0 

0 

0 

5,70 

2.46 

.97 

6 

.0 

0 

14 

4  0 

89.7 

71.6 

80.7 

-  .9 

94 

1  + 

58 

1 3 

0 

19 

0 

0 

0 

11,12 

3.26 

2.98 

1 5 

.0 

0 

13 

7  3 

90.6 

71.3 

81.0 

,9 

97 

23 

68 

13 

0 

20 

0 

0 

5,16 

- 

.78 

2.03 

5 

.0 

0 

2  2 

92.5 

72.1 

82.3 

1.2 

98 

1 

59 

4+ 

0 

25 

0 

0 

0 

12,62 

4.68 

3.24 

26 

.0 

0 

13 

8  4 

92. 4M 

68. 4M 

80. 4M 

98 

4 

64 

13  + 

0 

26 

0 

0 

0 

13.01 

3.47 

26 

0 

91  .6M 

72  ■  9M 

62  .  3M 

98 

20+ 

7  1 

7+ 

0 

24 

0 

0 

0 

11,00 

3.29 

25 

.0 

0 

11 

5  3 

90.5 

72.2 

81.4 

-  ,7 

20 

58 

0 

22 

0 

0 

0 

.0 

0 

16 

9  5 

93.9 

73.3 

83.6 

2.5 

100 

4 

68 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

3,65 

- 

3,63 

1,45 

11 

.0 

0 

5 

2  2 

90.2 

71.4 

80.8 

-  .2 

95 

1  + 

69 

13  + 

0 

22 

0 

0 

0 

11,11 

3,42 

3,24 

7 

.  0 

0 

14 

9  1 

93.4 

70.4 

81.9 

,7 

2  + 

62 

3  0 

0 

28 

0 

0 

0 

5,83 

1,49 

2,60 

25 

.0 

0 

7 

3  2 

91.7 

71.2 

81.5 

.7 

98 

21 

65 

13+ 

0 

23 

0 

0 

0 

4,47 

- 

1,37 

1,30 

23 

.  0 

0 

4 

4  !3 

90.9 

72.5 

81.7 

.7 

96 

21 

59 

13 

0 

24 

0 

0 

0 

11.36 

3.26 

4,08 

26 

.0 

0 

13 

7  3 

88.5 

74.1 

81.3 

-1.3 

65 

0 

14 

0 

0 

0 

4.45 

.0 

0 

16 

a  I5 

91.4 

71  .OM 

81. 2M 

-  .7 

96 

22  + 

67 

24 

0 

0 

0 

10,90 

3.27 

2.71 

25 

.0 

0 

12 

6  ]4 

87.9 

73.4 

80.7 

-  1,0 

93 

2 

70 

13  + 

0 

10 

0 

0 

0 

6,73 

- 

1.38 

,92 

12+ 

,0 

0 

18 

4  'O 

8B.9 

73.5 

81.2 

-  .3 

95 

1 

70 

15  + 

0 

18 

0 

0 

9.41 

.93 

3.12 

11 

,0 

0 

16 

6  11 

90.7 

72.6 

81.7 

96 

1  + 

72 

30 

21 

0 

0 

» 

5.72 

1.30 

8+ 

,0 

0 

10 

5  2 

81.5 

7.73 

.0 

1 

90.6 

71.2 

80.9 

-  .7 

95 

4 

69 

4+ 

0 

21 

0 

0 

10,00 

2.36 

1,56 

28 

.0 

0 

1 

19 

5  5 

91.2 

72.6 

81.9 

■  4 

98 

18 

70 

8+ 

0 

19 

0 

0 

0 

4.73 

3.46 

,95 

8 

.0 

0 

3  0 

89.0 

70.4 

79.7 

.4 

93 

21 

65 

13 

17 

0 

0 

5,44 

1.46 

1.43 

13 

.0 

0 

r 

4jl 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  WB  CITY 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
CARRABELLE 
CHIPLEY  3  E 
COMPASS  LAKE 

CROSS  CITY  CAA  AP 

OE  FUNIAK,  SPRINGS 

FERNANDINA  BEACH 

GLEN   ST  MARY  NURSERIES 

HILLIARD 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
JASPER  9  ESE 
LAKE  CITY  2  E 

LIVE  OAK  2  ESE 
MAO  I  SON 

MARIANNA  CAA  AP 
MARIANNA    IND  SCHOOL 
MAYO   5  NW 

MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO 

MT  PLEASANT 

NICEVILLE 

PANAMA  CITY 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
QUINCY  EXP  STATION 
SAINT  MARKS  5  SE 
SECOTAN 

TALLAHASSEE  WB  AP 

DIVISION 

MIDDLE  DIVISION 
BARTOW 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 
CAMP  BLANDING 
CEDAR  KEY 

CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CRESCENT  CITY  2  SW 
OAYTONA  BEACH 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 

DE  LAND 
EUSTIS  2  S 
FEDERAL  POINT 
GAINESVILLE  UNIV 
GAINESVILLE  2  SW 

GRAPE   HAMMOCK   C   P  RANCH 
HIGH  SPRINGS 
INVERNESS 
KISSIMMEE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY 

MOUNTAIN  LAKE 

NEW   SMYRNA   BEACH  4  N 

OCALA 

OCALA  2  NE 

ORLANDO  WATER  PLANT 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

PALATKA 

PLANT  CITY 

RAIFORD  ST  PRISON 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 

SANFORD 

TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPRINGS 
WINTER  HAVEN 


SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 
AVON  PARK 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  CONTINUED 


Temperat 

ure 

Precipitation 

Slallon 

Average 
Maximum 

Average 
Mmimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

ai 
£ 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  o(  Day 

Tolal 

Departure 
rrom  Normal 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Max.  Deplli 
on  Ground 

Date 

e 
1 

S 

S 

1.00 

1    or  More  I 

-  « 

ii 

s  > 

^1 

S 
Q 

Total 

BIG  PINE   KEY  INN 

M 

0 

0 

0 

BRAOENTON 

89.5 

71.9 

80.7 

-  ,1 

95 

2 

69 

14  + 

0 

18 

0 

0 

0 

9,62 

-  ,11 

2.19 

7 

.0 

0 

16 

7 

2 

CANAL  POINT  USOA 

89.6 

71.5 

80,6 

93 

1  + 

68 

13 

0 

18 

0 

0 

0 

3,08 

1.45 

8 

.0 

0 

12 

7 

3 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

89.6 

73.6 

81.6 

94 

9 

■  71 

13  + 

0 

19 

0 

0 

° 

10,02 

2.91 

15 

.0 

0 

14 

5  13 

CAPT I VA 

90.6M 

74.8 

82. 7M 

95 

1* 

71 

4+ 

0 

24 

0 

0 

0 

19.39 

6.47 

16 

.0 

0 

14 

9  17 

CLEWISTON  U  S  ENO 

7  3.1 

81.6 

96 

22 

69 

13+ 

19 

0 

0 

0 

9*86 

1.29 

17 

.0 

0 

13 

8 

4 

COCONUT  GROVE  7  S 

88.6 

73.9 

81.3 

-  ,3 

92 

23 

69 

13 

7 

0 

0 

0 

9.18 

4,24 

1.31 

25 

.0 

0 

14 

7 

5 

rORY  TORTUGAS 

90.3 

77.6 

84.0 

94 

7 

74 

1  + 

23 

0 

0 

0 

,58 

.23 

.0 

0 

2 

0 

0 

EVERGLADES 

90.9 

74.3 

82.6 

,2 

93 

72 

8+ 

0 

0 

0 

0 

7,52 

,22 

1.74 

26 

.0 

0 

U 

6 

3 

90,3 

72.0 

81,2 

,0 

94 

j: 
1* 

69 

30 

0 

" 

0 

0 

0 

4,85 

-  1,77 

1,55 

7 

.0 

0 

11 

3 

1 

FORT  LAUDERDALE 

91.0 

73.1 

82,1 

,  7 

97 

6 

68 

1  3 

0 

28 

0 

0 

0 

9,40 

3,86 

3,20 

15 

.0 

0 

11 

* 

2 

FT   LAUDERDALE   BAH  I A  MAR 

83.6 

76.6 

82,1 

91 

1  + 

70 

16+ 

0 

11 

0 

0 

0 

10.66 

3,66 

15 

.0 

0 

12 

5 

4 

FORT   LAUDERDALE    7  W 

89.1 

70.8 

80,0 

94 

23 

66 

13 

12 

0 

0 

0 

8.98 

2,65 

25 

.0 

0 

13 

5 

2 

FORT   MYERS  WB  AP  R 

90.3 

72.4 

81,4 

-  .6 

95 

1  + 

70 

7+ 

0 

19 

0 

0 

° 

9.19 

,47 

.98 

31 

.0 

0 

20 

11 

0 

88.3 

72.7 

80,5 

-  1.1 

93 

70 

7 

0 

7 

0 

0 

0 

5.92 

,42 

1.02 

27 

.0 

0 

10 

6 

1 

HIALEAH 

81,6 

92 

6  + 

69 

8+ 

17 

0 

0 

0 

10,03 

4.14 

11 

•  0 

0 

11 

3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

90.7 

70.0 

80.4 

.0 

94 

6  + 

67 

5  + 

0 

26 

0 

0 

0 

10.39 

3,42 

2.30 

10 

,0 

0 

13 

6 

5 

HYPOLUXO 

88.3 

74.2 

81.3 

-  .1 

95 

23 

70 

5+ 

0 

6 

0 

0 

0 

13.66 

8,53 

3.22 

15 

,0 

0 

17 

9 

4 

KEY  WEST  we  CITY  R 

91.1 

77.5 

84.3 

.6 

93 

13  + 

74 

14 

0 

29 

0 

0 

0 

1.43 

-  2,81 

.38 

25 

,0 

0 

6 

0 

0 

LA  BELLE 

91.1 

71.3 

81,2 

-  .1 

97 

3 1 

68 

9 

0 

23 

0 

0 

0 

12,82 

6,10 

3.44 

8 

,0 

0 

12 

7 

6 

LAKE  PLACID  2  SW 

-  1.7 

96 

18  + 

67 

6+ 

0 

0 

0 

0 

9,83 

2.24 

28 

•  0 

0 

14 

4 

LOXAHATCHEE 

90,5 

71,4 

81.0 

94 

6  + 

67 

6 

0 

23 

0 

0 

0 

16.06 

3,31 

10 

.0 

0 

14 

11 

6 

MARATHON  VACA  KEY 

90.1, 

74.8 

82.6 

93 

9+ 

70 

29+ 

0 

24 

0 

0 

0 

4.43 

1,78 

24 

.0 

0 

8 

3 

2 

MELBOURNE 

89.3 

72.8 

81.1 

.0 

96 

21  + 

70 

9+ 

0 

12 

0 

0 

0 

7.44 

.86 

2.15 

24 

.0 

0 

9 

6 

2 

89.6 

73.3 

81.4 

.1 

98 

21  + 

69 

29 

0 

16 

0 

0 

0 

6.55 

-  .82 

2.16 

7 

.0 

0 

8 

3 

2 

MIAMI  BEACH 

8  7.4 

7  B  .  0 

82.7 

.  2 

93 

23 

72 

1  5 

0 

4 

0 

0 

0 

4.56 

.73 

2.11 

15 

.0 

0 

7 

2 

1 

MIAMI    WB   AIRPORT  R 

89.7 

76.1 

82.9 

,3 

94 

6 

71 

15 

0 

18 

0 

0 

0 

9.21 

2.48 

3.12 

10 

.0 

0 

13 

6 

MIAMI    WB  CITY  k 

86.7 

75.6 

81  .2 

,4 

91 

23 

68 

15 

0 

1 

0 

0 

0 

5.24 

.88 

2.15 

15 

.0 

0 

9 

3 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

89.1 

73.2 

81.2 

,3 

93 

1 

70 

9+ 

17 

0 

0 

0 

10.58 

3.91 

2.03 

28 

17 

8 

NAPLES 

89.5 

75,1 

82.3 

94 

1 

71 

4 

0 

16 

0 

0 

0 

8.23 

1.22 

28 

.0 

0 

12 

7 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

87,6 

73,9 

80.7 

-  .2 

93 

3 

70 

13 

9 

0 

0 

6 

4.84 

-  1.68 

1.33 

13 

10 

3 

1 

POMPANO  BEACH 

88.9 

70.4 

79.7 

93 

6+ 

64 

16 

0 

12 

0 

0 

0 

9.52 

2.75 

15 

.0 

0 

11 

7 

2 

PUNTA  GORDA 

89.7 

72.5 

81.1 

-  ,5 

94 

1  + 

70 

15 

0 

21 

0 

0 

0 

11.01 

3.47 

3.07 

26 

,0 

0 

16 

6 

3 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

89.7 

71.7 

80.7 

93 

19+ 

68 

10+ 

0 

20 

0 

0 

0 

8.23 

2.26 

24 

,0 

0 

15 

7 

1 

SARASOTA 

89.1 

72.8 

81.0 

95 

2 

69 

15 

0 

12 

0 

0 

0 

10,33 

3,07 

24 

,  0 

0 

15 

8 

2 

STUART 

90.2 

73.7 

82.0 

-  ,4 

97 

20 

70 

10 

0 

21 

0 

0 

0 

7.80 

1.37 

28 

.0 

0 

17 

8 

2 

SUNNILANO 

88. 3M 

73. 3M 

80. 8M 

93 

22 

70 

13 

0 

0 

0 

0 

4.17 

.75 

31 

.0 

0 

13 

3 

0 

TAMIAMI   TRAIL  40  Ml  BEND 

91.0 

76,2 

83.1 

95 

23 

72 

2 

0 

° 

0 

7.24 

1.59 

30 

.0 

0 

14 

6 

2 

TAUCDM  I  CD 

88.9 

77.1 

83.0 

-  .6 

93 

72 

1  + 

0 

n 

0 

0 

0 

2,58 

,76 

29 

.0 

0 

5 

3 

0 

TITUSVILLE  2  W 

91.5 

70.7 

81. 1 

,4 

101 

22 

68 

4+ 

0 

22 

0 

0 

0 

8,64 

1.31 

3,59 

8 

.0 

0 

13 

4 

2 

VERO  BEACH  CAA  AP 

88.7 

74,1 

81.4 

95 

22 

72 

4  + 

0 

0 

0 

0 

6,54 

2,69 

5 

.0 

0 

6 

4 

3 

WAUCHULA   2  NW 

90.2 

70.5 

80.4 

-  1,1 

96 

3 

67 

30+ 

0 

19 

0 

0 

6.61 

-  1.61 

.95 

5 

,0 

0 

19 

0 

WEST  PALM  BEACH 

87.7 

75.4 

81.6 

,3 

93 

22  + 

71 

15 

0 

0 

0 

0 

14,09 

8.03 

3.18 

15 

,0 

0 

17 

t 

6 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

90.1 

74.1 

82.  1 

,  1 

95 

23 

69 

7 

0 

19 

0 

0 

0 

11,78 

5.08 

2.10 

15 

,0 

0 

19 

7 

5 

D 1 V  I S I  ON 

81,4 

8,57 

,0 

STATE 

81,8 

,5 

7,59 

.13 

T 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

I  1 

2  1 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8 

g 

10 

12 

14 

IS 

15 

16 

17 

18 

APALACHICOLA  MB  CITY 

R 

9*36 

•  43 

1  .03 

■  90 

.52 

.31 

■  06 

1.60 

ARCADIA 

10.00 

.10 

.39 

U02 

.41 

1.07 

.30 

•  20 

.02 

.18 

•  44 

.04 

.05 

.20 

.40 

.22 

AVON  PARK 

4.73 

.16 

•  18 

.41 

.31 

•  95 

.10 

.06 

•  07 

.93 

T 

.09 

•  64 

T 

BARTOW 

a.es 

•  05 

.85 

.25 

1.14 

1.05 

.04 

1  .60 

.00 

•  03 

SAY  LAKE 

7.36 

.67 

.61 

T 

.13 

.05 

.97 

1.12 

•  33 

T 

.23 

.05 

.24 

.04 

.05 

BELLE  GLAOe  EXP  STA 

*02 

.04 

•  03 

.04 

.09 

.06 

1  .43 

•  04 

•  52 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE 

6.76 

!l5 

!io 

2.85 

.57 

.13 

1.17 

•  30 

■  03 

.10 

BIG  PINE  KEY  INN 

&L0UNTSTOWN  2  SE 

7.94 

2.31 

.17 

.21 

•  16 

.51 

T 

•  22 

.57 

.06 

.15 

BONITA  SPRINGS  2  ESE 

7.50 

.51 

.40 

.18 

•  43 

.51 

.28 

.31 

•  28 

.50 

•  48 

•  14 

6RA0ENT0N 

9.62 

10 

2.19 

.74 

04 

BHOOKSVlLLE  CHIN  HiLL 

6.62 

*23 

.39 

.93 

•  03 

•  05 

.82 

•  63 

.29 

.69 

.24 

.05 

6USMNELL  2  E 

11.91 

*07 

1.05 

.30 

.60 

.23 

.22 

1.30 

.10 

•  30 

.35 

•  09 

CAMP  BLANDING 

5.25 

.65 

.60 

•  40 

.10 

1.20 

CANAL  POINT  USOA 

B.oe 

T 

■  87 

T 

.57 

1.45 

T 

.02 

.47 

.07 

1.15 

T 

•  53 

.11 

•  09 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

10.02 

.43 

.05 

•  1  7 

2.91 

CAP! I VA 

19.39 

T 

■  07 

1.36 

•  66 

.16 

1.07 

1.16 

■  19 

.01 

6.47 

•  02 

.21 

CARRABELLE 

10.10 

T 

T 

.17 

.96 

2.27 

.23 

.90 

CARYVILLE 

2*74 

.64 

1.06 

•  14 

CEDAR  KEY 

7.35 

1  .60 

2.55 

.70 

.40 

T 

.90 

CHATTAHOOCHEE    1  W 

2.71 

.07 

.90 

CHIPLEY   3  E 

5*51 

.17 

2^*.5 

•  65 

.02 

.04 

.69 

•  03 

CLEARWATER 

e«59 

*32 

•  28 

.02 

•  86 

T 

•  36 

.24 

1.35 

.14 

.39 

1.01 

.01 

1.27 

.13 

•  16 

.25 

CLERMONT  6  S 

8.05 

.86 

*29 

.12 

.14 

.31 

.12 

.50 

.07 

■  24 

T 

T 

•  66 

.38 

CLEWISTON 

T 

T 

.28 

1^30 

.26 

.89 

•  09 

■  06 

*26 

■  04 

1.24 

.04 

.21 

•  16 

1.07 

T 

CLEWISTON  U  S  ENG 

9.86 

.01 

.43 

•  08 

1  .03 

.43 

1  29 

COCONUT  GROVE  7  S 

9*18 

.01 

.27 

.05 

.04 

1.24 

.17 

•  34 

.64 

.15 

.43 

1.28 

COMPASS  LAKE 

3.64 

.78 

1.09 

•  75 

.17 

CRESCENT  CITY  2  SW 

4.23 

.06 

•  35 

T 

.04 

T 

T 

.96 

.06 

CROSS  CITY  CAA  AP 

17.18 

.05 

.47 

1.45 

1.15 

1.23 

T 

2.23 

4.70 

•  24 

.21 

.01 

T 

.01 

.09 

DANIA  k  WNW 

9.65 

.04 

.01 

.01 

.04 

.23 

.18 

1.99 

2.00 

.56 

* 

DAYTON*  BEACH 

4.86 

•  24 

.65 

•  31 

.71 

•  24 

OAYTONA  BEACH  wB  AP 

R 

3.50 

.95 

■  09 

•  10 

.30 

.55 

T 

•  06 

T 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

4*56 

.04 

1.51 

•  91 

.01 

•  53 

.02 

.60 

DE  LAND 

ii«7e 

2.49 

.15 

.03 

•  23 

1*48 

4.83 

•  46 

.11 

■  56 

.47 

DRY  TORTUGAS 

•  58 

•  12 

.23 

.08 

.06 

EUSTIS  2  S 

4.93 

•  43 

■  05 

.12 

•  09 

.27 

•  07 

■  20 

.23 

.50 

EVERGLADES 

7,52 

•  02 

.01 

.01 

.72 

.01 

.55 

.16 

.31 

•  42 

FEDERAL  POINT 

3.75 

.18 

•  56 

.42 

•  5o 

.52 

FELLSMERE 

4.85 

.09 

.45 

U55 

.71 

■  10 

.26 

.36 

.04 

.14 

.16 

FERNANDINA  BEACH 

7.90 

58 

10 

.05 

3.55 

.57 

.08 

FORT  LAUDERDALE 

9.40 

•  45 

.40 

.20 

.90 

.25 

3.20  1 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  HAR 

10.66 

.37 

•  05 

.39 

1.61 

.12 

■  39 

.20 

FORT  LAUDERDALE   7  W 

8.98 

.09 

.01 

•  09 

.10 

.49 

•  04 

.79 

.40 

.18 

1 146 

.01 

.01 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

9.19 

.26 

T 

.13 

T 

.01 

.72 

.55 

.80 

.05 

.15 

•  14 

.32 

T 

.71 

T 

•  51 

FORT  PIERCE 

5.92 

.80 

.02 

•  03 

.09 

•  64 

.12 

.01 

GAINESVILLE  UNIV 

4.24 

.27 

.30 

.51 

.02 

■  24 

Iso 

.22 

.03 

GAINESVILLE  2  SW 

3.75 

•  25 

•  21 

■  03 

•  04 

■  51 

.08 

.78 

.37 

•  23 

.04 

•  05 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

5.73 

2.10 

.19 

.11 

.37 

.99 

GRAPE  HAMMOCK  C  P  RANCH 

HART  LAKE 

10.19 

•  16 

1.01 

•  01 

.01 

1.02 

.01 

HIALEAH 

10.  j3 

1.30 

.43 

•  34 

.05 

4.1*t 

!o6 

.06 

.40 

.63 

HIGH  SPRINGS 

6.37 

2.80 

.35 

H I LL  t  ARD 

3.75 

l.io 

.08 

.12 

•  06 

1.46 

.22 

.06 

.06 

•  16 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

RECORD  MISSING 

HOMESTEAD  EXP  STA 

10*39 

•  43 

.07 

HYPOLUXO 

.64 

•  13 

.45 

•  15 

.25 

.77 

.06 

.95 

.75 

3.22 

.11 

INVERNESS 

.10 

T 

1.10 

.07 

.03 

.90 

•  62 

■  42 

■  22 

ISLEWORTh 

5.20 

■  05 

■  15 

.07 

1.15 

.13 

■  21 

.29 

.05 

•  6  7 

.38 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

5.71 

2.25 

.01 

T 

T 

1.13 

1.43 

JACKSONVILLE  BEACH 

•  76 

.48 

■  06 

•  03 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

ft 

.48 

•  22 

T 

.96 

.41 

.60 

JASPER   9  ESE 

6*03 

.05 

1.80 

1^20 

1.00 

•  10 

2  04 

KENOAL  2  £ 

9*94 

.09 

.19 

.26 

•  04 

.03 

■  65 

•  20 

.32 

1.46 

T 

.10 

.19 

KEY  WEST  WB  CITY 

R 

1.43 

.05 

.08 

T 

.11 

.01 

T 

T 

T 

.03 

• 

T 

Kl SSlMMEE 

8.12 

.13 

•  76 

.05 

1.50 

•  36 

LA  aELLE 

12.82 

.19 

•  46 

.06 

1.15 

3.44 

.36 

1^02 

.  7<. 

•  03 

■  07 

1.V5 

.01 

.10 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

7.33 

1*88 

.05 

.11 

.50 

.12 

2.40 

■  08 

■  20 

.22 

.70 

LAKE  CITY  2  E 

6.94 

.08 

.06 

.07 

1.10 

.14 

3.50 

■  05 

.06 

LAKE  MIAWASSE 

8.24 

.26 

.23 

.53 

2.14 

• 

• 

1.05 

.93 

.04 

.08 

.10 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

5*70 

*16 

.07 

.51 

.30 

LAKE  PLACID  2  SW 

9*83 

.21 

.01 

.15 

.21 

.54 

.  17 

1*27 

.26 

.71 

•  05 

■  38 

.25 

.06 

LAKE  TRAFFORO 

7.77 

.20 

.62 

.16 

l»35 

.45 

.85 

.17 

LIVE  OAK   2  ESE 

7.73 

.76 

.03 

3.37 

.15 

.  18 

2.22 

.65 

LONGBOAT  KEY 

9.5q 

.63 

T 

.70 

.32 

*02 

.  14 

.95 

T 

.35 

1.05 

.11 

.>J6 

LCXAMATCHEE 

16*Q6 

.07 

3*31 

.62 

.82 

1.7*. 

.02 

1.42 

WAOISON 

.03 

.20 

.05 

1.11 

•  01 

.04 

.06 

■  49 

.02 

.02 

.10 

MARATHON  VACA  KEY 

T 

.30 

.13 

T 

.16 

T 

.02 

•  04 

MIRUNNA   CAA  AP 

5.06 

1.13 

.45 

T 

.72 

.04 

.43 

T 

MARIANNA    I ND  SCHOOL 

4.42 

.13 

.75 

.25 

.36 

1.01 

.32 

MAvo  5 

8*47 

.08 

•  60 

.42 

.03 

.46 

MELBOURNE 

.12 

■  74 

.06 

■  08 

!o2 

.95 

Il4 

.61 

.45 

.52 

.01 

McRRITT  ISLAND 

.16 

.05 

2^16 

.15 

1.51 

.14 

.16 

.04 

MIAMI  BEACH 

4.56 

.05 

.02 

.03 

.13 

.29 

■  03 

T 

.19 

T 

.28 

2.11 

T 

T 

MIAMI    WB  AIRPORT 

R 

9.21 

•  10 

T 

T 

.26 

•  55 

•  06 

.10 

3*12 

.05 

.20 

•  35 

1  .09 

T 

T 

T 

MIAMI    WB  CITY 

R 

5.24 

.02 

.12 

.01 

.22 

.24 

2.15 

T 

T 

MILTON  EXP  STATION 

.02 

.41 

1*76 

.15 

2.00 

.38 

2.30 

1.39 

.44 

MONTICELLO 

.08 

.70 

.03 

.40 

.03 

.07 

.74 

•  35 

1.46 

T 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

10.58 

.12 

.03 

•  40 

■  05 

•  91 

.57 

•  69 

.24 

MOUNTAIN  LAKE 

11.12 

•  26 

T 

.13 

.99 

.17 

1.22 

•  77 

.59 

.16 

•  01 

•  22 

2.98 

MT  PLEASANT 

4.82 

•  06 

.30 

•  08 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

.09 

.02 

•  17 

.74 

.40 

.05 

.45 

.69 

.04 

.66 

•  03 

NAPLES 

.75 

.34 

.45 

.01 

.09 

.90 

.02 

.41 

.58 

NiW  SMYRNA  BEACH  N 

5.16 

T 

2.03 

•  02 

I.  U 

.31 

.0** 

.26 

.06 

.45 

•  70 

.12 

NICEVILLE 

5.64 

.75 

.85 

1.35 

.29 

.57 

NITTAW   1  S 

4.82 

.13 

■  11 

.45 

OCALA 

.16 

.11 

2.16 

.07 

•  10 

■  61 

.40 

•  16 

1.80 

1.19 

OCALA   2  NE 

13*01 

•  24 

■  39 

2.05 

.05 

.67 

.55 

.28 

• 

2.80 

•  60 

OKEECHOBEE  3  W 

10.26 

1.04 

.34 

.65 

.58 

.05 

•  29 

3.28 

.20 

.90 

.27 

.05 

0KEECH03E£  HRCN  GATE  6 

4.84 

.44 

•  12 

.03 

.04 

•  55 

1.33 

.37 

ORLANDO  WATER  PLANT 

11.00 

.39 

.01 

■  OS 

ORLANDO  WB  A  I  =<PORT 

R 

1*15 

■  03 

.62 

■  26 

1.31 

!79 

•  15 

.39 

1.83 

T 

•  18 

■  10 

PALATKA 

^^3.65 

.41 

■  19 

1*45 

.25 

•  02 

PANAMA  CITY 

6.77 

T 

4.83 

•  23 

.50 

PENSACOLA  CAA  AP 

5.40 

T 

.03 

.04 

1.50 

.06 

■  07 

•  15 

.08 

•  16 

.75 

•  01 

PENSACOLA  wB  CITY 

R 

6.42 

.14 

•  97 

1.32 

T 

•  02 

PETERS 

.10 

.04 

.15 

1.75 

.26 

.16 

.06 

.64 

■  01 

.39 

.03 

1^88 

.33 

.03 

.05 

PLANT  CITv 

11*1 1 

■  94 

.71 

3.24 

•  90 

.20 

.44> 

.55 

.96 

.03 

•  95 

POMPANO  QEACM 

9.52 

.02 

.11 

.09 

.60 

•  04 

.77 

2.75 

•  27 

■  36 

PORT  MHVACA    S    L  CANAL 

5.30 

.34 

.10 

1.96 

.17 

.47 

.33 

•  16 

PUNTA  GOROA 

11.01 

.20 

.20 

.12 

.40 

1.90 

■  02 

.11 

.37 

.13 

.17 

OUINCY  EXP  STATION 

4.14 

.06 

.01 

•  96 

RAIFORO  ST  PRISON 

5.83 

.16 

■  4t> 

1.28 

.30 

.26 

T 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

6.23 

T 

.03 

.06 

•  06 

•  96 

■  13 

.67 

•  85 

.20 

.10 

SAINT  AUGUSTINE 

4.47 

•  04 

1.03 

.08 

1.00 

.03 

SAINT  LEO 

11.36 

.87 

.30 

•  26 

.32 

.87 

.07 

•  03 

•  25 

T 

.48 

T 

•  05 

.10 

SAINT  MARKS  6  SE 

6*56 

•  34 

.66 

T 

.27 

•  83 

.51 

.75 

T 

T 

ST  PETERSBURG 

13.64 

.25 

.02 

3.90 

1.35 

.90 

1.45 

.45 

1.60 

•  65 

T 

T 

.05 

T 

SANFORD 

10.90 

.33 

1.21 

.28 

•  02 

.25 

T 

•  04 

T 

.65 

SARASOTA 

10.33 

.13 

.52 

.10 

.01 

.33 

.85 

.05 

.70 

•  04 

.05 

."l 

•  e>7 

.10 

■  2« 

19     20     21    22    23    24    25    26  27 


1.20 


.03   1.62  1.11 

1.18     .09  .42 
.02 

.85     .02  .02 


1.00 
2.70 


1.31  1.16 


1.06 
1.08 


.20  1.16 
l.il  .10 
2.19 


1.0'' 
1.61 


1.50 
2,71 


.  79 
.07 
2.71 


1.50 
•92  3.24 
.37  3.*7 


DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 

Table  3-Contmued   .        JXi-ir  i»5« 




Station 

Total 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

6 

7  1   8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25 

26  1 

27 

28  j 

29  j 

30 

31 

SECOTAN 

9*46 

1.19 

2.82 

■  03 

.46 

•  12 

.10 

•  15 

.56 

.04 

STUART 

7.60 

32 

.  15 

1,10 

■  61 

•  70 

'lo 

•  10 

.25 

•  15 

.50 

•  60 

.50 

.14 

.06 

•  15 

•  09 

1.37 

SUNN  I  LAND 

*tl7 

.  02 

.28 

.41 

•  08 

■  15 

.  53 

•  10 

.15 

■  15 

.36 

•  01 

■  51 

.11 

.32 

•  25 

•  18 

.03 

.13 

.50 

.75  ', 

TALLAHASSEE  MS  AP 

5.97 

1,38 

.11 

.12 

.02 

.15 

■  05 

T 

.58 

.23 

2^39 

T 

TAMIAMI   TRL  *.0  Ml  BEND 

7.24 

.07 

.52 

.35 

.20 

•  08 

.54 

.14 

.32 

■  62 

.13 

.10 

.01 

■  49 

1.17 

•  01 

.70 

.20 

1.59 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

6.73 

•  14 

•  06 

.54 

•  14 

.06 

.06 

■  23 

!n 

^22 

!75 

TARPON  SPRINGS 

9.41 

.73 

.06 

.27 

.43 

•  18 

.33 

.04 

.78 

.56 

.65 

3*12 

•  08 

•  06 

.02 

•  18 

■  07 

•  OS 

.36 

!l7 

.76 

TAVERN  I ER 

2.56 

.58 

•  02 

•  24 

•  64 

.22 

T 

.05 

TITUSVILLE  2  W 

et64 

.19 

3.59 

.  12 

.36 

•  20 

1.20 

.37 

.98 

.19 

.05 

.35 

.70 

.13 

.21  i 

VERO  BEACH  CAA  AP 

6.S4 

.03 

2.69 

1.01 

.09 

.20 

T 

.75 

•  09 

.24 

.04 

.06 

■  05 

.02 

.07 

.03 

.02 

1.11 

.04 

T 

HAUCMULA  2  NM 

6.61 

.30 

.20 

.la 

.95 

■  29 

•  05 

.15 

.58 

•  93 

.04 

.  10 

•  22 

•  23 

.20 

.36 

.20 

.01 

■  03 

.65 

.38 

.11 

.75 

■  20 

.62 

.28 

MEST  PALM  BEACH 

14.09 

.11 

.17 

•  21 

.07 

.14 

•  19 

1^09 

.02 

•  14 

2.16 

3.18 

.07 

.01 

1.12 

■  88 

1.18 

1.10 

.41 

WEST  PALM  BEACH  W6  AP  R 

11.78 

T 

T 

.33 

.10 

.37 

.12 

•  01 

•  14 

•  83 

.12 

.20 

•  96 

2.10 

•  24 

.46 

1.10 

1.48 

.16 

.37 

1^38 

T 

1.07  \ 

MINTER  HAVEN 

5.72 

.02 

.41 

T 

1.02 

1.30 

.65 

•  10 

•  28 

■  15 

.01 

.67 

.02 

■  02 

.07 

•  37 

T 

.56 

T 

.07 

EVAPORATION  AND  WIND 


Table  6 


Station 

Day  of  montli 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5  - 

O  0  > 
H  < 

BAY  LAKE 

EVAP 

.27 

.30 

.23 

.22 

.27 

.22 

.10 

.15 

.08 

.13 

.08 

.15 

.15 

.16 

.20 

.21 

.16 

.16 

.26 

.29 

.22 

.28 

.22 

.13 

.11 

.21 

.30 

.01 

.10 

.22 

.23 

5.82 

B£LL£  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.30 
133 

.27 
133 

.27 
119 

.31 
87 

.18 
98 

.19 
101 

.19 

86 

.13 
96 

.12 
122 

.24 
128 

.12 
120 

.21 

89 

.34 
70 

.19 
118 

.15 
157 

.05 
106 

.15 
133 

.27 
134 

.28 
115 

.25 
86 

.24 
88 

.24 
106 

.23 
148 

.25 
117 

.11 

lis 

.12 
* 

.12 
73 

.15 
84 

.15 
102 

.25 
132 

.29 
99 

6.36 
3295 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  4  (a) 

EVAP 

.18 

.30 

.20 

.23 

.02 

.10 

.09 

.00 

.05 

.15 

.00 

.15 

.12 

.25 

.00 

.02 

.07 

.16 

.22 

.16 

.13 

.16 

.14 

.16 

.12 

.07 

.10 

.06 

.06 

.22 

.28 

3.97 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

MAX 

UIN 

.26 
99 
84 

.24 
96 
84 

.25 
95 
85 

.21 
94 
83 

.17 
98 
82 

.25 
96 
79 

.13 

93 
80 

.11 

89 
78 

.13 
87 
77 

.11 

90 
77 

■11 
73 

.20 
94 
79 

.15 
93 
77 

.17 
94 
78 

.14 
90 
78 

.03 
82 
78 

.00 
81 
77 

.12 
86 
74 

.  18 
92 
81 

.12 
95 
81 

.17 
96 
81 

.18 
96 
82 

.16 

95 
82 

.24 

96 
82 

.06 
91 
83 

.12 
92 
80 

.13 
87 
79 

.11 
92 
79 

.12 
91 
79 

.20 
94 
80 

.30 
94 
82 

4.87 
92.2 
79.8 

FT  LAITOERDALE  7  » 

EVAP 
WIND 

.26 

56 

.29 

53 

.29 
58 

.27 

50 

.27 
33 

.29 
33 

.24 
38 

.03 
13 

.17 
25 

.17 
27 

.16 
39 

.28 

37 

.12 
28 

.27 
33 

36 

.12 
37 

.15 
44 

.26 
54 

.30 

37 

.25 
35 

.24 
22 

.28 
32 

.28 
44 

.28 
58 

22 

.12 
24 

.13 
22 

.16 
19 

.10 
16 

.17 
27 

.27 
36 

36.65 
1088 

GAINESVILLE  2  SW 

EVAP 
WIND 

.41 
40 

.24 
36 

.36 
33 

.28 
41 

.20 
54 

56 

.35 
39 

.21 
51 

.09 
51 

.11 

73 

.29 
36 

.14 

23 

.23 
12 

.24 
.22 

.25 
43 

.19 
17 

.28 
40 

.26 
37 

.20 
17 

.28 
44 

.22 
55 

.26 
61 

.42 
45 

.16 
38 

.25 
34 

.06 
34 

.11 
43 

.12 
13 

.24 
33 

.27 
22 

.34 

19 

B7.30 
1162 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 

.09 
56 

.28 
60 

.42 
66 

.27 
45 

.10 
29 

.13 
15 

.47 
45 

.11 
8 

.15 

.32 

5 

17 

♦ 

13 

.06 
21 

.34 

36 

.05 
8 

.25 
37 

.26 
50 

.14 
41 

.03 
28 

.08 
16 

.44 
14 

.06 
22 

.38 
23 

.11 
16 

.03 
17 

.20 
16 

.07 
6 

.14 
13 

.10 
21 

.39 
32 

B5.65 
776 

LAKE  PLACID  2  S» 

EVAP 
WIND 

16 

9 

13 

9 

6 

.09 
7 

.14 
8 

.05 
13 

.12 
16 

.23 
18 

.27 
20 

.23 
12 

.22 
17 

.20 
12 

.29 
13 

.31 
39 

.10 
6 

.18 
30 

.16 
13 

.08 
3 

12 

.21 
13 

.11 
11 

.41 

7 

B4.17 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.22 

.22 

.29 

.21 

.24 

.35 

.08 

.10 

.15 

.53 

.11 

.17 

.10 

.22 

.17 

.28 

.26 

.18 

.23 

.19 

.16 

.08 

.08 

.22 

.14 

36.19 

KOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.31 
42 

.28 

35 

.33 
55 

.31 
40 

.31 

35 

.22 
35 

.16 
23 

.08 
22 

.22 
23 

.18 

56 

.24 
54 

.19 
26 

.23 
22 

.22 
19 

.14 
32 

.07 
41 

.17 
19 

.22 

35 

.24 

33 

.27 
41 

.24 
24 

.30 
34 

.21 
41 

.29 

55 

.17 
34 

.29 
56 

.15 
22 

.36 
21 

32 

42 

.34 

57 

B7.20 
1106 

OKEECHOBEE  HHCN  GATE  6 

EVAP 
WIND 

.32 

.30 

.30 

.29 

.31 

.24 

.16 

.24 

.11 

.29 

.22 

.20 

.23 

.24 

.18 

.10 

.18 

.24 

.34 

.25 

.29 

.28 

.29 

.32 

.16 

.09 

.19 

.23 

.12 

.20 

.25 

7.16 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.22 
3 

.22 
19 

.14 
14 

.33 
13 

.19 
45 

.25 
27 

.13 
26 

.06 
21 

.08 
23 

.16 
19 

.15 
14 

.22 
13 

.20 
12 

.12 

8 

.24 
9 

.21 
11 

.27 
10 

.29 
14 

.24 

15 

.33 
21 

.22 

30 

.20 
47 

23 

12 

16 

3 

13 

.17 
16 

.23 
12 

.20 
13 

B6.0S 
522 

PORT  HAYACA  S  L  CNL  (a) 

EVAP 
WIND 

.26 
2 

.23 
2 

.26 
6 

.32 
1 

.22 
8 

.37 
5 

.23 
1 

.20 
2 

.19 
2 

.23 
10 

.20 
10 

.17 
1 

.24 
0 

.24 
1 

.09 
0 

.11 
8 

.12 
2 

.23 
4 

.27 
2 

.08 
1 

.15 
1 

.27 
1 

.28 
12 

.23 
10 

.14 
8 

.19 
IS 

.10 
0 

.17 
1 

.12 
1 

.18 
2 

.25 
1 

6.34 
123 

SUNNILAND 

EVAP 
WIND 

.44 
91 

.27 
88 

* 

.71 
148 

.15 
61 

.07 
33 

.08 
44 

.11 
42 

.14 
38 

.17 

60 

.24 
48 

.17 

37 

.11 
42 

.08 
63 

.07 
31 

.19 
69 

.33 
70 

.19 
47 

.22 
41 

.17 
16 

.25 

57 

.27 
79 

47 

.08 
42 

.03 
38 

.11 
43 

.18 
14 

.16 
40 

.17 
65 

B5.52 
B1544 

TAIIIAMI  TRL  40  HI  BEND 

EVAP 

.41 

.30 

.28 

.26 

.26 

.22 

.25 

.09 

.09 

.12 

.09 

.19 

.13 

.21 

.03 

.08 

.06 

.28 

.30 

.14 

.24 

.25 

.23 

.27 

.13 

.14 

.18 

.14 

.14 

.21 

B5.91 

MAX  and  MIN  1q  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  tine  of  observation. 


(a)     Evaporation  measured   lo  pan  36  x  36  inches. 


S—  R«f»r«nc«  Notaa  Following  Station  Index 
-  84  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  i  B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

r 

17  1 

IB 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 

89 

88 

90 

91 

86 

90 

91 

35 

86 

90 

88 

88 

88 

68 

86 

88 

87 

89 

69 

89 

90 

89 

83 

90 

37 

84 

79 

82 

66 

39 

88 

MIN 

60 

78 

78 

76 

79 

73 

78 

79 

74 

81 

6 1 

76 

79 

78 

75 

77 

77 

74 

73 

74 

76 

75 

75 

76.5 

ARCADIA 

MAX 

93 

93 

95 

90 

89 

89 

66 

90 

90 

87 

89 

92 

90 

90 

90 

92 

93 

94 

93 

93 

92 

92 

89 

89 

67 

87 

86 

90 

90 

92 

90  6 

MIN 

73 

72 

70 

70 

72 

71 

69 

70 

70 

76 

7  1 

71 .2 

AVON  PARK 

MAX 

97 

94 

95 

93 

95 

86 

69 

89 

87 

88 

87 

39 

91 

89 

87 

90 

94 

98 

92 

94 

95 

94 

91 

86 

91 

69 

90 

88 

92 

92 

93 

MIN 

74 

72 

72 

70 

72 

74 

73 

71 

70 

74 

70 

72 

73 

74 

74 

73 

73 

72 

74 

74 

73 

75 

74 

70 

72 

71 

72 

72.6 

BARTOW 

MAX 

97 

93 

95 

93 

94 

91 

89 

69 

86 

86 

89 

86 

92 

93 

92 

86 

90 

94 

92 

96 

96 

96 

92 

91 

69 

92 

90 

90 

86 

91 

92 

91  .2 

MIN 

72 

72 

72 

71 

70 

74 

68 

69 

70 

70 

72 

79 

74 

72 

73 

74 

70 

70 

67 

56 

70 

71.5 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 

MAX 

91 

91 

90 

90 

90 

92 

91 

66 

84 

90 

89 

90 

88 

69 

65 

78 

87 

90 

91 

91 

93 

92 

92 

92 

69 

88 

68 

89 

67 

67 

90 

89  .0 

MIN 

70 

70 

70 

70 

69 

66 

7 1 

59 

69 

69 

71 

69 

70 

72 

71 

74 

73 

73 

70 

72 

72 

58 

69 

70.4 

BIG  PINE   KEY  INN 

MAX 

MIN 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

95 

98 

98 

100 

95 

90 

95 

94 

86 

90 

95 

95 

93 

95 

95 

96 

95 

91 

93 

92 

94 

92 

94 

98 

96 

96 

88 

SO 

69 

92 

95 

93.5 

MIN 

75 

74 

75 

7 1 

73 

72 

74 

68 

70 

69 

58 

72.5 

BRADENTON 

MAX 

94 

95 

92 

91 

69 

89 

90 

64 

84 

85 

87 

90 

90 

93 

88 

88 

91 

93 

91 

91 

92 

90 

39 

83 

90 

87 

64 

87 

90 

92 

91 

89.6 

MIN 

73 

73 

73 

72 

71 

59 

71 

71.9 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

95 

93 

92 

69 

89 

90 

85 

79 

33 

83 

90 

91 

93 

87 

87 

91 

92 

94 

93 

93 

94 

86 

89 

92 

90 

77 

31 

91 

92 

93 

69  .3 

MIN 

f\ 

73 

73 

69 

72 

69 

70 

7  I 

72 

70 

70 

70 

71.5 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

96 

97 

98 

95 

91 

90 

92 

87 

80 

67 

87 

92 

92 

94 

88 

90 

93 

95 

95 

93 

94 

94 

91 

92 

93 

91 

80 

62 

91 

92 

93 

91  .1 

MIN 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

68 

70 

69 

° 

72 

67 

66 

59 

70.5 

CAMP  BLANDING 

MAX 

99 

99 

11 

98 

95 

95 

96 

97 

68 

82 

90 

92 

93 

95 

96 

95 

90 

96 

95 

97 

94 

96 

96 

92 

97 

95 

87 

83 

91 

93 

94 

93.6 

MIN 

73 

70 

72 

69 

68 

65 

66 

7^ 

68.3 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

93 

93 

91 

90 

93 

90 

88 

86 

90 

91 

91 

89 

91 

87 

79 

87 

90 

92 

92 

92 

93 

93 

91 

90 

86 

68 

89 

87 

89 

86 

39  .6 

MIN 

70 

70 

70 

70 

70 

72 

72 

7  I 

66 

73 

70 

70 

70 

70 

74 

yl 

73 

74 

71  .5 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MAX 

91 

89 

88 

88 

91 

90 

90 

68 

94 

91 

92 

91 

90 

86 

85 

89 

88 

86 

89 

90 

91 

93 

90 

91 

91 

90 

90 

90 

88 

85 

89.6 

MIN 

74 

73 

74 

73.6 

CAPTIVA 

MAX 

95 

95 

95 

91 

90 

91 

91 

89 

91 

92 

89 

69 

91 

92 

65 

90 

90 

91 

91 

92 

91 

87 

91 

84 

39 

90 

90 

93 

92 

90.6 

MIN 

73 

78 

75 

79 

73 

74 

80 

76 

74 

74 

75 

74.8 

CARRABELLE 

MAX 

94 

94 

96 

96 

96 

101 

100 

64 

65 

92 

92 

92 

90 

92 

94 

92 

91 

93 

93 

96 

97 

98 

94 

97 

92 

87 

31 

65 

89 

94 

92 

92  .5 

MIN 

70 

74 

72 

^' 

70 

73 

76 

72.3 

CEDAR  KEY 

MAX 

93 

93 

93 

95 

91 

96 

65 

67 

89 

89 

90 

90 

69 

86 

88 

92 

96 

94 

95 

96 

95 

93 

89 

81 

86 

39 

91 

91 

90.7 

MIN 

?8 

80 

74 

72 

72 

73 

76 

60 

80 

74 

74 

75.2 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

99 

97 

98 

97 

87 

94 

94 

91 

87 

93 

94 

96 

94 

94 

93 

95 

94 

92 

93 

93 

95 

94 

93 

98 

97 

86 

85 

69 

93 

95 

93.3 

MIN 

70 

70 

75 

71 

70 

74 

74 

72 

72 

69 

72.3 

CLEARWATER 

MAX 

90 

90 

89 

85 

86 

64 

83 

82 

79 

61 

30 

64 

85 

85 

84 

82 

86 

88 

85 

86 

35 

86 

85 

86 

85 

62 

79 

37 

64 

86 

84.6 

MIN 

76 

^' 

79 

75 

72 

74 

76 

74 

74 

72 

60 

60 

70 

74 

72 

74 

74.7 

CLERMONT  6  S 

MAX 

96 

96 

95 

93 

90 

88 

90 

86 

81 

85 

90 

92 

92 

94 

86 

90 

93 

95 

95 

96 

94 

94 

91 

94 

94 

92 

79 

83 

92 

93 

93 

91.1 

MIN 

73 

73 

72 

71 

71 

70 

7  3 

70 

69 

70 

70 

72 

72 

71.8 

CLEWI5T0N  U  S  ENG 

MAX 

92 

94 

91 

92 

92 

93 

90 

90 

87 

89 

91 

91 

89 

90 

89 

84 

85 

87 

92 

91 

91 

96 

92 

91 

90 

88 

66 

87 

88 

88 

90 

69.9 

MIN 

74 

71 

69 

73.1 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

88 

89 

88 

88 

68 

69 

91 

69 

89 

91 

91 

88 

69 

86 

86 

80 

87 

86 

68 

88 

89 

91 

92 

91 

69 

90 

89 

69 

86 

67 

89 

88.5 

MIN 

80 

73 

70 

73 

72 

72 

69 

71 

73.9 

COMPASS  LAKE 

MAX 

96 

97 

99 

97 

86 

95 

95 

69 

90 

95 

95 

96 

97 

97 

94 

97 

94 

92 

95 

93 

95 

94 

88 

97 

95 

87 

82 

90 

93 

96 

96 

93.6 

MIN 

" 

69 

69 

71 

69 

72 

70 

70 

71 

68 

70 

70 

70 

70.9 

CRESCENT  CITY  2  SW 

MAX 

92 

93 

93 

96 

94 

95 

95 

95 

80 

85 

87 

89 

91 

94 

89 

91 

96 

96 

96 

98 

100 

96 

97 

97 

94 

66 

81 

86 

39 

90 

91 

92.0 

MIN 

72 

74 

74 

73 

70 

67 

72 

7 1 

72 

73 

75 

74 

74 

72.1 

CROSS   CITY   CAA  AP 

MAX 

95 

97 

95 

93 

86 

90 

92 

88 

77 

89 

91 

91 

93 

91 

92 

93 

90 

93 

92 

93 

93 

92 

92 

90 

86 

69 

83 

90 

93 

94 

94 

90.9 

MIN 

72 

69 

69 

70 

69 

72 

70 

7 1 

7 1 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

73 

72 

71 

71 

72 

76 

74 

74 

71.2 

OAYTONA  BEACM 

MAX 

92 

90 

91 

90 

92 

91 

90 

90 

87 

67 

87 

83 

87 

89 

91 

86 

68 

91 

90 

93 

93 

96 

93 

97 

96 

90 

89 

90 

67 

86 

83 

90.1 

MIN 

74 

74 

74 

74 

73 

72 

74 

74 

72 

73 

72 

73 

74 

74 

74 

74 

73 

75 

76 

75 

72 

73.4 

DAYTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 

91 

90 

90 

94 

95 

93 

94 

90 

83 

87 

87 

90 

88 

91 

88 

91 

94 

92 

93 

93 

95 

92 

97 

91 

90 

90 

81 

84 

86 

86 

38 

90.1 

MIN 

71 

7 1 

72 

73 

71 

73 

72 

71 

7 1 

73 

7  1 

69 

67 

71 

70 

71.5 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

100 

100 

100 

98 

85 

96 

97 

89 

91 

95 

97 

97 

98 

97 

96 

98 

95 

92 

94 

96 

95 

96 

97 

97 

97 

91 

85 

92 

95 

97 

99 

95.3 

MIN 

76 

70 

69 

73 

71 

69 

73 

73 

72.3 

DE  LAND 

MAX 

95 

91 

93 

93 

93 

92 

93 

95 

88 

81 

87 

88 

90 

92 

92 

87 

90 

39 

94 

94 

96 

95 

97 

94 

95 

92 

90 

82 

85 

90 

89 

91.0 

MIN 

70 

71 

72 

72 

73 

" 

72 

71 

69 

70 

57 

7 1 

70 

71.6 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

87 

90 

87 

87 

86 

91 

94 

93 

93 

92 

91 

90 

90 

91 

88 

69 

89 

90 

90 

90 

9X 

91 

92 

93 

91 

90 

92 

91 

92 

90 

86 

90.3 

MIN 

74 

74 

79 

79 

79 

78 

80 

78 

76 

77 

79 

76 

77 

78 

77 

77.6 

EUSTIS  2  S 

MAX 

96 

95 

98 

94 

93 

94 

95 

92 

84 

87 

88 

91 

92 

95 

90 

94 

95 

97 

100 

96 

97 

95 

93 

97 

97 

92 

81 

85 

91 

90 

93 

92.9 

MIN 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73.2 

EVERGLADES 

MAX 

93 

93 

93 

93 

91 

90 

86 

90 

91 

90 

68 

91 

89 

84 

90 

93 

91 

92 

93 

93 

92 

92 

92 

92 

91 

92 

91 

90 

91 

90 

90.9 

HIN 

76 

76 

77 

72 

76 

73 

73 

75 

75 

75 

76 

75 

75 

75 

73 

73 

72 

75 

74 

74 

73 

74.3 

FEDERAL  POINT 

MAX 

98 

100 

101 

93 

83 

86 

90 

97 

92 

96 

99 

98 

93 

101 

97 

89 

90 

92 

94 

HIN 

70 

71 

75 

73 

70 

69 

66 

70 

70 

66 

67 

FELLSMERE 

MAX 

94 

91 

91 

93 

92 

88 

91 

86 

89 

91 

86 

90 

91 

91 

79 

90 

91 

92 

93 

93 

94 

94 

94 

92 

93 

85 

36 

84 

38 

90 

92 

90.3 

MIN 

74 

7  3 

72 

70 

72 

71 

70 

70 

72 

73 

73 

73 

74 

72 

74 

74 

7 1 

71 

72 

69 

72 

72.0 

FERNANDINA  BEACH 

88 

91 

90 

94 

90 

93 

95 

91 

86 

88 

86 

67 

86 

90 

88 

67 

89 

91 

94 

96 

97 

96 

94 

88 

86 

66 

86 

36 

86 

36 

87 

89.9 

MIN 

72 

7  3 

75 

74 

72 

72 

77 

77 

74 

74 

69 

78 

77 

73.9 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

92 

91 

91 

92 

92 

97 

90 

91 

91 

92 

91 

91 

91 

90 

80 

88 

90 

91 

90 

92 

91 

92 

96 

93 

90 

94 

90 

90 

88 

91 

92 

91.0 

MIN 

76 

79 

7  1 

72 

70 

72 

73 

56 

74 

70 

72 

78 

79 

74 

72 

73 

73 

69 

72 

74 

75 

72 

73 

73 

74 

76 

73.1 

FT   LAUDERDALE   BAH  I  A  MAR 

MAX 

91 

89 

89 

90 

90 

90 

66 

67 

83 

88 

87 

66 

89 

87 

61 

86 

86 

89 

90 

90 

91 

89 

91 

90 

88 

83 

91 

38 

86 

88 

90 

38.6 

MIN 

80 

8  1 

78 

78 

76 

75 

72 

76 

75 

7  5 

72 

79 

78 

76 

78 

77 

70 

73 

75 

76 

77 

74 

75 

79 

77 

75.5 

FORT   LAUDERDALE    7  W 

MAX 

89 

89 

88 

68 

68 

90 

92 

86 

88 

90 

90 

90 

66 

90 

87 

83 

38 

66 

89 

83 

91 

92 

94 

92 

91 

38 

90 

39 

39 

86 

88 

89.1 

MIN 

70 

72 

7  I 

7  1 

69 

55 

74 

71 

69 

71 

74 

72 

59 

71 

71 

69 

70 

71 

72 

70 

72 

71 

71 

72 

70.8 

FORT  MYERS   WB  AP 

MAX 

95 

94 

94 

95 

90 

91 

91 

68 

66 

90 

90 

89 

92 

91 

85 

38 

93 

92 

92 

92 

90 

91 

69 

87 

87 

35 

88 

89 

89 

92 

91 

90.3 

MIN 

75 

73 

73 

72 

72 

71 

70 

71 

70 

72 

73 

72 

70 

70 

71 

72 

73 

74 

74 

73 

75 

75 

73 

72 

72 

74 

71 

73 

72 

72 

72.4 

FORT  PIERCE 

MAX 

89 

89 

89 

89 

91 

90 

67 

88 

86 

91 

69 

87 

89 

86 

83 

87 

89 

89 

88 

90 

89 

92 

93 

83 

92 

87 

85 

64 

35 

87 

87 

83.3 

MIN 

77 

75 

75 

71 

72 

72 

70 

74 

73 

74 

71 

72 

72 

72 

71 

72 

73 

74 

75 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

71 

72 

72 

72 

72.7 

3««  ref«r«iic«  oof  followlBK  Station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES  ,  flo«.da 

^            ,  JULY  1954 

Tabl«  S  -  Confinued  


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7  I  8 

3 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 

97 

97 

91 

97 

97 

88 

92 

95 

86 

76 

87 

90 

90 

92 

93 

91 

90 

93 

94 

96 

92 

96 

92 

92 

94 

91 

92 

84 

91 

94 

94 

91.7 

71 

71 

74 

70 

70 

73 

70 

70 

71 

74 

70 

71 

70 

70 

71 

73 

73 

72 

72 

74 

74 

74 

72 

72 

72 

70 

69 

67 

70 

GAINESVILLE  2  SW 

MAX 

9* 

96 

98 

98 

89 

93 

96 

89 

83 

88 

90 

91 

95 

94 

91 

90 

93 

94 

96 

96 

95 

93 

93 

96 

90 

90 

64 

68 

94 

93 

93 

92.4 

1 

70 

72 

68 

70 

74 

72 

71 

70 

72 

71 

74 

68 

69 

69 

70 

71 

71 

71 

70 

70 

72 

76 

73 

72 

66 

71 

70 

68 

64 

67 

GLEN  S7  MARY  NURSERIES 

MAX 

96 

97 

96 

95 

89 

96 

97 

96 

79 

91 

92 

93 

93 

95 

95 

91 

94 

95 

94 

94 

95 

96 

92 

97 

91 

85 

63 

89 

92 

96 

94 

92*8 

MIN 

68 

69 

70 

68 

69 

68 

72 

73 

70 

69 

70 

71 

65 

67 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

72 

74 

73 

72 

72 

73 

67 

65 

60 

66 

GRAPE  MAMMOCK  C   P  RANCH 

MAX 

MIN 

HIALEAH 

MAX 

90 

90 

S8 

88 

89 

92 

91 

90 

88 

89 

90 

91 

88 

90 

88 

81 

87 

89 

89 

90 

91 

92 

91 

92 

90 

90 

92 

90 

88 

87 

68 

89*3 

MIN 

78 

76 

75 

73 

74 

72 

72 

69 

73 

74 

71 

71 

70 

77 

73 

69 

76 

76 

74 

74 

75 

74 

74 

76 

76 

75 

76 

73 

72 

73 

73 

73  •6 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

98 

98 

97 

97 

99 

94 

96 

92 

94 

94 

95 

90 

92 

94 

95 

92 

94 

97 

96 

96 

96 

94 

92 

96 

93 

92 

83 

91 

93 

94 

94 

94*1 

MIN 

72 

73 

71 

73 

73 

71 

70 

66 

66 

67 

66 

66 

71 

73 

70 

70 

71 

73 

72 

73 

71 

75 

.76 

74 

73 

73 

73 

74 

69 

66 

66 

70.6 

HILLI ARD 

MAX 

95 

97 

97 

96 

93 

97 

101 

94 

80 

91 

91 

93 

95 

96 

92 

92 

96 

95 

98 

99 

100 

98 

94 

94 

93 

69 

65 

89 

94 

96 

96 

94  aO 

MIN 

67 

67 

75 

72 

69 

69 

74 

71 

71 

72 

71 

67 

63 

66 

71 

70 

68 

70 

70 

72 

76 

76 

73 

69 

70 

73 

72 

63 

60 

68 

61 

69  44 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

91 

90 

90 

90 

93 

94 

93 

89 

92 

92 

90 

90 

92 

90 

60 

89 

90 

91 

91 

92 

94 

94 

94 

93 

89 

90 

90 

89 

90 

69 

91 

90  4  7 

MIN 

73 

72 

70 

70 

67 

67 

70 

69 

70 

70 

69 

68 

67 

73 

70 

72 

70 

71 

72 

70 

66 

71 

69 

72 

70 

71 

71 

69 

70 

70 

70 

HYPOLUXO 

MAX 

89 

88 

87 

88 

88 

92 

90 

87 

89 

89 

87 

88 

88 

85 

80 

87 

88 

88 

88 

66 

91 

90 

95 

93 

88 

89 

89 

88 

63 

89 

87 

68  •3 

81 

80 

79 

73 

70 

72 

72 

73 

75 

73 

72 

71 

70 

74 

72 

72 

79 

80 

79 

72 

73 

72 

73 

74 

74 

73 

73 

74 

79 

74 

INVERNESS 

MAX 

96 

97 

97 

95 

92 

92 

92 

92 

88 

88 

90 

94 

93 

94 

92 

91 

94 

92 

96 

95 

95 

94 

66 

96 

95 

91 

77 

87 

92 

92 

93 

92a3 

MIN 

72 

72 

73 

70 

71 

72 

73 

74 

72 

79 

74 

72 

72 

70 

72 

72 

72 

76 

72 

72 

72 

66 

73 

76 

74 

72 

72 

69 

70 

71 

72  •  3 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

97 

98 

96 

99 

90 

96 

99 

96 

82 

91 

92 

92 

94 

97 

96 

93 

97 

96 

97 

98 

98 

98 

93 

94 

95 

86 

87 

90 

90 

93 

94 

94aO 

MIN 

71 

72 

77 

73 

71 

73 

76 

76 

74 

74 

73 

72 

66 

74 

74 

74 

74 

74 

76 

76 

76 

77 

78 

76 

76 

76 

77 

73 

68 

66 

67 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

as 

89 

89 

93 

83 

96 

96 

93 

83 

91 

86 

86 

86 

69 

88 

87 

91 

92 

94 

99 

96 

95 

89 

89 

86 

86 

38 

87 

86 

89 

90  lO 

MIN 

71 

71 

73 

72 

71 

73 

74 

75 

72 

76 

71 

71 

67 

72 

72 

70 

72 

74 

73 

72 

71 

77 

74 

73 

72 

78 

76 

70 

65 

69 

72  »2 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

9'> 

95 

94 

95 

89 

96 

97 

93 

79 

91 

90 

90 

93 

96 

91 

91 

94 

94 

96 

94 

97 

97 

90 

93 

91 

86 

86 

86 

88 

92 

92 

92  aO 

MIN 

73 

75 

79 

72 

71 

73 

76 

77 

74 

74 

72 

75 

72 

75 

75 

74 

77 

77 

77 

75 

76 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

70 

69 

70 

74*4 

JASPER  9  ESE 

MAX 

97 

95 

97 

92 

97 

95 

81 

95 

94 

96 

96 

95 

96 

96 

95 

96 

95 

94 

96 

96 

97 

M  IN 

68 

67 

67 

67 

66 

70 

68 

68 

67 

66 

66 

68 

67 

66 

67 

66 

72 

63 

64 

63 

64 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

91 

91 

91 

91 

90 

92 

90 

90 

92 

92 

91 

91 

93 

92 

88 

90 

90 

91 

92 

93 

92 

92 

93 

93 

90 

91 

91 

91 

90 

69 

91 

91*1 

MIN 

80 

81 

78 

80 

76 

76 

76 

76 

77 

78 

77 

78 

79 

74 

77 

78 

76 

79 

78 

75 

77 

79 

79 

78 

77 

79 

79 

75 

77 

76 

77 

77  •5 

K  I  SSIMMEE 

MAX 

95 

93 

95 

95 

97 

92 

94 

90 

69 

90 

91 

91 

92 

91 

64 

90 

92 

94 

93 

95 

98 

96 

92 

93 

91 

80 

83 

90 

91 

93 

91  ad 

MIN 

73 

71 

70 

70 

72 

72 

70 

70 

72 

71 

70 

69 

69 

70 

72 

72 

73 

73 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

71 

70 

72 

70 

69 

70 

LA  BELLE 

MAX 

94 

92 

92 

94 

91 

91 

89 

87 

89 

91 

90 

91 

92 

91 

69 

89 

93 

91 

94 

93 

94 

93 

91 

90 

69 

87 

86 

91 

90 

91 

97 

91  •  1 

MIN 

76 

72 

72 

70 

71 

69 

71 

69 

68 

71 

72 

70 

69 

76 

70 

70 

71 

72 

70 

73 

71 

72 

72 

73 

71 

74 

72 

72 

70 

70 

71 

71 13 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

93 

91 

93 

92 

91 

89 

88 

87 

65 

83 

86 

91 

92 

90 

84 

89 

92 

92 

94 

97 

94 

91 

89 

91 

93 

89 

81 

63 

93 

90 

89*3 

MIN 

72 

71 

71 

71 

74 

71 

71 

67 

71 

73 

71 

72 

68 

69 

70 

73 

71 

74 

72 

72 

73 

73 

?4 

73 

73 

73 

71 

73 

72 

69 

71  (6 

LAKE  C I TY  2  E 

MAX 

96 

98 

98 

98 

91 

95 

97 

92 

61 

92 

93 

94 

94 

96 

93 

91 

94 

95 

97 

96 

96 

96 

89 

96 

90 

69 

33 

88 

93 

95 

95 

93  ^4 

MIN 

70 

69 

71 

71 

70 

69 

73 

74 

70 

70 

70 

70 

68 

69 

71 

70 

72 

71 

71 

70 

71 

73 

76 

73 

73 

73 

73 

66 

67 

67 

61 

70  §6 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

96 

95 

93 

94 

94 

87 

87 

91 

87 

83 

63 

66 

90 

94 

91 

84 

69 

91 

93 

92 

96 

94 

92 

91 

95 

94 

90 

75 

84 

90 

90 

90  •  1 

MIN 

73 

73 

72 

72 

74 

73 

72 

66 

71 

73 

72 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

74 

76 

74 

73 

71 

74 

72 

70 

69 

71 

72  iO 

LAKELAND  WB  C I  TV 

MAX 

93 

90 

92 

90 

89 

87 

86 

83 

63 

85 

80 

89 

90 

91 

66 

86 

91 

92 

94 

96 

91 

91 

87 

91 

90 

87 

33 

87 

89 

90 

91 

36  •  8 

MIN 

75 

75 

75 

72 

74 

72 

70 

72 

70 

71 

71 

73 

71 

73 

72 

71 

73 

74 

75 

76 

75 

74 

72 

74 

73 

76 

70 

71 

71 

73 

74 

72*8 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

85 

88 

90 

88 

91 

90 

91 

78 

90 

93 

95 

94 

93 

95 

95 

92 

84 

92 

88 

88 

88 

92 

93 

92 

90*2 

MIN 

69 

69 

69 

68 

67 

68 

70 

67 

71 

72 

70 

68 

70 

70 

68 

72 

73 

70 

72 

71 

76 

75 

71 

73 

70 

69 

69 

67 

70 

70  •  1 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

96 

96 

97 

93 

91 

95 

96 

92 

86 

93 

94 

92 

91 

94 

91 

90 

91 

94 

94 

93 

95 

93 

68 

96 

91 

69 

84 

69 

91 

94 

94 

92  •4 

MIN 

68 

71 

73 

70 

68 

67 

75 

75 

72 

71 

71 

71 

70 

69 

72 

72 

73 

72 

71 

71 

72 

74 

76 

76 

75 

74 

74 

70 

67 

64 

67 

71  #3 

LOXAMATCHEE 

MAX 

93 

92 

93 

93 

94 

92 

90 

91 

89 

91 

91 

90 

92 

87 

78 

88 

91 

91 

92 

93 

93 

94 

92 

90 

89 

89 

90 

91 

87 

90 

86 

90*5 

MIN 

87 

72 

71 

69 

68 

67 

69 

71 

71 

69 

70 

70 

68 

72 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

74 

72 

70 

72 

73 

79 

71 

71(4 

MADI SON 

MAX 

98 

99 

101 

96 

96 

96 

97 

92 

64 

93 

94 

94 

94 

96 

93 

94 

94 

92 

96 

97 

99 

97 

89 

100 

94 

90 

86 

91 

94 

96 

97 

94  .5 

MIN 

73 

72 

73 

73 

71 

70 

74 

71 

70 

73 

74 

73 

72 

73 

72 

74 

71 

72 

72 

72 

76 

76 

75 

76 

74 

73 

69 

69 

70 

71 

72«5 

MARATHON  VAC A  KEY 

MAX 

90 

90 

90 

92 

89 

92 

90 

92 

93 

91 

91 

90 

91 

88 

88 

89 

91 

90 

91 

92 

91 

91 

93 

90 

90 

92 

91 

90 

86 

69 

87 

90i4 

MIN 

71 

77 

77 

76 

73 

76 

77 

75 

76 

76 

77 

77 

72 

72 

72 

74 

76 

72 

77 

74 

81 

63 

78 

71 

73 

77 

77 

71 

70 

71 

70 

74  «  6 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

MAX 

99 

97 

96 

96 

88 

96 

94 

87 

69 

93 

96 

96 

95 

96 

92 

94 

93 

92 

95 

94 

95 

94 

66 

99 

93 

86 

36 

90 

93 

96 

96 

93*2 

MIN 

72 

73 

76 

73 

73 

72 

74 

73 

74 

72 

74 

76 

74 

74 

75 

72 

74 

75 

74 

73 

75 

77 

76 

77 

76 

73 

72 

69 

71 

72 

71 

73  •6 

MARIANNA    INO  SCHOOL 

MAX 

99 

98 

98 

95 

88 

95 

96 

91 

90 

96 

95 

97 

96 

97 

94 

97 

96 

93 

95 

96 

92 

91 

92 

99 

96 

86 

87 

68 

92 

97 

96 

94  vl 

MIN 

74 

66 

71 

70 

70 

69 

74 

70 

72 

72 

70 

72 

70 

70 

72 

68 

72 

73 

70 

70 

72 

74 

76 

74 

73 

71 

70 

66 

70 

68 

64 

70«7 

MAYO  }  NW 

97 

98 

98 

95 

93 

95 

97 

93 

83 

93 

93 

92 

93 

94 

93 

92 

91 

94 

94 

94 

95 

93 

90 

95 

91 

90 

81 

89 

92 

93 

95 

92  aS 

MIN 

73 

72 

73 

72 

70 

72 

74 

76 

71 

71 

70 

72 

72 

71 

73 

72 

74 

73 

72 

72 

73 

74 

74 

76 

76 

74 

74 

70 

70 

66 

67 

72  #2 

MELBOURNE 

MAX 

90 

89 

90 

89 

94 

91 

90 

88 

90 

91 

88 

88 

87 

88 

62 

87 

89 

89 

88 

89 

96 

96 

95 

90 

95 

86 

85 

84 

68 

83 

88 

89  •  3 

MIN 

77 

76 

77 

72 

73 

72 

72 

72 

70 

75 

72 

72 

70 

71 

72 

72 

72 

75 

73 

73 

74 

74 

75 

74 

73 

74 

72 

72 

70 

71 

71 

72  »8 

MAX 

83 

90 

89 

90 

94 

90 

91 

88 

87 

90 

89 

86 

88 

87 

84 

86 

89 

90 

91 

91 

96 

97 

96 

92 

96 

92 

83 

82 

88 

68 

89 

89*5 

MIN 

71 

75 

74 

72 

76 

74 

71 

73 

72 

76 

72 

72 

70 

73 

73 

74 

72 

77 

74 

74 

76 

76 

74 

74 

75 

75 

73 

73 

69 

70 

73 

73.3 

MIAMI  BEACH 

MAX 

88 

86 

86 

86 

89 

90 

86 

87 

88 

88 

89 

88 

87 

86 

83 

85 

86 

66 

87 

88 

89 

88 

93 

69 

87 

90 

91 

88 

63 

86 

87 

67  .4 

MIN 

80 

76 

77 

61 

78 

78 

76 

81 

77 

80 

74 

75 

74 

72 

77 

62 

61 

82 

79 

60 

78 

76 

75 

78 

80 

30 

80 

77 

60 

61 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

91 

92 

90 

92 

91 

94 

86 

87 

91 

89 

91 

89 

90 

87 

81 

88 

90 

90 

91 

92 

92 

91 

93 

89 

89 

91 

89 

68 

87 

89 

91 

89  #7 

MIN 

61 

78 

78 

76 

74 

76 

75 

74 

75 

74 

74 

72 

72 

75 

71 

78 

80 

80 

79 

76 

79 

76 

77 

77 

77 

79 

77 

75 

75 

75 

76 

76  •  1 

M I  AM  I   WB  CI  TV 

87 

87 

87 

86 

87 

89 

86 

87 

87 

86 

87 

86 

88 

86 

81 

83 

87 

86 

86 

86 

87 

68 

91 

68 

87 

89 

88 

86 

85 

87 

66 

86  •7 

MIN 

80 

76 

78 

76 

76 

73 

77 

79 

80 

71 

69 

72 

73 

73 

68 

76 

79 

79 

77 

77 

76 

75 

76 

73 

71 

77 

78 

76 

75 

77 

79 

75  «6 

M I  LTON  EXP  STAT  ION 

96 

96 

97 

96 

87 

98 

94 

94 

89 

96 

94 

94 

94 

95 

94 

98 

92 

87 

91 

95 

95 

94 

96 

96 

96 

95 

84 

86 

87 

97 

96 

93*5 

MIN 

73 

70 

70 

70 

71 

69 

73 

66 

68 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

70 

70 

73 

72 

71 

74 

74 

76 

72 

73 

73 

73 

70 

70 

70 

61 

70*9 

fvjn  1  1  ^  c  L  LU 

MAX 

99 

100 

99 

100 

94 

97 

99 

95 

92 

95 

95 

94 

95 

98 

98 

94 

95 

94 

99 

100 

102 

99 

69 

101 

86 

89 

89 

90 

93 

96 

97 

96*6 

MIN 

73 

71 

72 

70 

70 

72 

74 

72 

71 

70 

72 

72 

71 

70 

72 

72 

72 

71 

69 

72 

72 

74 

75 

75 

74 

73 

69 

66 

69 

68 

68 

71*4 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

93 

91 

91 

91 

92 

91 

90 

89 

87 

88 

91 

89 

88 

91 

89 

83 

80 

91 

90 

92 

91 

92 

90 

90 

90 

88 

84 

86 

88 

67 

86 

89*1 

MIN 

77 

75 

74 

73 

72 

72 

72 

73 

70 

73 

74 

72 

70 

74 

72 

72 

70 

74 

73 

75 

72 

75 

75 

75 

75 

73 

73 

72 

73 

74 

74 

73.2 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

94 

91 

92 

94 

03 

88 

90 

85 

87 

84 

84 

89 

90 

89 

60 

69 

94 

93 

94 

94 

94 

91 

91 

94 

91 

61 

64 

89 

90 

90 

89.7 

MIN 

72 

71 

71 

71 

73 

71 

71 

71 

71 

74 

72 

66 

70 

70 

73 

74 

?! 

71 

72 

71 

71 

74 

75 

73 

75 

69 

73 

72 

69 

69 

71.6 

MT  PLEASANT 

MAX 

96 

97 

99 

97 

92 

96 

95 

90 

90 

96 

94 

94 

97 

96 

96 

95 

93 

93 

95 

96 

97 

96 

87 

98 

90 

65 

67 

89 

92 

96 

96 

93.8 

MIN 

73 

69 

72 

69 

71 

71 

74 

71 

72 

72 

72 

73 

70 

72 

72 

70 

73 

72 

71 

72 

73 

75 

74 

76 

77 

73 

71 

69 

70 

66 

69 

71.8 

S««  r«r«r«Dc«  oot«*  f ollovlDg  Stkt Ion  Index. 
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Toble  5  ■  ConMnued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORID* 
JULY  19}4 


Station 


NAPLES 

NEW   SMYRNA   BEACH   4  N 

NICEVILLE 

OCALA 

OCALA    2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 


PANAMA  CITY 

PENSACOLA   CAA  AP 

PENSACOLA  WB  CITY 

PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 

PUNTA  GORDA 

QUINCY   EXP  STATION 

RAIFORD  ST  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

ST  PETERSBURG 

SANFORD 

SARASOTA 

SECOTAN 

STUART 

SUNNILANO 

TALLAHASSEE  WB  AP 

TAMIAMI    TRL  *0  MI  BEND 

TAMPA   WB  AIRPORT 

TARPON  SPRINGS 

TAVERNIER 

TITUSVILLE   2  W 

VERO  BEACH  CAA  AP 

WAUCMULA   2  NW 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  W8  AP 

WINTER  HAVEN 


Day  Of  Month 

20 

-  - 

§ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

18 

19 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

9* 

91 

93 

93 

90 

89 

B8 

87 

ae 

90 

90 

86 

90 

89 

82 

68 

92 

93 

r- 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

88 

86 

89 

88 

89 

90 

69 

89  < 

6 

MIN 

81 

82 

60 

71 

75 

76 

74 

72 

72 

76 

75 

74 

72 

74 

73 

74 

76 

73 

76 

75 

82 

80 

76 

75 

74 

74 

79 

73 

73 

76 

76. 

1 

MAX 

93 

93 

92 

94 

93 

93 

92 

91 

83 

86 

65 

89 

88 

92 

87 

89 

93 

92 

93 

91 

7? 

94 

97 

90 

92 

90 

89 

85 

69 

69 

90 

90 1 

6 

MIN 

72 

7 1 

72 

70 

71 

73 

73 

70 

68 

70 

70 

71 

70 

71 

72 

71 

71 

73 

74 

73 

71 

71 

70 

78 

69 

70 

70 

71i 

3 

MAX 

93 

92 

92 

95 

96 

94 

94 

94 

86 

91 

90 

91 

93 

90 

91 

94 

95 

90 

89 

91 

93 

94 

96 

98 

98 

93 

87 

81 

87 

69 

94 

92  • 

0 

69 

70 

73 

69 

72 

72 

71 

71 

70 

72 

73 

71 

75 

73 

71 

74 

74 

76 

73 

74 

74 

73 

71 

72 

69 

68 

72 1 

1 

MAX 

98 

97 

95 

95 

92 

93 

96 

88 

82 

87 

90 

91 

99 

96 

92 

91 

94 

94 

96 

95 

95 

94 

94 

94 

95 

90 

60 

86 

94 

93 

95 

92 1 

9 

MIN 

69 

72 

74 

73 

70 

72 

73 

74 

69 

72 

70 

72 

73 

73 

74 

74 

74 

76 

76 

69 

74 

73 

70 

71 

69 

69 

69 

72 1 

1 

MAX 

96 

96 

94 

98 

93 

93 

95 

87 

79 

88 

91 

94 

94 

96 

91- 

90 

93 

95 

97 

95 

96 

94 

95 

96 

99 

91 

80 

86 

93 

94 

92 1 

4 

MIN 

67 

70 

67 

69 

69 

70 

70 

66 

69 

70 

70 

64 

67 

66 

68 

69 

68 

7  1 

68 

67 

72 

72 

70 

70 

69 

68 

68 

64 

64 

68  • 

4 

MAX 

91 

90 

93 

92 

90 

86 

87 

86 

83 

82 

88 

85 

65 

89 

87 

60 

85 

89 

90 

90 

88 

89 

89 

91 

86 

86 

83 

87 

85 

66 

92 

67i 

5 

MIN 

76 

76 

74 

7 1 

74 

72 

78 

77 

73 

70 

75 

72 

73 

73 

75 

74 

75 

73 

75 

75 

75 

75 

76 

74 

71 

73 

72 

74 

73 1 

9 

MAX 

95 

92 

96 

95 

90 

90 

87 

85 

86 

92 

91 

93 

92 

CI  1 

87 

93 

95 

96 

96 

98 

98 

96 

94 

96 

94 

90 

78 

83 

89 

91 

90 

91 1 

6 

MIN 

74 

74 

74 

73 

71 

71 

71 

74 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

74 

73 

75 

75 

75 

77 

74 

73 

73 

73 

71 

71 

72 

72 

72. 

9 

MAX 

git 

92 

93 

94 

88 

87 

90 

87 

86 

85 

89 

90 

93 

91 

85 

91 

93 

93 

94 

96 

96 

95 

92 

95 

95 

90 

80 

82 

90 

90 

91 

90. 

5 

M 

68 

73 

71 

7 1 

74 

72 

71 

72 

72 

71 

72 

72 

74 

74 

74 

75 

74 

71 

7 1 

72 

70 

70 

70 

72 

2 

MAX 

98 

96 

98 

100 

92 

95 

96 

93 

65 

92 

92 

90 

95 

94 

92 

94 

97 

96 

96 

97 

98 

94 

96 

98 

97 

86 

83 

86 

91 

93 

94 

93. 

9 

MIN 

^' 

74 

74 

73 

74 

70 

72 

70 

74 

72 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

76 

72 

71 

72 

66 

70 

73 

3 

MAX 

95 

95 

95 

96 

91 

93 

91 

87 

90 

92 

93 

93 

92 

92 

93 

94 

92 

91 

93 

90 

93 

92 

91 

93 

93 

90 

88 

86 

92 

96 

95 

92 

2 

MIN 

78 

74 

" 

75 

73 

74 

80 

72 

73 

75 

78 

73 

75 

75 

78 

75 

77 

61 

79 

77 

61 

60 

76 

76 

76 

74 

74 

71 

73 

73 

71 

76 

5 

MAX 

94 

94 

97 

95 

90 

96 

95 

85 

89 

92 

93 

93 

89 

92 

94 

93 

90 

90 

90 

91 

94 

96 

97 

93 

66 

87 

82 

88 

90 

94 

91 

7 

MIN 

79 

76 

75 

75 

75 

76 

77 

73 

71 

73 

76 

74 

77 

76 

76 

72 

74 

79 

79 

77 

79 

77 

75 

75 

73 

76 

76 

73 

77 

79 

71 

75 

4 

MAX 

90 

90 

91 

95 

92 

89 

91 

86 

87 

88 

91 

91 

86 

89 

92 

92 

88 

69 

90 

90 

92 

96 

96 

93 

91 

83 

63 

80 

86 

89 

94 

89 

7 

MIN 

81 

78 

76 

78 

71 

70 

73 

77 

75 

77 

76 

77 

71 

73 

8 1 

81 

78 

79 

79 

76 

74 

75 

77 

76 

72 

76 

76 

74 

76 

1 

MAX 

95 

94 

94 

95 

91 

90 

88 

85 

83 

83 

85 

91 

92 

93 

91 

69 

92 

92 

93 

94 

94 

93 

89 

90 

92 

90 

82 

62 

90 

91 

92 

90 

2 

MIN 

72 

7 1 

71 

71 

71 

74 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

69 

70 

70 

69 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

74 

70 

72 

71 

70 

70 

71 

4 

MAX 

90 

90 

89 

90 

90 

93 

89 

88 

89 

89 

87 

88 

89 

83 

79 

87 

90 

68 

89 

90 

93 

93 

92 

92 

86 

90 

88 

86 

87 

69 

89 

86 

9 

MIN 

68 

74 

74 

70 

70 

70 

70 

72 

71 

72 

70 

70 

67 

73 

66 

64 

65 

70 

69 

69 

70 

71 

67 

72 

72 

74 

73 

73 

71 

70 

74 

70 

4 

MAX 

9<V 

94 

92 

94 

90 

90 

88 

87 

90 

90 

87 

88 

90 

94 

82 

87 

90 

93 

92 

92 

91 

92 

91 

86 

85 

86 

86 

91 

90 

90 

91 

89 

7 

MIN 

74 

74 

72 

74 

73 

73 

74 

73 

71 

74 

74 

72 

71 

71 

71 

72 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

5 

MAX 

98 

100 

100 

99 

98 

96 

95 

90 

90 

93 

94 

95 

95 

96 

95 

95 

90 

92 

95 

95 

97 

96 

90 

99 

90 

87 

64 

69 

92 

95 

96 

94 

1 

MIN 

71 

69 

72 

69 

70 

71 

72 

71 

72 

72 

71 

74 

69 

70 

71 

70 

73 

73 

68 

70 

7 1 

74 

74 

74 

72 

72 

71 

68 

70 

69 

69 

71 

0 

MAX 

96 

97 

97 

97 

92 

95 

97 

96 

80 

90 

92 

93 

93 

95 

94 

92 

93 

94 

97 

97 

96 

96 

91 

97 

96 

91 

84 

86 

93 

92 

93 

93 

4 

MIN 

70 

70 

73 

70 

69 

69 

73 

71 

70 

73 

7  1 

72 

67 

69 

7  I 

70 

71 

72 

71 

70 

71 

73 

74 

73 

73 

73 

72 

69 

66 

62 

64 

70 

4 

MAX 

91 

91 

90 

90 

91 

91 

91 

86 

92 

90 

90 

88 

90 

89 

61 

67 

90 

69 

93 

92 

92 

92 

93 

91 

67 

90 

91 

89 

87 

89 

89 

89 

7 

MIN 

74 

73 

72 

71 

72 

72 

72 

71 

^2 

68 

69 

71 

68 

72 

7  \ 

72 

72 

72 

7 1 

72 

73 

74 

73 

73 

73 

73 

71 

71 

71 

72 

71 

7 

MAX 

94 

94 

94 

94 

94 

96 

96 

92 

83 

86 

88 

91 

91 

93 

90 

68 

92 

94 

95 

96 

98 

97 

95 

90 

91 

87 

83 

89 

89 

90 

92 

91 

7 

MIN 

68 

71 

74 

72 

71 

73 

73 

72 

71 

69 

70 

68 

65 

71 

70 

69 

71 

7  3 

72 

72 

73 

75 

73 

73 

73 

74 

75% 

75 

69 

65 

67 

71 

2 

MAX 

95 

94 

94 

93 

90 

90 

89 

85 

91 

86 

89 

90 

92 

94 

88 

90 

9  1 

93 

95 

95 

96 

95 

90 

92 

92 

93 

78 

86 

90 

91 

93 

90 

9 

MIN 

72 

72 

73 

71 

72 

73 

73 

72 

72 

74 

7  3 

73 

69 

74 

70 

72 

72 

74 

74 

" 

74 

70 

7 1 

72 

5 

MAX 

93 

93 

95 

94 

90 

94 

93 

90 

87 

90 

91 

92 

90 

92 

92 

92 

90 

92 

93 

95 

95 

95 

91 

94 

85 

84 

89 

66 

90 

94 

92 

91 

3 

MIN 

74 

72 

74 

7 1 

70 

75 

73 

71 

70 

71 

72 

70 

72 

72 

72 

68 

70 

72 

'* 

78 

^* 

74 

71 

69 

69 

68 

70 

71 

9 

MAX 

93 

94 

93 

89 

88 

86 

86 

86 

81 

86 

85 

86 

88 

91 

86 

66 

90 

91 

91 

91 

90 

90 

88 

90 

86 

88 

84 

85 

90 

91 

91 

88 

6 

MIN 

76 

73 

76 

66 

77 

76 

75 

72 

74 

75 

72 

74 

73 

72 

72 

74 

75 

76 

" 

79 

72 

73 

73 

74 

1 

MAX 

94 

92 

94 

92 

94 

93 

89 

93 

84 

84 

91 

93 

92 

90 

93 

87 

92 

93 

94 

94 

94 

96 

94 

94 

96 

96 

93 

78 

85 

90 

69 

91 

4 

MIN 

71 

73 

72 

70 

67 

73 

71 

72 

69 

73 

72 

70 

70 

70 

70 

68 

71 

72 

75 

71 

73 

73 

75 

73 

73 

70 

6  7 

66 

68 

71 

0 

MAX 

93 

95 

93 

91 

91 

91 

91 

85 

87 

90 

90 

89 

91 

89 

87 

86 

89 

89 

69 

89 

89 

88 

88 

86 

88 

83 

68 

86 

89 

92 

91 

89 

1 

MIN 

72 

73 

'2 

72 

73 

74 

74 

73 

73 

78 

74 

74 

71 

70 

69 

73 

73 

72 

78 

74 

^' 

72 

8 

MAX 

96 

94 

99 

97 

94 

94 

95 

92 

65 

89 

95 

95 

92 

93 

91 

92 

90 

93 

91 

95 

96 

92 

90 

86 

95 

90 

62 

92 

93 

92 

95 

92 

4 

MIN 

70 

72 

6S 

65 

70 

69 

71 

71 

70 

71 

70 

70 

70 

68 

71 

69 

71 

69 

70 

68 

70 

72 

75 

68 

73 

70 

72 

67 

66 

64 

65 

69 

6 

MAX 

94 

92 

93 

91 

92 

90 

90 

89 

91 

92 

92 

86 

92 

88 

79 

69 

90 

92 

91 

97 

92 

94 

93 

88 

92 

68 

87 

66 

85 

90 

91 

90 

2 

MIN 

78 

72 

74 

74 

72 

72 

73 

73 

74 

70 

73 

73 

76 

75 

72 

72 

74 

74 

73 

74 

72 

76 

73 

73 

7 

MAX 

92 

90 

89 

88 

88 

87 

89 

90 

92 

90 

87 

85 

81 

83 

89 

90 

90 

91 

92 

93 

91 

91 

87 

87 

87 

76 

88 

90 

88 

3 

MIN 

77 

76 

73 

72 

75 

71 

72 

74 

73 

72 

70 

72 

72 

71 

72 

74 

73 

75 

74 

73 

72 

73 

3 

MAX 

96 

95 

98 

96 

91 

95 

95 

88 

90 

92 

93 

93 

92 

95 

94 

95 

91 

90 

92 

93 

94 

94 

86 

98 

69 

87 

83 

69 

91 

94 

95 

92 

4 

MIN 

76 

73 

75 

71 

72 

73 

75 

73 

73 

74 

74 

74 

71 

71 

73 

72 

74 

74 

70 

72 

^' 

76 

" 

72 

70 

73 

0 

MAX 

91 

90 

90 

90 

91 

94 

92 

90 

91 

93 

91 

91 

90 

91 

87 

8S 

88 

90 

90 

92 

94 

94 

95 

94 

91 

89 

94 

90 

92 

91 

90 

91 

0 

MIN 

76 

72 

76 

77 

75 

74 

75 

75 

76 

74 

73 

73 

73 

76 

73 

73 

74 

76 

76 

78 

76 

74 

75 

2 

MAX 

92 

93 

91 

89 

89 

88 

86 

81 

82 

85 

83 

85 

88 

92 

86 

87 

89 

92 

91 

91 

91 

66 

87 

90 

89 

87 

80 

85 

86 

69 

91 

87 

9 

MIN 

74 

73 

74 

72 

74 

76 

74 

72 

74 

76 

73 

74 

70 

72 

70 

74 

74 

74 

" 

76 

70 

70 

73 

4 

MAX 

9S 

93 

93 

90 

90 

88 

86 

82 

83 

87 

83 

88 

89 

91 

90 

87 

90 

93 

90 

91 

90 

90 

89 

90 

90 

68 

60 

87 

90 

91 

91 

88 

9 

MIN 

74 

75 

75 

73 

76 

76 

75 

72 

73 

74 

71 

74 

71 

72 

70 

72 

74 

73 

5 

MAX 

89 

88 

89 

89 

89 

90 

89 

89 

89 

90 

89 

90 

89 

86 

65 

87 

88 

89 

85 

89 

90 

90 

93 

91 

89 

91 

90 

92 

86 

88 

90 

86 

9 

MIN 

72 

73 

78 

78 

76 

76 

75 

60 

80 

79 

79 

78 

76 

73 

Ih 

77 

79 

80 

80 

72 

74 

79 

79 

78 

80 

78 

79 

77 

1 

MAX 

95 

93 

93 

95 

96 

90 

95 

95 

91 

91 

87 

90 

92 

92 

85 

68 

93 

93 

93 

92 

97 

101 

99 

92 

96 

88 

82 

84 

88 

86 

89 

91 

6 

MIN 

72 

70 

71 

68 

72 

71 

70 

71 

70 

72 

70 

70 

69 

70 

71 

72 

70 

72 

71 

72 

^' 

73 

69 

68 

68 

69 

70 

7 

MAX 

90 

88 

88 

91 

93 

90 

89 

85 

91 

92 

67 

67 

90 

88 

62 

87 

88 

88 

89 

90 

94 

95 

93 

87 

92 

86 

84 

83 

87 

87 

88 

88 

7 

MIN 

78 

75 

76 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

76 

73 

73 

73 

74 

73 

,  73 

73 

76 

76 

76 

74 

1 

MAX 

93 

92 

95 

94 

90 

81 

89 

89 

91 

90 

91 

88 

89 

88 

81 

88 

91 

92 

93 

96 

95 

96 

90 

68 

91 

86 

86 

87 

90 

91 

93 

90 

2 

MIN 

77 

71 

71 

70 

70 

69 

69 

71 

69 

71 

71 

71 

68 

70 

69 

70 

71 

70 

" 

70 

5 

MA!. 

88 

88 

87 

86 

88 

91 

88 

87 

89 

88 

86 

86 

88 

85 

81 

87 

88 

88 

88 

38 

91 

93 

93 

90 

87 

89 

87 

87 

84 

88 

86 

67 

7 

MIN 

82 

81 

80 

80 

73 

72 

74 

75 

75 

73 

72 

" 

72 

73 

71 

73 

81 

80 

73 

75 

4 

MAX 

92 

91 

91 

91 

92 

93 

91 

66 

69 

91 

88 

91 

92 

87 

79 

91 

91 

92 

94 

94 

94 

96 

90 

88 

89 

89 

69 

85 

91 

88 

90 

1 

MIN 

81 

79 

79 

77 

71 

73 

69 

74 

74 

72 

71 

73 

72 

73 

71 

76 

80 

76 

75 

73 

74 

73 

74 

71 

74 

72 

75 

74 

75 

73 

74 

1 

MAX 

96 

96 

93 

95 

93 

93 

90 

89 

85 

86 

86 

87 

90 

93 

90 

64 

88 

92 

93 

94 

96 

95 

93 

91 

93 

93 

89 

81 

87 

91 

92 

90. 

7 

MIN 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

69 

72 

71 

72 

73 

73 

74 

76 

74 

73 

75 

74 

73 

74 

71 

73 

72 

72 

72 

72 

6 

See  page  84  for  Table  6 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t 

1 

Longitude 

Elevation 

Obeer- 
vatioQ 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

Precip 

APALACHICOLA  WB  CITY 

0211 

FRANKLIN 

5 

29  44 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ARCADIA 

0226 

DE  SOTO 

5 

27  11 

81  46 

65 

6P 

L.  L.  STIKELEATMER 

2  3  5 

AVON  PARK 

0369 

HIGHLANDS 

27  36 

81  30 

145 

6P 

6P 

J.  WILEY  COTHRAN 

2  3  5 

C 

OARTOW 

0478 

POLK 

5 

27  54 

81  50 

115 

CITY  OF  BARTOW 

2  3  5 

BAY  LAKE 

0520 

HILLSBOROUGH 

5 

28  04 

82  30 

51 

U.  5.  GEO.  SURVEY 

BCLLC  glade  EXP  STA 

0611 

PALM  BEACH 

26  39 

STATE  EXP  STATION 

eELLE  GLAOE  MftN  GATE  * 

0616 

PALM  BEACH 

26  42 

CORPS  OF  ENGINEERS 

eiG  PINE  KEY  INN 

5 

24  40 

61  22 

6P 

6P 

WALTER  2IEGNER 

2  3  5 

BIIHLO 

0756 

ORANGE 

26  33 

61  06 

65 

MID 

MRS. MILDRED  M.GROSE 

C 

aLACKHAN  *>  HNW 

0765 

OKALOOSA 

30  57 

MRS.  S.  YOUNGBLOOO 

BLOUNTSTQHN  2  SE 

080* 

CALHOUN 

30  26 

JOHN  PURIFOY 

eOCA  RATON 

0S45 

PALM  BEACH 

26  21 

HAROLD  A.  TURNER 

BONITA  SPGS  2  ESE 

08  B7 

LEE 

5 

26  20 

61  45 

10 

6P 

GLADYS  N.  COLLINS 

3 

BRAOENTON 

09A0 

MANATEE 

5 

27  29 

62  35 

17 

6P 

6P 

MRS.  F.  H.  BRAYMER 

2  3  5 

BRANFORD 

SUWANNEE 

29  56 

MRS.  BEULAH  STANLEY 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

1 

30  26 

84  59 

MID 

WILLARD  R.  ADAMS 

BBOOKSVILLE  CHIN  HILL 

10A6 

HERNANDO 

5 

26  37 

MISS  L.VON  BOROWSKY 

BUSHNElL  2  E 

1163 

SUMTEH 

5 

26  40 

62  06 

75 

6P 

6P 

MRS.   A,   H.  NELSON 

2  3  5 

CAMP  BLANOING 

1219 

CLAY 

e 

29  59 

81  59 

190 

5P 

5P 

LEROY  G.   NORMAN,  JR 

2  3  5 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

26  52 

36 

CORPS  Of  ENGINEERS 

CANAL  POINT  USDA 

1276 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

SUGAR  PLANT  FLO  STA 

2  3  5 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1305 

MONROE 

25  11 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

5 

26  32 

82  11 

3 

6P 

6P 

ALLEN  T.  WEEKS 

2  3  5 

CARBABELLE 

1356 

FRANKLIN 

5 

29  51 

84  40 

30 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  5 

CARVVILLE 

1388 

WASHINGTON 

3 

30  46 

65 

CHESTER  ft.  DAVIS 

3 

CEDAR  KEY 

1432 

LEVY 

5 

29  06 

C .    C .   WH lODON 

2  3  5 

CKATTAhOXhEE  I  w 

1502 

GADSDEN 

30  42 

CECIL  L.  RAMSEY 

3 

CMIPLEY  3  E 

15't'i 

WASHINGTON 

3 

30  47 

85  29 

130 

5P 

5P 

A.  W.  O'STEEN 

2  3  5 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

5 

27  59 

82  50 

5 

6P 

6P 

CITY  Of  CLEARWATER 

2  3  5 

CLERMONT  6  S 

1641 

28  29 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  5 

CLEWl STON 

HENDRY 

26  45 

GEHVIN  N.  PITZEN 

CLEWISTO*  V  5  ENGINEERS 

HENDRY 

26  45 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COCONUT  GROVE  7  S 

1716 

DADE 

2 

25  39 

80  17 

10 

aA 

9A 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

COMPASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

5 

30  36 

85  24 

213 

6P 

6P 

EARL  E.  THARP 

2  3  5 

CRESCENT  CITY  2  Sw 

PUTNAM 

29  25 

W.  S.  NEWBOLD 

CREST  VIEW 

OKALOOSA 

30  46 

SOIL  CONSERV.  SVC 

CROSS  CITY 

DIXIE 

29  36 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

5 

29  38 

63  06 

42 

M[D 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

DAN  I A  4  WNW 

2111. 

BROWARD 

2 

26  04 

60  12 

MID 

FLA,  POWER  6  LIGHT 

3 

DAVTONA  BEACH 

VOLUSIA 

29  13 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

2  3  6 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

VOLUSIA 

29  11 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

WALTON 

30  43 

5P 

5? 

H.    C.  STORRS 

2  3  5 

DE  LAND 

2229 

VOLUSIA 

8 

29  02 

81  18 

38 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

DOWLING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10 

30  IS 

83  13 

MID 

MRS.   HATTIE  TOOLE 

c 

DRY  TORTUGAS 

MONROE 

24  38 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  5 

EUSTIS  2  S 

LAKE 

26  50 

95 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

EVERGLADES 

COLLIER 

i5  51 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTNAM 

8 

29  44 

81  32 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

FELDA  2  N 

2923 

HENDRY 

26  33 

61  26 

16 

MID 

MRS.   DAISY  E.PARSONJ 

c 

FELLSMERE 

INDIAN  RIVER 

27  46 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

FERNANDINA  BEACH 

2944 

NASSAU 

2 

30  40 

81  27 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

FO«T  DRUM 

OKEECHOBEE 

27  32 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2 

26  06 

80  09 

10 

6P 

6P 

F,  P.  MEDFORD,  JR. 

2  3  5 

FT  LAUDERDALE  BAHIA-MAR 

3168 

BROWARD 

2 

26  07 

80  06 

7 

6P 

5P 

BAHIA-MAR  YACHT  HRBB 

2  3  6 

FT  LAUDERDALE   7  W 

26  06 

U  OF  F  PLANTATION  LAB  2  3  6  6 

c 

FORT  MYERS  W6  AIRPORT 

LEE 

26  35 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

FORT  PIERCE 

ST  LUCIE 

27  25 

60  19 

1  0 

MID 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

3316 

ALACHUA 

8 

29  39 

82  21 

165 

8A 

8A 

H.  E.  BRATLEY 

2  3  6 

J. 

GAINESVILLE  2  SW 

3321 

8 

29  38 

62  22 

135 

4P 

AGRONOMY  OEPT  U  OF  F 

2  3  5  6 

c 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

BAKER 

30  15 

82  10 

140 

G.ST.  M.  NURSERIES 

2  3  6 

GRACEVILLE  3  £ 

JACKSON 

30  63 

85  29 

160 

MID 

WILLIE  CRUTCHFIELO 

c 

GRAPF  MAMMOCK  C . P . RANCH 

POLK 

27  46 

5P 

MRS,   M.  6.  GAFFNEY 

2  3  5 

c 

HART  LAKE 

3840 

ORANGE 

7 

26  23 

81  14 

70 

eA 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

HIALEAH 

3909 

DADE 

2 

25  50 

80  17 

8 

8A 

dA 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

c 

HIGH  SPRINGS 

ALACHUA 

29  50 

5P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

HILLIARD 

NASSAU 

30  42 

81  56 

70 

6P 

6P 

BRUNO  5CHR086ACH 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  fiVR  ST  PK 

HILLSBOROUGH 

26  09 

50 

8A 

STATE  PARK 

3 

HOLOPAW  3  NNW 

4075 

OSCEOLA 

8 

28  11 

61  05 

70 

MID 

TRIPLE  E. DEVELOP, CO 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

DADE 

2 

25  30 

90  30 

11 

4P 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

c 

HVPOLUXO 

PALM  BEACH 

26  33 

12 

6P 

6P 

J.   L.  GARNETT 

2  3  5 

INOLIS 

LEVY 

5 

29  02 

62  41 

12 

MID 

FLA.   POWER  COMPANY 

c 

INVERNESS 

C  ITRUS 

28  50 

62  20 

70 

5P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

ISLEWORTH 

'■332 

ORANGE 

8 

28  26 

91  33 

115 

6P 

CHASE  C  COMPANY 

3 

JACKSONVILLE  WB  AP 

4356 

DUVAL 

8 

30  25 

91  39 

24 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

c 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

2 

30  17 

91  24 

10 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  6 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

43  71 

DUVAL 

8 

30  20 

61  39 

18 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

JASPER  9  ESE 

4394 

HAMILTON 

10 

30  30 

62  48 

140 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

4518 

DADE 

2 

25  41 

80  17 

19 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  MB  CITY 

4575 

MONROE 

5 

24  33 

81  48 

9 

MIC 

MIC 

U.S.  WEATHER  9UREAU 

2  3  6 

c 

K  15SIMMEE 

4620 

OSCEOLA 

28  18 

81  25 

69 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

KISSIMMEE  2 

4625 

OSCEOLA 

7 

28  lb 

81  24 

68 

MID 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

c 

LA  BELLE 

466? 

HENDRY 

5 

26  46 

91  26 

13 

6P 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

2  3  5 

LAKE  Alfred  exp  station 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

160 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

c 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

62  35 

205 

5P 

5P 

CHARLES  0.  LOCKWOOO 

2  3  5 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

26  32 

61  28 

115 

SU6TR0P  FRT  FLD  STA 

2  3  5 

LAKELAND  WB  CITY 

-797 

POLK 

5 

26  02 

91  69 

214 

MID 

MID 

U.S .  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

LAKE  PLACID  2  SW 

4645 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

81  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  5  6 

LAKE  TfiAFFORD 

4666 

COLL lER 

26  26 

81  29 

27 

7A 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

LAMONT  a  W 

4892 

JEf  FERSOTJ 

6 

30  24 

83  65 

190 

MID 

TUNGSTEN  PLANTATION 

LEES6URG 

4960 

LAKE 

8 

28  49 

91  52 

MID 

EDDIE  C.  EUTLER 

c 

1 

Station 

6 

M 

U 

Coimty 

1 

(S 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

B 

Longih 

Temp. 

Precip-I 

LIGNUMVITAE  KEY 

5036 

MONROE 

2*  5* 

8 

MID 

OR.  E.  C.  LUMSFORO 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

12C 

6P  EOlSON  K.  HAMILTON 

LONGBOAT  KEY 

5124 

SARASOTA 

5 

27  25 

82  40 

G.  W.  HERRIMGSHUf 

3 

LOXAHATCHEE 

5182 

PALM  BEACH 

26  41 

60  16 

14 

6P 

2  3  5  6 

C 

LYNNE  4  SE 

5237 

MARION 

8 

29  10 

90 

*4ID 

OT I S  B .  FORT 

M&D I SON 

5275 

MAO  I  SON 

10 

30  28 

145 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

MARATHON  VACA  KEY 

5351 

MONROE 

5 

24  43 

U.S.  PuB. HEALTH  SVC 

MARIANNA  CAA  AP 

5367 

JACKSOr* 

1 

30  50 

65  11 

110  LiID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

1 

30  45 

65  17 

5P 

FlA .    IND . S . FOR  BOYS 

'235 

MARINELAND 

5391 

FLAGLER 

2 

29  40 

10 

MID 

MARINE  STuOlO  INC 

MAYO  5  NW 

5639 

LA  FAYETTE 

^ 

30  06 

6P 

ROBERT  L.  ANNIN 

MELBOURNE 

6612 

BREVARD 

2 

28  06 

GERALD  E .  E INAM 

MERRITT  ISLAND 

5643 

BREVARD 

2 

28  21 

80  42 

RICHARD  E.  DEWEY 

2  3  5 

MIAMI  BEACH 

6666 

DADE 

2 

25  47 

60  08 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

MIAMI  WB  AIRPORT 

6663 

DADE 

2 

25  49 

8 

litlD 

MID 

U.S,  WEATHER  BUREAU 

MIAMI  WB  CITY 

5668 

DADE 

^ 

25  47 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MILTON  EXP  STATION 

6793 

SANTA  ROSA 

5 

30  47 

AGR.  EXP,  STATION 

2  3  5 

MONTICELLO 

5879 

JEFFERSON 

5 

30  32 

83  62 

A.  M,  PHILLIPS 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

6895 

GLADES 

7 

26  50 

01  05 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

MOUNTAIN  LAKE 

6973 

POLK 

27  56 

160 

5P 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

MT  PLEASANT 

5990 

GADSDEN 

30  40 

6P 

A.  N.  HUBBARD 

2  3  6 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

\ 

27  15 

STATE  PARK  SERVICE 

NAPLES 

6076 

COLLIER 

5 

26  09 

91  47 

CITY  OF  NAPLES 

235 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

80  57 

A.  B.  NORDMAN 

2  3  5 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

5 

30  31 

60 

8A 

BA 

JACkSON  GO , FOR . STA , 

NITTAW  1  S 

6261 

OSCEOLA 

2?  56 

8P 

U.  S,  GEO.  SURVEY 

3 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

7 

26  33 

U.  S,  GEO.  SURVEY 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

26  20 

80  32 

U.  S ,  GEO.  SURVEY 

c 

OCALA 

6414 

MARION 

5 

29  11 

62  08 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

OCALA  2  NE 

6419 

MARION 

5 

29  13 

68 

8P 

6P 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  5 

OKEECHOBEE  9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

?7  14 

5P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

6465 

OKEECHOBEE 

7 

27  13 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY  3  S 

6594 

VOLUSIA 

29  55 

81  IB 

FLA.  FOREST  SERVICE 

c 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

28  33. 

61  21 

ORLANDO  UTILI,  COWl 

2  3  6  6 

ORLANDO  we  AIRPORT 

ORANGE 

8 

28  33 

106 

MID 

MID 

U.S,  WEATHER  BUREAU 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

GLADES 

26  47 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PAL&TkA 

6753 

PUTNAM 

6 

29  39 

CITY  OF  PALATKA 

PANACEA 

6628 

WAKULLA 

5 

30  02 

84  24 

MR.    OTIS  L.  VAUSE 

c 

PANAMA  CITY 

6636 

BAY 

5 

30  10 

85  42 

5P 

2  3  5 

PANAMA  CITY  2 

6B41 

BAY 

5 

30  10 

37 

MID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

PAR  I SH 

6880 

MANATEE 

^ 

27  35 

MID 

CHARLES  W.  PARHISH 

PENNSUCO  4  NW 

6968 

2 

25  56 

u.  s,  GEO.  Survey 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5 

30  28 

87  12 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

PENSACOU  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

87  13 

MI 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

PETERS 

7033 

DADE 

2 

25  36 

16 

9A 

Dl  GIORGIO  FRUIT 

PLANT  CITY 

7206 

H 1 LLS BOROUGH 

^ 

28  01 

5P 

0.  A.  STORMS 

POMPANO  BEACH 

7264 

BROWARD 

2 

26  14 

ST .  FARMERS '  MARKET 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

7293 

MARTIN 

7 

26  59 

60  37 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

c 

PUNTA  GOAD* 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  56 

62  03 

E.  J.  MC  CANN 

2  3  5 

OUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

30  35 

250 

5P 

5P 
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R,  L.  Anderson,  Section 
WEATHER 

This  month's  weather  was  extremely  hot 
and  quite  dry.     Temperatures  averaged 
83.4°   (1.9°  above  normal)  and  extremes 
ranged  from  104°  at  DeFuniak  Springs  to 
60°  at  Chipley  3  E,  Billiard,  and  Milton 
Experiment  Station.     The  average  tem- 
perature of  83.4°  is  the  highest  for 
August  during  the  64-year  period  that 
records  have  been  summarized  on  a  state- 
wide basis.     Precipitation  averaged  4.55 
inches   (2.53  inches  below  normal)  and 
totals  at  individual  stations  ranged 
from  0.40  of  an  inch  at  St.  Augustine 
to  12.52  inches  at  Longboat  Key.     On  the 
basis  of  the  state-wide  average,  this 
was  the  driest  August  since  1938. 

Normally  temperatures  in  August  average 
slightly  higher  in  south  Florida  than 
in  the  north  portion  but  this  month 
brought  a  reversal  of  the  pattern  and 
the  average  temperature  in  the  northern 
division  was  higher  than  the  southern 
division  average.     High  temperatures 
were  very  persistent.     In  the  extreme 
northwest  section  the  nearest  thing  to 
relief  from  the  heat  was  the  four-day 
period  the  20th-23rd  with  temperatures 
at  near  normal  values.     The  northern 
counties  east  of  the  Apalachicola  River 
had  near  normal  temperatures  the  8th-9th, 
20th-22nd,  and  the  24th-25th.  Tempera- 
tures on  the  Peninsula  were  generally 
near  normal  the  lst-3rd,   8th-9th,  14th- 
16th,  21st-24th,  and  the  29th-31st. 
Other  than  the  above  short  periods, 
temperatures  were  well  above  normal. 
Drought  conditions  continued  west  of 
Jefferson  County  and  in  the  upper  east 
coast  section.     Precipitation  averaged 
less  than  50%  of  normal  in  the  northern 
division  and  was  well  below  normal  over 
the  major  portion  of  the  Peninsula. 
Scattered  localities  on  the  Peninsula 
received  moderately  heavy  rainfall  but 
the  only  heavy  rain  area  of  significant 
size  was  along  the  Gulf  coast  from  Clear- 
water to  Sarasota.     Severe  features  of 
this  month's  weather  were  associated 
with  thunderstorms  and  affected  very 
small  areas  in  most  instances.  Light- 
ning killed  one  man  and  injured  another 
about  nine  miles  west  of  West  Palm  Beach 
the  4th.     Several  store  fronts  in  Talla- 
hassee were  damaged  by  wind  on  the  after- 
noon of  the  7th  and  a  tornado  cloud  that 
failed  to  reach  the  ground  was  observed 
about  five  miles  southwest  of  West  Palm 
Beach  about  5:30  P.M.  the  10th.     A  tor- 
nado moving  west  to  east  near  Fort  Pierce 
on  the  11th  severely  damaged  two  light 
airplanes.     Thunderstorm  winds  in  the 
vicinity  of  Lakeland  tossed  two  light 
airplanes  onto  airport  buildings  and 
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blew  down  signboards  on  the  evening  of 
the  13th.     A  small  area  along  the  Braden 
River  east  of  Bradenton  was  the  scene 
of  a  30-minute  hail  storm  accompanied 
by  winds  estimated  at  70  MPH  on  the 
afternoon  of  the  18th  but  damage  was 
limited  to  broken  trees  and  shrubbery. 
On  the  afternoon  of  the  19th  a  thunder- 
storm that  apparently  developed  to 
severe  proportions  over  the  Dinsmore 
community  of  Duval  County  damaged  14 
homes  and  moved  southeastward  into 
Jacksonville  where  several  store  windows 
were  broken.     This  storm  produced  con- 
siderable hail  in  the  Dinsmore  area  and 
a  lightning-set  fire  destroyed  one  small 
home.     A  waterspout  moved  ashore  from 
the  Gulf  of  Mexico  at  Pass-A-Grille 
about  6:45  P.M.  the  20th  and  partially 
unroofed  a  hotel.     Early  in  the  after- 
noon of  the  21st  a  wind  storm  described 
as  a  "sudden  squall"  struck  the  Tampa 
Bay-Manatee  River  area  upsetting  more 
than  fifty  small  boats  and  causing  minor 
injuries  to  two  persons.     During  the 
afternoon  and  evening  of  the  28th  numer- 
ous thunderstorms,  many  of  them  accompa- 
nied by  heavy  rain,  excessive  lightning 
and  destructive  winds,  developed  in  an 
area  approximately  40  by  200  miles  ex 
tending  from  Monticello  to  Orlando. 
These  storms  caused  the  death  of  one 
person,  a  child  struck  by  lightning  at 
Lake  City,  and  caused  injuries  to  several 
persons  in  scattered  localities  of  the 
stormy  weather  area.     A  tornado  was 
reported  to  have  dipped  to  the  ground 
momentarily  in  Orlando  to  rip  up  three 
large  oak  trees.     Hail  fell  at  points 
in  Alachua  and  Orange  Counties.  Wind 
and  lightning  caused  the  major  portion 
of  the  property  damage  during  these 
thunderstorms  of  the  28th  which  included 
trees,  wire  lines,  roofs,  TV  antennae, 
and  automobiles.     Crop  damage  from  these 
storms  was  slight  and  the  rains  were 
very  beneficial  in  most  areas.     On  the 
afternoon  of  the  31st  thunderstorm  winds 
damaged  roofs  and  broke  tree  limbs  at 
Live  Oak. 

Prospects  for  citrus  fruits  continued 
good  this  month  and  with  the  exception  of 
grapefruit  the  crop  condition  was  better 
than  a  year  ago.     Fair  weather  was  favor- 
able for  haymaking,  cotton  picking  and 
corn  harvesting;  but  soybeans,  peanuts, 
sweet  potatoes  and  pastures  in  the  north- 
ern half  of  the  State  suffered  from  lack 
of  moisture.     In  the  southern  half  of 
the  State  moisture  supplies  were  adequate 
for  preparing  land  for  fall  truck  crops. 
J.T.B.B. 
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1.43 

8 

.  0 

0 

\  2 

2 

MARATHON  VACA  KEY 

91.3 

75.9 

83.6 

94 

10  + 

70 

7+ 

0 

26 

0 

0 

0 

4.38 

.88 

29 

,  0 

0 

9 

0 

MELBOURNE 

91.9 

74. 5M 

83. 2M 

1.7 

97 

6 

71 

16 

0 

27 

0 

0 

2.41 

—  2,98 

1.05 

7 

.  0 

0 

2 

1 

HERRITT  ISLAND 

92.0 

75.3 

83.7 

2.1 

98 

6  + 

72 

1  + 

0 

22 

0 

0 

0 

5.58 

•  1  5 

1.78 

7 

.  0 

9' 

4. 

2 

MIAMI  BEACH 

89.0 

79.6 

84.  3 

1  >  3 

96 

27 

74 

29 

0 

12 

0 

0 

0 

4.7S 

.39 

3.15 

29 

.0 

0 

4 

3 

1 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

92.7 

77,0 

84.9 

2.0 

98 

6 

73 

31 

0 

28 

0 

0 

0 

1,65 

-  4.96 

.62 

22 

.  0 

0 

g 

\ 

0 

MIAMI   W8  CITY  R 

88.8 

77.5 

83.2 

1.1 

94 

27 

72 

22+ 

0 

12 

0 

0 

0 

3,09 

-  1.97 

I  .05 

29 

,0 

0 

7 

2 

1 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

91.2 

74.7 

83.0 

1.6 

95 

23 

68 

19 

25 

0 

0 

0 

5,96 

-  2.44 

1.79 

10 

1 

NAPLES 

90. 8M 

74. 6M 

82. 7M 

95 

13 

69 

25 

0 

26 

0 

0 

0 

10,37 

2.45 

29 

,0 

0 

12 

5 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

88.2 

73.9 

81.1 

94 

5 

70 

3 

10 

0 

0 

0 

7,37 

-  .23 

1.83 

29 

11 

7 

1 

POMPANO  BEACH 

91.2 

71.1 

81.2 

95 

6 

67 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

4,28 

1  ,72 

29 

•  0 

0 

9 

3 

1 

PUNTA  GORDA 

92.4 

M 

97 

13 

0 

31 

0 

0 

0 

5.33 

-  2.72 

1.10 

29 

,0 

0 

10 

6 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

91.5 

72.6 

82.1 

97 

6 

70 

2+ 

0 

27 

0 

0 

0 

6.06 

.99 

9 

,0 

0 

1  1 

5 

0 

SARASOTA 

91.7 

73,4 

82,6 

95 

13  + 

68 

3  1 

0 

28 

0 

0 

0 

9.50 

2.64 

29 

.0 

0 

13 

6 

4 

STUART 

92.6 

75.0 

83.3 

1.3 

96 

6 

70 

19 

0 

30 

0 

0 

0 

8.88 

2.00 

15 

.0 

0 

14 

7 

2 

SUNN  I  LAND 

91. 2M 

74. IM 

82. 7M 

95 

5 

71 

14 

0 

26 

0 

0 

0 

7.10 

1  .43 

14 

.0 

0 

11 

5 

3 

TAMIAMI   TRAIL  '.O  MI  BEND 

92.5 

76.0 

84.3 

97 

4 

72 

30 

30 

0 

0 

0 

5.21 

1  .20 

30 

.0 

0 

10 

b 

1 

TAVERNIER 

90.3 

78*8 

84.6 

.8 

96 

21 

72 

29 

0 

23 

0 

0 

0 

7.20 

1,93 

2.32 

30 

.0 

6 

5 

2 

TITUSVILLE  2  W 

93.5 

72,4 

83,0 

1,4 

97 

18 

69 

19 

0 

29 

0 

0 

0 

2.28 

-  4.26 

1.19 

7 

.0 

5 

1 

1 

VERO  BEACH  CAA  AP 

90.4 

75,3 

82,9 

94 

3+ 

71 

11 

0 

21 

0 

0 

0 

2.82 

,71 

31 

.0 

0 

7 

2 

0 

WAUCHULA   2  NW 

93.0 

70,6 

81,8 

-     ,  3 

96 

5  + 

67 

18 

0 

29 

0 

0 

0 

8.08 

-  .20 

2,95 

29 

.0 

0 

10 

4 

3 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

92.2 

75.5 

83,9 

1,7 

96 

28 

71 

31 

0 

26 

0 

0 

0 

3.62 

-  3.78 

,61 

15 

.0 

0 

11 

4 

0 

DIVISION 

83,1 

5.37 

.0 

STATE 

83.4 

1.9 

4.55 

-  2.53 

T 

I 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3  auoust  its* 


"3 

Day  of  month 

Station 

o 

1 — r 

16  1 

17  1 

18 

1  j 

2 

3 

4  1 
*  1 

5 

Q 

7 

8 

g 

10 

12 

13 

14  ' 

15 

19  1 

20 

21 

22  ' 

1 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

apauachicola  mq  city 

2  (84 

•  30 

.34 

•  70 

.91 

.01 

*n( 

T 

■  20 

ARCAO 1  A 

•  10 

1.01 

.11 

•  23 

.75 

.15 

.36 

•  02 

•  70 

10 

55 

'90 

•  96 

*03 

isc 

!l( 

22 

04 

20 

BARTOW 

6.07 

.*07 

.10 

1.46 

.65 

.07 

•  23 

.74 

.25 

.26 

.37 

■  35 

U32 

BAY  LAKE 

6.60 

.03 

.02 

.18 

•  03 

•  41 

.20 

•  55 

•  28 

.92 

.57 

•  14 

•  49 

T 

.52 

.15 

.25 

1.32 

.50 

.17 

•  31 

U56 

T 

OELLE  GLADE  EXP  STA 

6  10 
* 

l.Z 

* 

* 

.  0 

•  10 

.07 

1.22 

•  04 

.10 
* 

.06 

2 1 

* 

1  02 

* 

•  Vi 

*  1  5 

'  \ 

•  0* 

•  96 

.11 

.02 

U42 

*90 
* 

* 

*  ' 

* 

*  1  ? 

•  1  3 

•  09 

DIG  PINE  KEY  INN 

6  03 

.  50 

04 

23 

.08 

•  16 

•  02 

.92 

*2e 

*09 

1  *  36 

1.82 

etOUNTSTOWN  2  SE 

•  05 

.47 

,44 

.26 

1.17 

.22 

.70 

•  12 

RONITA  SPRINGS  2  ESE 

2.71 

.58 

.15 

1.80 

.  18 

BRAOENTON  EXP  STATION 

• 

_ 

*  . 

, 

• 

•  37 

•  25 

.19 

•  55 

•  1 3 

•  20 

.27 

•  31 

_  , 

01 

* 

* 

•  0 

.50 

1.12 

'  *t 

»  03 

39 

1ft 

* 

1*11 

• 

•  18 

•  6* 

'49 

.10 

■  07 

SUSHN^LL^'i^E^'^"^  "'l-l- 

6*81 

*  29 

2  *05 

*  72 

*  32 

i  i( 

*  50 

32 

*24 
.  4 

CAMP  BLANOlNC 

«>*10 

.30 

.90 

.60 

.40 

.20 

1.50 

•  20 

CANAL  POINT  USDA 

9.27 

T 

T 

.01 

.64 

.08 

.55 

T 

.04 

1.00 

1.40 

.02 

.03 

.10 

.03 

.09 

.43 

3.62 

•  19 

.04 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

- 

* 

14 

* 

30 

• 

1 

16 

* 

•  02 

• 

.85 

•  46 

02 

64 

.0 

* 

'* 

C APT  1 VA 

T 

1.00 

.21 

1  61 

01 

•  61 

1.11 

* ,  J 

14 

*  74 

CARRA6ELLE 

* 

'  * 

•  0 

CARYVILLE 

1.36 

1 24 

.32 

•  14 

.2( 

•  15 

.21 

.02 

CEDAR  KEY 

2.90 

T 

T 

•  50 

1.20 

.30 

T 

T 

.90 

CHATTAHOOCHEE  1  W 

•  00 

•  8Q 

* 

* 

* 

•  32 

•  22 

CHIPLEY  3  £ 

•  11 

.07 

.0 

10  31 

*63 

1  65 

,  J 

.17 

04 

*6; 

03 

1  56 

03 

4  67 

.50 

CLERMONT  6  S 

3.11 

.03 

.24 

I.IO 

.18 

•  06 

.23 

■  01 

.  34 

•  03 

.14 

•  05 

.10 

T 

.47 

•  13 

CLEWISTON 

7.U 

.20 

.33 

•  01 

.  12 

.02 

.03 

.03 

T 

T 

•  03 

1^02 

.26 

.05 

.33 

.08 

T 

•  03 

1.20 

.39 

U09 

1.92 

CLEWISTON  U  S  ENG 

* 

■  12 

44 

* 

•  ^2 

.03 

.05 

04 

* 

01 

* 

09 

- 

* 

07 

* 

• 

•  0 

.0 

2.00 

1.33 

COCONUT  GROVE  7  S 

.  52 

•  31 

.  04 

.05 

.05 

•  15 

• 

46 

*07 
* 

• 

• 

1.34 

.34 

COMPASS  LAKE 

3  '99 

60 

*7* 

*80 

58 

CRESCENT  CITY  2  SM 

2. '.8 

.09 

T 

.15 

1.00 

•  25 

•  03 

.27 

•  02 

.39 

.07 

.18 

.03 

CROSS  CITY  CAA  AP 

^.82 

.65 

T 

.70 

•  16 

•  02 

.56 

.52 

•  30 

.09 

1.21 

.59 

DANIA  It  WNW 

1  97 

• 

.05 

•  01 

.06 

.04 
* 

01 

* 

* 

01 

01 

• 

•  0 

•  07 

DAYTONA  BEACM 

1*11 

•  20 

*06 

47 

* 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

3  *  oi 

*  19 

06 

* 

T 

* 

38 

*94 

*06 

DE  FJNIAK  SPRINGS 

1.72 

.78 

.17 

.02 

•  26 

.07 

T 

•  08 

•  23 

•  08 

T 

•  03 

OE  LAND 

&.69 

T 

.95 

1.27 

•  01 

•  51 

.65 

•  56 

.39 

.07 

.09 

.04 

.76 

.39 

DRY  TORTUGAS 

2  52 

T 

•  09 

01 

.15 

.01 

.02 

.03 

19 

-  , 

EUSTIS  2  S 

.25 

•  22 

•  58 

1.  19 

2.00 

EVERGLADES 

7*28 

05 

*06 

05 

.10 

.92 

•  01 

1.58 

1  15 

.07 

*49 

*02 

*32 

1*00 

0* 

90 

FEDERAL  POINT 

3.10 

•  06 

1.24 

•  22 

.16 

•  11 

.04 

•  82 

•  45 

FELLSMERE 

3.68 

T 

.05 

.01 

.04 

.35 

.21 

•  04 

.04 

1.48 

.01 

.11 

T 

.04 

.04 

.35 

T 

•  11 

■  04 

•  76 

FERNANDINA  BEACH 

91 

T 

03 

7ft 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

5  IB 

42 

T 

.04 

.05 

•  21 

02 

02 

21 

05 

02 

1  08 

03 

47 

1  09 

j2 

1*24 

FORT  LAUDERDALE   7  W 

.31 

I  .04 

.  13 

•  62 

T 

.05 

•  01 

.10 

.09 

•  30 

•  11 

.01 

.34 

.03 

•  60 

FORT  MYERS  MB  AP 

R 

6.8<. 

.05 

•  06 

•  68 

.02 

2.13 

T 

.26 

.21 

.04 

.43 

■  10 

•  06 

.24 

•  12 

•  01 

T 

T 

.25 

2.09 

T 

.13 

FORT  PIERCE 

5  fll 

.02 

■  03 

.45 

50 

* 

06 

* 

1  77 
* 

•° 

.0 

.23 

GAINESVILLE  UNIV 

*  1? 

n\ 

.  28 

■  01 

•  26 

*53 
* 

- 

* 

GAINESVILLE  2  SW 

5*02 

•  06 

26 

*  16 

10 

*  13 
* 

•  15 

•  50 

1  23 

2*43 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

RECORD 

MISSING 

MART  LAKE 

5.22 

.26 

•  29 

T 

.79 

1.29 

.95 

.74 

•  29 

T 

•  25 

T 

T 

.18 

.95 

•  27 

HI ALEAH 

3  89 

*f  5 

•  ° 

•  70 

•  1 1 

07 

* 

10 

* 

94 

_ 

• 

_ 

• 

_ 

*  1  ^ 

.02 

HIGH  SPRINGS 

*  51 

*  It 

'fl 

HILLIARD 

T 

* 

•  01 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

9.51 

.53 

.20 

•  14 

1.97 

■  60 

.43 

.76 

.12 

•  23 

.04 

.17 

•  12 

HOMESTEAD  EXP  STA 

5.9e 

1.40 

■  60 

.08 

.07 

05 

* 

•  22 

.10 

.63 

.14 

•  02 

.30 

.02 

i.OO 

UIO 

.13 

•  12 

HYPOLUXO 

3  29 
* 

44 

• 

*f  0 

.50 

•  50 

.  02 

.03 

.02 

•  12 

•  98 

•  40 

•  05 

.02 

* 

*  J 

.01 

.  90 

.69 

ISLEWORTM 

i  *23 

.11 

.60 

1  22 

*27 

.  18 

.03 

42 

*oa 

T 

50 

82 

JACKSONVILLE  W9  AP 

R 

4.06 

.14 

•  05 

T 

T 

•  33 

•  08 

.03 

T 

T 

T 

1^10 

T 

T 

■  07 

.65 

1.61 

JACKSONVILLE  BEACH 

3.05 

2.27 

.08 

•  64 

•  06 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

R 

2  50 
* 

•  10 

•  02 

40 

* 

04 

* 

_ 

- 

• 

•  0 

• 

.02 

•  62 

JASPER  9  ESE 

.10 

•  99 

•  32 

* 

KENDAL  2  £ 

3*  76 

02 

05 

•  02 

•  03 

13 

08 

27 

45 

03 

07 

42 

KEY  WEST  W8  CITY 

R 

5.12 

.31 

T 

•  21 

.01 

.03 

.05 

* 

T 

T 

T 

.19 

T 

.49 

.10 

•  08 

U23 

.04 

1.34 

.32 

.03 

•  63 

KISSIHMEE 

3.64 

.52 

.10 

1  .38 

•  16 

•  13 

•  10 

•  11 

•  15 

.68 

•  16 

•  13 

LA  RELLE 

2  21 

.02 

•  42 

16 

05 

28 

04 

14 

24 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

.04 

•  60 

•  55 

•  04 

•  10 

.0 

• 

•  39 

LAKE  CITY  2  E 

2 '  76 

.60 

*  0 

•  05 

03 

05 

*09 

*  J2 

02 

07 

•  0 

LAKE  HUWASSE 

5.19 

.77 

.31 

T 

U17 

.04 

•  05 

93 

.29 

.05 

•  37 

T 

.23 

■  98 

LAKELAND  WB  CITY 

5.55 

1 

.02 

.03 

2^17 

.58 

.04 

* 

•  50 

.38 

•  02 

.01 

•  12 

T 

T 

•  05 

■  09 

•  16 

T 

LAKE  PLACID  2  SW 

.43 

.02 

•  06 

■  28 

•  25 

•  40 

.03 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

*^ 

LAKE  TRAFFORD 

I  .80 

.  80 

.30 

•  46 

LIVE  OAK   2  ESE 

3  *54 

.07 

26 

.02 

.06 

02 

T 

Ob 

09 

1*95 

LONGBOAT  KEY 

12.52 

.11 

.35 

•  30 

92 

36 

l.OI 

.61 

.26 

2.07 

.06 

.01 

•  04 

T 

1.86 

.82 

2,67 

LOXAMATCHEE 

5.97 

.40 

1.43 

•  16 

•  13 

.  19 

*07 

.06 

•  06 

.43 

•  17 

.10 

.75 

•  74 

•  10 

uia 

MADISON 

2.25 

08 

25 

68 

66 

10 

-  , 

44 

MARdTHON  VACA  KEY 

.  14 

.42 

.09 

.20 

• 

• 

* 

•  86 

• 

HARIANNA  CAA  AP 

2*31 

.21 

•  32 

T 

.64 

60 

49 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

4.32 

.84 

.11 

•  39 

.38 

2^18 

•  06 

MAYO  i  NW 

4.78 

.01 

1.03 

1  .66 

•  03 

1.23 

•  02 

T 

•  16 

.16 

•  41 

■  05 

MELBOURNE 

_ 

•  21 

1«05 

•  09 

•  16 

•  21 
* 

02 

07 

_ 

52 
* - 

MCRRITT  ISLAND 

•  02 

.11 

.19 

.56 

*70 

*  71 

nl 

MIAMI  BEACH 

.07 

•  01 

.03 

T 

MIAMI   we  AIRPORT 

R 

1*65 

T 

T 

T 

T 

•  07 

T 

.13 

•  62 

.36 

•  10 

.06 

T 

■  02 

.15 

T 

.11 

MIAMI   WB  CITY 

R 

3.09 

T 

T 

■  24 

T 

T 

.01 

T 

.18 

.83 

.25 

•  29 

T 

.05 

T 

1.05 

.10 

MILTON  £XP  STATION 

13 

05 

45 

MONTICELLO 

•  10 

L .  13 

.02 

T 

* 

* 

•  13 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5  96 

1 .79 

•  59 

.01 

.31 

•  56 

33 

02 

*29 

•  95 

03 

■  03 

*47 

06 

MOUNTAIN  LAKE 

2*83 

•  03 

•  31 

.05 

.04 

.20 

.3b 

.12 

T 

.38 

.86 

.15 

MT  PLEASANT 

1.95 

•  28 

•  26 

.17 

.18 

.21 

•  85 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

.15 

•  14 

.05 

NAPLES 

•  12 

•  37 

.13 

•  23 

.10 

1.45 

•  04 

•  07 

.19 

.02 

2.25 

2.46 

1.18 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

1 '59 

T 

.15 

.22 

.47 

'06 

*26 

18 

25 

* 

NICEVILLE 

2.42 

.20 

.37 

•  50 

.35 

.79 

.25 

NITTAW  1  S 

5*02 

•  11 

•  13 

.97 

1.15 

•  40 

1.26 

T 

.12 

•  46 

.42 

T 

OCALA 

a 

1 . 90 

•  10 

1  R 

10 

OCALA  2  NE 

T 

U75 

•  56 

.01 

1.28 

•  02 

OKEECHOBEE  0  w 

.46 

.  47 

.62 

.51 

■  06 

•  31 

.09 

U97 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

7)37 

.06 

.63 

.84 

.91 

.26 

.  12 

.12 

.25 

.90 

•  06 

1.83 

.58 

ORLANDO  WATER  PLANT 

7.47 

.81 

•  47 

•  01 

•  37 

1^56 

.22 

.03 

U95 

.01 

.10 

•  06 

.48 

1.30 

.03 

.05 

ORLANDO  WO  AIRPORT 

R 

• 

•  03 

.11 

.25 

1 .  59 

.25 

T 

T 

T 

.30 

.  09 

.60 

.75 

*nt 

PALATKA 

.11 

.  24 

2.30 

•  01 

■  04 

•  02 

.06 

•  04 

PANAMA  CITY 

I  82 

•  06 

•  30 

•  05 

•  02 

.04 

* 

PENSACOCA  CAA  AP 

.91 

.08 

•  38 

•  20 

.23 

.02 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

■  63 

T 

.50 

•  06 

.03 

T 

•  01 

■  02 

T 

PETERS 

2 

■  04 

.06 

.33 

T 

■  23 

05 

PLANT  CITY 

.13 

•  1 1 

•  66 

.13 

•  06 

.01 

•  06 

•  33 

.16 

.  10 

•  02 

.  16 

2.11 

POMPANO  BEACH 

4*26 

.  15 

•  15 

.08 

.02 

•  21 

.14 

.07 

.66 

.12 

.22 

02 

.64 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

2.34 

.10 

.30 

.14 

.65 

.03 

•  03 

•  58 

•  24 

PUNTA  GORDA 

5. 33 

.90 

•  01 

.10 

.01 

.09 

•  10 

•  03 

■  10 

.01 

.78 

•  62 

•  58 

.13 

.77 

1.10 

OOlNCV  EXP  STATION 

"  * 

.03 

•  30 

•  01 

2.37 

•  02 

•  20 

•  29 

RAIfORD  ST  PRISON 

•  45 

.54 

.19 

3*10 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

6*06 

.18 

•  99 

•  1 1 

.03 

.04 

02 

02 

* 

46 

*e6 

.98 

22 

24 

SAINT  AUGUSTINE 

.40 

•  31 

•  05 

•  04 

SAINT  LEO 

4.69 

■  80 

•  34 

1.94 

.20 

.15 

T 

•  12 

•  09 

•  00 

•  26 

•  21 

.16 

•  09 

T 

.15 

.11 

SAINT  MARKS  6  SE 

5.15 

.70 

.15 

•  30 

.35 

.15 

.50 

•  40 

1.00 

.85 

.65 

■  10 

T 

ST  PETERSBURG 

11.16 

.40 

.03 

T 

.03 

•  56 

.13 

.74 

•  46 

•  30 

T 

•  65 

.40 

.20 

.62 

2.46 

2.16 

T 

SANFORO 

RECORD 

MISSING 

SARASOTA 

8.90 

•  12 

.16 

•  28 

.04 

•  46 

.15 

.02 

.36 

.10 

.04 

.90 

.11 

.02 

1.15 

2.64 

.75 

•  16 

SECOTAN 

9.14 

•  50 

1.12 

U26 

1.15 

•  65 

.41 

.65 

2.92 

•  26 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

Total 

Day  ol  month 

1  1 

2 

3 

4  ] 

5  1  6 

7 

8 

g 

10  1 

1 

12 

13 
13  1 

^A  1 

13 

16  1 

17 

18 

19  j  20 

21 

22  j 

23  j 

24 

25  j 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

STUART 

.as 

.29 

•  68 

.42 

.06 

•  20 

i.OO 

•  22 

.20 

.50 

.71 

1.55 

.08 

•  05 

•  10 

•  50 

•  32 

•  09 

.75 

SUNN  I  LAND 

7 

10 

•  09 

•  27 

•  22 

1*  07 

•  43 

•  01 

•  41 

•  01 

•  34 

•  28 

1.41 

•  20 

TALLAHASSEE  WB  AP 

3 

26 

•  01 

.15 

•  36 

!io 

•  44 

•  41 

T 

•  31 

•  23 

1.2C 

.02 

•  03 

TAMIAMI  TRL  kO  MI  iEND 

5 

21 

•  06 

•  05 

.16 

•  64 

T 

.28 

•  50 

•  22 

•  16 

•  IS 

.78 

.07 

1.20 

•  92  • 

TAMPA  NB  AIRPORT  R 

73 

T 

.09 

.Al 

.07 

T 

.07 

T 

•  13 

•  79 

•  49 

T 

T 

•  07 

•  25 

.23 

T 

•  17 

•  02 

T 

.  12 

.15 

1^62 

.05 

TAPPnM 

TARPON 

7 

61 

•  09 

.56 

.21 

.  U 

•  04 

•  14 

.06 

.96 

2.28 

.19 

•  52 

•  04 

\,30 

1^10 

TAVERN  I ER 

7 

20 

2^10 

2.32 

TITUSVILLE  2  w 

2 

28 

.31 

1.19 

.12 

•  13 

.07 

•  05 

.08 

.33 

TURKEY  HAMMOCK 

5 

45 

.03 

•  50 

.07 

.45 

.02 

•  09 

.40 

•  01 

.52 

3.26 

<08 

VERO  BEACH  CAA  AP 

2 

62 

.  11 

.05 

.47 

.52 

.23 

T 

.08 

.02 

.12 

.06 

•  71 

MAUCHULA  7  NH 

8 

08 

*31 

.57 

T 

.<>0 

.14 

.04 

•  02 

.14 

2^04 

.10 

•  02 

.20 

2.95 

1^15 

WEST  PALM  BEACH 

RECORD 

MISSING 

WEST  PALM  BEACH  W6  AP  R 

3 

62 

.17 

T 

•  02 

T 

.56 

.05 

.61 

.11 

T 

.03 

.52 

•  14 

•  10 

.36 

•  56 

T 

.10 

.02 

.09 

.22 

WINTER  HAVEN 

3 

09 

.05 

.15 

.10 

.06 

•  22 

.26 

T 

T 

T 

•  01 

•  19 

T 

•  41 

T 

•  34 

T 

.25 

T 

.01 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
AUGUST  Its* 


Day 

Oi  Month 

1 

raoo  1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

— 

APALACHICOLA   WB  CI  TV 

MAX 

88 

89 

87 

88 

90 

93 

94 

86 

89 

93 

9  X 

91 

91 

89 

90 

92 

92 

90 

90 

88 

89 

93 

89 

69 

90 

93 

94 

91 

91 

90. 

4 

MIN 

77 

79 

76 

78 

78 

79 

76 

80 

79 

81 

75 

76 

73 

75 

76 

76 

76 

76 

79 

79 

75 

74 

78 

76 

76 

76 

77 

75 

76 

76 

76 

76. 

9 

ARCADIA 

MAX 

93 

94 

93 

95 

96 

92 

93 

95 

93 

92 

94 

94 

94 

95 

92 

94 

95 

97 

95 

93 

90 

83 

95 

92 

94 

96 

97 

87 

93. 

MIN 

7S 

73 

73 

72 

75 

72 

75 

71 

73 

72 

72 

73 

74 

73 

73 

74 

72 

73 

73 

73 

69 

73 

74 

76 

70 

72 

75 

76 

72 

70 

73 

72. 

9 

AVON  PARK 

MAX 

91 

92 

94 

97 

97 

96 

95 

91 

93 

95 

96 

96 

95 

96 

91 

91 

92 

93 

94 

95 

93 

96 

87 

94 

88 

93. 

3 

MIN 

73 

74 

73 

73 

75 

75 

73 

72 

74 

74 

74 

74 

76 

74 

74 

75 

73 

75 

73 

74 

75 

75 

73 

75 

76 

75 

73 

71 

71 

73 

73 

73. 

8 

BARTOW 

MAX 

93 

90 

88 

95 

95 

94 

95 

94 

93. 

M  IN 

72 

72 

73 

80 

74 

72 

76 

72 

74 

74 

76 

74 

75 

74 

74 

73 

74 

72 

72 

71 

74 

72 

72 

74 

73 

74 

74 

74 

75 

73 

71 

73. 

5 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

89 

92 

94 

94 

94 

93 

94 

93 

92 

89 

94 

93 

89 

93 

92 

89 

91 

91. 

MIN 

70 

72 

72 

73 

71 

74 

73 

72 

71 

72 

71 

70 

72 

70 

72 

72 

70 

70 

71 

70 

71 

72 

71 

71 

71 

72 

71 

73 

72 

71 

72 

71. 

5 

BI6  PINE  KEV  INN 

91 

92 

92 

93 

94 

94 

95 

93 

92 

84 

90 

91 

89 

92 

89 

94 

87 

89 

91. 

MIN 

74 

74 

Tt 

74 

78 

75 

74 

77 

75 

75 

75 

75 

79 

79 

75 

79 

79 

77 

79 

81 

80 

75 

80 

77 

74 

75 

75 

75 

73 

72 

75 

76. 

1 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

96 

96 

95 

90 

98 

97 

96 

96 

98 

98 

96 

95 

95 

94 

92 

95 

91 

95 

100 

94 

96 

95 

8 

MIN 

71 

74 

73 

73 

74 

76 

76 

73 

74 

75 

65 

67 

69 

70 

72 

71 

71 

72 

73 

71 

71 

68 

70 

72 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

71. 

8 

BRADEMTON  EXP  STATION 

MAX 

89 

89 

89 

92 

93 

9 1 

91 

91 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

96 

93 

95 

96 

94 

95 

92 

91 

93 

87 

87 

92 

^ 

MIN 

71 

73 

73 

73 

75 

73 

76 

72 

72 

73 

73 

74 

74 

72 

73 

73 

71 

74 

72 

73 

72 

70 

72 

74 

73 

73 

72 

75 

73 

72 

71 

72 

8 

8R00KSVILLE  CHIN  HILL 

93 

92 

91 

92 

93 

90 

90 

39 

90 

9 1 

95 

94 

95 

95 

94 

95 

94 

92 

92 

69 

93 

93 

91 

92 

91 

94 

92 

92 

3 

MIN 

71 

73 

72 

74 

76 

74 

71 

71 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

70 

72 

74 

74 

74 

74 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

75 

71 

72 

71 

72 

6 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

93 

92 

9  1 

93 

94 

94 

90 

92 

90 

9 1 

93 

94 

92 

95 

96 

97 

96 

93 

93 

93 

89 

91 

95 

96 

95 

90 

93. 

MIN 

71 

71 

72 

73 

73 

72 

72 

70 

73 

74 

73 

73 

71 

72 

68 

70 

70 

73 

70 

72 

70 

70 

71 

72 

73 

72 

72 

71 

71 

72 

70 

71 

5 

CAMP  SLANDING 

MAX 

97 

99 

97 

99 

99 

102 

100 

95 

100 

96 

95 

98 

102 

98 

101 

100 

101 

96 

96 

90 

90 

95 

97 

99 

99 

101 

95 

95 

97 

MIN 

68 

71 

72 

72 

70 

7J 

72 

70 

67 

68 

67 

69 

65 

68 

64 

62 

65 

68 

65 

62 

63 

70 

65 

66 

66 

66 

69 

62 

66 

68 

71 

67 

CANAL   POINT  USDA 

91* 

94 

94 

95 

95 

96 

93 

93 

92 

95 

96 

92 

92 

90 

88 

91 

93 

94 

91 

90 

90 

89 

90 

66 

9 1 

95 

94 

91 

91 

87 

92 

MIN 

70 

72 

74 

74 

74 

75 

75 

74 

72 

74 

73 

72 

72 

72 

73 

73 

71 

70 

71 

71 

73 

74 

73 

75 

74 

75 

74 

72 

72 

73 

71 

72 

8 

CAPE  SABLE  RANGER  *^TA 

90 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

94 

9  3 

92 

88 

89 

90 

90 

91 

90 

92 

88 

90 

84 

91 

91 

89 

92 

93 

91 

92 

68 

87 

90 

MIN 

73 

72 

76 

75 

75 

73 

75 

75 

74 

74 

75 

75 

75 

74 

74 

76 

76 

77 

76 

75 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

72 

74 

74 

3 

CAPT I VA 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

92 

93 

93 

92 

94 

93 

92 

93 

92 

92 

91 

93 

92 

93 

90 

91 

92 

89 

90 

65 

91 

^ 

MIN 

75 

75 

77 

74 

77 

77 

81 

76 

80 

76 

74 

77 

78 

75 

76 

74 

76 

78 

77 

72 

73 

77 

76 

77 

73 

76 

74 

78 

74 

75 

74 

75 

9 

CARRA BELLE 

94 

100 

102 

90 

96 

95 

98 

95 

95 

92 

93 

93 

95 

92 

93 

95 

103 

97 

95 

97 

95 

6 

MIN 

69 

72 

73 

73 

73 

75 

76 

73 

74 

71 

70 

69 

71 

70 

70 

69 

69 

75 

71 

73 

71 

71 

71 

75 

71 

75 

71 

9 

CEDAR  KEV 

MAX 

92 

97 

97 

99 

98 

90 

95 

93 

95 

93 

94 

98 

90 

98 

94 

96 

96 

89 

92 

99 

98 

97 

94 

95 

95 

95 

^ 

MIN 

77 

80 

80 

80 

80 

80 

75 

75 

78 

76 

79 

80 

80 

76 

73 

77 

80 

80 

84 

78 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

76 

80 

72 

75 

75 

4 

CHIPLEV  3  E 

97 

94 

95 

96 

97 

99 

95 

98 

95 

98 

101 

102 

102 

100 

99 

99 

99 

99 

99 

94 

95 

94 

94 

94 

95 

99 

101 

99 

99 

97 

5 

MIN 

71 

74 

74 

76 

75 

75 

75 

72 

73 

75 

60 

66 

66 

69 

70 

70 

72 

70 

72 

71 

71 

68 

72 

70 

70 

69 

70 

70 

72 

70 

70 

70 

9 

CLEARWATER 

86 

86 

86 

85 

86 

87 

84 

87 

86 

92 

87 

90 

89 

88 

69 

88 

89 

92 

91 

90 

84 

69 

84 

66 

86 

82 

86 

84 

67 

0 

MIN 

75 

76 

75 

80 

79 

81 

77 

73 

75 

80 

80 

77 

75 

75 

73 

75 

73 

79 

77 

77 

70 

73 

77 

73 

73 

74 

75 

81 

70 

76 

75 

75 

■  8 

CLERMONT  6  S 

93 

90 

90 

92 

9  3 

93 

95 

97 

98 

97 

97 

94 

91 

93 

94 

92 

97 

99 

97 

92 

95 

93 

93 

9 

MIN 

72 

72 

74 

73 

74 

75 

71 

70 

72 

75 

73 

73 

74 

73 

70 

73 

71 

75 

71 

74 

73 

75 

74 

75 

75 

74 

74 

72 

73 

73 

71 

73 

>0 

f~l  CWrCTrtM    II    C  CM^ 

^-LCioiuiN  u  5  cmij 

90 

93 

89 

91 

93 

93 

94 

92 

91 

92 

91 

'90 

89 

91 

97 

96 

91 

93 

92 

4 

MIN 

72 

74 

74 

76 

75 

77 

74 

75 

73 

73 

74 

73 

75 

75 

75 

77 

73 

74 

75 

74 

77 

77 

74 

60 

73 

75 

73 

75 

70 

73 

73 

74 

>5 

90 

90 

9  0 

90 

90 

89 

69 

90 

90 

90 

90 

89 

85 

89 

89 

88 

90 

93 

92 

92 

67 

89 

.6 

MIN 

71 

70 

74 

74 

79 

72 

74 

73 

72 

73 

73 

74 

77 

76 

75 

76 

75 

76 

77 

80 

74 

76 

75 

76 

74 

76 

72 

72 

73 

72 

73 

74 

■  3 

COMPASS  LAKE 

95 

95 

9 1 

96 

97 

97 

100 

94 

97 

96 

97 

100 

102 

101 

97 

98 

99 

98 

96 

86 

95 

92 

92 

94 

93 

95 

99 

95 

99 

100 

96 

MIN 

70 

71 

69 

71 

71 

75 

74 

72 

72 

75 

61 

64 

66 

68 

73 

68 

71 

68 

70 

69 

70 

68 

74 

73 

73 

68 

70 

70 

74 

72 

70 

70 

.3 

CRESCENT  CITV  2  SW 

97 

95 

94 

96 

99 

102 

89 

89 

96 

92 

94 

94 

95 

92 

90 

94 

97 

97 

90 

91 

90 

95 

101 

lOl 

98 

95 

94 

MIN 

71 

72 

74 

75 

74 

74 

76 

71 

71 

76 

73 

72 

72 

73 

69 

70 

74 

73 

73 

71 

72 

75 

73 

75 

72 

73 

72 

76 

72 

72 

72 

72 

.6 

CROSS  CITV  CAA  AP 

94 

91 

96 

96 

97 

95 

97 

92 

93 

89 

95 

96 

96 

96 

94 

94 

95 

94 

,  2 

MIN 

71 

71 

72 

74 

72 

73 

72 

72 

74 

75 

73 

72 

74 

73 

68 

68 

73 

73 

72 

70 

70 

71 

73 

73 

73 

71 

73 

70 

70 

70 

71 

71 

.8 

DAVTONA  BEACH 

9 1 

92 

92 

93 

91 

88 

87 

89 

93 

95 

90 

90 

90 

90 

90 

88 

88 

87 

90 

90 

91 

95 

91 

,2 

MIN 

73 

74 

74 

75 

77 

74 

74 

73 

76 

76 

75 

73 

74 

76 

76 

76 

73 

74 

74 

74 

75 

80 

76 

76 

75 

76 

75 

76 

74 

73 

73 

74 

.8 

DAYTONA  beach  WB  AP 

91 

93 

91 

93 

96 

87 

92 

92 

91 

90 

88 

88 

94 

96 

95 

91 

91 

91 

69 

88 

89 

89 

92 

93 

93 

96 

9 1 

91 

.  6 

MIN 

72 

73 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

73 

75 

74 

72 

72 

73 

71 

72 

70 

74 

71 

70 

72 

73 

78 

75 

74 

74 

71 

74 

74 

73 

71 

72 

.9 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

100 

100 

99 

100 

100 

97 

98 

102 

104 

102 

101 

101 

100 

101 

96 

99 

93 

96 

95 

96 

96 

99 

102 

103 

99 

103 

101 

99 

,  3 

MIN 

72 

70 

73 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

75 

68 

70 

76 

72 

72 

73 

74 

69 

73 

74 

69 

69 

71 

73 

73 

69 

72 

72 

74 

73 

72 

72 

•  1 

OE  LAND 

90 

94 

93 

95 

90 

9 1 

93 

92 

95 

94 

9 1 

89 

93 

94 

98 

95 

93 

91 

92 

90 

91 

91 

92 

95 

96 

94 

94 

92 

,  7 

MIN 

71 

71 

73 

73 

73 

73 

73 

71 

71 

75 

74 

72 

72 

74 

66 

72 

70 

73 

72 

71 

72 

74 

73 

74 

73 

74 

72 

76 

71 

71 

71 

72 

.4 

DRV  TORTUGAS 

91 

9  1 

91 

91 

91 

9 1 

9  2 

90 

89 

91 

90 

88 

91 

91 

90 

91 

87 

90 

88 

87 

9 1 

92 

93 

93 

91 

83 

90 

MIN 

79 

77 

77 

80 

72 

78 

77 

76 

75 

75 

77 

77 

79 

78 

75 

77 

76 

78 

80 

76 

75 

73 

72 

76 

74 

79 

78 

77 

78 

76 

70 

76 

.5 

EUSTIS  2  S 

95 

93 

94 

95 

95 

97 

92 

94 

95 

9  5 

96 

96 

95 

92 

95 

99 

92 

93 

96 

95 

94 

95 

94 

MIN 

73 

74 

74 

75 

73 

74 

74 

72 

74 

74 

73 

74 

74 

75 

71 

74 

74 

75 

74 

74 

74 

75 

69 

75 

74 

74 

75 

75 

72 

71 

72 

73 

•  6 

EVERGLADES 

90 

90 

92 

96 

95 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

93 

93 

94 

94 

94 

92 

69 

93 

91 

91 

92 

92 

92 

91 

89 

86 

92 

.0 

MIN 

73 

72 

75 

77 

77 

81 

76 

79 

76 

75 

77 

75 

74 

76 

76 

76 

75 

74 

75 

73 

74 

74 

75 

75 

76 

75 

75 

72 

76 

75 

73 

75 

.2 

FEDERAL  POINT 

MAX 

102 

90 

93 

95 

96 

103 

99 

100 

100 

95 

93 

94 

88 

95 

97 

99 

96 

94 

95 

99 

96 

,2 

MIN 

70 

73 

73 

72 

72 

76 

73 

71 

70 

72 

67 

66 

71 

72 

72 

68 

70 

73 

74 

75 

71 

70 

71 

75 

73 

70 

72 

71 

.6 

FELLSMERE 

91 

92 

95 

91 

89 

92 

95 

97 

96 

93 

87 

86 

91 

91 

90 

95 

97 

99 

97 

97 

92 

93 

,7 

MIN 

72 

72 

73 

73 

75 

75 

74 

71 

72 

74 

72 

71 

73 

73 

74 

73 

72 

74 

70 

72 

73 

72 

72 

72 

74 

72 

73 

74 

72 

74 

72 

72 

.7 

FERNANDINA  BEACH 

98 

99 

88 

87 

88 

95 

89 

93 

92 

86 

87 

90 

97 

92 

93 

68 

89 

89 

89 

85 

87 

88 

95 

91 

91 

95 

95 

91 

5 

MIN 

72 

76 

75 

74 

77 

78 

76 

80 

74 

71 

72 

74 

76 

76 

74 

71 

75 

72 

76 

71 

75 

77 

81 

79 

75 

75 

75 

77 

72 

74 

75 

75 

•  0 

FORT  LAUDERDALE 

92 

95 

95 

96 

94 

96 

97 

97 

95 

97 

95 

91 

93 

92 

94 

93 

94 

93 

94 

92 

93 

90 

90 

92 

96 

97 

96 

95 

97 

87 

93 

|9 

MIN 

71 

70 

7* 

74 

74 

73 

73 

74 

72 

73 

73 

74 

80 

83 

82 

75 

74 

74 

75 

75 

77 

75 

75 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

74 

•  4 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

92 

92 

94 

89 

90 

89 

89 

91 

91 

93 

90 

89 

90 

92 

91 

89 

94 

88 

68 

89 

90 

93 

96 

92 

87 

84 

90 

i5 

MIN 

76 

76 

77 

79 

82 

77 

77 

78 

76 

76 

77 

78 

80 

76 

80 

80 

77 

77 

77 

81 

75 

77 

73 

81 

79 

77 

76 

76 

74 

74 

72 

77 

.1 

FORT  LAUDERDALE   7  W 

95 

92 

95 

95 

93 

92 

9  3 

94 

91 

90 

92 

92 

93 

92 

92 

93 

93 

91 

69 

91 

91 

92 

95 

96 

97 

92 

90 

92 

.6 

MIN 

68 

67 

67 

71 

71 

69 

71 

72 

70 

71 

71 

70 

74 

71 

71 

72 

71 

71 

70 

70 

74 

78 

71 

72 

71 

71 

69 

66 

70 

70 

69 

70 

.7 

FORT  MYERS  W9  AP 

95 

90 

91 

91 

91 

93 

93 

93 

92 

95 

95 

91 

91 

92 

93 

93 

95 

90 

84 

92 

,  3 

MIN 

73 

76 

76 

75 

77 

77 

75 

74 

76 

74 

76 

70 

75 

74 

74 

72 

73 

76 

74 

75 

71 

72 

74 

75 

74 

75 

74 

73 

71 

73 

73 

74 

.1 

FORT  PIERCE 

MAX 

89 

90 

93 

90 

93 

94 

92 

88 

90 

94 

89 

69 

90 

90 

87 

90 

89 

91 

90 

69 

89 

89 

89 

88 

88 

88 

91 

95 

90 

91 

87 

90 

.1 

MIN 

73 

74 

74 

73 

75 

76 

73 

72 

73 

73 

73 

74 

76 

75 

74 

76 

74 

74 

72 

75 

75 

73 

SO 

79 

79 

74 

75 

69 

72 

73 

72 

74 

.2 
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Table  5  -  ConUnued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
AUGUST  1«54 


Station 

Day 

Oi  Month 

A  vera  c 

1 

2 

3 

4 

s 

g 

7 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1  30 

31 

GAINESVILLE  UN IV 

MAX 

94 

90 

96 

95 

97 

93 

96 

.0 

70 

72 

73 

73 

73 

73 

76 

° 

75 

72 

72 

73 

75 

71 

70 

73 

72 

73 

70 

73 

71 

75 

72 

73 

73 

74 

75 

70 

71 

72 

72 

.  5 

GAINESVILLE  2  SW 

MAX 

1 

93 

95 

99 

97 

91 

94 

99 

99 

99 

99 

97 

97 

93 

99 

96 

.2 

! " 

70 

72 

71 

71 

71 

75 

73 

73 

70 

70 

69 

65 

67 

70 

69 

71 

69 

72 

73 

72 

72 

72 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

GLEN   ST   MARY  NURSERIES 

MAX 

HIALEAH 

MAX 

69 

90 

93 

95 

93 

92 

93 

94 

93 

92 

91 

92 

90 

90 

91 

92 

91 

92 

91 

89 

85 

89 

88 

90 

93 

93 

94 

93 

86 

91 

.3 

M  IN 

71 

72 

75 

75 

75 

73 

75 

74 

74 

73 

76 

76 

74 

75 

74 

76 

75 

73 

75 

71 

73 

74 

74 

75 

75 

75 

74 

75 

74 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

98 

95 

95 

96 

98 

99 

99 

93 

92 

90 

9  7 

96 

99 

99 

98 

97 

99 

92 

92 

90 

95 

96 

100 

101 

95 

95 

97 

96 

■  2 

69 

71 

74 

73 

74 

75 

76 

72 

70 

73 

73 

73 

74 

69 

67 

72 

71 

74 

70 

70 

69 

70 

70 

72 

70 

73 

74 

71 

72 

73 

HILLIARO 

MAX 

97 

100 

100 

102 

102 

102 

96 

92 

100 

99 

97 

101 

1 00 

93 

92 

99 

102 

100 

100 

95 

95 

91 

92 

66 

90 

94 

99 

99 

94 

95 

96 

96 

.8 

MIN 

66 

70 

73 

68 

73 

76 

74 

71 

66 

66 

68 

69 

64 

60 

66 

65 

70 

66 

65 

68 

72 

69 

70 

67 

66 

71 

71 

71 

70 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

92 

93 

94 

95 

93 

96 

96 

93 

93 

93 

94 

93 

92 

92 

92 

92 

90 

90 

92 

91 

95 

92 

91 

91 

95 

96 

92 

92 

90 

86 

92 

.6 

68 

67 

71 

71 

70 

68 

71 

70 

70 

70 

73 

72 

70 

72 

73 

72 

74 

71 

70 

74 

73 

76 

73 

72 

71 

70 

71 

71 

73 

71 

HYPOLUXO 

MAX 

68 

90 

93 

90 

89 

93 

95 

94 

91 

90 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

65 

69 

90 

90 

90 

95 

94 

92 

66 

85 

90 

.2 

MIN 

72 

71 

74 

75 

75 

74 

74 

74 

72 

78 

81 

60 

76 

80 

74 

75 

77 

81 

81 

75 

77 

60 

79 

75 

73 

73 

72 

73 

71 

INVERNESS 

MAX 

94 

93 

97 

92 

95 

95 

93 

92 

88 

92 

97 

96 

98 

95 

95 

95 

95 

95 

94 

69 

94 

95 

96 

95 

93 

96 

97 

94 

.3 

72 

73 

74 

74 

74 

73 

71 

74 

74 

74 

72 

73 

72 

72 

72 

73 

72 

75 

74 

74 

74 

75 

74 

74 

72 

76 

72 

72 

69 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

99 

99 

95 

96 

102 

99 

93 

92 

99 

95 

97 

99 

99 

98 

102 

99 

98 

95 

93 

92 

93 

87 

91 

94 

98 

96 

95 

95 

99 

95 

•  9 

72 

76 

75 

75 

76 

77 

76 

" 

76 

74 

74 

76 

76 

71 

67 

74 

72 

73 

70 

74 

73 

78 

72 

73 

73 

74 

73 

72 

73 

73 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

96 

97 

92 

95 

99 

87 

88 

88 

97 

88 

86 

68 

93 

66 

91 

69 

89 

90 

89 

86 

88 

69 

92 

90 

90 

94 

94 

90 

.9 

74 

74 

74 

73 

76 

69 

75 

71 

72 

73 

74 

73 

68 

67 

7t 

74 

70 

69 

80 

79 

74 

74 

74 

72 

75 

71 

74 

72 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

96 

96 

95 

97 

99 

99 

91 

90 

95 

94 

96 

99 

91 

97 

99 

98 

98 

92 

89 

90 

91 

65 

90 

93 

97 

95 

93 

96 

96 

94 

.4 

73 

76 

75 

77 

77 

77 

79 

78 

78 

75 

76 

77 

78 

73 

70 

76 

75 

73 

71 

77 

75 

80 

73 

73 

76 

76 

74 

73 

74 

71 

JASPER  9  ESE 

MAX 

98 

98 

99 

102 

102 

102 

96 

96 

99 

96 

99 

99 

100 

100 

100 

99 

95 

96 

94 

94 

99 

100 

loo 

95 

99 

96 

98 

.3 

MIN 

68 

66 

69 

67 

66 

71 

67 

66 

66 

67 

69 

71 

66 

67 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

92 

91 

94 

93 

93 

93 

93 

91 

93 

95 

92 

93 

93 

94 

93 

94 

93 

93 

93 

93 

92 

86 

93 

90 

67 

90 

93 

90 

93 

88 

81 

91 

.7 

77 

77 

77 

79 

79 

79 

76 

76 

76 

78 

76 

79 

80 

79 

80 

80 

80 

79 

80 

78 

76 

79 

74 

75 

77 

78 

74 

77 

77 

73 

KISSIMMEE 

MAX 

92 

92 

93 

98 

95 

95 

94 

91 

93 

93 

95 

96 

96 

93 

92 

96 

97 

99 

95 

96 

93 

92 

91 

93 

94 

95 

97 

97 

92 

95 

92 

94 

.3 

70 

71 

73 

72 

73 

72 

68 

70 

73 

72 

72 

73 

72 

70 

72 

70 

73 

70 

73 

73 

72 

70 

72 

72 

72 

71 

72 

71 

74 

71 

LA  BELLE 

MAX 

92 

92 

93 

96 

96 

94 

93 

93 

93 

94 

95 

92 

94 

95 

96 

97 

96 

87 

91 

93 

95 

93 

95 

95 

93 

91 

93 

69 

93 

.5 

MIN 

71 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

72 

73 

72 

74 

71 

73 

73 

73 

73 

71 

73 

71 

72 

71 

73 

71 

73 

73 

72 

71 

73 

73 

71 

72 

72 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MAX 

68 

90 

95 

95 

97 

95 

95 

92 

93 

92 

92 

94 

96 

96 

95 

87 

96 

90 

93 

i3 

MIN 

71 

72 

72 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

72 

75 

72 

71 

74 

71 

74 

70 

75 

72 

74 

72 

73 

73 

73 

72 

75 

73 

73 

71 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

94 

94 

98 

99 

100 

100 

95 

96 

95 

92 

93 

94 

96 

100 

101 

94 

96 

97 

96 

2 

68 

71 

69 

73 

74 

75 

73 

73 

75 

70 

69 

71 

71 

68 

67 

71 

69 

72 

69 

70 

66 

73 

69 

71 

68 

70 

73 

71 

71 

70 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

91 

90 

90 

94 

96 

98 

95 

95 

90 

91 

89 

69 

92 

91 

93 

95 

92 

92 

92 

2 

71 

71 

72 

74 

75 

74 

76 

72 

75 

74 

73 

73 

73 

70 

72 

72 

75 

72 

74 

74 

74 

72 

74 

74 

74 

73 

76 

73 

74 

73 

73 

2 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

92 

69 

66 

91 

91 

94 

97 

94 

92 

89 

89 

90 

91 

91 

94 

94 

95 

86 

93 

68 

91 

9 

7* 

75 

75 

75 

77 

75 

70 

74 

76 

76 

76 

70 

74 

74 

75 

76 

74 

76 

76 

73 

73 

75 

76 

76 

75 

73 

73 

73 

72 

74 

3 

LAKE  PLACID  2  SH 

MAX 

94 

95 

98 

96 

93 

94 

96 

95 

93 

96 

96 

93 

95 

95 

98 

96 

96 

91 

92 

95 

95 

92 

96 

97 

97 

90 

91 

88 

94 

5 

MIN 

70 

71 

71 

73 

73 

75 

78 

70 

72 

72 

71 

74 

72 

73 

72 

71 

71 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

73 

74 

73 

72 

73 

74 

72 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

94 

93 

97 

97 

98 

96 

92 

92 

93 

95 

97 

97 

95 

92 

95 

98 

97 

97 

96 

95 

93 

91 

92 

94 

95 

99 

101 

95 

95 

96 

95 

3 

69 

70 

70 

71 

73 

76 

71 

75 

66 

66 

72 

71 

68 

66 

70 

70 

70 

69 

69 

67 

74 

70 

72 

70 

71 

74 

73 

70 

51 

70 

4 

LOXAHATCHEE 

MAX 

95 

94 

92 

92 

93 

93 

94 

95 

96 

94 

92 

92 

92 

91 

92 

92 

96 

90 

91 

87 

92 

9 

70 

71 

72 

73 

72 

73 

73 

70 

73 

71 

71 

71 

72 

74 

71 

71 

72 

72 

71 

73 

74 

75 

73 

74 

73 

73 

73 

72 

73 

71 

72 

2 

MADISON 

MAX 

97 

98 

95 

100 

102 

100 

92 

93 

97 

97 

100 

99 

97 

95 

97 

100 

97 

99 

97 

94 

94 

91 

91 

93 

93 

98 

99 

94 

95 

99 

96 

6 

72 

72 

74 

73 

74 

75 

73 

70 

74 

69 

71 

76 

72 

72 

72 

74 

73 

74 

73 

69 

69 

74 

71 

73 

74 

74 

74 

72 

72 

74 

72 

5 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 

92 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

94 

94 

91 

92 

89 

92 

92 

92 

87 

91 

90 

89 

90 

93 

92 

90 

89 

89 

91 

3 

M  N 

83 

78 

73 

75 

77 

76 

70 

76 

76 

74 

77 

74 

77 

72 

77 

78 

83 

81 

78 

77 

71 

76 

75 

76 

74 

73 

76 

70 

76 

70 

75 

g 

MAR  I  ANNA   CAA  AP 

MAX 

95 

96 

102 

96 

97 

99 

96 

96 

99 

93 

94 

94 

93 

94 

93 

97 

100 

95 

100 

99 

97 

1 

MIN 

74 

75 

74 

75 

76 

77 

76 

73 

72 

65 

59 

72 

72 

74 

73 

75 

73 

72 

73 

72 

70 

74 

73 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

0 

MARIANNA    INO  SCHOOL 

MAX 

95 

97 

96 

96 

102 

101 

97 

99 

96 

95 

96 

95 

93 

92 

90 

90 

89 

90 

92 

99 

96 

96 

93 

95 

0 

69 

72 

71 

71 

73 

73 

70 

71 

62 

66 

68 

66 

71 

70 

72 

69 

70 

70 

69 

66 

71 

70 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

68 

69 

MAYO   5  NW 

MAX 

93 

95 

94 

96 

97 

95 

91 

95 

97 

98 

99 

98 

95 

92 

92 

90 

93 

97 

99 

101 

91 

96 

98 

95 

6 

MIN 

70 

72 

72 

73 

74 

76 

70 

70 

74 

71 

70 

68 

73 

72 

69 

57 

71 

72 

72 

69 

69 

70 

74 

71 

72 

71 

72 

73 

73 

71 

73 

71 

MELBOURNE 

MAX 

91 

89 

93 

90 

90 

91 

94 

94 

92 

89 

90 

90 

91 

90 

92 

93 

96 

94 

92 

88 

91 

9 

M  N 

72 

74 

74 

75 

72 

75 

74 

75 

74 

73 

75 

75 

79 

71 

75 

72 

74 

77 

79 

75 

79 

80 

72 

75 

75 

72 

73 

73 

74 

6 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

90 

94 

89 

91 

96 

93 

90 

88 

90 

89 

89 

89 

93 

96 

95 

96 

96 

89 

92  i 

0 

MIN 

72 

75 

75 

76 

76 

77 

72 

73 

76 

76 

74 

73 

76 

74 

75 

74 

76 

80 

72 

77 

78 

76 

74 

75 

75 

75 

76 

76 

74 

75 

76 

75 

3 

MIAMI  BEACH 

MAX 

91 

91 

66 

89 

86 

69 

88 

88 

85 

87 

87 

86 

90 

96 

91 

90 

89 

82 

89 « 

0 

MIN 

82 

78 

80 

81 

63 

80 

60 

80 

79 

80 

79 

61 

62 

60 

79 

81 

62 

62 

63 

83 

61 

75 

77 

77 

79 

80 

80 

80 

74 

75 

76 

79  1 

6 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

92 

94 

90 

93 

93 

93 

92 

94 

92 

94 

92 

94 

93 

91 

85 

90 

90 

91 

94 

97 

96 

94 

68 

87 

92  ■ 

7 

MIN 

74 

75 

79 

80 

79 

77 

78 

76 

77 

76 

76 

79 

77 

78 

76 

77 

76 

77 

77 

77 

76 

77 

77 

76 

77 

78 

76 

76 

77 

73 

77  1 

0 

MIAMI    WB  CITY 

MAX 

89 

90 

91 

90 

91 

90 

90 

68 

89 

66 

89 

89 

69 

90 

69 

90 

89 

88 

64 

87 

87 

88 

92 

94 

89 

90 

84 

82 

88  i 

8 

MIN 

78 

77 

78 

81 

81 

77 

79 

77 

76 

78 

77 

78 

79 

81 

78 

79 

79 

78 

77 

61 

78 

72 

76 

73 

80 

78 

77 

77 

74 

76 

72 

77. 

5 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

96 

96 

97 

97 

97 

95  100  101 

102  102 

99 

99 

100 

97 

97 

92 

96 

91 

96 

95 

99 

98 

102 

99 

101  100 

97. 

6 

MIN 

69 

71 

73 

72 

70 

75 

74 

74 

60 

66 

66 

69 

69 

69 

68 

67 

66 

67 

66 

68 

69 

71 

72 

70 

71 

69 

74 

71 

72 

69. 

9 

MONTICELLO 

MAX 

96 

102  100  102 

103 

90 

94 

98 

98  100 

102 

98 

97  102 

103 

102 

97 

95 

95 

93 

92 

93 

94 

99 

100 

95 

97 

96 

97. 

6 

71 

72 

70 

69 

74 

75 

71 

72 

66 

70 

69 

68 

68 

67 

72 

70 

72 

66 

68 

68 

74 

72 

72 

72 

71 

74 

72 

71 

75 

70. 

8 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

91 

93 

93 

92 

92 

91 

92 

90 

90 

94 

90 

89 

90 

91 

94 

92 

91 

90 

89 

89 

90 

89 

91 

95 

94 

69 

91 

91  . 

2 

72 

75 

75 

75 

77 

77 

75 

74 

73 

75 

75 

76 

75 

74 

76 

78 

75 

68 

73 

76 

79 

76 

76 

76 

74 

73 

74 

73 

72 

74 

74. 

7 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

90 

95 

96 

95 

89 

91 

95 

95 

94 

94 

93 

92 

93 

94 

95 

95 

93 

91 

92 

93 

92 

91 

95 

97 

98 

96 

96 

89 

93.4 

MIN 

71 

73 

74 

72 

74 

72 

75 

72 

72 

72 

74 

73 

75 

72 

72 

74 

72 

75 

69 

72 

74 

72 

74 

74 

73 

72 

73 

72 

73 

72 

72. 

8 

MT  PLEASANT 

MAX 

97 

99 

97 

96 

100 

95 

94 

96 

98  102 

101  101  100 

101  101 

102 

100 

100 

98 

96 

96 

94 

96 

96 

98 

103 

97 

99  103 

98. 

3 

MIN 

74 

73 

73 

70 

75 

75 

74 

70 

72 

75 

64 

68 

70 

70 

73 

69 

72 

72 

72 

70 

70 

68 

73 

72 

72 

72 

72 

73 

70 

73 

74 

71. 

6 

NAPLES 

MAX 

91 

90 

90 

91 

92 

91 

90 

91 

91 

90 

91 

95 

93 

92 

93 

92 

93 

94 

91 

92 

89 

91 

90 

90 

S9 

90 

91 

88 

68 

85 

90. 

8 

MIN 

74 

74 

75 

74 

77 

79 

76 

74 

76 

61 

75 

76 

74 

75 

70 

74 

62 

76 

70 

71 

74 

74 

76 

69 

74 

74 

76 

73 

74 

73 

74. 

6 

8*«  r*f«r«ikc«  BOt«B  followlnc  Btatloo  iBdaz. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabu  5  ■  Continued 


FLORIDA 
AUGUST  1«54 


Day  Of  Month 


Station 

1  1  2 

3 

4 

5  1  6 

7 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

MAX 

92 

99 

91 

95 

95 

99 

88 

90 

95 

96 

95 

92 

91 

90 

89 

91 

94 

97 

95 

92 

94 

93 

92 

90 

91 

90 

93 

94 

94 

97 

92 

93  fl 

72 

72 

73 

73 

73 

72 

75 

71 

73 

73 

73 

70 

72 

73 

72 

72 

70 

74 

71 

71 

72 

75 

74 

73 

72 

74 

72 

72 

71 

72 

70 

72.3 

NICEVILLE 

MAX 

97 

96 

95 

94 

96 

97 

99 

100 

97 

95 

97 

100 

96 

99 

96 

94 

95 

95 

96 

95 

94 

91 

94 

95 

94 

95 

92 

94 

96 

98 

100 

MIN 

73 

73 

72 

73 

71 

72 

74 

74 

73 

75 

64 

67 

67 

70 

73 

71.1 

OCALA 

MAX 

95 

94 

93 

96 

97 

95 

92 

89 

92 

90 

93 

97 

97 

95 

93 

97 

96 

98 

98 

99 

97 

95 

93 

90 

94 

94 

98 

99 

93 

95 

95 

MIN 

71 

74 

74 

75 

74 

76 

72 

72 

75 

72 

73 

74 

73 

75 

71 

72 

73 

73 

67 

67 

'''' 

7 1 

72.9 

OCALA  2  NE 

MAX 

96 

96 

94 

97 

97 

95 

93 

90 

93 

92 

94 

97 

96 

95 

93 

96 

99 

98 

98 

97 

96 

92 

93 

67 

93 

95 

98 

94 

96 

95 

MIN 

65 

67 

70 

68 

67 

69 

69 

69 

70 

72 

69 

68 

68 

70 

62 

68.0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

88 

89 

88 

8B 

94 

92 

93 

90 

90 

88 

87 

87 

89 

86 

81 

86 

85 

88 

90 

90 

86 

89 

87 

66 

66 

67 

90 

91 

92 

86 

86 

MIN 

75 

73 

70 

75 

73 

78 

76 

75 

73 

75 

76 

75 

76 

73 

72 

72 

73 

74 

74 

76 

73.9 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 

92 

90 

91 

95 

96 

95 

92 

90 

90 

93 

94 

93 

96 

91 

92 

94 

97 

99 

96 

93 

92 

93 

91 

94 

92 

95 

96 

91 

94 

98 

MIN 

73 

72 

74 

75 

77 

76 

73 

72 

73 

75 

74 

74 

74 

75 

72 

74,1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

92 

91 

95 

95 

95 

91 

91 

91 

93 

94 

93 

95 

90 

91 

93 

96 

96 

94 

94 

90 

92 

93 

91 

93 

92 

96 

95 

92 

93 

92 

MIN 

73 

72 

74 

75 

76 

75 

73 

72 

73 

75 

75 

74 

74 

75 

72 

74 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

74.0 

PALATKA 

MAX 

97 

98 

97 

96 

100 

99 

92 

90 

95 

93 

94 

99 

101 

93 

92 

96 

100 

98 

99 

97 

95 

91 

94 

68 

94 

95 

99 

99 

96 

98 

97 

95  9 

MiN 

71 

75 

75 

76 

76 

76 

77 

73 

75 

77 

75 

74 

74 

76 

71 

72 

74 

78 

74.6 

PANAMA  CITY 

MAX 

94 

93 

90 

95 

95 

94 

93 

95 

S9 

95 

99 

99 

99 

92 

95 

96 

97 

96 

95 

97 

93 

96 

93 

94 

92 

95 

95 

93 

96 

96 

97 

MIN 

78 

80 

80 

79 

79 

82 

81 

76 

76 

80 

68 

73 

75 

72 

75 

73 

75 

75 

76 

75 

72 

70 

74 

73 

73 

71 

74 

75 

79 

75 

8  1 

75.6 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

96 

91 

95 

93 

iJ4 

97 

97 

94 

9* 

96 

98 

99 

98 

95 

95 

94 

96 

93 

93 

93 

91 

91 

66 

93 

95 

93 

95 

96 

101 

98 

101 

M  IN 

74 

78 

77 

77 

76 

79 

77 

77 

78 

75 

73 

74 

74 

78 

78 

(6 

76 

76 

76 

76 

76 

74 

79 

75.8 

PENSACOLA  WB  CITV 

MAX 

94 

90 

94 

93 

92 

96 

99 

95 

94 

95 

94 

96 

94 

92 

90 

91 

92 

94 

91 

91 

88 

86 

65 

91 

89 

69 

91 

92 

99 

96 

99 

MIN 

76 

80 

79 

77 

77 

76 

78 

77 

80 

76 

73 

76 

76 

80 

78 

78 

78 

73 

76 

78 

76 

79 

75 

76.7 

PLANT  CITY 

MAX 

91 

91 

93 

94 

95 

94 

9A 

90 

92 

93 

94 

94 

96 

94 

93 

94 

95 

93 

96 

95 

92 

93 

93 

93 

94 

93 

94 

95 

92 

95 

88 

MIN 

71 

72 

73 

73 

74 

71 

72 

71 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

72 

70 

74 

70 

72.5 

POMPANO  BEACH 

MAX 

90 

92 

94 

94 

93 

95 

94 

93 

89 

93 

94 

90 

92 

92 

90 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

84 

69 

89 

90 

92 

93 

92 

90 

89 

65 

91  2 

MIN 

69 

68 

72 

71 

71 

71 

73 

71 

70 

71 

70 

70 

73 

72 

73 

70 

68 

70 

70 

70 

67 

70 

71.1 

PUNTA  GOROA 

MAX 

91 

90 

91 

93 

95 

93 

90 

90 

91 

92 

91 

94 

97 

95 

92 

94 

95 

94 

94 

95 

91 

92 

93 

92 

91 

91 

92 

94 

90 

90 

92 

92  4 

MIN 

71 

71 

70 

70 

° 

72 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 

97 

94 

94 

99 

97 

99 

100 

97 

96 

97 

99 

102 

102 

102 

96 

100 

100 

100 

100 

98 

91 

93 

92 

92 

94 

93 

97 

100 

93 

97 

99 

97  1 

MIN 

73 

73 

72 

70 

73 

75 

76 

73 

71 

75 

66 

67 

68 

70 

71 

67 

72 

''^ 

71.3 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 

95 

97 

94 

97 

97 

97 

98 

89 

95 

95 

97 

100 

100 

99 

94 

99 

98 

100 

101 

95 

93 

91 

92 

91 

93 

96 

100 

100 

100 

96 

97 

96.5 

MIN 

68 

72 

71 

71 

72 

74 

77 

70 

71 

73 

72 

70 

69 

72 

65 

63 

70 

69 

68 

68 

69 

73 

69 

70 

68 

70 

68 

69 

70.3 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

90 

93 

94 

94 

93 

97 

90 

90 

93 

94 

93 

92 

91 

92 

91 

92 

93 

92 

94 

92 

92 

86 

91 

91 

87 

92 

92 

91 

90 

69 

85 

MIN 

71 

70 

75 

74 

72 

73 

75 

74 

74 

72 

72 

74 

74 

72 

73 

73 

73 

72 

70 

72.6 

SAINT  AUGUSTlNE 

95 

98 

98 

96 

91 

69 

92 

95 

92 

96 

95 

95 

91 

91 

98 

93 

97 

95 

93 

92 

93 

85 

92 

93 

95 

93 

93 

96 

96 

94.1 

MIN 

69 

71 

79 

74 

73 

75 

75 

73 

71 

75 

72 

70 

70 

71 

72 

70 

73 

68 

70 

70 

72.3 

SAINT  LEO 

MAX 

93 

93 

93 

93 

95 

94 

92 

90 

89 

94 

93 

94 

95 

95 

95 

94 

96 

96 

96 

95 

93 

92 

93 

89 

92 

95 

94 

95 

68 

94 

93 

93  3 

MIN 

72 

74 

76 

75 

75 

75 

72 

72 

74 

76 

70 

74 

74 

75 

74 

72 

72 

77 

73 

75 

72 

73 

72 

74 

75 

74 

73 

73 

74 

74 

71 

73.6 

SA I  NT  MARKS   6  SE 

MAX 

93 

92 

93 

94 

95 

98 

98 

86 

93 

92 

93 

94 

93 

96 

94 

90 

93 

94 

94 

92 

90 

93 

90 

92 

91 

89 

94 

97 

94 

92 

93 

93.0 

MiN 

71 

74 

73 

71 

77 

74 

73 

71 

72 

72 

6  8 

69 

70 

68 

71 

71.3 

ST  PETERSBURG 

90 

89 

89 

92 

91 

90 

90 

89 

88 

89 

91 

92 

96 

94 

93 

93 

93 

92 

91 

94 

94 

94 

94 

90 

93 

91 

69 

90 

87 

90 

89 

91  .2 

MIN 

74 

77 

78 

77 

78 

76 

80 

73 

73 

77 

78 

78 

78 

79 

76 

74 

74 

73 

72 

74 

75.4 

SANFORD 

MAX 

MIN 

SARASOTA 

MAX 

89 

90 

90 

91 

93 

91 

91 

90 

91 

91 

91 

94 

95 

94 

94 

95 

92 

92 

92 

95 

91 

93 

94 

93 

93 

90 

90 

9- 

■-:  0 

91 

89 

91  .7 

MIN 

■  73 

74 

79 

73 

75 

76 

80 

73 

71 

75 

74 

74 

75 

73 

73 

72 

70 

7 1 

74 

" 

^' 

76 

.  2 

66 

73.4 

SECOTAN 

MAX 

95 

93 

93 

96 

97 

loo 

99 

90 

95 

95 

97 

100 

99 

98 

92 

95 

97 

96 

97 

98 

96 

95 

94 

92 

94 

94 

98 

100 

99 

96 

95 

96  .0 

MIN 

66 

67 

71 

70 

70 

70 

72 

69 

70 

66 

64 

65 

69 

68 

66 

65 

72 

69 

70 

68 

69 

70 

68 

69 

67.9 

STUART 

MAX 

94 

93 

95 

93 

95 

96 

94 

93 

90 

95 

93 

92 

95 

93 

90 

90 

93 

94 

93 

93 

90 

90 

93 

89 

90 

93 

92 

96 

92 

93 

91 

92  .6 

MIN 

75 

75 

76 

78 

78 

78 

77 

74 

75 

74 

75 

76 

77 

75 

74 

70 

75.0 

SUNN  I  LAND 

90 

89 

94 

95 

92 

93 

92 

91 

91 

92 

91 

90 

90 

91 

90 

93 

93 

94 

90 

88 

90 

89 

89 

92 

92 

94 

93 

90 

66 

91.2 

MIN 

75 

74 

74 

74 

77 

75 

75 

74 

73 

75 

74 

71 

75 

74.1 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

96 

95 

90 

96 

96 

97 

98 

89 

91 

95 

96 

99 

98 

97 

92 

95 

97 

97 

97 

97 

94 

93 

93 

92 

93 

93 

95 

98 

94 

95 

97 

95.0 

MIN 

72 

72 

72 

70 

74 

76 

76 

73 

74 

75 

69 

70 

71 

72 

73 

70 

72.7 

TAMI AM  I    TRL  40  M I  BEND 

MAX 

95 

93 

93 

97 

95 

96 

95 

93 

95 

95 

95 

93 

94 

91 

91 

92 

90 

92 

92 

93 

92 

90 

90 

90 

91 

89 

90 

91 

90 

94 

90 

92.5 

MIN 

76 

76 

77 

79 

78 

77 

77 

77 

77 

77 

75 

76 

77 

77 

74 

78 

76 

73 

76 

76 

72 

76.0 

T AMP A   WB  AIRPORT 

MAX 

88 

89 

91 

93 

93 

9  1 

91 

87 

88 

90 

91 

92 

92 

93 

92 

93 

91 

91 

92 

94 

91 

93 

92 

88 

93 

69 

67 

93 

84 

69 

87 

90.6 

MIN 

73 

76 

79 

76 

77 

75 

73 

72 

76 

76 

77 

76 

75 

73 

74 

76 

74 

76 

74 

74 

74.4 

TARPON  5PR INGS 

MAX 

90 

91 

91 

92 

92 

92 

91 

68 

90 

90 

90 

92 

93 

93 

94 

93 

91 

93 

93 

95 

92 

94 

95 

91 

94 

90 

91 

91 

85 

90 

90 

91  5 

MIN 

73 

75 

6  1 

78 

75 

81 

73 

73 

76 

78 

77 

75 

75 

75 

74 

72 

71 

70 

72 

72 

74 

74 

74 

79 

74 

74.6 

TAvERN [ ER 

91 

90 

94 

92 

91 

92 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

90 

90 

91 

89 

91 

90 

96 

85 

88 

86 

68 

69 

92 

92 

90 

85 

88 

90  3 

MIN 

79 

78 

79 

78 

82 

81 

79 

80 

81 

82 

78 

79 

82 

82 

81 

82 

82 

81 

82 

80 

81 

74 

78 

78 

76 

78 

76 

78.8 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

91 

93 

93 

96 

94 

96 

91 

88 

94 

94 

93 

93 

95 

89 

91 

92 

95 

97 

95 

96 

94 

92 

93 

95 

93 

91 

94 

95 

96 

96 

93 

93  5 

MIN 

71 

71 

73 

72 

74 

72 

71 

70 

73 

74 

70 

71 

72 

73 

71 

72.4 

TURKEY  HAMMOCK 

MAX 

93 

93 

94 

99 

100 

94 

94 

93 

97 

97 

94 

90 

90 

98 

98 

96 

96 

95 

100 

92 

93 

92 

96 

98 

68 

94 

89 

MIN 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

73 

70 

74 

73 

72 

74 

73 

73 

72 

72 

7  3 

7  0 

72.4 

90 

91 

94 

90 

92 

94 

92 

88 

93 

94 

90 

89 

89 

88 

88 

89 

91 

92 

90 

90 

69 

90 

90 

88 

89 

90 

91 

94 

90 

93 

85 

90  4 

MIN 

73 

74 

75 

76 

77 

77 

76 

74 

74 

75 

71 

74 

77 

76 

77 

76 

78 

60 

76 

75.3 

WAUCHULA   2  NW 

MAX 

91 

90 

92 

95 

96 

95 

95 

93 

94 

93 

94 

93 

95 

94 

92 

94 

94 

95 

94 

94 

91 

91 

92 

93 

92 

94 

95 

96 

88 

91 

88 

93.0 

MIN 

70 

70 

70 

70 

72 

70 

72 

70 

71 

72 

70 

70 

73 

70 

71 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 

MIN 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

93 

93 

94 

94 

94 

95 

94 

92 

90 

95 

92 

93 

93 

92 

89 

91 

92 

94 

94 

93 

93 

89 

90 

90 

89 

93 

94 

96 

90 

69 

88 

92.2 

MIN 

74 

73 

76 

77 

76 

76 

77 

76 

74 

75 

75 

79 

77 

77 

75 

76 

76 

77 

73 

79 

76 

72 

79 

76 

77 

73 

74 

74 

73 

73 

71 

75.5 

WINTEP  HAVEN 

MAX 

92 

94 

89 

93 

95 

96 

94 

93 

90 

93 

93 

95 

95 

95 

94 

93 

95 

96 

94 

96 

95 

93 

93 

93 

93 

94 

96 

96 

96 

67 

96 

93.7 

MIN 

73 

73 

74 

74 

75 

75 

76 

72 

73 

73 

74 

74 

76 

75 

74 

73 

76 

71 

75 

75 

75 

72 

75 

75 

76 

74 

76 

74 

74 

72 

74.1 

Smm  r«f«r«DC*  ootcs  follovluK  Station  lBd«z. 
-   98  - 


Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
AUGUST  1954 


Day  of  month 


Stabon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total ; 
Avg.j 

BAY  LAKE 

EVAP 

.24 

.18 

.23 

.21 

.23 

.28 

.23 

.20 

.05 

.30 

.21 

.20 

.22 

.23 

.31 

.25 

.37 

.19 

.12 

.17 

.23 

.16 

.19 

.30 

.22 

.19 

.16 

.20 

.14 

.07 

.21 

6  19 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.  23 

.24 

.  25 

.  27 

.  31 

.  29 

.28 

.26 

.21 

.  13 

.  32 

.  19 

.  13 

.  22 

.  24 

.  10 

.  20 

.  19 

.16 

.  25 

.  16 

30 

.  13 

.37 

.  24 

.  12 

.  27 

28 

26 

14 

6.81 

WIND 

• 

ioi 

ioo 

97 

120 

122 

io9 

104 

121 

65 

96 

io9 

93 

89 

97 

80 

69 

95 

82 

156 

160 

186 

164 

123 

88 

117 

152 

168 

121 

136 

BELLE  GLADE  BRCN  GATE  4  (a) 

ETAP 

.  08 

.  14 

.  16 

.  19 

.  31 

.  20 

.20 

.  13 

.  19 

.19 

.  20 

.15 

.  06 

.  17 

.  16 

.  11 

.  13 

.  12 

10 

.  12 

.  09 

.  20 

.  12 

20 

09 

06 

15 

4.64 

CLEWISTON  D  S  EMGRS  (a) 

EVAP 

.12 

.15 

.26 

.15 

.26 

.27 

.28 

.22 

.18 

.21 

.23 

.17 

.22 

.16 

.16 

.22 

.15 

.18 

.21 

.24 

.19 

.20 

.10 

.27 

.21 

.11 

.21 

.21 

.  11 

.16 

.15 

5.96 

MAX 

93 

94 

96 

95 

97 

98 

94 

94 

92 

89 

94 

94 

94 

94 

91 

91 

94 

96 

96 

96 

94 

92 

93.3 

HIN 

82 

82 

82 

83 

83 

83 

82 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

82 

80 

83 

82 

82 

82 

83 

82 

82 

79 

79 

79 

79 

74 

73 

72 

77 

83 

80 . 5 

FORT  LAUDERDALE  7  W 

EVAP 

.14 

.  24 

.  25 

.25 

.23 

.30 

.  27 

.  41 

.  17 

.  17 

.  18 

.20 

.  18 

.  28 

.  28 

.  25 

.13 

.  25 

.  25 

.  15 

.  26 

.43 

.  04 

.  28 

.  31 

.  24 

.  33 

30 

.  28 

16 

.  30 

7 . 41 

WIND 

29 

33 

24 

15 

27 

45 

32 

21 

24 

30 

27 

19 

50 

37 

42 

38 

31 

25 

46 

14 

73 

95 

63 

io2 

65 

48 

SO 

29 

47 

40 

53 

1263 

GAINESVILLE  2  SW 

EVAP 

.29 

.68 

.78 

.25 

.30 

.30 

.24 

.15 

.14 

.12 

.06 

.33 

.23 

.14 

.38 

.20 

.02 

.08 

.56 

- 

.40 

_ 

.17 

.51 

.17 

.20 

.23 

_ 

_ 

.25 

.24 

B8 . 45 

WIND 

41 

35 

74 

25 

42 

107 

10 

10 

16 

22 

14 

33 

15 

17 

12 

24 

13 

11 

12 

10 

12 

9 

8 

53 

53 

19 

33 

49 

20 

44 

18 

861 

HIALEAH 

EVAP 

.18 

.13 

.03 

.30 

.21 

.18 

.18 

.21 

.21 

.04 

- 

.33 

.15 

.35 

.45 

.07 

.07 

.14 

.10 

.21 

.49 

.30 

- 

.16 

.32 

.05 

.32 

.47 

.22 

.14 

.20 

B6.64 

WIND 

24 

20 

11 

15 

30 

25 

19 

18 

IS 

10 

20 

12 

43 

15 

65 

39 

26 

36 

24 

40 

43 

96 

57 

64 

60 

47 

13 

23 

30 

26 

33 

1003 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

.16 

.28 

.22 

.26 

.31 

.31 

.24 

.16 

.22 

.19 

.20 

.23 

.31 

.22 

.20 

.25 

WIND 

11 

15 

22 

1 

12 

20 

23 

10 

12 

18 

6 

15 

19 

13 

14 

12 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.18 

.14 

.13 

.21 

.26 

.14 

.22 

.34 

.07 

.21 

.14 

.16 

.15 

.30 

.06 

.15 

.16 

.18 

.19 

.18 

.17 

.31 

.00 

.20 

.15 

.13 

.22 

.28 

.20 

.09 

.19 

5.51 

MOORE  BAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.  32 

.  22 

.29 

.21 

.  29 

.  25 

.29 

.  18 

.  22 

.  27 

.  24 

.  17 

.  30 

.23 

.  24 

.26 

.  28 

.  19 

.31 

.  28 

.24 

.  21 

.  16 

.  31 

.  26 

.22 

.  22 

.  22 

.  29 

.  14 

.21 

7.52 

WIND 

30 

23 

46 

22 

32 

26 

32 

39 

33 

53 

42 

20 

50 

22 

48 

40 

43 

30 

38 

39 

40 

80 

73 

iio 

80 

50 

30 

40 

63 

54 

45 

1373 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.  19 

.  28 

.29 

.30 

.  30 

.  36 

.32 

.26 

.  36 

.  28 

.  23 

.  24 

.34 

.  33 

.  16 

.  12 

.  22 

.  26 

.  36 

.  33 

.  26 

26 

.  16 

.  26 

.  27 

.  00 

.27 

.  22 

.  31 

.  21 

.35 

7.89 

WIND 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

3 

1 

2 

2 

2 

6 

11 

61 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.28 

_ 

.17 

.22 

.36 

.27 

.19 

_ 

.11 

.15 

.23 

.20 

.24 

.29 

.18 

.36 

.25 

.23 

.37 

« 

.43 

.23 

.18 

.21 

.18 

.28 

.25 

.09 

.30 

.24 

B6.85 

WIND 

6 

9 

17 

18 

13 

20 

25 

16 

8 

18 

13 

9 

11 

13 

33 

20 

6 

12 

4 

39 

* 

32 

27 

31 

21 

11 

13 

21 

20 

20 

7 

473 

PORT  MATACA  S  L  CNL  (a) 

EVAP 

.18 

.30 

.29 

.32 

.29 

.29 

.42 

.30 

.24 

.29 

.32 

.35 

.30 

.23 

.10 

.12 

.26 

.20 

.38 

.39 

.15 

.31 

.26 

.23 

.13 

.11 

.36 

.35 

.30 

.07 

.26 

7.49 

WIND 

0 

1 

2 

0 

1 

8 

10 

6 

2 

4 

0 

0 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

0 

3 

10 

13 

10 

8 

97 

SUNNILAND 

EVAP 

.20 

.29 

• 

.54 

.26 

.25 

.21 

.22 

.11 

.20 

.16 

.34 

• 

.30 

.33 

.19 

.10 

.30 

.32 

.30 

.16 

.11 

.16 

.11 

.08 

.11 

.33 

.17 

.15 

.30 

B6.19 

WIND 

38 

37 

• 

93 

29 

53 

48 

43 

42 

46 

18 

106 

* 

43 

* 

L31 

54 

14 

48 

49 

56 

* 

202 

77 

48 

17 

61 

32 

87 

60 

50 

1582 

TAHIAHI  TUL  40  III  BEND 

SVAP 

.09 

.14 

.26 

.26 

.28 

.27 

.23 

.22 

.19 

.14 

.17 

.21 

.18 

.37 

.31 

.22 

.11 

.19 

.12 

.36 

.30 

.13 

.03 

.31 

.11 

.35 

.28 

.18 

.20 

85.90 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.21 

.18 

.38 

.21 

.29 

.39 

.00 

.18 

.29 

.42 

.31 

.39 

.36 

.31 

.21 

.25 

.30 

.33 

.08 

.34 

.04 

.34 

.30 

.34 

.14 

.25 

.23 

.33 

.22 

.18 

B7.44 

MAX  and  MIN  In  Table  6  refer  to  extreaes  of 
teaperature  of  vater  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  tlise  of  observation. 


(a)     Evaporation  aeasured  In  pan  36  x  36  Inches. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

• 

M 

M 

1 

■a 
J 

•-4 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refar 

to 
tables 

d 

i 

Precip 

APALACHICOCA  HB  CITY 

02U 

FRANKLIN 

9 

8*  59 

13 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

C 

022B 

DE  SOTO 

9 

27  11 

81  46 

69 

6P 

L.  L.  STIKELEATHER 

?  3  9 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

7 

27  36 

6P 

J.  WILEY  COTHRAN 

0*78 

POLK 

9 

27  5* 

81  90 

119 

8A 

BA 

CITY  OF  BARTOW 

2  3  9 

0»20 

HILLSBOROUGH 

9 

28  04 

82  30 

91 

7A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

BELLE  OCAOE  6XP  ST* 

0611 

PALM  BEACH 

^ 

26  39 

80  39 

16 

SA 

eA 

STATE  Exp  STATION 

2  3  9  6 

BCLLE  CLADE  HRN  GATE  ^ 

0616 

PALM  BEACH 

26  42 

80  43 

31 

^6P 

CORPS  Of  ENGINEERS 

3  6 

c 

BIG  ^INE  KEV  inn 

MONROE 

5 

24  *0 

6P 

WALTER  71EGNER 

0738 

ORANGE 

a 

28  33 

81  06 

65 

HID 

MAS. MILDRED  M.GROSE 

c 

BLAC'I.HAN  A  WNW 

0763 

OKALOOSA 

3 

30  97 

86  42 

200 

MID 

MRS.   S.  VOUNGBLOOO 

c 

BLOUNrSTOWN  2  SE 

08  OA 

CALHOUN 

69  02 

91 

7A 

7A 

JOHN  PUHIFOY 

2  3  5 

BOCA  RATON 

0843 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

80  09 

16 

MID 

HAROLD  A.  TURNER 

c 

BOnn<L  SPGS  2  ESE 

LEE 

5 

26  20 

81  49 

10 

6P 

GLADYS  N.  COLLINS 

3 

BAAOENTON  EXP  STA 

09A0 

HANATEE 

5 

27  29 

82  33 

10 

8A 

8A 

GULF  COAST  EXP  STA 

2  3  9 

BftANFORD 

0975 

SUWANNEE 

10 

29  98 

82  96 

MID 

MRS-   BEULAH  STANLEY 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

84  99 

160 

MID 

WILLARD  R.  ADAMS 

c 

BftOOKSVlLLE  CHIN  HILL 

10A6 

HERNANDO 

5 

26  37 

82  22 

275 

5P 

9P 

MISS  L.VON  BOROWSKY 

2  3  5 

c 

BUSMNELL  2  E 

SUMTER 

5 

28  40 

6P 

MRS.  A.  M.  NELSON 

CAMP  Bland I NO 

1218 

CLAY 

8 

29  59 

81  59 

190 

5P 

9P 

LEROY  G.  NORMAN.  JR 

2  3  5 

CANAL  POINT  GATE  i 

1271 

PALM  BEACH 

26  52 

60  38 

36 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

CANAL  POINT  USOA 

1276 

PALM  BEACH 

60  38 

25 

MID 

BA 

SUGAR  PLANT  FLD  STA 

2  3  5 

CAPE  SABLE  fi«NGfR  STA 

1306 

MONROE 

6 

26  11 

80  5* 

* 

5P 

NAT lONAL  PARK  SVC 

2  3  6 

CAPT IVA 

LEE 

5 

26  32 

5P 

ALLEN  T .  WEEKS 

CARRABELLE 

1366 

FRANKLIN 

5 

29  61 

8*  40 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  5 

CAH^VILLE 

1386 

WASHINGTON 

3 

30  46 

65  49 

66 

CHESTER  R.  DAVIS 

3 

CEOflR  KEV 

1<>32 

LEVY 

5 

29  08 

83  02 

19 

6P 

6P 

C.  C.  WHIDDON 

2  3  5 

CHATTAHOOCHEE  1  W 

1502 

GADSDEN 

1 

30  42 

84  52 

90 

7A 

CECIL  L.  RAMSEY 

CHIPLfy  3  £ 

WASHINGTON 

3 

30  47 

5P 

A.  W.  O'STEEN 

2  3  6 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

5 

27  59 

62  50 

5 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  9 

CLERMONT  6  S 

1641 

LAKE 

26  29 

81  46 

140 

6P 

6P 

ED  OLIvENBAUH 

2  3  9 

CLEWISrON 

1649 

HENDRY 

60  96 

18 

6P 

6ERVIN  N.  PITZtN 

3 

CLEVISTCH  U  S  ENGINEERS 

1654 

HENDRY 

7 

26  49 

60  96 

20 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  6  6 

c 

COCONUT  GROVE  7  S 

DADE 

2 

25  39 

8A 

eA 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  9 

COMPASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

5 

30  36 

65  24 

213 

6P 

EARL  E.  THARP 

2  3  9 

CRESCENT  CITY  2  SW 

197B 

PUTNAM 

e 

29  25 

61  31 

50 

6P 

W.   S.  NcWBOLD 

2  3  9 

CRESTVIEW 

1963 

OKALOOSA 

86  34 

236 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

5 

29  38 

83  07 

45 

MIO 

COUNTY  AGENTS  OFFICt 

c 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

201 1 

DIXIE 

9 

29  38 

83  06 

42 

MIO 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  6 

DAN  I A   1,  WNW 

2114 

BROWARD 

2 

26  04 

80  12 

7 

MID 

FLA.  POWER  t  LIGHT 

OAYTONA  BEACH 

2160 

VOLUSIA 

2 

29  13 

Bl  02 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP, 

2  3  5 

OAYTONA  BEACH  H6  AP 

213a 

VOLUSIA 

81  03 

31 

MIO 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

c 

OE  FUNiAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3 

30  A3 

86  07 

295 

6P 

H.  C.  STORKS 

2  3  5 

DE  LAND 

2229 

VOLUSIA 

29  02 

9A 

CHAHBER  OF  COWERCE 

2  3  6 

DCMLING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10 

30  19 

83  13 

- 

MID 

MRS.  HATT IE  TOOLE 

c 

DRY  TORTUGAS 

241B 

MONROE 

5 

24  36 

82  52 

3 

6P 

6P 

JOm  R.  DEWEESE 

2  3  9 

2827 

61  41 

85 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

EVERGLADES 

2850 

COLLIER 

5 

25  5! 

01  23 

3 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

FEDERAL  POINT 

PUTNAM 

8 

29  44 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

FELOA  2  N 

2923 

HENDRY 

26  33 

81  26 

18 

MID 

MRS.  DAISY  E. PARSONS 

c 

FELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

SO  36 

25 

4P 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

FERNANDINA  BEACH 

294* 

81  27 

22 

6P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  6 

FORT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

7 

27  32 

80  46 

60 

MID 

U.  S.  CEO.  SURVEY 

c 

FORT  LAUOeROALE 

BROWARD 

2 

26  06 

6P 

F.   P.  WEDFORO,  JR. 

2  3  5 

FT  LAUDERDALE  6AHIA-HAR 

316S 

BROWARD 

2 

26  07 

80  06 

7 

5P 

5P 

BAHIA-MAR  YACHT  HRBR     2  3  5 

FT  LAUDERDALE  7  W 

3171 

BROWARD 

2 

26  06 

80  14 

7 

BA 

U  OF  F  PLANTATION  LAB  2  3  5  6 

c 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

31S6 

LEE 

9 

26  39 

81  62 

15 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

c 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

80  19 

10 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNIVERSITT 

ALACHUA 

a 

29  39 

8A 

H,  e.  ERATLEY 

2  3  5 

GAINESVILLE  2  Sn 

3321 

ALACHUA 

a 

29  38 

62  22 

139 

4P 

AGRONOMY  DEPT  U  OF  F 

2  3  5  6 

c 

GLEN  ST  KARY  NURSERIES 

3470 

BAKER 

9 

30  15 

62  10 

140 

4P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

2  3  6 

GRACEVILLE  3  E 

3S3B 

JACKSON 

3 

30  58 

66  29 

160 

MID 

WILLIE  CRUTCHFIELD 

c 

GRAPE  HAMMOCK  CP. RANCH 

3571 

POLK 

7 

27  46 

61  15 

60 

5P 

5P 

COMBINED  WITH  STA  NUMBER  9046  8 

>'54 

HART  LAKE 

ORANGE 

26  23 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

HIALEAH 

3909 

DADE 

2 

25  50 

60  17 

8 

8A 

eA 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

c 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

10 

29  60 

82  36 

79 

9P 

9P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  6 

3976 

0 

30  42 

81  56 

70 

6P 

6P 

BRUNO  SCHROBBACH 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  HVR  ST  PK 

3966 

■1ILLSB0R0UGH 

5 

2&  09 

62  14 

60 

BA 

STATE  PARK 

3 

HOLOPAW  3  NNH 

4075 

OSCEOLA 

8 

28  11 

TRIPLE  E. DEVELOP .CO 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

4091 

DADE 

2 

25  30 

80  30 

11 

4P 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

c 

HYPOLUXO 

4198 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

80  03 

12 

6P 

6P 

J.  L.  GARNETT 

2  3  5 

4273 

5 

29  02 

62  41 

12 

MID 

FLA.    POWER  COMPANY 

c 

INVERNESS 

:iTBUS 

9 

26  50 

82  20 

70 

6P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

ISLEWORTH 

4332 

ORANGE 

6 

28  26 

6P 

CHASE  0  COMPANY 

3 

JACKSONVILLE  WB  AP 

4358 

DUVAL 

6 

30  26 

61  39 

24 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

c 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

2 

30  17 

81  24 

10 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

JACKSOtJVI LL E  MB  CITY 

4371 

30  20 

61  39 

18 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

c 

JASPER  9  ESE 

4394 

tAMILTCN 

10 

30  3Q 

82  48 

140 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KENDALL  2  E 

4518 

DADE 

2 

26  41 

60  17 

16 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  WB  CITY 

*575 

MONROE 

5 

2*  33 

61  48 

9 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

KISSIWEE 

4620 

OSCEOLA 

28  le 

61  29 

69 

6P 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  6 

KISSiM4EE  2 

4625 

OSCEOLA 

7 

26  IS 

61  2* 

68 

MID 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

c 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

5 

26  46 

61  26 

13 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

2  3  5 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

4707 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

160 

9P 

6P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

c 

LAKC  CITY  2  E 

4  731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

205 

9P 

9P 

CHARLES  D.  LOCKWOOO 

2  3  5 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

B 

26  32 

81  26 

119 

9A 

9A 

SUBTROP  FRT  FLD  STA 

2  3  5 

LAKELAND  WB  CITy 

4797 

POLK 

5 

28  02 

81  59 

21* 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

c 

LAKE  PLACID  2  SW 

4843 

HIGHLANDS 

27  17 

81  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  6  6 

LAKE  TRAFFORD 

4866 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

7A 

JAMES  H.  PEPPER 

3 

LAMONT  e  W 

b892 

JEFFERSON 

9 

30  24 

83  59 

190 

MID 

TUNGSTEN  PLANTATION 

c 

LEESBURG 

LAKE 

6 

26  49 

81  92 

MID 

EDDIE  C.  BUTLER 

c 

FLORIDA 
AUGUST  199* 


Station 

Index  No.  1 

County 

 1 

1 

1 

Latitude  | 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
timo 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

9035 

2*  6* 

80  *2 

6 

HID 

DR    E    C  LUNSFORO 

C 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

82  5B 

120 

6P 

6P 

EdIsON  K.  HAMILTON 

2  3  5 

LONGBOAT  KEY 

9124 

SARASOTA 

9 

27  26 

82  *0 

6P 

G.  W.  HERRINGSHAW 

3 

LOXAHATCHEE 

5182 

PALM  BEACH 

7 

26  *1 

80  16 

1* 

6P 

6P 

C.   A.  KING 

2  3  5  6 

c 

LVNNE  4  SE 

9237 

MARION 

8 

29  10 

81  52 

HID 

OTIS  B.  FORT 

MADISON 

5275 

MADISON 

30  28 

83  25 

1*5 

MARATHON  VACA  KEY 

5351 

MONROE 

5 

2*  *3 

81  06 

6P 

6P 

U.S.  PUB. HEALTH  SVC 

MARIANNA  CAA  AP 

5367 

JACKSON 

I 

30  50 

66  11 

110 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADH. 

2  3  6 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

1 

30  65 

86  17 

120 

5P 

5P 

FLA.    IND, S. FOR  BOYS 

2  3  6 

MARINELAND 

FLAGLER 

2 

81  13 

10 

HID 

MARINE  STUDIO  INC 

MAYO  5  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

30  06 

83  1* 

6P 

6P 

2  3  5 

MELBOURNE 

BREVARD 

2 

GERALD  E.  EINAM 

HERRITT  ISLAND 

5643 

BREVARD 

2 

28  21 

80  42 

29 

6P 

6P 

RICHARD  E.  DEWEY 

2  3  6 

MIAMI  BEACH 

6658 

DADE 

2 

25  *7 

80  08 

9 

5P 

5P 

LIFE  GIJARD  PATROL 

2  3  6 

MIAMI  WB  AIRPORT 

5663 

DADE 

2 

25  *9 

U.S.  WEA7HER  BUREAU 

2  3  6 

MIAMI  WB  C ITY 

DADE 

^ 

25  *7 

MID 

HID 

U.S.  WFATHER  BUREAU 

HILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

5 

30  *7 

87  09 

217 

9P 

5P 

AGR.  EXP.  STATION 

MONT  I CELLO 

5679 

JEFFERSON 

5 

30  32 

83  52 

2QZ 

MID 

BA 

A,  M.  PHILLIPS 

2  3  6 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5699 

GLADES 

7 

26  90 

81  06 

22 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

HOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

7 

27  56 

81  36 

160 

6P 

9P 

HOUNTAIN  LAKE  CORP 

2  3  5 

MT  PLEASANT 

6990 

GADSDEN 

^ 

30  *0 

84  42 

301 

6P 

6P 

A     N  HUBBARD 

2  3  5 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6066 

SARASOTA 

5 

27  15 

82  19 

STATE  PARK  SERVICE 

3 

NAPLES 

6078 

COLLIER 

5 

26  09 

81  47 

^* 

5P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

80  67 

10 

A.    B.  NORDMAN 

2  3  5 

NICEVILLE 

62*0 

OKALOOSA 

9 

30  31 

86  30 

60 

SA 

11 

JACKSON   &0. FOR. STA. 

2  3  6 

c 

NITTAW  1  S 

6251 

OSCEOLA 

27  66 

81  00 

60 

BP 

U    S    GEO  SURVEY 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

PALM  BEACH 

7 

26  33 

60  43 

14 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

7 

26  20 

60  32 

22 

MID 

U.  S.  GEO,  SURVEY 

c 

OCA  LA 

6414 

I4ARI0N 

5 

29  11 

82  06 

5P 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

OCA LA  2  NE 

6419 

MARION 

5 

29  13 

82  07 

66 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  5 

OKEECHOBEE  9  W 

6460 

27  I* 

80  59 

30 

5P 

3 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

OKEECHOBEE 

7 

27  13 

34 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

ORANGE  CITY  3  S 

6584 

VOLUSIA 

6 

28  55 

81  16 

75 

HID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

6 

28  33 

81  21 

111 

5P 

6P 

ORLANDO  UTILI.  CO»l 

2  3  5  6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

6 

26  33 

61  20 

106 

MID 

HID 

U.S,  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

ORTONA  LOCK  2 

GLADES 

^ 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALATKA 

PUTNAM 

e 

29  39 

81  36 

15 

6P 

6P 

CITY  OF  PALATICA 

2  3  6 

PANACEA 

6828 

WAKULLA 

9 

30  02 

84  24 

5 

HID 

HR,  OTIS  L.  VAUSE 

c 

PANAMA  CITY 

BAY 

5 

30  10 

85  42 

15 

5P 

9P 

E,  S.  DAY 

2  3  5 

PANAMA  CITY  2 

BAY 

5 

3C  10 

86  *0 

37 

HID 

FLA,  FOR  il  SERVICE 

PARISH 

MANATEE 

CHARLES  W  PARRISH 

PENNSUCO  4  NW 

DADE 

2 

U.  S.  GEO,  SURVEY 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

6 

30  26 

67  12 

no 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  3  5 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

30  25 

87  13 

13 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

PETERS 

7033 

DADE 

2 

25  36 

80  21 

16 

6A 

DI   GIORGIO  FRun 

PLANT  CITY 

HILLSBOROUGH 

82  06 

121 

9P 

9P 

D    A  STORMS 

2  3  5 

POHPANO  BEACH 

BROWARD 

2 

26  1* 

80  09 

22 

9P 

9P 

ST,  FARMERS'  MARKET 

2  3  5 

PORT  KAYACA  5  L  CNL 

7293 

MARTIN 

26  69 

60  37 

34 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

c 

PUNT A  GOROA 

7399 

CHARLOTTE 

5 

26  56 

62  03 

5P 

5P 

E,  J.  MC  CANN 

?  I  i 

QUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

6 

30  35 

8*  35 

250 

5P 

5P 

N.FLA.  EXP.  STATION 

2  3  5 

RAIFORD  STATE  PRISON 

UNION 

30  0* 

62  11 

120 

FLA    STATE  PRISON 

5  J  i 

c 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

25  22 

80  35 

10 

9P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

2 

29  94 

81  19 

15 

6P 

6P 

CTY  OF  ST, AUGUSTINE 

III 

SAINT  LEO 

7B91 

PASCO 

9 

2B  21 

B2  16 

178 

7P 

7P 

GEORGE  E.  HONTPETIT 

2  3  9 

c 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7659 

MARTIN 

2 

27  05 

80  18 

16 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

30  06 

8*  10 

17 

FISH  f,  WLDLIFE  SVC 

2  3  9 

ST  PETERSBURG 

7886 

PINELLAS 

5 

27  *7 

82  36 

35 

5P 

5P 

CITY  OF  ST  PET 'BURG 

2  3  9 

c 

SANFORD 

7977 

SEMINOLE 

8 

26  46 

81  16 

32 

SA 

E.   J.  HOUGHTON,  JR. 

2  3  9 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

5 

27  21 

82  32 

30 

5P 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  6 

SECOTAN 

TAYLOR 

5 

30  12 

83  39 

50 

FLA.  FOREST  SERVICE 

STUART 

8620 

27  12 

80  15 

10 

6P 

2  3  6 

SUNN  I  LAND 

8671 

COLLIER 

I 

26  16 

81  21 

13 

5P 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  3  6  6 

c 

TALLAHASSEE  Wfl  AP 

8798 

LEON 

5 

30  26 

8*  20 

64 

HID 

MID 

U.S,  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

TAHIAMI  CANAL 

8779 

DADE 

25  *6 

80  27 

13 

MID 

U,  S.  GEO.  SURVEY 

c 

TAHIAMI   TRL  40  HI  BEND 

8780 

DADE 

25  *6 

80  60 

12 

lOA 

IDA 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5  6 

c 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8  768 

27  66 

82  32 

19 

MID 

MID 

U  S    WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

TARPON  SPRINGS 

6624 

PINELLAS 

9 

28  09 

82  49 

B 

BP 

BP 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2  3  5 

TAVERNIER 

6641 

MONROE 

2 

26  01 

60  30 

5 

7A 

7P 

CAPT,    EUGENE  LOWE 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

6942 

BREVARD 

2 

26  37 

60  50 

*0 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3  9 

TURK FY  HAMMOCK 

OSCEOLA 

7 

27  48 

61  11 

66 

5P 

6P 

MRS.WILMA  RAULERSON 

2  3  5 

c 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

9 

27  06 

92  27 

10 

mo 

VENICE  GONDOLIER 

c 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

27  02 

81  21 

70 

MID 

VAN  T.  OXER 

c 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3 

30  38 

65  *3 

46 

iMID 

JAMES  D.  PARISH 

c 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

80  29 

2* 

4ID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  6 

c 

WAUCHULA  2  NW 

9*01 

HARDEE 

5 

27  3* 

81  *9 

120 

6P 

6P 

H,  L,  CARLTON 

2  3  6 

WEST  PALM  BEACH 

9620 

PALM  BEACH 

2 

26  *2 

80  02 

15 

6P 

6P 

POST-TIMES 

2  3  5 

WEST  PALH  BEACH  WB  AP 

9529 

PALM  BEACH 

2 

26  *1 

80  06 

19 

4ID 

U,S,  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

28  01 

81  4* 

175 

lOA 

104 

U, S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  6 

t    1-APALACRICOLA;     3-ATLANTIC;     a-CBOCTAVHATCHn ;     4-KnRGLAOI:     S-COLT;     B-OCHLOCIOni;     7-0CaCHDBI>:     B-ST.  JOns^     9-ST.  IU>Ti  lO-SIIIAIIIIXI 

RIFKBXNCl  HOTES 

Th»  four  digit  l4l«Btl<leAtlOD  auabara  la  tb«  ladM  DUBb«r  colinu  of  tbo  Station  Index  aaslKaed  an  •  at«te  bulla,     Tb«r«  «111  t>«  no  duplication  of  nuabcra  i 

rifUTM  ud  letter*  follovlac  the  etBtlon  nue,  eucb  u  13  SSt,  ladlcete  distance  In  Hllee  ud  dlroctloo  (roa  tbe  poat  offlee. 


Obserratloa  tlaee  given  Id  the  Stntloa  Index  nr*  In  local 
Delared  data  and  correetlona  vlll  be  carried  only  In  tbe  Juoi 
■eatlat  degree  dar*  for  tbe  preceding  13  aontbe  vlll  be  carr: 
Station*  appearing  in  tbe  Index,  but  for  vhlcta  data  are  not  : 
.onal  units  used  In  tbla  bi 


and  Deceaber  Isauua  of  tbia  bulletin, 
ed  In  tbe  June  laeue  of  tfata  bulletin. 

lated  in  tbe  tables,  are  either  alsalng  or  received  too  late  to  be  Included  Id  tble  Issue. 

lletln  are:  teaperaturs  In  *F.,  precipitation  and  evaporation  In  Inobes,  and  elod  aovsaent  In  allea.  Degree  days  are  based  on  a  dally 
an  of  4  foot  dlaaeter  unless  othsrslse  shovn  by  footnote  follovlng  Table  6. 


Ivaporatlon  la  saaaured  In  the  atandard  leather  Bureau  type  | 
Sleet  aad  hall  eere  Included  la  anovfall  totals  In  Table  1,  beginning  «ttb  Julr  1048. 
Asoiuta  In  Table  3  are  froa  non-record ing  gages,  ualeaa  otbervlee  Indicated. 

Data  In  Tablee  3.  9  and  8  are  for  tbe  34  houra  ending  at  tls*  of  observation.     See  the  Station  Index  for  obaervatlon  tlae. 
-    I^^record  In  Tablee  3,  B  and  the  Station  Index.     Ro  record  In  Tablee  3  and  5  la  Indicated  bj  do  antrr. 
•    Aaount   included  In  follovlng  seaeureaent,  tlae  dlatrlbutlon  unknovn . 

«    Data  la  the  coluan  foraerly  beaded  Ro.  of  Daja  ,01  or  aore  have  been  changed  to  Bo.  of  Dare  .10  or  aore  effeotlve  Jaauarr  1.  X9M. 
//    Oage  la  equipped  «lth  *  elndableld, 
B    idjuatod  to  ■  full  aonth. 

^    ^url*  Precip  I  tatToo'o't  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  atatlona.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  publlabed  later  In 

B    Water  equivalent  of  enoefall  ehoUr  or  partly  eetlaated,  using  a  ratio  of  1  inch  smter  equivalent  to  every  10  Inches  of  nee  enortall. 

■    we  or  aore  daya  of  record  slaalagi     aee  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  atatlon.  have  been  adjuated  to  repreaent  the  value  for  a  full  aonth. 
a    xaounte  froa  recording  gage     (These  aaounta  are  eseentially  accurate  but  say  vary  aligbtly  fros  the  asounte  to  be  published  later  In  Bourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  aaount  too  aaall  to  aeaeure. 

:30  a.s..  B  S.T.  of  the  follovlng  day. 

tkII*iiIt?li*'S.^if*'  "OPJ.  •ontbly  and  annual;  $3.30  per  year.     (Yearly  subscription  Ineludss  tbe  Annual  Sunary.)     Cheeks  and  aoney  orders  abould  be  aade  payable  to  tbe  Treaaurer  of 

»ne  uBiteo  States,    Realttanaes  and  eorrespondenoe  regarding  subscriptions  should  bs  seat  to  ths  Bupsrlntendeat  of  Docuaeats,  OovsraMot  Printing  Office.  Washington  35.  D,  C. 
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FLORIDA  -  SEPTEMBER  1954 
WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  averaged  80.8°  (1.4° 
above  normal)  and  extremes  ranged 
from  102°  at  Crescent  City  2  SW, 
Monticello,  Mt ,  Pleasant,  and  Nice- 
ville  to  56°  at  Milton  Experiment 
Station.     Precipitation  averaged 
6.62  inches   (0.25  of  an  inch  below 
normal)  and  station  totals  ranged 
from  16.28  inches  at  Fort  Lauderdale 
Bahia  Mar  to  0.88  of  an  inch  at 
Chattahoochee  (see  map,  page  103  for 
distribution  of  precipitation) . 
Severe  weather  was  limited  to  a  few 
highly  localized  tornadic  storms. 

Temperatures  on  the  Peninsula  and  in 
northeast  Florida  averaged  a  little 
above  normal;  averages  in  this  instance 
hide  little  in  the  way  of  significant 
changes  since  day  to  day  temperature 
fluctuations  were  closely  associated 
with  variations  in  cloud  cover  and 
the  occurrence  of  rain.     The  prevail- 
ing wind  direction  was  about  normal 
for  September  in  that  it  embodied  an 
easterly  component  on  about  three- 
fourths  of  the  days.     Rains  on  the 
Peninsula  and  in  northeastern  Florida 
were  of  moderate  frequency  but  rather 
light  in  most  areas  the  first  third 
of  the  month.     The  llth-30th  was  a 
period  of  frequent  rains,   almost  daily 
in  some  communities,  but  amounts  of 
rain  were  only  moderate  for  the  season 
in  the  major  portion  of  the  area. 
Temperatures  in  northwest  Florida 
averaged  quite  high  due  to  several 
periods  of  hot  weather  while  the  only 
cool  periods  were  those  attributable 
to  cloudiness  associated  with  infre- 
quent rains.     The  hot  weather  periods 
were  8th-llth,   18th-21st,  and  27th- 
30th.     The  coolest  period  of  the  month 
in  this  northwest  section  was   the  15th- 
16th  and  was  due  to  heavy  cloudiness 
and  rainy  weather.     Rain  fell  on  more 
days  than  normally  expected  in  the 
Apalachicola-Tallahassee  area  but 
amounts  were  light  with  the  exception 
of  a  few  locally  heavy  rains  near  the 
coast.     Farther  west  the  rains  dimin- 
ished in  frequency  and  amounts  of 
rain  continued  light. 

Dry  weather  in  northwest  Florida  kept 
pastures  in  a  rather  poor  state  until 
after  the  middle  of  the  month  and 
caused  some  delay  in  the  planting  of 
oats  and  cover  crops.     Open  weather 


permitted  rapid  progress  with  the 
harvesting  of  corn,  cotton,  peanuts, 
and  soybeans.     Pecans  started  falling 
by  mid-month  but  nuts  were  small  as 
a  result  of  the  summer  drought.  Cit- 
rus groves  continued  in  good  condition 
and  fruit  sized  very  well  over  most 
of  the  citrus  region.     Fruit  was  small 
in  the  drier  areas  of  the  upper  east 
coast  district.     Marketing  of  grape- 
fruit in  carload  quantities  occurred 
by  mid-month,   and  oranges  moved  in 
appreciable  volume  near  the  end  of 
September.     Weather  conditions  on  the 
Peninsula  were  generally  favorable  to 
truck  farmers.     Frequent  rains  pro- 
vided adequate  soil  moisture  while 
the  heavier  rains  caused  little  damage 
and  affected  only  a  small  portion  of 
the  area.     Extensive  planting  was  done 
and  crops  made  good  progress . 

A  tornado  at  Fort  Pierce  in  the  early 
hours  of  the  18th  demolished  a  small 
home,  killing  two  of  the  occupants  and 
injuring  the  other  two.     The  second 
tornado  of  the  month  occurred  at  Merritt 
Island  about  mid-afternoon  on  the  22nd 
but  caused  no  damage.     The  third  tor- 
nado occurred  at  Hollywood  late  in  the 
afternoon  of  the  22nd  and  damaged  five 
houses  and  an  automobile.     This  storm 
started  as  a  common  whirlwind,  lifted 
above  ground,   intensified  as  it  moved 
northeastward,   and  dipped  to  the  sur- 
face to  inflict  its  damage  and  injure 
five  persons  in  a  short  and  narrow 
path.     Waterspouts  were  observed  for 
short  periods  in  the  vicinity  of  Fort 
Lauderdale  the  22nd  and  24th. 

Water  Supply 

(From  Water  Resources  Review,  September 
1954,   issued  by  U.   S.  Geological  Survey) 

"Florida.   -  Record-low  runoff  for  Sept- 
ember occurred  in  northern  Florida, 
with  flow  of  Suwannee  River  at  Branford 
lowest  in  23  years  and  Econfina  Creek 
near  Bennett  lowest  in  19  years.  A 
record-low  level  was  observed  in  the 
key  well  near  Tallahassee  and  record- 
low  levels  for  September  were  observed 
in  the  key  wells  near  Ocala  and  at 
Pensacola.     Streamflow  and  ground- 
water levels  in  southern  Florida  were 
about  normal."  -  Jacob  T.  B.  Beard 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


SEPTEICBER  1954 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

SUtioo 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 

mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7  :30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

60-10 

10-  49 

66-05 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

.JO 

?  5  % 
III 

APALACHICOLA  ITB  CITY 

- 

- 

7.8 

30 

E 

24 

~ 

~ 

" 

" 

2 

7 

5 

1 

1 

1 

17 

70 

4.8 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

18 

9.7 

25> 

mm 

9 

89 

90 

68 

81 

6 

7 

8 

0 

0 

0 

21 

6.4 

FORT  HYERS  WB  AP 

E 

20 

7.5 

26* 

WSW 

26 

94 

93 

65 

84 

8 

7 

2 

3 

3 

1 

24 

~ 

6.4 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

EHEt 

8.81 

46t 

St 

lit 

91t 

92t 

65t 

80t 

0 

4 

12 

3 

0 

1 

20 

47t 

6. It 

KEY  WEST  WB  CITY 

- 

" 

7.6 

27 

E 

14 

~ 

85 

71 

81 

10 

4 

5 

6 

0 

0 

25 

57 

6.9 

LAKELAND  WB  CITY 

5.9 

4 

7 

12 

1 

0 

0 

24 

53 

5.9 

MIAUI   WB  CITY 

SEt 

14t 

11.8 

37 

SE 

15 

84t 

84t 

66t 

78t 

5 

7 

7 

4 

0 

0 

23 

75 

6.3 

MIAMI  BEACH 

5 

11 

2 

3 

2 

0 

23 

ORLANDO  WB  AP 

HE 

15 

7.6 

25» 

NE 

19 

94 

93 

65 

83 

3 

7 

8 

2 

0 

0 

20 

6.2 

PENSACOLA  WB  CITY 

NEt 

12t 

8.31 

26 

E 

10 

80t 

84t 

56 1 

73t 

1 

2 

2 

1 

1 

0 

7 

80 

TALLAHASSEE  WB  AP 

ENE 

19 

4.7 

88 

90 

57 

75 

3 

6 

4 

2 

0 

0 

15 

5.5 

TAMPA  WB  AP 

E 

20 

7.2 

28* 

NE 

5 

93 

93 

62 

82 

5 

6 

4 

3 

2 

0 

20 

72 

6.2 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

ESE 

22 

10.8 

50« 

SSE 

14 

89 

86 

69 

83 

6 

2 

10 

3 

3 

1 

25 

6.7 

t  Airport  Data 
•  This  datum  Is  obtained  by 
visual  observation  since 
recording  equipment  Is  not 
available.     It  is  not  nec- 
essarily the  fastest  mile 
occurring  during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

o 

« 

& 

S 
t 

S 

> 

< 

a 

< 

1891 

78.0 

94 

59 

7.83 

1892 

78.1 

94 

60 

9.74 

1893 

78.8 

100 

59 

6.41 

1894 

78.6 

100 

59 

12.99 

1895 

79.2 

96 

57 

4.63 

1896 

79.4 

100 

48 

4.27 

1897 

77.1 

99 

46 

11 .00 

1898 

80.1 

97 

52 

5.16 

1899 

78.3 

97 

40 

5.03 

1900 

80.4 

99 

56 

4.87 

1901 

79.0 

98 

54 

8.24 

1902 

7!>.5 

100 

53 

9.53 

1903 

78.1 

103 

43 

7.37 

1904 

79.4 

102 

50 

4.44 

1905 

80.6 

103 

58 

7  .67 

1906 

80.8 

100 

60 

5.30 

1907 

80.1 

102 

56 

8.39 

1908 

78,5 

98 

46 

9.36 

1909 

78.6 

98 

42 

4.10 

1910 

79.3 

100 

48 

3.07 

1911 

81.2 

100 

58 

3.90 

1912 

80.5 

103 

64 

9.85 

1913 

77.9 

98 

41 

5.93 

1914 

77.8 

100 

50 

7.32 

1915 

80.9 

101 

58 

4.98 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

W 
n 

o 

s 

0 

ja 

D> 

S 

« 

> 

< 

iS 

1916 

78.4 

97 

46 

4.87 

1917 

78.3 

101 

49 

7.57 

1918 

77.5 

98 

44 

6.34 

1919 

79.4 

99 

50 

4.74 

1920 

79.8 

101 

48 

8.02 

1921 

81.6 

103 

56 

2.11 

1922 

78.4 

101 

49 

7.45 

1923 

79.6 

98 

57 

4.51 

1924 

78.6 

102 

43 

8.64 

1925 

82.7 

107 

62 

2.41 

1926 

80.8 

98 

61 

7.94 

1927 

79.4 

102 

49 

3.89 

1928 

78.8 

99 

48 

11.48 

1929 

78.9 

97 

49 

10.71 

1930 

80.6 

101 

59 

8.68 

1931 

80.3 

102 

47 

4.74 

1932 

79.2 

99 

55 

6.41 

1933 

81.7 

103 

47 

7  .11 

1934 

79.5 

98 

53 

4.20 

1935 

78.6 

99 

48 

9.18 

1936 

80.5 

98 

56 

4.47 

1937 

78.4 

101 

51 

7.15 

1938 

78.7 

100 

40 

5.83 

1939 

80.3 

101 

57 

5.66 

1940 

77.2 

99 

42 

6.56 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

80.4 
79.9 
78.9 
81.1 
80.8 

101 
103 

98 
102 

98 

56 
45 

50 
58 
59 

6.21 
6.72 
6.42 
6.09 
8.37 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

79.1 
79.2 
78.9 
79.8 
78.9 

98 
99 
99 
98 
97 

56 
42 
54 
46 
56 

6.94 
10.40 
9.86 
7.60 
8.02 

1951 
1952 
1953 
1954 

81.1 
73.5 
79.2 
80.8 

100 
98 
99 

102 

60 
55 
56 
56 

7.18 
6.42 
10.52 
6.62 

All 
Years 

79.4 

6.87 

Averages 


ve  been  weighted  according  to  ar 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


FLORIDA 
SEPTEMBER  19S4 


Temperature 


Precipitalion 


Average 
Maximum 

H 

Depailure 
From  Normal 

Highest 

m 
1 

Date 

No.  ol  Days 

3 

" 

Departure 
From  Normal 

Grealeat  Day 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ol  Daya 

Day. 

Max. 

Min. 

1 

1 

•3 

Max.  Depth 
on  Ground 

£ 
a 

e 
I 

?  1 
S 

Degree 

0  t 

si 

8  » 

si 

1 

o  *  i 

i  ■ 

i 
* 

1.00 

1    01  More 

74.2 

80.0 

1.1 

92 

1  + 

71 

24 

0 

■' 

3 

0 

0 

0 

6.20 

1,45 

3.25 

15 

.  0 

f 

0 

1 

8 

3 

2 

92.3 

68.6 

80.5 

2.0 

98 

1  + 

62 

3 

23 

0 

0  ' 

0 

1.51 

4.67 

.40 

15 

.0 

0 

5 

0 

0 

90.0 

1  .  1 

98 

3  + 

0 

16 

0 

0  ' 

0 

6.61 

- 

1.16 

1.74 

1 5 

.0 

0 

8  ' 

5 

3 

9<..3M 

67.  9M 

81. IM 

2.6 

101 

9 

60 

1 

0 

26 

0 

0  ' 

0 

1.87 

- 

3.29 

.82 

10 

.0  i 

0 

5  i 

1 

0 

92.9 

68.2 

80.6 

2.7 

98 

9 

60 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

1.41 

_ 

4.43 

1.10 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

70.5 

80.7 

95 

7* 

55 

12  + 

0 

23 

0 

0 

0 

5.89 

1.33 

11 

i 

,  0 

0 

1 

9^.1 

69.0 

81.6 

3.6 

101 

4 

62 

1?  + 

0 

27 

0 

0 

0 

4.87 

1  .07 

1  .47 

17 

,0 

0 

7 

4 

1 

86.1 

,8 

95 

12 

0 

4 

0 

0 

0 

14.91 

7.92 

3.83 

1  5 

.0 

0 

14 

8 

5 

91.3 

68.4 

79.9 

1.7 

96 

1  + 

63 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

6,00 

,85 

2.71 

18 

.0 

0 

6 

3 

2 

89.2 

67.6 

78.4 

■  8 

98 

10 

62 

12 

0 

16 

0 

0 

0 

5.81 

.21 

1  .85 

26 

,0 

0 

9 

3 

2 

88.6 

71.9 

80.2 

1.0 

96 

10 

65 

12 

0 

14 

0 

0 

0 

8.73 

1.77 

3.04 

15 

,  0 

0 

14 

5 

3 

86.8 

73.1 

80.0 

93 

10 

66 

12 

0 

4 

0 

0 

0 

7,C4 

3.15 

15 

.0 

0 

12 

5 

1 

87,8 

1.3 

96 

1 0 

68 

12 

0 

11 

0 

0 

0 

8.48 

1.69 

3.85 

1  5 

.0 

0 

16 

4 

1 

91.8 

66.2 

79.0 

99 

10+ 

61 

9 

0 

23 

0 

0 

0 

9.32 

2.45 

17 

.0 

0 

12 

5 

4 

91.0 

69.0 

80.0 

1.5 

100 

10 

65 

12  + 

0 

21 

0 

0 

0 

11.45 

6.63 

3.40 

11 

,0 

0 

12 

8 

2 

69.6 

80.0 

97 

10 

65 

24 

0 

19 

0 

0 

0 

6.98 

1.49 

17 

T 

0 

9 

5 

93.1 

69.7 

81.4 

2.6 

101 

11+ 

65 

24 

0 

26 

0 

0 

0 

5.22 

.20 

3.05 

25 

,0 

0 

93.0 

70.3 

81.7 

99 

8 

62 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

2.03 

,71 

17 

.0 

0 

4 

2 

0 

91.6 

66.1 

78.9 

•  8 

98 

7 

61 

1  + 

0 

25 

0 

0 

0 

3.72 

- 

2.29 

.91 

26 

.0 

0 

10 

2 

0 

91.0 

70.0 

80.5 

99 

10 

65 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

7.14 

1.71 

12 

.0 

0 

8 

7 

2 

93.6 

67.0 

80.3 

101 

9 

56 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

1.76 

.61 

16 

.  0 

0 

4 

1 

0 

91  .2 

69.1 

80.2 

2.1 

102 

10 

65 

24 

0 

20 

0 

0 

0 

4.12 

1.31 

1.50 

22 

.0 

0 

7 

2 

2 

94.3 

5,2 

102 

63 

15 

0 

28 

0 

0 

0 

1.71 

* 

3.91 

1.11 

.0 

0 

3 

1 

1 

93. 'V 

67.2 

80.3 

2.6 

102 

1 

60 

3  + 

28 

0 

0 

0 

2.28 

- 

4.00 

.55 

10 

.0 

0 

7 

1 

0 

91.5 

71.9 

81.7 

2.6 

95 

3+ 

68 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

7  .99 

1.03 

2.45 

22 

T 

0 

10 

5 

2 

72.8 

81.8 

9+ 

66 

20 

0 

0 

0 

2.41 

16 

,0 

3 

3 

88.0 

2,6 

95 

1 1 

6  7 

3  + 

0 

11 

0 

0 

0 

2,60 

_ 

3.18 

1.38 

16 

,0 

0 

4 

2 

1 

91.8 

68.8 

80.3 

2.8 

100 

10+ 

65 

3  + 

0 

21 

0 

0 

0 

3,44 

- 

1  .64 

2,65 

25 

.0 

0 

4 

1 

1 

90. IM 

68. 9M 

79. 5M 

1.5 

94 

3+ 

65 

24 

0 

15 

0 

0 

0 

2,46 

2.98 

1.25 

16 

.0 

0 

4 

2 

1 

93.5 

66,3 

79.9 

98 

1  + 

61 

28 

0 

27 

0 

0 

0 

6,32 

1,35 

21 

•  0 

0 

9 

4 

4 

90.5 

71.2 

80.9 

2,9 

98 

9  + 

69 

1  + 

° 

18 

0 

0 

0 

2.82 

2.54 

,77 

16 

.0 

" 

6 

2 

° 

80  4 

T 

90.6 

71,2 

80.9 

,  7 

94 

11  + 

69 

27 

22 

0 

0 

0 

2.86 

4.65 

,62 

26 

.  0 

0 

9 

1 

0 

90.3 

70,9 

80.6 

,9 

95 

20 

67 

13 

0 

21 

0 

0 

0 

3.80 

_ 

2.39 

2.43 

26 

.0 

0 

5 

1 

1 

90.9 

70,5 

1,6 

95 

10+ 

66 

10 

0 

23 

0 

0 

0 

- 

2.57 

1.37 

.0 

0 

8 

2 

1 

87.8 

63.9 

75.9 

94 

8 

60 

12  + 

0 

15 

0 

0 

0 

6.00 

.90 

15 

.0 

13 

5 

91.1 

73,8 

82.5 

2,1 

97 

10 

70 

15  + 

0 

20 

0 

0 

0 

3.30 

_ 

2.41 

3.10 

22 

.0 

0 

2 

1 

1 

86.0 

73,4 

79,7 

92 

29+ 

70 

1 2+ 

0 

5 

0 

0 

0 

8.73 

24 

.  0 

1 1 

3 

3 

91.6 

71.8 

81,7 

•  9 

96 

2+ 

59 

27 

0 

24 

0 

0 

0 

4.23 

_ 

2.00 

.90 

24 

.0 

0 

9 

3 

0 

90.1 

71.4 

80.6 

1.5 

102 

10 

68 

12 

0 

17 

0 

0 

0 

4.45 

- 

1.35 

1  .94 

2 1 

.0 

0 

9 

2 

1 

87.8 

74.6 

81.2 

96 

12 

71 

12+ 

6 

c 

0 

0 

3.73 

1.25 

16 

0 

2 

1 

88.6 

72.3 

80.5 

1.1 

95 

10+ 

68 

19 

0 

8 

0 

0 

0 

1.88 

- 

4.64 

.41 

23 

.0 

0 

8 

0 

0 

89*4 

70.8 

80.1 

■  6 

95 

11 

63 

19+ 

14 

0 

0 

0 

5.67 

1.01 

1.65 

19 

1 4 

3 

91.3 

72.6 

82.0 

1.8 

97 

10 

69 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

2.63 

_ 

3.12 

1.00 

25 

.0 

0 

7 

1 

1 

90. 7M 

70.6 

80  .  7M 

1.4 

97 

1 0 

66 

12 

0 

20 

0 

0 

0 

- 

.79 

1.09 

.0 

0 

11 

4 

1 

90.4 

71.1 

80.8 

1.8 

96 

11 

66 

12 

23 

0 

0 

0 

5.57 

.20 

2.38 

12 

.0 

0 

9 

3 

1 

90.0 

70,6 

80.3 

96 

10 

66 

10+ 

0 

19 

0 

0 

0 

4,79 

2.07 

11 

.0 

0 

11 

1 

1 

91*7 

70,4 

81.1 

96 

10 

62 

1 2 

23 

0 

0 

0 

11.85 

13 

0 

92.5 

72.0 

82.3 

2.8 

96 

10 

65 

27 

0 

26 

0 

0 

0 

1.74 

4.05 

.43 

12 

.0 

0 

5 

0 

0 

90.7 

71.1 

80.9 

.4 

95 

3+ 

68 

25  + 

0 

22 

0 

0 

0 

6.34 

- 

.20 

3.12 

25 

.0 

0 

9 

4 

1 

88.6 

72.0 

80.3 

95 

11 

70 

14  + 

13 

0 

0 

0 

3.70 

,0 

0 

0 

89.0 

72,8 

80.9 

93 

10 

70 

12 

0 

0 

0 

3.92 

2.45 

.68 

22 

Q 

89.5 

71,7 

80.6 

.0 

95 

10+ 

68 

27 

0 

16 

0 

0 

0 

3.66 

- 

2.14 

1.15 

12 

,0 

0 

8 

4 

1 

89.8 

72.0 

80.9 

2.1 

97 

1  1 

28 

0 

16 

0 

0 

0 

1.82 

2.95 

,0 

0 

11 

1 

91.6 

71.5 

81.6 

2.7 

97 

10 

67 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

8.47 

2.46 

4.18 

11 

.0 

0 

10 

4 

2 

91  .4M 

68. 3M 

79. 9M 

98 

10 

63 

8+ 

0 

25 

0 

0 

° 

8.52 

3.37 

U 

.0 

6 

4 

3 

90. 6M 

72. 5M 

81. 6M 

96 

10+ 

70 

14  + 

0 

20 

0 

0 

0 

4.43 

1.31 

11 

0 

2 

1 

89.5 

72.3 

80.9 

.2 

95 

10+ 

70 

27 

0 

16 

0 

0 

0 

3.99 

3.16 

.88 

27 

.0 

0 

10 

2 

90.7 

72.6 

81.7 

1.7 

98 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

6,85 

.60 

1,14 

27 

.0 

0 

11 

7 

2 

91.0 

71.2 

81.1 

1.5 

95 

10 

68 

10+ 

0 

21 

0 

0 

0 

7.05 

1.11 

2.29 

12 

.0 

0 

13 

3 

3 

90.8 

68.7 

79.8 

1.0 

97 

10 

64 

12 

0 

20 

0 

0 

0 

9.02 

3.96 

.  0 

0 

89.6 

72.6 

61.1 

2.4 

97 

1 0 

19 

0 

15 

I 

0 

0 

6.72 

.46 

2,47 

26 

.0 

0 

10 

3 

3 

90.8 

72.0 

81.4 

1,9 

94 

10 

69 

13 

0 

22 

0 

0 

3.79 

_ 

2.82 

1.70 

13 

.  0 

0 

9 

2 

1 

89.2 

72.9 

81.1 

-  ,7 

93 

3+ 

69 

12  + 

0 

14 

0 

0 

0 

11.17 

3.45 

2.30 

22 

,0 

0 

13 

a 

4 

89.0 

70.8 

79.9 

,4 

93 

12 

69 

7+ 

13 

0 

0 

0 

7  •  ^9 

1.50 

2.86 

,0 

0 

12 

5 

1 

89.1 

72.8 

81.0 

,5 

92 

3  + 

69 

13 

0 

14 

0 

0 

0 

6.35 

•  10 

1.57 

23 

.0 

0 

9 

5 

2 

90.1 

73.2 

81.7 

1.3 

94 

5  + 

69 

13 

0 

20 

0 

0 

0 

.53 

2.62 

22 

.0 

0 

14 

5 

1 

90. 9M 

71. 2M 

81. IM 

94 

2  + 

68 

27 

0 

0 

0 

0 

3.85 

1.37 

12 

.0 

0 

5 

3 

2 

90.9 

72.6 

81.8 

95 

5  + 

69 

27 

22 

0 

0 

0 

7,73 

2.57 

27 

.0 

0 

1  I 

4 

2 

80.8 

5.65 

.0 

1 

90.6 

70.7 

80.7 

■  2 

94 

6+ 

67 

12  + 

0 

22 

0 

0 

0 

9.65 

2.94 

4.00 

18 

.0 

0 

9 

5 

3 

90.9 

72.3 

81  .6 

1.1 

95 

4+ 

69 

27 

0 

22 

0 

0 

0 

6.20 

.47 

1.95 

22 

.0 

0 

11 

4 

2 

88.5 

70.5 

79.5 

,0 

93 

11 

67 

21  + 

13 

0 

0 

0 

8.02 

.61 

1.95 

21 

.0 

0 

12 

7 

1 

NORTHERN  DIVISION 

APALACMICOLA  WB  CITY 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
CARRA8ELLE 
CHIPLEY  3  E 
COMPASS  LAKE 

CROSS  CITY  CAA  AP 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

FERNANDINA  BEACH 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MILLIARD 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
JASPER  9  ESE 
LAKt  CITY  2  E 

LIVE  OAK  2  ESE 
MAD  I  SON 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 
MARIANNA   IND  SCHOOL 
MAYO   5  NW 

MILTON  EXP  STATION 
MONT  I  CELLO 
MT  PLEASANT 
NICEVILLE 
PANAMA  CITY 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
QUINCY  EXP  STATION 
SAINT  MARKS  6  SE 
SeCOTAN 

TALLAHASSEE  WB  AP 

DIVISION 

MIDDLE  DIVISION 
BARTOW 

8R00KSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL   2  E 
CAMP  BLANDING 
CEDAR  KEY 

CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  5  S 
CRESCENT  CITY  2  SW 
DAYTONA  BEACH 
DAYTONA   BEACH   WH  AP 

DE  LAND 
EUSTIS  2  S 
FEDERAL  POINT 
GAINESVILLE  UNIV 
GAINESVILLE  2  SW 

HIGH  SPRINGS 
INVERNESS 
K ISSIMMEE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY 

MOUNTAIN  LAKE 

NEW   SMYRNA   BEACH   4  N 

OCALA 

OCALA   2  NE 

ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PALATkA 
PLANT  CITY 
RAIFORD  ST  PRISON 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 

SANFORD 

TAMPA  WB  AIRPORT 

TARPON  SPRINGS 
TURKEY  HAMMOCK 
WINTER  HAVEN 


SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 
AVON  PARK 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


FLOmOA 
SEPTEMBER  19S4 


Temperature 


Precipitation 


1^ 


o 


Snow.  SImL  Hall 


BIG  PINE  KEY  INN 
8RADENT0N  EXP  STATION 
CANAL  POINT  USOA 
CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

CLEWISTON  U  S  EN6 
COCONUT  GROVE  7  S 
ORT  TORTUGAS 
EVERGLADES 
FELLSMERE 

FORT  LAUDERDALE 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAI 

FORT  LAUDERDALE   7  W 

FORT  MYERS  KB  AP 

FORT  PIERCE 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

HVPOLUXO 

KEY  WEST  WB  CITY 

LA  BELLE 

LAKE  PLACID  2  SW 
LOXAHATCMEE 
MARATHON  VACA  KEY 
MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI  BEACH 
MIAMI   WB  AIRPORT 
MIAMI   WB  CITY 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NAPLES 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

POMPANO  BEACH 

PUNTA  GOROA 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SARASOTA 

STUART 
SUNN  I  LAND 

TAMIAMI   TRAIL  AO  Ml  BEND 

TAVERNIER 

TITUSVILLE  2  W 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA  2  NW 
tWEST   PALM  BEACH 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

D 1 V I S I  ON 

STATE 


90.0 
90.9 
89.1 
86.8 
89. 9M 

89.5 


90.2 
90.5 


90.1 
87.1 

88.2 
89.8 
87.5 
89.6 

91 

91.3 
90.2 
88.9 
88.7 
88. 3 


85.5 
87.8 
90.2 
88.1 
90.6 

88.9 
87.1 


75.8 
72.2 
71.7 
73.4 
75. 5M 

73.4 
74.4 
76.8 
73.6 
71.8 

74.4 
75,7 
70.2 
73.4 
73.0 

73.7 
7K6 
75.2 
76,2 
71.2 

71.7 
72,3 
72.6 
73.3 
73.6 

77.9 
75.9 
75.9 
73.0 
75. 7M 

73.7 
70.9 
72.8 
71.7 
72.3 

74.2 
73.2 
74.8 
75.8 
72,0 

74,5 
70,3 

76.2 
75,0 


82,9 
81  .6 
80.4 
81.1 
82,7M 

81,5 
81.3 
81.9 
81.9 
81.2 

82.2 
81.7 
79.4 
81.8 
80.  1 

81.0 
80.7 
81.4 
82.9 
81.3 

81.5 
81.3 
80.8 
81.0 
81.0 

82.1 
82.4 
80.8 
80.6 
82. 3M 

79.6 
79.4 
81.5 
79.9 
81.5 

81.6 
80.2 
82.4 
81,7 
80,8 

81.4 
80.2 
81  .3 
81.8 

81.2 


,2 

1.2 


7.83 
8.90 
5.45 
7.74 
14.71 

10.35 
7.21 
6.55 
9.52 
9.36 

14.00 
16.28 

8.26 
10.31 

9.50 

10.47 
8,58 
8.05 
5.75 
7.70 

4.63 
13.67 
5.88 


8.51 

8.18 
9.96 
8.26 
9,08 
11.37 

12,27 
11,19 
10,16 
6,29 
6.10 

10.56  j 

6.00 
10.15 
11,00 


1,12 
5.7? 


1.72 
2.25 


.04 
.37 
.30 


1  .44 
1  .18 
1,88 


4,05 
2.14 
.94 
2.45 
4,09 


78 


1  .87 
7.87 
1  ,96 


1.18 
2.14 
.91 


1  ,42 
3.73 
1.41 


3.47 

1.35 
1.82 
4.01 
2,23 
3.75 

3.25 
2.00 
3.05 
.80 
,98 

2.46 
2.91 
2.03 
2.30 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


APALACHlCOt*  HB  CITY  fi 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BAY  LAKE 

BELLE  GLADE  EXP  5TA 
BELLE  GLADE   HRCN  GATE  <. 
BIG  PINE  KEY  INN 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
eONITA  SPRINGS  2  ESE 

BRAOENTON  EXP  STATION 
BROOKSVILLE  CHIN  MILL 
8USMN£,LL  2  E 
CAMP  BLANOINO 
CANAL  POINT  USDA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRA8ELLE 

CAftVVlLLE 

CEDAR  KEY 

CHATTAMOOCMEE   1  M 
CHIPLEY   3  E 
CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 

CLEWISTON  U   S  ENG 
COCONUT  GROVE   7  S 
COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITY  2  SW 
CROSS  CITY  CAA  AP 

DAhJlA  «t  MNW 

OAVTONA  BEACH 

OAYTONA  BEACH  MB  AP  R 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

0£  LAND 

DRY  T0RTU6AS 
EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 

FERNANOINA  BEAtH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUoEHUALt  BAHIA  MAR 

FORT  LAUDERDALE  7  H 

FORT  MVERS  WB  AP  R 

FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UNlV 
GAINESVILLE  2  SW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 

HIALEAH 

HIGH  SPRINGS 
HILLIARO 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 

H/POLUXO 
INVERNESS 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 

JACKSONVILLE   WB  CITY  R 
JASPER  9  ESE 
rewDAL  2  E 

KEv  WEST  WB  CITY  R 
K I SSIMMEE 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAwASSE 

LAKELAND  W«  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORD 
LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAMATCHEE 

MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
MARIANNA  CAA  AP 
MABIANNA    IND  SCHOOL 
►"VO  5  NW 

"ft  BOURNE 
"FRRITT  ISLAND 
"lAMI  BEACH 

"lAMI  WB  AIRPORT  R 
"lAMl    MB  CITY  R 

MILTON  EXP  STATION 

MONTI CELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MVAKKA  RIVER  ST  PARK 
NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  *.  N 

NICEVILLE 

NITTAW   1  S 

OCALA 

OCALA  2  Nt 
OKEECHOBEE  9  M 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
OKLANJO  WATER  PLANT 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
PALATKA 
PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  wa  CITY  R 

PETERS 

PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 

PORT  MAYACA   S  L  CANAL 

PUNTA  GOflOA 

QUINCY  EXP  STATION 
RAIFORD  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 
ST  PETERSBURG 
SANFORO 
SARASOTA 
SECOTAN 


13       14  15 


6.20 
9.65 
6.20 
2.88 
6.07 

9.02 
6.66 
7.83 
1  .51 
13.24  ; 

8*90  : 
3. SO 
3.81 
6.00 
5.43 

7,74 


1.87 
8.73 
''•23 
7.65 

10.35 
7,21 


9.36 

14.91 
14.00 
16.28 
8.26 
10.31 

9.50 
5.57 
4.79 
6.00 
4..07 


10.69 

e.si 

8.01 
2.28 


.31 


)     .06  .32 

.48     .90  . 
.63 

RECORD  MISSING 
.37 


6.98 
11.67 
13.67 


3,*7  .05 
1.60 


.01      .01  .10 


3.44 
9.02 
9.06 
6.72 


2.46 
11.17 

7.49 
11.37 


1.  J3 
1.40  2.fl2 


.10   l.Ol  3.03 


16     17  18 


.26 
1.05  2.79 


.09 

.09 

1  .96 

1.45 
1.44 

.35 


1.70 
3.73 
1.37 
1.72 


2.71 
2.74 


1  .00 
1.20 


.02     .32  3.04 


S**  Batoranc*  Notw 


,02 
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107  - 


1.65 
1  .06 


1.66 
1.46 


.30  .09 
1.70 
1.45  .02 
.45  2.08 


25    26    27    28  29 


.47 

1.25 

.14  1.85 
1.06  .27 


.03  1.17  1.85 


2.S5 
•  1.55 
.15  .10 
.40  7.47 


.40  1<01 
1.10 
.08  T 


■  03 
.08 

•  16 

.30  T 
T  .09 
.23  T 

.04 


DAILY  PRECIPITATION 

FLOUDA 

Table  3-Conhnuod  September  195* 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   {  2  3 

4 

 L 

5 

 L 

6 

1 
1 

8 

 L 

9 

10 

 L 

U 

 1 

12 

13 

14 

15 

16 

1  L 

17 

 1 

18 

19 

■  L 

20 

 L 

21 

22 

F  L 

23 

 L 

24 

25 

26 

1 

27 

28  T 
—  ■  -i- 

29 

t 

30 

31 

STUART 

12,27 

3.25 

.08 

.32 

•  25 

.15 

■  25 

.50 

1.25 

1.55 

1.00 

.05 

1.40 

.40 

•  15 

•  20 

.05 

.14 

•  53 

.55 

.05 

•  15 

SUNNILANO 

IU19 

1.53 

.35 

.15 

.05 

•  03 

•  93 

.30 

.40 

.05 

2^00 

.47 

•  01 

•  66 

1. 10 

.55 

.01 

.16 

2.00 

.22 

TALLAHASSEE  WB  AP 

2.62 

.07 

.  18 

.03 

.  16 

.  08 

.44 

*  3  1 

.77 

T 

.01 

•  09 

.01 

•  67 

T 

TAMIAMI    TRL  40  Mt  BENO 

10.16 

1.96 

.26 

.28 

.09 

.30 

•  91 

.15 

'  *04 

^  '30 

.15 

•  1  8 

TAMPA  HB  airport  R 

T 

•  04 

.  76 

.73 

*  05 

*01 

*2  I 

1*57 

89 

07 

TARPON  SPRINGS 

7.4<. 

.52 

.10 

■  44 

.30 

.20 

.74 

.67 

.15 

•  06 

•  40 

.06 

2.82 

.12 

.17 

.59 

.11 

TAVERN lER 

6*29 

.80 

.58 

.24 

.02 

.05 

.53 

.22 

.29 

.03 

.02 

•  56 

•  07 

•  06 

•  33 

.10 

•  35 

.62 

.10 

.24 

TlTUSVlLLE  2  W 

6.10 

.84 

.06 

.15 

.22 

.98 

.85 

.62 

.10 

•  24 

•  14 

.14 

.20 

.06 

.70 

.62 

.18 

TUftKtV  HAMMOCK 

.02  .02 

.02 

.09 

1.37 

•  05 

.30 

1.14 

.12 

.05 

1.36 

.07 

VERO  BEACH  CAA  AP 

10.56 

.83 

.08 

.27 

.27 

.27 

.02 

.40 

•  80 

2.46 

.79 

T 

•  39 

.35 

T 

.76 

.12 

1.30 

.02 

.07 

MAUCHULA  2  NM 

6.00 

.03 

T 

.04 

.07 

r 

.35 

.75 

.02 

.17 

T 

.90 

.35 

T 

.05 

2.91 

.22 

•  08 

.06 

WEST  PALM  BEACH 

10.15 

1  .54 

.17 

T 

.13 

.42 

.30 

1  .04 

2.03 

.59 

T 

T 

1  .58 

.06 

.62 

.55 

T 

.05 

.99 

.05 

.03 

T 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

11.00 

1.17 

.18 

T 

.27 

.02 

T 

.32 

T 

1.60 

2.30 

.99 

.61 

T 

.39 

1.15 

.29 

.16 

T 

.37 

.62 

.33 

•  12 

.01 

•  10 

T 

M INTER  HAVEN 

7.73 

.69 

T 

.42 

•  07 

.02 

.16 

.OB 

T 

.10 

.16 

T 

.02 

.67 

.08 

.31 

.13 

2.67 

1.69 

T 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


otanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  o  ► 
H  < 

BAY  LAKE 

EVAP 

.19 

.17 

.21 

.26 

.16 

.21 

.25 

.20 

.26 

.15 

.22 

.32 

.10 

.17 

.18 

.18 

.18 

.18 

.17 

.19 

.23 

.21 

.07 

.08 

.18 

.16 

.11 

.13 

.12 

.16 

5.40 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.10 

125 

.06 

107 

.22 
101 

.24 

132 

.23 

152 

.27 
215 

.23 
208 

.27 

207 

.26 
222 

.29 
152 

• 

.40 

.15 
123 

.05 
105 

.17 
141 

.25 
151 

.21 

.23 

.12 

112 

.17 
99 

.27 
91 

.33 
121 

.13 
66 

.07 
144 

.14 

110 

.13 

99 

.08 
89 

.42 

75 

.09 
100 

.05 
166 

5.63 
B3938 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  4  (a) 

EVAP 

.14 

.05 

.14 

.20 

.16 

.21 

.15 

.21 

.20 

.25 

.14 

.16 

.13 

.01 

.04 

.13 

.18 

.05 

.22 

.20 

.05 

.10 

.00 

.05 

.12 

.18 

.06 

.07 

.10 

.02 

3.72 

CLEHISTON  U  S  BNGRS  (a) 

EVAP 

UAX 

UIN 

.01 
81 
77 

.03 

80 
76 

.18 

92 
71 

.30 
95 
73 

.30 

90 
75 

.27 
92 
72 

.21 

91 
79 

.31 

92 
81 

.23 

92 
71 

.20 
92 
72 

.13 

87 
78 

.16 

93 
79 

.16 

92 
78 

.02 
82 
75 

.04 

86 
75 

.15 
91 
76 

.14 

90 
79 

.02 

93 
79 

.00 

93 
76 

.10 

92 

79 

.30 
92 
79 

.11 

90 
78 

.13 
83 
78 

.10 
89 
76 

.10 
87 
70 

.09 
90 
71 

.13 
87 
76 

.11 
89 
76 

.16 
91 
71 

.15 

91 
72 

4.34 

89.5 
75.6 

FT  LAUDERDALE  7  W 

EVAP 
WIND 

.14 

.03 

58 

.19 
35 

.16 
24 

.30 

60 

.30 
129 

.26 
147 

.27 
117 

.28 

96 

.21 
51 

.26 

36 

.17 
41 

.23 

36 

50 

.12 
45 

.25 

53 

.26 
68 

.27 
37 

.04 
41 

.20 
32 

.24 

31 

.18 
28 

.11 
32 

.12 
36 

.16 
62 

.13 
42 

.11 
19 

.10 
20 

.11 
13 

.18 
34 

B5.57 
1473 

GAINESVILLE  2  S» 

EVAP 
WIND 

.13 
13 

.31 
52 

.04 

67 

.20 

45 

.17 

45 

.30 
47 

.15 
34 

.35 
23 

.14 

50 

.35 

45 

.22 

38 

.01 
24 

.09 
47 

.13 

33 

.15 
22 

.17 
48 

.15 
19 

.26 
20 

.17 

17 

.16 
19 

.26 

39 

.09 
16 

.07 

17 

.14 
41 

.16 
18 

.15 
13 

.13 

25 

.07 
13 

.19 
4 

.24 
22 

5.15 
916 

BIALEAH 

EVAP 
WIND 

.09 
26 

18 

.22 

27 

.18 
20 

.24 

60 

.30 

96 

.21 
71 

.25 

50 

.22 

123 

.23 

17 

.20 

58 

.23 

30 

.15 
33 

.02 
32 

.08 
42 

.22 

55 

.19 
63 

33 

.05 
43 

.01 

31 

.23 
30 

.05 
22 

.20 
28 

40 

.37 

61 

.04 
24 

25 

30 

20 

37 

B4.82 
1245 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.22 
16 

.23 
13 

.21 

18 

.27 

29 

.26 
31 

.26 
25 

.24 

32 

.19 
10 

.21 

12 

.23 
15 

.13 
8 

.12 
11 

.19 

21 

.16 
15 

.21 
14 

.25 
10 

.10 
10 

.09 

10 

.20 

6 

.16 
13 

.10 
5 

.13 
10 

.18 
14 

.20 
11 

.14 

6 

.15 

5 

.18 
11 

.18 
16 

B5.S6 
B  440 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.06 

.16 

.20 

.12 

.17 

.19 

.21 

.28 

.07 

.31 

.11 

.06 

.30 

.14 

.28 

.20 

.07 

.11 

.12 

.03 

.17 

.07 

.06 

.16 

.15 

B4.56 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.10 
43 

.04 
44 

.19 

38 

.20 
40 

.20 

43 

.30 
44 

.28 
183 

.30 

106 

.30 
87 

.23 

50 

.27 

50 

.31 

45 

.20 

35 

.07 

52 

.27 
31 

.22 

55 

.23 
47 

.17 
58 

.15 
38 

.20 
40 

.17 
30 

.12 
38 

.18 
47 

.09 
29 

.16 
78 

.19 
46 

.18 
43 

.13 
20 

.21 
28 

.20 
50 

5.86 
1538 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.10 

.17 

.19 

.32 

.22 

.27 

.21 

.21 

.26 

.19 

.25 

.31 

.30 

.16 

.23 

.22 

.24 

.24 

.16 

.20 

.27 

.24 

.10 

.15 

.12 

.23 

.10 

.17 

.21 

.20 

6.24 

ORLANDO  KATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.27 
11 

.09 

5 

.26 
26 

.26 
26 

* 

.49 
52 

.24 
26 

.21 

36 

.23 
20 

.23 
20 

.12 

6 

.09 

6 

.14 
11 

.17 

12 

.04 
8 

.25 
14 

.18 
0 

.11 
18 

.17 
3 

.14 

11 

.15 

10 

.07 
11 

.15 
26 

.12 

18 

.15 
8 

.15 
11 

.18 

7 

.19 

19 

.18 
31 

5.03 
452 

PORT  MAYACA  S  L  CNL  Ca) 

EVAP 

.06 

.05 

.18 

.23 

.16 

.23 

.18 

.23 

.27 

.18 

.25 

.23 

.23 

.10 

.04 

.15 

.11 

.24 

.13 

.16 

.24 

.15 

.05 

.16 

.16 

.15 

.13 

.15 

.14 

.15 

4.89 

3UNNILAND 

EVAP 

V  :n5. 

.08 

59 

.24 

62 

.17 
38 

.14 
43 

.20 

86 

.25 
122 

.11 
104 

.26 

117 

.25 
80 

.13 
47 

.14 
23 

.19 
50 

.08 
55 

.07 
51 

* 

76 

77 

.56 

79 

.13 

57 

.15 
36 

.10 
49 

.20 
38 

.05 
49 

.07 
33 

.10 

55 

.18 

91 

.07 
54 

40 

.13 
15 

.26 
64 

.16 
71 

84.62 
1821 

TAUIAUI  TRL  40  HI  BD 

EVAP 

.06 

.01 

.21 

.26 

.21 

.34 

.10 

.18 

.28 

.22 

.25 

.22 

.10 

.03 

.08 

.32 

.24 

.23 

.24 

.08 

.25 

.16 

.13 

.11 

.25 

.08 

.11 

.32 

.19 

BS.34 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.11 

.24 

.23 

.17 

.33 

.40 

.33 

.26 

.27 

.33 

.26 

.18 

... 

.18 

.22 

.05 

.15 

.37 

.06 

.27 

.00 

.19 

.14 

.23 

.17 

.23 

B6.38 

MAX  and  MIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)  Evaporation  measured  In  pan  36  x  36  Inches. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  19S4 


Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22  j 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

92 

86 

87 

67 

87 

87 

86 

88 

69 

90 

92 

88 

86 

82 

60 

88 

80 

62 

82 

82 

86 

86 

85 

87 

65 

85  a  8 

MIN 

73 

72 

72 

74 

78 

76 

74 

74 

75 

73 

79 

75 

73 

73 

72 

73 

74 

74 

75 

76 

76 

75 

74 

71 

73 

72 

73 

74 

75 

77 

74i2 

MAX 

61 

91 

93 

92 

92 

94 

94 

91 

93 

93 

92 

.94 

88 

89 

69 

92 

94 

87 

90 

92 

88 

87 

68 

92 

90 

90 

91 

90 

90 

90<6 

MIN 

69 

70 

73 

72 

70 

73 

73 

73 

66 

70 

70 

67 

67 

69 

72 

71 

78 

70 

69 

70 

70 

69 

73 

72 

73 

70 

67 

59 

72 

72 

70.7 

MAX 

65 

92 

93 

95 

92 

91 

92 

91 

93 

95 

94 

94 

85 

88 

91 

89 

93 

92 

92 

93 

93 

86 

85 

87 

91 

91 

88 

92 

92 

90 

90*9 

MIN 

72 

72 

74 

75 

75 

74 

74 

75 

71 

71 

74 

73 

70 

70 

72 

73 

73 

73 

72 

72 

74 

71 

71 

71 

73 

71 

69 

70 

72 

73 

72.3 

MAX 

69 

66 

92 

93 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

94 

94 

94 

90 

69 

90 

90 

92 

92 

91 

92 

61 

84 

87 

93 

92 

87 

92 

92 

90.5 

MIN 

71 

70 

72 

73 

72 

72 

71 

72 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

71 

72 

72 

74 

71 

70 

71 

72 

71 

71 

72 

70 

69 

70 

72 

72 

71.2 

MAX 

66 

82 

87 

92 

91 

90 

90 

90 

91 

90 

93 

92 

90 

84 

85 

69 

90 

91 

89 

67 

90 

89 

88 

86 

87 

67 

85 

68 

66 

69 

66.5 

MIN 

70 

71 

70 

73 

72 

71 

73 

72 

71 

71 

71 

70 

71 

70 

70 

72 

73 

72 

70 

69 

67 

70 

69 

69 

72 

71 

71 

67 

69 

59 

70.5 

MAX 

88 

90 

91 

91 

91 

91 

90 

91 

92 

91 

92 

92 

84 

89 

90 

9 1 

90 

91 

87 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

91 

91 

91 

92 

65 

90.0 

MIN 

75 

75 

76 

79 

79 

79 

76 

79 

75 

75 

75 

76 

74 

71 

74 

77 

78 

77 

77 

77 

75 

73 

73 

76 

75 

78 

75 

74 

75 

75.6 

MAX 

98 

94 

93 

96 

96 

94 

97 

94 

95 

98 

97 

98 

97 

96 

91 

60 

84 

69 

93 

93 

94 

86 

86 

89 

91 

90 

89 

90 

91 

92 

92.3 

MIN 

63 

65 

62 

63 

68 

70 

71 

70 

69 

67 

68 

65 

66 

70 

71 

71 

71 

72 

71 

69 

70 

72 

71 

67 

68 

71 

69 

68 

70 

70 

68.6 

MAX 

67 

92 

91 

95 

93 

93 

93 

93 

88 

90 

89 

90 

90 

90 

92 

93 

94 

93 

93 

90 

89 

86 

85 

89 

92 

90 

89 

91 

94 

93 

90.9 

MIN 

71 

70 

75 

75 

75 

73 

75 

73 

72 

71 

73 

72 

69 

69 

71 

74 

73 

74 

71 

72 

73 

73 

71 

71 

73 

69 

71 

70 

73 

73 

72.2 

MAX 

90 

92 

92 

92 

92 

91 

93 

93 

92 

92 

93 

69 

91 

87 

90 

90 

92 

91 

93 

95 

92 

86 

81 

87 

89 

89 

85 

69 

91 

90 

90.3 

MIN 

70 

69 

70 

74 

74 

71 

72 

71 

66 

72 

74 

68 

67 

68 

72 

73 

73 

74 

70 

71 

72 

72 

70 

69 

70 

71 

69 

70 

71 

71 

70.9 

MAX 

92 

92 

93 

92 

91 

90 

92 

92 

93 

95 

92 

91 

90 

89 

90 

91 

90 

93 

93 

95 

93 

69 

85 

69 

90 

90 

67 

88 

91 

69 

90.9 

MIN 

70 

70 

73 

74 

73 

70 

72 

70 

66 

66 

72 

68 

69 

69 

72 

74 

73 

74 

70 

69 

70 

7, 

70 

66 

70 

70 

69 

70 

71 

70 

70.5 

MAX 

93 

90 

91 

92 

90 

91 

92 

94 

90 

89 

91 

90 

87 

86 

89 

90 

92 

65 

92 

89 

89 

89 

79 

74 

76 

80 

81 

81 

69 

93 

67.8 

MIN 

66 

62 

66 

68 

62 

64 

64 

64 

65 

67 

65 

60 

60 

60 

52 

65 

64 

62 

'66 

64 

54 

62 

63 

52 

64 

62 

65 

58 

64 

52 

53.9 

MAX 

63 

90 

92 

91 

91 

68 

89 

69 

91 

94 

92 

88 

85 

67 

90 

90 

9 1 

91 

90 

90 

89 

89 

89 

86 

91 

83 

89 

69 

66 

67 

69.1 

MIN 

69 

72 

75 

73 

75 

75 

74 

75 

77 

76 

72 

69 

71 

70 

71 

72 

73 

72 

72 

70 

58 

70 

69 

59 

71 

70 

71 

59 

71 

71 

71.7 

MAX 

87 

90 

90 

90 

91 

92 

89 

93 

86 

90 

90 

91 

84 

68 

68 

66 

69 

68 

88 

68 

87 

86 

87 

68 

69 

66 

88 

91 

69 

90 

86.6 

MIN 

73 

73 

75 

73 

74 

74 

75 

74 

73 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

76 

74 

74 

73 

75 

74 

74 

75 

7? 

72 

73 

74 

74 

73 

73  .4 

MAX 

65 

68 

90 

94 

92 

92 

92 

91 

66 

92 

91 

91 

67 

89 

91 

90 

94 

90 

90 

88 

90 

87 

86 

92 

67 

88 

69 

92 

92 

89.9 

MIN 

73 

75 

76 

79 

76 

77 

77 

77 

75 

74 

76 

76 

73 

74 

74 

73 

76 

78 

76 

78 

75 

72 

75 

77 

75 

71 

76 

77 

77 

75.5 

MAX 

96 

92 

92 

92 

92 

91 

92 

93 

93 

95 

96 

91 

90 

86 

84 

85 

87 

69 

69 

91 

94 

86 

65 

67 

87 

87 

88 

68 

90 

68 

90.0 

MIN 

68 

68 

67 

69 

76 

72 

74 

70 

69 

68 

69 

71 

66 

70 

69 

70 

73 

72 

71 

66 

73 

72 

69 

57 

69 

69 

66 

69 

70 

72 

70.0 

MAX 

69 

93 

95 

90 

95 

92 

96 

96 

95 

97 

88 

95 

95 

87 

96 

90 

68 

90 

92 

93 

92 

84 

83 

89 

89 

90 

86 

86 

90 

92 

91  .1 

MIN 

72 

73 

75 

73 

76 

75 

75 

74 

74 

74 

72 

75 

74 

72 

70 

73 

72 

74 

73 

75 

80 

75 

73 

72 

70 

70 

74 

75 

78 

75 

73.6 

MAX 

97 

94 

96 

96 

96 

98 

96 

99 

101 

96 

97 

94 

96 

93 

85 

93 

96 

95 

90 

90 

90 

94 

91 

91 

95 

95 

95 

94.3 

MIN 

60 

64 

61 

52 

70 

69 

69 

69 

68 

66 

71 

64 

69 

69 

73 

72 

69 

70 

71 

73 

70 

55 

69 

66 

66 

54 

69 

70 

67.9 

MAX 

66 

85 

85 

90 

88 

90 

90 

86 

63 

67 

85 

85 

87 

63 

66 

67 

67 

65 

66 

65 

83 

83 

79 

64 

67 

82 

83 

67 

92 

92 

86.0 

MIN 

73 

76 

73 

75 

74 

74 

74 

77 

74 

76 

60 

70 

70 

70 

74 

75 

73 

74 

72 

74 

75 

70 

71 

70 

72 

71 

71 

72 

75 

75 

73.4 

MAX 

90 

96 

95 

91 

94 

92 

94 

94 

96 

96 

93 

93 

91 

87 

91 

91 

9 1 

94 

93 

94 

96 

90 

86 

89 

90 

87 

85 

90 

92 

89 

91.6 

MIN 

71 

71 

72 

75 

74 

73 

74 

73 

71 

71 

73 

70 

71 

70 

73 

74 

73 

74 

72 

71 

71 

72 

71 

70 

72 

70 

69 

70 

71 

71 

71  .6 

MAX 

87 

60 

66 

90 

91 

90 

89 

90 

69 

91 

95 

94 

91 

92 

87 

90 

90 

91 

92 

69 

91 

91 

86 

90 

67 

89 

90 

90 

66 

66 

69.6 

MIN 

71 

71 

76 

75 

76 

79 

74 

79 

71 

72 

72 

70 

71 

72 

73 

75 

77 

75 

73 

73 

71 

72 

72 

72 

76 

73 

70 

71 

73 

75 

73.4 

MAX 

86 

82 

90 

89 

90 

89 

88 

86 

91 

91 

92 

90 

66 

67 

90 

68 

66 

66 

89 

67 

88 

88 

87 

66 

68 

87 

67 

67 

66 

65 

66.2 

MIN 

71 

72 

72 

76 

79 

75 

77 

74 

74 

73 

72 

74 

72 

69 

74 

77 

79 

74 

76 

74 

78 

71 

74 

75 

79 

75 

73 

70 

73 

75 

74.4 

MAX 

92 

92 

95 

97 

96 

97 

95 

97 

96 

97 

97 

95 

95 

91 

82 

66 

92 

94 

95 

95 

89 

89 

90 

90 

91 

92 

92 

93 

93 

92 

92.9 

MIN 

66 

66 

60 

61 

70 

69 

68 

68 

67 

6B 

70 

65 

69 

70 

73 

72 

73 

73 

67 

57 

70 

7C1 

59 

68 

6S 

59 

64 

65 

70 

59 

68.2 

MAX 

9 1 

9  1 

93 

69 

91 

90 

90 

92 

96 

102 

91 

93 

66 

83 

88 

88 

89 

91 

91 

95 

94 

66 

84 

66 

89 

86 

87 

90 

90 

66 

90.1 

MIN 

72 

71 

71 

74 

74 

71 

73 

71 

70 

70 

71 

68 

70 

70 

73 

73 

72 

74 

70 

72 

73 

71 

72 

70 

71 

73 

71 

59 

72 

71 

71.4 

MAX 

91 

92 

93 

93 

93 

95 

93 

95 

94 

91 

92 

91 

86 

90 

93 

92 

93 

92 

94 

91 

81 

85 

86 

88 

88 

86 

90 

90 

92 

90.9 

MIN 

71 

71 

71 

75 

74 

72 

72 

71 

68 

68 

67 

65 

65 

71 

72 

71 

74 

73 

71 

72 

,  72 

70 

71 

69 

71 

70 

71 

69 

70 

69 

70.5 

MAX 

87 

87 

89 

67 

88 

68 

67 

87 

92 

96 

88 

86 

84 

86 

67 

88 

89 

87 

92 

94 

90 

82 

84 

65 

85 

66 

85 

87 

87.8 

MIN 

72 

72 

80 

76 

78 

60 

77 

60 

81 

73 

76 

71 

74 

74 

72 

75 

73 

77 

71 

73 

73 

74 

71 

74 

73 

73 

71 

71 

7? 

79 

74.6 

MAX 

68 

86 

88 

68 

68 

89 

68 

90 

95 

95 

90 

69 

84 

66 

68 

86 

68 

87 

92 

94 

91 

84 

84 

67 

87 

89 

67 

86 

87 

66.6 

MIN 

71 

69 

74 

74 

77 

7B 

79 

75 

75 

72 

72 

69 

71 

71 

73 

74 

74 

73 

68 

70 

72 

71 

70 

72 

72 

72 

70 

69 

70 

73 

72.3 

MAX 

97 

95 

XOl 

94 

99 

99 

97 

98 

96 

97 

95 

97 

90 

85 

81 

90 

96 

97 

96 

94 

89 

91 

90 

90 

92 

96 

95 

95 

95 

94.1 

MIN 

64 

65 

65 

66 

69 

73 

72 

71 

70 

69 

71 

62 

69 

69 

70 

71 

70 

72 

71 

73 

73 

69 

62 

67 

68 

69 

70 

59 

71 

70 

69.0 

MAX 

90 

89 

90 

9 1 

89 

90 

69 

89 

95 

92 

91 

90 

86 

88 

87 

69 

91 

88 

92 

92 

90 

86 

86 

88 

86 

88 

69 

89 

89.4 

MIN 

71 

70 

71 

73 

73 

70 

72 

71 

71 

71 

74 

69 

71 

69 

71 

72 

71 

74 

58 

59 

71 

73 

70 

69 

71 

72 

69 

68 

70 

70 

70.8 

MAX 

88 

86 

68 

87 

88 

87 

90 

90 

90 

87 

64 

84 

87 

66 

85 

86 

84 

87 

87 

66 

67 

87 

87 

87 

88 

66 

67 

66 

67.0 

MIN 

72 

77 

77 

76 

76 

79 

77 

79 

78 

75 

73 

77 

74 

70 

76 

79 

79 

79 

73 

76 

60 

72 

74 

76 

81 

80 

78 

80 

60 

76 

76.8 

MAX 

92 

91 

91 

97 

9  5 

93 

92 

90 

94 

91 

9C 

93 

89 

94 

96 

93 

83 

68 

90 

91 

86 

91 

9? 

86 

91  .3 

MIN 

73 

74 

73 

74 

74 

73 

74 

73 

72 

73 

74 

70 

74 

71 

73 

74 

74 

75 

70 

74 

72 

73 

72 

71 

71 

72 

59 

71 

73 

73 

72.6 

MAX 

91 

91 

93 

92 

92 

9  1 

91 

60 

89 

92 

93 

91 

90 

91 

91 

90 

88 

90 

92 

90 

89 

89 

91 

92 

91 

90.2 

MIN 

72 

74 

74 

75 

74 

75 

76 

7  ^ 

73 

74 

74 

74 

70 

72 

73 

74 

73 

75 

75 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

74 

72 

72 

75 

74 

73.6 

MAX 

91 

92' 

93 

94 

93 

94 

97 

9 1 

92 

88 

85 

90 

92 

92 

92 

91 

95 

94 

85 

83 

88 

87 

87 

85 

00 

86 

90.7 

MIN 

72 

72 

68 

73 

69 

69 

72 

69 

73 

72 

71 

66 

71 

69 

71 

72 

71 

74 

66 

69 

73 

72 

70 

70 

69 

72 

71 

70 

70 

70 

70.6 

MAX 

90 

91 

97 

96 

94 

94 

60 

90 

91 

91 

89 

90 

92 

93 

90 

89 

86 

90 

89 

89 

90 

90 

69 

90.5 

MIN 

71 

70 

72 

74 

73 

74 

76 

73 

73 

72 

73 

70 

70 

71 

71 

74 

75 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

69 

73 

69 

69 

70 

71 

72 

71.8 

MAX 

68 

67 

87 

68 

68 

95 

92 

85 

66 

62 

82 

65 

86 

85 

86 

91 

92 

83 

81 

86 

80 

80 

83 

86 

85 

86 

86.1 

MIN 

74 

73 

74 

79 

75 

75 

79 

73 

77 

73 

72 

67 

77 

74 

72 

73 

76 

77 

72 

76 

75 

75 

72 

72 

73 

71 

72 

72 

72 

77 

73.9 

MAX 

9  1 

91 

90 

69 

91 

90 

93 

96 

93 

92 

66 

88 

89 

90 

91 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

89 

89 

90 

89 

91 

89 

88 

89.9 

MIN 

71 

73 

72 

75 

79 

78 

78 

77 

74 

73 

73 

73 

72 

71 

74 

76 

60 

76 

72 

73 

75 

73 

73 

75 

77 

76 

71 

71 

73 

77 

74.4 

MAX 

92 

87 

87 

87 

90 

90 

92 

90 

85 

86 

87 

88 

69 

86 

87 

87 

68 

87 

87 

87 

87 

88 

87 

87 

87 

85 

87.7 

MIN 

70 

74 

75 

80 

61 

79 

75 

80 

75 

75 

75 

76 

72 

70 

74 

79 

81 

73 

71 

78 

78 

76 

73 

75 

80 

78 

72 

73 

76 

76 

75.7 

MAX 

87 

62 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

92 

91 

92 

91 

89 

85 

88 

68 

69 

89 

87 

88 

89 

89 

88 

90 

88 

88 

88 

87 

87 

67 

86.6 

MIN 

69 

68 

66 

71 

72 

75 

77 

70 

71 

69 

70 

69 

69 

68 

70 

72 

74 

71 

70 

66 

69 

69 

69 

70 

7J 

71 

68 

57 

59 

70 

70.2 

MAX 

82 

90 

93 

92 

92 

92 

92 

91 

91 

91 

91 

90 

88 

90 

92 

92 

93 

92 

69 

90 

90 

85 

87 

87 

91 

90 

88 

91 

91 

90 

90.1 

MIN 

71 

73 

73 

78 

76 

74 

76 

74 

72 

73 

75 

72 

71 

72 

74 

75 

75 

73 

72 

75 

74 

70 

74 

73 

74 

70 

71 

74 

75 

74 

73.4 

MAX 

65 

66 

66 

89 

66 

67 

88 

86 

86 

93 

93 

90 

86 

80 

86 

87 

68 

67 

87 

90 

87 

67 

67 

86 

86 

85 

85 

85 

65 

66 

87.1 

MIN 

70 

72 

73 

79 

77 

75 

76 

80 

74 

73 

72 

72 

73 

72 

69 

74 

75 

71 

76 

73 

71 

70 

70 

70 

74 

71 

70 

71 

72 

74 

73.0 

APALACHICOLA  WB  CITY 

ARCADIA 
AVON  PARK 
BARTOW 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 

BIG  PINE   KEY  INN 

BLOUNTSTOKN  2  SE 

BRADENTON  EXP  STATION 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

BUSHNELL  2  E 

CAMP   BLAND  I NG 

CANAL   POINT  USDA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRABELLE 

CEDAR  KEY 

CHIPLEY   3  E 

CLEARWATER  BEACH 

CLERMONT  6  S 

CLEWISTON  U  S  EN6 

COCONUT  GROVE  7  S 

COMPASS  LAKE 

CRESCENT  CITY  2  SW 

CROSS  CITY   CAA  AP 

DAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

DRY  TORTUGAS 

EUSTIS  2  S 

EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 

FELLSMERE 

FERNANDINA  BEACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE   BAHI4  MAR 

FORT   LAUDERDALE   7  W 

FORT   MYERS   WB  AP 

FORT  PIERCE 
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DAILY  TEMPERATURES 
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FLORIDA 
SEPTEMBER  195* 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

A 

5 

8 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  j 

30 

31 

0 
> 
< 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 

93 

92 

91 

91 

91 

92 

92 

95 

92 

93 

96 

90 

91 

90 

68 

92 

91 

92 

92 

93 

90 

78 

62 

69 

90 

86 

66 

90 

92 

90  ^4 

MIN 

70 

70 

70 

74 

73 

72 

72 

71 

69 

70 

74 

66 

70 

70 

71 

73 

74 

74 

70 

71 

72 

71 

71 

69 

70 

71 

71 

70 

73 

72 

71  il 

6AINESVILLE  2  SW 

MAX 

92 

90 

90 

89 

91 

90 

93 

90 

92 

96 

90 

92 

89 

90 

86 

92 

92 

93 

92 

93 

91 

86 

61 

87 

69 

86 

84 

88 

89 

90 

90  lO 

MIN 

70 

70 

72 

77 

74 

72 

71 

69 

68 

66 

66 

66 

66 

71 

71 

73 

74 

74 

70 

70 

70 

73 

72 

72 

71 

70 

69 

70 

70 

72 

70«6 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

96 

92 

93 

95 

93 

95 

94 

94 

93 

96 

94 

92 

90 

67 

68 

91 

92 

91 

92 

93 

94 

91 

85 

85 

69 

86 

69 

87 

92 

68 

91  •3 

MIN 

71 

69 

70 

69 

67 

67 

69 

67 

66 

66 

71 

63 

69 

69 

70 

71 

72 

69 

68 

67 

71 

70 

69 

65 

69 

67 

66 

67 

67 

70 

68.4 

HIAL6AH 

MAX 

81 

9 1 

91 

90 

68 

89 

86 

90 

91 

92 

92 

90 

63 

87 

68 

89 

68 

87 

88 

69 

86 

88 

89 

68 

67 

66 

88 

67 

87 

68«2 

MIN 

72 

71 

74 

74 

75 

78 

76 

74 

75 

74 

75 

74 

72 

72 

73 

75 

74 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

75 

76 

73 

72 

71 

73 

73 

73.7 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

92 

94 

90 

93 

93 

95 

95 

95 

98 

93 

93 

89 

85 

91 

92 

93 

94 

93 

94 

94 

66 

65 

88 

91 

89 

86 

91 

92 

91 

91  .7 

MIN 

71 

69 

70 

73 

72 

73 

70 

69 

58 

67 

72 

62 

66 

70 

71 

72 

73 

72 

70 

72 

73 

73 

72 

68 

70 

70 

71 

69 

71 

71 

70.4 

HILLIARO 

MAX 

93 

68 

68 

92 

92 

91 

91 

92 

94 

98 

93 

91 

89 

85 

66 

90 

90 

69 

92 

95 

95 

79 

82 

86 

80 

85 

65 

66 

90 

88 

89.2 

MIN 

69 

66 

67 

70 

66 

65 

65 

63 

63 

67 

68 

62 

70 

69 

70 

71 

71 

71 

65 

65 

70 

71 

69 

65 

70 

71 

66 

66 

66 

67 

67.6 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

65 

93 

92 

92 

91 

89 

89 

91 

93 

95 

93 

87 

82 

90 

39 

90 

90 

89 

88 

90 

90 

87 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

69.6 

MIN 

70 

73 

71 

72 

70 

71 

78 

72 

71 

70 

70 

71 

72 

71 

70 

74 

76 

73 

73 

70 

59 

71 

72 

71 

73 

73 

71 

69 

70 

71 

71.6 

HVPOLUXO 

MAX 

78 

69 

67 

86 

89 

86 

88 

90 

93 

95 

89 

86 

63 

63 

67 

87 

89 

87 

87 

68 

89 

89 

86 

87 

67 

88 

67 

88 

87 

65 

37  .5 

MIN 

71 

74 

74 

76 

80 

80 

80 

60 

74 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

60 

60 

75 

77 

78 

76 

73 

72 

72 

79 

73 

72 

72 

74 

79 

75.2 

INVERNESS 

MAX 

95 

94 

93 

95 

94 

94 

95 

95 

94 

96 

94 

92 

93 

89 

92 

91 

93 

95 

95 

95 

94 

90 

86 

90 

91 

92 

87 

86 

93 

93 

92  .5 

MIN 

70 

72 

73 

76 

76 

74 

74 

73 

71 

69 

74 

66 

69 

71 

73 

76 

74 

73 

71 

71 

72 

74 

72 

71 

72 

72 

65 

70 

72 

73 

72.0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

92 

87 

87 

91 

69 

90 

90 

90 

91 

96 

91 

90 

88 

34 

85 

90 

90 

88 

90 

93 

95 

80 

63 

85 

85 

85 

66 

67 

89 

68 

38.5 

MIN 

72 

71 

71 

75 

72 

71 

72 

70 

71 

71 

70 

65 

74 

71 

72 

73 

74 

75 

70 

75 

75 

74 

72 

68 

74 

73 

71 

70 

72 

72 

71.9 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

90 

67 

67 

89 

66 

87 

86 

67 

68 

93 

92 

65 

87 

65 

85 

87 

87 

87 

86 

86 

92 

83 

60 

85 

87 

83 

63 

86 

66 

66 

66.8 

MIN 

73 

72 

78 

77 

60 

76 

79 

76 

79 

71 

69 

66 

76 

72 

69 

68 

75 

74 

71 

70 

72 

69 

67 

74 

76 

73 

69 

68 

71 

76 

73.1 

JACKSONVILLE   WB  CITY 

MAX 

90 

87 

66 

90 

89 

86 

90 

90 

83 

96 

90 

90 

86 

65 

85 

89 

90 

67 

91 

92 

92 

80 

83 

84 

83 

65 

85 

67 

89 

87 

87  .6 

MIN 

7'. 

72 

72 

76 

75 

73 

75 

72 

71 

71 

70 

68 

73 

73 

71 

74 

75 

73 

72 

77 

75 

75 

72 

59 

74 

73 

71 

71 

75 

74 

72.9 

JASPER  9  ESE 

MAX 

96 

91 

94 

98 

95 

95 

98 

96 

95 

99 

99 

92 

90 

89 

86 

90 

92 

90 

92 

93 

92 

32 

65 

89 

86 

69 

90 

90 

92 

90 

91.8 

MIN 

66 

65 

63 

68 

66 

65 

63 

65 

61 

62 

66 

62 

65 

65 

68 

66 

56 

70 

67 

66 

68 

69 

70 

64 

66 

66 

66 

65 

66 

67 

66.2 

KEY  WEST   WB  CITY 

MAX 

65 

92 

91 

90 

91 

91 

91 

90 

91 

92 

90 

67 

86 

67 

90 

91 

91 

89 

88 

69 

68 

66 

90 

90 

91 

89 

91 

90 

90 

90 

89.6 

MIN 

73 

78 

77 

77 

79 

78 

80 

79 

76 

78 

75 

76 

71 

72 

74 

79 

76 

77 

75 

77 

79 

70 

73 

77 

77 

77 

76 

77 

75 

77 

76.2 

KISSIMMEE 

MAX 

MIN 

LA  BELLE 

MAX 

92 

93 

94 

92 

91 

92 

90 

95 

04 

96 

93 

91 

88 

89 

91 

92 

91 

93 

90 

93 

91 

36 

89 

89 

92 

90 

91 

92 

91 

90 

91.4 

MIN 

71 

73 

70 

73 

73 

72 

73 

71 

69 

70 

71 

68 

70 

70 

71 

73 

73 

74 

72 

71 

70 

71 

72 

69 

72 

71 

70 

70 

71 

72 

71.2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

87 

94 

95 

94 

91 

94 

92 

95 

94 

94 

92 

92 

90 

86 

90 

90 

91 

69 

90 

93 

92 

88 

84 

88 

92 

87 

65 

90 

91 

90 

90.7 

MIN 

72 

71 

71 

75 

74 

72 

72 

69 

71 

74 

71 

70 

69 

69 

72 

73 

72 

73 

70 

7l' 

74 

72 

71 

70 

68 

70 

68 

68 

70 

70 

71.1 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

96 

93 

90 

93 

96 

94 

95 

95 

96 

100 

96 

93 

90 

88 

86 

92 

92 

90 

91 

93 

92 

78 

82 

86 

86 

69 

66 

69 

90 

91 

91  .0 

MIN 

69 

66 

66 

72 

71 

69 

69 

68 

68 

67 

68 

65 

69 

68 

70 

70 

70 

72 

67 

70 

70 

71 

70 

65 

69 

69 

70 

68 

70 

69 

69.0 

LAKE  HIAWA5SE 

MAX 

92 

68 

90 

89 

86 

69 

87 

90 

90 

90 

95 

93 

89 

85 

85 

90 

87 

91 

89 

90 

91 

91 

64 

61 

68 

88 

85 

67 

87 

90 

66.6 

MIN 

72 

72 

72 

74 

74 

72 

72 

73 

72 

72 

74 

72 

71 

70 

72 

73 

72 

74 

71 

70 

72 

73 

71 

70 

72 

73 

70 

71 

71 

72 

72.0 

LAKELAND  WS  CITY 

MAX 

66 

90 

90 

92 

87 

89 

69 

89 

92 

93 

91 

91 

87 

86 

68 

88 

90 

92 

90 

91 

69 

87 

84 

86 

69 

68 

87 

90 

89 

69 

89.0 

MIN 

72 

73 

73 

76 

76 

74 

74 

74 

71 

73 

75 

71 

71 

70 

73 

75 

74 

74 

73 

73 

74 

72 

71 

73 

^2 

70 

70 

71 

73 

73 

72.8 

LAKE   PLACID   2  SW 

MAX 

60 

9 1 

94 

96 

94 

94 

93 

92 

95 

96 

95 

94 

85 

90 

91 

91 

94 

89 

88 

93 

93 

87 

88 

89 

94 

68 

91 

91 

93 

90 

91.3 

MIN 

72 

72 

72 

75 

75 

73 

75 

73 

73 

72 

71 

72 

69 

71 

72 

74 

74 

73 

72 

70 

71 

72 

70 

70 

71 

70 

68 

66 

70 

71 

71  .7 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

95 

92 

91 

95 

94 

93 

93 

93 

94 

97 

94 

92 

89 

69 

84 

90 

90 

92 

90 

93 

90 

79 

64 

87 

86 

67 

37 

89 

89 

90 

90.3 

MIN 

69 

69 

68 

73 

70 

69 

70 

70 

67 

67 

72 

66 

68 

69 

66 

70 

70 

73 

69 

71 

72 

72 

71 

65 

70 

70 

69 

70 

71 

71 

69.6 

LOXAHATCHEE 

MAX 

85 

66 

93 

91 

92 

91 

91 

92 

91 

94 

94 

92 

84 

87 

91 

91 

92 

91 

87 

91 

91 

66 

66 

69 

92 

90 

91 

90 

92 

90 

90.2 

MIN 

71 

73 

71 

74 

72 

73 

78 

73 

74 

73 

70 

74 

70 

70 

73 

75 

75 

72 

72 

70 

70 

72 

71 

75 

72 

71 

72 

70 

71 

72 

72.3 

MADISON 

MAX 

95 

92 

94 

97 

97 

95 

96 

96 

98 

100 

101 

101 

91 

91 

67 

92 

93 

94 

94 

97 

92 

79 

66 

90 

90 

92 

68 

91 

93 

92 

93.1 

MIN 

69 

67 

66 

72 

71 

70 

60 

72 

70 

67 

56 

66 

69 

70 

71 

71 

73 

73 

71 

71 

71 

73 

71 

65 

68 

70 

67 

70 

71 

71 

69.7 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

68 

69 

91 

91 

90 

68 

89 

90 

88 

90 

91 

90 

65 

87 

86 

69 

90 

89 

86 

89 

90 

87 

69 

88 

89 

89 

90 

89 

90 

88 

88.9 

MIN 

72 

70 

75 

75 

73 

73 

73 

75 

71 

76 

75 

74 

68 

67 

68 

77 

74 

74 

67 

74 

76 

71 

75 

71 

74 

73 

75 

66 

73 

72 

72.6 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

94 

94 

95 

97 

97 

97 

96 

99 

97 

95 

98 

96 

96 

92 

32 

65 

89 

93 

95 

94 

87 

91 

89 

91 

93 

87 

91 

94 

93 

92 

93.0 

MIN 

66 

66 

62 

66 

72 

72 

69 

72 

71 

69 

7  3 

66 

71 

70 

74 

72 

73 

74 

73 

73 

74 

71 

70 

68 

70 

70 

68 

69 

72 

73 

70.3 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

93 

92 

94 

90 

93 

92 

98 

94 

93 

91 

91 

93 

97 

89 

84 

85 

89 

94 

92 

97 

90 

90 

91 

90 

93 

89 

90 

92 

92 

90 

91  .6 

MIN 

61 

62 

61 

62 

67 

66 

69 

65 

62 

61 

69 

62 

68 

67 

70 

69 

70 

71 

69 

68 

70 

68 

65 

64 

67 

67 

64 

61 

68 

69 

65.1 

MAYO   5  NW 

MAX 

90 

91 

92 

94 

94 

92 

94 

93 

95 

99 

96 

92 

69 

69 

83 

93 

92 

93 

92 

95 

91 

80 

85 

87 

69 

90 

89 

89 

92 

SO 

91.0 

MIN 

72 

67 

68 

73 

73 

70 

69 

71 

68 

67 

71 

65 

68 

69 

71 

71 

73 

73 

70 

71 

72 

70 

70 

67 

66 

70 

70 

71 

71 

71 

70.0 

MELBOURNE 

MAX 

66 

66 

90 

89 

89 

89 

89 

90 

91 

96 

96 

95 

85 

81 

87 

87 

69 

68 

87 

86 

91 

91 

90 

87 

66 

64 

90 

86 

89 

67 

86.7 

MIN 

72 

70 

74 

79 

78 

80 

76 

76 

74 

73 

73 

71 

71 

70 

74 

77 

78 

75 

72 

7? 

72 

71 

72 

71 

70 

71 

69 

70 

69 

78 

73.3 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

87 

69 

90 

69 

69 

38 

88 

89 

88 

95 

96 

90 

86 

83 

86 

87 

69 

65 

68 

92 

91 

90 

85 

85 

87 

85 

89 

69 

88 

67 

68.3 

MIN 

75 

71 

74 

7; 

76 

74 

76 

76 

75 

74 

75 

72 

73 

72 

75 

76 

77 

77 

71 

74 

74 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

73 

76 

73.6 

MIAMI  BEACH 

MAX 

62 

90 

67, 

87 

86 

86 

85 

88 

94 

92 

86 

87 

65 

66 

85 

65 

86 

."16 

64 

66 

86 

87 

86 

86 

65 

85 

65 

86 

85 

64 

36.3 

MIN 

74 

75 

77' 

79 

79 

79 

80 

82 

77 

78 

80 

76 

73 

73 

76 

76 

79 

76 

77 

76 

79 

79 

81 

78 

80 

80 

77 

79 

76 

79 

77.9 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

62 

92 

91 

91 

90 

69 

91 

92 

93 

95 

91 

89 

66 

66 

88 

69 

89 

87 

88 

89 

68 

88 

88 

90 

67 

87 

68 

86 

66 

86 

88.9 

MIN 

73 

75 

75 

77 

78 

80 

80 

76 

77 

77 

76 

74 

73 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

78 

75 

77 

78 

78 

76 

74 

73 

75 

75 

75.9 

MIAMI    MB  CITY 

MAX 

82 

89 

66 

88 

86 

85 

86 

65 

90 

92 

86 

86 

63 

64 

64 

85 

66 

84 

63 

67 

83 

66 

65 

67 

84 

83 

84 

68 

87 

85 

65.7 

MIN 

70 

73 

76 

80 

78 

76 

80 

76 

75 

76 

78 

72 

71 

75 

76 

74 

77 

72 

76 

78 

77 

75 

77 

79 

78 

78 

75 

76 

75 

76 

75.9 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

97 

95 

97 

96 

96 

100 

98 

98 

101 

96 

94 

94 

97 

93 

80 

76 

9 1 

96 

96 

96 

96 

87 

91 

90 

92 

93 

95 

93 

86 

95 

93.6 

MIN 

63 

61 

56 

60 

69 

71 

69 

68 

66 

71 

73 

62 

60 

68 

68 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

66 

61 

66 

65 

67 

66 

65 

70 

70 

67.0 

MONTICELLO 

MAX 

97 

89 

92 

93 

94 

92 

94 

96 

98 

102 

99 

96 

90 

88 

61 

86 

90 

92 

92 

96 

92 

60 

65 

87 

90 

90 

87 

88 

90 

89 

91.2 

MIN 

66 

68 

67 

72 

72 

70 

66 

71 

68 

67 

68 

66 

70 

69 

71 

70 

71 

72 

70 

66 

69 

70 

59 

65 

68 

70 

67 

70 

71 

71 

69.1 

HOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

e<> 

78 

89 

91 

89 

88 

89 

89 

89 

92 

94 

91 

90 

83 

BP 

90 

69 

89 

89 

67 

91 

69 

83 

87 

66 

68 

87 

69 

69 

66 

68.2 

MIN 

71 

72 

73 

76 

75 

76 

79 

75 

71 

71 

72 

70 

71 

72 

72 

73 

77 

75 

74 

73 

71 

72 

70 

71 

74 

73 

70 

71 

73 

76 

73.0 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

85 

90 

91 

91 

88 

90 

90 

91 

92 

95 

95 

94 

66 

85 

68 

89 

90 

90 

69 

93 

93 

89 

63 

85 

87 

86 

68 

90 

90 

89 

69.5 

MIN 

71 

70 

72 

76 

75 

72 

73 

73 

70 

69 

73 

70 

70 

70 

73 

74 

74 

75 

70 

72 

72 

73 

71 

72 

72 

71 

68 

69 

70 

70 

71.7 

MT  PLEASANT 

MAX 

95 

93 

94 

97 

95 

96 

97 

97 

100 

100 

102 

99 

94 

90 

93 

93 

96 

95 

96 

97 

69 

88 

90 

91 

92 

92 

90 

93 

93 

92 

94.3 

MIN 

65 

67 

73 

71 

72 

71 

68 

70 

69 

68 

72 

67 

70 

70 

63 

71 

72 

73 

70 

59 

75 

71 

■  71 

68 

66 

71 

69 

68 

71 

72 

69.6 

NAPLES 

MAX 

61 

87 

90 

91 

91 

91 

90 

91 

90 

90 

89 

92 

85 

89 

92 

91 

91 

66 

69 

86 

83 

65 

87 

89 

69 

88 

86 

90 

89 

68.8 

MIN 

76 

73 

75 

76 

77 

61 

82 

80 

73 

73 

77 

72 

72 

74 

76 

76 

73 

62 

74 

72 

78 

74 

74 

74 

72 

62 

79 

75 

75.7 

B««  r*f«r«nc«  not**  tollowtDt  BtktloD  lad*m. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORID* 
SEPTEHBER  1954 


Station 

Day  Of  Monlh 

1 

> 
< 

2 

3 

5 

g 

y 

g 

g 

10 

12 

13 

J4 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW   SMYRNA  BEACH   4  N 

MAX 

94 

91 

90 

90 

91 

90 

91 

91 

92 

95 

97 

89 

89 

86 

89 

90 

90 

91 

88 

89 

94 

92 

65 

87 

87 

86 

88 

87 

89 

87 

89  ■ 

8 

MIN 

71 

70 

73 

74 

74 

75 

75 

74 

74 

73 

74 

70 

72 

71 

73 

73 

74 

72 

70 

71 

72 

70 

70 

71 

72 

70 

70 

69 

70 

72 

72. 

0 

NICEVILLE 

MAX 

102 

97 

95 

97 

97 

91 

97 

94 

94 

100 

95 

96 

95 

95 

91 

89 

92 

90 

92 

91 

92 

92 

90 

90 

90 

89 

92 

94 

92 

91 

93. 

4 

MIN 

67 

65 

60 

60 

69 

71 

71 

69 

69 

69 

72 

63 

62 

69 

69 

69 

68 

69 

68 

70 

71 

69 

63 

65 

67 

69 

66 

64 

65 

69 

67. 

2 

OCALA 

MAX 

93 

92 

93 

93 

94 

93 

95 

93 

93 

97 

91 

91 

91 

89 

91 

93 

91 

93 

93 

95 

94 

89 

64 

87 

92 

89 

63 

91 

93 

91 

91. 

6 

MIN 

72 

72 

72 

74 

74 

72 

73 

72 

70 

70 

70 

67 

70 

70 

72 

70 

73 

74 

70 

71 

73 

75 

72 

70 

70 

71 

70 

70 

73 

72 

71. 

6 

OCALA   2  NE 

MAX 

92 

93 

92 

93 

93 

93 

98 

93 

91 

91 

89 

91 

93 

91 

93 

95 

95 

93 

83 

84 

87 

92 

90 

86 

93 

93 

90 

91. 

4 

MIN 

68 

66 

70 

67 

68 

63 

64 

64 

66 

63 

70 

69 

70 

72 

73 

69 

68 

69 

71 

71 

69 

67 

70 

68 

68 

72 

68 

68. 

3 

OICEECHOREE  HRCN  GATE  6 

MAX 

82 

78 

88 

88 

89 

88 

87 

88 

87 

89 

92 

87 

87 

78 

83 

86 

86 

86 

83 

65 

67 

86 

79 

62 

86 

66 

83 

85 

85 

86 

85 

5 

MIN 

74 

73 

74 

76 

75 

74 

75 

75 

74 

73 

76 

70 

69 

72 

74 

76 

75 

73 

73 

73 

75 

76 

74 

71 

74 

73 

73 

74 

74 

74 

73 

7 

ORLANDO   WATER  PLANT 

MAX 

90 

92 

92 

93 

91 

91 

91 

96 

96 

92 

88 

87 

91 

89 

91 

94 

90 

92 

94 

89 

85 

88 

66 

90 

38 

90 

90 

89 

90 

6 

MIN 

74 

72 

72 

75 

74 

74 

73 

73 

73 

72 

72 

70 

72 

74 

74 

75 

72 

71 

73 

73 

71 

71 

71 

71 

70 

71 

72 

74 

72 

5 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

88 

91 

91 

87 

90 

90 

91 

91 

90 

95 

95 

90 

87 

86 

88 

87 

90 

91 

69 

93 

92 

68 

84 

66 

88 

88 

89 

91 

90 

66 

89 

5 

MIN 

72 

73 

72 

75 

75 

72 

74 

73 

72 

73 

73 

72 

71 

71 

73 

74 

73 

73 

71 

71 

73 

72 

71 

71 

73 

71 

70 

71 

72 

73 

72 

3 

PALATKA 

MAX 

93 

93 

91 

93 

92 

90 

93 

92 

92 

98 

91 

92 

89 

87 

90 

91 

92 

93 

91 

94 

97 

85 

82 

87 

90 

88 

66 

89 

90 

89 

90 

7 

MlN 

74 

73 

72 

75 

74 

73 

75 

72 

71 

70 

71 

68 

71 

72 

71 

75 

74 

76 

72 

73 

74 

72 

72 

71 

72 

74 

72 

71 

74 

73 

72 

6 

PANAMA  CITY 

MAX 

94 

94 

95 

95 

93 

95 

92 

93 

95 

94 

95 

95 

93 

69 

78 

85 

89 

93 

94 

94 

88 

89 

89 

88 

89 

88 

92 

93 

93 

91 

91 

5 

MIN 

69 

69 

68 

71 

74 

74 

72 

72 

73 

72 

79 

69 

72 

70 

73 

72 

73 

74 

72 

74 

77 

70 

70 

69 

72 

70 

70 

71 

73 

73 

71 

9 

PENSACOLA   CAA  AP 

MAX 

95 

93 

93 

95 

92 

95 

91 

94 

98 

95 

98 

95 

90 

92 

60 

76 

89 

89 

91 

91 

91 

88 

88 

86 

86 

91 

92 

87 

90 

89 

90 

7 

MIN 

70 

72 

66 

69 

76 

75 

74 

74 

74 

76 

73 

67 

69 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

77 

76 

70 

69 

72 

73 

72 

72 

72 

75 

76 

72 

8 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

93 

88 

90 

91 

88 

90 

89 

89 

92 

92 

95 

91 

87 

91 

80 

76 

86 

68 

68 

88 

90 

87 

86 

65 

84 

38 

90 

85 

88 

86 

88 

0 

MIN 

71 

73 

67 

70 

77 

76 

75 

75 

75 

74 

73 

67 

71 

75 

74 

73 

74 

75 

76 

81 

77 

72 

69 

73 

74 

73 

74 

73 

77 

77 

73 

7 

PLANT  CITY 

MAX 

87 

91 

93 

93 

92 

92 

93 

93 

93 

95 

93 

93 

89 

88 

89 

90 

92 

93 

92 

93 

91 

68 

85 

69 

91 

39 

68 

92 

92 

91 

91 

0 

MIN 

71 

70 

70 

75 

74 

72 

73 

72 

69 

68 

73 

69 

68 

70 

72 

74 

73 

74 

72 

72 

72 

71 

69 

71 

71 

70 

69 

69 

72 

72 

71 

2 

POMPANO  BEACH 

MAX 

78 

89 

89 

90 

89 

88 

89 

90 

89 

93 

89 

86 

80 

87 

68 

86 

89 

86 

88 

88 

88 

86 

90 

87 

89 

87 

67 

83 

33 

37 

87 

8 

MIN 

69 

71 

69 

72 

74 

74 

77 

69 

70 

71 

70 

69 

69 

67 

74 

74 

74 

73 

68 

69 

73 

68 

70 

71 

74 

66 

69 

68 

71 

73 

70 

9 

PUNTA  GORDA 

MAX 

83 

91 

94 

94 

92 

91 

92 

94 

92 

94 

91 

92 

66 

89 

91 

.92 

92 

93 

88 

90 

93 

65 

64 

85 

90 

89 

68 

91 

90 

90 

90 

.2 

MtN 

72 

73 

73 

76 

75 

74 

75 

74 

72 

71 

75 

74 

70 

71 

72 

74 

74 

74 

72 

70 

74 

72 

71 

72 

73 

70 

72 

^2 

73 

74 

72 

■  3 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 

94 

92 

94 

94 

93 

93 

94 

97 

99 

100 

100 

97 

94 

92 

82 

84 

90 

95 

92 

95 

92 

83 

86 

90 

90 

89 

86 

89 

69 

69 

91 

■  8 

MIN 

66 

66 

65 

68 

70 

70 

67 

71 

69 

70 

70 

67 

68 

68 

71 

70 

71 

72 

66 

67 

70 

70 

71 

65 

66 

70 

69 

67 

69 

71 

68 

■  8 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 

95 

91 

89 

92 

92 

91 

90 

92 

94 

97 

94 

94 

93 

85 

89 

90 

92 

93 

93 

94 

93 

85 

82 

85 

89 

89 

89 

90 

92 

89 

90 

■  3 

MIN 

70 

68 

69 

72 

71 

67 

69 

66 

67 

67 

68 

64 

69 

68 

69 

70 

71 

72 

67 

69 

70 

72 

69 

66 

68 

69 

69 

67 

69 

68 

68 

•  7 

ROYAL   PALM   RANGER  STA 

MAX 

82 

85 

87 

91 

91 

90 

88 

92 

91 

90 

92 

88 

82 

88 

89 

69 

90 

88 

87 

68 

88 

86 

86 

89 

67 

86 

87 

68 

89 

86 

88 

■  1 

MIN 

70 

71 

71 

72 

71 

72 

75 

72 

71 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

74 

75 

73 

72 

72 

72 

72 

74 

71 

73 

72 

70 

71 

72 

72 

71 

i7 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

95 

90 

89 

91 

92 

91 

92 

92 

89 

97 

94 

89 

91 

87 

87 

66 

91 

69 

69 

91 

93 

86 

81 

89 

67 

83 

65 

89 

90 

90 

89 

.6 

MIN 

72 

71 

75 

75 

78 

77 

79 

72 

78 

71 

71 

69 

72 

71 

73 

75 

73 

73 

66 

71 

72 

70 

70 

76 

72 

70 

70 

69 

69 

75 

72 

•  6 

SAINT  LEO 

MAX 

90 

93 

93 

93 

93 

90 

92 

92 

93 

94 

93 

92 

90 

88 

89 

91 

91 

92 

92 

93 

93 

88 

83 

88 

92 

89 

85 

89 

92 

91 

90 

•  8 

MIN 

71 

72 

72 

75 

75 

73 

73 

72 

71 

72 

75 

70 

69 

70 

73 

74 

73 

74 

72 

72 

72 

73 

70 

70 

72 

71 

70 

70 

72 

72 

72 

.0 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

93 

92 

94 

93 

92 

92 

90 

89 

94 

92 

94 

87 

92 

92 

69 

89 

90 

92 

85 

85 

87 

67 

86 

69 

88 

89 

90 

90 

.1 

MIN 

67 

67 

67 

71 

70 

70 

69 

70 

69 

66 

72 

67 

67 

70 

70 

70 

69 

71 

71 

66 

65 

68 

70 

67 

66 

69 

71 

68 

•  9 

ST  PETERSBURG 

MAX 

85 

90 

93 

93 

92 

93 

93 

92 

92 

89 

89 

90 

66 

86 

89 

90 

92 

92 

90 

89 

88 

85 

84 

87 

89 

86 

63 

38 

89 

90 

89 

.2 

MIN 

73 

73 

74 

75 

76 

74 

75 

74 

71 

75 

76 

69 

69 

70 

73 

75 

75 

75 

69 

75 

75 

72 

69 

72 

73 

70 

70 

72 

73 

74 

72 

•  9 

SANFORD 

MAX 

90 

89 

91 

91 

89 

90 

89 

89 

92 

90 

91 

93 

68 

66 

88 

90 

91 

88 

88 

92 

92 

90 

85 

87 

86 

67 

86 

33 

67 

86 

89 

0 

MIN 

71 

70 

71 

72 

73 

72 

69 

69 

71 

70 

71 

70 

71 

72 

72 

72 

73 

71 

69 

69 

70 

70 

70 

72 

71 

69 

71 

71 

72 

70 

70 

8 

SARASOTA 

MAX 

85 

92 

93 

93 

93 

92 

94 

92 

90 

90 

91 

91 

90 

90 

90 

92 

93 

92 

92 

90 

89 

88 

85 

89 

89 

89 

89 

90 

93 

93 

90 

6 

MIN 

72 

71 

75 

75 

74 

73 

72 

73 

71 

72 

76 

73 

67 

'  70 

72 

74 

74 

74 

71 

71 

73 

73 

71 

72 

72 

71 

71 

72 

73 

72 

72 

3 

SECOTAN 

MAX 

98 

92 

98 

91 

98 

98 

97 

96 

98 

98 

96 

92 

94 

91 

90 

94 

94 

95 

93 

94 

94 

91 

90 

92 

89 

68 

69 

91 

92 

91 

93 

6 

MIN 

67 

67 

65 

71 

66 

65 

65 

68 

67 

63 

69 

65 

66 

68 

63 

70 

71 

69 

67 

67 

66 

63 

64 

64 

66 

63 

67 

61 

67 

63 

66 

3 

STUART 

MAX 

88 

87 

92 

89 

89 

90 

88 

87 

92 

94 

95 

90 

88 

80 

88 

89 

90 

88 

87 

87 

91 

87 

88 

87 

89 

88 

87 

89 

91 

91 

88 

9 

MIN 

71 

73 

76 

75 

74 

76 

75 

75 

76 

78 

78 

75 

75 

74 

73 

77 

73 

72 

73 

71 

73 

73 

74 

75 

71 

74 

73 

74 

75 

73 

74 

2 

SUNN  I  LAND 

MAX 

79 

87 

92 

89 

90 

89 

90 

88 

88 

90 

88 

87 

66 

86 

88 

87 

86 

89 

86 

85 

89 

83 

82 

84 

86 

65 

87 

90 

88 

U8 

87 

1 

MIN 

72 

73 

74 

76 

75 

75 

76 

74 

72 

71 

73 

72 

70 

71 

72 

75 

76 

74 

72 

73 

73 

72 

72 

73 

74 

72 

70 

73 

75 

75 

73 

2 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

94 

91 

92 

91 

95 

92 

93 

95 

98 

98 

98 

94 

92 

89 

80 

67 

90 

92 

94 

94 

88 

81 

85 

86 

87 

68 

85 

86 

87 

90 

90 

5 

MIN 

69 

70 

69 

72 

73 

72 

71 

74 

71 

70 

71 

69 

71 

71 

71 

71 

73 

73 

73 

71 

72 

73 

71 

69 

71 

71 

71 

70 

71 

73 

71 

2 

TAMIAMI    TRL   40  MI  BEND 

MAX 

89 

88 

93 

93 

90 

91 

90 

91 

94 

93 

96 

96 

69 

64 

87 

86 

89 

90 

91 

90 

91 

88 

87 

88 

88 

83 

87 

89 

90 

90 

89 

9 

MIN 

71 

74 

76 

78 

76 

76 

77 

76 

74 

75 

76 

74 

75 

71 

71 

" 

76 

77 

77 

75 

76 

76 

72 

70 

76 

71 

74 

73 

76 

76 

74 

e 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

86 

91 

92 

92 

91 

92 

92 

92 

92 

91 

89 

88 

68 

87 

89 

91 

91 

92 

90 

69 

88 

66 

84 

67 

68 

86 

85 

87 

89 

90 

89 

1 

MIN 

73 

72 

74 

77 

76 

75 

75 

74 

70 

73 

71 

70 

69 

71 

74 

75 

75 

73 

74 

74 

74 

71 

72 

72 

70 

70 

71 

74 

73 

72 

a 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

91 

91 

90 

93 

94 

92 

94 

91 

87 

90 

90 

89 

91 

68 

69 

91 

92 

91 

90 

91 

89 

88 

85 

90 

90 

86 

88 

88 

92 

92 

90 

1 

MIN 

73 

72 

73 

75 

75 

75 

75 

74 

72 

74 

77 

71 

69 

71 

73 

75 

75 

75 

73 

74 

75 

72 

71 

71 

72 

71 

72 

73 

74 

73 

73 

2 

TAVERN  I ER 

MAX 

86 

88 

89 

89 

88 

88 

87 

90 

89 

89 

88 

68 

86 

88 

87 

87 

88 

88 

86 

88 

87 

87 

88 

87 

89 

88 

87 

87 

86 

86 

87 

6 

MIN 

73 

75 

78 

77 

70 

78 

78 

76 

73 

77 

78 

75 

74 

76 

69 

61 

79 

75 

75 

77 

79 

78 

76 

76 

74 

74 

72 

78 

78 

76 

75 

8 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

88 

89 

89 

91 

91 

88 

91 

89 

89 

94 

90 

92 

91 

94 

93 

94 

91 

86 

68 

91 

93 

87 

85 

87 

85 

85 

88 

83 

90 

89 

89 

5 

MIN 

71 

67 

72 

73 

75 

76 

74 

74 

73 

72 

74 

73 

74 

70 

71 

72 

78 

72 

69 

71 

70 

70 

70 

69 

75 

69 

69 

70 

71 

75 

72 

0 

TURKEY  HAMMOCK 

MAX 

93 

92 

93 

91 

92 

89 

94 

88 

67 

92 

90 

92 

93 

92 

90 

88 

90 

92 

93 

90 

90 

9 

MIN 

72 

70 

72 

74 

72 

72 

72 

72 

69 

71 

73 

71 

73 

73 

70 

72 

70 

71 

70 

6fl 

69 

71 

71 

2 

VERO   BEACH   CAS  AP 

MAX 

88 

86 

89 

88 

87 

88 

88 

89 

89 

94 

94 

90 

87 

81 

89 

89 

89 

86 

88 

89 

89 

89 

87 

86 

68 

87 

90 

67 

87 

67 

88 

2 

MIN 

72 

71 

75 

78 

78 

80 

81 

80 

75 

74 

74 

74 

74 

73 

72 

77 

77 

75 

71 

74 

74 

73 

72 

70 

74 

72 

72 

72 

73 

77 

74 

5 

WAUCHULA   2  NW 

MAX 

81 

90 

92 

94 

92 

90 

91 

91 

93 

95 

95 

94 

88 

89 

90 

90 

92 

91 

88 

92 

92 

87 

83 

86 

90 

88 

88 

91 

91 

90 

90 

1 

MI>: 

71 

64 

73 

74 

73 

71 

73 

72 

69 

68 

70 

69 

66 

69 

71 

73 

72 

73 

71 

70 

69 

70 

70 

70 

71 

70 

69 

67 

71 

71 

70 

3 

WEST   PALM  BEACH 

MAX 

81 

88 

67 

8G 

87 

87 

85 

83 

86 

85 

85 

86 

86 

85 

86 

.4 

MIN 

71 

74 

76 

8C 

81 

77 

31 

81 

76 

76 

76 

77 

70 

72 

73 

81 

ec 

74 

78 

78 

77 

74 

72 

73 

79 

74 

73 

76 

77 

80 

76 

2 

WEST  PALM  BEACH  W8  AP 

MAX 

80 

90 

92 

91 

90 

89 

90 

91 

91 

94 

93 

90 

63 

82 

89 

90 

90 

87 

88 

89 

90 

86 

85 

88 

89 

88 

90 

87 

89 

88 

88 

6 

MIN 

71 

74 

74 

79 

80 

79 

61 

79 

75 

74 

75 

70 

71 

70 

73 

80 

76 

74 

75 

75 

75 

75 

72 

76 

77 

75 

7? 

75 

75 

77 

75 

0 

WINTER  HAVEN 

MAX 

90 

87 

93 

93 

95 

92 

91 

92 

93 

94 

95 

94 

93 

86 

87 

90 

91 

92 

89 

91 

94 

93 

87 

64 

88 

91 

90 

87 

92 

91 

90 

9 

MIN 

72 

72 

74 

75 

75 

74 

74 

73 

73 

7<, 

72 

71 

70 

73 

74 

7<. 

75 

73 

72 

7? 

73 

71 

72 

71 

71 

69 

70 

73 

73 

72 

6 

See  page  108  for  Table  6 
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STATION  INDEX 


jEPTEMSEH  195'. 


Station 

Index  No. 

County 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obeer- 
vation 
time 

Observer 

Hefei 

to 
tables 

Temp.  1 

1  Predp. 

apalachicola  wb  city 

FRANKLIN 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ARCADIA 

OE  SOTO 

L.  L.  STIKELEATHEH 

AVON  PARK 

0369 

HIGHLANDS 

27  36 

61  30 

145 

6P 

6P 

J,  WILEY  COTHHAN 

2 

3  5 

C 

ftARTOH 

047  8 

POLK 

5 

27  54 

81  50 

115 

9A 

BA 

CITY  OF  BARTOW 

2 

3  5 

BAY  LAKE 

HILlSBOROUOM 

u.  s.  GEO,  Survey 

BELLE  GLADE  EXP  5TA 

PALM  BEACH 

STATE  EXP  STATION 

BELLE  GLADE  MBN  GATE  4 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  PINE  KEY  IHU 

074  7 

MONROE 

5 

24  40 

81  22 

6P 

6P 

WALTER  ZIEGNER 

2 

3  5 

BITMLO 

0756 

ORANGE 

6 

29  33 

61  06 

65 

HID 

MRS. MILDRED  M.GROSE 

c 

BlACKMAN  4  WNW 

OKALOOSA 

MRS,  S.  YOUNGBLOOO 

BlOUMTSTOWN  Z  $E 

CALHOUN 

JOHN  PURIFOV 

e<XA  RATON 

PALM  BEACH 

HAROLD  A.  TURNER 

eONITA  SPGS  2  ESE 

0897 

LEE 

5 

26  20 

61  43 

10 

6P 

GLADYS  N,  COLLINS 

3 

BRAOENTON  EXP  STA 

094  0 

MANATEE 

5 

27  29 

82  33 

10 

8A 

8A 

GULF  COAST  EXP  STA 

2 

3  5 

BRANFORO 

SUWANNEE 

MRS,   8EULAH  STANLEY 

BRISTOL 

L IBERT Y 

WILLARO  R.  ADAMS 

brooksville  chin  mill 

HERNANDO 

MISS  L.VON  BOROWSKT 

2 

3  5 

euSMNELL  2  E 

1163 

SUMT  ER 

5 

28  40 

62  06 

76 

6P 

6P 

MRS.  A.  H-.  NELSON 

2 

3  5 

CAMP  BLANDINO 

1218 

CLAY 

6 

29  59 

61  69 

190 

5P 

5P 

LEROY  G.  NORMAN,  JR 

2 

3  5 

CANAL  "OINT  GATE  5 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POIKT  USDA 

PALM  BEACH 

SUGAR  PLANT  FLD  STA 

2 

3  5 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MONROE 

NAT lONAL  PARK  SVC 

2 

3  5 

CAP! 1 VA 

1310 

LEE 

5 

26  32 

82  11 

3 

6P 

5P 

ALLEN  T .  WEEKS 

2 

3  5 

CARPABELLE 

13S6 

FRANKLIN 

5 

29  51 

64  40 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2 

3  6 

CAR-'VULE 

WASHINGTON 

CHESTER  R.  DAVIS 

3 

CEDAR  KEY 

LEVY 

C.  C.  WHIDDON 

2 

3  5 

CHATTAHOOCHEE  1  W 

GADSDEN 

CECIL  L.  RAMSEY 

3 

CHIFLEY  3  E 

1544 

WASHINGTON 

3 

30  47 

85  29 

130 

5P 

5P 

A,  W.  O'STEEN 

2 

3  5 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

5 

27  59 

62  50 

5 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

CLOSED  1/5 

CLERMOfil  fc  S 

LAKE 

ED  OLIVENBAUM 

2 

3  5 

CLEVtlSTON 

HENDRY 

OERVIN  N.  PITZEN 

CLEXISTON  U  S  ENGINEERS 

HENDRY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2 

COCONUT  OROVE  7  S 

17U 

DADE 

2 

26  39 

80  17 

10 

SA 

6A 

BUREAU  PLANT  IND. 

2 

COMPASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

6 

30  36 

85  24 

213 

6P 

6P 

EARL  E.  THARP 

2 

3  5 

CRESCENT  CITt  2  SW 

PUTNAM 

W.   S.  NEWBOLD 

2 

3  5 

CRESTVIEW 

OKALOOSA 

SOIL  CONSEfiV.  SVC 

CROSS  CITr 

DIXIE 

COUNTY  AGENTS  OFF  ICE 

CROSS  CITY  C-A  AIRPORT 

2011 

Dl»  IE 

5 

29  36 

83  06 

42 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2 

2U4 

BROWARD 

2 

26  04 

eo  12 

7 

MID 

FLA,   POWER  t  LIGHT 

3 

DAyTONA  BEACH 

VOLUSIA 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

2 

3  5 

OAyTONA  BEACH  WB  AP 

VOLUSIA 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DE  fUNIAK  SPRINGS 

WALTON 

M.  C.  STORRS 

2 

OE  LAND 

2229 

e 

29  02 

81  IB 

38 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2 

DOWLING  PARH 

2391 

Suwannee 

10 

30  15 

63  13 

- 

MID 

MRS.   HATTIE  TOOLE 

c 

DRY  TORTUGAS 

MONROE 

JOHN  R.  DEWEESE 

3  5 

EU5T1S  2  S 

LAKE 

HOWARD  J.  DICK 

2 

3  5 

EVERGLADES 

COLLIER 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2 

3  5 

FEDERAL  POINT 

2916 

PUTNAM 

e 

29  44 

81  32 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2 

3  5 

2923 

26  33 

81  26 

18 

MID 

MRS.   DAISY   E. PARSONS 

c 

INDIAN  RIVER 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2 

3  6 

FERNANDINA  BEACH 

NASSAU 

LEWIS  K.  NOLAN 

3  5 

FOflT  DRUM 

OKEECHOBEE 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

FORT  LAuCjFRDAlE 

3163 

BROWARD 

2 

26  06 

80  09 

10 

6P 

6P 

F.   P.   MEt'ORD,  JR. 

2 

3  5 

FT  LAUDERDALE  BAHIA-HAR 

3166 

BROWARD 

2 

26  07 

80  06 

7 

5P 

5P 

BAHIA-MAR  YACHT  HRBR 

3  5 

FT  LAUDERDALE  V  M 

BROWARD 

U  OF  F  PLANTAT ION  LAB  2 

3  5  6 

FORT  MtERS  wb  AIRPORT 

LEE 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5 

FORT  flEHCE 

ST  LUCIE 

CITY  OF   FT.  PIERCE 

2 

3  5 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

3316 

ALACHUA 

29  39 

82  21 

165 

6A 

8A 

H.    E.  BRATLEY 

2 

3  5 

GAINESVILLE  2  SW 

3321 

ALACHUA 

29  39 

82  22 

135 

4P 

4P 

AGRONOMY  OEPT  U  OF  F 

2 

3  5  6 

c 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

BAKER 

G.ST.  M.  NURSERIES 

2 

3  6 

GRACEVILLE  3  E 

JACKSON 

WILLIE  CRUTCHFIELD 

GRAPE  HAMMOCK  C. P. RANCH 

POLK 

COMBINED  WITH  STA  m 

MBEF 

9046  6 

/5^ 

HART  LAKE 

3640 

ORANGE 

7 

2B  23 

81  14 

70 

8A 

U.  S.  CEO.  SURVEY 

3 

3909 

DADE 

2 

25  50 

60  17 

6 

Bfl 

6A 

MIAMI  WATER  PLANT 

2 

3   5  6 

C 

HIGH  SPRINGS 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2 

3  5 

MILLIARD 

NASSAU 

8RUN0  SCHROBBACH 

2 

3  6 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

HILLSBOROUGH 

STATE  PARK 

HOLOPAW  3  NNW 

4075 

e 

26  11 

81  05 

70 

MID 

TRIPLE  E. DEVELOP .CO 

c 

HOMESTEAD  ExP  STAT  ION 

*i9fi 

2 

26  30 

60  30 

11 

4P 

4P 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

3  5 

c 

hypoluxo 

PALM  BEACM 

J.   L.  GARNETT 

2 

3  5 

INGLIS 

LEVY 

FLA.   POWER  COMPANY 

INVERNESS 

42fl9 

CITRUS 

CITY  OF  INVERNESS 

2 

3  5 

1 SLf WORTH 

4332 

ORANGE 

26  26 

61  33 

115 

6P 

CHASE  6  COMPANY 

3 

JACKSONVILLE  W6  AP 

4358 

30  25 

61  39 

24 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5 

c 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

2 

30  17 

Bl  24 

10 

FIRE  DEPARTMENT 

2 

3  6 

JACKSOflVILLE  we  CITY 

UJH 

DUVAL 

30  20 

Bl  39 

18 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5 

c 

JASPER  9  ESE 

4394 

HAMILTON 

10 

30  30 

62  46 

140 

SP 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2 

3  6 

45ie 

2 

26  41 

80  17 

OAOE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WCST  WB  C ITY 

4575 

*ONROE 

24  33 

81  48 

9 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5 

c 

K 1 SS IMMEf 

4620 

OSCtOLA 

26  le 

81  25 

69 

6P 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2 

3  5 

KISSIwrE  2 

4625 

OSCEOLA 

7 

26  18 

61  24 

68 

MID 

MRS.   MABEL  L.  LAKE 

c 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

5 

26  46 

81  26 

13 

6P 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

2 

3  5 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

4707 

POLK 

5 

26  06 

81  43 

180 

5P 

6P 

CITRUS  EXP  STATION 

2 

3  5 

c 

LAKE  CITY  2  t 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

205 

5P 

6P 

CHARLES  D.  LOCKWOOD 

2 

3  5 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

26  32 

61  28 

116 

9A 

9A 

SU8TR0P  FRT   FLD  STA 

2 

3  5 

LAKELAND  WB  CITY 

479T 

POLK 

5 

26  02 

81  59 

214 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5 

c 

LAKE  PLACID  2  SW 

4845 

HIGHLANDS 

27  17 

81  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEy,  jr. 

2 

3  5  6 

LAKE  TRAFFORD 

4666 

COLL lER 

26  26 

61  29 

27 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

LAMONT  n  W 

4992  ;jEFFEfiSON 

5 

30  24 

83  55 

190 

MID 

TUNGSTEN  PLANTATION 

c 

lEESBURG 

4960 

LAKE 

9 

28  49 

61  52 

MID 

EDDIE  C.  BUTLER 

c 

Station 

Index  No. 

County 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Obeervei 

Reiex 

to 
tables 

Temp. 

a 

LIGNUMVITAE  KEY 

MONROE 

2 

MID 

DR.  E.  C.  LUNSFORD 

LIVE  OAK  2  ESE 

SUWANNEE 

10 

^! 

6P 

6P 

EOISGN  K.  HAMILTON 

LONGBOAT  KEY 

512* 

SARASOTA 

6 

27  25 

82  40 

6P 

G.  V.  HERRINGSHAH 

J 

LOXAHATCHEE 

5182 

PALM  BEACH 

26  41 

BO  U 

1* 

6P 

6P 

C.  A.  KING 

2  3  5  6 

C 

MARION 

8 

MID 

OTIS  B.  FORT 

MADISON 

MADISON 

10 

T ,  C .  MERCHANT 

MARATHON  VACA  KEY 

MONROE 

5 

6P 

U.S.    PUB. HEALTH  SVC 

5367 

30  50 

85  11 

no 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

30  45 

65  17 

120 

FLA.    IND. S. FOP  BOYS 

2  3  5 

MAR INELAND 

MID 

MfiRlNE  STUDIO  INC 

MAYO  5  NW 

LA  FAYETTE 

5 

ROBERT  L.  ANNIN 

2  3  5 

MELBOURNE 

BREVARD 

2 

GERALD  E.  EINAM 

MERRITT  ISLAND 

6643 

BREVARD 

28  21 

BO  42 

25 

6P 

6P 

RICHARD  E.  DEWEY 

2  S  5 

MIAMI  BEACH 

5658 

26  47 

80  08 

9 

5P 

5P  LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

MIAMI  WB  AIRPORT 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MIAMI  H6  CITY 

DADE 

2 

MID  U.S.  HEATHER  BUREAU 

MILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

5 

5P 

AGR.  EXP.  STATION 

MONT ICELLO 

5879 

JEFFERSON 

30  32 

83  52 

202 

MJD 

BA 

A.  M.  PHILLIPS 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5695 

26  50 

81  06 

22 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

MOUNTAIN  LAKE 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

MT  PLEASANT 

GADSDEN 

1 

6P 

A.   N.  HUBBARD 

MYAKKA    RIVER  ST  PARK 

SARASOTA 

5 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

6078 

26  09 

81  47 

4 

5P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

2 

29  05 

80  57 

10 

6P 

6P 

A.    B.  NORDMAN 

2  3  5 

OKALOOSA 

5 

BA 

JACKSON  GD. FOR. STA. 

NITTAW  1  S 

OSCEOLA 

6 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

PALM  BEACH 

U.   S.   GEO.  SURVEY 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

26  20 

80  32 

22 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

6*14 

5 

29  11 

62  06 

86 

5P 

5P  STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

5 

8P 

AIRWAY  OBSERVER 

OKEECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE 

OKEECHOBEE  HHCN  GT  6 

OKEECHOBEE 

7 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY  3  S 

656* 

26  55 

61  18 

75 

MID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

c 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

28  33 

61  21 

111 

5P 

5P 

ORLANDO  UTILI .  com 

2  S  5  6 

ORLANDO  UB  AIRPORT 

ORANGE 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

ORTONA  LOCK  2 

GLADES 

■J 

MID 

PALATKA 

PUTNAM 

8 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

6828 

30  02 
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FLORIDA  -  OCTOBER  1954 
WEATHER  SUMMARY 


The  continuation  of  drought  in  the 
northwest  section  and  two  sharp  cold 
snaps  were  the  major  features  of  this 
month's  weather.     Temperatures  aver- 
aged 72.3°   (0.6"  below  normal)  and 
extremes  ranged  from  98°  to  28° ,  both 
occurrences  being  at  Milton  Experiment 
Station.     Precipitation  averaged  3.17 
inches   (1.08  inches  below  normal)  and 
station  totals  ranged  from  10.45  inches 
at  Fort  Lauderdale  to  0.44  of  an  inch 
at  Live  Oak  2  ESE. 

High  temperatures  and  only  widely 
scattered  light  showers  featured  the 
weather  of  the  first  six  days  over 
the  northern  division  as  the  heat  and 
drought  of  the  summer  extended  into 
autumn.     Showers  on  the  7th  intro- 
duced a  short  cool  period,  and  a 
gradual  warming  trend  brought  moder- 
ately hot  weather  the  12th-14th. 
There  were  scattered  light  showers 
in  the  northern  division  the  llth-13th. 
The  northward  offshore  passage  of 
hurricane  "Hazel"  on  the  14th  caused 
showers  along  the  east  coast.     On  the 
Peninsula,   temperatures  were  near 
normal  the  first  half  of  the  month, 
while  showers  were  frequent  but  gener- 
ally light.     A  cold  front  that  reached 
the  extreme  northwest  portion  of  the 
state  in  the  early  hours  of  the  15th 
moved  rapidly  southeastward  and  cleared 
the  lower  east  coast  and  the  Keys  on 
the  morning  of  the  16th.  Temperatures 
on  the  16th  and  17th  were  10°  or  more 
below  normal  as  far  south  as  Fort 
Myers  and  5°  below  normal  on  the  Keys. 
There  was  some  warming  the  18th-19th, 
but  rather  cold  weather  held  on  through 
the  23rd  over  most  of  the  State. 
Temperatures  were  moderate  the  24th- 
29th  and  light  to  moderate  amounts 
of  rain  were  recorded  at  most  stations 
on  one  or  more  days  during  the  three- 
day  period  ending  the  29th.  Cold 
weather  moved  into  the  northwest  por- 
tion on  the  29th  and  spread  southeast- 
ward to  cover  the  State,  including 
the  Keys,  by  noon  of  the  30th  dropping 
temperatures  on  the  31st  to  as  much 


as  14°  below  normal  in  the  north  and 
7°  below  normal  on  the  Keys. 

Dry  weather  over  northwest  Florida 
was  excellent  for  harvesting  corn, 
pecans,  sweet  potatoes,   soybeans,  and 
sugar  cane  but  provided  little  comfort 
to  farmers  as  they  completed  the  light 
harvest.     The  planting  of  oats,  rye, 
and  lupine  was  delayed  because  of  the 
dry  soil,  while  cattle  roamed  pastures 
that  afforded  poor  grazing.  Rainfall 
was  adequate  to  plentiful  on  the 
Peninsula  and  in  northeast  Florida 
most  of  the  month,  and  pastures  were 
generally  good.     Truck  crops  developed 
well  and  the  volume  of  vegetable  ship- 
ments this  month  was  considerably  ahead 
of  a  year  ago.     Beans,  corn,  cucumbers, 
eggplant,   squash,  peppers,   and  tomatoes 
were  the  major  items  marketed.  Cabbage 
and  celery  transplanting  was  stepped 
up  the  latter  part  of  the  month  and 
the  winter  potato  crop  was  planted  in 
the  southern  counties.     Infrequent  and 
light  rains  the  latter  half  of  October 
forced  the  use  of  irrigation  in  some 
areas.     Citrus  groves  were  in  very 
good  condition  and  the  trees  were 
holding  what  appeared  to  be  a  record 
crop  of  fruit. 

The  U.   S.  Geological  Survey  described 
Florida's  October  water  supplies  as 
follows:     "In  northern  Florida,  stream- 
flows  either  dropped  below  or  were 
approaching  the  minimum  of  record  during 
the  month  but  recovered  slightly  by 
the  end  of  month.     Suwannee  River  at 
Branford  had  the  lowest  October  runoff 
of  record  since  1931.     The  water  level 
in  the  key  well  near  Tallahassee  was 
the  lowest  of  record  and  in  the  key 
well  at  Pensacola  was  record-low  for 
October.     The  most  critical  area  was 
in  northwest  Florida  where  farmers 
were  requesting  that  the  section  be 
classed  as  a  disaster  area;   the  drought 
decreased  in  intensity  in  central 
Florida,  and  available  water  supplies 
were  about  normal  from  the  Kissimmee 
basin  to  Miami."  -  Jacob  T.  B.  Beard 
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69.6 

6 

96 

1  + 

31 

31 

80 

8 

0 

1 

0 

3.03 

•  35 

1  .23 

12 
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.0 

0 

10 

1 

1 

MARATHON  VACA  KEY 

84.0 

68.9 

76.5 

89 

3 

63 

17  + 

0 

0 

0 

0 

0 

4.36 

1.01 

.0 

0 

11 

2 

1 

MELBOURNE 

83.7 

67.0 

75.4 

3 

89 

1  + 

50 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

4.75 

- 

1.63 

1  .98 

30 

.0 

0 

7 

3 

2 

MERRITT  ISLAND 

81.1 

66.2 

73.7 

-  1. 

8 

90 

15 

52 

31 

5 

^ 

° 

6.31 

- 

.28 

1.96 

9 

.0 

0 

10 

4 

2 

MIAMI   BAY  FRONT 

82.6 

71.5 

77.1 

89 

15 

58 

3 1 

0 

0 

0 

0 

0 

4.76 

1.28 

1 

.  0 

0 

8 

MIAMI  BEACH 

62.6 

73.2 

77.9 

8 

92 

15 

60 

31 

0 

1 

0 

0 

0 

4.26 

- 

2.79 

.97 

2 

.0 

0 

8 

3 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

84.0 

70.3 

77.2 

• 

7 

91 

15 

58 

31 

0 

1 

0 

0 

0 

4.24 

- 

3.99 

1.98 

1 

.0 

0 

6 

2 

1 

MIAMI   WB  CITY  R 

81.3 

70,6 

76.0 

-  1. 

6 

88 

15 

57 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

4.84 

- 

3.04 

1.41 

1 

.0 

0 

8 

4 

2 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

82.0 

66.5 

74.3 

-  I, 

6 

88 

16 

53 

31 

" 

2.63 

- 

1.27 

1.15 

7 

4 

2 

1 

NAPLES 

84.6 

M 

90 

4  + 

2 

0 

0 

0 

1  .84 

.  50 

1 

0 

1 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

81.4 

66.6 

74.0 

88 

1 

54 

17 

0 

0 

0 

0 

2.95 

1.00 

2 

10 

1 

1 

POMPANO  BEACH 

83.2 

64,2 

73.7 

89 

15 

52 

3 1 

3 

0 

0 

0 

0 

4.26 

1.58 

2 

.0 

0 

6 

PUNTA  GORDA 

84.4 

64,8 

74.6 

-  1. 

5 

90 

4  + 

52 

21 

1 

2 

0 

° 

0 

2.52 

- 

1.45 

1.42 

30 

.0 

0 

5 

1 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

84.8 

67,3 

76,1 

89 

14  + 

59 

21  + 

0 

0 

0 

Q 

0 

2.29 

•  56 

28 

.0 

0 

7 

SARASOTA 

85.0 

62,9 

74.0 

93 

4 

49 

31 

2 

6 

0 

0 

0 

1.  16 

.55 

6 

0 

1 

0 

SOUTH  MIAMI   3  W 

6  7,  4M 

7  5.9M 

89 

57 

0 

0 

0 

0 

5.42 

1  •  40 

7 

.0 

0 

11 

5 

2 

STUART 

8U5 

69,2 

75.4 

-  2. 

4 

88 

5 

54 

31 

2 

6.75 

1.95 

10 

0 

5 

2 

SUNN  I  LAND 

82. IM 

66. OM 

74. IM 

89 

15 

65 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

2,78 

.0 

0 

0 

TAMIAMI   TRAIL  40  MI  SEND 

85.1 

69,2 

77.2 

91 

16 

57 

31 

1 

0 

0 

0 

,98 

.41 

7 

.  0 

0 

2 

0 

0 

TAVERN  I ER 

83.6 

73,4 

78.5 

5 

88 

14 

65 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

4,51 

3.51 

1.18 

1 

.0 

0 

'\ 

2 

2 

TITUSVILLE  2  W 

82.4 

62,0 

72.2 

-  2. 

2 

92 

6 

45 

31 

11 

2 

0 

0 

0 

5.99 

.36 

2.23 

8 

.0 

0 

5 

2 

VERO  BEACH  CAA  AP 

81.2 

67,5 

74.4 

89 

15 

51 

31 

5 

0 

0 

0 

0 

5.49 

1.29 

2 

.0 

0 

9 

5 

3 

WAUCHULA  2  NW 

83. 3M 

60, 7M 

72  .  OM 

-  3. 

2 

91 

15 

44 

17 

13 

4 

0 

0 

0 

2,87 

.81 

1.66 

30 

.0 

0 

4 

1 

1 

WEST  PALM  BEACH 

82.2 

71.8 

77.0 

5 

89 

15 

56 

31 

1 

0 

0 

0 

0 

3,23 

6.86 

.90 

22 

.0 

0 

8 

2 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

83.5 

70.6 

77.1 

5 

89 

10+ 

56 

31 

0 

0 

0 

0 

2.62 

5.50 

.71 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

75.5 

3.96 

.0 

STATE 

72.3 

6 

3.17 

1.08 

Precipitalion 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 
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DAILY  PREdPITAnON 


Day  of  month, 


13  14 


15 


22    23  24 


25    26  27 


APALACHICOLA  HB  CITY 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BAV  LAKE 

BELLE  6LA0E  EXP  5TA 
BELLE  GLADE  MRCN  SATE 
BIG  PINE  KEY  INN 
BLOUNTSTOHN  2  SE 
BONlTA  SPRINGS  2  ESE 

BRADENTON  EXP  STATION 
BROOKSVILLE  CNIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 
CAMP  BLAND I NG 
CANAL  POINT  USDA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRABELLE 

CARYVILLE 

CEDAR  KEY 

CHATTAHOOCHEE   1  W 
CMIPCEY  3  E 
CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 


CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 
COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  CAA  AP 


SH 


DANlA  4  MNW 

OAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  MB  AP  R 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

OE  LAND 

DRY  TORTUGAS 
EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 

FERNANOINA  BEACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FORT  LAUDERDALE  7  W 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UNIV 
GAINESVILLE  2  SM 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 

HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 

HYPOLUXO 
INVERNESS 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  MB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 

JACKSONVILLE   WB  CITY  R 
JASPER  9  ESE 
KENDAL  2  E 

KEY  WEST  WB  CITY  R 
KISSIMMEE 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  ExP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SH 
LAKE  TRAFFORO 
LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 

MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
MAR  I  ANNA  CAA  AP 
MARIANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 

MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI    BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI    WB  AIRPORT  R 

MIAMI    WB  CITY  R 

MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 
NICEVILLE 

NITTAW   1  S 
OCALA 
OCALA  2  NE 
OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
PALATKA 
PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 

PENSACOLA  NB  CITY  R 

PETERS 

PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

PUNTA  OORDA 
OUINCY  EXP  STATION 
RAIFORO  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

ST  PETERSBURG 

SANFORD 

SARASOTA 


,03  1*09 
.45  *06 


10.45 
7.80 
7.53 


7.46 
2*85 
2.70 


2.62 
1.58 
1.07 


3.46 
2.61 
2.09 


1*69 

U2B 


.02  1. 
1.14  . 
1.78 


.04 

.65  ,19 

.  10 
.04  T 

.0 

T         .06  T 


.59  .22 
.09  .18 


1.01     .03  .06 
.01  .52 
.03  .34 


.66     .05  .01 

.12 
.03  T 

.31  .04 


.26 


.02  .15 
.12  .06 


•       2.32  .04 
.03 

.03     .37  .02 


.34   1.74  1.96 


.13  .01 

.06  .30  .04 
.03  .01 

T         .02  .05 

.04  T 
.03  .41 


•  51 

.07 
•42  .08 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

Total 

Day  of  month 

1 

2  1 

3 

^  I 

g  I 

g 

g  1 

9 

10  j 

11  j 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  [  17  1  18 

19  1  20  [  21 

22  j  23  1  24 

25 

1 

26 

27 

28 

2S 

30 

31 

.ti 

.90 

.91 

SOUTH  MIAMI   3  ■ 

U17 

.«« 

.69 

.10 

.09 

l.AO 

.16 

.20 

.10 

.10 

.92 

.06 

T 

•20 

T 

T 

.10 

STUART 

6*75 

t90 

.90 

l" 

1.99 

.40 

SUNN  1  LAND 

*frA 

.92 

.44 

.01 

.82 

.  10 

.01 

•  04 

TALLAHASSEE  MB  AP 

1  (70 

•  O't 

T 

T 

.99 

.10 

.42 

.34 

TAMIAMI   TRL  40  MI  B£NO 

•  9B 

.OS 

.41 

.07 

.04 

.14 

.06 

.09 

.03 

.08 

•  69 

.01 

.19 

.!« 

.02 

T 

.31 

TARPON  SPkINuS 

.97 

•  12 

1.09 

.96 

.12 

TAVERN  I ER 

I.IB 

•  IS 

.W 

.2S 

.13 

.33 

.OS 

.19 

.04 

.02 

.16 

.09 

.16 

.03 

TITUSVILLE  2  W 

.90 

■  SA 

.09 

i.23 

1.21 

.03 

.22 

.39 

.16 

.60 

TURKEY  HAMMOCK 

I.«0 

.oe 

.29 

.09 

.39 

.94 

.01 

.01 

•  01 

.02 

2.96 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9>4« 

.IS 

1.29 

.17 

T 

.01 

1.26 

1.02 

.66 

T 

.09 

.91 

.12 

.14 

HAUCHULA  2  NM 

2. ST 

.2S 

.07 

.02 

.A2 

.02 

.07 

.22 

.02 

.09 

1.66 

WEST  PALM  BEACH 

3i23 

.IS 

.98 

.01 

.1« 

.21 

.20 

.40 

.04 

.04 

T 

.06 

.49 

.04 

•  00  T 

T 

T 

WEST  PALM  BEACH  HB  AP  R 

2. (2 

.30 

.71 

.10 

T 

.33 

.09 

.08 

.03 

.08 

.09 

T 

.41 

T 

•  66 

•  02 

T 

T 

WINTER  HAVEN 

1>«3 

.27 

.01 

T 

.12 

.31 

.02 

T 

.70 

8m  R>lai«n«  Notai  FoUowlBg  SUHon  Indn 
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Tabl»  5 


Station 

Day  Of  Month 

f 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22  j 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

APALACHICOL*  MB  CITY 

MAX 

8S 

86 

86 

86 

64 

77 

80 

79 

79 

89 

81 

65 

76 

70 

68 

74 

73 

71 

73 

73 

75 

79 

74 

78 

78 

74 

62 

62 

77 

2 

MIN 

76 

72 

74 

77 

74 

72 

65 

60 

67 

68 

70 

74 

72 

71 

96 

53 

51 

52 

56 

50 

51 

56 

56 

58 

60 

61 

60 

66 

55 

49 

44 

62 

■  0 

MAX 

82 

60 

89 

90 

68 

69 

69 

61 

66 

87 

86 

80 

81 

63 

93 

85 

78 

76 

63 

82 

79 

80 

81 

82 

80 

85 

84 

85 

80 

71 

70 

82 

7 

MIN 

71 

70 

67 

73 

68 

67 

66 

68 

69 

67 

69 

67 

68 

68 

70 

51 

46 

54 

57 

51 

52 

51 

54 

56 

62 

59 

59 

55 

54 

93 

49 

61 

>1 

AVON  PARK 

MAX 

85 

8* 

92 

93 

89 

89 

83 

65 

83 

69 

86 

68 

88 

87 

89 

84 

77 

78 

82 

82 

80 

81 

81 

82 

78 

83 

86 

87 

84 

77 

79 

84 

•  2 

MIN 

72 

70 

71 

72 

70 

69 

70 

71 

72 

71 

72 

69 

71 

72 

69 

55 

53 

56 

61 

57 

56 

57 

58 

61 

65 

62 

64 

62 

64 

54 

49 

64 

■  4 

BARTOW 

MAX 

90 

87 

87 

92 

92 

90 

90 

60 

85 

87 

90 

65 

87 

90 

89 

90 

79 

70 

77 

85 

84 

79 

82 

S3 

62 

S3 

85 

85 

86 

84 

72 

84 

7 

MIN 

72 

70 

72 

70 

67 

67 

65 

70 

68 

68 

70 

65 

67 

70 

70 

65 

50 

50 

57 

60 

54 

53 

51 

53 

61 

65 

56 

58 

64 

53 

47 

62 

•  2 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 

MAX 

88 

82 

83 

67 

88 

86 

86 

60 

89 

87 

89 

85 

87 

87 

89 

90 

76 

81 

SO 

62 

81 

60 

81 

S3 

82 

82 

82 

81 

82 

84 

72 

S3 

•  2 

MIN 

6« 

69 

69 

70 

66 

69 

71 

70 

70 

65 

70 

69 

69 

71 

70 

61 

53 

56 

62 

54 

.58 

60 

55 

66 

61 

69 

60 

63 

65 

61 

48 

63 

i9 

BIG  PINE  KEY  INN 

MAX 

83 

90 

89 

69 

88 

89 

64 

83 

87 

67 

88 

88 

88 

86 

88 

82 

82 

83 

84 

83 

83 

83 

84 

84 

85 

89 

89 

80 

86 

80 

78 

S5 

>0 

MIN 

76 

75 

73 

71 

78 

75 

71 

76 

76 

76 

74 

73 

74 

76 

74 

72 

71 

70 

70 

69 

60 

66 

72 

71 

72 

71 

72 

72 

69 

72 

89 

72 

■  0 

BLOUNTSTOKN  2  SE 

MAX 

92 

91 

91 

68 

91 

93 

91 

88 

81 

87 

86 

88 

89 

90 

90 

74 

71 

73 

60 

74 

74 

77 

SO 

81 

81 

81 

84 

84 

85 

72 

60 

82 

i7 

MIN 

70 

69 

70 

69 

68 

68 

67 

57 

58 

63 

64 

64 

66 

64 

64 

40 

35 

38 

39 

41 

36 

38 

44 

44 

48 

49 

49 

51 

59 

39 

33 

53 

.7 

6RA0ENT0N  EXP  STATION 

MAX 

93 

89 

36 

93 

93 

91 

91 

89 

89 

89 

91 

88 

91 

92 

90 

86 

74 

78 

80 

63 

82 

83 

77 

85 

86 

86 

86 

83 

83 

83 

67 

85 

>8 

MIN 

yi 

7  1 

72 

72 

68 

68 

67 

69 

72 

69 

71 

66 

70 

71 

75 

56 

5 1 

54 

56 

33 

57 

63 

63 

•  2 

8R00KSVILLE  CHIN  NILL 

MAX 

89 

86 

90 

90 

90 

86 

89 

79 

86 

87 

66 

87 

69 

89 

62 

72 

73 

76 

81 

76 

76 

SO 

82 

82 

81 

84 

84 

83 

80 

71 

67 

82 

•  4 

MIN 

70 

69 

71 

71 

69 

69 

69 

66 

69 

66 

69 

66 

68 

69 

66 

46 

49 

50 

56 

53 

51 

63 

53 

56 

59 

58 

61 

64 

64 

49 

44 

61 

•  3 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

87 

65 

90 

91 

89 

90 

90 

81 

80 

87 

88 

88 

68 

89 

65 

73 

73 

77 

81 

60 

76 

76 

60 

80 

63 

S3 

89 

86 

83 

76 

67 

82 

.7 

MIN 

70 

70 

71 

69 

66 

65 

66 

65 

70 

65 

70 

63 

67 

70 

67 

46 

43 

46 

51 

52 

48 

50 

47 

56 

56 

55 

56 

55 

47 

39 

98 

•  7 

CAMP  BLANOING 

MAX 
MIN 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 

82 

78 

88 

68 

66 

86 

60 

84 

64 

83 

84 

65 

89 

83 

68 

76 

79 

77 

82 

80 

79 

80 

81 

85 

60 

81 

63 

81 

81 

73 

71 

81 

.7 

MIN 

70 

70 

69 

70 

68 

70 

73 

72 

71 

69 

69 

70 

72 

74 

73 

66 

62 

62 

65 

65 

65 

62 

59 

64 

66 

66 

64 

64 

69 

65 

52 

66 

•  6 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

65 

86 

89 

68 

88 

86 

86 

88 

87 

89 

67 

69 

88 

69 

85 

85 

63 

61 

83 

83 

82 

82 

83 

84 

85 

87 

84 

79 

62 

83 

86 

86 

•  3 

MIN 

72 

71 

73 

72 

71 

72 

73 

73 

72 

71 

72 

72 

74 

69 

73 

71 

62 

66 

65 

63 

61 

62 

66 

65 

66 

66 

66 

70 

69 

68 

60 

68 

•  5 

CAPTIVA 

MAX 

67 

92 

90 

91 

90 

80 

64 

89 

88 

88 

89 

91 

87 

65 

79 

78 

76 

60 

78 

77 

62 

81 

82 

89 

85 

85 

89 

83 

76 

72 

83 

.9 

MIN 

76 

74 

76 

75 

74 

73 

74 

74 

73 

72 

74 

72 

79 

75 

75 

65 

62 

61 

65 

62 

62 

64 

63 

66 

68 

67 

66 

69 

67 

62 

60 

66 

•  9 

CARRA8ELLE 

MAX 

91 

89 

86 

90 

90 

90 

89 

80 

86 

65 

64 

86 

89 

91 

63 

76 

70 

75 

80 

75 

73 

75 

75 

60 

78 

78 

80 

82 

79 

71 

63 

81 

•  2 

MIN 

74 

69 

77 

69 

68 

67 

64 

57 

64 

63 

66 

73 

65 

66 

66 

44 

34 

39 

44 

40 

39 

41 

47 

49 

54 

53 

49 

56 

64 

39 

35 

66 

.0 

CEDAR  KEY 

MAX 

90 

90 

90 

92 

90 

90 

89 

79 

87 

87 

89 

89 

91 

86 

60 

75 

74 

79 

86 

79 

78 

60 

75 

85 

SO 

SO 

65 

78 

78 

74 

69 

82 

•  9 

MIN 

73 

72 

75 

77 

77 

75 

70 

65 

70 

70 

66 

70 

71 

62 

56 

55 

48 

52 

54 

52 

50 

66 

64 

68 

99 

56 

60 

66 

67 

50 

45 

62 

•  5 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

96 

96 

93 

95 

96 

96 

88 

82 

89 

86 

91 

86 

90 

89 

87 

69 

73 

80 

77 

74 

77 

62 

81 

81 

82 

69 

86 

65 

77 

66 

66 

64 

•  0 

MIN 

69 

69 

72 

68 

70 

70 

67 

56 

63 

72 

62 

70 

66 

69 

60 

42 

36 

40 

46 

44 

38 

40 

41 

45 

62 

49 

62 

60 

58 

36 

31 

95 

•  1 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 

88 

83 

92 

92 

90 

69 

68 

65 

89 

89 

88 

90 

90 

84 

86 

83 

72 

78 

76 

73 

72 

82 

82 

84 

82 

63 

60 

80 

60 

76 

69 

83 

•  0 

MIN 

73 

7* 

75 

74 

73 

73 

74 

71 

73 

72 

70 

72 

72 

74 

75 

61 

54 

58 

62 

56 

58 

62 

62 

63 

65 

69 

63 

67 

69 

69 

90 

66 

•  7 

CLERMONT  6  5 

MAX 

86 

84 

90 

93 

90 

89 

87 

77 

85 

87 

87 

68 

69 

89 

86 

75 

77 

78 

84 

82 

79 

82 

81 

SO 

81 

89 

87 

86 

61 

79 

70 

63 

■  4 

MIN 

72 

70 

72 

72 

69 

68 

70 

70 

70 

67 

70 

68 

69 

71 

70 

51 

51 

55 

57 

96 

53 

56 

52 

59 

61 

56 

60 

60 

62 

51 

44 

62 

•  4 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

87 

85 

65 

66 

89 

82 

67 

60 

65 

84 

64 

81 

86 

61 

85 

90 

76 

77 

76 

60 

80 

78 

79 

81 

82 

80 

82 

81 

81 

86 

72 

82 

.3 

MIN 

75 

70 

72 

74 

75 

74 

72 

71 

76 

73 

72 

72 

76 

76 

71 

64 

64 

65 

65 

61 

65 

65 

69 

69 

71 

70 

71 

69 

68 

61 

56 

69 

•  4 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

86 

83 

83 

66 

86 

65 

85 

82 

66 

65 

66 

85 

89 

86 

86 

68 

60 

81 

82 

84 

84 

81 

80 

81 

82 

82 

S3 

84 

83 

86 

76 

83 

.7 

MIN 

74 

72 

74 

76 

76 

71 

74 

75 

73 

72 

77 

74 

74 

74 

71 

68 

61 

66 

66 

62 

61 

66 

67 

73 

74 

62 

66 

68 

71 

71 

59 

70 

•  0 

COMPASS  LAKE 

MAX 

93 

91 

89 

93 

93 

92 

90 

79 

88 

87 

88 

83 

86 

88 

78 

70 

72 

79 

72 

73 

79 

SO 

80 

80 

61 

83 

85 

85 

73 

66 

66 

82 

•  0 

MIN 

72 

70 

73 

66 

68 

67 

66 

57 

64 

64 

62 

72 

66 

65 

60 

36 

34 

37 

44 

45 

37 

37 

41 

46 

51 

48 

55 

67 

59 

34 

31 

54 

•  8 

CRESCENT  CITY  2  SW 

MAX 

86 

85 

90 

89 

87 

67 

88 

79 

84 

85 

84 

86 

87 

79 

88 

76 

77 

79 

85 

60 

79 

77 

77 

60 

81 

89 

85 

86 

83 

69 

69 

82 

•  4 

MIN 

71 

70 

71 

70 

66 

66 

70 

67 

70 

66 

68 

65 

68 

70 

68 

47 

48 

48 

54 

54 

48 

50 

52 

56 

58 

57 

58 

61 

65 

47 

40 

60 

•4 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

91 

90 

93 

92 

90 

89 

91 

76 

87 

87 

89 

69 

90 

88 

80 

71 

71 

77 

SO 

74 

74 

78 

79 

81 

81 

82 

84 

83 

81 

64 

69 

82 

•  2 

MIN 

70 

70 

71 

70 

68 

64 

61 

60 

66 

65 

66 

65 

65 

68 

51 

40 

36 

36 

42 

45 

40 

39 

43 

50 

56 

50 

50 

55 

55 

44 

37 

54 

•  8 

OAYTONA  BEACH 

MAX 

87 

84 

85 

86 

86 

86 

84 

82 

60 

83 

83 

84 

89 

86 

60 

87 

73 

70 

73 

78 

74 

73 

76 

78 

79 

79 

80 

80 

84 

81 

66 

SO 

.4 

MIN 

77 

73 

74 

74 

72 

71 

72 

71 

72 

70 

73 

76 

77 

78 

70 

54 

52 

99 

59 

60 

53 

96 

60 

71 

72 

62 

61 

62 

65 

51 

49 

65 

•  7 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

86 

85 

86 

86 

86 

84 

82 

80 

84. 

83 

64 

64 

86 

60 

67 

73 

72 

79 

80 

75 

73 

76 

77 

79 

79 

80 

81 

85 

81 

67 

67 

SO 

•  1 

MIN 

75 

71 

72 

70 

68 

67 

69 

69 

71 

66 

66 

66 

72 

72 

62 

50 

50 

52 

56 

56 

51 

49 

54 

70 

60 

56 

57 

58 

64 

47 

41 

61 

•  6 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

95 

96 

96 

96 

97 

97 

89 

82 

91 

91 

93 

83 

89 

92 

77 

71 

76 

81 

75 

75 

79 

83 

84 

82 

84 

66 

86 

89 

75 

63 

67 

84 

«4 

MIN 

69 

69 

72 

70 

70 

72 

68 

56 

63 

61 

63 

70 

66 

66 

51 

44 

44 

49 

52 

45 

45 

48 

49 

49 

51 

53 

57 

61 

57 

37 

39 

56 

•  9 

OE  LAND 

MAX 

87 

85 

67 

89 

69 

87 

86 

83 

60 

84 

89 

89 

86 

87 

78 

86 

83 

71 

74 

80 

75 

73 

76 

77 

80 

80 

61 

83 

83 

80 

82 

•  1 

MIN 

71 

70 

70 

70 

68 

66 

70 

69 

71 

69 

69 

64 

67 

71 

68 

50 

47 

49 

55 

56 

49 

49 

50 

52 

52 

55 

52 

57 

63 

51 

SO 

•  7 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

84 

85 

86 

85 

86 

84 

82 

82 

84 

63 

89 

S3 

84 

85 

85 

81 

76 

78 

77 

60 

60 

80 

80 

60 

80 

79 

80 

85 

85 

79 

79 

81 

•  9 

MIN 

73 

72 

78 

77 

77 

72 

71 

76 

77 

78 

78 

78 

78 

79 

79 

72 

71 

73 

73 

75 

71 

73 

75 

76 

75 

74 

75 

73 

73 

72 

70 

74 

t6 

EUSTIS  2  S 

MAX 

87 

86 

90 

91 

88 

68 

67 

86 

64 

66 

85 

67 

89 

82 

87 

77 

73 

76 

83 

77 

75 

78 

81 

78 

81 

81 

84 

87 

67 

77 

66 

82 

•  7 

MIN 

72 

72 

72 

72 

71 

66 

68 

69 

70 

66 

72 

69 

69 

71 

69 

54 

50 

54 

56 

56 

63 

92 

55 

60 

60 

58 

61 

68 

63 

63 

46 

63 

lO 

EVERGLADES 

MAX 

90 

90 

92 

91 

90 

67 

65 

88 

89 

86 

90 

89 

90 

86 

86 

79 

60 

80 

63 

63 

81 

83 

83 

89 

86 

88 

86 

64 

85 

78 

76 

85 

•  6 

MIN 

72 

72 

73 

73 

72 

70 

72 

70 

71 

70 

73 

70 

73 

73 

73 

66 

59 

60 

63 

60 

59 

63 

62 

62 

65 

64 

69 

66 

68 

66 

99 

67 

•  2 

FEDERAL  POINT 

MAX 

88 

87 

66 

90 

90 

69 

86 

80 

84 

85 

63 

86 

88 

79 

85 

77 

69 

79 

79 

75 

75 

77 

78 

81 

83 

83 

63 

62 

76 

67 

61 

•  6 

MIN 

70 

71 

70 

69 

67 

65 

67 

66 

70 

67 

68 

64 

68 

72 

69 

52 

55 

49 

56 

57 

54 

49 

52 

60 

62 

99 

59 

69 

60 

46 

61 

•  6 

FELLSMERE 

MAX 

86 

84 

88 

89 

86 

85 

63 

85 

80 

83 

65 

89 

85 

84 

89 

67 

77 

78 

61 

79 

78 

79 

80 

82 

SO 

82 

82 

89 

83 

83 

82 

S3 

•  1 

MIN 

75 

70 

70 

70 

67 

70 

71 

69 

71 

68 

71 

69 

71 

72 

70 

56 

55 

57 

59 

57 

58 

96 

56 

59 

67 

61 

69 

60 

68 

52 

49 

64 

•  2 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 

86 

65 

86 

66 

86 

85 

62 

81 

82 

81 

70 

83 

89 

61 

60 

74 

72 

71 

79 

73 

70 

73 

79 

79 

76 

78 

80 

84 

78 

72 

64 

78 

•  9 

MIN 

77 

78 

73 

74 

71 

69 

69 

64 

71 

70 

72 

67 

71 

72 

70 

50 

49 

50 

54 

56 

65 

91 

59 

60 

64 

64 

59 

62 

66 

47 

44 

63 

•  0 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

82 

64 

89 

89 

90 

69 

88 

87 

88 

86 

85 

86 

87 

67 

91 

83 

81 

81 

85 

89 

85 

61 

83 

84 

64 

85 

84 

84 

88 

87 

82 

S5 

i9 

MIN 

72 

67 

77 

77 

77 

70 

72 

74 

75 

72 

77 

75 

72 

74 

71 

66 

59 

64 

64 

62 

61 

64 

72 

73 

74 

63 

68 

70 

70 

70 

94 

69 

i9 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MAX 

83 

62 

87 

87 

86 

66 

84 

83 

86 

83 

84 

89 

84 

83 

88 

66 

80 

80 

62 

62 

76 

78 

79 

82 

81 

SI 

78 

83 

89 

84 

80 

82 

•  » 

MIN 

72 

69 

75 

79 

77 

73 

74 

74 

76 

72 

70 

77 

70 

74 

72 

68 

61 

66 

66 

66 

65 

66 

65 

66 

75 

75 

74 

76 

74 

70 

99 

70 

•  9 

FORT   LAUDERDALE    7  W 

MAX 

87 

61 

64 

86 

87 

65 

86 

83 

87 

87 

89 

89 

86 

66 

86 

89 

80 

81 

60 

89 

83 

78 

80 

81 

83 

83 

83 

76 

82 

85 

75 

83 

•  9 

MIN 

69 

65 

70 

76 

70 

69 

69 

70 

72 

67 

71 

69 

66 

70 

68 

62 

56 

59 

60 

97 

57 

59 

65 

69 

64 

58 

60 

63 

69 

66 

49 

64 

•  8 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

85 

80 

91 

91 

69 

89 

80 

89 

89 

88 

88 

86 

90 

89 

86 

74 

78 

79 

82 

62 

79 

82 

82 

85 

84 

84 

85 

83 

84 

73 

72 

83 

•  8 

MIN 

71 

72 

73 

73 

71 

70 

72 

72 

71 

69 

70 

69 

72 

72 

71 

57 

54 

56 

60 

55 

57 

59 

58 

60 

64 

61 

62 

64 

66 

57 

99 

64 

•  9 

FORT  PIERCE 

MAX 

SI. 

80 

85 

85 

85 

64 

81 

89 

80 

61 

83 

84 

89 

81 

88 

79 

78 

78 

79 

80 

78 

77 

79 

SI 

80 

61 

81 

81 

84 

72 

71 

81 

■  0 

MIN 

69 

69 

68 

78 

77 

75 

73 

75 

71 

72 

74 

72 

77 

74 

71 

98 

56 

61 

62 

59 

63 

71 

70 

70 

70 

73 

66 

64 

69 

54 

52 

68 

i2 
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Table  5  -Conllnued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOIE*  lfS4 


Day  Ot  Month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAINESVILLE  UNIV 

MAX 

90 

89 

89 

92 

92 

91 

89 

89 

78 

86 

86 

86 

88 

88 

83 

83 

72 

71 

76 

80 

74 

75 

79 

77 

82 

82 

85 

85 

84 

81 

64 

82<8 

MIN 

71 

71 

71 

72 

69 

66 

70 

59 

62 

65 

70 

67 

68 

69 

67 

48 

45 

49 

52 

51 

49 

49 

56 

56 

58 

60 

62 

59 

63 

47 

42 

60<1 

GAINESVILLE  2  SW 

MAX 

S8 

88 

91 

92 

90 

89 

90 

79 

85 

84 

85 

87 

87 

86 

83 

79 

70 

75 

80 

78 

75 

77 

78 

SO 

SO 

82 

84 

84 

81 

76 

65 

82.2 

MIN 

75 

73 

70 

72 

67 

62 

68 

60 

65 

65 

68 

65 

68 

70 

66 

43 

42 

40 

44 

52 

43 

42 

47 

56 

59 

60 

54 

56 

68 

47 

36 

57i8 

6LEN   ST   MARY  NURSERIES 

MAX 

88 

92 

91 

90 

89 

91 

85 

81 

86 

82 

86 

90 

87 

88 

89 

78 

71 

76 

78 

73 

74 

77 

SO 

77 

81 

82 

81 

83 

84 

72 

67 

82.2 

MIN 

66 

65 

64 

62 

63 

60 

63 

55 

61 

62 

60 

62 

60 

61 

60 

40 

35 

38 

42 

46 

36 

39 

41 

49 

49 

52 

50 

52 

58 

42 

32 

52.4 

HIALEAH 

MAX 

86 

82 

83 

87 

87 

85 

86 

81 

86 

85 

85 

85 

85 

85 

87 

89 

80 

81 

86 

84 

83 

80 

81 

80 

82 

82 

83 

82 

85 

85 

74 

83.6 

MIN 

71 

71 

72 

73 

72 

74 

69 

68 

72 

70 

74 

71 

73 

73 

73 

68 

61 

62 

66 

52 

52 

64 

69 

70 

68 

64 

65 

70 

70 

66 

56 

68.0 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

90 

89 

92 

94 

91 

89 

89 

82 

87 

87 

86 

90 

91 

87 

82 

77 

70 

77 

81 

78 

74 

78 

79 

82 

82 

S3 

86 

84 

82 

78 

64 

83.3 

MIN 

70 

69 

71 

70 

67 

63 

69 

57 

63 

63 

66 

63 

66 

68 

67 

44 

39 

39 

43 

48 

40 

42 

44 

52 

63 

55 

52 

56 

64 

46 

35 

56.2 

HILLIARD 

MAX 

88 

85 

88 

91 

90 

90 

82 

79 

82 

81 

82 

88 

88 

81 

80 

72 

70 

75 

80 

72 

73 

77 

77 

82 

80 

80 

83 

85 

78 

70 

64 

80.4 

65 

66 

67 

66 

65 

60 

60 

55 

61 

63 

63 

61 

62 

66 

66 

38 

33 

33 

41 

47 

35 

37 

40 

49 

50 

53 

48 

53 

62 

42 

30 

52.8 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

89 

87 

88 

88 

88 

88 

87 

88 

89 

88 

88 

88 

87 

87 

90 

90 

90 

88 

86 

85 

86 

85 

85 

84 

84 

84 

86 

85 

86 

86 

86 

87.0 

72 

72 

70 

70 

67 

70 

71 

73 

71 

70 

71 

66 

71 

74 

72 

70 

62 

63 

66 

59 

54 

62 

60 

58 

64 

62 

63 

69 

68 

68 

63 

56.6 

HYPOLJXO 

MAX 

82 

81 

86 

86 

85 

86 

82 

85 

85 

86 

84 

85 

85 

85 

91 

83 

80 

82 

85 

83 

80 

79 

79 

81 

81 

82 

82 

84 

87 

80 

75 

83.1 

MIN 

72 

71 

74 

78 

77 

78 

72 

77 

76 

76 

76 

76 

78 

75 

72 

64 

60 

62 

56 

62 

65 

57 

72 

74 

75 

74 

75 

59 

67 

57 

51 

70.9 

INVERNESS 

MAX 

89 

90 

92 

95 

93 

92 

92 

82 

90 

89 

89 

90 

91 

87 

34 

75 

74 

78 

83 

80 

79 

SO 

82 

81 

84 

86 

87 

87 

S3 

78 

69 

84.9 

MIN 

72 

72 

72 

71 

69 

67 

69 

65 

70 

66 

71 

66 

69 

71 

69 

49 

47 

45 

51 

54 

49 

53 

52 

59 

57 

69 

58 

57 

61 

50 

45 

60.8 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

88 

89 

91 

91 

90 

88 

85 

83 

83 

83 

79 

86 

88 

80 

81 

72 

70 

74 

80 

71 

72 

75 

77 

81 

79 

80 

83 

84 

84 

53 

64 

80.5 

MIN 

7* 

75 

72 

73 

70 

67 

59 

60 

65 

67 

69 

65 

69 

71 

57 

47 

42 

47 

49 

52 

48 

47 

48 

57 

60 

59 

55 

60 

59 

47 

39 

69.0 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

86 

86 

86 

86 

86 

85 

84 

81 

83 

84 

79 

84 

86 

81 

82 

71 

66 

73 

79 

71 

71 

74 

76 

78 

79 

79 

84 

S3 

82 

71 

63 

79.3 

MIN 

76 

75 

75 

72 

70 

67 

69 

62 

71 

69 

70 

68 

76 

70 

67 

48 

49 

48 

54 

52 

52 

50 

54 

70 

63 

59 

58 

58 

64 

47 

40 

62.0 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

87 

86 

89 

90 

90 

86 

84 

81 

82 

83 

78 

85 

87 

78 

81 

72 

69 

72 

79 

67 

70 

74 

75 

78 

76 

SO 

83 

83 

82 

62 

64 

79.1 

MIN 

77 

76 

74 

73 

72 

69 

60 

59 

66 

66 

71 

67 

70 

70 

59 

49 

46 

50 

53 

53 

49 

51 

52 

58 

61 

62 

50 

64 

60 

47 

42 

50.8 

JASPER  9  ESE 

MAX 

90 

89 

90 

92 

92 

89 

83 

80 

84 

84 

85 

86 

89 

85 

77 

72 

70 

76 

78 

72 

74 

77 

80 

82 

80 

82 

82 

85 

79 

72 

64 

81.3 

MIN 

64 

65 

67 

67 

67 

60 

63 

55 

61 

59 

60 

60 

62 

64 

65 

37 

31 

33 

39 

46 

32 

35 

35 

45 

45 

49 

50 

65 

61 

40 

30 

51.7 

KEY  WEST  WS  CITY 

MAX 

84 

88 

90 

88 

89 

88 

83 

83 

89 

87 

89 

87 

89 

86 

89 

79 

79 

80 

80 

80 

80 

82 

83 

83 

84 

82 

84 

83 

85 

78 

76 

84.1 

MIN 

75 

73 

74 

72 

78 

77 

74 

77 

77 

77 

75 

76 

77 

77 

78 

71 

69 

71 

72 

72 

69 

71 

72 

72 

74 

72 

73 

72 

72 

72 

66 

73.5 

KISSIMMEE 

MAX 

85 

85 

90 

90 

88 

88 

81 

75 

85 

87 

84 

88 

89 

89 

88 

74 

76 

77 

83 

80 

78 

80 

79 

81 

80 

83 

85 

84 

82 

77 

70 

82.6 

MIN 

70 

69 

69 

70 

66 

67 

69 

68 

69 

65 

69 

66 

68 

69 

68 

51 

52 

50 

54 

54 

50 

52 

50 

51 

60 

69 

67 

56 

61 

60 

43 

60.4 

LA  BELLE 

MAX 

85 

79 

90 

90 

87 

89 

80 

88 

87 

88 

87 

89 

89 

90 

90 

79 

83 

81 

86 

85 

83 

83 

83 

85 

85 

87 

85 

87 

86 

77 

75 

86.1 

MIN 

70 

71 

70 

71 

67 

69 

70 

71 

70 

66 

70 

67 

70 

70 

70 

53 

48 

54 

56 

51 

53 

56 

55 

57 

62 

68 

59 

61 

66 

65 

50 

62.4 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

86 

82 

91 

91 

90 

90 

82 

80 

84 

88 

86 

88 

90 

88 

88 

78 

78 

80 

84 

82 

79 

82 

82 

84 

80 

85 

86 

86 

82 

76 

69 

83.8 

MIN 

70 

69 

70 

70 

6S 

66 

68 

69 

70 

65 

70 

66 

69 

71 

70 

49 

44 

61 

57 

53 

61 

52 

52 

57 

60 

57 

61 

58 

62 

51 

44 

61.0 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

89 

88 

91 

91 

93 

87 

86 

81 

86 

87 

85 

88 

89 

83 

82 

73 

71 

77 

80 

73 

75 

79 

80 

82 

82 

83 

85 

85 

83 

70 

66 

82.2 

MIN 

69 

68 

70 

70 

67 

62 

64 

55 

61 

63 

65 

64 

65 

66 

67 

42 

36 

40 

43 

48 

41 

44 

44 

53 

54 

67 

54 

63 

64 

43 

35 

55.7 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

88 

85 

83 

89 

89 

88 

87 

81 

81 

82 

82 

83 

87 

88 

81 

86 

70 

73 

75 

79 

78 

76 

SO 

78 

80 

80 

81 

84 

86 

81 

66 

81 .5 

MIN 

71 

72 

71 

70 

69 

58 

71 

70 

69 

65 

69 

67 

69 

71 

69 

52 

49 

52 

57 

55 

56 

52 

51 

57 

58 

58 

50 

57 

53 

53 

45 

51.8 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

83 

83 

89 

87 

87 

86 

83 

79 

83 

85 

82 

85 

87 

84 

86 

74 

73 

75 

80 

79 

75 

78 

78 

78 

78 

81 

S3 

86 

80 

68 

69 

80.8 

MIN 

73 

70 

72 

73 

72 

70 

70 

70 

71 

69 

72 

70 

70 

71 

64 

54 

52 

55 

58 

57 

55 

57 

58 

50 

63 

61 

64 

65 

65 

60 

50 

63.9 

LAKE   PLACID   2  SW 

MAX 

87 

81 

91 

92 

89 

89 

83 

88 

83 

88 

85 

88 

90 

87 

90 

78 

79 

SO 

83 

83 

81 

83 

84 

85 

86 

86 

85 

86 

75 

72 

84.6 

MIN 

71 

70 

72 

72 

67 

70 

69 

71 

71 

68 

70 

68 

70 

72 

71 

58 

54 

57 

61 

51 

56 

58 

57 

57 

62 

63 

58 

67 

56 

52 

64.0 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

89 

87 

90 

91 

90 

87 

86 

76 

85 

86 

85 

87 

89 

84 

77 

73 

72 

76 

78 

72 

74 

77 

77 

81 

80 

83 

84 

83 

79 

71 

64 

81.1 

MIN 

69 

69 

70 

71 

68 

63 

64 

56 

62 

63 

65 

64 

65 

67 

68 

37 

35 

39 

41 

48 

37 

40 

44 

51 

55 

54 

51 

56 

66 

43 

35 

56.3 

LOXAHATCHEE 

MAX 

8* 

79 

90 

90 

88 

88 

S3 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

84 

90 

88 

81 

81 

83 

83 

80 

83 

84 

85 

86 

87 

85 

86 

87 

82 

81 

86.6 

MIN 

74 

70 

70 

71 

70 

72 

72 

72 

69 

74 

76 

71 

73 

75 

68 

59 

60 

61 

64 

60 

59 

55 

68 

65 

60 

59 

59 

64 

66 

63 

50 

66.2 

MADISON 

MAX 

92 

89 

93 

93 

93 

90 

86 

78 

86 

89 

87 

91 

92 

87 

78 

74 

74 

79 

78 

74 

77 

81 

80 

82 

82 

84 

86 

87 

72 

62 

64 

82.5 

MIN 

68 

66 

70 

72 

70 

66 

58 

56 

62 

62 

63 

66 

65 

66 

58 

43 

39 

42 

50 

45 

42 

48 

47 

51 

53 

66 

57 

61 

61 

41 

37 

56.2 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 

82 

88 

89 

87 

88 

87 

88 

86 

88 

87 

87 

86 

88 

85 

87 

82 

80 

81 

84 

82 

82 

81 

81 

80 

82 

84 

80 

80 

86 

80 

77 

84.0 

MIN 

69 

68 

69 

70 

74 

70 

71 

73 

73 

72 

71 

71 

69 

73 

71 

69 

53 

65 

66 

67 

65 

65 

59 

58 

70 

58 

69 

68 

67 

68 

63 

68.9 

MARIANNA   CAA  AP 

MAX 

93 

93 

92 

96 

96 

92 

87 

81 

88 

88 

88 

86 

89 

90 

73 

68 

72 

82 

70 

74 

75 

81 

82 

82 

83 

84 

83 

84 

70 

60 

64 

82.2 

MIN 

71 

69 

73 

71 

71 

72 

58 

57 

64 

63 

63 

70 

68 

67 

51 

44 

39 

43 

47 

47 

41 

43 

44 

45 

49 

60 

64 

62 

53 

39 

34 

55.6 

MARIANNA    INO  SCHOOL 

MAX 

93 

89 

82 

90 

91 

91 

86 

76 

85 

87 

85 

82 

85 

85 

84 

81 

67 

75 

76 

79 

71 

76 

75 

84 

83 

79 

82 

81 

73 

63 

64 

80.6 

MIN 

67 

62 

70 

66 

67 

62 

64 

54 

61 

59 

59 

68 

65 

63 

58 

41 

36 

40 

48 

42 

38 

40 

42 

44 

44 

49 

50 

57 

66 

36 

34 

52.9 

MAYO   5  NW 

MAX 

90 

88 

91 

90 

91 

90 

86 

80 

85 

86 

87 

88 

89 

85 

80 

75 

71 

77 

79 

73 

74 

79 

79 

81 

81 

82 

88 

85 

80 

70 

66 

82.1 

MIN 

68 

70 

71 

71 

70 

65 

67 

57 

63 

62 

64 

64 

64 

67 

64 

39 

34 

37 

41 

45 

37 

39 

41 

47 

51 

50 

50 

66 

66 

42 

36 

54.7 

MELBOURNE 

MAX 

89 

88 

86 

87 

86 

85 

84 

84 

84 

84 

84 

85 

86 

85 

89 

89 

88 

78 

82 

79 

SO 

78 

81 

81 

80 

82 

82 

82 

82 

81 

S3 

83.7 

MIN 

75 

72 

71 

72 

75 

74 

73 

72 

68 

71 

73 

73 

77 

73 

70 

68 

54 

59 

60 

58 

58 

58 

56 

70 

68 

69 

64 

61 

69 

65 

50 

67.0 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

84 

84 

87 

87 

85 

87 

81 

80 

80 

83 

84 

86 

86 

80 

90 

79 

76 

78 

79 

76 

76 

77 

79 

80 

80 

80 

81 

84 

81 

76 

58 

81.1 

MIN 

72 

71 

71 

73 

73 

73 

73 

70 

69 

70 

72 

72 

74 

73 

71 

60 

58 

60 

62 

58 

59 

55 

62 

56 

67 

65 

56 

61 

57 

55 

52 

56.2 

MIAMI    SAY  FRONT 

MAX 

83 

82 

85 

85 

84 

85 

82 

85 

85 

85 

84 

84 

85 

85 

89 

88 

79 

79 

81 

62 

79 

79 

79 

81 

81 

82 

82 

81 

84 

30 

75 

82.6 

MIN 

72 

71 

78 

78 

76 

71 

73 

76 

74 

77 

76 

76 

75 

74 

73 

69 

62 

66 

66 

66 

55 

69 

73 

70 

76 

68 

74 

75 

71 

68 

68 

71.5 

MIAMI  BEACH 

MAX 

83 

82 

85 

84 

84 

84 

82 

84 

84 

84 

83 

83 

83 

86 

92 

86 

80 

81 

83 

84 

S3 

SO 

79 

80 

SO 

SO 

SO 

80 

84 

80 

78 

82.6 

MIN 

72 

72 

79 

78 

78 

72 

72 

77 

73 

78 

78 

76 

75 

76 

75 

70 

64 

69 

68 

69 

57 

73 

75 

75 

76 

75 

77 

77 

72 

72 

50 

73.2 

MIAMI  WB  AIRPORT 

MAX 

83 

84 

88 

88 

87 

87 

80 

87 

87 

87 

86 

86 

87 

86 

91 

81 

82 

82 

85 

84 

80 

83 

82 

84 

S3 

84 

82 

82 

86 

75 

76 

84.0 

MIN 

73 

72 

76 

77 

75 

71 

74 

74 

75 

72 

76 

73 

76 

75 

74 

65 

63 

65 

67 

65 

65 

65 

71 

74 

68 

66 

68 

70 

71 

64 

58 

70.3 

MIAMI    WB  CITY 

MAX 

81 

82 

86 

85 

84 

85 

80 

85 

84 

85 

83 

83 

83 

85 

88 

79 

77 

77 

79 

79 

78 

79 

76 

81 

83 

79 

82 

79 

82 

75 

74 

81.3 

MIN 

70 

69 

77 

78 

73 

69 

70 

73 

73 

76 

77 

75 

76 

74 

74 

65 

61 

65 

66 

66 

64 

71 

73 

75 

74 

67 

74 

70 

72 

65 

57 

70.6 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

92 

94 

94 

96 

98 

96 

83 

82 

87 

92 

91 

94 

84 

92 

76 

68 

74 

80 

75 

74 

78 

82 

82 

81 

86 

84 

86 

78 

73 

62 

65 

83.3 

MIN 

71 

66 

67 

70 

70 

69 

67 

57 

61 

63 

60 

63 

69 

63 

57 

41 

36 

42 

48 

42 

40 

43 

42 

48 

48 

50 

52 

59 

52 

34 

28 

54.1 

MONT  I  CELLO 

MAX 

90 

89 

88 

92 

92 

91 

87 

78 

85 

86 

86 

87 

89 

89 

84 

73 

74 

80 

80 

74 

78 

79 

78 

80 

83 

84 

86 

88 

76 

63 

64 

82.4 

MIN 

69 

68 

71 

71 

69 

66 

66 

55 

61 

63 

62 

65 

64 

67 

65 

39 

37 

39 

46 

47 

39 

42 

45 

50 

56 

52 

53 

59 

61 

40 

36 

55.5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

87 

83 

80 

87 

87 

85 

84 

79 

84 

83 

84 

84 

85 

86 

85 

88 

75 

77 

77 

81 

SO 

79 

79 

78 

82 

80 

82 

82 

S3 

84 

72 

82.0 

MIN 

75 

71 

71 

74 

75 

74 

71 

72 

74 

71 

74 

72 

75 

73 

70 

60 

55 

57 

60 

56 

59 

59 

61 

63 

67 

62 

66 

66 

57 

58 

53 

66.6 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

86 

82 

89 

89 

88 

84 

79 

83 

84 

87 

86 

87 

88 

87 

89 

82 

76 

78 

81 

81 

77 

79 

80 

S3 

82 

84 

84 

86 

83 

78 

70 

83.0 

MIN 

71 

71 

73 

73 

69 

69 

70 

69 

71 

67 

71 

68 

70 

71 

69 

48 

48 

53 

58 

51 

53 

55 

56 

69 

62 

58 

62 

56 

62 

62 

46 

62.3 

MT  PLEASANT 

MAX 

92 

93 

92 

99 

96 

95 

92 

82 

88 

89 

S« 

89 

92 

93 

82 

74 

76 

83 

71 

76 

SO 

83 

82 

83 

82 

85 

86 

86 

SO 

72 

65 

84.6 

MIN 

69 

69 

73 

69 

68 

68 

66 

54 

62 

63 

65 

69 

66 

65 

62 

42 

37 

40 

50 

45 

40 

43 

48 

50 

55 

64 

63 

63 

59 

39 

39 

56.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


TabI*  5  ■  CoBttnmd 


FLORIDA 
OCTOIER  1954 


Station 


Day 

Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

> 
< 

MAX 
MIN 

89 

88 

89 

90 

89 

87 

85 

84 

88 

86 

88 

90 

89 

36 

86 

83 

78 

78 

89 

85 

80 

83 

82 

84 

84 

85 

37 

32 

34 

76 

74 

84  >  6 

MAX 

MIN 

6« 

73 

85 

71 

87 

70 

89 

71 

88 
69 

86 
67 

83 

70 

82 
72 

86 

75 

85 
70 

86 

70 

86 
71 

87 
73 

79 
76 

88 
68 

81 

53 

73 
49 

77 
55 

80 
57 

77 

58 

75 

52 

78 

59 

79 
61 

79 
67 

31 

59 

81 
68 

82 
58 

85 
60 

31 

63 

79 
57 

69 
44 

81  .9 
63.7 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

se 

71 

88 

70 

93 

70 

93 
71 

90 
69 

90 
66 

92 

71 

80 
64 

87 
65 

88 
66 

87 
70 

88 
66 

90 
67 

84 

69 

87 
68 

78 
48 

75 
45 

76 
46 

84 

52 

76 
54 

76 
47 

79 
47 

79 
52 

82 
58 

32 

84 

58 

85 
58 

86 
59 

82 
64 

75 
50 

67 
43 

83.6 
60.0 

MAX 
MIN 

89 
69 

89 

69 

93 
68 

93 
69 

90 

66 

91 

62 

92 

69 

74 

63 

86 
66 

87 
63 

87 
67 

89 
60 

90 
63 

84 

66 

88 

67 

76 
42 

73 
39 

76 
39 

34 
43 

77 
50 

76 

40 

79 
40 

80 
43 

82 

51 

85 
51 

35 

50 

88 

52 

87 
54 

84 

60 

67 
43 

68 
36 

83.6 
55.5 

MAX 
MIN 

88 
73 

80 

70 

77 
72 

84 

73 

86 

70 

84 

72 

83 
74 

80 
72 

85 
72 

84 

68 

82 
70 

82 
70 

85 
73 

85 
74 

32 
72 

86 
60 

85 
54 

77 
55 

76 

62 

79 
59 

80 
61 

73 
61 

78 
62 

79 

65 

32 

67 

80 
64 

83 
67 

83 
68 

81 
71 

79 
60 

71 
55 

81.4 
66.6 

MAX 
MIN 

87 
73 

89 
72 

91 
72 

90 
72 

88 
71 

86 

70 

83 
73 

77 
70 

84 

72 

85 
69 

66 
67 

87 
69 

87 
71 

83 
72 

37 
70 

79 
53 

75 
53 

77 
55 

82 
59 

79 
58 

77 
55 

79 
61 

36 
56 

81 
61 

81 
63 

81 
60 

84 
62 

85 
62 

82 
64 

78 
54 

68 
48 

82.6 
64.1 

MAX 
MIN 

8» 

72 

85 

72 

89 

72 

90 
72 

88 
69 

85 
69 

82 

71 

74 

70 

83 

69 

85 

67 

86 

70 

87 
69 

88 

70 

81 
72 

36 
65 

73 
53 

74 

52 

76 
54 

80 
59 

78 
58 

75 
55 

78 
56 

79 
54 

80 
60 

79 
63 

30 
59 

84 
61 

85 
59 

81 
64 

69 

52 

68 
47 

81.1 
63.1 

MAX 
MIN 

89 
74 

88 
73 

91 

73 

91 

72 

90 

70 

90 
67 

88 
69 

80 
64 

85 
70 

85 
66 

83 
69 

38 
65 

88 
69 

81 

72 

35 
69 

75 
51 

70 
50 

74 
49 

81 
53 

73 

63 

73 
49 

77 
49 

77 

52 

80 

57 

80 
58 

82 
58 

31 
59 

84 

62 

32 
66 

77 
60 

64 
42 

81  .7 
61.3 

MAX 
MIN 

90 
72 

90 

70 

90 
73 

93 
72 

92 
72 

91 
71 

89 
69 

79 
59 

87 
55 

87 
66 

89 
67 

81 
71 

89 
63 

88 
68 

30 
63 

69 
53 

70 
43 

77 
47 

73 
55 

72 
46 

76 
43 

30 
46 

30 
42 

77 
44 

81 
57 

83 
56 

82 
56 

33 
65 

75 
61 

65 
43 

62 
39 

81  .3 
58.8 

MAX 
MIN 

90 
74 

92 
74 

87 
76 

89 
76 

91 

75 

90 

73 

87 
68 

82 
61 

85 
67 

86 
70 

87 
68 

88 
72 

82 
71 

88 
71 

72 
51 

69 
48 

72 

45 

80 
52 

74 
49 

74 

47 

76 
49 

79 
49 

79 
53 

77 

57 

79 
54 

30 
56 

82 
61 

78 
62 

69 
49 

61 
39 

65 
37 

30.3 
59.8 

MAX 
MIN 

86 

76 

88 

76 

84 

75 

87 
80 

87 
75 

87 

73 

86 

66 

81 

60 

82 
67 

82 

71 

84 

70 

86 

77 

81 

72 

34 

71 

69 

52 

69 
49 

69 
47 

79 
53 

72 
53 

73 
48 

73 
51 

78 

50 

77 
56 

74 

59 

76 

57 

79 
59 

78 
62 

75 
63 

68 

50 

61 
41 

64 
40 

73.0 
61  .3 

MAX 
MIN 

87 

70 

89 

70 

91 
71 

91 

72 

89 
67 

89 
67 

88 
68 

82 
61 

85 

70 

88 
66 

84 
65 

88 
74 

90 
67 

38 
70 

90 
70 

85 
47 

76 
45 

78 
51 

83 
55 

81 
53 

78 

52 

81 

52 

82 
51 

83 

58 

83 
61 

85 
58 

86 

58 

37 
59 

83 
63 

77 
51 

71 
44 

84.3 
60.8 

MAX 
MIN 

83 
66 

83 
60 

88 

73 

88 

70 

86 

70 

87 
70 

81 
72 

86 

65 

87 
64 

86 
63 

85 
65 

85 
70 

86 
69 

35 
68 

89 

70 

80 
63 

80 
55 

30 
58 

85 
60 

84 

60 

78 

60 

80 
68 

80 
60 

83 
62 

82 
63 

83 

61 

33 
68 

82 

66 

85 
67 

76 
64 

72 
52 

83.2 
64.2 

MAX 
MIN 

86 

72 

81 
71 

89 

72 

90 
72 

88 

70 

90 

70 

80 
70 

87 
70 

87 
71 

88 
69 

88 
72 

88 
69 

89 
71 

89 
72 

87 
73 

30 
58 

80 
54 

80 
56 

84 

60 

33 
57 

81 

52 

82 
58 

84 
59 

34 

59 

85 
65 

86 
62 

86 
64 

83 
65 

83 
66 

75 
56 

73 
56 

84.4 
64.8 

MAX 
MIN 

89 
68 

87 
67 

87 

70 

91 

67 

91 

68 

90 
67 

86 
65 

78 
54 

85 
61 

84 
62 

82 
63 

85 
68 

86 

65 

89 
66 

86 
62 

72 
44 

74 

37 

80 
41 

76 
48 

74 
46 

7i 
39 

30 
40 

79 
45 

80 
47 

31 
52 

83 
51 

86 
53 

36 
59 

30 
60 

66 
39 

64 
35 

31.8 
55.1 

MAX 
MIN 

88 
68 

87 
67 

93 
68 

93 
68 

91 
66 

88 
62 

88 

68 

81 

55 

85 
62 

85 
62 

83 
65 

82 
66 

91 
67 

90 
62 

81 
66 

78 
42 

72 
38 

75 
40 

78 
42 

72 
43 

75 
39 

77 
41 

78 
43 

80 
50 

32 
52 

34 
54 

87 
51 

35 

55 

63 
62 

79 
44 

65 

35 

82.5 
54.9 

MAX 
MIN 

84 
71 

85 

70 

87 

72 

88 

71 

88 

70 

87 
69 

89 

70 

88 
72 

87 
72 

87 

70 

88 
68 

33 
69 

88 

72 

89 
73 

89 

71 

87 

70 

82 
62 

83 
66 

84 

65 

82 
62 

81 

59 

79 
64 

86 
64 

85 

63 

84 

60 

34 

63 

85 
66 

80 
69 

85 
69 

79 
66 

75 
69 

84.3 
67.3 

MAX 
MIN 

89 

77 

88 
74 

90 
71 

90 
71 

89 

67 

87 
64 

84 

70 

81 
66 

85 

73 

86 
66 

86 

70 

36 
64 

87 
70 

31 
73 

86 
63 

74 

50 

69 
49 

77 
46 

82 
52 

73 
54 

74 
49 

77 
47 

78 
49 

82 

54 

82 
63 

83 
57 

83 
56 

85 
60 

82 
66 

76 
49 

66 
38 

82.0 
60.7 

MAX 
MIN 

86 

71 

83 
71 

91 

71 

92 

72 

88 
69 

89 
69 

88 

70 

78 
68 

86 

70 

88 
67 

06 

70 

88 
68 

89 
69 

33 

70 

87 
70 

74 
52 

74 
48 

76 
51 

82 
57 

79 
54 

77 
51 

79 
55 

80 
54 

81 

58 

31 
59 

33 
59 

85 
61 

87 
61 

82 
65 

74 

61 

69 
45 

82.9 
62.1 

MAX 
MIN 

92 

67 

92 
68 

87 
71 

88 

70 

88 
68 

88 
69 

85 
65 

80 
56 

90 
61 

88 
60 

87 
62 

84 
68 

87 
62 

91 
65 

39 
62 

78 
44 

78 
36 

81 
42 

80 
40 

73 
39 

79 
44 

78 
42 

82 
42 

83 

47 

32 

50 

80 
51 

81 

51 

81 
58 

78 
64 

75 
38 

70 
36 

83.2 
64.8 

MAX 
MIN 

87 
72 

86 

71 

88 

73 

90 
74 

96 

74 

89 

71 

87 
70 

84 

69 

86 
71 

87 
69 

87 

72 

88 

70 

90 

70 

87 
70 

84 
72 

72 
58 

75 
55 

78 
56 

79 
60 

79 
56 

74 

56 

80 
57 

30 
58 

83 

59 

83 
64 

83 
62 

83 
62 

34 

63 

81 
66 

81 
56 

68 
53 

83.2 
64.8 

MAX 
MIN 

85 
68 

84 

70 

87 
65 

85 
68 

86 

71 

88 
70 

85 
69 

87 
69 

81 
64 

85 
68 

86 

70 

34 
71 

85 
65 

88 
69 

78 
69 

36 
57 

72 
54 

73 
57 

75 
61 

80 
57 

78 

57 

76 

59 

73 
64 

75 
60 

78 
64 

80 
58 

81 
57 

S3 
60 

85 
62 

82 
53 

68 
52 

81.4 
62.8 

MAX 
MIN 

89 

71 

86 

71 

92 

71 

93 
70 

90 
67 

92 

68 

87 

69 

89 

70 

87 
72 

88 
69 

89 
68 

90 
66 

91 
69 

89 

71 

37 

75 

79 

56 

77 

50 

79 
54 

83 

58 

82 

52 

78 
56 

78 
56 

80 
66 

84 

59 

33 
62 

86 

59 

84 

60 

85 

61 

S3 
61 

7B 

56 

78 
49 

85.0 
62.9 

MAX 
MIN 

94 
67 

92 
67 

93 
69 

93 
66 

88 
66 

90 
60 

89 
60 

90 
62 

39 
59 

79 
49 

75 
33 

74 
31 

78 
34 

80 
38 

75 
39 

77 
34 

84 
36 

85 
39 

83 
48 

85 
48 

SB 
47 

84 

52 

76 
56 

66 

31 

83.  7 
49.6 

MAX 
MIN 

83 

71 

84 

70 

88 
72 

86 
74 

85 
72 

86 
69 

81 
70 

87 
72 

36 
73 

89 

70 

85 

73 

86 

74 

37 
72 

88 
71 

85 
63 

82 
60 

83 
63 

86 
65 

84 
61 

82 

61 

82 
64 

82 
62 

84 

70 

83 
61 

84 
62 

85 
64 

84 
64 

33 
68 

32 
63 

76 
57 

84.4 
67.4 

MAX 
MIN 

84 

73 

79 

70 

86 

75 

86 

74 

88 

75 

86 

75 

87 

76 

84 
73 

81 

71 

80 
72 

86 
74 

85 
72 

81 
74 

80 
71 

81 
70 

81 
65 

78 
59 

81 

72 

81 

73 

79 
62 

78 
65 

30 
65 

81 
70 

79 
65 

80 
70 

80 
66 

84 

65 

80 
74 

79 

65 

79 
61 

71 
54 

81.5 
69.2 

MAX 
MIN 

86 

72 

82 
72 

88 
74 

85 
73 

82 
72 

86 

71 

79 

72 

84 
73 

86 
71 

85 
70 

86 
73 

84 
72 

89 
72 

35 
61 

78 
55 

78 
57 

80 
61 

78 
56 

77 
58 

78 
63 

80 
62 

81 

61 

80 
65 

81 
60 

84 
62 

76 
63 

84 
67 

77 
59 

82  .1 
66.0 

MAX 
MIN 

89 
71 

89 

70 

89 

73 

91 

72 

92 

71 

91 
69 

85 

59 

79 
56 

85 
64 

85 
65 

83 
66 

86 
69 

88 
66 

87 
68 

76 
52 

71 
40 

71 
39 

79 
42 

76 
47 

73 
43 

75 
42 

73 
42 

79 
46 

79 

51 

79 
64 

81 
52 

83 

63 

86 
58 

73 
53 

60 
40 

62 
37 

80.6 
66.0 

MAX 
MIN 

89 

72 

82 
71 

89 

74 

88 
75 

89 
74 

86 

■  73 

86 

71 

81 
74 

88 
74 

37 
72 

88 
75 

87 
72 

88 
73 

88 
74 

89 
72 

91 
69 

82 
63 

83 
65 

83 
66 

85 
64 

34 

65 

82 

67 

82 
65 

83 

65 

83 
67 

85 
61 

88 
68 

86 

70 

78 
70 

86 
67 

75 
57 

85.1 
69.2 

MAX 
MIN 

87 

73 

86 

72 

92 

72 

91 

72 

87 
69 

88 
69 

87 
69 

83 
70 

87 
72 

88 
68 

87 
71 

88 
67 

90 
69 

88 
70 

86 
65 

73 
55 

75 
51 

77 
55 

82 
56 

79 

57 

77 
54 

81 
57 

82 
56 

32 

60 

81 
64 

84 
60 

83 
61 

83 
62 

82 
65 

69 
49 

67 
48 

83.0 
63.2 

MAX 
MIN 

88 
71 

87 
71 

90 
72 

92 

73 

90 

70 

90 
69 

92 
69 

83 
69 

90 

71 

89 

67 

88 
70 

90 
67 

90 

70 

89 

70 

85 
72 

73 
67 

73 
51 

79 

51 

77 
53 

79 
53 

73 

53 

81 
56 

82 

55 

84 

60 

84 

60 

85 
59 

84 

62 

83 
61 

81 

60 

71 
54 

65 
49 

83.5 
62.7 

MAX 

MIN 

81 
73 

87 
75 

86 

75 

89 
76 

85 

78 

85 
75 

36 

79 

85 
75 

85 
74 

85 

76 

85 
79 

85 
78 

86 
74 

88 
76 

87 
76 

85 
74 

81 
67 

81 

70 

82 

70 

84 

69 

85 

69 

80 
69 

79 

74 

81 

75 

83 
76 

83 

71 

82 
73 

83 
74 

34 

73 

81 
72 

77 
65 

83.6 
73.4 

MAX 
MIN 

87 
74 

82 
72 

89 

70 

90 

71 

89 
67 

92 

68 

83 
71 

78 
71 

83 
71 

85 
66 

86 
71 

88 
70 

88 
71 

81 
71 

87 
70 

31 
55 

74 
51 

78 
53 

79 
53 

77 
54 

75 

53 

79 

52 

79 

64 

79 
62 

82 
62 

82 
52 

82 
62 

87 
57 

81 
61 

82 
52 

69 
45 

82.4 
62.0 

MAX 
MIN 

88 

83 
69 

91 
7 1 

91 
70 

90 
68 

89 
69 

90 

70 

88 
69 

90 
66 

90 
73 

67 
70 

88 
70 

84 
58 

80 
47 

81 
51 

78 
60 

77 
57 

75 
54 

76 
52 

62 
53 

77 
56 

76 
62 

80 
59 

SI 
62 

82 
58 

82 
46 

83.7 
61 .9 

MAX 
MIN 

83 
74 

80 
71 

86 

72 

86 

72 

85 

72 

85 
73 

81 
73 

83 
72 

79 
71 

31 
72 

84 

75 

36 
73 

85 
77 

81 
74 

89 

71 

78 
60 

77 
56 

78 
58 

80 
61 

78 

57 

78 
62 

79 
62 

81 
67 

83 
72 

81 
69 

82 
70 

81 
68 

82 
63 

83 
69 

73 
55 

70 
51 

81.2 
67.5 

MAX 

MIN 

85 

70 

83 
69 

90 
71 

90 

70 

89 
65 

88 
66 

81 
67 

85 
69 

82 

72 

87 
67 

86 

70 

90 
66 

88 

70 

91 
66 

78 
49 

77 
44 

77 

51 

82 
57 

81 

50 

79 

61 

81 

53 

82 
54 

83 

58 

80 
61 

84 

58 

84 

60 

84 

56 

85 
61 

78 

52 

70 
46 

83.3 
60.7 

MAX 
MIN 

82 

73 

81 

71 

85 

78 

89 

75 

85 

78 

86 

75 

81 
73 

85 
73 

84 

78 

85 

75 

84 
77 

85 
78 

65 
74 

33 
75 

89 

73 

83 
67 

79 
62 

80 
65 

83 
67 

80 
65 

80 
67 

78 
68 

78 
73 

80 
75 

81 
76 

31 
74 

81 
76 

82 
73 

85 
70 

80 
67 

72 
56 

82.2 
71.8 

MAX 

MIN 

84 

70 

81 

71 

88 

75 

88 

77 

86 
76 

86 
74 

81 

73 

87 
75 

87 
76 

39 
75 

86 
76 

87 
75 

87 
78 

83 
74 

89 

80 
65 

80 
63 

81 
65 

85 
67 

82 
65 

81 
67 

80 
68 

81 

70 

83 

73 

S3 
73 

83 

72 

82 
72 

84 

70 

86 
68 

74 

58 

73 
56 

83.5 
70.6 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

NICEVILLE 

OCALA 

OCALA  2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORLANDO  KATER  PLANT 

ORLANDO  KB  AIRPORT 

PALATKA 

PANAMA  CITY 

PENSACOLA  CAA  AP 

PENSACOLA  MB  CITY 

PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 

PUNTA  GOROA 

OUINCY  EXP  STATION 

RAIFORD  ST  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS   6  SE 

ST  PETERSBURG 

SANFORO 

SARASOTA 

SECOTAN 

SOUTH  MIAMI  3  W 

STUART 

SUNN  I  LAND 

TALLAHASSEE  HB  AP 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND  ' 

TAMPA  HB  AIRPORT 

TARPON  SPRINGS 

TAVERNIER 

TITUSVILLE  2  w 

TURKEY  HAMMOCK 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAUCHULA   2  NW 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


B—  R«tar*Dc*  NolM  FoUowlng  stattoo 
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WINTER  HAVEN 


DAILY  TEMPERATURES 


FLMIDA 
OCTOU*  ltf4 


MAX 
MIN 


Day  0<  Month 


71 


91 

70 


89     89  81 

71     70  7t 


10    11     12     13    14    IS    16    17    18     19    20    21    22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


84     87  8S 

69     71  69 


88     89  86 

71     72     70     56     33  57 


78  83 
60  58 


77  80 

58  56 


81  81 
6<.  62 


S3  71 
5*  50 


83  iS 
64<3 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BAY  LAKE 

EVAP 

.18 

.  19 

.  13 

.15 

.20 

.  21 

.  17 

.21 

,12 

.20 

.  21 

.21 

.20 

.25 

.  24 

.  22 

.  22 

.  20 

.24 

.  23 

.  19 

.  18 

.  23 

.  20 

.  18 

.  19 

16 

17 

13 

15 

15 

5  91 

BELLB  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.  34 

.  13 

.02 

.  16 

.18 

.  18 

.  11 

.02 

.12 

.13 

.15 

.23 

.  19 

.  19 

.20 

.  25 

.  27 

.  20 

.18 

.  20 

.  21 

.  18 

.  14 

.  15 

.  16 

.15 

.  15 

10 

08 

WIND 

196 

130 

128 

142 

150 

92 

90 

133 

147 

205 

263 

218 

221 

241 

225 

216 

154 

178 

198 

183 

156 

168 

141 

ill 

io3 

144 

304 

187 

84861 

BELLE  GLADE  HRK  GATE  4  (a) 

EVAP 

.  25 

.06 

.06 

.  11 

.  19 

.  16 

.08 

.01 

.07 

.  14 

.07 

.  17 

.18 

.  17 

.  13 

.  24 

.43 

.  17 

.18 

.15 

.  29 

.  15 

.  15 

.  17 

.  15 

11 

.16 

07 

13 

13 

CLEWISTOK  U  S  ENGRS  (*) 

EVAP 

.28 

.  19 

.02 

.  13 

.  20 

.  12 

.  11 

.07 

.07 

.  14 

.  12 

.  19 

.  20 

.  20 

.  17 

.  20 

.  27 

.25 

.23 

.16 

.  23 

.  19 

.18 

.  16 

.  17 

.  13 

.  17 

.  13 

08 

.  15 

UAX 

90 

84 

86 

90 

92 

87 

87 

80 

81 

84 

87 

86 

89 

88 

87 

86 

75 

77 

'78 

81 

82 

79 

80 

80 

82 

'81 

83 

80 

'so 

'si 

78 

83^3 

MIN 

69 

68 

74 

78 

75 

77 

77 

75 

75 

74 

75 

75 

75 

76 

75 

72 

66 

66 

87 

68 

69 

69 

69 

68 

71 

72 

72 

72 

73 

89 

66 

71.8 

FT  LAUDERDALE  7  W 

EVAP 

.24 

.18 

.21 

.24 

.19 

.11 

.03 

.16 

.25 

.12 

.22 

.21 

.23 

.16 

.23 

.27 

.20 

.22 

.18 

.22 

.11 

.14 

.27 

.21 

.21 

.17 

.00 

.07 

.17 

.18 

BS.56 

WIND 

119 

89 

35 

40 

64 

56 

29 

45 

78 

72 

57 

71 

103 

121 

7 

147 

119 

107 

116 

95 

70 

78 

126 

134 

99 

92 

73 

21 

40 

93 

72 

3467 

GAINESVILLE  2  SW 

EVAP 

.20 

.18 

.21 

.14 

.22 

.13 

.26 

.21 

.20 

.20 

.08 

.16 

.21 

.15 

.17 

.26 

.18 

.12 

.22 

.21 

.01 

.12 

.16 

.29 

.12 

.19 

.15 

.13 

.10 

.13 

.15 

5.26 

WIND 

47 

39 

30 

11 

19 

17 

36 

84 

93 

66 

39 

27 

41 

69 

104 

21 

45 

47 

31 

81 

34 

43 

38 

102 

71 

36 

32 

23 

61 

72 

51 

MAX 

92 

93 

100 

98 

97 

91 

92 

86 

88 

87 

92 

93 

91 

91 

93 

85 

76 

79 

81 

80 

76 

82 

82 

81 

81 

84 

85 

85 

80 

80 

TO 

86.2 

MIN 

72 

72 

73 

71 

72 

66 

66 

62 

74 

60 

64 

62 

64 

70 

68 

51 

46 

46 

49 

52 

50 

49 

52 

57 

59 

60 

58 

60 

63 

51 

41 

60.0 

HIALEAH 

STAP 

.20 

.07 

.09 

.21 

.15 

.23 

.08 

.12 

.13 

.12 

.00 

.36 

.19 

.08 

.22 

.16 

.03 

.15 

.57 

.13 

.23 

.21 

.23 

.18 

.17 

.33 

.07 

.18 

.18 

.50 

85.64 

WIND 

83 

82 

39 

59 

55 

75 

21 

39 

37 

81 

55 

55 

70 

82 

55 

25 

41 

69 

68 

51 

32 

55 

94 

lis 

85 

76 

47 

53 

60 

34 

40 

1833 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

.12 

.04 

.14 

.18 

.18 

.12 

.08 

.17 

.15 

.20 

.12 

.15 

.18 

.16 

.17 

.29 

.19 

.20 

.20 

.27 

.20 

.14 

.11 

.14 

.21 

.18 

B5.13 

WIND 

26 

27 

11 

12 

14 

7 

3 

22 

29 

23 

14 

11 

22 

39 

32 

35 

35 

44 

41 

13 

23 

28 

19 

• 

52 

23 

14 

6 

30 

53 

30 

718 

LOXAHATCHEE 

ETAP 

.10 

.08 

.09 

.15 

.18 

.10 

.17 

.25 

.11 

.26 

.11 

.24 

.07 

.16 

.12 

.14 

.18 

.15 

.22 

.04 

.08 

.06 

.10 

.10 

.05 

.09 

.19 

.18 

B4.15 

KOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.30 

.17 

.03 

.22 

.22 

.20 

.16 

.01 

.16 

.19 

.20 

.23 

.23 

.23 

.14 

.20 

.26 

.22 

.23 

.20 

.21 

.20 

.21 

.21 

.20 

.17 

.17 

.15 

.08 

.19 

.18 

5.77 

WIND 

60 

180 

45 

60 

80 

75 

41 

58 

88 

108 

85 

80 

95 

122 

83 

51 

71 

113 

106 

74 

75 

72 

98 

80 

85 

72 

52 

40 

36 

93 

48 

2446 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.23 

.03 

.13 

.17 

.25 

.18 

.10 

.08 

.16 

.13 

.07 

.13 

.23 

.18 

.17 

.31 

.23 

.25 

.19 

.21 

.20 

.30 

.17 

.20 

.15 

.15 

.17 

.30 

.16 

.23 

.16 

5.33 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.23 

.07 

.14 

.24 

.25 

.05 

.06 

.18 

.13 

.14 

.12 

.06 

.17 

.27 

.15 

.08 

.27 

.17 

.32 

.13 

.18 

.24 

.12 

.11 

.13 

.11 

.10 

.17 

.18 

B4.61 

WIND 

52 

41 

18 

26 

29 

20 

15 

31 

49 

64 

15 

22 

30 

47 

82 

59 

16 

91 

57 

43 

80 

23 

40 

47 

40 

29 

23 

11 

39 

65 

40 

1334 

PORT  VAYACA  S  L  CNL  (a) 

EVAP 

.22 

.11 

.24 

.21 

.20 

.21 

.08 

.09 

.14 

.06 

.10 

.15 

.20 

.08 

.12 

.32 

.38 

.24 

.24 

.18 

.25 

.22 

.25 

.21 

.17 

.17 

.15 

.15 

.04 

.15 

.37 

5.60 

30NNILAND 

EVAP 

• 

« 

.36 

.17 

.14 

.15 

.06 

.07 

• 

• 

.43 

.30 

.10 

.15 

.22 

.24 

.12 

.19 

.20 

.14 

.13 

.10 

.20 

.07 

.21 

.12 

.11 

.06 

.15 

.17 

B4.51 

WIND 

123 

101 

106 

83 

102 

52 

33 

62 

• 

* 

273 

66 

103 

156 

97 

98 

73 

117 

19 

156 

59 

109 

106 

101 

95 

54 

58 

33 

83 

93 

83697 

TAMIAIII  TRL  40  HI  BD 

ETAP 

.20 

.11 

.16 

.29 

.18 

.14 

.06 

.09 

.16 

.15 

.20 

.18 

.20 

.16 

.17 

.24 

.17 

.29 

.34 

.00 

.18 

.13 

.19 

.13 

.16 

.14 

• 

• 

.23 

.14 

B4.83 

TZKO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.17 

.22 

.22 

.22 

.25 

.25 

.13 

.09 

.18 

.30 

.17 

.24 

.07 

.26 

.28 

.14 

.20 

.30 

.11 

.20 

.34 

.30 

.33 

.20 

.19 

.18 

.17 

.12 

.18 

86.31 

MAX  and  MIN  Id  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 
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STATION  INDEX 


Stabon 

Index  No.  1 

County 

1  Drainage!  | 

B 
J 

Longitude 

Elevation 

Obeer- 
vation 
time 

Obeerver 

Refer 

to 
tablee 

|Temp. 

0. 

1 

APALACHICOLA  Wt  CITY 

FRANKLIN 

29  44 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

ARCADIA 

DE  SOTO 

27  11 

ip 

L.  L.  STIKCLCATHM 

AVON  PARK 

7 

?7  9« 

81  90 

149 

4P 

4P 

J.  WILEY  COTHRAN 

3  9  5 

C 

•ARTOW 

0476 

5 

81  90 

119 

6A 

CITY  OF  BARTOW 

2  9  9 

tAV  LAKE 

HILLSBOROUGH 

U .  S .  GEO .  SURVEY 

ICCLC  GLADE  CXP  STA 

PALM  BEACH 

26  S9 

STATE  EXP  STATION 

•ELLE  GLADE  MRN  GATE  4 

PALM  BEACH 

26  42 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

■10  PINE  KEY  INN 

0747 

MONROE 

5 

61  22 

6 

♦P 

6P 

WALTER  ZIEONER 

2  9  9 

•ITMLO 

0758 

8 

61  06 

69 

MRS. MILDRED  H.OROSE 

c 

ILACKMAN  a  MNM 

OKALOOSA 

MRS .    t .  YOUNGBLOOD 

SLOUNTSTOtfN  2  SE 

CALHOUN 

10  26 

JOHN  PURIFOY 

BOCA  RATON 

PALM  BEACH 

26  21 

MID 

HAROLD  A.  TURNER 

•ONITA  SPOS  2  ESE 

0097 

LEE 

S 

61  49 

10 

6P 

Gladys  n.  coll  ins 

B 

•RAOENTON  EXP  STA 

0«40 

MANATEE 

5 

61  19 

10 

8A 

GULF  COAST  EXP  STA 

2  19 

•HANFORD 

SUWANNEE 

MRS.  BEULAH  STANLEY 

•RISTOL 

LIBERTY 

10  2« 

MILLARD  R.  ADAMS 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

HERNANDO 

26  S7 

5P 

MISS  L.VON  BOROWSKY 

BUSHNELL  2  E 

1161 

5 

82  04 

75 

6P 

6P 

MRS .   A .  H .  NELSON 

2  19 

CAMP  BLAND ING 

121B 

6 

81  59 

190 

SP 

LEROY  G.  NORMAN ,  JR 

2  9  9 

CANAL  POINT  GATE  5 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  USDA 

PALM  BEACH 

26  52 

SUGAR  PLANT   FLD  STA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MONROE 

25  11 

»P 

NATIONAL  PARK  SVC 

CAPTIVA 

1310 

5 

82  11 

9 

5P 

SP 

ALLEN  T .  WEEKS 

2  9  9 

CARRABELLE 

1356 

FRANKLIN 

5 

64  40 

90 

6P 

EDGAR  E,  SMITH 

2  9  5 

WASH  I NOT ON 

CHEST  EH  R .   DAVI S 

CEDAR  KEY 

LEVY 

29  06 

C.  C.  WKIDDON 

CHATTAHOOCHEE   1  W 

GAOSDEN 

30  42 

7A 

CECIL  L.  RAMSEY 

CHIPLEY  )  E 

1*44 

3 

85  29 

190 

5P 

5P 

2  9  5 

CLEARWATER 

1632 

5 

82  SO 

5 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

CLOSED  1/9* 

CLERMONT  6  S 

ED  OLIVENBAUM 

CLEWISTON 

HENDRY 

26  45 

GERVIN  N.  PITZEN 

CLEVISTON  U  S  ENGINEERS 

HENDRY 

26  45 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  9  5  6 

COCONUT  GROVE  7  S 

1716 

2 

60  17 

10 

SA 

8A 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  9  ft 

COMPASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

5 

89  24 

219 

6P 

EARL  £.  TKARP 

2  3  ft 

CRESCENT  CITY  2  SW 

PUTNAM 

W.    S .  NEWBOLD 

2  9ft 

CRESTVIEW 

OKALOOSA 

3D  46 

SOIL  CONSERV.  SVC 

CROSS  CITY 

DIXIE 

29  96 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

5 

83  06 

42 

MID 

MID 

2  3  9 

2114 

BROWARD 

2 

60  12 

7 

FLA.    POWER  LIGHT 

1 

oaytona  beach 

MEWS- JOURNAL  CORP, 

2  >  9 

oaytona  beach  WB  ap 

VOLUSIA 

29  U 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  9  5 

OE  FUMIAK  SPRINGS 

WALTON 

30  49 

5P 

H.  C.  STORRS 

2  S  5 

2229 

a 

61  16 

96 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COWERCE 

2  9  5 

DOWLING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10 

63  19 

MRS.   HATT IE  TOOLE 

c 

DRY  TORTUGAS 

MONROE 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  9  5 

EUSTIS  2  S 

LAKE 

28  90 

HOWARD  J.  DICK 

2  9  B 

EVERGLADES 

COLLIER 

25  51 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  9  5 

FEDERAL  POINT 

291S 

PUTNAM 

6 

61  32 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  9  5 

2923 

HENDRY 

61  26 

16 

MRS.  DAISY  E. PARSONS 

c 

FELLSMEHE 

INDIAN  RIVER 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

FERNANDINA  BEACH 

NASSAU 

90  40 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  9  5 

FORT  DRUM 

OKEECHOBEE 

27  32 

MID 

U.  5.  GEO.  SURVEY 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2 

80  09 

10 

6P 

6P 

F.  P.  MEDFORO,  JR. 

2  9  5 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

3168 

BROWARD 

2 

80  06 

7 

9P 

BAHIA-MAR  YACHT  HRBR 

2  9  5 

FT  LAUDERDALE  7  W 

BROWARD 

U  OF  F  PLANTATION  LA 

B  2  9  5  6 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

LEE 

26  95 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

FORT  PIERCE 

ST  LUCIE 

27  25 

mil 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

3316 

ALACHUA 

8 

82  21 

16S 

eA 

OA 

H.   E.  BRATLEY 

2  3  5 

c 

GAINESVILLE  2  SM 

3321 

ALACHUA 

8 

82  22 

139 

4P 

AGRONOMY  DEPT  U  OF  F 

2  3  5  6 

c 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

O.ST.  M.  NURSERIES 

2  9  5 

GRACEVILLE  3  E 

JACKSON 

30  58 

WILLIE  CRUTCHFIELD 

GRAPE  HAMMOCK  C, P. RANCH 

POLK 

27  46 

9P 

COMBINED  WITH  STA  NUMBER  9048  8 

MART  LAKE 

38'.0 

ORANGE 

7 

81  14 

70 

6A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

3909 

2 

80  17 

6 

6A 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

c 

HIGH  SPRINGS 

ALACHUA 

GEO.    T.  ALEXANDER 

2  3  5 

MILLIARD 

NASSAU 

30  42 

BRUNO  SCHROBBACH 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

HILLSBOROUGH 

26  09 

6A 

STATE  PARK 

3 

HOLOPAW  i  NNW 

4075 

OSCEOLA 

6 

81  05 

70 

MID 

TRIPLE  E. DEVELOP ,C0 

c 

4091 

2 

80  30 

11 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

Z  3  5 

c 

PALM  BEACH 

6P 

J.  L.  GARNETT 

2  3  5 

INGLIS 

LEVY 

29  02 

FLA.    POWER  COMPANY 

INVERNESS 

CITRUS 

26  50 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  9 

I SLEWORTH 

4332 

ORANCE 

8 

81  33 

115 

6P 

CHASE  C.  COMPANY 

3 

JACKSONVILLE  WB  AP 

43SB 

8 

81  39 

24 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

2 

81  24 

10 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

JACKSONVILLE  WS  CITY 

4371 

DUVAL 

8 

30  20 

ei  39 

16 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5 

c 

JASPER  9  ESE 

4394 

HAMILTON 

10 

30  30 

82  48 

140 

5P 

"5P 

FLA,  FOREST  SERVICE 

2  9  5 

KENDALL  2  E 

451B 

2 

80  17 

18 

7A 

DADE  CO,  NURSERIES 

3 

tEY  NEST  WB  CITY 

4575 

MONROE 

5 

61  48 

9 

MID 

MID 

U.S,  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

K ISSIMHEE 

4620 

OSCEOLA 

7 

81  25 

69 

6P 

6P 

MRS,  MABEL  L.  LAKE 

2  9  5 

KISSIfiMEE  2 

4625 

OSCEOLA 

7 

28  18 

68 

HID 

MRS,  MABEL  L.  LAKE 

c 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

5 

26  V6 

81  26 

13 

6P 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

2  9  5 

LAKE  ALFRED  EXP  5TATICN 

4707 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

160 

5P 

»P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  9  5 

c 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

205 

5P 

iP 

CHARLES  D.  LOCKWOOO 

2  9  5 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

8 

28  32 

61  26 

115 

9A 

9A 

SUBTROP  FRT   FLD  STA 

2  9  5 

LAKELAND  MB  CITY 

4797 

POLK 

5 

28  02 

81  59 

214 

MID 

HID 

U.S,  WEATHER  BUREAU 

2  9  5 

c 

LAKE  PLACID  2  SW 

4645 

HIGHLANDS 

27  17 

81  29 

90 

6P 

6P 

COLE  OANLEY,  JR, 

2  15  6 

LAKE  TRAFFORO 

4666 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

7A 

JAMES  M.  PEPPER 

9 

LAMGNT  S  W 

4892 

JEFFERSON 

5 

90  24 

89  55 

190 

MID 

TUNGSTEN  PLANTATION 

c 

LCESeURG 

4960 

LAKE 

6 

28  49 

81  52 

HID 

EDDIE  C .  BUTLER 

c 

FLORIDA 
OCTOBER  1994 


Station 

6 
2 

•s 

jg 

County 

J 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obwr- 
▼ation 
time 

Obeervei 

Refer 

to 
tablee 

TempJ 

1 

LIQNUHVITAE  KEY 

5099 

MONROE 

MID 

DR.  C.  C,  LUNiFORD 

LIVE  OAK  2  ESE 

90«9 

SUWANNEE 

10 

120 

4P 

4P 

EDISON  K.  HAMILTON 

LONSBOAT  KEY 

512* 

SARASOTA 

5 

27  25 

62  40 

4P 

G.  W.  HERRINGSHAW 

1 

LOXAHATCHEE 

5182 

PALM  BEACH 

7 

36  41 

60  16 

14 

6P 

4P 

C.  A.  KING 

3  9  9  6 

C 

LYNNE  4  SE 

92S7 

MARION 

6 

HID 

OTIS  B.  FORT 

MADISON 

5275 

MADISON 

10 

T.   C.  MERCHANT 

MARATHON  VACA  KEY 

9991 

MONROE 

5 

6P 

U.S.   PUB. HEALTH  SVC 

MARIANNA  CAA  AP 

9947 

JACKSON 

1 

90  50 

65  11 

110 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9 

MAR I ANNA   IND  SCHOOL 

5972 

JACKSON 

1 

10  45 

69  17 

130 

5P 

FLA.    IND.S.FOR  BOYS 

2  19 

HARINELAND 

5191 

FLAOLER 

2 

MARINE  STUDIO  INC 

HAYO  9  MW 

5599 

LA  FAYETTE 

5 

6P 

ROBERT  L.  ANNIN 

MELBOURNE 

5412 

BREVARD 

2 

4P 

GERALD  E.  EINAM 

MERRITT  ISLAND 

9449 

BREVARD 

2 

28  21 

60  43 

2ft 

4P 

*P 

RICHARD  E.  DEWEY 

2  15 

MIAMI  BEACH 

5698 

DADE 

2 

25  47 

60  06 

9 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  19 

MIAMI  WB  AIRRORT 

5449 

DADE 

2 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MIAMI  WB  CITY 

5446 

DADE 

2 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MILTON  EXP  STATION 

5791 

SANTA  ROSA 

ft 

ftp 

AGR.    EXP.  STATION 

MONT ICELLO 

JEFFERSCN 

9 

10  33 

69  52 

202 

MID 

8A 

A.   H.  PHILLIPS 

2  9  9 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

9895 

26  50 

61  05 

22 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  9  9  6 

c 

M^NTAIN  LAKE 

5971 

POLK 

7 

HOUNTAIN  LAKE  CORP 

3  15 

MT  PLEASANT 

9990 

OADSDEN 

1 

A.   N.  HUBBARD 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6045 

SARASOTA 

5 

6A 

STATE  PARK  SERVICE 

NARLES 

4078 

COLLIER 

9 

26  09 

61  47 

5P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

3^9 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

BO  57 

10 

4P 

A.    B.  NORDHAN 

MICEVILLE 

4240 

OKALOOSA 

9 

JACKSON  GD. FOR, STA. 

2  5  I 

N ITT AW  1  S 

4251 

OSCEOLA 

U,  5.  GEO.  SURVEY 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

4918 

PALM  BEACH 

7 

HID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

4129 

PALM  BEACH 

34  30 

80  93 

32 

MID 

U.  S,  GEO.  SURVEY 

c 

OCALA 

4414 

MARION 

5 

39  11 

82  08 

66 

5P 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

2  9  5 

OCALA  2  NE 

4419 

MARION 

9 

AIRWAY  OBSERVER 

OKEECHOBEE  9  W 

4460 

OKEECHOBEE 

^ 

5P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  4 

448  9 

OKEECHOBEE 

7 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY  1  S 

4984 

VOLUSIA 

8 

26  99 

81  16 

79 

HID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

c 

ORLANDO  WATER  PLANT 

4691 

ORANGE 

8 

28  91 

81  21 

111 

5P 

ORLANDO  UT 1  L I  .  C0**« 

3  15  6 

ORLANDO  KB  AIRPORT 

ORANGE 

8 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

ORTONA  LOCK  2 

4497 

GLADES 

7 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALATKA 

47ftl 

PUTNAM 

8 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

PANACEA 

4828 

WAKULLA 

ft 

10  02 

84  24 

5 

MID 

MR,  OTIS  L.  VAUSE 

c 

PANAMA  CITY 

4014 

BAY 

ft 

30  10 

85  42 

19 

5P 

E.  S.  DAY 

2  15 

PANAMA  CITY  2 

BAY 

ft 

FkA.  FOREST  SERVICE 

PARISH 

6660 

MANATEE 

ft 

CHARLES  W.  PARRISH 

PENNSUCO  4  NW 

4988 

DADE 

2 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

PENSACOLA  CAA  AP 

4997 

eSCAMBlA 

5 

10  26 

87  12 

110 

MID 

CIVIL  AERO.  ADH. 

PENSACOLA  WB  CITY 

ESCAMBIA 

5 

10  25 

67  13 

11 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  19 

c 

7019 

OADE 

2 

DI  GIORGIO  FRUIT 

PLANT  CITY 

7309 

HILLSBOROUGH 

ft 

D.  A.  STORMS 

9   «  K 

POMPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

2 

50 

ST.  FARMERS'  MARKET 

2  9  5 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

7291 

MARTIN 

7 

26  99 

80  97 

14 

aA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1  4 

c 
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6 
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10 
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3 
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4P 

4P 
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9 

28  21 
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7P 
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6031 
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5P 
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CITY  OF  SiRASOTA 
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B094 
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5 

4P 
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STUART 
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2 

27  12 
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6P 
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SUNN  I  LAND 
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4 

24  16 

61  21 

11 

5P 

5P 
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2  9  9  4 
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TALLAHASSEE  WB  AP 

6756 

LEON 

5 

90  26 

64  20 
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U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

TAMIAMI  CANAL 

8775 
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2 

29  44 
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19 

U,  S.  GEO.  SURVEY 

c 
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5 
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19 

MID 
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6624 
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9 

28  09 
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6P 
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6641 
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60  90 

9 

7A 

7P 
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3 

28  97 

BO  90 

40 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  15 
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9046 
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37  04 
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10 

MID 
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GLADES 

7 

37  02 
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70 
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VAN  T .  OXER 
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9304 

WASHINGTON 

9 

90  96 
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JAMES  D.  PARISH 

VERO  BEACH  CAA  AP 
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INDIAN  RIVER 

2 

27  19 

60  29 

34 

■  ID 
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3  9  5  6 

WAUCHULA  2  NW 

9401 
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9 

37  94 
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6P 
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6P 
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2  9ft 
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IM 
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5 
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9 

4P 
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5P 
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2  9ft 
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5P 

5P 
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FLORIDA  -  NOVEMBER  1954 
WEATHER  SUMMARY 


The  principal  features  of  the  weather 
during  November  were  the  continuation 
of  the  drought  in  north  Florida  and 
excessive  rainfall  in  some  localities 
in  the  south.     20.98  inches  occurred  at 
Key  West  WB  City,  setting  a  new  November 
record  for  that  city,  and  far  exceeding 
the  previous  November  record  of  10.82 
inches  which  occurred  in  1906.  19.88 
inches  of  this  total  fell  within  24 
hours  on  the  13th-14th,  setting  a  new 
all-time  record  for  this  station;  17.05 
inches  of  this  amount  on  the  13th  was 
by  far  the  largest  daily  amount  in  the 
state.     Another  wet  spot  in  south  Florida 
was  the  Pompano  Beach  -  Ft.  Lauderdale 
7  W  area,  where  nearly  twelve  inches 
accumulated  during  the  month.     By  way 
of  contrast,  the  smallest  monthly  total 
in  the  state  was  0.19  inch  at  Raiford 
State  Prison.     The  average  precipitation 
for  the  state  was  2.95  inches,  or  0.71 
inch  above  normal,  with  distribution 
shown  on  the  map  on  Page  127 .  The 
average  temperature  of  63.0°  was  1.9° 
below  normal.     Extremes  of  temperature 
during  the  month  were  89°  at  Clewiston 
U.  S.  Engineers  on  the  16th  and  23°  on 
the  3rd  at  Chipley  3  E,  Billiard  and 
Niceville.     For  the  state  as  a  whole, 
the  percentage  of  possible  sunshine  was 
approximately  normal. 

Low  temperatures  and  a  few  widely  scat- 
tered showers  featured  the  first  nine 
days  of  the  month  as  the  state  came  under 
the  influence  of  a  series  of  cold  and 
relatively  dry  air  masses  from  western 
Canada.     Scattered  frosts  were  reported 
in  the  northern  division  during  the  period; 
on  the  3rd,   temperatures  were  20°  or  more 
below  normal  with  light  freezing  reported 
north  of  a  line  from  Daytona  Beach  to 
Brooksville.     A  warming  trend  began  on 
the  10th,  and  by  the  15th  temperatures 
were  well  above  normal  as  the  cold  air 
moving  across  the  country  was  held  well 
to  the  north  of  Florida.     Scattered  light 
showers  occurred  on  the  Peninsula  the 
10th-12th,   by  which  time  a  weak  disturb- 
ance that  formed  in  the  southwest  Gulf 
on  the  11th  deepened  and  moved  slowly 
northeastward,  causing  general  rains 
over  the  state  during  the  13th-18th. 
Phenomenal  rainfall  at  Key  West  WB  City 
on  the  13th-14th  broke  all  previous 
records  at  that  location  for  short  dura- 
tion periods  of  more  than  one  hour  - 
18.17  inches  falling  in  twelve  hours  and 
19.88  inches  in  twenty-four  hours.  The 
1-hour  fall  of  4.16  inches  was  exceeded 
only  by  the  record  rainfall  of  4.30  inches 
on  August  16,   1926.     During  this  wet 
period,   locally  heavy  rains  also  occurred 


in  portions  of  Dade  and  Broward  counties. 
Mild  temperatures  continued  until  the 
19th,  when  a  disturbance  of  moderate 
intensity  moved  eastward  to  the  middle 
Atlantic  coast  drawing  cold  air  over  the 
northern  two-thirds  of  Florida.  Cool 
weather  continued,  with  scattered  showers 
on  the  22nd-23rd,  and  on  the  25th-26th 
near-freezing  temperatures  occurred  near 
the  Georgia  line.     Southerly  winds  and 
sunshine  on  the  28th  brought  considerable 
warming,  mostly  in  the  northern  half. 
On  the  afternoon  of  the  29th,  the  leading 
edge  of  moderately  cold  air  pushed  south- 
ward, and,  by  the  following  day,  reduced 
temperatures  throughout  the  state  to 
slightly  below  normal  values. 

Marketing  of  truck  crops  was  increasingly 
active  during  the  month  with  the  har- 
vesting season  for  most  fall  crops  con- 
siderably advanced  over  the  same  period 
last  year.     Early  in  the  month,  cold 
weather  damaged  some  crops,  principally 
snap  beans,  eggplant,  and  squash  in  north 
Florida  with  spotty  damage  extending  into 
central  portions.     The  heavy  rains  in 
Dade  and  Broward  Counties  the  10th-15th 
caused  some  crop  damage  also.  Although 
the  acreage  of  vegetables  affected  both 
by  cold  and  heavy  rain  was  comparatively 
small,  some  individual  losses  were  heavy. 
By  contrast,  the  general  rains  of  Novem- 
ber 10-15th  over  most  of  the  state  were 
badly  needed,  and  it  is  probably  that 
overall  effects  were  largely  compensating. 
Citrus  groves  are  in  good  condition  and 
fruit  coloring  was  helped  by  the  periods 
of  colder  weather,  although  coloring  is 
slower  in  the  southern  districts.  Fruit 
harvesting  was  moderate,  and  increased 
toward  the  end  of  the  month  with  quality 
generally  good  but  undersized,  particu- 
larly in  northern  districts. 

The  U.  S.  Geological  Survey,  Water  Re- 
sources Division,  reports  that  in  northern 
Florida  streamflows  dropped  below  or  were 
approaching  minimvuns  of  record  but  recov- 
ered slightly  by  the  end  of  the  month. 
Groundwater  levels  were  also  low  -  at 
record-lows  for  November  at  Tallahassee 
and  Pensacola  key  wells.     Some  northwest 
Florida  communities  were  having  diffi- 
culties with  water  supplies.     In  southern 
Florida  streamflows  and  ground  water 
levels  were  about  normal. 

Wind  in  a  severe  thunderstorm  damaged 
several  new  buildings  under  construction, 
tore  down  several  power  lines,  and  flying 
debris  damaged  several  automobiles  at 
Panama  City  on  the  afternoon  of  the  22nd. 
J.  E.  Stork 
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visual  observation  since 
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64.2 

88 

29 

3,02 

1919 

68.6 
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64.8 

90 

30 
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1.82 

1922 

67.  3 

92 

26 

1.54 

1898 

65.5 

89 

30 

2  .  28 

1923 

61.8 

89 

27 
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0 
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64 
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71 

1 
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62 

2 
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62 

2 
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63 

3 
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65 

2 

1953 

65 

I 
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63 

0 
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Temperature 


91 
93 

92 
91 
93 


Precipitation 


3.36 
0.72 
1.85 
1.55 
1.09 

2.76 
5.84 


Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area 
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FLORIDA 
N0VEM6ER  1934 
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6,96 

12 

0 

6 

83.0 

55.6 

69.4 

-  1. 

6 

88 

15  + 

46 

26  + 

4 

0 

0 

0 

1,30 

-  1.82 

.57 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

78.9 

60.0 

69.5 

-  2. 

9 

85 

5  + 

49 

21  + 

8 

0 

0 

0 

0 

-  .78 

1.32 

14 

,0 

0 

5 

2 

1 

79.3 

55.  7 

73.0 

-   1  . 

5 

85 

15  + 

62 

7  + 

0 

0 

0 

0 

0 

20.98 

18.95 

17.05 

13 

,0 

0 

4 

3 

2 

80.1 

54.0 

67.1 

-  1. 

4 

87 

15  + 

41 

27 

36 

1.96 

.70 

.63 

14 

,0 

0 

1 

0 

7 7  .^M 

53.  6M 

6  5  .  5M 

7 

84 

15  + 

40 

27 

5  5 

0 

0 

0 

0 

4.43 

2.35 

14 

■  0 

0 

5 

80.5 

55.6 

58.1 

87 

5  + 

42 

27 

22 

0 

0 

0 

0 

2.69 

1.54 

14 

,0 

0 

7 

1 

1 

79.6 

63.0 

71.3 

84 

28 

57 

7 

0 

0 

0 

0 

4.58 

,0 

0 

3 

2 

2 

76.6 

56.5 

66.5 

-   1  . 

3 

83 

16+ 

41 

3 

49 

0 

0 

0 

0 

2.10 

-  .28 

1.63 

14 

.0 

0 

3 

1 

1 

T>.y 

57.3 

66.0 

-  2. 

5 

83 

15 

46 

26+ 

43 

0 

0 

0 

0 

4.70 

2.53 

2.13 

14 

.0 

0 

8 

3 

1 

71.7 

Q 

0 

0 

0 

0 

2.90 

13 

0 

3 

78.6 

67.0 

72.8 

-   1  . 

2 

85 

18 

58 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

1.33 

-  .95 

1.11 

13 

,0 

0 

2 

1 

1 

79.2 

62.4 

70.8 

-  1. 

3 

85 

16  + 

53 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4,77 

2,36 

4.15 

12 

.0 

0 

4 

1 

1 

75.7 

63.9 

70.3 

-  2i 

0 

84 

5 

55 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

2,49 

.33 

2.10 

12 

.0 

0 

2 

1 

1 

75.2 

55.3 

65.8 

-  3. 

1 

85 

15 

47 

4  + 

0 

0 

Q 

Q 

1,19 

-  .30 

.33 

15 

6 

0 

0 

7  7.4 

59  4M 

68  4M 

84 

3 

7  + 

1 5 

0 

0 

0 

0 

1,27 

,90 

14 

.  0 

0 

3 

0 

73.9 

59,0 

65.5 

81 

19 

48 

3 

0 

0 

0 

0 

2,81 

1,09 

15 

7 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

11  ,60 

14 

7 

78.9 

56,3 

67.6 

-   1  . 

8 

85 

15 

45 

27 

26 

0 

0 

0 

0 

1,40 

-  .16 

,90 

14 

.0 

0 

3 

I 

0 

86 

Q 

1,32 

13 

3 

£ 

77.0 

55.1 

66.1 

83 

16  + 

42 

1  + 

50 

0 

0 

0 

0 

3,70 

2,82 

14 

.0 

0 

3 

2 

1 

80.3 

57.6 

5  9,0 

87 

1 7 

48 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

3,42 

2,11 

13 

.  0 

5 

2 

77,9 

59.6 

58,8 

-  3. 

9 

86 

16 

50 

3 

16 

0 

2,75 

14 

.0 

3 

3 

} 

78. 4M 

56. 4M 

67, 4M 

84 

15  + 

47 

4 

13 

0 

0 

0 

0 

,80 

.24 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

81.0 

61.6 

71.3 

88 

17 

54 

4  + 

0 

0 

0 

0 

1  ,98 

.86 

13 

.0 

0 

4 

0 

79.0 

66.5 

72.8 

-  1 

0 

83 

5  + 

60 

25+ 

0 

0 

0 

0 

0 

6,73 

4.29 

6.02 

14 

.0 

I 

3 

1 

75.0 

52.9 

64  .0 

-  3i 

0 

84 

16 

37 

3  + 

95 

0 

0 

0 

0 

2,97 

•  89 

2.19 

14 

.0 

4 

i 

1 

75.6 

58.2 

65.9 

84 

16 

45 

3 

47 

0 

0 

0 

0 

6,40 

3.68 

14 

.0 

0 

5 

1 

76.8 

52.0 

64.4 

-  3 

8 

85 

16 

37 

1 

82 

0 

0 

0 

2,23 

1,01 

1.66 

14 

,0 

0 

4 

1 

77.6 

62.7 

70.1 

-  2 

2 

84 

5  + 

55 

3  + 

2 

0 

0 

0 

0 

3,93 

.47 

1.70 

14 

.0 

0 

5 

1 

78.2 

60.9 

59.5 

-  2 

1 

85 

5  + 

52 

21  + 

8 

0 

0 

0 

0 

3.21 

.22 

1.31 

14 

.0 

0 

7 

2 

1 

68.4 

3,98 

.0 

63.0 

-  1 

9 

2,95 

.71 

.0 

_ 

BIG  PINE  KEV  INN 
BRADENTON  EXP  STATION 
CANAL  POINT  USD* 
CAPE   SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE   7  S 
DRY  TORTUGAS 
EVERGLADES 
FELLSMERE 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAMIA  MAR 

FORT  LAUDERDALE   7  W 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

FORT  PIERCE 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 

KEY  WEST  WB  CITY  R 
LA  BELLE 

LAKE  PLACID  2  SW 
LOXAHATCHEE 
MARATHON  VACA  KEY 
MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI   BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 
MIAMI  WB  CITY  R 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 

NAPLES 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  5 

POMPANO  BEACH 

PUNTA  GORDA 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SARASOTA 

SOUTH  MIAMI   3  W 

STUART 

SUNN  I  LAND 

TAMIAMI   TRAIL  40  MI  BEND 

TAVERNIER 
TITUSVILLE   2  W 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA  2  NW 
WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

DIVISION 

STATE 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  month 


13     14  15 


25    26  27 


28    29  30 


APALACHICOCA  MB  CITV 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTON 

BAY  LAKE 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 
BELLE  GLAOE  HRCN  GATE 
BIG  PINE  KEY  INN 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
BONITA  SPRINGS  2  ESE 

8f»A0ENT0N  EXP  STATION 
BROOKSVILLE  CHiN  HILL 
BUSMNELL  2  E 
CAMP  8LAN0ING 
CANAL  POINT  USDA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRA8ELLE 

CARYVILLE 

CEDAR  KEY 

CMATTAMOOCMEE   1  W 
CHIPLEV   3  E 
CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 


CLEWISTON  U  S  EN6 
COCONUT  GROVE   7  S 
COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  CAA  *P 


SH 


OANIA  4  MNM 

DAYTONA  BEACH 

OAYTONA  BEACH  MB  AP  R 

OE  FONIAK  SPRINGS 

OE  LAND 

DRY  TORTUGAS 
EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 

FERNANOINA  BEACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAhIA  MAR 

FORT  LAUDERDALE   7  W 

FORT  MYERS  MB  AP  R 

FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UNIv 
GAINESVILLE  2  SW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 

HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLtARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  I  TA 

MYPOLUXO 
INVERNESS 
ISLEWORTM 

JACKSONVILLE  MB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 

JACKSONVILLE  WB  CITY  R 
JASPER  9  ESE 
KENDAL  2  E 

KEY  WEST  W6  CITY  R 
XISSIMMEE 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAMASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORD 
LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 

MADISON 

MARATHON   VACA  KEY 
MARIANNA   CAA  AP 
MARIANNA    IND  SCHOOL 
MAYO    5  NX 

MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI    BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

MIAMI    W8  CITY  R 

MILTON  EXP   STAl ION 

MONTICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCr  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 
NICEVILLE 

NITTAW   1  S 
OCALA 
OCALA  2  NE 
0KEECH08EE  0  m 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  wB  AIRPORT  R 
PALATKA 
PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 

PENSACOLA  WB  CITY  R 
PETERS 

Plant  city 

pomp a no  beach 

port  mayaca  s  l  canal 

punta  goroa 
quincy  exp  station 
raiford  st  prison 
royal  palm  ranger  sta 
saint  augustine 

saint  leo 

SAINT  MARKS  t  SE 
ST  PETERSBURG 
SANFORO 
SARASOTA 


6t9d 
2*48 


2*»d 

7.63 
11*68 


.0»  1*50 
T  1.09 
•  0»  2*M 

.12  .33 
.02  ,io 
.73  «.8» 


.IS  1.20 
•08  .79 


4,46  4.42 
01  .81 
14  U4a 


l,9i 
2.40  »lb 
.92  2.02 
4.81  9.20 
^39  .94 

.98  4.24 


T  .72 
.19  1.32 


.16  .01 

.07  , 

.  T 

.10  .02 


,77(17. M  2.83 
.14  2.19 


1.63 
.02  2.13 
2.26  .17 
1.11  .03 


.09    1.04  1.27 


1.36 
1.31 
.43 


3.60 
.11 
2.82 
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DAILY  PRECIPITATION 

Table  3-Conlinued  NOVEWE«  195* 


Station 

!  TolQl 

Day  of  month 

1 

12  3 

 1  1  

1 

4       5  6 

 1  1  

1 

/  8 

 1  1 

9 

J 

10 



1 

11 

12 

IJ 

14 

_ 

lb 

17 
17  1 

IB 

19 

20  21 

22  j 

23  i  24 

OR       OR  97 
£D  itf 

9fl    90  on 

xtO      tiTa  >3U 

SECOTAN 

•  93 

•  09 

T 

T 

•  17 

•  12 

•  10 

•  49 

SOUTH  MUM]    3  K 

3*42 

•  15 

T 

.03 

2.11 

.16 

•  77 

•  03 

•  12 

.02 

.03 

STUART 

Kt20 

.70 

•  75 

2.75 

SUNN 1 LAND 

«60 

.01 

•  07 

.07 

•  05 

•  23 

.13 

•  06 

TALLAHASSeE  W8  AP 

1  •20 

•  20  T 
* 

T 

.06 

•  31 

.18 

•  09 

T 

.18 

.11 

TAMIAMI    TRL  <>0  MI  8END 

U9e 

•  86 

.53 

.18 

•  36 

.01 

TAMPA  we  AIRPORT  R 

5*36 

.08 

.<>2 

.07 

3.49 

.10 

•  46 

•  12 

.08 

.23 

.26 

•  06 

•  01 

TARPON  SPRINGS 

3.2S 

.08 

1.92 

.12 

.04 

.05 

•  70 

TAVERN lER 

6.73 

.51 

6.02 

.11 

.09 

TlTUSVlLLE  2  W 

2*07 

.07 

.17 

.Oh 

2.19 

.30 

.20 

TURKEY  HAMMOCK 

.<.9 

.02 

VERO  BEACH  CAA  AP 

T 

.03 

.82 

.96 

.07 

3.68 

.53 

•  09 

.11 

.02 

HAUCHULA  2  NM 

2*23 

.  U 

T 

1.66 

.11 

.30 

•  02 

WEST  PALM  BEACH 

3*93 

.0*. 

.08 

.07 

1.70 

.95 

.61 

T 

.17 

.22 

•  09 

NEST  PALM  BEACH  MB  AP  R 

3.21 

.03 

.28 

T 

.11 

1.31 

.87 

T 

.08 

.05 

.11 

.20 

•  17 

WINTER  HAVEN 

2.6'. 

•  08 

T 

1.80 

T 

•  05 

T 

T 

.26 

T 

.45 

T 
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Tabl«  S 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMER  1«94 


Day  Of  Month 

« 

Station 

1 

 1 

: 

2 

3 

4 

S  1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1  " 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  30 

31 

s 

APALACHICOLA  NB  CITY 

MAX 

70 

72 

56 

67 

64 

61 

63 

65 

69 

70 

70 

68 

72 

70 

68 

72 

69 

70 

71 

60 

64 

68 

69 

69 

62 

66 

70 

72 

67 

61 

66  •« 

MIN 

«8 

42 

32 

46 

44 

40 

44 

48 

47 

94 

55 

60 

57 

64 

65 

62 

60 

57 

56 

49 

44 

51 

46 

51 

46 

45 

49 

64 

51 

44 

50.7 

ARCADIA 

MAX 

7* 

79 

65 

80 

80 

67 

74 

76 

76 

81 

80 

81 

77 

77 

85 

86 

82 

82 

80 

73 

72 

76 

74 

75 

75 

70 

77 

83 

85 

78 

77.3 

MIN 

*2 

49 

42 

43 

53 

50 

43 

47 

54 

58 

64 

69 

66 

63 

65 

69 

64 

56 

54 

55 

48 

50 

59 

49 

53 

46 

43 

90 

57 

59 

53.9 

A^ON  PARK 

MAX 

76 

79 

76 

78 

79 

71 

74 

77 

76 

80 

78 

79 

76 

78 

85 

86 

81 

62 

80 

73 

71 

!  " 

73 

74 

74 

70 

75 

81 

85 

79 

77.4 

MIN 

*5 

50 

41 

45 

48 

51 

47 

51 

58 

58 

62 

65 

65 

65 

65 

67 

65 

58 

57 

54 

46 

48 

57 

50 

55 

45 

43 

52 

61 

56 

54.3 

BARTOH 

MAX 

72 

74 

78 

64 

77 

78 

75 

74 

72 

76 

77 

76 

78 

77 

78 

83 

85 

80 

80 

SO 

70 

70 

73 

70 

71 

72 

70 

80 

81 

81 

76.7 

MIN 

38 

45 

37 

38 

52 

53 

44 

45 

55 

60 

63 

63 

64 

67 

63 

65 

64 

56 

55 

54 

44 

54 

55 

54 

55 

43 

38 

50 

59 

52 

52.6 

BELLE  GLAOe  EXP  STA 

MAX 

70 

76 

76 

69 

80 

84 

64 

78 

79 

78 

81 

79 

79 

78 

81 

86 

85 

81 

79 

78 

79 

70 

77 

75 

74 

79 

68 

77 

80 

83 

77.2 

MIN 

<><• 

49 

50 

44 

53 

58 

49 

51 

58 

56 

58 

62 

65 

66 

64 

67 

62 

57 

94 

55 

45 

45 

53 

49 

50 

46 

41 

48 

64 

59 

63.7 

BIG  PINE  KEV  INN 

MAX 

76 

81 

75 

84 

86 

78 

75 

79 

80 

79 

S3 

76 

75 

84 

87 

85 

85 

79 

81 

79 

79 

80 

81 

77 

81 

77 

78 

86 

86 

83 

80.5 

MIN 

69 

66 

66 

64 

62 

64 

60 

65 

66 

70 

72 

71 

69 

68 

69 

69 

68 

66 

64 

64 

63 

58 

64 

66 

58 

65 

60 

62 

67 

66 

65.4 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

64 

72 

61 

59 

65 

57 

62 

71 

71 

73 

75 

73 

75 

80 

75 

72 

73 

70 

71 

73 

62 

65 

72 

61 

68 

61 

63 

61 

62 

67.8 

MIN 

33 

35 

26 

26 

41 

32 

34 

35 

36 

35 

47 

51 

54 

54 

62 

1  65 

58 

59 

53 

45 

36 

36 

37 

37 

31 

31 

34 

41 

41.6 

BRAOENTON  EXP  STATION 

MAX 

70 

75 

77 

66 

77 

72 

64 

75 

78 

78 

81 

81 

81 

79 

33 

1 

82 

81 

SO 

79 

77 

71 

69 

75 

71 

73 

69 

69 

76 

77 

83 

75.6 

MIN 

40 

47 

41 

43 

57 

52 

46 

50 

53 

59 

61 

64 

65 

66 

65 

69 

65 

57 

55 

59 

53 

50 

56 

49 

61 

47 

41 

53 

64 

56 

54.8 

BrJOOKSV  ILLE  CHIN  HILL 

MAX 

70 

76 

67 

74 

65 

66 

69 

74 

76 

72 

75 

72 

79 

76 

78 

81 

75 

75 

77 

69 

65 

73 

67 

69 

64 

69 

70 

77 

79 

71 

72.2 

MIN 

43 

51 

33 

40 

56 

42 

44 

45 

50 

57 

60 

68 

71 

71 

63 

67 

62 

57 

58 

52 

46 

51 

54 

49 

51 

44 

45 

65 

46 

53.2 

ejSHNELL   2  E 

MAX 

73 

80 

73 

79 

72 

66 

71 

75 

76 

73 

78 

73 

79 

76 

35 

85 

79 

79 

80 

69 

70 

76 

70 

71 

66 

67 

75 

81 

81 

73 

75.0 

MIN 

30 

38 

31 

34 

48 

44 

35 

46 

47 

59 

62 

63 

63 

64 

61 

64 

61 

53 

62 

48 

42 

45 

52 

40 

49 

39 

35 

46 

61 

45 

48.6 

CAMP  BLANOING 

MAX 

71 

76 

74 

77 

79 

65 

70 

69 

76 

74 

MIN 

34 

32 

24 

31 

47 

36 

36 

38 

43 

52 

60 

56 

56 

56 

9S 

61 

56 

61 

51 

42 

40 

52 

46 

44 

36 

36 

50 

53 

45.9 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

75 

76 

68 

78 

83 

66 

74 

76 

77 

81 

81 

78 

80 

79 

S2 

83 

78 

77 

77 

74 

69 

73 

72 

75 

73 

69 

75 

32 

80 

78 

76.3 

MIN 

55 

49 

52 

45 

53 

58 

58 

59 

62 

61 

64 

64 

67 

65 

65 

68 

65 

59 

63 

56 

51 

48 

53 

52 

50 

46 

42 

46 

56 

60 

56.4 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

79 

83 

76 

78 

79 

81 

78 

79 

80 

79 

82 

81 

82 

82 

85 

83 

84 

83 

83 

83 

77 

77 

78 

74 

79 

73 

76 

80 

84 

S3 

30.0 

MIN 

55 

60 

59 

54 

56 

57 

53 

58 

58 

62 

62 

68 

68 

70 

67 

67 

64 

65 

63 

62 

59 

57 

59 

56 

56 

55 

52 

56 

60 

63 

60.0 

CAPTIVA 

MAX 

76 

76 

69 

78 

80 

69 

72 

76 

76 

79 

79 

78 

79 

82 

78 

SO 

80 

76 

78 

73 

75 

73 

74 

74 

75 

71 

75 

77 

80 

78 

76.3 

MIN 

54 

58 

52 

53 

61 

54 

54 

56 

60 

62 

65 

67 

67 

68 

69 

71 

66 

62 

60 

66 

62 

56 

63 

57 

67 

54 

64 

59 

62 

64 

60.8 

CARRABELLE 

MAX 

73 

76 

66 

70 

69 

65 

66 

67 

71 

75 

72 

72 

77 

77 

71 

77 

69 

73 

76 

66 

70 

70 

66 

72 

67 

66 

73 

75 

72 

67 

70.9 

MIN 

35 

51 

25 

33 

43 

33 

32 

37 

38 

46 

52 

58 

54 

63 

63 

59 

56 

53 

47 

43 

36 

39 

40 

40 

33 

31 

36 

62 

52 

44.3 

CiDAR  KEY 

MAX 

72 

78 

68 

71 

70 

65 

71 

74 

78 

72 

71 

72 

78 

80 

77 

77 

75 

76 

70 

65 

73 

71 

69 

74 

70 

70 

70 

70 

75 

72 

72.6 

MIN 

51 

54 

32 

46 

45 

44 

43 

46 

50 

57 

58 

57 

61 

64 

65 

66 

64 

63 

62 

56 

47 

51 

53 

54 

49 

47 

46 

49 

64 

46 

63.0 

CHIPLEY   3  E 

MAX 

72 

69 

58 

65 

64 

62 

73 

73 

74 

76 

73 

77 

80 

77 

70 

73 

72 

74 

73 

67 

67 

73 

63 

70 

66 

67 

74 

79 

72 

68 

70.7 

MIN 

33 

38 

23 

35 

45 

29 

32 

35 

35 

40 

50 

56 

39 

60 

61 

53 

59 

55 

50 

36 

38 

36 

39 

44 

37 

31 

38 

57 

52 

36 

42.4 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 

70 

75 

71 

75 

76 

64 

66 

70 

76 

76 

78 

77 

81 

81 

76 

78 

77 

78 

79 

69 

74 

70 

70 

69 

67 

72 

76 

76 

75 

73.9 

MIN 

50 

55 

40 

47 

62 

54 

50 

51 

56 

61 

64 

64 

66 

66 

65 

70 

66 

64 

64 

60 

50 

59 

58 

50 

58 

53 

53 

61 

62 

67.8 

CLERMONT  6  S 

MAX 

74 

78 

69 

77 

72 

68 

73 

76 

74 

74 

78 

74 

79 

76 

83 

S3 

77 

80 

77 

70 

68 

74 

71 

71 

69 

68 

73 

SO 

79 

75 

74.7 

MIN 

40 

47 

35 

44 

54 

48 

44 

51 

51 

59 

62 

64 

63 

64 

62 

65 

63 

54 

56 

53 

46 

47 

56 

44 

53 

53 

41 

50 

63 

62.6 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

71 

73 

76 

64 

76 

85 

66 

73 

74 

75 

77 

80 

79 

75 

78 

89 

87 

34 

80 

82 

79 

74 

76 

73 

75 

75 

69 

74 

83 

S3 

76.7 

MIN 

54 

55 

53 

51 

54 

56 

55 

60 

62 

64 

65 

69 

69 

69 

65 

67 

67 

62 

58 

58 

51 

49 

55 

56 

52 

49 

47 

51 

57 

61 

58.0 

COCONUT  GROVE   7  S 

MAX 

75 

77 

81 

75 

79 

84 

71 

79 

79 

78 

79 

81 

79 

SO 

81 

S3 

S3 

83 

83 

80 

76 

76 

76 

79 

77 

78 

76 

76 

79 

62 

78.8 

MIN 

54 

57 

56 

49 

56 

59 

52 

59 

57 

62 

70 

73 

69 

73 

67 

66 

63 

63 

62 

60 

52 

53 

53 

54 

52 

54 

53 

55 

60 

59.1 

COMPASS  LAKE 

MAX 

73 

65 

57 

64 

63 

62 

71 

72 

71 

74 

72 

74 

78 

69 

71 

79 

69 

73 

79 

66 

67 

73 

64 

70 

63 

69 

72 

77 

70 

66 

69.3 

MIN 

33 

43 

26 

29 

45 

33 

31 

32 

32 

44 

53 

58 

52 

61 

60 

62 

57 

57 

49 

43 

33 

34 

39 

35 

27 

29 

34 

61 

63 

42.9 

CiJESCENT  CITY  2  S* 

MAX 

71 

79 

68 

74 

77 

69 

72 

75 

75 

66 

72 

72 

74 

71 

79 

83 

76 

78 

80 

69 

69 

73 

70 

72 

69 

68 

72 

78 

76 

71 

73.3 

MIN 

38 

45 

30 

39 

54 

48 

41 

46 

48 

67 

61 

62 

63 

63 

62 

66 

62 

61 

60 

50 

42 

42 

65 

44 

42 

38 

37 

49 

60 

90.4 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

73 

73 

58 

63 

62 

69 

71 

75 

70 

75 

71 

77 

SO 

78 

80 

76 

76 

79 

63 

69 

71 

67 

70 

63 

69 

72 

77 

73 

69 

71.1 

MIN 

33 

39 

30 

29 

42 

36 

32 

34 

36 

51 

54 

60 

56 

63 

63 

61 

55 

54 

52 

42 

36 

37 

40 

37 

34 

29 

32 

54 

50 

43.6 

DAYTONA   BEACH  ' 

MAX 

66 

69 

77 

58 

74 

75 

65 

69 

70 

72 

71 

73 

74 

75 

71 

74 

S3 

78 

76 

78 

69 

67 

70 

69 

70 

67 

66 

70 

79 

76 

71.9 

MIN 

43 

51 

33 

39 

57 

51 

48 

52 

52 

61 

63 

66 

68 

66 

64 

67 

64 

60 

60 

54 

43 

44 

54 

44 

50 

43 

43 

53 

66 

63.7 

DAYTONA   BEACH   NB  AP 

MAX 

69 

77 

57 

74 

74 

65 

68 

71 

73 

71 

74 

75 

76 

71 

78 

S4 

78 

78 

76 

65 

68 

72 

68 

71 

67 

66 

71 

SO 

80 

71 

72.3 

MIN 

39 

45 

33 

43 

54 

47 

45 

49 

49 

59 

63 

65 

67 

63 

61 

65 

61 

58 

59 

48 

41 

41 

49 

40 

45 

36 

37 

51 

53 

90.8 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

74 

64 

60 

60 

64 

65 

74 

74 

76 

70 

70 

76 

81 

79 

69 

77 

70 

70 

75 

63 

67 

70 

64 

68 

66 

69 

72 

75 

69 

67 

69.9 

MIN 

38 

34 

25 

41 

44 

32 

41 

48 

42 

54 

54 

55 

51 

62 

62 

60 

60 

53 

51 

43 

28 

42 

39 

44 

35 

39 

46 

55 

50 

49.9 

OE  LAND 

MAX 

65 

72 

76 

66 

74 

69 

66 

68 

72 

72 

68 

73 

79 

77 

72 

80 

82 

79 

77 

77 

63 

67 

71 

68 

76 

67 

66 

76 

79 

SO 

72.4 

MIN 

36 

45 

33 

41 

52 

50 

43 

48 

50 

59 

59 

63 

63 

65 

62 

65 

62 

98 

61 

51 

44 

40 

51 

41 

46 

39 

37 

47 

60 

90.7 

Oi»Y  TORTUGAS 

MAX 

73 

74 

77 

79 

85 

77 

71 

75 

76 

78 

78 

78 

SO 

36 

86 

86 

84 

78 

80 

80 

73 

78 

78 

76 

80 

77 

75 

79 

80 

80 

78.6 

MIN 

67 

66 

65 

66 

68 

67 

65 

69 

70 

71 

73 

72 

71 

74 

74 

76 

74 

71 

72 

68 

71 

69 

71 

68 

65 

70 

67 

69 

74 

69.8 

EUSTIS  2  S 

MAX 

71 

78 

71 

79 

74 

67 

69 

74 

72 

71 

75 

73 

76 

74 

34 

87 

74 

76 

71 

66 

72 

69 

72 

66 

66 

73 

78 

81 

73.8 

MIN 

39 

48 

33 

42 

50 

57 

47 

48 

54 

59 

61 

63 

64 

65 

65 

66 

62 

58 

59 

53 

47 

44 

56 

51 

52 

44 

42 

49 

43 

46 

92.9 

EVERGLADES 

MAX 

78 

81 

69 

80 

80 

73 

76 

80 

79 

82 

83 

83 

83 

84 

85 

84 

83 

f» 

S3 

82 

77 

78 

78 

76 

79 

76 

78 

81 

85 

30 

80.0 

MIN 

52 

56 

57 

50 

58 

55 

50 

54 

59 

61 

63 

65 

66 

67 

67 

69 

68 

69 

68 

67 

56 

56 

61 

55 

98 

93 

53 

49 

61 

62 

99.9 

FEDERAL  POINT 

MAX 

72 

75 

68 

78 

74 

62 

69 

72 

75 

65 

72 

70 

76 

72 

79 

82 

77 

74 

77 

63 

67 

72 

67 

70 

69 

64 

71 

77 

72 

70 

71.7 

MIN 

38 

44 

32 

36 

55 

47 

45 

49 

51 

58 

61 

62 

63 

64 

64 

64 

61 

61 

59 

94 

45 

44 

55 

45 

48 

41 

38 

49 

61 

47 

91.4 

FELLSMERE 

MAX 

74 

SO 

76 

76 

83 

76 

7J 

7S 

77 

80 

76 

78 

79 

76 

81 

83 

81 

80 

79 

72 

70 

74 

73 

72 

68 

73 

72 

80 

85 

77 

76.9 

MIN 

47 

51 

43 

50 

54 

49 

49 

52 

99 

55 

64 

66 

67 

65 

64 

67 

66 

69 

59 

99 

46 

48 

59 

49 

50 

43 

40 

41 

56 

66 

94.2 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

68 

74 

69 

69 

66 

60 

63 

65 

67 

65 

62 

64 

71 

69 

74 

75 

73 

67 

71 

66 

67 

66 

64 

68 

66 

63 

69 

78 

75 

66 

68.0 

MIN 

39 

47 

29 

36 

54 

47 

43 

48 

45 

59 

57 

59 

99 

62 

63 

64 

62 

68 

59 

51 

45 

39 

53 

44 

41 

39 

38 

57 

69 

44 

49.9 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

77 

82 

75 

79 

88 

82 

77 

79 

79 

80 

81 

76 

SO 

81 

85 

87 

36 

88 

89 

81 

79 

81 

81 

79 

84 

79 

77 

80 

86 

80 

81.1 

MIN 

53 

56 

56 

51 

55 

59 

54 

57 

64 

71 

69 

68 

70 

71 

67 

67 

65 

64 

61 

60 

52 

53 

60 

63 

94 

93 

49 

55 

58 

62 

99.6 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MAX 

80 

77 

76 

78 

82 

79 

75 

76 

76  1 

78 

80 

"  1 

78 

80 

82 

83 

83 

84 

80 

78 

7* 

77 

70 

76 

78 

76 

76 

78 

82 

78.6 

MIN 

57 

61 

56 

58 

62 

59 

55 

60 

72 

70 

67 

68 

71 

71 

70 

68 

67 

63 

60 

58 

98 

64 

57 

60 

97 

96 

66 

65 

62 

62.6 

FORT  LAUDERDALE  7  W 

MAX 

73 

71 

81 

73 

78 

83  ' 

67 

77 

75 

75 

80 

81 

75 

76 

79 

89 

84 

S3 

S3 

80 

76 

69 

76 

77  1 

77 

78 

79 

77 

80 

86 

77.6 

MIN 

♦  7 

51 

52 

45 

48 

56 

49 

52 

61  1 

60 

56 

64 

65 

67 

64 

64 

61 

'1 

98 

57 

49 

91 

56 

49  I 

51 

48 

45 

90 

54 

57 

94.9 

FORT  MYERS  KB  AP 

MAX 

76 

78 

66 

79 

81 

67 

74 

77 

77 

81 

83 

81 

78 

86 

83 

S3 

82 

81 

78 

74 

74 

79 

76 

73 

76 

72 

77 

80 

82 

79 

77.6 

MIN 

47 

53 

48 

47 

57 

50 

47 

52 

60 

63 

66 

66 

68 

68  1 

69 

67 

92 

63 

59 

61 

96.9 

FORT  PIERCE 

MAX 

74 

76 

67 

75 

82 

69 

79 

75 

76 

80 

76 

77  1 

76 

76 

84 

84 

80 

78 

SO 

72 

70 

73 

74 

72 

71 

68 

73 

82 

84 

Vo  i 

76.1 

MIN 

50 

54 

47 

54 

56 

54  1 

52 

59 

69 

65 

69 

67  j 

58 

65 

66 

68 

66 

62 

60 

54 

48 

51 

56 

52 

54 

61 

44 

52 

58 

97.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabu  5  ■  Centlnu»J 


FLWIM 

tivnmn  ivm 


Day  Of  Month 


I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAX 

69 

71 

79 

99 

79 

64 

63 

69 

73 

76 

69 

72 

70 

76 

76 

60 

62 

77 

76 

76 

64 

68 

72 

66 

70 

69 

65 

72 

78 

71«2 

MIN 

38 

43 

29 

39 

92 

42 

46 

91 

61 

60 

64 

64 

65 

60 

57 

58 

51 

41 

46 

47 

41 

41 

36 

39 

44 

49*6 

MAX 

73 

72 

72 

79 

73 

63 

69 

71 

79 

74 

72 

68 

74 

76 

60 

82 

77 

78 

76 

73 

73 

72 

70 

60 

66 

64 

72 

79 

72 

70 

72«7 

MIN 

30 

62 

64 

64 

66 

60 

56 

56 

49 

36 

38 

52 

38 

37 

31 

33 

49 

64 

42 

47  #2 

MAX 

T, 

74 

67 

73 

68 

63 

69 

71 

79 

70 

64 

69 

78 

72 

78 

82 

77 

75 

76 

70 

66 

70 

69 

70 

63 

64 

72 

79 

72 

69 

71«2 

MIN 

65 

62 

65 

60 

55 

56 

46 

36 

33 

91 

37 

34 

29 

29 

34 

44.1 

MAX 

76 

80 

74 

78 

83 

79 

76 

78 

77 

78 

82 

78 

80 

64 

85 

85 

85 

63 

80 

77 

79 

77 

79 

76 

79 

74 

75 

76 

79 

79*0 

74 

66 

71 

67 

60 

54 

52 

97 

55 

57 

54 

91 

55 

66 

64 

61*0 

MAX 

71 

73 

70 

75 

69 

62 

69 

72 

77 

70 

70 

70 

78 

76 

80 

83 

77 

79 

77 

72 

66 

70 

67 

72 

69 

99 

69 

76 

77 

69 

72  tO 

32 

38 

24 

30 

94 

37 

33 

66 

60 

56 

56 

49 

40 

36 

90 

39 

36 

32 

32 

94 

60 

39 

46  •  1 

MAX 

71 

75 

64 

71 

62 

63 

67 

70 

73 

65 

63 

71 

77 

73 

72 

83 

79 

67 

76 

65 

66 

72 

64 

69 

64 

63 

72 

60 

72 

66 

69*9 

28 

38 

23 

29 

51 

39 

26 

31 

31 

65 

59 

56 

55 

45 

40 

32 

49 

38 

32 

28 

28 

55 

55 

31 

42  aO 

MAX 

85 

83 

60 

60 

89 

85 

60 

81 

79 

79 

63 

82 

63 

84 

66 

68 

67 

85 

85 

84 

84 

83 

61 

60 

62 

79 

79 

82 

88 

88 

83*0 

MIN 

49 

56 

54 

53 

60 

49 

57 

58 

65 

59 

60 

59 

56 

50 

49 

93 

52 

49 

46 

46 

50 

59 

58 

59«8 

MAX 

76 

80 

73 

76 

89 

77 

78 

77 

78 

79 

79 

78 

79 

60 

65 

82 

84 

64 

82 

76 

75 

77 

79 

77 

61 

79 

76 

79 

82 

77 

78«9 

53 

56 

66 

65 

64 

64 

61 

58 

49 

52 

57 

52 

60 

50 

49 

54 

59 

69 

MAX 

73 

78 

72 

76 

72 

66 

72 

79 

77 

72 

76 

74 

80 

60 

65 

85 

81 

78 

81 

74 

73 

74 

70 

72 

67 

68 

79 

62 

83 

75 

75»7 

63 

65 

65 

61 

53 

52 

49 

43 

45 

53 

41 

49 

38 

37 

42 

41 

MAX 

70 

74 

98 

74 

64 

63 

66 

68 

71 

66 

63 

70 

77 

72 

78 

83 

77 

72 

78 

61 

66 

71 

65 

69 

64 

64 

70 

79 

72 

67 

69*7 

MIN 

37 

42 

29 

33 

50 

41 

39 

57 

65 

61 

56 

60 

49 

44 

40 

49 

46 

42 

39 

39 

59 

51 

42 

40  •4 

MAX 

68 

75 

66 

73 

66 

60 

69 

68 

69 

67 

69 

69 

72 

70 

76 

76 

71 

67 

72 

67 

66 

67 

64 

70 

64 

64 

66 

79 

70 

67 

60  99 

MIN 

36 

46 

29 

36 

54 

45 

42 

63 

61 

57 

56 

50 

42 

40 

54 

41 

40 

36 

36 

54 

96 

44 

49  .4 

MAX 

70 

73 

57 

72 

63 

62 

64 

66 

69 

66 

63 

68 

74 

71 

76 

82 

76 

70 

76 

60 

67 

70 

65 

69 

64 

63 

69 

77 

71 

65 

66  ^6 

62 

60 

66 

65 

65 

63 

58 

56 

49 

44 

46 

51 

47 

46 

42 

42 

57 

54 

45 

90  •9 

MAX 

70 

75 

65 

73 

70 

60 

67 

70 

74 

65 

70 

72 

78 

74 

76 

80 

72 

79 

79 

70 

65 

70 

60 

70 

62 

62 

72 

60 

74 

65 

70  #4 

MIN 

29 

42 

24 

25 

50 

32 

29 

62 

62 

65 

60 

50 

96 

45 

35 

31 

48 

35 

31 

29 

29 

55 

52 

30 

42  12 

MAX 

76 

78 

73 

63 

83 

71 

72 

77 

78 

79 

83 

77 

76 

63 

65 

85 

83 

81 

79 

77 

78 

80 

82 

70 

79 

76 

78 

82 

85 

79.3 

MIN 

6b 

66 

69 

63 

68 

67 

66 

70 

68 

67 

62 

66 

64 

65 

67 

64 

67 

69 

70 

66  •  7 

MAX 

73 

78 

73 

79 

73 

68 

72 

75 

74 

76 

80 

78 

76 

73 

83 

64 

79 

79 

79 

68 

69 

71 

71 

71 

69 

67 

71 

80 

80 

79 

74  #7 

MIN 

39 

34 

34 

54 

50 

63 

67 

70 

56 

59 

53 

42 

46 

53 

43 

55 

42 

36 

46 

62 

48 

MAX 

78 

81 

78 

60 

69 

72 

80 

82 

82 

65 

83 

60 

79 

81 

87 

85 

83 

64 

82 

79 

76 

71 

78 

75 

76 

74 

76 

82 

87 

83 

80  4  1 

42 

46 

47 

5 1 

62 

69 

67 

58 

55 

55 

49 

48 

55 

46 

52 

46 

41 

49 

57 

61 

54  tO 

MAX 

73 

77 

69 

77 

73 

68 

74 

76 

76 

77 

77 

78 

76 

78 

83 

64 

79 

79 

77 

72 

69 

73 

71 

71 

69 

68 

73 

80 

81 

79 

79»2 

37 

37 

62 

63 

62 

65 

65 

55 

96 

52 

44 

46 

94 

44 

55 

43 

37 

49 

61 

53 

51  §7 

MAX 

74 

75 

67 

73 

69 

62 

69 

71 

75 

67 

68 

69 

79 

74 

79 

62 

73 

77 

76 

70 

68 

71 

69 

72 

66 

64 

73 

79 

72 

69 

71*6 

31 

26 

27 

Si 
54 

66 

59 

56 

58 

47 

36 

37 

50 

38 

32 

29 

33 

55 

59 

38 

49  •2 

MAX 

67 

73 

77 

60 

75 

73 

67 

71 

76 

73 

72 

79 

76 

71 

80 

83 

84 

78 

77 

78 

66 

68 

73 

69 

70 

66 

66 

71 

80 

79 

73  •2 

MIN 

39 

46 

36 

43 

55 

50 

5 1 

54 

98 

65 

66 

55 

57 

53 

45 

49 

56 

45 

55 

42 

40 

47 

62 

51 

92i4 

MAX 

73 

76 

58 

76 

72 

65 

70 

72 

72 

74 

76 

79 

77 

76 

83 

83 

77 

79 

77 

69 

69 

74 

7(X 

70 

66 

67 

73 

79 

80 

74 

73  •  9 

MIN 

47 

57 

37 

46 

55 

48 

46 

51 

94 

60 

68 

65 

61 

60 

93 

50 

99 

94 

52 

54 

50 

48 

99 

64 

53 

59  95 

MAX 

76 

81 

70 

79 

82 

70 

76 

79 

77 

83 

80 

60 

75 

74 

84 

84 

83 

81 

81 

74 

72 

79 

76 

74 

76 

71 

77 

77  94 

MIN 

4S 

47 

44 

43 

53 

53 

46 

52 

98 

59 

63 

65 

56 

64 

67 

66 

64 

57 

55 

94 

47 

47 

95 

49 

53 

43 

40 

93*6 

MAX 

71 

75 

64 

71 

69 

62 

68 

70 

74 

66 

70 

70 

7« 

70 

76 

62 

72 

77 

79 

64 

67 

72 

63 

68 

66 

66 

MIN 

32 

4) 

26 

28 

50 

36 

32 

36 

35 

51 

5  2 

59 

67 

61 

52 

57 

47 

36 

36 

46 

37 

34 

29 

>4 

57 

96 

40 

49  •  1 

MAX 

78 

80 

73 

81 

87 

60 

79 

62 

81 

63 

83 

62 

83 

81 

66 

67 

84 

62 

60 

76 

73 

76 

76 

77 

81 

72 

00 

82 

89 

64 

80  •  5 

MIN 

51 

49 

90 

46 

50 

58 

54 

56 

63 

57 

65 

65 

60 

57 

56 

47 

47 

54 

55 

92 

46 

42 

50 

54 

55 

99  •6 

MAX 

74 

73 

59 

70 

62 

63 

70 

71 

74 

70 

72 

72 

80 

76 

72 

82 

70 

76 

74 

62 

67 

73 

61 

68 

63 

64 

71 

70 

70 

66 

70  •  2 

MIN 

36 

40 

29 

37 

65 

61 

56 

54 

46 

40 

41 

49 

42 

39 

38 

40 

60 

46 

39 

46*4 

MAX 

73 

83 

79 

62 

81 

79 

77 

77 

78 

79 

63 

62 

61 

62 

83 

63 

62 

81 

79 

76 

77 

78 

79 

76 

81 

76 

77 

84 

63 

82 

79  (6 

MIN 

61 

64 

67 

61 

62 

67 

66 

61 

66 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

65 

61 

67 

6>»0 

MAX 

71 

65 

59 

64 

58 

62 

70 

72 

73 

75 

74 

77 

70 

66 

60 

71 

71 

73 

72 

61 

65 

72 

62 

69 

60 

69 

71 

77 

66 

66 

60  sO 

MIN 

36 

35 

26 

37 

32 

61 

59 

95 

52 

44 

39 

37 

43 

42 

36 

32 

42 

90 

42 

36 

43*7 

MAX 

67 

65 

57 

59 

58 

60 

72 

71 

70 

72 

73 

77 

70 

77 

70 

74 

72 

72 

73 

72 

69 

72 

64 

68 

69 

72 

69 

69  •  2 

MIN 

31 

46 

26 

31 

43 

29 

3 1 

60 

56 

53 

54 

43 

36 

40 

37 

41 

39 

33 

39 

99 

90 

35 

42  .6 

MAX 

73 

76 

69 

72 

66 

62 

69 

70 

73 

66 

73 

70 

70 

74 

75 

61 

63 

78 

76 

64 

69 

72 

66 

70 

69 

69 

72 

78 

71 

67 

71  .4 

MIN 

34 

45 

28 

28 

90 

35 

33 

35 

35 

45 

68 

69 

59 

54 

46 

37 

37 

47 

37 

36 

30 

33 

50 

57 

38 

49*6 

MAX 

74 

79 

78 

77 

60 

73 

72 

79 

76 

80 

79 

78 

76 

75 

80 

63 

83 

81 

81 

76 

69 

71 

72 

70 

71 

73 

72 

60 

63 

80 

76  •6 

41 

60 

66 

66 

70 

64 

64 

67 

69 

62 

59 

99 

46 

46 

95 

47 

99 

42 

43 

51 

59 

66 

56  95 

MAX 

73 

80 

71 

76 

79 

69 

71 

79 

76 

78 

78 

72 

77 

73 

80 

83 

61 

78 

79 

70 

69 

70 

72 

72 

71 

66 

73 

79 

81 

74 

74  #7 

MIN 

52 

5  3 

66 

67 

64 

63 

66 

67 

62 

61 

99 

51 

49 

96 

49 

59 

49 

49 

54 

61 

58 

57  .3 

MAX 

7S 

78 

76 

78 

63 

61 

75 

77 

76 

77 

79 

77 

78 

81 

82 

64 

82 

84 

62 

60 

76 

76 

80 

77 

78 

79 

79 

80 

62 

78 

MIN 

57 

62 

55 

68 

64 

6 1 

56 

73 

70 

69 

67 

65 

60 

59 

60 

67 

60 

63 

56 

58 

66 

68 

71 

64  •6 

MAX 

76 

79 

77 

77 

83 

79 

78 

77 

76 

76 

78 

76 

78 

70 

61 

62 

82 

85 

04 

60 

77 

74 

81 

77 

76 

77 

6(] 

78 

MIN 

60 

67 

64 

66 

68 

62 

58 

65 

72 

71 

72 

73 

69 

74 

73 

71 

71 

70 

67 

62 

61 

61 

68 

60 

66 

60 

61 

70 

72 

75 

67  vO 

MAX 

78 

82 

74 

78 

84 

70 

78 

78 

78 

60 

81 

76 

81 

81 

63 

85 

85 

84 

81 

77 

75 

76 

79 

76 

60 

74 

79 

89 

80 

MIN 

96 

60 

97 

53 

62 

59 

57 

59 

63 

63 

69 

69 

72 

72 

70 

70 

67 

67 

65 

60 

97 

60 

65 

59 

60 

96 

97 

59 

64 

65 

62*4 

MAX 

72 

77 

71 

79 

84 

66 

74 

74 

75 

77 

80 

77 

80 

77 

79 

63 

81 

83 

60 

74 

73 

74 

78 

79 

79 

76 

MIN 

56 

69 

56 

55 

68 

5  7 

56 

69 

69 

66 

65 

99 

99 

60 

66 

58 

62 

97 

57 

7C 

73 

71 

63  tO 

MAX 

72 

62 

60 

62 

61 

66 

73 

79 

72 

75 

72 

78 

80 

72 

66 

66 

70 

74 

68 

65 

69 

69 

62 

68 

65 

67 

74 

It 

72 

67 

69«4 

MIN 

33 

44 

24 

34 

42 

29 

34 

37 

39 

56 

59 

49 

55 

46 

31 

39 

40 

43 

29 

31 

40 

93 

47 

35 

42*8 

MAX 

72 

72 

58 

69 

59 

63 

68 

70 

72 

73 

72 

72 

70 

70 

69 

75 

73 

72 

73 

61 

69 

73 

61 

60 

64 

69 

72 

7< 

7  ] 

67 

MIN 

39 

52 

29 

32 

49 

32 

36 

36 

66 

59 

56 

52 

46 

30 

36 

44 

43 

39 

36 

37 

64 

59 

41 

46*1 

MAX 

71 

74 

79 

66 

76 

63 

66 

73 

74 

75 

79 

79 

78 

7S 

75 

85 

84 

01 

01 

00 

74 

73 

74 

79 

73 

72 

70 

76 

80 

84 

76*2 

MIN 

48 

91 

46 

47 

54 

94 

49 

52 

96 

96 

59 

69 

70 

60 

66 

67 

65 

61 

56 

56 

90 

49 

50 

90 

91 

47 

48 

49 

55 

59 

95>3 

MAX 

73 

78 

73 

77 

73 

68 

72 

79 

79 

76 

78 

77 

76 

76 

84 

85 

79 

78 

79 

74 

71 

74 

72 

72 

71 

60 

74 

81 

80 

76 

75>6 

MIN 

39 

46 

38 

40 

95 

50 

42 

90 

99 

60 

62 

64 

64 

64 

62 

66 

66 

56 

99 

54 

49 

47 

55 

45 

96 

42 

36 

51 

60 

53 

52  •  7 

MAX 

73 

73 

60 

67 

62 

63 

79 

72 

74 

73 

74 

74 

80 

79 

68 

73 

71 

7> 

73 

70 

74 

64 

64 

70 

64 

67 

73 

60 

70 

69 

70.7 

MIN 

34 

50 

29 

34 

46 

35 

33 

36 

37 

46 

51 

58 

53 

60 

63 

63 

58 

56 

50 

44 

38 

39 

42 

43 

39 

33 

40 

62 

54 

40 

49.4 

GAINESVILLE  UN IV 

GAINESVILLE  2  SM 

6LEN   ST   MARV  NURSERIES 

HIALEAH 

HIGH  SPRINGS 

MILLIARD 

HOMESTEAD  EXP  STA 

HYPOLUXO 

INVERNESS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
JASPER  9  ESE 
KEY  KEST  WB  CITY 
KISSIMMEE 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAMASSE 
LAKELAND  WB  CITY 
LAKE  PLACID  2  SH 
LIVE  OAK  2  ESE 
LOXAHATCHEE 
MADISON 

MARATHON   VACA  KEY 

MARIANNA  CAA  AP 

MAR  I  ANNA    INO  SCHOOL 

MAYO   9  NW 

MELBOURNE 

McRRITT  ISLAND 

MIAMI    BAY  FRONT 

MIAMI  BEACH 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MIAMI    WB  CITY 

MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 


Sm  R«l«r«nc«  NolM  Following  BtoUon  Indox 
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Tabl«  5  ■  ConHnutd 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEHtE*  If 54 


Station 

Doy  Of  Month 

< 

i 
! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

1  1  

H 

NAPLES 

MAX 

76 

76 

70 

80 

84 

80 

75 

77 

77 

81 

80 

80 

80 

82 

81 

80 

78 

77 

77 

75 

72 

75 

73 

74 

77 

72 

77 

79 

78 

78 

77.4 

MIN 

54 

SO 

52 

54 

48 

55 

57 

62 

65 

64 

66 

68 

67 

70 

69 

62 

59 

69 

52 

56 

62 

60 

66 

52 

48 

55 

61 

63 

! 

•  4 

NEW  SMYRNA   BEACH   «  N 

MAX 

72 

79 

75 

76 

75 

69 

69 

74 

74 

72 

73 

75 

76 

75 

78 

85 

79 

70 

SO 

74 

68 

72 

72 

71 

69 

67 

72 

81 

81 

73 

j  74 

.6 

MIN 

AO 

47 

34 

42 

53 

50 

45 

48 

55 

59 

62 

63 

62 

64 

62 

66 

62 

99 

68 

51 

43 

42 

56 

41 

61 

40 

36 

54 

61 

60 

1  52 

.3 

NICEVILLE 

MAX 

70 

70 

64 

66 

67 

65 

64 

70 

72 

72 

74 

72 

79 

80 

70 

71 

72 

69 

71 

75 

69 

67 

71 

68 

!  69 

70 

70 

76 

77 

68 

1  70 

.6 

MIN 

32 

43 

23 

32 

43 

32 

34 

36 

39 

44 

49 

62 

64 

55 

57 

61 

59 

58 

50 

44 

32 

36 

38 

34 

29 

36 

43 

52 

35 

42 

.1 

OCALA 

MAX 

73 

77 

71 

77 

71 

66 

72 

75 

78 

69 

73 

72 

76 

77 

83 

84 

78 

77 

79 

72 

69 

73 

69 

70 

67 

67 

74 

81 

77 

72 

74 

.0 

MIN 

37 

44 

32 

38 

56 

42 

40 

43 

48 

57 

60 

63 

63 

65 

63 

66 

62 

58 

56 

62 

44 

45 

54 

42 

44 

39 

40 

54 

65 

45 

50 

.6 

OCALA  2  NE 

MAX 

7* 

79 

59 

77 

73 

66 

72 

77 

77 

67 

74 

72 

76 

78 

84 

86 

79 

79 

80 

68 

70 

74 

70 

73 

68 

69 

74 

82 

76 

73 

74 

.2 

MIN 

30 

38 

30 

31 

50 

40 

31 

35 

40 

55 

69 

62 

62 

64 

62 

65 

60 

55 

55 

47 

39 

38 

53 

37 

40 

33 

33 

45 

60 

42 

46 

.4 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

69 

76 

74 

65 

76 

77 

67 

74 

75 

76 

79 

79 

75 

77 

73 

78 

77 

75 

81 

78 

71 

70 

69 

73 

70 

74 

68 

73 

73 

75 

73 

.9 

MIN 

A9 

56 

48 

49 

63 

56 

52 

55 

62 

59 

66 

67 

68 

70 

66 

68 

70 

63 

62 

58 

54 

53 

61 

54 

66 

61 

60 

56 

66 

60 

59 

.0 

ORI.AND0  WATER  PLANT 

MAX 

72 

78 

73 

77 

73 

69 

75 

74 

73 

73 

78 

77 

80 

73 

84 

84 

79 

78 

78 

73 

68 

73 

69 

76 

67 

66 

82 

81 

74 

75 

.1 

MIN 

52 

36 

46 

58 

51 

48 

51 

56 

59 

62 

64 

64 

56 

64 

67 

66 

58 

69 

65 

48 

50 

57 

47 

47 

46 

43 

64 

91 

54 

.4 

ORLANDO   WB  AIRPORT 

MAX 

72 

77 

61 

75 

73 

67 

71 

73 

72 

73 

78 

78 

79 

72 

83 

89 

79 

78 

76 

67 

68 

73 

69 

71 

67 

66 

72 

80 

80 

74 

73 

.7 

MIN 

»l 

49 

36 

44 

55 

49 

48 

52 

56 

58 

61 

64 

63 

64 

62 

65 

64 

58 

59 

61 

46 

47 

53 

46 

46 

44 

41 

51 

57 

51 

62 

.7 

PALATKA 

MAX 

69 

75 

65 

74 

72 

63 

68 

72 

74 

65 

72 

71 

75 

72 

79 

81 

76 

74 

77 

71 

67 

71 

66 

69 

65 

65 

70 

78 

73 

69 

71 

.2 

HIN 

39 

46 

30 

39 

58 

47 

41 

44 

47 

59 

61 

63 

62 

65 

64 

65 

63 

60 

60 

53 

43 

43 

65 

45 

44 

39 

39 

53 

61 

46 

51 

.1 

PANAMA  CITY 

MAX 

72 

68 

57 

68 

65 

60 

70 

70 

71 

74 

72 

74 

79 

73 

73 

75 

70 

70 

68 

62 

60 

71 

60 

66 

63 

60 

74 

77 

69 

66 

68 

.6 

MIN 

40 

55 

29 

43 

46 

37 

37 

40 

38 

51 

52 

58 

54 

60 

63 

63 

61 

95 

56 

49 

43 

45 

43 

49 

41 

42 

45 

63 

64 

41 

48 

.4 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

6a 

61 

59 

65 

58 

66 

69 

71 

70 

73 

70 

76 

76 

72 

69 

71 

71 

74 

69 

61 

65 

69 

64 

69 

61 

64 

75 

76 

65 

66 

68 

.1 

MIN 

41 

36 

29 

47 

39 

35 

42 

46 

46 

49 

52 

69 

55 

62 

63 

62 

59 

55 

63 

44 

41 

45 

41 

46 

38 

41 

66 

57 

49 

44 

47 

.7 

PcNSACOLA  WB  CITY 

MAX 

66 

61 

60 

67 

56 

63 

66 

70 

68 

69 

70 

74 

73 

71 

70 

70 

69 

70 

68 

61 

63 

66 

63 

68 

61 

64 

73 

74 

63 

62 

66 

.7 

MIN 

43 

36 

31 

46 

41 

37 

44 

48 

49 

52 

63 

60 

56 

62 

62 

62 

60 

65 

61 

47 

41 

47 

42 

46 

42 

44 

68 

59 

50 

45 

49 

.0 

PLANT  CITY 

MAX 

74 

79 

72 

79 

73 

66 

74 

76 

76 

77 

78 

78 

81 

80 

85 

86 

81 

82 

79 

71 

73 

75 

73 

74 

72 

70 

75 

81 

S3 

77 

76 

.7 

MIN 

39 

41 

35 

40 

57 

46 

40 

44 

52 

60 

62 

64 

64 

69 

63 

68 

64 

57 

56 

53 

46 

40 

54 

46 

56 

44 

40 

52 

62 

61 

62 

.5 

POMPANO  BEACH 

MAX 

75 

79 

72 

77 

64 

78 

77 

79 

78 

80 

79 

77 

79 

78 

83 

83 

83 

83 

80 

74 

73 

76 

77 

79 

79 

72 

75 

79 

86 

78 

•78 

•  2 

MIN 

50 

54 

52 

46 

52 

56 

48 

52 

57 

54 

50 

56 

58 

60 

66 

65 

65 

64 

60 

58 

50 

62 

57 

62 

64 

54 

48 

48 

56 

53 

54 

.8 

PUNTA  SOSOA 

MAX 

77 

78 

70 

79 

79 

70 

76 

80 

80 

83 

83 

S3 

80 

83 

85 

83 

81 

81 

80 

79 

74 

75 

77 

73 

77 

75 

76 

60 

84 

83 

78 

.9 

MIN 

48 

53 

46 

47 

59 

51 

48 

52 

56 

60 

63 

65 

66 

65 

67 

66 

59 

58 

59 

54 

52 

54 

59 

54 

62 

61 

45 

54 

60 

61 

56 

.3 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 

73 

70 

61 

65 

64 

64 

71 

72 

73 

75 

74 

75 

80 

74 

69 

74 

70 

72 

74 

69 

67 

73 

66 

68 

66 

66 

73 

77 

74 

68 

70 

.6 

MIN 

34 

49 

26 

32 

46 

36 

34 

35 

35 

46 

61 

68 

51 

62 

64 

65 

59 

68 

90 

44 

37 

36 

42 

39 

37 

32 

35 

61 

64 

40 

44 

.9 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 

73 

74 

72 

75 

74 

64 

69 

70 

75 

72 

68 

70 

79 

75 

80 

84 

81 

74 

78 

72 

67 

71 

70 

70 

69 

66 

72 

79 

79 

75 

73 

■  2 

MIN 

30 

40 

26 

28 

50 

38 

31 

33 

34 

51 

53 

68 

56 

62 

60 

69 

59 

54 

65 

46 

36 

33 

50 

35 

33 

28 

30 

52 

59 

37 

43 

■  9 

ROYAL   PALM   RANGER  STA 

MAX 

79 

83 

82 

83 

64 

78 

78 

80 

79 

80 

81 

82 

83 

82 

86 

86 

84 

84 

81 

77 

78 

78 

80 

76 

79 

SO 

76 

80 

86 

S3 

80 

•  9 

MIN 

52 

58 

56 

57 

57 

60 

51 

55 

57 

57 

58 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

62 

60 

69 

54 

54 

67 

54 

63 

58 

48 

53 

62 

58 

57 

■  6 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

71 

77 

67 

75 

73 

62 

66 

63 

72 

66 

72 

74 

76 

75 

79 

84 

78 

74 

79 

78 

68 

71 

69 

71 

68 

67 

72 

79 

71 

70 

72 

3 

MIN 

35 

49 

29 

36 

57 

46 

41 

39 

42 

61 

62 

60 

61 

63 

63 

63 

59 

59 

67 

56 

44 

61 

55 

41 

42 

37 

37 

53 

54 

43 

60 

2 

SAINT  LEO 

MAX 

72 

79 

65 

77 

70 

65 

70 

74 

75 

74 

77 

74 

77 

78 

82 

84 

76 

80 

79 

68 

69 

74 

69 

73 

68 

67 

73 

79 

81 

73 

74 

1 

MIN 

41 

49 

34 

42 

56 

44 

45 

48 

51 

58 

60 

63 

63 

65 

64 

69 

62 

58 

59 

53 

48 

50 

55 

49 

53 

47 

43 

57 

63 

48 

53 

2 

SAINT  MARKS  t  SE 

MAX 

68 

73 

65 

70 

68 

64 

65 

72 

72 

76 

72 

73 

82 

78 

69 

75 

70 

72 

72 

72 

67 

68 

65 

68 

68 

65 

70 

72 

71 

70 

70 

4 

MIN 

36 

54 

31 

41 

50 

35 

36 

38 

36 

48 

52 

59 

54 

62 

63 

64 

60 

58 

58 

48 

40 

41 

43 

44 

36 

35 

40 

63 

52 

37 

47 

1 

ST  PETERSBURG 

MAX 

71 

75 

72 

75 

73 

64 

72 

75 

76 

76 

76 

76 

78 

79 

78 

81 

77 

76 

77 

69 

67 

79 

73 

70 

69 

66 

73 

77 

78 

76 

74 

0 

MIN 

48 

52 

39 

46 

62 

51 

48 

52 

59 

60 

62 

64 

64 

65 

69 

69 

64 

62 

60 

57 

64 

59 

58 

52 

59 

52 

46 

60 

66 

54 

56 

8 

SANFORD 

MAX 

67 

73 

77 

62 

77 

75 

72 

70 

73 

71 

71 

75 

75 

72 

77 

82 

85 

83 

62 

78 

70 

71 

73 

69 

72 

66 

69 

74 

SO 

SO 

74 

0 

MIN 

39 

47 

37 

42 

54 

51 

43 

50 

56 

60 

61 

63 

62 

60 

61 

63 

64 

59 

58 

54 

44 

47 

56 

43 

54 

41 

38 

46 

63 

52 

52 

3 

SARASOTA 

MAX 

73 

78 

73 

70 

78 

74 

73 

77 

76 

77 

80 

81 

78 

81 

81 

83 

so 

79 

79 

73 

72 

76 

74 

74 

72 

71 

76 

78 

83 

78 

77 

0 

MIN 

42 

48 

42 

42 

58 

52 

45 

49 

53 

60 

64 

65 

65 

66 

66 

69 

66 

58 

57 

60 

53 

52 

52 

50 

52 

48 

43 

55 

66 

55 

56 

1 

ScCOTAN 

MAX 

72 

77 

60 

69 

62 

64 

72 

72 

76 

75 

76 

74 

76 

82 

72 

72 

72 

76 

77 

78 

71 

70 

73 

70 

65 

67 

70 

78 

71 

78 

72 

2 

MIN 

29 

33 

24 

27 

48 

30 

30 

32 

32 

42 

52 

58 

54 

51 

62 

58 

58 

56 

50 

50 

40 

35 

41 

34 

29 

27 

30 

42 

52 

39 

41 

6 

SOUTH  MIAMI   3  W 

MAX 

77 

82 

75 

79 

85 

80 

80 

79 

80 

80 

82 

79 

81 

S3 

89 

86 

S7 

84 

82 

78 

76 

79 

78 

76 

80 

75 

77 

SO 

86 

SO 

60 

3 

MIN 

51 

57 

55 

48 

54 

58 

54 

52 

58 

58 

63 

72 

68 

72 

65 

65 

62 

61 

61 

58 

51 

52 

55 

53 

51 

52 

50 

54 

59 

60 

97 

6 

STUART 

MAX 

71 

79 

70 

72 

83 

79 

74 

71 

79 

80 

79 

80 

62 

SI 

86 

86 

89 

89 

83 

79 

71 

76 

75 

73 

71 

76 

79 

79 

80 

79 

77 

9 

MIN 

54 

55 

50 

54 

57 

58 

55 

57 

54 

59 

63 

65 

69 

68 

66 

65 

67 

71 

72 

58 

62 

61 

98 

58 

67 

51 

55 

59 

59 

70 

59 

6 

SUNN  I LAND 

MAX 

75 

77 

73 

81 

82 

80 

73 

76 

74 

78 

92 

75 

84 

80 

81 

82 

SO 

76 

79 

80 

78 

7B 

80 

74 

78 

82 

84 

76 

78.4 

MIN 

48 

52 

54 

47 

55 

48 

60 

59 

63 

61 

67 

67 

65 

67 

69 

60 

56 

57 

51 

51 

56 

61 

53 

62 

48 

48 

55 

61 

56.4 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

70 

57 

66 

63 

61 

68 

70 

72 

74 

71 

73 

79 

71 

70 

75 

72 

73 

73 

61 

69 

71 

60 

68 

61 

62 

72 

77 

69 

67 

6S< 

8 

MIN 

35 

39 

29 

32 

37 

36 

35 

37 

36 

48 

52 

59 

67 

62 

64 

63 

60 

97 

50 

47 

36 

36 

41 

36 

32 

32 

35 

62 

48 

43 

44 

5 

TAMIAMI  TRL  AO  MI  BEND 

MAX 

81 

79 

86 

75 

78 

82 

80 

79 

81 

78 

80 

84 

87 

88 

87 

86 

78 

80 

79 

81 

82 

77 

75 

80 

83 

S3 

87 

81. 

0 

MIN 

56 

60 

60 

54 

55 

61 

55 

59 

62 

63 

65 

68 

69 

70 

70 

69 

68 

68 

63 

61 

56 

58 

61 

57 

58 

66 

54 

61 

64 

66 

61  • 

6 

TAHPA  WB  AIRPORT 

MAX 

69 

63 

73 

75 

76 

77 

79 

77 

81 

79 

79 

80 

77 

76 

79 

69 

68 

74 

69 

70 

66 

67 

71 

76 

78 

77 

73. 

5 

MIN 

42 

47 

39 

43 

55 

48 

43 

50 

55 

60 

63 

69 

65 

65 

65 

67 

63 

60 

58 

59 

62 

52 

62 

50 

90 

48 

44 

59 

62 

63 

54. 

3 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

70 

76 

69 

7^ 

68 

61 

68 

75 

77 

77 

79 

76 

82 

81 

80 

81 

77 

78 

76 

68 

66 

76 

68 

72 

68 

66 

73 

79 

77 

76 

73. 

9 

MIN 

46 

45 

37 

42 

58 

51 

42 

46 

53 

60 

61 

64 

65 

66 

66 

69 

62 

99 

55 

64 

49 

** 

49 

49 

*' 

*^ 

56 

66 

6  1 

53. 

9 

TAVERN I ER 

MAX 

77 

81 

77 

78 

B3 

77 

77 

78 

>7 

78 

79 

78 

79 

81 

83 

83 

82 

82 

80 

79 

76 

78 

79 

76 

77 

78 

76 

79 

82 

80 

79. 

0 

MIN 

63 

68 

67 

63 

67 

64 

61 

64 

65 

66 

73 

75 

73 

69 

71 

71 

69 

70 

69 

64 

62 

61 

69 

62 

60 

60 

62 

70 

70 

71 

66. 

6 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

79 

79 

71 

7^ 

72 

70 

74 

75 

77 

60 

79 

79 

73 

80 

84 

79 

79 

78 

70 

67 

71 

70 

72 

70 

68 

73 

SO 

81 

74 

75. 

0 

MIN 

42 

47 

37 

46 

54 

62 

46 

50 

61 

59 

63 

66 

67 

62 

61 

66 

64 

90 

57 

91 

41 

42 

96 

46 

49 

39 

37 

48 

60 

54 

52. 

9 

TURKEY  HAMMOCK 

MAX 

7> 

76 

69 

72 

73 

74 

72 

7» 

79 

•9 

»8 

78 

76 

MIN 

43 

49 

40 

45 

91 

53 

46 

48 

48 

56 

62 

64 

49 

93 

46 

43 

63 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

82 

68 

7» 

77 

77 

80 

77 

79 

77 

76 

82 

84 

79 

80 

78 

72 

6« 

72 

79 

70 

71 

66 

74 

80 

82 

76 

75. 

6 

MIN 

49 

54 

45 

51 

60 

55 

9) 

99 

62 

66 

67 

68 

69 

68 

67 

69 

68 

62 

62 

96 

47 

90 

98 

53 

96 

48 

47 

93 

61 

68 

98. 

2 

MAUCHULA  2  NH 

71 

78 
44 

68 

7i 

76 

75 

80 

76 

76 

76 

78 

84 

86 

82 

81 

81 

73 

72 

76 

72 

74 

73 

69 

76 

82 

85 

79 

76. 

8 

MIN 

37 

45 

40 

53 

50 

40 

48 

58 

57 

62 

64 

64 

66 

65 

65 

64 

55 

53 

52 

43  ' 

44 

57 

^5 

51 

^1 

38 

48 

56 

55 

92. 

0 

WsST  PALM  BEACH 

MAX 

74 

78 

72 

75 

84 

77 

76 

76 

77 

78 

79 

79 

78 

78 

79 

84 

S2 

81 

79 

79 

74 

76 

76 

74 

74 

72 

75 

78 

83 

78 

77. 

4 

MIN 

56 

62 

55 

59 

64 

56 

56 

59 

68 

68 

75 

74 

70 

70 

68 

67 

68 

67 

65 

98 

57 

59 

99 

58 

57 

96 

55 

59 

64 

73 

62.7 

WEST  PALM  BEACH  WS  AP 

MAX 

75 

79 

71 

78 

85 

69 

76 

77 

79 

81 

81 

7,1 

79 

80 

84 

89 

84 

81 

80 

79 

72 

77 

76 

75 

79 

71 

77 

79 

85 

77 

78. 

2 

MIN 

55 

58 

55 

55 

58 

59 

57 

58 

68  1 

67 

72 

73 

70 

69 

68 

67 

67 

64 

61 

58 

52 

54 

59 

65 

56 

55 

52 

56 

60 

68 

60. 

9 

Sm  Tllfaiiiri  Hmh  ToUowbg  ttaSon  liidu 
.  13B  - 


Tcbl*  S  ■  Conlinu«d 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  19S« 


Day  Of  Month  tr 


Station 

o 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MINTER  HAVEN  MAX 

79 

77 

74 

67 

7", 

76 

76 

76 

78 

78 

78 

78 

85 

85 

80 

81 

80 

74 

73 

72 

69 

75 

80 

81 

78 

76.5 

1  MIN 

38 

45 

56 

60 

53 

52 

60 

63 

64 

64 

63 

64 

67 

64 

57 

58 

54 

47 

49 

55 

47 

46 

41 

52 

62 

54 

54.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


^station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Ava 

BAY  LAKE 

EVAP 

.13 

.13 

.20 

.15 

.09 

.04 

.15 

.15 

.14 

.15 

.15 

.06 

.11 

.10 

.11 

.10 

.14 

.08 

.10 

.13 

.07 

.12 

.11 

.11 

.07 

.16 

.11 

.11 

.11 

.14 

3.54 

BELLE  GLADE  EXP  3TA 

EVAP 

.  20 

.  14 

.  17 

.  16 

.  15 

.  16 

.08 

.  23 

.  11 

.15 

.  17 

.08 

.17 

.  15 

.12 

.  12 

.14 

.  14 

.  17 

.  11 

.  14 

.12 

.  13 

.13 

.03 

.11 

.  23 

.  12 

3.93 

WIND 

159 

122 

207 

114 

145 

195 

218 

195 

169 

154 

169 

181 

- 

- 

115 

107 

96 

108 

181 

82 

79 

121 

126 

123 

136 

123 

166 

B4027 

BELLE  GLADE  HRN  GATE 

4  (a) 

EVAP 

.16 

.17 

.25 

.18 

.11 

.14 

.14 

.12 

.11 

.16 

.09 

.10 

.08 

.03 

.07 

.11 

.11 

.09 

.19 

.10 

.16 

.13 

.09 

.10 

.10 

.08 

.10 

.05 

.08 

.08 

3.50 

CLEiriSTON  U  S  ENGRS 

(a) 

EVAP 

.08 

.  23 

.19 

.  19 

.  12 

.  1 5 

.  21 

.  13 

.  16 

.  12 

.  13 

.  17 

.09 

.  07 

.09 

.  11 

.  13 

.  12 

.  09 

.  10 

.  10 

3.64 

UAX 

75 

75 

77 

71 

75 

79 

70 

72 

73 

74 

77 

77 

77 

75 

75 

62 

80 

78 

78 

77 

72 

70 

71 

73 

71 

72 

70 

71 

73 

74 

74.5 

UIN 

63 

63 

63 

61 

62 

65 

60 

61 

62 

65 

67 

68 

69 

70 

70 

70 

72 

69 

68 

67 

56 

61 

61 

63 

62 

62 

59 

59 

61 

65 

64 . 1 

FT  LAUDERDALE  7  W 

EVAP 

.20 

.18 

.12 

.16 

.11 

.16 

.13 

.12 

.11 

.18 

.19 

.17 

.07 

.11 

.13 

.11 

.13 

.14 

.15 

.10 

.12 

.12 

.12 

.13 

.12 

.11 

.12 

.20 

84.10 

WIND 

61 

69 

93 

20 

42 

81 

61 

131 

110 

111 

74 

29 

14 

42 

40 

18 

29 

26 

36 

44 

32 

37 

45 

1 

1560 

GAINESVILLE  2  Sit 

EVAP 

.  10 

.  16 

.  24 

.  11 

.15 

.  30 

.  12 

.  15 

.15 

.08 

.  07 

.  04 

.  09 

.  14 

.05 

.  36 

.09 

.  26 

.  13 

.  11 

.  14 

.13 

.  18 

.  12 

.  14 

.  14 

.  13 

.  20 

4.06 

WIND 

30 

54 

97 

41 

47 

84 

44 

47 

56 

93 

115 

73 

194 

38 

42 

44 

35 

25 

54 

97 

51 

46 

84 

64 

71 

42 

41 

78 

96 

79 

1962 

UAX 

80 

79 

75 

77 

70 

67 

69 

77 

75 

72 

69 

71 

67 

77 

80 

82 

80 

80 

83 

74 

66 

72 

70 

68 

66 

61 

67 

76 

78 

75 

73.4 

HIN 

34 

40 

32 

30 

63 

43 

41 

44 

47 

56 

57 

62 

59 

61 

66 

67 

64 

60 

63 

53 

42 

36 

55 

45 

46 

39 

39 

52 

67 

43 

50.2 

HIALEAB 

BVAP 

.08 

.21 

.09 

.14 

.16 

.16 

.07 

.16 

.11 

.16 

.05 

.08 

.02 

.26 

.17 

.12 

.11 

.16 

.03 

.18 

WIND 

32 

29 

42 

21 

33 

40 

62 

50 

66 

60 

95 

80 

60 

30 

20 

12 

19 

10 

21 

15 

17 

36 

19 

14 

34 

22 

18 

40 

2 

74 

1093 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

.15 

.15 

.20 

.11 

.10 

.15 

.14 

.17 

.13 

.15 

.07 

.08 

.03 

.06 

.12 

.12 

.22 

.11 

.11 

.16 

.11 

.12 

.08 

.12 

.11 

.16 

.09 

B3.69 

WIND 

19 

10 

45 

20 

17 

40 

36 

46 

47 

41 

39 

34 

32 

24 

21 

27 

17 

6 

9 

34 

18 

16 

12 

21 

19 

19 

11 

B  758 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.05 

.17 

.20 

.09 

.02 

.13 

.11 

.07 

.09 

.03 

.12 

.06 

.21 

.07 

.09 

.11 

.11 

.06 

.06 

.21 

.09 

.08 

.11 

.07 

.06 

.11 

.04 

B2.98 

HOORE  RAVEN  ijOCK  1 

EVAP 

.18 

.15 

.18 

.20 

.13 

.16 

.12 

.16 

.17 

.16 

.16 

.14 

.09 

.05 

.07 

.13 

.18 

.11 

.12 

.14 

.12 

.06 

.12 

.10 

.11 

.08 

.11 

.10 

.15 

.13 

3.88 

WIND 

59 

53 

42 

90 

45 

65 

53 

94 

66 

76 

91 

88 

122 

89 

69 

50 

90 

40 

12 

48 

36 

17 

35 

16 

52 

30 

25 

26 

60 

59 

1724 

OKEECHOBEE  SRN  GATE 

EVAP 

.21 

.15 

.18 

.16 

.12 

.16 

.16 

.18 

.16 

.13 

.16 

.13 

.10 

.07 

.07 

.11 

.13 

.12 

.16 

.17 

.17 

.12 

.10 

.12 

.12 

.08 

.12 

.12 

.11 

.16 

4.07 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.09 

.12 

.17 

.08 

.04 

.17 

.08 

.07 

.15 

.06 

.05 

.05 

.11 

.09 

.06 

.10 

.09 

.13 

.06 

.12 

.11 

.05 

.11 

.11 

.10 

.13 

• 

.15 

.11 

.14 

2.90 

WIND 

19 

24 

68 

27 

15 

58 

51 

57 

51 

59 

47 

39 

47 

29 

18 

20 

17 

9 

16 

58 

27 

7 

40 

31 

28 

37 

* 

47 

29 

56 

1033 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

(a) 

EVAP 

.23 

.24 

.18 

.23 

.12 

.18 

.20 

.14 

.19 

.09 

.12 

.15 

.07 

.05 

.05 

.04 

.12 

.05 

.14 

.17 

.25 

.16 

.07 

.14 

.12 

.19 

.20 

.15 

.11 

.11 

4.28 

SUNNILAND 

EVAP 

.12 

.12 

.13 

.14 

.08 

* 

.38 

.17 

.12 

.06 

.07 

.06 

.06 

.10 

.10 

.09 

.07 

.12 

.17 

.03 

.17 

.07 

.15 

.09 

.13 

.09 

.10 

.08 

.04 

3.15 

WIND 

69 

40 

101 

60 

37 

* 

320 

98 

99 

116 

96 

109 

86 

67 

78 

73 

25 

47 

107 

35 

43 

56 

75 

43 

50 

33 

62 

28 

60 

2133 

TAIIIAUI  TRL  40  VI  BD 

EVAP 

.15 

.15 

.12 

.16 

.11 

.14 

.15 

.13 

.14 

.10 

.08 

.13 

.01 

.07 

.10 

.22 

• 

.23 

.15 

.20 

.11 

.13 

.11 

.17 

.13 

.15 

.13 

.09 

.11 

.11 

3.78 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.20 

.13 

.20 

.16 

.14 

.16 

.13 

.13 

.23 

.20 

.19 

.17 

.23 

.10 

.07 

.33 

.11 

.02 

.15 

.08 

.10 

.06 

.27 

.04 

.20 

.15 

.10 

.11 

.15 

B4.S0 

MAX  aod  MIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)  Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  Inches. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

I 

Coimty 

(3 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

4 

J 

.a 

Longitude 

g 

a 

H 

Obser 
vation 
time 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Temp. 

rver 

APALACMICOLA  WB  CITY 

0211 

FRANKLIN 

29  44 

64  59 

13 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

LIGNUMVITAE  KEY 

5039 

MONROE 

2 

2*  54 

8 

DR.  E.  C.  LUNSFORD 

ABCAOIA 

0228 

DE  SOTO 

: 

27  IJ 

81  51 

65 

6P 

6P 

L.  L.  STIKELEATHER 

2  3  5 

LIVE  OAK  2  ESE 

9099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

62  98 

120 

6P 

6P 

EDISON  K.  HAMILTON 

2  3  9 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

J.  WILEY  COTHRAN 

2  9  9 

c 

LONGBOAT  KEY 

9124 

SARASOTA 

5 

27  29 

62  40 

6P 

G .  W .  hERRINGSHAW 

3 

BARTOW 

OATB 

POLK 

5 

27  54 

81  50 

115 

8A 

SA 

CITY  OF  BARTOW 

2  9  9 

LOXAHATCHEE 

9162 

PALM  BEACH 

26  41 

14 

6P 

6P 

BAY  LAKE 

Oi20 

HILLSBOROUGH 

5 

28  04 

62  30 

51 

7A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

LVNNE  4  SE 

5237 

MARION 

6 

29  10 

90 

OTIS  B.  FORT 

BELLE  OLAOE  EXP  STA 

0611 

PALM  BEACH 

26  40 

80  S8 

16 

BA 

STATE  EXP  STAT  ON 

2  3  9  6 

9275 

30  26 

149 

T.  C,  MERCHANT 

BELLE  GLADE  HRN  CATE 

PALM  BEACH 

7 

26  42 

80  43 

31 

lOA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

c 

MARATHON  VACA  KEY 

9391 

MONROr^ 

! 

24  43 

Bl  06 

6P 

6P 

U.S.  PUB. HEALTH  SVC 

2  3  9 

BIO  PINE  KEY  INN 

07*7 

MONROE 

5 

6P 

WALTER  ZIEGNER 

2  3  9 

HARIANNA  CAA  AP 

9367 

JACKSON 

1 

30  90 

89  11 

110 

HID 

MID 

[CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9 

BITHLO 

0758 

ORANGE 

8 

28  33 

81  06 

69 

MID 

MRS. MILDRED  M. GROSE 

c 

MARIANNA  INO  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

I 

30  49 

120 

iFLA.   IND. S, FOR  BOYS 

BLACKMAN  4  WNW 

0765 

OKALOOSA 

5 

30  57 

86  42 

200 

MID 

MRS.  S.  YOUNGBLOOO 

c 

MARINELANO 

5391 

FLAGLER 

2 

29  40 

81  19 

10 

MARINE  STUDIO  INC 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

CALHOUN 

30  26 

85  02 

91 

7A 

7A 

JOHN  PURIFOY 

2  3  9 

9539 

5 

30  06 

69  lA 

ROBERT  L.  ANNIN 

BOCA  RATON 

08*5 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

80  05 

15 

MID 

HAROLD  A.  TURNER 

c 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

2 

28  09 

60  36 

20 

4P 

4P 

IGERALD  E.  EINAM 

2  3  5 

C 

80NITA  SPGS  2  ESE 

LEE 

9 

GLADYS  N.  COLLINS 

3 

MERRITT  ISLAND 

5*43 

BREVARD 

2 

28  21 

80  42 

25 

6P 

*P 

RICHARD  E.  DEWEY 

2  3  9 

6RA0ENT0N  EXP  STA 

09A0 

MANATEE 

5 

27  29 

82  33 

10 

SA 

SA 

GULF  COAST*  EXP  STA 

2  3  9 

MIAMI  BEACH 

5658 

DADE 

2 

29  47 

9 

LIFE  GUARD  PATROL 

BRANFORO 

0975 

SUWANNEE 

10 

29  58 

62  56 

MIO 

MRS.  BEULAM  STANLEY 

c 

MIAMI  WB  AIRPORT 

5663 

DADE 

2 

25  49 

80  17 

8 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

30  26 

84  59 

160 

MIO 

WILLARO  R.  ADAMS 

c 

MIAMI  WB  CITY 

5668 

80  11 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BROOKSVlLLE  CHIN  HILL 

1046 

HERNANDO 

5 

28  37 

62  22 

275 

5P 

9P 

MISS  L.VON  BOROWSKY 

2  3  9 

c 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

9 

90  47 

87  09 

217 

9P 

5P 

AGR.  EXP.  STATION 

2  9  5 

BUSHNELL  2  E 

SUMTER 

5 

MRS.  A.  H.  NELSON 

2  3  5 

MONTICELLO 

JEFFERSON 

5 

30  32 

89  92 

202 

MID 

BA 

A.  M.  PHILLIPS 

2  19 

CAMP  BLANOING 

i2ie 

CLAY 

B 

29  59 

61  59 

190 

5P 

5P 

LEROY  G,  NORHAN,  JR 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

GLADES 

26  90 

22 

CORPS  OF  ENGINCEMS 

CAhAL  POIKT  GATE  5 

l!71 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

80  38 

36 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

7 

27  56 

61  36 

160 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

CANAL  POINT  USDA 

1276 

PALM  BEACH 

, 

26  52 

80  38 

25 

MID 

6fl 

SUGAR  PLANT  FLO  STA 

2  3  5 

HT  PLEASANT 

9990 

GADSDEN 

301 

6P 

8A 

A.  N.  HUBBARD 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1305 

MONROE 

5 

25  11 

80  54 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6069 

SARASOTA 

5 

27  15 

82  19 

10 

STATE  PARK  SERVICE 

'  9  ' 

CAPTIVA 

LEE 

5 

ALLEN  T ,  WEEKS 

2  3  5 

NAPLES 

6078 

COLLIER 

26  09 

81  47 

5P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  9  9 

CARRABELLE 

1356 

FRANKLIN 

5 

29  51 

64  40 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  9 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

80  57 

10 

A.  8.  NORDHAN 

CAR'-VILlE 

1386 

WASHINGTON 

30  46 

85  49 

65 

CHESTER  R.  DAVIS 

3 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

9 

30  31 

60 

JACKSON  GO. FOR. STA. 

CeC>4R  KEY 

1432 

LEVY 

29  08 

83  02 

19 

6P 

6P 

C    C  WHIDDCW 

2  3  5 

NITTAW  1  S 

6291 

60 

U.  S.  CEO.  SURVEY 

CHATTJMOOCMEE  1  W 

1502 

GAOSDEN 

1 

30  42 

84  52 

90 

7A 

CECIL  L.  RAMSEY 

3 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

7 

26  33 

60  43 

14 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

ChiSLFr  3  E 

WASHINGTON 

3 

A.  W.  O'STEEN 

2  3  5 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

6923 

PALM  BEACH 

26  20 

60  32 

22 

MID 

u.  S.  CEO.  Survey 

c 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

5 

27  59 

62  50 

9 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

CLOSED  1/54 

OCALA 

6414 

MARION 

5 

29  11 

66 

9P 

STEPHEN  JEWETT 

ClFRMONT  b  S 

1641. 

LAKE 

e 

28  29 

Bl  46 

140 

6P 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  5 

OCALA  2  NE 

6419 

MARION 

5 

29  13 

66 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  5 

Clew  J  ston 

1649 

HENDRY 

^ 

26  45 

80  55 

16 

3 

Okeechobee  9  w 

6480 

OKEECHOBEE 

7 

27  14 

80  59 

30 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

clfwiston  u  s  engineers 

1654 

HENDRY 

7 

26  45 

80  59 

20 

BA 

8A 

CORPS  of'engineers 

2  3  5  6 

c 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

6489 

OKEECHOBEE 

7 

27  13 

80  48 

34 

8A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9  6 

c 

COCCWUT  GROVE  7  S 

DADE 

2 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

ORANGE  CITY  3  S 

VOLUSIA 

6 

28  55 

81  18 

79 

MIO 

FLA.  FOREST  SERVICE 

c 

COMPASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

5 

30  36 

85  24 

213 

6P 

6P 

EARL  E.  THARP 

2  3  5 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6693 

ORANGE 

8 

26  33 

111 

9P 

ORLANDO  UTILI,  COW 

2  9  9  6 

CRESCENT  CITY  2  SW 

1978 

PUTNAM 

8 

29  25 

81  31 

SO 

6P 

W.  S,  NEWBOLD 

2  3  5 

ORLANDO  HB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

8 

28  93 

61  20 

106 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CRESTVIEW 

1983 

OKALOOSA 

30  46 

86  34 

236 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

ORTONA  LOCK  2 

6697 

61  IB 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

5 

29  38 

89  07 

49 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICf 

c 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

8 

29  39 

61  36 

19 
5 

6P 

"ip 

CITY  OF  PALATKA 

2  3  5 

CROSS  CITT  CAA  AIRPORT 

DIXIE 

5 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  3  5 

PANACEA 

WAKULLA 

9 

30  02 

64  24 

MID 
5P 

MR.  OTIS  L.  VAUSE 

c 

21U 

BROWARD 

2 

26  04 

ao  12 

7 

MID 

FLA.  POWER  &  LIGHT 

PANAMA  CITY 

6836 

BAY 

5 

30  10 

69  42 

19 

9P 

E.  S.  DAY 

2  3  5 

oaytona  beach 

2150 

VOLUSIA 

2 

29  13 

81  02 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP, 

2  3  5 

PANAMA  CITY  2 

6841 

BAY 

5 

30  10 

89  40 

37 

MIO 

FLA.  FOREST  SERVICE 

c 

DAtTONa  beach  WB  AP 

2158 

VOLUSIA 

29  11 

81  03 

31 

MID 

MID 

U  S    WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

PARISH 

6680 

MANATEE 

B2  29 

60  27 

** 

HID 

CHARLES  W.  PARRISH 

Oi  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3 

30  43 

66  07 

259 

5P 

9P 

H.  C.  STORRS 

2  3  5 

PENNSUCO  4  NW 

6988 

DADE 

2 

25  56 

MID 

U.  S,  GEO.  SURVEY 

c 

DE  LAND 

VOLUSIA 

8 

38 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

PENSACOU  CAA  AP 

ESCAMBIA 

5 

30  28 

110 

CIVIL  AERO.  ADM. 

DOWLING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10 

SO  15 

63  13 

MIO 

MRS.  HATTIE  TOOLE 

c 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

90  25 

87  19 

19 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

DRY  TORTUGAS 

2418 

MONROE 

5 

24  38 

B2  52 

3 

6P 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  5 

PETERS 

7033 

DADE 

2 

25  36 

60  21 

16 

8A 

Dl  GIORGIO  FRUIT 

EUSTIS  2  S 

2827 

LAKE 

28  50 

Bl  41 

85 

6P 

HOWARD  J .  C ICK 

2  3  5 

PLANT  CITY 

7205 

82  06 

9P 

9P 

D.  A,  STORMS 

EVERGLADES 

2850 

COLLIER 

5 

25  51 

81  23 

3 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

POMPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

2 

26  U 

80  09 

^22 

9P 

9P 

ST.  FARMERS'  HARKa 

2  3  5 

FEDERAL  POINT 

PUTKAM 

e 

BRUCE  GRAY 

2  3  9 

PORT  KAYACA  S  L  CNL 

MART  IN 

26  59 

94 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  6 

c 

FELOa  2  N 

2923 

HENDRY 

26  33 

81  26 

18 

MID 

MRS.  DAISY  E. PARSONS 

c 

PUNTA  60RDA 

7395 

CHARLOTTE 

9 

26  56 

82  03 

6 

5P 

5P 

E.  J.  MC  CANN 

FELLSHEHE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

80  36 

29 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

OUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

6 

30  39 

84  39 

290 

5P 

5P 

N.FLA.  EXP.  STATION 

FERNANDINA  BEACH 

2944 

NASSAU 

2 

30  «0 

81  27 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

RAI FORD  STATE  PR  I  SON 

7440 

62  11 

FLA,  STATE  PRISON 

c 

FORT  CRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

7 

27  32 

80  48 

60 

MID 

J.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

2 

29  22 

80  39 

10 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

FORT  LAUOFRDALE 

BROWARD 

2 

F.  P.  MEOFOfiO,  JR. 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE 

ST  JOHNS 

2 

29  SA 

19 

6P 

CTY  of  ST, AUGUSTINE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA-HAR 

3168 

BROWARD 

2 

26  07 

80  06 

7 

5P 

5P 

BAHIA-MAR  YACHT  HRBF 

2  3  5 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

5 

26  21 

82  16 

178 

TP 

GEORGE  E.  MONT  PET  IT 

2  3  5 

c 

FT  LAUDERDALE  7  W 

3171 

BROWARD 

2 

26  06 

80  14 

7 

eA 

8A 

U  OF  F  PLANTATION  LA 

8  2  3  9  6 

c 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7659 

MARTIN 

2 

27  09 

80  16 

15 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

3186 

LEE 

26  35 

61  52 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

Saint  marks  6  se 

7867 

64  10 

4P 

FISH  0  WLOLIFE  SVC 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

60  19 

10 

MID 

MIO 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

ST  PETERSBURG 

7886 

PINELLAS 

9 

27  47 

62  38 

99 

9P 

9P 

CITY  OF  ST  PET'SURC 

2  3  9 

c 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

ALACHUA 

S 

H.  £.  BRATLEY 

2  3  9 

c 

Sanford 

SEMINOLE 

8 

28  46 

61  16 

92 

eA 

8A 

E.  J.  HOUGHTON,  JR. 

GAINESVILLE  1  SW 

3321 

ALACHUA 

s 

29  38 

82  22 

135 

4P 

4P 

AGRONOMY  DEPT  U  OF  F 

2  3  5  6 

c 

SARASOTA 

B021 

SARASOTA 

5 

27  21 

62  92 

90 

9P 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  9 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

3470 

BAKER 

9 

30  15 

62  10 

140 

4P 

4P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

2  3  5 

SECOTAN 

8094 

TAYLOR 

5 

30  12 

63  39 

90 

6P 

6P 

FLA,  FOREST  SERVICE 

GRACEVILLE 

3538 

JACKSON 

30  59 

85  30 

160 

MID 

CHARLES  C.LIDOON.JR 

c 

STUART 

8620 

80  19 

6P 

6P 

CITY  OF  STUART 

GRAPE  HAMMOCK  C. P. RANCH 

3571 

POLK 

7 

27  46 

81  15 

60 

5P 

5P 

COMBINED  WITH  STA  NUMBER  9048  6 

/54 

Sunn  I  LAND 

8671 

COLLIER 

26  16 

81  21 

13 

5P 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  9  9  6 

c 

HART  _AK£ 

ORANGE 

7 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

TALLAHASSEE  WB  AP 

LEON 

5 

30  26 

64  20 

64 

4ID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  J  5 

3909 

DADE 

2 

25  50 

60  17 

8 

SA 

SA 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

c 

TAMIAMI  CANAL 

8775 

DADE 

2 

25  *6 

80  27 

13 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

10 

29  50 

82  36 

75 

5P 

5P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

TAMIAMI   TRL  40  Ml  BEND 

6780 

OAOE 

25  46 

60  90 

12 

lOA 

lOA 

NATIONAL  PARK  SVC 

c 

HlULl AHD 

J97S 

NASSAU 

30  42 

61  56 

70 

6P 

6P 

BRUNO  SCHROBflACH 

2  3  5 

TAMPA  WB  AIRPORT 
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FLORIDA  -  DECEMBER  1954 
WEATHER  SUMMARY 


Unseasonable  cold  and  continued  dryness 
were  the  principal  features  in  December. 
The  state  average  temperature  of  57.0° 
was  2.9°  below  normal.     Except  for  the 
averages  of  56.6°  in  1944  and  56.8° 
in  1950,  this  was  the  coldest  December 
since  1935  when  the  record-low  aver- 
age of  52.0°  occurred.     Several  sta- 
tions in  the  Central  and  Southern 
Divisions  averaged  5°  or  more  below 
normal.     Temperature  extremes  ranged 
from  88°  at  West  Palm  Beach  on  the 
9th  to  18°  at  Niceville  on  the  21st. 
Precipitation  for  the  state  averaged 
1.73  inches,  which  was  1.07  inches 
below  normal.     Extremes  in  monthly 
amounts  were  4.14  inches  at  Secotan 
and  0.02  inch  at  Miami  Bay  Front. 
The  greatest  daily  amount  was  2.10 
inches  at  Mayo  5  NW  on  the  6th. 
According  to  available  reports,  the 
percentage  of  possible  sunshine  was 
far  above  normal  in  the  extreme  north- 
west and  south  portions,  and  slightly 
above  normal  elsewhere  in  the  state. 

The  month  began  with  the  state  under 
the  influence  of  fair,  mild  weather 
associated  with  the  southern  edge  of 
a  high  pressure  system.     The  period 
from  the  3rd  through  the  24th  was 
marked  by  the  frequent  passage  of 
cold  air  masses  across  the  state. 
Unseasonably  low  temperatures  pre- 
dominated during  that  time  with  only 
a  few  days  warming  up  briefly  to  near- 
normal  levels.     Hard  freezes  occurred 
in  the  north  portion  on  the  7th  and 
again  the  10th-12th.     Light  to  heavy 
frosts,  and  isolated  freezes,  affected 
Central  Florida  on  the  7th,  11th,  16th 
and  20th-23rd,  and  reached  far  down 
into  the  south  portion  on  the  21st- 
22nd.     Light  rain  began  in  the  north- 
west portion  on  the  5th  and  spread 
over  the  peninsula  on  the  6th  as  a 
low  pressure  center  from  the  central 
Great  Plains  moved  eastward  across 
southern  Georgia,   trailing  its  frontal 
system  over  Florida  and  thence  into 
the  Atlantic.     Light  rains  occurred 
again  on  the  9th  and  10th,  except  in 
the  extreme  south,  when  a  weak  frontal 
system  moved  across  the  state.  A 
more  complex  disturbance  moved  east- 
ward across  the  southern  tier  of  states, 
bringing  moderate  to  locally  heavy  rain- 
fall and  thunderstorms  to  northwest 
Florida  on  the  12th,  and  to  the  remain- 
der of  the  state  on  the  13th.  Light 
to  moderate  rains  occurred  in  the 
northwest  on  the  17th  and  elsewhere 
in  the  state  on  the  18th  in  connection 
with  the  eastward  movement  of  a  frontal 


system  across  the  state.     The  warmest 
period  of  the  month  occurred  from  the 
27th  to  the  31st  as  high  pressure 
centers,  with  their  cold  air  masses, 
remained  well  to  the  north  of  Florida. 
During  that  period  the  only  appreciable 
precipitation  was  in  the  extreme  north- 
west portion  on  the  27th-29th  and  was 
caused  by  a  low  pressure  center  which 
moved  from  Texas  northeastward  to  New 
England . 

Scattered  frost  damage  occurred  in 
southern  counties  on  the  4th  and  5th. 
There  was  some  damage  to  tender  truck 
and  ornamentals  by  the  freeze  of  the 
7th  in  northern  and  central  areas.  The 
freezes  of  the  second  and  third  weeks 
penetrated  into  the  Everglades  and 
lower  coastal  districts,  accompanied 
by  considerable  frost  deposit,  killing 
the  small  remaining  acreage  of  cucumbers, 
beans  and  other  tender  truck  in  north- 
ern and  central  portions  but  doing 
little  significant  damage  elsewhere. 
Growth  of  gladioli  and  other  ornamen- 
tals for  the  Christmas  trade  was  seri- 
ously retarded  by  the  cold  during  the 
first  three  weeks.     On  the  other  hand, 
citrus  quality  was  helped  considerably 
in  coloring  and  flavor  with  only  negli- 
gible frost  damage.     Warm  weather  in 
the  fourth  week  caused  retarded  crops 
to  resume  growth.     Pastures  which  had 
recovered  somewhat  from  the  drought 
were  severely  damaged  by  freezing  and 
were  generally  poor  at  the  end  of  the 
month.     Grain  crops  were  benefited  by 
rains  in  the  first  half  of  the  month 
but  grew  slowly  because  of  the  cold. 
At  the  end  of  the  month  extensive 
preparation  of  land  for  Spring  crops 
was  underway  in  the  northern  half  of 
the  state.     Active  harvesting  of 
vegetables  began  in  the  south  and 
central  portions  during  the  latter 
part  of  the  month. 

According  to  reports  of  the  U.  S. 
Geological  Survey,  streamflows  in 
north  Florida  either  dropped  below  or 
were  approaching  the  minimum  of  record 
during  the  month.     In  both  northwest 
and  southeast  portions  ground-water 
levels  were  at  or  near  record-lows 
for  December.     Some  northwest  com- 
munities experienced  difficulties  with 
public  water  supplies.     In  much  of 
central  Florida  available  water 
supplies  were  only  slightly  below 
normal . 

No  destructive  storms  were  reported 
during  December.   -  J.  E.  Stork 
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It  Is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
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1 ,  51 
2.53 
5.93 

1.06 
2.99 
1.49 
2.98 
4,23 

3.22 
1,11 
0.69 
1 ,05 
2  ,82 


Temperature 

Precipitation 

Year 

9 

01 

1 

ti 

5 

Ave 

tji 
X 

t 

3 

Ave 

1941 

63.2 

90 

23 

4.05 

1942 

62.3 

91 

23 

3.37 

1943 

59.2 

89 

14 

1 ,65 

1944 

56.6 

92 

18 

0.79 

1945 

57.3 

87 

18 

5.05 

1946 

63.9 

89 

27 

1.03 

1947 

61.9 

88 

28 

2,84 

1948 

65.8 

89 

25 

2,90 

1949 

63.6 

86 

25 

2.38 

19S0 

56.8 

87 

18 

2.86 

1951 

64.6 

89 

19 

2.57 

1952 

58.4 

86 

20 

1.37 

1953 

62.0 

89 

19 

5.87 

1954 

57.0 

88 

18 

1.73 

All 

Years 

59.9 

2.80 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


FLORIDA 
eECEMER  1«54 


Temperature 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

* 
D 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Q 
1 
1 

cS 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Dayi 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Data 

e 
1 
X 

0 

0 

Z 

Si 

_  , 

g 

,  0 

Si 

.  s 

n£ 

OA 

S 

60.9 

44, « 

52.9 

- 

3, 

71 

2 

31 

20 

366 

0 

2 

0 

2.60 

- 

1,09 

5 

•  0 

0 

5 

2 

1 

63«7M 

34, 7M 

49. 2M 

4, 

9 

73 

2+ 

23 

20 

0 

0 

17 

0 

1.43 

2*68 

•  74 

13 

•  0 

0 

3 

1 

0 

64*0 

38.4 

51.2 

2  , 

1 

73 

2  + 

23 

20 

42  1 

12 

2.83 

1  •  82 

•  97 

6 

•  0 

0 

5 

2 

0 

65c7 

37.9 

51.8 

1 , 

7 

75 

27+ 

23 

20 

405 

0 

0 

12 

0 

3.00 

2*08 

•  90 

6 

•  0 

0 

6 

3 

0 

64«6 

36.6 

50.7 

3  , 

^ 

74 

1 

20 

20 

440 

0 

0 

12 

0 

1.94 

2*92 

•  90 

13 

.0 

0 

4 

1 

0 

66.5 

36,6 

51.6 

80 

28+ 

21 

2 1 

416 

0 

0 

15 

0 

2,68 

1,61 

13 

•  0 

0 

3 

2 

1 

63.8 

40.4 

52.1 

1  • 

3 

74 

5 

22 

20 

393 

0 

0 

6 

0 

3.41 

1  •92 

1,01 

27 

•  0 

0 

6 

3 

1 

63.5 

43,4 

53.5 

3  , 

1 

74 

23+ 

30 

21 

359 

0 

0 

5 

0 

2,45 

•  61 

i>ai 

13 

•  0 

0 

3 

2 

1 

66. 

37.8 

52.1 

3, 

0 

78 

27+ 

23 

2 1 

0 

0 

12 

0 

3,06 

•  15 

1^28 

13 

•  0 

0 

5 

2 

2 

6S.1 

36.7 

50.9 

4 , 

7 

79 

28+ 

22 

1 1 

435 

0 

0 

12 

0 

3.00 

•  06 

1  •  84 

13 

•  0 

0 

3 

2 

1 

it,, 9 

41.0 

53.0 

- 

3. 

78 

28  + 

28 

376 

0 

8 

0 

2.00 

- 

•  37 

•  96 

13 

.0 

0 

3 

2 

0 

64  •  OM 

4 1 ,  8M 

5  2  .  9M 

78 

29 

28 

20+ 

370 

0 

0 

4 

0 

1 .  56 

.55 

6 

.  0 

0 

3 

2 

0 

64.6 

43,5 

54.1 

3  . 

6 

78 

28 

29 

7 

3*»2 

3 

1.78 

.61 

•  66 

18 

.  0 

0 

3 

2 

0 

65.4 

36,0 

50.7 

79 

29 

21 

2 1 

0 

0 

12 

0 

2.80 

1.30 

6 

.  0 

0 

4 

2 

2 

66.4 

39,6 

53.0 

3. 

2 

80 

29 

23 

2  1 

375 

0 

0 

10 

0 

3.51 

.  02 

1 .  93 

13 

.  0 

0 

4 

2 

1 

65.1 

38.7 

51.9 

78 

28 

22 

21 

40R 

- 

- 

. 

3.23 

1.43 

6 

.0 

0 

4 

2 

2 

64.5 

40,0 

52.3 

_ 

2, 

6 

77 

28  + 

26 

20 

399 

- 

- 

7 

1.96 

_ 

2.10 

1.00 

13 

•  0 

0 

2 

1 

62.0 

36.8 

49.4 

73 

6  + 

24 

20+ 

475 

0 

1 2 

0 

1.39 

.42 

12 

.0 

0 

9 

0 

0 

62.7 

36.9 

49.3 

- 

4. 

1 

75 

5 

23 

16+ 

476 

0 

0 

14 

0 

1.30 

3.41 

•  63 

12 

•  0 

0 

3 

1 

0 

66.1 

38,4 

52.3 

79 

28 

22 

21 

396 

0 

0 

11 

0 

4.00 

2,10 

6 

•  0 

0 

4 

2 

2 

64.5 

39.0 

51.8 

76 

1 

21 

2  0 

403 

0 

0 

8 

0 

3.37 

•  93 

5 

•  0 

0 

8 

2 

0 

51.0 

2 , 

7 

76 

27 

7^ 

20 

0 

0 

12 

0 

1,23 

\ 

6 

2 

1 

65*4 

39,7 

a 

75 

20 

0 

0 

10 

0 

1 'qq 

9*  S4 

•  91 

'o 

5 

1 

0 

63.7 

34,5 

49.1 

0 

75 

1  R 

21 

0 

0 

16 

0 

3  71 
* 

•  55 

1  ^ 

3 

1 

0 

4 

73 

27 

20 

364 

0 

0 

5 

0 

2*79 

2.39 

1^35 

13 

*0 
* 

4 

2 

2 

63.1 

42,4 

52.8 

73 

5 

26 

20 

372 

Q 

Q 

_ 

2,48 

•  96 

12 

.0 

0 

7 

1 

0 

61.3 

43,8 

52.6 

2  , 

5 

71 

5 

3  0 

20 

379 

Q 

Q 

2,55 

1.62 

•  88 

1  ^ 

•  0 

0 

|f 

38.5 

51.4 

6 

74 

7+ 

Q 

Q 

1 1 

9 'It 

•  79 

*  » 

2 

62*7 

• 

5 

?4 

7 

0 

0 

8 

0 

1.94 

•  90 

1 3 

•  0 

0 

2 

67.2 

35.6 

51.4 

78 

27+ 

20 

21 

421 

0 

0 

14 

0 

4  14 

1.90 

62.9 

37.4 

50.2 

- 

3, 

9 

74 

27  + 

24 

20+ 

459 

^ 

1.84 

1.84 

•  72 

13 

•  0 

0 

5 

1 

0 

51.7 

2.51 

•  0 

70.9 

44.5 

57.7 

* 

4. 

81 

29  + 

29 

21 

1.34 

•  90 

75 

16 

•  0 

0 

3 

1 

0 

66.6 

46.4 

56*6 

4  . 

1 

78 

28+ 

31 

7+ 

264 

Q 

Q 

Q 

1.88 

.91 

.71 

•  0 

0 

3 

3 

69.4 

40.9 

55.2 

5  . 

0 

82 

29 

24 

21 

311 

Q 

Q 

10 

Q 

.  70 

1,18 

.37 

16 

•  0 

0 

2 

0 

0 

67.7M 

39  .  3M 

53  «  5M 

79 

28 

26 

7 

422 

0 

0 

6 

0 

1  .63 

.80 

18 

•  0 

0 

^ 

Q 

64.7 

46.3 

55.5 

3. 

5 

73 

1  + 

29 

7 

293 

0 

0 

2 

0 

2  .  00 

•  96 

•  0 

0 

68.4 

51.8 

60.1 

79 

28 

35 

7 

157 

0 

0 

0 

0 

1.30 

,48 

18 

•  0 

0 

3 

0 

0 

69.2 

44.7 

57.0 

4, 

7 

81 

28 

30 

21 

25  5 

Q 

2 

Q 

1.69 

,63 

,83 

•  0 

1 

Q 

69.2 

42.1 

55.7 

3  . 

3 

81 

31 

27 

21 

297 

0 

0 

5 

0 

1 .  88 

1,01 

•  71 

•  0 

0 

if 

2 

0 

67,3 

47.5 

57.4 

80 

30 

30 

20 

0 

0 

2 

0 

1.26 

•  52 

•  0 

0 

3 

I 

0 

68.2 

43.1 

55.7 

_ 

4, 

6 

79 

29  + 

27 

21 

301 

0 

0 

4 

0 

1.24 

1,21 

•  60 

•  0 

0 

1 

Q 

67.9 

42.9 

5S.4 

4, 

6 

79 

30 

26 

21 

Q 

Q 

7 

Q 

1.68 

1,00 

•  50 

6+ 

•  0 

0 

5 

2 

0 

69.5 

44.1 

56.8 

3, 

7 

82 

29 

26 

11 

256 

Q 

Q 

2.13 

,22 

•  84 

16 

•  0 

0 

Q 

66.7 

43.6 

55.2 

3  , 

5 

80 

28 

30 

22 

307 

Q 

Q 

1.83 

1,29 

•  64 

•  0 

0 

Q 

66.7 

42.7 

54.7 

2  . 

7 

81 

29 

2  7 

2  0+ 

0 

0 

7 

0 

1 .  82 

1,39 

•  67 

1 8 

•  0 

Q 

2 

Q 

66.8 

39.6 

78 

2  0+ 

367 

0 

0 

10 

0 

,  60 

18 

•  0 

Q 

67.3 

39.6 

53.5 

80 

29 

23 

21 

359 

Q 

Q 

1 2 

Q 

1.42 

•  71 

13 

•  0 

0 

3 

1 

0 

70.6 

41  .7 

56.2 

2  , 

7 

20+ 

1^29 

•  0 

0 

^ 

69.2 

43.5 

56.4 

3 

80 

29 

2  Q 

21 

27  2 

^*48 

1.82 

•  21 

.  0 

0 

2 

0 

0 

70.7 

43.3 

57.0 

- 

5. 

1 

81 

29+ 

28 

21 

257 

0 

0 

6 

0 

1.13 

- 

1.07 

•  57 

18 

•  0 

0 

Q 

68.4 

44.5 

56.5 

79 

29+ 

30 

20+ 

0 

0 

4 

0 

2.07 

•  72 

18 

•  0 

0 

^ 

Q 

68.6 

48.2 

58.4 

: 

4. 

1 

82 

31 

34 

7+ 

219 

Q 

^ 

Q 

1.18 

.62 

•  63 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

71,4 

44.4 

57.9 

5. 

5 

82 

29+ 

28 

21 

239 

0 

0 

5 

0 

1.52 

.23 

•  75 

18 

.0 

0 

Q 

69.3 

44.9 

57.1 

3. 

3 

81 

29 

28 

20+ 

260 

0 

0 

3 

0 

2.19 

.27 

•  95 

18 

•  0 

0 

2 

Q 

69.5 

43.9 

56.7 

1. 

4 

81 

29 

29 

2  0+ 

262 

0 

0 

6 

0 

1.94 

1.27 

•  61 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

69.2 

38.9 

54.1 

82 

29+ 

23 

2 1 

346 

0 

0 

12 

0 

1.99 

•  91 

6 

.0 

0 

3 

2 

0 

70.6 

47.7 

59.1 

82 

31 

32 

20 

203 

0 

0 

1 

0 

1.67 

•  «0 

18 

.0 

0 

4 

2 

0 

69.2 

45.3 

57.3 

3. 

4 

81 

31 

30 

21 

254 

0 

0 

2 

0 

l.SO 

•  29 

•  S3 

18 

•  0 

0 

3 

2 

0 

66.6 

44,0 

55.3 

- 

4. 

5 

78 

29 

29 

20 

301 

0 

0 

4 

0 

l.SO 

1.91 

•  70 

6 

•  0 

0 

3 

1 

0 

71.8 

44  ,  6 

58.3 

7 

11+ 

0 

0 

3 

0 

•  54 

•  0 

4 

1 

0 

69.2 

37.1 

53.2 

3  , 

2 

81 

28 

20 

21 

371 

0 

0 

13 

0 

lie* 

1«84 

•  55 

13 

•  0 

0 

4 

1 

0 

66.9 

42.8 

54.9 

3. 

2 

80 

29 

27 

20 

318 

0 

0 

6 

0 

2.*7 

•  66 

1^09 

27 

.0 

0 

9 

2 

1 

69.2 

46.6 

57.9 

2. 

9 

81 

29 

30 

20 

231 

0 

2 

0 

2.31 

•  30 

•  95 

6 

.0 

0 

4 

3 

0 

69.7 

50.2 

60.0 

4. 

4 

79 

31 

36 

7 

170 

^ 

2.«0 

•  19 

1^10 

6 

•  0 

0 

4 

3 

1 

66.7 

46.6 

57.7 

5. 

0 

79 

28 

35 

7+ 

233 

0 

0 

0 

0 

1.85 

•  11 

•  91 

li 

•  0 

0 

3 

0 

69.2 

46.3 

57.8 

M 

3, 

4 

60 

28+ 

33 

7+ 

240 

0 

0 

0 

0 

1.74 

.68 

•  62 

13 

•  0 

0 

3 

2 

0 

72, 4M 

48. 2M 

60. 3M 

83 

30 

34 

22 

171 

0 

0 

0 

0 

1.16 

•  61 

le 

•  0 

0 

* 

1 

0 

56.3 

1.70 

•  0 

72.9 

46.4 

59.7 

3, 

8 

83 

30 

32 

21 

183 

0 

0 

1 

0 

2.30 

•  42 

1.S2 

18 

.0 

0 

3 

2 

1 

73.3 

46,8 

60.1 

3. 

9 

84 

31 

32 

21 

175 

0 

0 

1 

0 

1.97 

.13 

1^2» 

16 

.0 

0 

3 

2 

1 

72.7 

45.7 

59.2 

5. 

6 

84 

31 

31 

22 

0 

0 

2 

0 

1.30 

.02 

•  88 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

Precipitation 


NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  WB  CITY 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
CARRA8ELLE 
CHIPLEY  3  E 
COMPASS  LAKE 

CROSS  CITY  CAA  AP 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

FERNANDINA  BEACH 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

HILLIARD 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
JASPER  9  eSE 
LAKE  CITY  2  E 

LIVE  OAK  2  ESE 
MADISON 

MARIANNA  CAA  AP 
MAR I  ANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 

MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO 

MT  PLEASANT 

NICEVILLE 

PANAMA  CITY 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
QUINCY  EXP  STATION 
SAINT  MARKS  6  SE 
SECOTAN 

TALLAHASSEE  WB  AP 

DIVISION 

MIDDLE  DIVISION 
HARTOW 

BRCOKSVILLE  CHIN  HILL 
BJSHNELL  2  E 
CAMP  BLAND I NG 
CEOAP  KEY 

CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CRESCENT  CITY  2  SW 
DAYTONA  9EACH 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 

DE  LAND 
EUSTIS  2  S 
FEDERAL  POINT 
GAINESVILLE  UNIV 
GAINESVILLE  3  WSW 

HIGH  SPRINGS 

INVERNESS 

KISSIMMEE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY 

MOUNTAIN  LAKE 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

OCALA 

OCALA  2  NE 

ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  W9  AIRPORT 
PALATKA 
PLANT  CITY 
RAIFORD  ST  PRISON 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 

SANFORD 

TAMPA  H8  AIRPORT 

TARPON  SPRINGS 
TURKEY  HAMMOCK 
WINTER  HAVEN 


SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 
AVON  PARK 

BELLE  SLAOE  EXP  STA 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


FLORIDA 
OECEMIER  Its* 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

> 
< 

Departure 
From  Normal 

1  Highest 

Date 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

5 

0 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

% 
Q 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  of  Dayi 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1 

z 

0 

.50  or  More 

100 
or  More 

3  ; 

si 

0  S 
'n£ 

0  > 

on 

BIG  PINE  KEY  INN 

76.1 

59.7 

85 

13 

45 

22 

38 

6 

d 

0 

0 

•  46 

•  36 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

aRAOENTON  EXP  STATION 

70  .S 

47.0 

58.9 

-  3,3 

81 

29 

33 

11 

0 

0 

1.73 

.62 

18 

4 

1 

0 

CANAL  POINT  USDA 

72.2 

46.4 

60.3 

82 

26+ 

34 

23 

156 

0 

0 

0 

1.60 

* 

18 

*n 

3 

\ 

\ 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

75.2 

5 1 .  OM 

63. IM 

84 

28 

^1 

21 

0 

0 

0 

0 

.  32 

.32 

18 

.  0 

1 

0 

0 

CAPTIVA 

72.  1 

54.0 

63.1 

81 

2  0+ 

^95 

0 

0 

0 

0 

1  ,26 

♦  69 

18 

.  0 

0 

3 

1 

0 

CLEWISTON  U  S  ENS 

71.0 

51.1 

61.1 

64 

30 

37 

21 

0 

0 

0 

0 

1.69 

aeo 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

COCONUT  5R0VE  7  S 

74.3 

5 1  ■  5 

62.9 

5.3 

22 

0 

0 

0 

0 

.27 

1.44 

•  16 

19 

.  0 

0 

1 

0 

0 

DRY  TORTUQAS 

73.6 

63*6 

69.7 

HO 

HQ 

\a 

7 

0 

0 

0 

0 

•  68 

•  33 

6 

*  9 

0 

2 

0 

0 

EVERGLADES 

75.3 

63.6 

-  4  4 

21 

QA 

0 

0 

0 

0 

•  91 

.29 

ad6 

18 

.  0 

0 

2 

1 

0 

FELLSMERE 

72.6 

47 

60.0 

_  if  f  2 

82 

29 

32 

20+ 

177 

0 

0 

2 

0 

1.71 

.30 

1.06 

18 

.0 

4 

1 

1 

POST  LAUDERDALE 

75.5 

53*4 

64.5 

-  4,7 

82 

30+ 

35 

21 

98 

0 

^ 

•  85 

- 

1.36 

a85 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

67.0 

81 

39 

21 

6 1 

0 

0 

0 

0 

.64 

a  42 

18 

.  0 

0 

2 

0 

0 

FORT  LAUDERDALE   EXP  STA 

^7  •  8 

60.7 

60 

34 

21 

0 

0 

0 

0 

•  49 

•  39 

19 

.  0 

0 

1 

0 

0 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

72*5 

60.5 

- 

62 

22 

163 

0 

0 

0 

0 

1  •  93 

1.15 

18 

.  0 

° 

4 

1 

1 

PORT  PIERCE 

70.8 

48«  1 

59.5 

-  6  3 

81 

30 

33 

2  1 

190 

0 

0 

0 

0 

•  60 

1*37 

.23 

13 

2 

HIALEAH 

73.6 

51.9 

62.8 

81 

30 

37 

20 

0 

0 

0 

0 

•  30 

■  22 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

47  •  7 

62.7 

65 

1  + 

3  0 

22 

111 

0 

0 

2 

0 

•  65 

a  86 

•  33 

18 

.  0 

0 

3 

0 

HYPOLUXO 

74*0 

53  •  5 

63>8 

io 

21 

0 

0 

0 

0 

1^21 

*It 

14 

3 

74.7 

68.4 

62 

70  + 

23 

2  5 

0 

0 

0 

0 

•  81 

a  97 

a  50 

*n 

2 

1 

LA  BELLE 

46*  1 

60.6 

4  5 
* 

85 

30+ 

32 

2 1 

163 

0 

0 

1 

0 

2,09 

.81 

.89 

18 

*0 

4 

LAKE  PLACID  2  SH 

73. 3M 

59.2M 

-  5.3 

85 

30 

31 

16 

200 

0 

0 

2 

0 

1^64 

1.19 

18 

.0 

0 

3 

1 

1 

LOXAHATCMEE 

75.1 

47  »  3 

61.2 

21 

0 

0 

2 

0 

\.50 

18 

2 

MARATHON  VACA  KEY 

74.9 

58  §2 

66.6 

81 

29+ 

46 

22 

46 

0 

0 

0 

0 

•  49 

,24 

6 

,0 

Q 

2 

Q 

Q 

MELBOURNE 

71.7 

49  •  5 

60.6 

_  3 1  ^ 

30 

20 

0 

0 

0 

0 

1^07 

18 

,  0 

Q 

3 

Q 

MERRITT  ISLAND 

69.5 

59.5 

82 

34 

20 

190 

0 

0 

0 

0 

1^30 

122 
* 

*  58 

18 

,  0 

3 

Q 

MIAMI   BAY  FRONT 

74. OM 

58aeH 

66.4M 

62 

31 

41 

21 

60 

0 

^ 

0 

0 

•  02 

,02 

18 

,0 

0 

0 

0 

0 

MIAMI  BEACH 

73.4 

62  •  0 

67,7 

21 

0 

0 

0 

0 

•  36 

18 

,  0 

1 

Q 

Q 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

73.5 

54a  9 

64.2 

5.0 

80 

21+ 

0 

0 

0 

0 

•  46 

1*10 

18 

2 

Q 

MIAMI  WB  CITY  R 

72.3 

56  a  9 

65.6 

78 

21 

60 

0 

0 

0 

0 

.18 

,  *: 

'  1  p 

18 

,  0 

Q 

1 

Q 

Q 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

71.2 

47.0 

59.1 

-  8*3 

81 

^0 

^ 

21 

0 

0 

0 

0 

1  •  69 

1*06 

*63 

18 

4 

Q 

NAPLES 

73.4 

51.3 

62.4 

81 

28  + 

38 

22+ 

118 

0 

0 

0 

0 

•  92 

•  62 

18 

,0 

0 

3 

1 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  SATE  6 

69.2 

51.4 

60.3 

79 

31 

33 

23 

0 

0 

0 

0 

•  82 

•  45 

18 

3 

0 

0 

P4MPAN0  BEACH 

73. 7M 

47. 8M 

60. 8M 

33 

21 

141 

0 

0 

•  75 

,67 

18 

,0 

0 

1 

1 

0 

PUNTA  GORDA 

74.6 

49.6 

62.  1 

-  2.9 

84 

31 

37 

22 

121 

0 

0 

0 

0 

l^53 

_ 

.32 

1,07 

18 

,0 

0 

2 

1 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

75.4 

49.3 

62.6 

84 

30 

35 

21+ 

108 

0 

0 

0 

0 

•  53 

,28 

18 

,0 

0 

2 

0 

0 

SARASOTA 

72.5 

47,4 

60.0 

82 

28 

34 

11+ 

171 

0 

0 

0 

0 

1^77 

.79 

16 

,0 

0 

4 

1 

0 

SOUTH  MIAMI   3  W 

75.3 

50,5 

62.9 

83 

30 

32 

22 

108 

0 

0 

1 

0 

•  16 

,16 

18 

,0 

0 

1 

0 

0 

STUART 

73.1 

51.9 

62,5 

-  5.6 

82 

29+ 

38 

2  0+ 

118 

0 

0 

0 

0 

1^01 

1.01 

18 

,0 

0 

1 

1 

1 

SUNN  I LAND 

74.3M 

47, 8M 

61, IM 

84 

29+ 

33 

22 

148 

0 

0 

0 

0 

1^31 

.63 

18 

.0 

0 

2 

2 

0 

TAMIAMI   TRAIL  40  MI  BEND 

77.0 

54,4 

65,7 

83 

31 

42 

21 

0 

0 

0 

0 

•  «8 

,51 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

TAVERNIER 

75.3 

62.4 

68,9 

-  2.3 

80 

13 

48 

21 

17 

0 

0 

0 

0 

.49 

1.03 

.40 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

TITUSVILUE  2  W 

70.6 

44.4 

57,5 

-  4.5 

79 

9  + 

27 

20 

241 

0 

0 

3 

0 

2.20 

.47 

.71 

18 

.0 

0 

6 

1 

0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

70.3 

49.0 

59.7 

80 

13 

34 

21 

190 

0 

0 

0 

0 

.84 

.52 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

WAUCHULA  2  NW 

72. 9M 

44. 3M 

56. 6M 

-  5.1 

83 

30+ 

29 

21 

213 

0 

0 

3 

0 

2.10 

•  32 

1.16 

18 

.0 

0 

3 

2 

1 

WEST  PALM  BEACH 

73. IM 

59. 4M 

66.  3M 

-  2.4 

88 

9 

39 

21 

70 

0 

0 

0 

0 

.88 

1.62 

•  58 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

73.0 

53.1 

63.1 

-  5.6 

82 

31 

38 

21+ 

117 

0 

0 

0 

0 

.95 

1.25 

.59 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

62.5 

1.03 

.0 

STATE 

57.0 

-  2.9 

1.73 

1.07 

.0 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13     14  15 


APALACHICOLA  WB  CITY 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTOW 

SAY  LAKE 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BELLE  GLAOE   NRCN  GATE  ■ 
BIG  PINE  KEV  INN 
BLOUNTSTOWN   2  SE 
BONITA  SPRINGS  2  ESE 

BRADENTON  EXP  STATION 
BROOKSVlLLE  CHIN  MILL 
BUSHNELL  2  E 
CAMP  BLANDING 
CANAL  POINT  USOA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTlVA 

CARRABELLE 

CARYVILLE 

CEDAR  KEY 

CMATTAMOOCMEE    I  W 
CMIPLEY  3  E 
CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  t  S 
CLEWISTON 


CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 
COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  CAA  AP 


Sw 


DAN I A  4  WNW 

DAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

0£  FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

DRY  TORTUGAS 
EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 

FERNANDINA  BEACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAMlA  MAR 

FORT  LAUDEROALF.   EJtP  STA 

FORT  MYERS  W8  AP  R 

FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UNlV 
GAINESVILLE  3  WSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 

HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLIARD 

HILLSBDROUGM  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 

HYPOLUXO 
INVERNESS 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 

JACKSONVILLE   W6  CITY  R 
JASPER  8  ESE 
KENDAL  2  E 

KEY  WEST  WB  CITY  R 
KISSIMMEE 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  £ 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORD 
LIVE  OAK   2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 

MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
MARIANNA  CAA  AP 
MARIANNA    INO  SCHOOL 
MAYO  5  NW 

MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI    BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

MIAMI   WB  CITY  R 
MILTON  EXP  STATION 
MONT  I CELLO 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  *  N 
NICEVILLE 

NITTAW   1  S 
OCALA 

OCALA  2  NE 
OKEECHOBEE  9  w 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  t 

ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
PALATKA 
PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 

PENSACOLA  WB  CITY  R 

PETERS 

PLANT  CITY 

POHPANO  BEACH 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

PUNTA  OOHOA 
QUINCY  EXP  STATION 
RAIfORO  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

ST  PETERSBURG 

SANFOSO 

SARASOTA 


RECORD  MISSING 


li30 

.50 


RECORD  MISSING 


.07  ,03 
1.00 


22     23     24     25     26     27     28     29  30 


.31  f24 
,t»Q  til 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Station 

•3 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4      5  6 

7  1  8  1  9 

10  11 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17  1  18 

19  1  20 

21 

22    23  1  24 

25  1  26  1  27 

28 

29  1 

30 

31 

SECOTAN 

SOUTH  MIAMI    3  W 
STUART 
SUNNILANO 
TALLAHASSEE  W8  AP 

•  1< 

1)01 
li31 
1(84 

■10  i99 

•  09 
•46  .04 

1^90 
•  39 

T 

.09 

1.14 
•  72 

•  96 

•  09 

•  16 
1^01 

•  63 

•  16 

.11 

TAHIAMI  TRL  «0  HI  SEND 
TAMPA  WB  AIRPORT  R 
TARPON  SPRINGS 
TAVERNIER 
TITUSVILLE  2  W 

•«e 

li85 
ItT. 

•  49 
2t20 

•  14 

•  29 

T 

!°6 

•  62 

•  43 

•  03 

•  03 

•  23 

•  91 

•  99 

•  60 

•  40 

T 

•  06 

•  06 

TURKEY  MAMMOCK 

WAUCHULA  2  NW 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  MB  AP  R 

2.10 

■  se 

•  95 

•  01 

•  29 

T 

•  02 

T 

T 

.13 

.13 
.99 

.02 
.64 
.98 

T 

T 

•  92 
1^16 

•  19 

•  17 

T 

.03 
.  13 

T 

.04 

.13 
.01 
•  01 

•  01 

WINTER  HAVEN 

1<1« 

•  23 

•  03 

T 

.11 

.28 

T 

T 

•  91 

T 

T 

T 

T 

Sm  B*f«««oca  Nolw  FoUowtog  SUOoo  Uxdmx 
-  145  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMWR  1*54 


Day  Of  Month 


14    15     16  17 


18     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


APALACHICOLA  WB  CITY 


67  71 

50  51 


79  77 
53  57 


81  71 
55  52 


64  69  66 

43  59  41 

71  78  71 

38  40  58 

71  76  71 

39  40  58 


49  59  70 

32  40  48 

63  73  80 

39  40  49 

72  76  79 

41  42  48 


60  54  65 

41  39  45 

65  72  76 

44  35  47 

71  72  76 

51  36  47 


62  49  61 

45  39  38 

79  79  56 
57  47  38 

80  73  71] 
56  47  42 


54  62  60 

40  54  42 

65  77  70 

41  42  56 


38     42  54 


50 
31 


56  61 

34  32 

56  64 


48     34  32 


62  ee  65 

42  48  52 

65  71  73 
35  39  40 

66  70  72 
33  41  42  I 


57  56 

49  46 

69  77 

49  51 

68  79 

61  52 


67  59 
56  44 


80  81  83  82;  72.9 
56  54  55  61  I  46>4 

81  82  S3  84  73  •3 
60  57  57  53  46i8 


BARTOW 

76 

80 

76 

73 

74 

63 

69 

56 

77 

60 

56 

59 

MIN 

49 

48 

43 

37 

36 

55 

34 

35 

44 

46 

30 

34 

53 

46 

39 

32 

34 

56 

49 

31 

29 

30 

34 

45 

58 

50 

61 

57 

55 

58 

60 

44i6 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

80 

78 

73 

79 

68 

74 

80 

79 

68 

68 

71 

MIN 

52 

52 

51 

35 

42 

48 

50 

44 

49 

53 

36 

47 

56 

55 

41 

35 

42 

61 

44 

34 

32 

31 

35 

36 

41 

47 

50  ' 

50 

53 

52 

54 

45  •  7 

BIG  PINE  KEY  INN 

MAX 

81 

77 

75 

72 

79 

71 

81 

76 

73 

65 

64 

MIN 

70 

60 

61 

52 

53 

59 

57 

60 

62 

60 

58 

63 

66 

67 

58 

53 

60 

56 

53 

56 

51 

45 

47 

50 

62 

65 

65 

70 

69 

64 

66 

59.7 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

66 

73 

67 

50 

67 

45 

59 

61 

68 

50 

60 

MIN 

41 

43 

33 

31 

32 

42 

27 

27 

37 

30 

26 

2  7 

46 

40 

29 

26 

26 

23 

24 

24 

29 

42 

41 

68 

50 

37 

37 

34.7 

BRAOENTON  EXP  STATION 

MAX 

79 

79 

75 

65 

69 

70 

70 

74 

62 

57 

55 

60 

69  i 

80 

MIN 

53 

49 

48 

40 

41 

62 

39 

41 

46 

48 

33 

43 

54 

55 

49 

36 

37 

57 

52 

35 

36 

37 

43 

43 

50 

50 

52 

56 

59 

69 

55 

47.0 

74 

70 

74 

65 

7 1 

69 

59 

55 

59 

71 

68 

54 

49 

MIN 

51 

55 

41 

42 

47 

49 

31 

37 

50 

42 

36 

45 

56 

47 

40 

39 

43 

51 

45 

31 

35 

36 

46 

51 

49 

50 

58 

58 

69 

59 

64 

46.4 

78 

70 

75 

53 

57 

62 

74 

" 

69.4 

MIN 

47 

46 

36 

31 

34 

54 

32 

32 

43 

37 

26 

38 

50 

42 

32 

27 

32 

52 

42 

25 

24 

26 

36 

42 

45 

50 

57 

56 

58 

69 

52 

40.9 

74 

70 

70 

70 

57 

52 

59 

MIN 

40 

47 

36 

33 

41 

38 

26 

31 

46 

34 

30 

36 

45 

41 

35 

30 

34 

45 

36 

26 

29 

34 

57 

60 

58 

49 

39.3 

CANAL   POINT  USDA 

77 

79 

79 

81 

67 

67 

64 

66 

72 

79 

77 

80 

72  2 

MIN 

56 

52 

58 

42 

39 

52 

52 

49 

50 

50 

50 

45 

55 

54 

52 

48 

42 

56 

45 

43 

36 

35 

34 

35 

45 

52 

55 

59 

53 

53 

55 

48.4 

81 

78 

75 

77 

80 

68 

73 

72 

78 

HI 

76 

81 

80 

76  2 

MIN 

60 

58 

58 

46 

48 

51 

51 

50 

53 

54 

47 

53 

54 

61 

51 

48 

50 

65 

48 

44 

35 

36 

51.0 

CAPT I VA 

MAX 

81 

7 1 

66 

75 

79 

72  1 

MIN 

60 

61 

59 

54 

47 

63 

47 

49 

54 

55 

47 

53 

57 

61 

60 

50 

50 

58 

57 

43 

43 

43 

45 

45 

53 

56 

57 

62 

62 

62 

62 

54.0 

52 

70 

62 

56 

64 

53 

52 

54 

56 

70 

70 

69 

67 

66 

68 

64.0 

MIN 

41 

53 

32 

29 

44 

47 

27 

32 

52 

34 

25 

30 

49 

38 

28 

24 

36 

40 

32 

23 

24 

30 

38 

42 

45 

43 

51 

59 

61 

39 

43 

36.4 

73 

73 

54 

62 

61 

55 

63 

60 

65 

62 

MIN 

50 

59 

42 

44 

46 

45 

29 

38 

52 

42 

36 

46 

53 

47 

40 

40 

41 

45 

40 

32 

34 

43 

48 

54 

50 

50 

59 

56 

59 

57 

53 

46.3 

CHIPLEY  3  E 

74 

70 

64 

73 

70 

69 

63 

70 

61 

66 

67 

66 

66  7 

MIN 

38 

56 

31 

29 

52 

44 

26 

31 

53 

23 

24 

31 

41 

38 

32 

24 

42 

37 

31 

23 

24 

33 

40 

44 

41 

40 

54 

58 

58 

33 

38 

37.9 

72 

70 

68 

62 

72 

72 

MIN 

56 

65 

51 

51 

53 

56 

35 

42 

54 

49 

42 

50 

66 

55 

55 

44 

46 

55 

50 

38 

42 

45 

50 

56 

53 

55 

59 

61 

61 

51 

56 

61.8 

CLERMONT  6  S 

79 

67 

74 

74 

64 

6  7 

63 

75 

65 

66 

70 

81 

76 

80 

69  2 

MIN 

51 

50 

42 

39 

40 

49 

35 

40 

47 

43 

33 

42 

54 

45 

36 

35 

39 

53 

45 

32 

30 

33 

41 

46 

50 

51 

57 

66 

57 

59 

56 

44.7 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

76 

74 

65 

72 

82 

6  5 

58 

78 

81 

69 

70 

63 

66 

65 

79 

84 

75 

71.0 

MIN 

63 

55 

53 

46 

44 

56 

49 

52 

56 

54 

46 

55 

56 

54 

45 

44 

46 

62 

45 

43 

37 

39 

39 

41 

49 

57 

59 

62 

59 

58 

59 

51.1 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

79 

79 

72 

78 

76 

74 

76 

75 

79 

73 

71 

60 

67 

7^ 

75 

76 

76 

78 

79 

80 

74.3 

MIN 

66 

58 

55 

42 

48 

53 

52 

50 

63 

53 

45 

50 

55 

53 

44 

46 

48 

54 

46 

41 

37 

34 

37 

44 

48 

57 

54 

63 

66 

59 

66 

91.5 

COMPASS  LAKE 

MAX 

70 

65 

67 

58 

62 

73 

65 

48 

60 

63 

52 

60 

69 

72 

63 

66 

60 

72 

73 

73 

67 

64.6 

MIN 

40 

51 

34 

28 

47 

44 

29 

36 

50 

28 

26 

30 

46 

39 

26 

22 

37 

33 

31 

20 

21 

28 

32 

40 

38 

40 

54 

68 

63 

34 

37 

36.8 

CRESCENT  CITY  2  SW 

MAX 

73 

68 

57 

70 

77 

66 

65 

70 

63 

67 

63 

53 

67 

7]^ 

69 

63 

79 

72 

77 

79 

79 

81 

69.2 

MIN 

46 

52 

36 

33 

39 

45 

35 

38 

45 

38 

30 

35 

46 

39 

34 

31 

35 

62 

42 

28 

27 

30 

44 

43 

45 

62 

56 

67 

56 

61 

54 

42.1 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

66 

50 

70 

68 

58 

64 

72 

65 

54 

62 

63 

69 

69 

70 

62 

71 

77 

60 

79 

72 

80 

66  •  5 

MIN 

44 

41 

29 

28 

38 

35 

29 

32 

40 

28 

23 

29 

46 

32 

28 

23 

26 

44 

31 

23 

21 

27 

37 

44 

43 

49 

56 

56 

58 

49 

45 

36*6 

OAYTONA  BEACH 

MAX 

71 

74 

67 

56 

69 

78 

59 

50 

69 

74 

64 

65 

56 

70 

70 

66 

71 

73 

76 

80 

76 

67*3 

MIN 

56 

54 

44 

42 

41 

60 

49 

41 

52 

44 

36 

41 

67 

41 

36 

36 

40 

66 

47 

30 

32 

35 

44 

43 

53 

56 

56 

69 

64 

62 

61 

47  #5 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

67 

67 

56 

77 

65 

64 

72 

7^ 

59 

65 

60 

73 

69 

70 

66 

75 

73 

74 

79 

79 

76 

MIN 

54 

50 

39 

36 

37 

49 

41 

39 

47 

34 

33 

35 

51 

40 

36 

29 

36 

46 

36 

28 

27 

30 

36 

41 

49 

56 

64 

62 

56 

59 

67 

43.1 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

59 

55 

63 

64 

58 

60 

72 

67 

48 

56 

62 

61 

71 

66 

67 

65 

72 

72 

73 

60 

44 

63  .6 

MIN 

40 

55 

34 

39 

53 

41 

28 

34 

51 

32 

33 

35 

43 

38 

35 

31 

45 

35 

31 

22 

31 

39 

46 

44 

46 

41 

54 

60 

58 

35 

42 

40.4 

DE  LAND 

MAX 

71 

64 

69 

75 

69 

56 

73 

73 

58 

66 

59 

64 

68 

71 

72 

•  75 

73 

78 

79 

76 

67  .9 

MIN 

51 

51 

40 

32 

30 

60 

40 

39 

45 

42 

29 

37 

51 

43 

34 

29 

34 

63 

45 

26 

26 

29 

35 

41 

48 

65 

56 

51 

59 

60 

56 

42.9 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

76 

70 

72 

70 

74 

76 

79 

74 

76 

73  .6 

MIN 

72 

70 

69 

66 

65 

69 

59 

65 

70 

64 

62 

67 

71 

66 

52 

60 

65 

67 

66 

64 

60 

60 

60 

63 

64 

63 

70 

1  70 

74 

69 

70 

65.8 

EUSTIS  2  S 

MAX 

66 

68 

61 

75 

67 

57 

52 

82 

77 

79 

69  .6 

MIN 

49 

52 

43 

42 

43 

43 

34 

39 

49 

44 

28 

43 

54 

43 

36 

34 

48 

52 

40 

34 

32 

34 

41 

42 

44 

53 

4fi 

60 

57 

68 

97 

44.1 

EVERGLADES 

MAX 

72 

70 

79 

70 

71 

72 

81 

71 

69 

78 

61 

62 

63 

92 

84 

83 

75  .3 

MIN 

59 

57 

55 

44 

47 

68 

47 

47 

63 

57 

43 

51 

50 

59 

52 

47 

46 

62 

51 

46 

39 

40 

40 

43 

50 

64 

55 

61 

61 

60 

61 

91.8 

FEDERAL  POINT 

MAX 

65 

50 

67 

70 

66 

62 

58 

64 

63 

62 

72 

64 

54 

50 

«e 

61 

71 

e« 

79 

75 

71 

66.7 

MIN 

51 

63 

41 

36 

37 

42 

36 

40 

44 

42 

36 

35 

53 

43 

37 

35 

33 

53 

43 

31 

32 

30 

38 

47 

47 

63 

67 

54 

57 

60 

56 

43.6 

FELLSMERE 

MAX 

76 

74 

69 

79 

77 

74 

63 

73 

79 

72 

71 

75 

80 

69 

69 

65 

78 

75 

63 

5« 

59 

»9 

70 

71 

69 

77 

77 

80 

82 

81 

SO 

72.6 

MIN 

57 

51 

48 

40 

40 

59 

47 

43 

48 

53 

40 

46 

55 

47 

43 

37 

43 

55 

45 

32 

32 

35 

37 

40 

49 

55 

59 

60 

60 

59 

58 

47.4 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

69 

67 

63 

64 

68 

66 

45 

62 

66 

61 

61 

67 

66 

64 

60 

57 

6« 

«2 

53 

47 

53 

69 

69 

68 

62 

63 

71 

7* 

74 

T2 

63 

63.9 

MIN 

57 

56 

39 

38 

41 

38 

33 

37 

48 

39 

32 

37 

52 

44 

34 

31 

36 

49 

41 

31 

30 

32 

44 

49 

45 

61 

56 

60 

56 

58 

48 

43.4 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

79 

81 

74 

76 

79 

78 

71 

76 

81 

72 

74 

79 

60 

75 

73 

73 

79 

74 

71 

66 

62 

70 

69 

67 

76 

80 

80 

»1 

81 

82 

82 

79.5 

MIN 

69 

58 

65 

43 

48 

53 

51 

61 

68 

54 

45 

64 

59 

50 

44 

43 

49 

61 

47 

42 

35 

36 

37 

43 

53 

55 

62 

70 

69 

60 

62 

93.4 

FT  LAUDERDALE  BAMIA  MAR 

MAX 

81 

81 

80 

77 

77 

77 

77 

77 

79 

76 

72 

76 

78 

76 

69 

«e 

T7 

74 

68 

*5 

63 

1 

6* 

71 

71 

73 

78 

7« 

79 

81 

80 

79  lO 

MIN 

58 

63 

56 

52 

57 

61 

52 

63 

69 

63 

48 

67 

72 

62 

54 

46 

56 

62 

54 

44 

39 

43 

48 

62 

59 

69 

*9 

71 

71 

71 

71 

9«.0 

FORT  LAUDERDALE     EXP  STA 

MAX 

79 

78 

78 

68 

73 

75 

76 

70 

74 

79 

70 

74 

76 

80 

71 

t< 

74 

77 

73 

•7 

57 

(2 

66 

72 

74 

79 

n 

ta 

7» 

7« 

80 

73.6 

MIN 

63 

54 

50 

38 

44 

49 

48 

46 

49 

50 

39 

48 

58 

57 

38 

38 

42 

46 

43 

3« 

34 

36 

37 

41 

45 

99 

57 

M 

M 

5» 

57 

47.8 

FORT  MYERS   MB  AP 

MAX 

79 

76 

70 

70 

76 

73 

65 

73 

79 

65 

72 

79 

79 

67 

69 

6« 

78 

71 

65 

S7 

60 

•9 

70 

72 

73 

77 

78 

80 

81 

ai 

82 

72.9 

MIN 

55 

55 

48 

43 

43 

49 

43 

44 

62 

43 

40 

49 

69 

52 

51 

40 

46 

54 

47 

40 

36 

37 

41 

44 

50 

91 

5* 

»1 

60 

56 

98 

4at5 

FORT  PIERC£ 

MAX 

77 

76 

69 

70 

74 

72 

66 

72 

79 

66 

72 

73 

60 

65 

67 

65 

76 

70 

62 

39 

99 

*2 

*9 

68 

70 

79 

■n 

74 

T« 

81 

78 

70.8 

MIN 

55 

53 

47 

43 

41 

53 

49 

45 

51 

46 

41 

55 

56 

46 

44 

40 

46 

48 

44 

39 

33 

36 

39 

42 

49 

51 

99 

6* 

63 

57 

94 

44.1 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORID* 
DECEMER 


Day 

Of  Month 

g 

Station 

i 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  I 

1 

26 

27 

28 

29 

30 

1 

31 

i 



GAINESVILLE  UNIV 

MAX 

70 

76 

72 

65 

68 

74 

67 

60 

71 

71 

68 

67 

73 

66 

66 

72 

59 

54 

60 

97 

66 

70 

71 

63 

73 

74 

81 

80 

76 

66 

«7 

M  IN 

*6 

53 

36 

37 

42 

57 

26 

35 

44 

39 

32 

41 

63 

40 

32 

30 

38 

42 

40 

27 

27 

31 

37 

47 

49 

51 

69 

60 

59 

56 

53 

42 

.7 

&AINESVIU.E  3  WSW 

MAX 

76 

73 

67 

69 

72 

69 

48 

68 

70 

64 

65 

71 

65 

60 

61 

63 

72 

70 

53 

47 

56 

64 

67 

68 

62 

71 

73 

76 

78 

76 

76 

66 

•  8 

MIN 

49 

50 

35 

29 

37 

'»4 

28 

34 

43 

36 

25 

30 

48 

39 

30 

25 

29 

49 

39 

23 

23 

27 

40 

42 

40 

51 

57 

62 

56 

57 

49 

39 

<6 

GLEN  ST  MART  NURSERIES 

MAX 

75 

72 

64 

68 

72 

67 

49 

67 

67 

61 

65 

71 

64 

64 

61 

60 

69 

66 

62 

46 

55 

65 

70 

69 

62 

76 

78 

78 

77 

74 

74 

66 

•  4 

MIN 

*3 

50 

30 

27 

33 

40 

26 

27 

39 

34 

24 

27 

47 

43 

29 

26 

27 

49 

36 

24 

23 

27 

41 

43 

42 

60 

57 

66 

55 

54 

42 

37 

•  6 

HIALEAH 

MAX 

77 

76 

71 

73 

75 

77 

71 

75 

77 

72 

73 

75 

60 

72 

69 

72 

76 

76 

67 

56 

62 

65 

73 

72 

75 

77 

77 

77 

80 

61 

80 

73 

•  6 

MIN 

60 

57 

46 

50 

53 

6 1 

50 

52 

54 

54 

53 

55 

62 

52 

45 

49 

54 

49 

43 

37 

36 

40 

46 

52 

52 

53 

60 

67 

58 

59 

58 

51 

•  9 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

75 

74 

68 

69 

72 

66 

49 

69 

70 

67 

64 

72 

66 

64 

64 

61 

70 

67 

63 

60 

56 

65 

70 

69 

66 

70 

76 

79 

80 

72 

74 

67 

•  3 

MIN 

44 

52 

32 

28 

35 

43 

27 

32 

45 

36 

26 

30 

49 

42 

31 

26 

28 

48 

38 

26 

23 

28 

43 

46 

44 

49 

56 

69 

58 

55 

46 

39 

i6 

MILLIARD 

MAX 

7* 

68 

63 

68 

72 

69 

42 

66 

65 

62 

64 

72 

65 

60 

60 

60 

70 

59 

51 

47 

53 

65 

70 

67 

59 

72 

76 

79 

79 

70 

73 

66 

•  1 

MIN 

40 

40 

29 

25 

26 

25 

40 

34 

22 

25 

47 

41 

31 

24 

26 

47 

36 

26 

24 

27 

40 

49 

39 

50 

56 

54 

58 

53 

38 

36 

.7 

HOMESTEAD  EXR  STA 

MAX 

85 

85 

83 

81 

SO 

78 

76 

77 

80 

79 

74 

77 

81 

76 

73 

73 

80 

76 

76 

70 

68 

68 

75 

73 

77 

79 

80 

80 

83 

83 

82 

77 

•  7 

MIN 

56 

58 

52 

36 

43 

47 

50 

49 

49 

47 

41 

47 

60 

63 

42 

42 

43 

61 

43 

39 

34 

30 

32 

38 

49 

50 

50 

60 

57 

54 

67 

47 

•  7 

MYPOLUXO 

MAX 

77 

79 

73 

74 

75 

76 

70 

73 

79 

77 

73 

75 

76 

75 

70 

70 

76 

74 

69 

60 

63 

66 

71 

74 

75 

77 

77 

78 

60 

80 

80 

74 

tO 

MIN 

70 

6  0 

54 

47 

48 

54 

52 

63 

66 

53 

44 

65 

69 

67 

41 

41 

56 

61 

45 

39 

33 

34 

36 

42 

49 

51 

58 

68 

70 

63 

63 

53 

•  5 

INVERNESS 

MAX 

79 

73 

66 

70 

78 

61 

68 

73 

79 

60 

68 

75 

69 

64 

69 

68 

76 

70 

59 

51 

59 

68 

72 

71 

72 

77 

76 

62 

82 

80 

84 

70 

•  6 

MIN 

49 

51 

43 

33 

35 

48 

31 

37 

43 

41 

29 

35 

49 

46 

33 

28 

33 

52 

43 

26 

26 

29 

38 

46 

48 

46 

53 

53 

56 

60 

63 

41 

•  7 

JACKSONVILLE   MB  AP 

MAX 

75 

69 

63 

66 

72 

66 

4« 

65 

70 

57 

63 

71 

66 

51 

61 

60 

69 

63 

61 

46 

54 

65 

70 

69 

60 

71 

73 

76 

78 

73 

70 

64 

•  9 

MIN 

50 

45 

38 

33 

39 

33 

26 

34 

44 

36 

29 

32 

48 

38 

34 

30 

31 

49 

35 

30 

30 

31 

43 

47 

47 

52 

61 

60 

62 

52 

49 

41 

■  0 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

71 

68 

62 

62 

71 

67 

47 

62 

74 

63 

68 

67 

70 

61 

62 

55 

64 

64 

52 

47 

53 

65 

70 

71 

60 

65 

69 

71 

78 

72 

64 

•  0 

MIN 

43 

54 

37 

36 

38 

39 

36 

38 

44 

39 

33 

34 

43 

42 

33 

32 

34 

49 

41 

26 

26 

32 

42 

46 

47 

53 

59 

60 

57 

52 

41 

■  8 

JACKSONVILLE  KB  CITY 

MAX 

75 

68 

63 

66 

70 

65 

44 

65 

70 

57 

63 

70 

66 

52 

61 

61 

67 

64 

51 

48 

55 

66 

69 

69 

56 

69 

73 

78 

77 

73 

70 

64 

•  6 

MIN 

51 

48 

39 

40 

49 

33 

29 

36 

53 

40 

35 

39 

47 

39 

35 

36 

39 

49 

36 

30 

32 

35 

43 

46 

46 

50 

59 

62 

62 

57 

51 

43 

•  6 

JASPER  9  ESE 

MAX 

75 

69 

60 

70 

70 

65 

57 

68 

64 

65 

62 

70 

63 

56 

60 

60 

68 

65 

52 

48 

55 

66 

70 

68 

59 

70 

73 

76 

79 

72 

71 

69 

•  4 

MIN 

39 

48 

28 

26 

^* 

26 

40 

41 

24 

25 

45 

42 

29 

24 

24 

45 

36 

25 

21 

26 

36 

45 

40 

42 

48 

58 

56 

46 

38 

36 

•  0 

KEY  WEST  KB  CITY 

MAX 

80 

76 

74 

70 

78 

77 

68 

74 

81 

71 

72 

79 

60 

72 

73 

72 

79 

75 

72 

66 

64 

65 

68 

71 

76 

79 

80 

60 

82 

62 

82 

74 

•  7 

MIN 

69 

67 

66 

61 

55 

67 

67 

61 

62 

63 

59 

60 

68 

64 

59 

56 

64 

66 

60 

57 

56 

54 

49 

54 

63 

64 

65 

70 

70 

68 

70 

62 

•  1 

KISS  I  MM  EE 

MAX 

77 

73 

68 

70 

73 

68 

62 

70 

78 

62 

70 

69 

75 

64 

69 

75 

66 

56 

54 

57 

65 

67 

65 

65 

76 

72 

79 

80 

77 

76 

69 

■  2 

MIN 

52 

50 

41 

36 

37 

51 

38 

36 

43 

42 

30 

40 

54 

39 

40 

33 

36 

53 

35 

29 

26 

32 

37 

43 

60 

52 

58 

60 

56 

57 

67 

43 

•  5 

LA  BELLE 

MAX 

81 

79 

74 

74 

78 

74 

68 

76 

80 

70 

75 

78 

81 

69 

71 

69 

79 

71 

67 

60 

64 

70 

72 

76 

74 

78 

82 

82 

83 

85 

85 

75 

•  0 

MIN 

62 

52 

48 

38 

39 

57 

42 

42 

47 

50 

34 

47 

53 

52 

43 

35 

40 

57 

44 

35 

32 

34 

37 

38 

47 

49 

52 

59 

53 

54 

68 

46 

•  1 

LAKE  ALFREO  EXP  STA 

MAX 

78 

74 

68 

70 

75 

71 

61 

73 

78 

71 

70 

74 

76 

66 

68 

66 

73 

69 

57 

54 

58 

65 

70 

70 

64 

77 

75 

80 

81 

80 

81 

70 

.7 

MIN 

49 

46 

41 

35 

37 

55 

34 

39 

44 

43 

29 

39 

55 

46 

38 

31 

36 

49 

46 

29 

28 

31 

37 

42 

51 

49 

56 

56 

57 

56 

56 

43 

•  3 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

78 

69 

65 

70 

71 

68 

50 

69 

67 

63 

65 

71 

62 

57 

60 

62 

69 

66 

62 

49 

56 

67 

70 

71 

61 

71 

73 

78 

60 

71 

76 

66 

■  4 

MIN 

44 

50 

34 

30 

37 

39 

27 

30 

45 

37 

27 

35 

49 

42 

30 

26 

28 

47 

37 

27 

23 

29 

43 

45 

45 

46 

56 

60 

63 

50 

49 

39 

•  6 

LAKE  HIAMASSE 

MAX 

74 

78 

73 

63 

68 

75 

6* 

59 

72 

77 

69 

67 

74 

73 

60 

62 

74 

61 

54 

52 

66 

64 

69 

70 

67 

76 

73 

79 

79 

78 

68 

•  4 

MIN 

53 

51 

42 

37 

37 

55 

37 

40 

44 

44 

32 

41 

52 

45 

36 

34 

36 

58 

46 

30 

30 

32 

37 

45 

49 

52 

66 

66 

57 

56 

59 

44 

•  5 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

77 

72 

66 

69 

74 

65 

59 

70 

76 

64 

68 

73 

75 

69 

67 

75 

60 

56 

62 

68 

65 

69 

68 

63 

74 

74 

79 

79 

77 

62 

68 

•  6 

MIN 

55 

54 

47 

47 

48 

41 

34 

40 

54 

45 

41 

49 

54 

46 

45 

41 

46 

51 

41 

34 

38 

40 

47 

50 

54 

54 

60 

60 

69 

62 

56 

48 

•  2 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

71 

72 

77 

73 

M 

75 

79 

69 

73 

77 

82 

71 

71 

79 

66 

70 

66 

62 

66 

71 

73 

70 

76 

80 

61 

83 

85 

63 

73 

•  3 

MIN 

48 

41 

37 

55 

42 

42 

45 

53 

37 

43 

56 

50 

40 

31 

39 

56 

43 

34 

32 

34 

35 

38 

47 

52 

54 

61 

54 

54 

54 

45 

•  1 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

75 

67 

63 

68 

69 

66 

47 

68 

64 

62 

63 

72 

64 

54 

61 

60 

68 

64 

62 

48 

56 

65 

70 

70 

61 

66 

75 

78 

77 

71 

74 

69 

•  1 

MIN 

45 

51 

29 

27 

39 

40 

26 

31 

43 

35 

25 

32 

49 

42 

29 

25 

28 

46 

36 

26 

22 

28 

41 

45 

45 

47 

57 

60 

59 

49 

44 

38 

•  7 

k«XAHATCHEE 

MAX 

80 

75 

70 

74 

78 

76 

74 

77 

82 

70 

76 

81 

81 

71 

68 

72 

79 

72 

65 

60 

61 

67 

74 

72 

81 

60 

76 

80 

83 

86 

65 

75 

•  1 

MIN 

S3 

53 

53 

42 

43 

48 

50 

46 

49 

53 

42 

41 

56 

55 

39 

36 

42 

60 

44 

48 

29 

32 

34 

36 

48 

57 

51 

60 

54 

55 

54 

47 

•  3 

MAOISOM 

MAX 

75 

67 

64 

68 

71 

65 

47 

67 

63 

67 

63 

72 

66 

48 

60 

61 

67 

62 

51 

49 

56 

67 

71 

67 

59 

65 

76 

77 

77 

66 

74 

64 

•  9 

MIN 

43 

47 

34 

38 

46 

40 

27 

32 

47 

33 

29 

39 

42 

40 

32 

30 

34 

44 

34 

25 

27 

36 

42 

47 

46 

44 

67 

61 

60 

42 

43 

40 

■  0 

MABATMON   VACA  KEY 

MAX 

80 

76 

71 

72 

78 

76 

71 

76 

78 

76 

72 

78 

80 

75 

73 

71 

79 

78 

71 

66 

62 

66 

71 

71 

75 

79 

79 

80 

61 

61 

81 

74 

•  9 

MIN 

67 

64 

61 

55 

54 

63 

51 

56 

61 

58 

54 

61 

66 

61 

59 

52 

58 

61 

62 

51 

47 

46 

62 

62 

58 

60 

61 

66 

67 

64 

66 

98 

•  2 

MARIANNA  CAA  AP 

XAX 

72 

65 

61 

68 

73 

57 

49 

63 

66 

57 

63 

70 

60 

46 

57 

60 

66 

68 

42 

47 

57 

67 

71 

62 

66 

60 

73 

72 

72 

58 

69 

62 

•  0 

MIN 

38 

41 

33 

32 

53 

40 

28 

32 

40 

30 

26 

31 

43 

32 

32 

26 

41 

36 

25 

24 

24 

33 

36 

43 

40 

42 

66 

59 

60 

36 

40 

36 

•  8 

MARIANMA   IND  SCHOeL 

MAX 

72 

73 

62 

70 

76 

70 

50 

60 

63 

57 

60 

72 

63 

45 

56 

60 

65 

67 

90 

44 

59 

66 

70 

61 

65 

62 

72 

72 

71 

63 

65 

62 

.7 

MIN 

36 

38 

31 

30 

47 

42 

27 

30 

48 

30 

29 

28 

42 

36 

26 

23 

38 

34 

30 

23 

24 

29 

35 

42 

38 

38 

62 

56 

61 

32 

37 

39 

•  9 

MAYS  3  NW 

MAX 

77 

69 

63 

68 

71 

67 

47 

70 

64 

63 

61 

73 

65 

56 

62 

62 

70 

63 

95 

90 

97 

68 

70 

71 

62 

68 

76 

79 

78 

70 

79 

44 

•  1 

MIN 

41 

52 

33 

29 

40 

44 

27 

30 

41 

35 

24 

29 

52 

42 

29 

26 

26 

44 

35 

25 

22 

28 

37 

46 

43 

47 

57 

60 

58 

46 

42 

38 

•  4 

MELBOURNE 

MAX 

76 

74 

73 

72 

77 

71 

62 

71 

78 

76 

76 

74 

80 

70 

68 

60 

73 

70 

61 

57 

58 

62 

69 

74 

69 

76 

76 

79 

75 

83 

78 

71 

.7 

MIN 

71 

54 

48 

42 

40 

58 

50 

44 

54 

51 

49 

50 

56 

47 

42 

38 

44 

66 

46 

34 

35 

37 

40 

46 

63 

51 

65 

61 

62 

50 

60 

49 

•  6 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

73 

75 

71 

68 

74 

70 

61 

70 

78 

65 

67 

73 

76 

67 

68 

61 

72 

68 

58 

54 

56 

64 

70 

70 

65 

75 

71 

76 

76 

82 

77 

49 

•  9 

MIN 

60 

55 

51 

46 

40 

54 

51 

45 

63 

50 

45 

47 

57 

46 

42 

43 

41 

52 

46 

34 

37 

37 

43 

45 

52 

58 

64 

61 

60 

60 

67 

49 

•  9 

MIAMI  BAY  FR«NT 

MAX 

77 

78 

77 

71 

76 

77 

73 

73 

79 

73 

72 

74 

60 

75 

70 

69 

78 

78 

70 

65 

63 

68 

71 

74 

74 

75 

79 

77 

80 

82 

74 

.0 

MIN 

71 

64 

58 

56 

56 

65 

51 

65 

68 

62 

49 

62 

66 

63 

53 

51 

64 

69 

63 

44 

41 

44 

49 

52 

56 

66 

70 

69 

64 

71 

58 

•  8 

MIAMI  BEACH 

MAX 

75 

SO 

75 

75 

74 

77 

73 

73 

76 

75 

72 

73 

76 

76 

71 

68 

74 

76 

71 

6« 

64 

69 

71 

73 

73 

75 

76 

74 

74 

77 

76 

73 

<4 

MIN 

72 

67 

61 

55 

60 

67 

65 

6S 

70 

65 

52 

68 

72 

64 

55 

62 

65 

70 

54 

47 

44 

46 

54 

53 

60 

69 

70 

71 

71 

73 

72 

42 

tO 

MIAMI  WB  AIRMRT 

MAX 

79 

78 

72 

73 

7S 

77 

71 

74. 

77 

71 

73 

75 

78 

72 

70 

72 

76 

76 

67 

58 

62 

69 

71 

72 

75 

77 

78 

78 

79 

80 

79 

73 

•  9 

MIN 

67 

63 

56 

50 

63 

56 

52 

62 

66 

52 

48 

58 

68 

55 

52 

49 

53 

57 

54 

44 

41 

41 

43 

48 

56 

66 

57 

70 

68 

63 

64 

•  9 

MIAMI   WB  CITY 

MAX 

75 

77 

71 

74 

73 

75 

68 

74 

75 

72 

71 

73 

77 

71 

69 

69 

73 

77 

66 

97 

62 

6« 

72 

70 

73 

76 

77 

78 

76 

77 

78 

72 

•  3 

MIN 

67 

64 

57 

51 

58 

66 

52 

66 

66 

66 

48 

66 

70 

58 

55 

50 

61 

67 

55 

44 

40 

44 

53 

54 

60 

66 

69 

70 

70 

70 

71 

98 

•  9 

MILTOM  EXP  STATION 

MAX 

76 

73 

64 

70 

71 

71 

55 

65 

65 

60 

64 

70 

68 

63 

69 

61 

66 

67 

91 

49 

63 

69 

71 

72 

69 

67 

72 

72 

69 

60 

98 

44 

•  9 

MIN 

41 

53 

33 

33 

58 

41 

31 

37 

64 

27 

27 

34 

42 

38 

34 

24 

42 

34 

31 

21 

25 

36 

44 

44 

39 

42 

64 

60 

60 

31 

39 

39 

•  0 

MWTICELLO 

MAX 

7» 

70 

64 

70 

73 

65 

48 

61 

66 

61 

61 

69 

64 

44 

60 

61 

67 

56 

48 

90 

68 

«7 

70 

66 

98 

61 

76 

79 

79 

98 

69 

49 

•  2 

MIN 

46 

50 

31 

32 

44 

45 

26 

30 

42 

32 

27 

34 

56 

41 

30 

27 

32 

41 

33 

24 

25 

32 

36 

45 

44 

44 

56 

60 

69 

38 

41 

38 

•  8 

M«ME  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

78 

76 

75 

69 

69 

76 

73 

65 

72 

78 

66 

70 

76 

79 

68 

*« 

63 

77 

69 

64 

58 

60 

62 

69 

69 

68 

79 

74 

79 

81 

80 

71 

•  2 

MIN 

S8 

55 

51 

43 

44 

49 

46 

45 

46 

50 

42 

43 

65 

51 

43 

36 

39 

56 

45 

39 

33 

35 

38 

39 

40 

61 

93 

57 

60 

57 

58 

47 

•  0 

MUNTAIN  LAKE 

MAX 

77 

74 

6« 

70 

7* 

73 

62 

71 

79 

74 

68 

74 

76 

68 

70 

66 

76 

73 

69 

91 

59 

64 

70 

70 

47 

74 

74 

78 

82 

82 

81 

71 

•  4 

MIN 

51 

46 

40 

35 

36 

56 

38 

41 

44 

46 

30 

42 

68 

46 

40 

31 

39 

52 

46 

29 

28 

31 

37 

40 

91 

61 

69 

62 

60 

56 

94 

44 

•  4 

MT  PLEASANT 

MAX 

7» 

72 

62 

70 

73 

73 

52 

64 

68 

60 

66 

68 

69 

52 

60 

•3 

67 

68 

59 

90 

69 

70 

71 

64 

66 

66 

71 

74 

72 

48 

71 

49 

•  4 

MIN 

45 

53 

32 

33 

52 

46 

27 

31 

48 

32 

29 

39 

46 

39 

30 

27 

42 

38 

31 

23 

25 

33 

41 

46 

42 

41 

56 

60 

63 

38 

40 

39 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  S  -  Contlnu«d    


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4  1 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 L 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

 ^ 

20 

21 

22 

23 

24 

'  

25 

26 

27 

28 

29 

'  

30 

31 

> 
< 

NAPLES 

MAX 

79 

74 

70 

69 

75 

72 

66 

74 

76 

74 

72 

79 

79 

71 

69 

69 

79 

74 

65 

63 

69 

65 

67 

70 

74 

79 

79 

81 

80 

7S 

81 

73.4 

MIN 

59 

56 

50 

43 

45 

60 

45 

47 

53 

57 

39 

52 

59 

62 

59 

42 

46 

61 

52 

43 

39 

38 

38 

43 

50 

55 

67 

62 

60 

59 

60 

51i3 

NEW  SMYRNA   BEACH   4  N 

MAX 

76 

74 

67 

66 

75 

69 

56 

70 

78 

72 

64 

71 

75 

61 

66 

64 

73 

67 

56 

53 

57 

66 

70 

71 

67 

74 

76 

61 

78 

77 

69i3 

MIN 

60 

53 

42 

39 

37 

53 

40 

40 

47 

42 

36 

36 

5 1 

41 

34 

33 

36 

56 

42 

28 

28 

31 

37 

44 

48 

67 

63 

60 

59 

62 

57 

44 1 9 

NICEVI LLE 

MAX 

69 

70 

67 

67 

69 

75 

60 

52 

65 

67 

69 

55 

71 

65 

51 

60 

64 

65 

60 

46 

50 

60 

61 

70 

71 

63 

66 

66 

70 

70 

68 

63.7 

MIN 

'35 

36 

33 

31 

31 

44 

30 

30 

49 

27 

24 

29 

44 

32 

31 

22 

33 

34 

31 

19 

18 

24 

32 

35 

39 

44 

44 

59 

59 

32 

37 

34.5 

OCALA 

78 

75 

66 

69 

76 

72 

64 

71 

75 

67 

69 

74 

70 

61 

67 

63 

74 

69 

57 

54 

66 

66 

70 

69 

67 

75 

74 

75 

81 

77 

60 

69.5 

MIN 

50 

54 

39 

37 

39 

46 

30 

36 

50 

41 

3  2 

46 

54 

42 

36 

32 

34 

62 

43 

29 

29 

32 

46 

46 

48 

62 

58 

52 

56 

62 

54 

43.9 

OCALA  2  NE 

60 

75 

65 

71 

78 

62 

53 

71 

77 

60 

69 

74 

67 

60 

67 

64 

74 

61 

57 

53 

69 

67 

72 

70 

64 

75 

76 

61 

82 

78 

82 

69.2 

MIN 

49 

32 

30 

32 

41 

30 

33 

41 

36 

2  5 

30 

47 

41 

3 1 

26 

30 

46 

41 

24 

23 

26 

34 

43 

42 

5  1 

54 

64 

58 

60 

50 

38.9 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

76 

76 

74 

67 

69 

72 

72 

64 

72 

72 

64 

72 

72 

71 

65 

66 

66 

70 

61 

62 

54 

58 

63 

65 

68 

69 

76 

75 

74 

78 

79 

69.2 

MIN 

59 

58 

52 

46 

46 

66 

49 

46 

54 

57 

43 

52 

63 

52 

48 

42 

47 

64 

50 

37 

36 

40 

33 

44 

53 

55 

58 

64 

60 

58 

61 

51  .4 

ORLANDO  WATER  PLANT 

78 

73 

69 

68 

76 

68 

59 

73 

78 

70 

68 

75 

74 

65 

68 

63 

75 

72 

61 

55 

56 

64 

70 

72 

67 

76 

73 

80 

80 

77 

82 

70.5 

MIN 

56 

55 

46 

42 

42 

56 

39 

42 

50 

47 

40 

46 

55 

46 

40 

38 

41 

54 

47 

32 

33 

36 

42 

47 

51 

55 

60 

60 

60 

61 

61 

47.7 

ORLANDO   WB  A 1 RPORT 

MAX 

76 

72 

65 

66 

74 

67 

60 

72 

77 

65 

66 

74 

74 

59 

68 

64 

74 

67 

54 

52 

56 

64 

69 

71 

66 

76 

73 

60 

60 

77 

81 

69.2 

MIN 

54 

53 

43 

39 

41 

41 

36 

40 

47 

43 

39 

43 

53 

45 

38 

37 

40 

48 

40 

31 

30 

34 

41 

45 

51 

64 

67 

59 

59 

61 

60 

45.3 

PALATKA 

MAX 

75 

71 

64 

66 

72 

67 

51 

73 

74 

67 

62 

69 

66 

64 

63 

59 

70 

64 

55 

46 

54 

62 

68 

69 

64 

73 

71 

75 

78 

74 

75 

66.6 

MIN 

51 

54 

40 

37 

42 

4 1 

32 

36 

55 

41 

33 

34 

55 

42 

34 

34 

36 

54 

44 

29 

30 

32 

41 

46 

48 

53 

60 

56 

68 

61 

57 

44.0 

PANAMA  CITY 

MAX 

70 

67 

63 

67 

73 

69 

54 

64 

67 

59 

69 

70 

66 

49 

59 

61 

63 

61 

55 

46 

66 

66 

66 

66 

62 

68 

70 

69 

68 

62 

67 

63.4 

MIN 

45 

58 

38 

38 

56 

46 

29 

36 

54 

37 

32 

38 

46 

41 

35 

30 

49 

42 

37 

27 

30 

3B 

44 

43 

48 

46 

57 

60 

61 

39 

44 

42.7 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

71 

67 

66 

67 

73 

60 

53 

65 

67 

60 

59 

71 

60 

55 

61 

62 

66 

56 

49 

52 

60 

66 

69 

68 

66 

63 

65 

68 

68 

58 

60 

63.1 

MIN 

44 

44 

39 

42 

53 

41 

37 

43 

44 

35 

34 

44 

42 

40 

40 

33 

46 

36 

32 

28 

34 

44 

49 

49 

46 

47 

55 

62 

4^ 

35 

47 

42.4 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

6S 

67 

68 

66 

71 

59 

50 

65 

66 

58 

57 

69 

60 

53 

60 

61 

66 

57 

49 

48 

57 

63 

69 

65 

61 

60 

64 

68 

67 

58 

59 

61.3 

MIN 

47 

46 

40 

44 

53 

41 

38 

44 

45 

38 

36 

47 

41 

40 

42 

37 

46 

39 

34 

30 

36 

45 

52 

49 

50 

48 

67 

61 

44 

37 

49 

43.8 

PLANT  CITY 

MAX 

80 

75 

68 

73 

77 

69 

59 

73 

60 

72 

71 

75 

75 

64 

70 

66 

78 

72 

61 

57 

61 

66 

72 

70 

65 

76 

77 

81 

61 

80 

81 

71.8 

MIN 

51 

48 

43 

36 

39 

56 

34 

38 

48 

43 

3  1 

43 

55 

45 

40 

33 

36 

53 

46 

3 1 

3  1 

33 

40 

44 

63 

52 

55 

59 

58 

59 

56 

44.8 

POMPANO  BEACH 

MAX 

78 

77 

70 

72 

75 

78 

70 

75 

78 

72 

72 

75 

79 

72 

70 

71 

75 

75 

66 

66 

62 

67 

73 

74 

74 

77 

78 

79 

76 

80 

73.7 

MIN 

57 

54 

53 

44 

45 

50 

48 

52 

56 

60 

43 

50 

56 

55 

43 

41 

40 

49 

46 

39 

33 

35 

36 

42 

46 

51 

51 

54 

56 

58 

47.6 

PUNTA  GORDA 

83 

79 

73 

75 

76 

71 

69 

77 

60 

70 

77 

60 

78 

70 

70 

69 

80 

70 

67 

61 

64 

70 

70 

75 

69 

80 

80 

82 

83 

82 

64 

74.6 

MIN 

56 

5  5 

52 

46 

44 

59 

41 

44 

62 

51 

41 

50 

58 

53 

50 

40 

43 

64 

50 

38 

39 

37 

44 

45 

52 

53 

56 

59 

59 

59 

59 

49.6 

QUINCY  EXP  STATI ON 

MAX 

74 

70 

62 

70 

70 

69 

49 

63 

65 

62 

66 

66 

62 

47 

59 

61 

66 

58 

56 

49 

56 

67 

71 

67 

66 

63 

73 

72 

72 

68 

71 

64.2 

MIN 

44 

5  2 

35 

32 

51 

49 

24 

28 

44 

34 

27 

30 

46 

39 

28 

25 

34 

40 

31 

25 

24 

29 

36 

46 

43 

41 

56 

60 

61 

36 

44 

38.5 

RAIFORD  ST  PRISON 

78 

75 

69 

70 

73 

72 

50 

70 

70 

64 

67 

73 

73 

66 

61 

63 

71 

70 

59 

53 

57 

66 

71 

71 

70 

73 

75 

81 

80 

78 

77 

69.2 

MIN 

42 

50 

3 1 

27 

33 

4 1 

26 

27 

38 

26 

22 

26 

45 

41 

29 

25 

23 

47 

37 

26 

20 

24 

37 

42 

42 

49 

56 

55 

55 

60 

49 

37.1 

ROYAL   PALM   RANGER  STA 

MAX 

80 

76 

74 

73 

77 

76 

75 

77 

78 

75 

74 

77 

31 

73 

73 

72 

76 

75 

71 

63 

62 

66 

74 

74 

77 

79 

79 

60 

60 

84 

81 

75.4 

MIN 

56 

58 

54 

43 

47 

48 

49 

48 

50 

51 

43 

48 

61 

62 

47 

45 

53 

62 

49 

41 

35 

36 

36 

42 

49 

50 

61 

61 

59 

54 

57 

49.8 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

76 

71 

66 

66 

76 

66 

50 

68 

74 

69 

63 

71 

70 

.65 

66 

60 

67 

66 

55 

55 

66 

58 

70 

67 

64 

71 

71 

75 

60 

74 

68 

66.9 

MIN 

49 

52 

38 

35 

36 

43 

40 

39 

44 

39 

3  1 

33 

64 

42 

33 

31 

34 

53 

43 

27 

29 

30 

33 

47 

46 

55 

60 

56 

59 

61 

54 

42  .6 

SAINT  LEO 

MAX 

78 

72 

66 

69 

75 

65 

56 

71 

76 

67 

66 

74 

72 

56 

66 

63 

75 

66 

56 

52 

56 

66 

69 

72 

64 

74 

76 

80 

81 

77 

80 

69.2 

MIN 

53 

54 

45 

43 

43 

46 

32 

38 

50 

45 

37 

45 

67 

47 

41 

40 

40 

51 

46 

30 

34 

35 

47 

51 

61 

52 

56 

58 

59 

62 

56 

46.6 

SAINT  MARKS  6  SE 

68 

71 

68 

65 

69 

66 

50 

61 

64 

66 

56 

61 

62 

53 

60 

60 

61 

61 

58 

50 

54 

61 

66 

67 

58 

68 

70 

67 

65 

64 

70 

62.7 

MIN 

46 

5  3 

33 

33 

50 

49 

24 

30 

44 

38 

26 

33 

62 

41 

34 

28 

31 

41 

36 

26 

25 

32 

41 

45 

45 

43 

65 

60 

58 

39 

41 

39  .8 

77 

72 

66 

68 

73 

69 

59 

72 

74 

70 

68 

75 

73 

65 

68 

63 

74 

71 

62 

53 

68 

65 

69 

69 

67 

75 

77 

77 

78 

75 

79 

69.7 

MIN 

50 

44 

48 

58 

36 

42 

55 

47 

39 

51 

59 

51 

50 

40 

46 

54 

50 

37 

40 

41 

49 

51 

55 

54 

58 

60 

60 

63 

56 

50.2 

MIN 

SARASOTA 

79 

73 

68 

71 

69 

70 

71 

75 

76 

69 

72 

77 

77 

76 

71 

66 

77 

71 

63 

57 

62 

68 

71 

73 

66 

78 

79 

82 

79 

78 

81 

72.5 

MIN 

48 

40 

43 

49 

39 

40 

47 

47 

34 

46 

56 

55 

41 

40 

41 

56 

52 

34 

35 

37 

44 

56 

62 

61 

54 

57 

56 

5S 

57 

47  .4 

c  t;  1^  n  T  ft  M 

77 

71 

68 

70 

73 

72 

61 

68 

65 

62 

68 

70 

69 

65 

66 

64 

68 

63 

55 

52 

55 

61 

70 

63 

61 

70 

78 

77 

74 

68 

78 

67.2 

MIN 

38 

48 

27 

26 

38 

40 

24 

26 

39 

28 

22 

29 

38 

42 

28 

23 

26 

40 

31 

22 

20 

27 

35 

37 

43 

54 

60 

58 

56 

42 

36 

35.6 

<;AI  ITM    U  I  Aim  T     1  U 

78 

77 

73 

74 

77 

79 

73 

75 

80 

74 

74 

76 

81 

74 

71 

73 

76 

77 

70 

65 

64 

67 

73 

74 

76 

78 

60 

79 

60 

S3 

SO 

75.3 

MIN 

60 

56 

4 1 

47 

59 

51 

5 1 

52 

62 

4  5 

53 

66 

62 

42 

45 

46 

59 

45 

40 

36 

32 

35 

41 

49 

5 1 

62 

62 

64 

55 

59 

50 . 5 

STUART 

78 

79 

78 

76 

76 

66 

70 

71 

70 

73 

68 

69 

72 

74 

72 

70 

72 

71 

69 

64 

58 

62 

70 

76 

76 

79 

80 

81 

62 

79 

82 

73. 1 

MIN 

69 

59 

56 

54 

46 

59 

50 

59 

50 

53 

46 

52 

55 

58 

46 

48 

46 

50 

45 

38 

38 

39 

40 

49 

5C 

55 

60 

61 

65 

55 

59 

51.9 

CI  lUM  T  1  Akin 

ao 

78 

72 

68 

78 

76 

66 

76 

79 

70 

74 

80 

80 

75 

72 

70 

78 

72 

68 

61 

56 

60 

78 

60 

82 

64 

64 

84 

74.3 

MIN 

54 

50 

51 

44 

40 

57 

44 

42 

46 

54 

38 

46 

64 

62 

44 

38 

42 

60 

48 

40 

34 

33 

54 

53 

57 

54 

53 

57 

47  .8 

Till  1  AMdCCCrc    uR  AD 

73 

67 

61 

68 

72 

62 

49 

62 

66 

57 

62 

67 

64 

44 

56 

60 

66 

58 

47 

46 

56 

67 

72 

66 

61 

63 

74 

73 

74 

60 

72 

62.9 

MIN 

48 

45 

35 

31 

44 

38 

27 

34 

36 

30 

28 

31 

43 

30 

28 

25 

32 

42 

27 

24 

24 

30 

36 

4  1 

45 

44 

59 

62 

54 

41 

43 

37  .4 

TAulAUl    TDi     i.r\   u  I  QCKirs 
IMnlMmJ     1          HU    Ml  DCiNU 

82 

80 

82 

76 

78 

76 

78 

76 

81 

80 

74 

75 

77 

61 

75 

76 

78 

79 

76 

75 

65 

67 

66 

76 

78 

79 

75 

76 

79 

82 

83 

77.0 

MIN 

61 

58 

57 

54 

48 

58 

50 

51 

56 

58 

48 

56 

62 

61 

56 

49 

52 

59 

61 

47 

42 

43 

44 

48 

54 

55 

56 

62 

62 

63 

64 

54  .4 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

76 

71 

64 

68 

73 

68 

59 

72 

74 

64 

66 

74 

69 

60 

69 

64 

73 

67 

61 

54 

59 

63 

66 

67 

65 

76 

77 

79 

77 

74 

78 

68.7 

MIN 

54 

46 

42 

43 

42 

35 

41 

50 

39 

3  5 

46 

64 

47 

44 

36 

40 

54 

48 

35 

36 

3£ 

43 

46 

54 

63 

57 

5? 

60 

60 

56 

♦6.6 

TARPON  SPRINGS 

78 

72 

63 

67 

75 

70 

56 

73 

76 

66 

66 

73 

66 

58 

66 

63 

75 

70 

62 

52 

56 

6S 

67 

70 

66 

77 

78 

80 

60 

74 

78 

69.2 

MIN 

52 

52 

44 

40 

43 

48 

33 

40 

50 

44 

33 

42 

51 

51 

45 

35 

37 

54 

46 

34 

34 

35 

41 

46 

52 

52 

57 

58 

60 

60 

63 

4«.3 

TAVERN  I ER 

78 

79 

75 

72 

76 

77 

70 

73 

77 

76 

72 

74 

80 

78 

71 

69 

76 

78 

75 

76 

75 

73 

70 

74 

74 

75 

77 

1  76 

76 

79 

79 

75.3 

MIN 

72 

68 

63 

58 

61 

63 

52 

59 

69 

61 

56 

67 

71 

63 

59 

54 

61 

68 

64 

52 

48 

60 

54 

66 

61 

66 

68 

71 

72 

72 

72 

62  .4 

T I TUSV  t  LLE  2  W 

77 

73 

70 

67 

75 

69 

63 

73 

79 

74 

67 

75 

77 

67 

69 

66 

75 

71 

56 

52 

55 

65 

71 

73 

69 

75 

71 

78 

79 

79 

78 

70.6 

MIN 

45 

36 

37 

44 

49 

41 

50 

45 

36 

41 

63 

45 

34 

31 

36 

43 

42 

27 

28 

33 

37 

41 

49 

57 

60 

58 

58 

56 

57 

44.4 

TURKEY  HAMMOCK 

MIN 

61 

t<) 
49 

70 
♦  0 

40 

72 

72 
45 

75 
34 

77 
43 

73 
J7 

46 

55 
31 

75 

76 
55 

76 
53 

79 

a 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

75 

74 

69 

68 

73 

71 

64 

71 

79 

65 

70 

72 

60 

65 

66 

63 

74 

70 

62 

54 

58 

62 

70 

70 

66 

76 

76 

77 

78 

79 

78 

70.3 

MIN 

5 1 

42 

54 

49 

44 

49 

46 

43 

52 

62 

47 

45 

40 

48 

50 

45 

36 

34 

37 

40 

39 

49 

55 

64 

66 

63 

58 

58 

49  .0 

WAUCMULA   2  NW 

MAX 

65 

77 

71 

61 

56 

60 

61 

82 

83 

83 

MIN 

52 

47 

45 

3* 

35 

57 

38 

40 

45 

44 

52 

46 

40 

33 

36 

54 

45 

30 

29 

31 

3" 

38 

4t 

5t 

55 

59 

56 

54 

54 

44.3 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 

78 

75 

70 

72 

76 

75 

76 

76 

88 

71 

72 

73 

76 

73 

67 

69 

76 

74 

65 

«0 

60 

66 

70 

!  73 

7» 

76 

76 

78 

79 

78 

73.1 

MIN 

71 

69 

64 

65 

56 

60 

52 

65 

69 

59 

49 

66 

70 

57 

49 

53 

59 

60 

52 

42 

39 

43 

49 

52 

68 

69 

72 

68 

67 

66 

59.4 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

78 

75 

70 

72 

76 

75 

66 

75 

60 

70 

73 

76 

78 

70 

68 

69 

77 

73 

65 

57 

59 

65 

71 

70 

75 

77 

76 

60 

80 

80  82 

T3.0 

MIN 

64 

61 

52 

48 

52 

56 

51 

51 

60 

51 

47 

62 

66 

49 

43 

45 

52 

55 

48 

41 

36 

38 

42 

46 

54 

56 

65 

66 

65 

61 

61 

53.1 
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FLOKIOA 
DECEMER  1«54 


Table  S  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1994 


Day  Oi  Month 


10     11     12     13     U    15     16     17  {  18     19  I  20  I  21     22  i  23     24     25  I  26  I  27     28  i  29  i  30  I  31 


WINTER  HAVEN 


80     75     68     70     76     70    63     73     79     73     70  75 

57     63     47     41     42     59  1   36     42     50     48     38  48 


77  65  70 
57     47  42 


65  77  73 
40     43  54 


60  56 

48  35 


67  70 
34  42 


66     76     77     82     82     S3     82  72i4 

54     53     58     60     60     59     58  I  4e«2 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 


DiaDOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

'3  s  ? 

o  o  z 
H  < 

BAT  LAE£ 

EVAP 

.13 

.10 

.10 

.08 

.10 

.13 

.13 

.10 

.07 

.14 

.12 

.10 

.10 

.01 

.09 

.05 

.09 

.14 

.17 

.11 

.08 

.08 

.06 

.03 

.06 

.06 

.09 

.05 

.13 

.14 

.05 

2.89 

BELLS  GLADE  EXP  STA 

BVAP 

'V' 

.13 

.  13 

.  08 

.08 

.  12 

.  12 

.  09 

.  11 

.  10 

.08 

.  22 

.  08 

.  14 

.11 

.  13 

3.47 

WIND 

132 

145 

173 

139 

163 

142 

138 

181 

154 

137 

197 

228 

137 

137 

i83 

229 

173 

198 

140 

96 

77 

94 

127 

_ 

134 

161 

73 

117 

B4598 

CLEWISTON  D  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

.09 

.12 

.14 

.13 

.11 

.13 

.14 

.11 

.06 

.06 

.24 

.07 

.04 

.07 

.12 

.13 

.06 

.04 

.07 

.11 

.14 

.08 

.08 

.05 

.05 

.05 

.05 

.06 

.05 

.09 

.05 

2.79 

MAX 

74 

75 

75 

70 

67 

70 

68 

64 

70 

72 

67 

69 

72 

67 

63 

63 

62 

66 

65 

60 

59 

61 

64 

73 

64 

70 

73 

73 

75 

75 

68.4 

MIX 

65 

63 

59 

56 

53 

61 

57 

53 

54 

53 

56 

52 

49 

49 

49 

49 

54 

56 

57 

60 

63 

63 

64 

56.7 

IT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.08 

.09 

.16 

.15 

.09 

.12 

.09 

.13 

.15 

.09 

.12 

.09 

.10 

.05 

.14 

.10 

.09 

.10 

.10 

.07 

.11 

.11 

.09 

.07 

.07 

.12 

.08 

.08 

.14 

.12 

.10 

3.20 

WIND 

117 

41 

35 

59 

21 

47 

108 

104 

54 

27 

38 

52 

54 

103 

36 

30 

41 

41 

31 

52 

57 

45 

16 

19 

23 

42 

35 

58 

61 

36 

21 

1504 

GAIHESTILLE  3  «St 

EVAP 

.10 

.13 

.17 

.13 

.11 

.08 

.11 

.07 

.09 

.14 

.07 

.01 

.12 

.26 

.06 

.01 

.07 

.17 

.17 

.10 

.06 

.05 

.11 

.09 

.06 

.05 

.08 

.12 

.12 

.15 

.09 

3.15 

WIND 

48 

37 

66 

14 

55 

131 

128 

58 

71 

78 

24 

36 

39 

130 

77 

14 

44 

114 

112 

70 

45 

21 

50 

31 

23 

59 

60 

62 

74 

62 

29 

1862 

MAX 

74 

73 

69 

64 

69 

63 

52 

66 

66 

71 

62 

89 

66 

63 

65 

62 

72 

66 

58 

53 

56 

61 

67 

65 

63 

69 

70 

77 

77 

76 

76 

68.5 

MIN 

49 

56 

41 

36 

43 

52 

32 

46 

48 

42 

32 

36 

52 

41 

33 

32 

36 

55 

43 

32 

32 

33 

45 

48 

49 

52 

61 

51 

59 

61 

54 

44.6 

HIALKAH 

EVAP 

.06 

.24 

.08 

.10 

.06 

.13 

.27 

.03 

.07 

.13 

.10 

.11 

.18 

* 

* 

.38 

• 

• 

.12 

.12 

.27 

.08 

.01 

.08 

.10 

.13 

.11 

.16 

.03 

.11 

.11 

3.37 

WIND 

22 

20 

31 

4 

19 

68 

54 

27 

28 

11 

59 

26 

68 

25 

7 

23 

45 

24 

27 

33 

« 

16 

9 

9 

34 

42 

« 

100 

19 

• 

18 

868 

LAZE  PLACID  2  SW 

EVAP 

.11 

.09 

.09 

.13 

.08 

.09 

.18 

.09 

.09 

.16 

.17 

.09 

.12 

.07 

.12 

.10 

.12 

.11 

.08 

.09 

.05 

.07 

.04 

.08 

.15 

.10 

.10 

.10 

B3.18 

WIND 

61 

5 

2 

78 

28 

16 

33 

IS 

19 

27 

38 

20 

27 

20 

34 

12 

39 

35 

10 

7 

6 

10 

14 

22 

18 

26 

7 

9 

B  711 

LOXAHATC&EE 

EVAP 

.07 

.12 

.07 

.21 

.06 

.06 

.07 

.09 

.06 

.06 

.02 

.12 

.08 

.06 

.06 

.02 

.09 

.63 

.06 

.07 

.14 

.01 

.06 

« 

« 

.05 

.09 

.06 

.16 

2.65 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.13 

.12 

.12 

.16 

.11 

.13 

.14 

.13 

.09 

.13 

.17 

.11 

.06 

.18 

.12 

.09 

.11 

.18 

.10 

.09 

.08 

.08 

.10 

.08 

.08 

.07 

.10 

.10 

.14 

.13 

.09 

3.52 

WIND 

74 

37 

36 

45 

32 

76 

125 

110 

55 

43 

61 

59 

37 

92 

33 

35 

45 

82 

38 

47 

40 

38 

25 

24 

20 

56 

67 

73 

48 

47 

20 

1630 

OnSCHOBBE  BBS  GATE  6 

EVAP 

.16 

.12 

.12 

.17 

.11 

.15 

.15 

.10 

.10 

.12 

.22 

.10 

.06 

.11 

.16 

.06 

.19 

.10 

.06 

.17 

.18 

.06 

.11 

.14 

.04 

.05 

.10 

.11 

.12 

.15 

.12 

3.71 

ORLAHDO  WATER  PLAXT 

EVAP 

.09 

.08 

.11 

.07 

.08 

.05 

.12 

.06 

.07 

.15 

.08 

.05 

.03 

.09 

.06 

.08 

.04 

.07 

.09 

.10 

.07 

.05 

.05 

.05 

.05 

.05 

.01 

.07 

.07 

.06 

.03 

2.13 

WIND 

21 

25 

35 

17 

21 

47 

110 

34 

39 

58 

30 

16 

15 

56 

35 

27 

17 

35 

43 

62 

34 

20 

22 

20 

9 

29 

30 

26 

16 

18 

10 

979 

POST  lAYACA  S  L  CNL  (a) 

EVAP 

.16 

.15 

.14 

.23 

.22 

.11 

.09 

.15 

.19 

.05 

.23 

.12 

.08 

.18 

.22 

.14 

.16 

.10 

.13 

.17 

.18 

.15 

.08 

.08 

.06 

.08 

.13 

.04 

.17 

.13 

.11 

4.23 

StnmiLAKD 

EVAP 

.17 

.12 

.11 

.09 

.08 

.06 

.13 

.10 

.10 

.11 

.08 

.07 

.04 

.16 

.09 

.07 

.07 

.08 

.09 

.07 

.09 

.02 

• 

• 

« 

.34 

.05 

.13 

.12 

.08 

.07 

2.77 

WIND 

75 

51 

67 

27 

35 

127 

210 

73 

37 

71 

59 

51 

88 

116 

66 

37 

51 

113 

89 

69 

61 

26 

• 

• 

• 

154 

40 

89 

28 

38 

21 

1969 

TAMIAm  TRL  40  HI  BD 

EVAP 

.12 

* 

.23 

« 

.23 

.10 

.09 

.11 

.05 

.08 

.13 

.04 

.08 

.20 

* 

.19 

.09 

* 

• 

.42 

.08 

.06 

.17 

• 

.09 

• 

.10 

.19 

.09 

.09 

3.03 

TXEO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.16 

.15 

.16 

.12 

.10 

.12 

.11 

.12 

.18 

.29 

.03 

.10 

.16 

.22 

.14 

.08 

.07 

.27 

.14 

.13 

.11 

.10 

.12 

.09 

.13 

.16 

.26 

.12 

.12 

.13 

B4.33 

MAX  and  UIN  Id  Table  6  refer  to  extremes  of 
tOMperature  of  water  In  pan  aa  recorded  during 
34  hours  ending  at  time  of  observation. 

(a)  Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  inches. 


4 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  o!  Days 

> 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

StaUon 

a 

»  e 

a 

£  S 

Day 

X 

Min. 

Departure 

From  Norm, 

o 

epth 
und 

9 

I 

1  .50  or  More| 

Averag 

1 

2 

Averag 
Minimu 

Averagi 

fa 
»  s 

Q  £ 

Highes 

Date 

Lowest 

Date 

Degree 

S  J 

0. 

on 

Total 

Create! 

Date 

Total 

Q  S 
»W 
Sa 
2  0 

Date 

1 

6 

& 

0 

8^ 

0 

JUliE  1954 

MIAMI  BAY  FRONT 

66 

5H 

76  3M 

81  4H 

92 

23 

0 

2 

0 

JULY  1954 

UTAUT    RAV  VBONT 

88 

CM 

76  6 

82 .  3M 

92 

23 

69 

1 5 

0 

7 

0 

Q 

Q 

5.  55 

2 

.  23 

15 

^  0 

g 

10 

3 

90 

2M 

71  3M 

80 .  8M 

93 

6+ 

Q 

21 

0 

0 

g 

12. 10 

1 

.  92 

12 

^0 

Q 

15 

11 

4 

AUGUST  1954 

MIAMI  BAY  FRONT 

89 

4M 

77.3 

76.  9M 

95 

27 

72 

29 

0 

11 

0 

0 

Q 

3. 17 

X 

.  25 

29 

,0 

g 

8 

2 

SAN FORD 

93 

1 

71.5 

62.3 

0.1 

97 

6 

67 

22 

31 

0 

0 

0 

4.26 

-  2.64 

1 

.22 

29 

.0 

g 

8 

4 

1 

SOUTH  MIAMI  3  W 

91 

7 

72.5 

82.1 

96 

6 

69 

2 

0 

25 

0 

0 

0 

3.38 

1 

.20 

25 

.0 

Q 

7 

3 

1 

SEPTEMBER  1954 

CLEWISTON  U  S  ENGINEERS 

89 

4 

73.4 

81.4 

95 

11 

70 

12+ 

17 

0 

0 

0 

10.55 

1 

.78 

19 

.0 

0 

13 

8 

4 

KISSIMMEE 

91 

2 

70.1 

80.7 

0.5 

96 

10+ 

65 

13 

0 

23 

0 

0 

0 

4.03 

-  1.48 

1 

.40 

22 

.0 

0 

7 

2 

2 

MIAMI  BAY  FRONT 

67 

2 

76. 4M 

81.  6M 

93 

10 

72 

1+ 

0 

4 

0 

0 

0 

6.59 

1 

.  54 

18 

.0 

0 

9 

6 

2 

SOUTH  MIAMI   3  W 

89 

OM 

72.  3M 

80.  7U 

92 

8+ 

69 

1+ 

0 

11 

0 

0 

0 

8.52 

1 

.97 

12 

.0 

0 

14 

5 

3 

OCTOBER  1954 

NICEVILLE 

84 

2 

53.2 

68.7 

0.7 

99 

4 

29 

31 

9 

0 

1 

0 

1.66 

-  3.13 

1 

.30 

30 

.0 

0 

2 

1 

1 

DAILY  PRECIPITATION 

Table  3 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAY  19S4 

BIG  PINE  KEY  INN 

JUNE  1954 

II I  AMI  BAY  FHONT 

.29 

.48 

.54 

.45 

3.67 

.24 

.77 

T 

1.62 

.17 

.05 

.09 

T 

1.13 

T 

JULY  1954 

MIAMI  BAY  FRONT 

T 

.01 

T 

.16 

.18 

T 

.02 

.33 

.29 

.31 

.20 

2.23 

.01 

T 

.06 

T 

.24 

.62 

.75 

.07 

.07 

T 

5.55 

SOUTH  MIAMI  3  W 

.14 

1.41 

T 

.10 

1.50 

.84 

1 .92 

T 

.16 

.80 

T 

.50 

.76 

1.45 

.61 

.18 

.96 

.05 

.72 

12.10 

VEBO  BEACa  CAA  AIRPORT 

2.69 

1.01 

.09 

.28 

.75 

.12 

.21 

.04 

.06 

.05 

.02 

.07 

.02 

1.11 

.04 

6.56 

AUGUST  1954 

MIAMI  BAY  FRONT 

.01 

T 

.33 

.05 

T 

T 

.14 

.73 

.15 

.22 

T 

T 

.05 

1.25 

.13 

.11 

3.17 

3ANF0RD 

T 

.01 

.51 

.01 

.42 

.03 

.69 

.46 

.01 

T 

.23 

.11 

T 

1.22 

.56 

4.26 

SOUTH  MIAMI  3  W 

.03 

T 

.25 

T 

T 

T 

T 

.67 

.62 

.04 

.12 

1.20 

.28 

.05 

.12 

3.38 

SEPTEMBER  1954 

CLEWISTON  U  S  ENG 

1.17 

.50 

.30 

.26 

.03 

.49 

.01 

.27 

.98 

.02 

1 .45 

1.78 

.02 

.65 

.65 

.07 

.46 

1 .41 

.03 

10.55 

KISSIMMEE 

.07 

.07 

1.09 

.33 

.37 

1.40 

.20 

.19 

.31 

4.03 

MIAMI  BAY  FRONT 

.65 

.93 

.05 

T 

.11 

.10 

.08 

.05 

.03 

.71 

1.21 

.06 

.05 

.50 

1.54 

.26 

T 

.04 

T 

.01 

.02 

.02 

.09 

.08 

6.59 

SOUTH  MIAMI  3  W 

.87 

.62 

T 

.26 

T 

.28 

.13 

.04 

.09 

1.97 

.46 

1.21 

.04 

.06 

.24 

1.35 

.23 

.15 

.02 

T 

.07 

.03 

.05 

.19 

.16 

8.52 

OCTOBER  1954 

NICEVILLE 

.36 

1 .30 

1.66 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DELAYSD  DATA 


Station 

Day  of  month 

• 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JUNE  1954 

MIAMI  BAY  FRONT 

UAX 
IdIM 

86 

88 

79 

78 

78 

77 

77 

77 

80 
74 

85 
72 

82 
72 

82 
73 

88 
75 

90 
76 

90 
80 

85 
75 

66 

73 

87 
77 

86 

73 

88 

88 
80 

89 
77 

89 
78 

88 

81, 

86.5 
7«.3 

JULY  1954 

UT  AUT    RAV  miAMT 

UIN 

81 

79 

78 

78 

76 

76 

75 

76 

90 
80 

89 
78 

89 

75 

88 
73 

88 
73 

85 
75 

82 

69 

86 
77 

87 
80 

87 
79 

87 
80 

88 

77 

90 
77 

90 
78 

92 
74 

89 
75 

89 
74 

89 
78 

89 
73 

88 

77 

85 
75 

87 

79 

89 
81 

88.0 

76.6 

SOUTH  MIAMI  3  W 

UAX 
UIN 

90 

89 

90 
72 

92 
68 

93 
70 

88 
71 

87 
71 

91 
72 

70 

70 

69 

68 

73 

84 
68 

88 
72 

90 
7B 

90 
77 

89 
73 

91 
72 

92 
71 

93 
72 

03 
70 

91 
72 

91 
72 

92 
72 

90 
72 

90 
70 

88 
71 

89 
71 

92 
73 

90.2 
71.3 

AUGUST  1954 

MIAMI   BAY  FRONT 

HAX 

UIN 

89 
77 

88 
76 

91 
78 

90 
78 

89 
81 

91 
76 

90 
78 

90 
76 

91 
76 

91 

89 

89 

89 

89 

78 

88 

79 

81 

89 

90 
79 

89 

88 
78 

87 
76 

88 
76 

88 
78 

89 
77 

93 
77 

9S 
76 

89 
76 

91 
72 

87 
74 

85 
79 

89.4 
77.3 

o  A  n  r  Lftuj 

UIN 

70 

70 

68 

73 

71 

72 

70 

91 
72 

94 

70 

95 
74 

94 
73 

90 
68 

94 

73 

95 
72 

93 
71 

94 
74 

95 
74 

96 
75 

96 
73 

95 
71 

93 
70 

91 
67 

90 
74 

92 
74 

93 
71 

92 
73 

93 
71 

95 
69 

94 
69 

91 
73 

90 
7S 

93.1 
71.  S 

SOUTH  MIAMI   3  W 

HAX 
UIN 

91 
70 

92 
69 

94 

72 

93 
72 

92 
74 

96 
70 

95 
73 

93 
72 

93 
71 

71 

71 

73 

74 

73 

92 
73 

92 
74 

92 

75 

75 

73 

92 
73 

89 
71 

86 

73 

89 

76 

89 
74 

90 
71 

93 
74 

94 

71 

94 

71 

93 
72 

89 

73 

87 
7Z 

91.7 
72. S 

SEPTEMBER  1954 

CLEVISTON  U  3  ENGINEERS 

HAX 
UIN 

87 
71 

80 
71 

88 
76 

90 
75 

91 
76 

90 

89 

90 

89 

91 

95 

94 

91 

92 

87 
73 

90 

75 

90 

91 
75 

92 
73 

89 
73 

91 
71 

86 
72 

86 
72 

90 
72 

87 
76 

89 
73 

90 
70 

90 
71 

88 

73 

88 

76 

89.4 
73.4 

KISSIMMEE 

UAX 

87 

93 

94 

93 

93 

93 

92 

94 

93 
72 

98 
67 

98 
72 

98 
67 

90 
65 

85 
68 

68 

72 

72 

92 
72 

90 
70 

92 
70 

92 
72 

90 
70 

85 
70 

87 
69 

88 

70 

88 

70 

90 
68 

91 
68 

91 
70 

90 

70 

91.2 
70.1 

M 1 AM I    DA  I    r KUn 1 

HIN 

72 

76 

80 

78 

87 
78 

89 
79 

88 
77 

91 
75 

93 
76 

90 
78 

87 

75 

86 
72 

87 
73 

86 
76 

87 
78 

87 
75 

86 

75 

85 
77 

87 
78 

87 
79 

87 

77 

88 

79 

86 
78 

85 
79 

86 
79 

87 
75 

87 

75 

86 
74 

8S 
74 

87.2 
76.4 

SOOTH  MIAUI  3  W 

■AX 
HIN 

83 

69 

91 
72 

90 
71 

90 
73 

88 
74 

90 
76 

88 

77 

92 
73 

92 
73 

92 
71 

92 
71 

90 
71 

88 
70 

90 
70 

88 
72 

88 
74 

89 
74 

89 

88 

88 

88 

90 

88 
74 

89 

88 

89 

71 

87 

88 

88 
73 

89.0 
72.3 

OCTOBER  1954 

mCEVILLE 

UAX 
UIN 

92 
69 

93 
70 

94 

68 

99 
72 

92 
68 

92 
70 

90 
69 

88 

56 

87 
61 

89 
65 

88 

59 

89 
61 

91 
67 

90 
66 

81 
50 

79 
41 

70 
38 

72 
38 

73 
40 

74 

40 

76 
36 

78 
39 

79 
41 

80 
40 

82 
46 

82 

SO 

80 

52 

85 
51 

86 
54 

80 
46 

7« 
29 

84.2 

53.2 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

JVLt  1954 

VERO  BEACH  CAA  AIRPORT 

EVAP 

.26 

.37 

.22 

.28 

.25 

.30 

.24 

.24 

.09 

.49 

.23 

.25 

.24 

.19 

.21 

.04 

.04 

.24 

.25 

.28 

.19 

.00 

.42 

.31 

.23 

.22 

.15 

.11 

.11 

.33 

.27 

7.07 

3EPTEUBER  1954 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

.01 

.03 

.18 

.30 

.30 

.27 

.21 

.31 

.23 

.20 

.13 

.16 

.16 

.02 

.04 

.15 

.14 

.02 

.00 

.10 

.30 

.11 

.13 

.10 

.10 

.09 

.13 

.11 

.16 

.15 

4.34 

UAX 

81 

80 

92 

95 

90 

92 

91 

92 

92 

92 

87 

93 

92 

82 

86 

91 

90 

93 

93 

92 

92 

90 

83 

89 

87 

90 

87 

89 

91 

91 

89.5 

UIN 

77 

76 

71 

73 

75 

72 

79 

81 

71 

72 

78 

79 

78 

75 

75 

78 

79 

79 

76 

79 

79 

78 

78 

76 

70 

71 

76 

76 

71 

72 

75.6 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


CORRECTIONS 
MONTH:     JULY  1954 


Punt a  Gorda 


Average  aaxlBua  teaperftture  ahould  be 
93.3;  average  temperature  81.0;  depar- 
ture from  normal  -  0.6;  blgheat  tem- 
perature and  date  97  on  25+. 


Punta  Gorda 


Maximum  temperature  on  26th  should  be 
93;  average  maximum  temperature  93,5. 


Wind  movement  on  31at  should  be  38, 
monthly  total,  1532;  evaporation 
amount  on  3l8t  ahould  be  .19,  monthly 
total,  BS.53. 
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FLORIDA  -  1954 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  year  1954  went  into  the  record  books  as  one  in 
which  there  were  no  hurricanes,  or  even  any  very 
serious  threats.     Both  "Carol"  and  "Hazel"  flirted 
with  the  East  Coast  as  they  roared  northward  to 
wreak  their  fury  elsewhere,  but  presented  no  serious 
threat  to  Florida.     Lack  of  hurricane  attacks,  how- 
ever, did  not  mean  that  the  weather  for  the  year 
was  humdrum  or  uninteresting.     Quite  the  contrary, 
1954  put  on  a  veritable  variety  show  that  included 
extremes  of  heat  and  cold,  of  drought  and  excessive 
rain,  and  even  threw  in  a  snowstorm  for  good  measure. 

TEMPERATURE 

Temperature  for  1954  for  the  State  as  a  whole  was 
slightly  warmer  than  normal,  averaging  71.2°.  The 
highest  temperature  of  the  year,   106°,  was  recorded 
at  Quincy  Experiment  Station,  while  Niceville  was 
at  the  other  extreme  with  a  low  of  18°.  January, 
February  and  April  were  noticeably  warmer  than  normal, 
while  March  was  appreciably  cooler  than  usual;  how- 
ever, no  existing  temperature  records  were  endangered 
during  these  first  four  months  of  the  year.     May  was 
cool,  and  the  95°  maximum  temperature  for  the  month 
tied  1891  and  1934  for  the  lowest  maximum  reading  so 
late  in  the  spring.     June  averaged  slightly  above 
normal,   but  was  a  month  of  extremes  so  far  as  tem- 
perature was  concerned.     The  106°  maximum  for  the 
year  was  recorded  In  June  and  has  been  exceeded  only 
by  the  107°  noted  in  both  1914  and  1930,  and  by  the 
all-time  high  of  109°,   recorded  in  June  1931.  On 
the  other  hand,   the  49°  minimum  for  the  month  tied 
with  the  1933  reading,  and  only  in  1905  and  1931 
were  lower  readings  of  48°  recorded.     The  83.4°  aver- 
age for  August  set  a  new  record  high  for  the  month 
and  stands  as  the  second  warmest  month  ever  experi- 
enced,  being  exceeded  only  by  the  83.6°  record  set 
in  July  1932.     The  104°  maximum  tied  with  five  other 
years  for  second  place  in  the  heat  derby  for  that 
month,  105°  having  been  recorded  in  both  1902  and 
1947.     October  was  another  month  of  near-record 
readings  for  both  maximum  and  minimum  temperatures. 
The  high  of  98°  had  been  exceeded  only  four  times  in 
earlier  years,  while  only  the  1910  reading  of  27° 
and  the  25°  of  1917  were  lower  than  the  28°  recorded 
this  year.     Both  November  and  December  were  colder 
than  usual,  with  December  almost  3°  below  normal. 

PRECIPITATION 

Precipitation  in  1954  was  quite  variable,  ranging 
from  extremely  dry  in  the  northwest  to  quite  wet 
along  most  of  the  lower  East  Coast.     The  smallest 
annual  total,  24.55  Inches  was  measured  at  Cedar 
Key  and  represented  only  54%  of  the  normal  fall. 
The  28.66  inches  at  Pensacola  WB  City,  however,  was 
32.94  inches  below  normal  and  was  only  47%  of  normal 
-  the  lowest  percentage  for  the  State.     Fort  Lauder- 
dale was  the  wettest  spot  from  which  records  were 
received,  reporting  a  total  of  85.80  inches  (132% 
of  normal)  for  the  year.     The  State-wide  average  of 
45.89  was  only  86%  of  the  normal  annual  total.  Pre- 
cipitation over  North  Florida  was  below  normal  every 
month  of  the  year  to  make  it  the  driest  year  of 
record  for  that  section  with  only  63%  of  the  normal 
fall.     Previous  to  this  year  1917  stood  out  with 
73%  of  normal.     In  1931  the  area  east  of  the  Apala- 
chicola  River  had  only  67%  of  normal,   but  the  affected 
area  was  much  smaller  than  in  either  1917  or  1954. 
The  year  started  very  dry  with  the  January  state- 
wide average  being  only  37%  of  normal.     The  cumulative 
percentage  of  normal  rose  steadily  until  it  reached 
85%  in  May,   and  stayed  at  about  that  same  figure 
for  the  rest  of  the  year.     Several  stations  reported 
monthly  totals  in  excess  of  15  inches.     Fort  Lauder- 
dale 7  W  had  16.06  Inches  in  May;   Avon  Park  measured 


18.95  inches  in  June;  Captiva  showed  19.39  inches  in 
July;  Fort  Lauderdale  Bahia-Mar  reported  16.28  Inches 
in  September;   and  Key  West  WB  City  topped  them  all 
with  20.98  inches  in  November.     Most  of  the  Key  West 
total  fell  on  the  13th-14th,  with  a  24-hour  record 
of  19.88  inches  being  set  for  the  station.  This 
record  has  been  exceeded  in  Florida  at  least  once, 
however,  23.22  inches  having  been  recorded  in  a  24- 
hour  period  at  New  Smyrna  on  October  10-11,  1924. 

SNOWFALL 

Snow,  not  oiten  a  factor  in  a  Florida  weather  story, 
attended  the  cold  snap  of  early  March.     On  the  morning 
of  the  6th,  children  were  delighted  and  adults  some- 
what dismayed  by  accumulations  of  4  inches  at  Milton 
Experiment  Station,  3  inches  at  Niceville,  2  inches 
at  Pensacola,  and  1  inch  at  Caryville.     Not  only  was 
the  snow  exceptionally  late  in  the  season,  but  it  was 
the  heaviest  fall  in  Northwest  Florida  since  1899. 

UNUSUAL  PHENOMENA 

A  number  of  thunderstorms,  occurring  mostly  in  April, 
June  and  August,  grew  to  unreasonable  proportions 
and  took  on  violent  characteristics.     Tornadoes  were 
reported  in  February,  April,   June,  July,  August,  and 
September,  and  were  responsible  for  the  death  of  two 
persons.     Lightning  caused  three  deaths,   and  two 
persons  were  killed  in  a  windstorm.     Hail  was  recorded 
at  one  or  more  stations  in  the  State  every  month  during 
the  period  February  through  August,  but  affected  only 
small  areas  and  for  the  most  part  resulted  in  only 
minor  damage  to  crops  and  property.     The  dry  weather 
of  North  Florida  resulted  in  a  serious  forest  fire 
hazard,   and  this  condition  either  persisted  or  became 
worse  as  the  year  progressed.     Large  areas  of  timber 
land  were  burned  and  some  fires  smoldered  for  weeks, 
forcing  fire  crews  to  maintain  a  constant  watch  to 
prevent  spreading. 

CROPS 

The  following  is  an  excerpt  from  a  report  prepared 
by  the  Meteorologist  in  Charge,   Weather  Bureau  Office, 
Jacksonville,   Fla  "Citrus  trees  set  and  de- 
veloped a  heavy  crop  of  fruit  under  weather  conditions 
that  were  very  favorable  except  that  moisture  was 
deficient  in  portions  of  the  northern  part  of  the 
citrus  region  during  the  summer  and  some  fruit  was 
damaged  by  the  freeze  of  December  21st-22nd.  Truck 
crops  suffered  spotty  damage  from  frost  in  February, 
March,  November  and  December,  while  excessive  rains 
in  April  over  the  southern  districts  shortened  the 
spring  harvest  season.     Spring  and  summer  truck  crops 
in  North  Florida  produced  only  poor  to  fair  yields 
because  of  dry  weather.     Truck  growers  on  the  Peninsula 
experienced  very  favorable  weather  conditions  for 
fall  crops  until  the  record  cold  snap  of  November  3rd 
brought  sub-freezing  weather  to  the  upper  Peninsula. 
The  cold  weather  of  November  and  December  retarded 
crop  growth  in  the  southern  portion  of  the  State. 
Pastures  on  the  Peninsula  were  generally  good  until 
early  November  and  fair  to  poor  the  remainder  of  the 
year.     North  Florida  pastures  were  poor  to  fair  at 
the  beginning  of  the  year  and  except  in  scattered 
localities  receiving  substantial  rainfall,  barely  held 
their  own  through  the  summer.     Drought  reduced  most 
pastures  to  a  very  poor  state  by  October,   and  the 
freeze  of  November  3rd  killed  the  small  amounts  of 
grass  that  had  escaped  the  drought.     Yields  of  field 
corn,  peanuts,  soybeans,   sweet  potatoes,  hay  and 
pecans  were  greatly  reduced  by  the  drought." 

Details  of  each  month's  weather  may  be  found  in  the 
individual  monthly  issues  of  this  publication. 
V.  D.  Steves 
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Tibia  1 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


FLOKIDA 


January 


luly 


Augtut 


Novambei  Deoemb«t 


APALACMICOLA  WB  CITY 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

SIC  PINE  KEY  INN 
8L0UNTST0WN  2  SE 
BRAOENTON  EXP  STATION 
BROOKSVILLE  CMIN  MILL 
BUSHNELL  2  E 

CAMP  BLANOING 
CANAL  POINT  USOA 
CAPE   SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 
CARRABELLE 

CEDAR  KEY 
CHIPLEY  3  £ 
CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CLEWI5T0N  U  S  ENG 


COCONUT  GROVE 
COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAYTONA  BEACH 


SW 


DAYTONA  BEACH  WB  AP 
DE  FUNIAK  SPRINGS 
OE  LAND 
DRY  TORTUGAS 
EUSTIS  2  5 

EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 
FERNANOINA  BEACH 
FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MA 
FORT  LAUDERDALE  7  W 
FORT  MYERS  WB  AP 
FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UN  I  V 

GAINESVILLE  3  WSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
MIALEAM 
HIGH  SPRINGS 
HILLIARD 

HOMESTEAD  EXP  STA 

HYPOLUXO 

INVERNESS 

JACKSONVILLE  W8  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 

JACKSONVILLE  wg  CITY 
JASPER  9  ESE 
KEY  WEST  WS  CITY 
KISSIMMEE 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 
LAKE  PLACID  2  SW 

LIVE  OAK   2  ESE 

LOXAHATCHEE 

MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
MARIANNA  CAA  AP 

MARIANNA    |ND  SCHOOL 
MAYO   5  NW 
MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI    BAY  FRONT 

MIAMI  BEACH 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    we  CITY 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MT  PLEASANT 
NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  U  N 

NICEVILLE 
OCALA 

OCAUA  2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WATER  PLANT 

ORLANDO  WB  AIRPORT 
PALATKA 
PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
QUNTA  GORDA 
OUINCY  EXP  STATION 
RAIFORD  STATE  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

ST  PETERSBURG 

SANFOfiO 
SARASOTA 
SECOTAN 

SOUTH  MIAMI    3  W 
STUART 

SUNNILAND 
TALLAHASSEE  W8  AP 
TAMIAMI   TRL  ^.O  MI  BEND 
TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPRINGS 


5.2 
3*'* 


2*5 
5.6 
3.6 


3.0 
2*9 


li9 
2*9 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 

February 

Much 

April 

May 

Jim* 

July 

Auguit 

Saptambar 

Oelobai 

Nov»mb«r 

Decambar 

AnDuol 

StAtiOD 

• 

-s 

• 

1 

• 

•  1 

« 

1 

tt 

1 

1 

0 

1 

1 
1 

• 

1 

itura 

1 

s. 

1 

a 

i 

1 

R 

i 

1 
5 

s. 

a 

1 

I 

g 
I 

1 

t. 

a 

1 

i 

1 

I 

X 

a 

° 

B 

0. 

(5 

a 

a 

a 
• 

a 

• 

Q 

B 
« 

H 

0 

Q 

a 

c 
H 

s 

B 

H 

a 

H 

A 

a 

a 
• 

1 

« 

a 

□ 

a 

H 

TAVERN  I lR 

71.7 

1 

6 

69.9 

8 

72.0 

-  1.3 

78.2 

1 

3 

6C.0 

.5 

dl.3 

-  1.2 

83.0 

.6 

34.6 

.6 

31.7 

- 

7 

78.5 

5 

72.6 

-  1.0 

68.9 

-  2.3 

76.9 

-  .3 

TITUSVILLE  2  W 

0 

64.7 

-  1,3 

74.4 

3 

75.2 

.  3 

80.  2 

.  5 

81.1 

4 

33.0 

1.4 

eo.8 

6 

72.2 

-  2 

2 

64.0 

-  3.0 

57.5 

-  t,  ,^ 

71.6 

TURKEY  MAMMOCK 

83. 5M 

81. IM 

72. 8M 

M 

VERO  8EACM  CAA  AP 

es.i 

6'..3 

65.3 

74.3" 

77.2 

79.5 

81.4 

82.9 

ei.4 

74.4 

66.9 

59.7 

72.7 

WAUCHULA   Z  NW 

62.9 

5 

62.6 

-  I 

0 

64.6 

-  3.5 

73.9 

1 

1 

74. 6M 

2.4 

79. 4M 

-  1.1 

eo.4 

-  1 

1 

81(8 

-  .3 

80.2 

5 

72.  OM 

-  3 

2 

64.4 

-  3.6 

58. 6M 

-  5.1 

71.3 

-  1.8 

WEST  PALM  BEACH 

ea.9 

1 

1 

63.9 

-  1 

6 

6Q.5 

-  1.0 

76.2 

2 

8 

73.4 

1.8 

80.1 

.5 

81.6 

3 

01.3 

5 

77.0 

6 

70.1 

-  2.2 

66.  3M 

-  2.4 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

66.2 

1 

2 

6S.a 

-  1 

9 

68.4 

-  1.6 

76.2 

2 

70.2 

1.1 

ao.5 

-  .1 

82.1 

1 

83.9 

1.7 

81.8 

6 

77.1 

5 

69.6 

-  2.1 

63.1 

-  5.6 

74.6 

WINTER  HAVEN 

64.1 

64.1 

66.1 

75.8 

74. 9M 

79. 8M 

81.7 

83.9 

81.8 

74.1 

65. 4M 

60. 3M 

72.6 

SECTION  AVERAGE 

61.5 

2 

2 

62il 

1 

4 

63.a 

-  1.6 

73.8 

3 

8 

74.5 

1.2 

ao.7 

.7 

ai.8 

5 

83.4 

1.9 

80.8 

1 

72.3 

6 

63.0 

-  1.9 

57.0 

-  2.9 

71.2 

.3 
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T<bl*2 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


FLO* I  DA 
1«S* 


February 


StAtioo 

B 

s 

Q 

Precipitation 

Departure 

Precipitation 

Depart 

0 
■ji 
3 
a 

1 

Departure 

Precipitation 

Departure 

g 

■a 

a 

■g 

Departure 

Precipitation 

Departure 

Precipitation 

Departure 

Precipitation 

s 

■E 
a 
Q 

g 
a. 
£ 

Departure 

Precipitation 

0 

■P 

2^ 
Q 

1 

Precipitation 

] 
( 

C 

Precipitation 

• 

a 

APALACHICOLA  WB  CITY 

*e5 

-2 

.76 

1.61 

-2 

.33 

3.13 

-1 

.79 

.25 

-4,03 

1.54 

-1 

29 

6.01 

54 

9.36 

1  *80 

2.64 

-4*64 

6.20 

-1.45 

1.56 

5« 

2.69 

.24 

i,6o 

-  .69 

3  8^64 

-17. 

34 

ARCADIA 

-1 

.24 

2.95 

.82 

1.29 

-I 

.29 

5.60 

3^69 

9.06 

4 

73 

6.03 

72 

10  .  00 

2*36 

4«01 

-4^50 

9.65 

2*94 

.82 

-2 

97 

2.30 

•  91 

2^30 

42 

55*31 

5. 

15 

AVON  PARK 

1.78 

- 

•  44 

1*96 

- 

•  47 

1.62 

- 

.55 

4.71 

2*34 

3.12 

-1 

40 

18*95 

10 

82 

4.73 

-3*45 

6.31 

-1*52 

6*20 

-  »  47 

1.60 

-2 

44 

1*60 

.04 

1^97 

~  * 

13 

54*55 

2* 

33 

BARTOW 

2«53 

- 

•  12 

2.34 

■ 

■  36 

1«  34 

-1 

•  61 

3^69 

7.82 

3 

00 

5  .24 

-3 

09 

8*85 

*49 

6.07 

-1«98 

2.38 

-4*65 

2.  59 

-I 

04 

4.07 

2.45 

1,34 

90 

51*  19 

-  4. 

12 

BAY  LAKE 

*75 

1*95 

1.65 

3^  13 

4.14 

3  •93 

7.36 

6.60 

6*07 

1*19 

3.94 

1^72 

44*43 

8ELLE  GLAOE  EXP  STA 

•  66 

- 

•  62 

2*61 

1 

•  13 

3.20 

.50 

5^07 

2.13 

6^37 

2 

77 

11*12 

2 

11 

5,44 

-1,46 

6.10 

-1.96 

6.02 

•  61 

2.88 

-1 

96 

1.21 

-1.69 

1^30 

-  « 

02 

54.  16 

1. 

34 

BELLE  GLAOE  HRCN  GATE 

.04 

2^32 

2.13 

7,19 

6  •76 

11*40 

6  .76 

3*95 

6.66 

3.40 

•  84 

1^16 

52*61 

BIG  PINE  KEY  INN 

«02 

2il6 

2.95 

2.76 

;  4.01 

.  6*75 

:   2  •  93 

6*03 

7.63 

6*  51 

6.96 

•  46 

£49*37 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

1.91 

-2 

•  11 

1  •66 

-3 

.11 

4.07 

•  07 

4^29 

•  51 

2«36 

-1 

70 

3  •48 

-3 

27 

7  .94 

•  52 

3*45 

-4*21 

1.51 

-4^67 

2*10 

* 

72 

4.03 

•  87 

1^43 

-2* 

88 

38*24 

-20. 

70 

BONITA  SPGS  2  ESE 

•  40 

2.42 

1*52 

4.07 

5^66 

2*73 

7*  50 

2*71 

13.24 

1*  87 

2^48 

1^63 

46.43 

BRAOENTON  EXP  STATION 

2.94 

3l 

2.06 

- 

72 

1^25 

-1 

•  09 

3.19 

•  88 

10^49 

7 

43 

4*41 

-2 

49 

9*62 

-  *11 

5.93 

-3.65 

8*90 

1^26 

1*68 

-1 

61 

4^5e 

2^69 

1^73 

62 

56.66 

2. 

06 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

•  88 

-1 

77 

1.70 

-1 

•  10 

1^88 

-1 

.19 

2. 17 

-  ,it7 

6.96 

2 

92 

3.11 

-5 

00 

6.62 

-3*01 

5*26 

-3.18 

3  iBO 

-2*39 

1^35 

-1 

96 

1^85 

-  .22 

1^88 

-  • 

91 

37^46 

-18. 

30 

6USHNELL  2  E 

•  89 

-1 

56 

1  .09 

-1 

28 

1*66 

-1 

.23 

2.71 

-  .69 

3 .66 

~ 

21 

1^84 

-5 

92 

11*91 

5^23 

6*61 

.22 

3  tSl 

-2.57 

2<  13 

-1 

05 

1.87 

•  01 

•  70 

-1. 

16 

39*00 

-10, 

23 

CAMP  BLANOlNG 

•  94 

1  •65 

1*74 

5 . 00 

2.21 

1^41 

5.25 

4*10 

6*00 

:  3^87 

2.09 

1^63 

E35«8g 

CANAL  POINT  USOA 

•  35 

U96 

2*71 

7.57 

6.77 

12*78 

8.  08 

6.27 

5*45 

2*95 

•  66 

1.60 

59.09 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

.55 

3^51 

3.70 

4.36 

4.27 

9.38 

10*02 

5*64 

7.74 

2*07 

1.92 

53.48 

CAPTIVA 

.42 

2^62 

2*18 

4,20 

7.17 

3.16 

1  ft*  1  ^ 

6.41 

14.71 

2*32 

2.80 

1.26 

66^64 

CARRABELLE 

.90 

-2 

39 

.89 

-2 

90 

4^29 

.49 

•  38 

-2^7 1 

1  •oy 

62 

2.29 

-2 

76 

10. 10 

3*26 

2.96 

-4.  09 

6^61 

-1*  16 

*92 

-2 

45 

2.19 

-  ,44 

2.83 

-1 

82 

36^44 

-16 

59 

CARYVI LLE 

1.19 

-3 

06 

3  .44 

- 1 

42 

4^66 

.30 

1.65 

-1  ^83 

2.14 

63 

2  .74 

96 

2.74 

-4»  36 

1  ^36 

-6.52 

2.79 

-2^43 

•  65 

-2 

66 

1.69 

-1^26 

3.36 

-1 

67 

26^63 

-28 

31 

CEOAR  KEY 

•  40 

-2 

54 

•  40 

-2 

08 

3  •25 

.16 

!•  60 

•  16 

•  15 

14 

.60 

84 

7.35 

•  03 

2.90 

-5.08 

3  .30 

-2^41 

1*70 

85 

•  80 

-  .68 

2.00 

96 

24^  55 

-20 

75 

CHATTAHOOCHEE   1  W 

1.46 

U64 

2.77 

1*25 

2*00 

5*37 

2.71 

3^76 

*68 

1*04 

2.64 

1.75 

27.27 

CHIPLEY  3  E 

•  94 

-3 

55 

3.57 

-1 

•  13 

2.77 

-2 

.57 

2^29 

-2*55 

17 

1*49 

-3 

62 

5  •  51 

-1*69 

1^27 

-4.62 

1  •  87 

-3^29 

3*03 

35 

1.83 

-1^82 

3.00 

-2 

08 

29^66 

-28 

74 

CLEARWATER  BEACH 

1  .23 

2  •  34 

1.89 

2  ^63 

2  .75 

^*ftR 

10^31 

8^73 

1*17 

2.98 

1.30 

45.20 

CLERMONT  6  S 

•  85 

5  1 

2.12 

•  42 

1.28 

-1.52 

•  86 

1.27 

-3 

19 

6  .06 

88 

-  ft  *  7 

*98 

3  •  11 

-4.39 

4*23 

-2^00 

3*02 

~ 

19 

2*30 

•  69 

1.69 

63 

35*63 

-13 

92 

CLEWI STON 

•  32 

1 .97 

2.52 

6«  23 

6.64 

10 .43 

'     •  ^ 

7.14 

?•  65 

2^01 

2*07 

U79 

£56^55 

CLEWISTON  U  S  ENG 

.38 

1.55 

2.66 

6,71 

6^34 

9.96 

9.66 

5.59 

10^55 

2^47 

2.30 

1,69 

60*08 

COCONUT  GROVE   7  S 

.53 

-2 

17 

•  97 

~ 

73 

.96 

4.77 

1^41 

49 

9.31 

a*i  7 

t*oa 

-1*90 

-  .31 

3.57 

-5 

29 

2*47 

.23 

•  27 

ot 

60.45 

5 

35 

COMPASS  LAKE 

1*13 

-3 

14 

•  01 

-1 

.03 

3*07 

•  80 

•  06 

1  •  15 

-4 

'?*7ft 

3.99 

2.07 

1«41 

-4.43 

2.  39 

45 

2*53 

-  .44 

1»94 

92 

33.66 

-23 

06 

CRESCENT  CITY  2  SW 

•  57 

83 

3  .OS 

*  14 

2.27 

-1 

.02 

•  86 

2  •  16 

48 

4.52 

~2 

57 

-2  •  70 

2  ^48 

-4»  08 

4^45 

-1.35 

6.49 

Z 

36 

2*63 

.91 

1  tdQ 

-1 

01 

37.97 

-12 

77 

CROSS  CITY  CAA  AP 

•  56 

U24 

3^90 

2^12 

4.41 

3.61 

17  *  18 
* 

4.8 

5.89 

1 .07 

1*02 

2.68 

48*52 

OANIA  4  WNW 

.71 

2.47 

2.29 

5.81 

14.47 

6«39 

9*65 

1.97 

10^44 

5.26 

10*57 

.59 

E72.62 

OAYTONA  BEACH 

.44 

•  75 

2.58 

5.31 

2.03 

3.42 

a  *fift 

1*11 

3*73 

8^19 

4*05 

1*26 

37.731 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

•  37 

-1 

73 

•  86 

54 

2.33 

-1 

.29 

6.  29 

^*^A 

06 

2  .35 

-4 

34 

3.  50 

-3*61 

3*04 

-2.78 

1  •  88 

-4  •64 

4.91 

98 

3*96 

1.71 

1 ,24 

33^96 

-17 

11 

0£  FUNIAK  SPRINGS 

1.45 

-3 

05 

4.61 

-1 

3  •  58 

-2 

05 

-2.53 

5^06 

44 

?  *afl 

-3 

89 

1  ?  *  ^0 

-3  •SS 

^  '  In 

-6.  05 

4*67 

-1.07 

1 .  58 

-2 

04 

2.89 

-  ,69 

3^41 

~J 

92 

37^80 

-27 

90 

DE  LAND 

■  77 

-1 

72 

.93 

66 

2.43 

•  69 

2.68 

.12 

1.62 

-3 

10 

1*88 

-5 

74 

* 

4^48 

^* 

-1.45 

5*67 

-1.01 

4.41 

27 

2.66 

•  80 

1*58 

-1 

00 

42^  12 

-11 

24 

DRY  TORTUGAS 

•  60 

4.95 

3.23 

1.57 

5.63 
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3.01 

4.35 

13.32 

8*77 

10.40 

2.95 

8.31 

5^04 

4.63 

•  24 

64.79 

PLANT  CITY 

1.03 

-1 

35 

1.60 

75 

1.72 

-1 

.09 

1.96 

•  01 

5.04 

.51 

10^70 

3 

12 

u.a 

3^42 

4.08 

-4^17 

7.05 

1.11 

1^66 

-1 

•  31 

3.43 

1,93 

1(66 

91 

91.13 

•  92 

POMPANO  BEACM 

.58 

1.70 

2.56 

7^15 

9.44 

12^31 

9^52 

4*26 

9.96 

4.26 

11^60 

.79 

74.13 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

•  00 

2^29 

2.51 

6^87 

4.16 

10^51 

5.30 

2*34 

7*51 

3.33 

1*05 

1^44 

47.31 

September 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 

Febni&ry 

Maicb 

April 

May 

July 

August 

September 

October 

AnDual 

Station 

0 
■S3 

S 

a 

1 

« 
Q 

0 

■a 
S 
a 

s 

(C 

• 

Q 

o 

•a 

a 

i 

• 

Q 

Precipitabon 

Q 

Precipitabon 

• 

Q 

o 

•s 
S 
a. 
I 
£. 

PrecipitatioD 

c 

1 
« 

a 

0 

s 

5. 
£ 

« 

a 

a 
o 
•n 
S 
a 

i 

£ 

e 

! 
« 

Q 

0 

a 

a 

5. 

s 

£ 



i 

£ 

§ 
1 

e 

£ 

0 

•a 
S 
a 

i 

£ 

& 

PUNTA  GORDA 
QUINCV  EXP  STATION 
RAIFORD  sraic  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGES  STA 
SAINT  AUGUSTINE 

•  3e 

2.39 

•  56 
U70 

■  63 

-1.86 
-2.09 
-2.06 

-U81 

2^03 
2.26 

2.69 
1.99 

.20 
-2.31 
-1.82 

-1.22 

•  9i 
2.27 
U93 
3^63 
2^  16 

-1.24 
-2^  12 
-1^57 

-U08 

4^12 
2.16 
4.53 
6.94 
1.12 

1.9! 
-1,55 
1,76 

-l.iO 

5.54 
1.97 
1.63 
12.70 
1.56 

1.43 
-2.19 
-2.33 

-2.02 

6.35 
2  .34 
3.64 
8.73 
1.01 

-3.44 
-2.77 

-4.70 

11. UI 
4.14 
5.63 
8^23 
4^47 

-2.93 
-1.49 

-1.37 

5.33 
3.22 
4.98 
6.06 
.40 

-2.90 
-1.59 

-4.67 

11.26 
3.44 
9.02 
9.08 
6,72 

.04 
-1.64 
3.96 

.46 

2.52 

1.46 
1.64 
2.29 
6.97 

-1.4b 
-1.51 
-1.16 

1.93 

1.40 
2.43 
.19 
1.32 
4.64 

-  ,ii 

-  .61 
-1.44 

2.53 

1.53 

1.94 
1.65 
.53 
2.47 

-  ,ii 

-U84 

-  ,66 

49.33 
30.02 
37.05 
64.10 
34.  14 

-  1,43 
-26.00 
-12.39 

-14.11 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  $£ 

ST  PETERSBURG 

SANFORD 

SARASOTA 

■  63 
•  90 
2.7S 
1.3« 

2,i'. 

-2.31 
-3.20 
•  12 
-1.01 

1.49 
1.10 
2.49 
•  93 
1.60 

-1.26 
-2.52 
-  .31 

-1.38 

2.17 
2.10 
3.00 
1.S3 
1.13 

-1^00 
-3.44 
.42 
-  .91 

3.15 
1.47 
2.89 
4.63 
3.59 

.83 
-2.61 
.62 
2.42 

5.07 
4.90 
4.55 
1.29 
6.56 

•  80 
U63 
1.48 
-2.71 

6.60 
3.35 
6^60 
3.51 
4.05 

-1.64 
-3.37 
.70 
-3.97 

11  .36 
6,56 
13.64 
10,90 
10.33 

3.26 
•  46 
4^45 
3.27 

4,69 
5,15 
11.16 
4,26 
9,50 

-4,08 
-2.59 
1,90 
-2.84 

3,79 
2,46 
11,17 
7,49 

11,37 

-2.82 
-2.98 
3.45 
1.50 

.96 
2.10 
3.89 
5. 19 

U16 

-2^64 
-1^89 
.66 
•  93 

2^78 
•  67 
5^06 
2^36 
3.70 

.70 
-2.53 
3^20 
•  59 

2.31 
2.47 
2,90 
1,67 
1.77 

-  .30 
-1.94 

.19 

-  .40 

45.02 
32.63 
70^12 
E45^60 
99^30 

-10.48 
-24.96 
16.88 
-  4.91 

SECOTAN 

SOUTH  MIAMI   3  W 
STUART 
SUNN  I LANO 
TALLAHASSEE  WB  AP 

.81 

.33 
.50 
.79 

-3^06 

2^<>2 

3.31 
2.7<, 
1.69 

-2.35 

2.1'. 

4.37 
3.20 
2.22 

-2.85 

2,62 

4.01 
5.70 
1,02 

-3.47 

3^46 

6^77 
11.02 
3.12 

-  .64 

5.02 

10.36 
11.66 
5.26 

-1.46 

9.46 
12.10 
7.80 
4.17 
5.97 

-1,90 

9,14 
3,38 
8,88 
7,10 
3,26 

-3.66 

6,32 
8,52 
12,27 
11,19 
2,82 

-2.54 

•  61 
'5^42 
6^75 
2.78 
1.79 

-  .99 

•  93 
3.42 
4.20 

.80 
1.20 

-1.32 

4.14 
.16 
1.01 
1.31 
1.64 

-1.64 

47,07 

70,06 
62,17 
30,98 

-25.66 

TAMIAMI   TRL  '-O  Ml  BEND 
TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPRINGS 
TAVERN  I ER 
TITUSVILLE  2  W 

.23 
.99 
.60 
.99 
1.12 

-1.00 
-1.56 
-  .91 
-1.33 

i.«e 

1.56 
1.96 
3.01 
1.28 

-  ,92 

-  .76 
1.31 

-1,42 

2.78 
2.01 
1^95 
2^89 
2^03 

-1.11 

-  ^62 
1,29 

-  ,75 

3,64 
2,48 
2.66 
3.76 
2,70 

-  .03 

•  73 
2^09 

•  63 

6.67 
5.90 
3.16 
5.52 
4.76 

2.61 
.09 
1.32 
-  .11 

8.74 
4.57 
2.62 
6.29 
6.02 

-3.20 
-3.14 
1.97 
1.60 

7^24 
6,73 
9^41 
2  •56 
8^64 

-U3e 

•  93 
-  .54 
1.31 

5,21 
4,73 
7^61 
7.20 
2,28 

-3,33 
-1,55 
1,93 
-4,26 

10,16 
6,35 
7^44 
6^29 
6.10 

-  •  10 
.53 

-1^38 

-  ^77 

•  98 

•  63 
.97 

4.51 
5.99 

-2^51 
-2^23 
-3^51 
.36 

1|98 
5^36 
3^29 
6.73 
2.97 

4.34 
1.25 
4.29 
.89 

.66 
1.85 
1,74 

.49 
2.20 

-  .11 

-  .66 
-1.03 

-  .47 

49,99 

43,77 
50,25 

-  7.43 
6.83 

TURKEY  HAMMOCK 

VERO  BEACH  CAA  AP 

WAUCHULA   2  NW 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

1.30 
1.62 
2.02 
1.59 

-  .68 
-1.05 

-  .89 

1.96 
2.77 
1.93 
2.68 

.55 
-1.05 
.47 

1.33 
1.19 
4.35 
3.32 

-  .99 
■  97 
.  10 

5,60 
4.14 
7.99 
10.60 

2^26 
3^97 
6^67 

3.90 
11.32 
7.24 
7.87 

6*85 
2.45 
2.61 

8.66 
11.37 
12.26 
13.57 

3.13 
4.27 
5.66 

6^54 
6^61 
14^09 

1U78 

-1.61 
6.03 
5.06 

5,45 
2,62 
6,06 
:  4.29 
3.62 

-  .20 
-2,05 
-3.78 

i.es 

10.56 
6^00 
10^15 
11^00 

-1.44 
1.16 
1.66 

3.90 
5.49 
2.67 
3.23 
2^82 

-  .81 
-6.86 
-5^50 

6.40 
2>23 
3^93 
3^21 

1.01 
.47 
.22 

.84 
2.10 
.88 
■  95 

.32 
-1.62 
-1.25 

55,92 
60,80 
£72,35 
73,21 

8.39 
6^71 
11.49 

•  WINTER  HAVEN 

1.3S 

1.25 

1.48 

1,96 

5.06 

5.74 

5^72 

3.09 

7^73 

1.43 

2^64 

1.16 

36,68 

SECTION  AVERAGE 

.99 

-U70 

2.02 

-1.02 

2.43 

-  .92 

3.47 

.40 

4.64 

.79 

5.73 

-  .92 

7.59 

.13 

4.55 

-2.53 

6^62 

-  .25 

3.17 

-1.06 

2^95 

.71 

1.73 

-1.07 

45.89 

-  7.46 

T  CHAWGE3  III  STATION  NAMES 


NEV  NAUE 

OLD  NAUE 

DATE 

BITHLO 

CHRISTMAS  7  WNW 

January 

1954 

BRADENTON  EXP 

STATION 

BRADENTON 

August 

1954 

CHATTAHOOCHEE 

1  W 

CHATTAHOOCHEE 

June 

1954 

FT  LAUDERDALE 

EXP  STATION 

FT  LAUDERDALE  7  » 

December 

1954 

GRACEVILLE 

GRACEVILLE  3  E 

November 

1954 

MELBOURNE 

MELBOURNE  WB  AP 

January 

1954 

OCALA  2  NE 

OCALA  AIRPORT 

January 

1954 

RELOCATIONS 

BOCA  RATON 

All  equipment  moved  0.6  mile  NE 

April 

16. 

1954 

BRADENTON  EXP 

STATION 

All  equipment  moved  1.7  miles  E 

August 

1. 

1954 

CARYVILLE 

All  equipment  moved  0.4  mile  NW 

July 

13, 

1954 

GAINESVILLE  3 

WSH 

All  equipment  moved  0.7  mile  w 

November 

I . 

1954 

GRACEVILLE 

Recording  gage  moved  225  ft.  S 

Hay 

14. 

1954 

All  equipment  moved  3  miles  WNW 

Novemljer 

4  . 

1954 

GRAPE  HAHUOCK 

C  P  RANCH 

All  equipment  moved  4.2  miles  E 

to  Turkey  Hammock 

August 

I, 

1954 

HART  LAKE 

All  equipment  moved  1/4  mile  S 

April 

S, 

19S4 

UELBOURNE 

All  equipment  moved  2.5  miles  SE 

January 

6, 

19M 

SAINT  AUGUSTINE 

All  equipment  moved  0.6  mile  W 

April 

12, 

1954 

STUART 

All  equipment  moved  0.2  mile  SSW 

January 

1, 

1954 

VENICE 

Recording  gage  moved  0.3  mile  E 

July 

30, 

1954 

S««  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  Florida 


Station 

Highest  1 

Date 

Lowest 

Date  j 

1 

Last 

spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16'  or 
below 

20*  or 
below 

24'  or 
below 

28*  or 
below 

32' 
belo 

or 

32"  or 
below 

28'  or 
below 

24'  or 
below 

20'  or 
below 

16"  or 
below 

2 

0 

h 

20'  or  below 

24*  or  below 

2B-  or  below 

0 

ja 

o 

eg 
(n 

Date 

Temp. 

Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Date 

Temp. 

Date 

o. 

J 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

§•  • 

-<  o 

Temp. 

APALACniCOLA  wB  CITY 

None 

N  ne 

11-  3 

32 

None 

Non 

None 

None 

AHLAUl A 

i  cn 

12~21 

one 

None 

None 

None 

12-21 

32 

None 

None 

None 

None 

AVON  PARK 

1  q*: 

7  IS* 

?9 

12-21 

None 

None 

None 

None 

12-21 

32 

None 

None 

None 

None 

BARTOW 

g- 

7~  1 

2^ 

None 

None 

None 

None 

None 

12-11 

30 

None 

None 

None 

None 

BELLE  GL<U)E  EXP  STA 

95 

8-29 

31 

12-22 

None 

None 

None 

None 

None 

12-21 

32 

None 

None 

None 

None 

BIG  PINE  KEY  INN 

None 

None 

one 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

BLOUNTSTOffN  2  SE 

101 

1  9~90 

None 

3-  7 

28 

3-16 

31 

11-  3 

26 

11-  3 

26 

12-20 

23 

None 

None 

241 

232 

BRADENTON  EXP  STATION 

oa 

10  11 

„ 

None 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

96 

6  29 

31 

12     7  + 

None 

None 

None 

None 

32 

31 

None 

None 

None 

None 

275 

BU3HNELL  2  E 

99 

6-30 

24 

12-21 

None 

None 

None 

None 

3-  8 

32 

11-  1 

30 

12-11 

26 

12-21 

24 

None 

None 

_ 

_ 

- 

- 

238 

CAUP  BLAND I NG 

102 

8 

24 

11-  3 

„  ^ 

None 

N  n 

one 

None 

3-17 

31 

11-  2 

32 

11-  3 

24 

11-  3 

24 

None 

None 

230 

96 

8~  6+ 

None 

N  ne 

None 

None 

94 

7-  9  + 

35 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

CAPTIVA 

95 

7-  1  + 

43 

12-20+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

CARRABELLE 

103 

8-28 

23 

12-20 

None 

None 

None 

None 

3-  7 

31 

11-  3 

25 

11-  3 

25 

12-16 

24 

None 

None 

- 

- 

- 

241 

99 

S-  4+ 

29 

12-  7 

None 

None 

None 

11-  3 

32 

None 

None 

None 

None 

103 

6-28 

23 

11-  3  + 

None 

None 

None 

3-  7 

28 

3-  7 

28 

10-31 

31 

11-  3 

23 

11-  3 

23 

None 

None 

241 

238 

^LJUnVAi  fin  DfjACn 

92 

8-13+ 

35 

12-  7 

None 

None 

None 

None 

None 

CLERMONT  6  S 

99 

8-27 

30 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

12-20 

32 

None 

None 

None 

None 

CLEWISTON  U  S  ENG 

97 

8-28 

37 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

93 

8-28 

34 

12-22 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

COUPASS  LAKE 

104 

6-28 

20 

12-20 

None 

None 

None 

3-  7 

26 

3-16 

32 

10-31 

31 

11-  3 

26 

12-16 

22 

12-20  2 

)  None 

241 

229 

102 

8-  6+ 

27 

12-21 

None 

None 

None 

3-  7 

31 

11-  3 

30 

12-20 

28 

None 

_ 

241 

CROSS  CITY  CAA  AP 

98 

6-  9+ 

21 

12-21 

None 

None 

None 

3-  7 

28 

3-17 

29 

11-  3 

30 

12-  4 

28 

12-11 

23 

None 

None 

_ 

272 

231 

DAYTONA  BEACH 

100 

6-11  + 

30 

12-20 

None 

None 

None 

None 

None 

12-20 

30 

None 

None 

None 

None 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

99 

6-28 

27 

12-21 

None 

None 

None 

None 

3-  8 

32 

12-16 

29 

12-20 

28 

None 

None 

None 

283 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

104 

6-28+ 

22 

12-20 

None 

None 

None 

2-  8 

23 

3-16 

31 

11-  3 

25 

11-  3 

25 

12-20 

22 

None 

z 

268 

232 

DE  LAND 

99 

6-11 

26 

12-21 

None 

None 

None 

3-  8 

32 

12-  4 

32 

12-20 

28 

None 

None 

_ 

271 

DRY  TORTUGAS 

94 

7-  7 

57 

3-  7+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

EUSTIS  2  S 

100 

6-27+ 

28 

12-11 

None 

None 

None 

None 

None 

12-11 

28 

12-11 

28 

None 

None 

None 

EVERGLADES 

96 

8-  4 

39 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

FEDERAL  POINT 

103 

6-28+ 

30 

12-22 

None 

None 

None 

None 

11-  3 

32 

None 

None 

None 

None 

FELLSHERE 

99 

8-26 

32 

12-20+ 

None 

None 

None 

None 

12-20 

32 

None 

None 

None 

FERNAiroiNA  BEACH 

100 

6-28 

29 

11-  3 

None 

None 

None 

None 

3-  7 

32 

11-  3 

29 

None 

None 

None 

None 

_ 

241 

FORT  LAUDERDALE 

98 

8-  6 

35 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

FT  LAUDERDALE  BAUIA  UAR 

96 

8-28 

39 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

FORT  LAUDERDALE  7  W 

97 

8-  5+ 

34 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

-  - 

PORT  UYERS  WB  AP 

96 

8-  5 

37 

12-22 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

FORT  PIERCE 

95 

8-28 

33 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

GAINESVILLE  UNI 

100 

8-19 

27 

12-20+ 

None 

None 

None 

None 

1-12 

31 

11-  3 

29 

12-  7 

28 

None 

None 

None 

_ 

_ 

- 

295 

GAINESVILLE  3  WSW 

100 

8-12  + 

23 

12-20+ 

None 

None 

None 

1-12 

28 

3-17 

29 

11-  1 

31 

11-  3 

28 

12-20 

23 

None 

None 

_ 

295 

229 

GLEN  ST  UARY  NURSERIES 

23 

12-21 

None 

None 

None 

3-17 

27 

3-17 

27 

10-31 

32 

11-  3 

25 

12-11 

24 

None 

None 

- 

- 

231 

228 

HIALEAR 

95 

8-  4 

37 

12-20 

None 

None 

None 

None 

None 

HIGH  SPRINGS 

101 

6-10+ 

23 

12-21 

None 

None 

None 

None 

3-17 

30 

11-  1 

32 

11-  3 

24 

11-  3 

24 

None 

None 

_ 

229 

BILLIARD 

105 

6-28 

22 

12-11 

None 

None 

None 

3-17 

27 

3-17 

27 

10-31 

30 

11-  1 

28 

11-  3 

23 

None 

None 

_ 

229 

228 

HOMESTEAD  EXP  STA 

96 

8-  6  + 

30 

12-22 

None 

None 

None 

None 

None 

12-22 

30 

None 

None 

None 

None 

HYPOLUXO 

95 

7-23+ 

33 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

INVERNESS 

98 

6-30+ 

26 

12-20+ 

None 

None 

None 

None 

3-  8 

32 

12-°7 

31 

12-16 

26 

None 

None 

None 

_ 

274 

JACKSONVILLE  WB  AP 

103 

6-28 

28 

12-  7 

None 

None 

None 

None 

3-17 

31 

11-  3 

29 

12-  7 

28 

None 

None 

None 

_ 

231 

JACKSONVILLE  BEACH 

102 

6-28 

28 

12-20+ 

None 

None 

None 

None 

3-16 

31 

11-  3 

29 

12-20 

28 

None 

None 

None 

_ 

- 

232 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

101 

6-28 

29 

12-  7 

None 

None 

None 

None 

None 

11-  3 

30 

None 

None 

None 

None 

JASPER  9  ESE 

104 

6-  9+ 

21 

12-21 

None 

None 

None 

3-  7 

28 

3-17 

29 

10-17 

31 

11-  3 

24 

11-  3 

24 

None 

None 

241 

214 

KEY  WEST  WB  CITY 

95 

8-10 

49 

12-23 

None 

None 

None 

None 

None 

KISSIUHEE 

99 

8-18 

28 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

12-11 

30 

12-21 

28 

None 

None 

None 

LA  BELLE 

97 

7-31+ 

32 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

12-21 

32 

None 

None 

None 

None 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

97 

6-10+ 

28 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

12-11 

29 

12-21 

28 

None 

None 

None 

LAKE  CITY  2  E 

105 

6-10 

23 

12-21 

None 

None 

None 

None 

3-17 

31 

11-  1 

31 

11-  3 

26 

12-21 

23 

None 

None 

229 

LAKE  HIAWASSE 

98 

8-19 

30 

12-20+ 

None 

None 

None 

None 

12-11 

32 

None 

None 

LAKELAND  WB  CITY 

97 

8-18 

34 

12-  7+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

LAKE  PLACID  2  SW 

98 

8-  5+ 

31 

12-16 

None 

None 

None 

None 

1-  8 

32 

12-16 

31 

None 

None 

None 

None 

_ 

- 

342 

LIVE  OAK  2  ESE 

101 

8-26 

22 

12-21 

None 

None 

None 

None 

3-17 

32 

11-  1 

32 

11-  3 

26 

12-21 

22 

None 

None 

229 

LOXAHATCHEE 

96 

8-20+ 

29 

12-21 

None 

None 

None 

None 

12-21 

29 

None 

None 

HAD I SON 

102 

8-  6 

25 

11-  3  + 

None 

None 

None 

None 

3-  7 

30 

11-  3 

25 

11-  3 

25 

None 

None 

_ 

241 

MARATHON  VACA  KEY 

94 

8-10+ 

45 

12-22 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

MARIANNA  CAA  AP 

104 

6-28 

24 

12-20+ 

None 

None 

None 

3-  7 

28 

28 

ll-°3 

26 

ll-°3 

26 

12-20 

24 

None 

None 

_ 

241 

241 

MAR  I  ANNA  INTJ  SCHOOL 

105 

6-28 

23 

12-16+ 

None 

None 

None 

None 

3-  7 

30 

11-  1 

31 

11-  3 

28 

12-16 

23 

None 

None 

239 

MAYO  5  NW 

101 

6-10+ 

22 

12-21 

None 

None 

3-17 

31 

11-  3 

26 

11-  3 

28 

12-11 

24 

None 

None 

231 

MELBOURNE 

97 

6-28+ 

34 

12-20 

None 

None 

None 

None 

None 

MERRITT  ISLAND 

99 

6-28 

34 

12-20 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

MIAMI   BAY  FRONT 

95 

8-27 

41 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

MIAMI  BEACH 

96 

8-27 

44 

12-21 

None 

None 

None 

None 

N  ne 

N  n 

Non 

None 

MIAMI  WB  AIRPORT 

98 

8-  6 

41 

12-21+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

MIAMI  WB  CITY 

94 

8-27 

40 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

MILTON  EXP  STATION 

103 

6-29 

21 

12-20 

None 

None 

None 

3-  7 

28 

3-16 

32 

10-31 

26 

10-31 

28 

11-  3 

24 

None 

None 

238 

229 

MONTI CELLO 

104 

6-10+ 

24 

12-20 

None 

None 

None 

1-  7 

28 

3-  7 

29 

11-  3 

25 

11-  3 

25 

12-20 

24 

None 

None 

300 

241 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

95 

6-12+ 

33 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

yOUNTAIN  LAKE 

98 

8-28 

28 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

12-11 

30 

12-21 

26 

None 

None 

None 

MT  PLEASANT 

103 

8-28+ 

23 

12-20 

None 

None 

3-  7 

27 

3-17 

31 

11-  3 

25 

11-  3 

25 

12-20 

23 

None 

None 

241 

231 

NAPLES 

95 

8-13 

38 

12-22+ 

None 

None 

None 

None 

None 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

100 

6-28 

28 

12-20+ 

None 

None 

None 

None 

None 

12-20 

28 

12-20 

26 

None 

None 

None 

MICEVILLE 

102 

9-  1 

18 

12-21 

None 

None 

None 

3-  7 

28 

3-17 

32 

10-31 

29 

11-  3 

23 

11-  3 

23 

12-20  1 

3  None 

241 

228 

OCALA 

100 

6-10 

29 

12-20+ 

None 

None 

None 

None 

3-  7 

32 

11-  3 

32 

None 

None 

None 

None 

241 

OCALA  2  NE 

101 

6-10 

23 

12-21 

None 

None 

None 

3-17 

26 

3-17 

28 

11-  1 

30 

12-11 

25 

12-20 

24 

None 

None 

269 

229 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

94 

8"  5 

33 

12-23 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

ORLANDO  WATER  PLANT 

99 

8-18 

32 

12-20 

None 

None 

None 

None 

None 

12-20 

32 

None 

None 

None 

None 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

97 

6-10+ 

30 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

12-20 

31 

None 

None 

None 

None 

PALATKA 

104 

6-28 

29 

12-20 

None 

None 

None 

None 

None 

11-  3 

30 

None 

None 

None 

None 

PANAMA  CITY 

99 

8-11  + 

27 

12-20 

None 

None 

None 

None 

3-  7 

32 

11-  3 

29 

12-20 

27 

None 

None 

None 

241 

PEN3AC0LA  CAA  AP 

101 

6-28+ 

26 

12-20 

None 

None 

None 

None 

3-  4 

32 

11-  3 

29 

12-20 

28 

None 

None 

None 

244 

PENSACOLA  WB  C ITY 

99 

8-  7+ 

29 

2-  8 

None 

None 

None 

None 

2-  8 

29 

11-  3 

31 

None 

None 

None 

None 

268 

PLANT  CITY 

96 

6-30+ 

31 

12-11+ 

None 

None 

None 

)(one 

None 

12-11 

31 

None 

None 

None 

None 

POUPAHO  BEACH 

95 

8-  6 

33 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

PUNTA  GORDA 

97 

8-13 

37 

12-22 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

QUIMCY  EXP  STATION 

106 

6-28 

24 

12-  7  + 

None 

None 

None 

1-  7 

28 

3-  7 

31 

11-  3 

26 

11-  3 

26 

12-  7 

24 

None 

None 

300 

241 

RAIFORD  STATE  PRISON 

101 

8-  19 

20 

12-21 

None 

None 

None 

None 

3-17 

30  1 

11-  1  1 

30 

11-  3 

26 

12-11 

22 

12-21  2 

}  None 

229 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  162  - 


Table  3— Continued 


Highest 

Ddte 

Lowest 

LsBt 

sp 

First  fall  minimum  ol 

Number  of  dayi 
between  dates 

o 

16'  or 
below 

20'  or 
below 

24'  or 
below 

28'  or 
below 

32*  or 
below 

32*  or 
below 

28'  or 
below 

24*  or 

below 

20'  or 
below 

16'  or 
below 

i 

Q 

1 

0 

1 

3 

s 

o 

1 

S 
1 

J 

00 
N 

i 
1 
ji 

0 

cn 

« 

s 

d 
B 
f2 

& 

a 
B 
« 

H 

« 
& 

Q, 

B 

« 

d 

a 
« 

H 

0) 

& 

d 

a 
(2 

& 

d 

a 

» 
Q 

0. 

B 

5 
& 

d 

a 

e 

H 

c 

1 

^  1 

d 
B 

DflVAI     DAI  U    n&NniCTl  Wlk 

97 

8-  6 

35 

12  21+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

SA I NT  AUGU  ST I NE 

102 

6-28 

27 

12-20 

None 

None 

None 

None 

None 

11-  3 

29 

12-20 

27 

None 

None 

None 

SAINT  LEO 

96 

6-27+ 

30 

None 

None 

None 

None 

None 

12-  7 

32 

None 

None 

None 

None 

SAINT  EARKS  6  SE 

98 

8-  6+ 

24 

12-  7 

None 

None 

None 

None 

3-17 

30 

11-  3 

31 

12-  7 

24 

12-  7 

24 

None 

None 

- 

- 

- 

- 

231 

ST  PETERSBURG 

96 

8-13+ 

36 

12-  7 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

SANFORO 

98 

6-11 

- 

None 

None 

None 

None 

3-  8 

32 

_ 

_ 

None 

None 

None 

SARASOTA 

95 

7-  2+ 

34 

12-11+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

SECOTAN 

100 

6-10+ 

20 

12-21 

None 

None 

None 

3-16 

27 

3-17 

31 

10-17 

31 

11-  3 

24 

11-  3 

24 

12-21  2 

}  None 

- 

232 

214 

SOUTH  MIAMI  3  W 

96 

8-  6 

32 

12-22 

None 

None 

None 

None 

None 

12-22 

32 

None 

None 

None 

None 

STUART 

97 

7-20 

36 

2-  9 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

SUNNILANI) 

95 

8-  5 

33 

12-22 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

Nona 

None 

None 

TALLAHASSEE  WB  AP 

100 

6-28 

24 

12-20+ 

None 

None 

None 

None 

3-  7 

30 

11-  3 

29 

12-  7 

27 

12-20 

24 

None 

None 

- 

- 

- 

241 

TAMIAMI  TRL  40  HI  BEND 

97 

8-  4 

42 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

TAMPA  WB  AIRPORT 

94 

6-  9+ 

35 

12-  7+ 

NoDe 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

TARPON  SPRINGS 

95 

7-  1+ 

33 

12-  7+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

TAVERNIER 

96 

8-21 

48 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

TITUSVILLE  2  W 

101 

7-22 

27 

12-20 

None 

None 

None 

None 

None 

12-16 

31 

12-20 

27 

None 

None 

None 

TURKEY  HAMMOCK 

: 

VERO  BEACH    CAA  AP 

95 

7-22 

34 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

lAOOHULA  2  N¥ 

96 

7-  3+ 

29 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

12-20 

30 

None 

None 

None 

None 

WEST  PALM  BEACH 

39 

12-21 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

97 

6-11 

38 

12-21+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

WINTER  HAVEN 

96 

7-  1  + 

34 

12-22 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Table  4 


StstioD 

Ian. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct. 

Nov. 

Dec 

Annus] 

BAY  LAKE 

EVAP 

3.14 

3.77 

5.36 

6.55 

B7.49 

6.51 

5.82 

6.19 

5.40 

5.91 

3.54 

2.89 

62.57 

DEP 

BELLE  GLADE  EXPERIMENT  STATION 

EVAP 

DEP 

^!33 

*!25 

-^!21 

-  !75 

-^!57 

^!04 

*!45 

^iso 

!ll 

!l6 

^!46 

"iio 

WIND 

5077 

4488 

B3922 

3890 

2712 

3295 

3320 

B3938 

84861 

84360 

B4398 

BSLLE  GLADE  HRN  GATE  4  (a) 

EVAP 

3.08 

3.74 

4.98 

4.18 

5.15 

B3.74 

3.97 

4.64 

3.72 

4.72 

3.  50 

DEP 

.33 

.00 

-  .04 

-1.80 

-  .55 

-1.12 

-  .64 

-  .21 

-  .38 

.62 

.26 

CLEWISTON  U  S  ENGINEERS  (a) 

BVAP 

2.98 

4.03 

5.62 

5.73 

6.54 

B5.26 

4.87 

5.96 

4.34 

5.10 

3.84 

2.79 

57.06 

DEP 

.26 

.47 

.92 

.06 

.48 

-  .02 

-  .37 

.84 

-  .31 

.57 

.49 

.12 

3.61 

MAX 

75.3 

74.9 

83.4 

8B.4 

87.6 

91.1 

92.2 

93.3 

89.5 

83.3 

74.5 

68.4 

83.5 

HIN 

60.7 

61.2 

63.1 

74.0 

75.0 

78.7 

79.8 

80.5 

75.6 

71.8 

64.1 

56.7 

70.1 

FORT  LAUDERDALE  7  W 

EVAP 

3.74 

4.30 

B5.72 

6.07 

B7.27 

B5.20 

B6.65 

7.41 

85.57 

B5.56 

B4.10 

3.20 

64.79 

DEP 
WIND 

1960 

1820 

2374 

1838 

1695 

1134 

1088 

1263 

1473 

2467 

1580 

1504 

20176 

GAINESVILLE  2  SW 

EVAP 

3.36 

4.38 

B5.48 

BS.34 

B8.64 

B8.87 

B7.30 

B8.45 

5.15 

5.26 

4.08 

3.15 

89.46 

DEP 
WIND 

1631 

1775 

1771 

1380 

1713 

1589 

1162 

861 

916 

1512 

1962 

1862 

18134 

MAX 

78.3 

90.8 

90.6 

97.8 

97.0 

98.5 

95.0 

86.2 

73.4 

66.5 

HIN 

52.3 

67.6 

65.5 

72.1 

73.5 

75.3 

72.8 

60.0 

50.2 

44.6 

RIALEAB 

EVAP 

3.55 

4.03 

5.20 

B5.05 

B6.39 

B6.23 

B5.65 

B6.64 

B4.82 

B5.64 

3.37 

DEP 

.10 

-  .33 

-  .87 

-2.12 

-1.29 

-  .68 

-  .99 

-  .14 

-  .90 

.50 

.08 

WIND 

1528 

1500 

1700 

1464 

849 

579 

776 

1002 

1245 

1833 

1093 

868 

14437 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

B3.20 

4.16 

5.65 

6.80 

33.58 

B5.12 

83.69 

B3.18 

PEP 

I 

WIND 

628 

694 

840 

647 

657 

B  417 

a  440 

718 

B  7S8 

B  711 

LOXAH.\TCHEE 

EVAP 

2.52 

3.43 

B5.19 

B5.27 

B6.65 

B5.52 

B6.19 

5. 51 

B4.S6 

B4.1S 

B3.98 

2.66 

64.63 

DEP 

-  .98 

-  .75 

-  .56 

-1.78 

-  .87 

-1.33 

.01 

-1.20 

-1.53 

-1.13 

-  .98 

-  .49 

-11.59 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

3.91 

4.70 

8.52 

8.08 

B8.07 

B6.82 

B7.20 

7.52 

5.86 

5.77 

3.88 

3.52 

71.85 

DEP 

WIND 

1829 

1672 

1716 

1566 

1737 

1223 

1106 

1373 

1538 

2446 

1724 

1620 

19B60 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

3.91 

4.75 

6.42 

7.03 

7.96 

6.23 

7.16 

7.89 

6.24 

5.32 

4.07 

3.71 

70.89 

DEP 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

2.56 

3.40 

B4.55 

B5.49 

B6.70 

6.60 

B6.05 

B6.85 

5.03 

B4.ei 

2.90 

2.13 

56.87 

DEP 

-  .32 

-  .38 

-  .80 

-1.07 

-1.30 

-  .27 

-  .78 

.79 

-  .11 

-  .21 

-  .53 

-  .54 

-  5.52 

WIND 

924 

944 

1175 

1122 

1026 

785 

522 

473 

452 

1234 

1033 

979 

10689 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL  (a) 

EVAP 

2.99 

4.25 

6.11 

6.15 

7.92 

B6.47 

6.34 

7.49 

4.89 

5.60 

4.38 

4.33 

66.70 

DEP 

SDNNILAND 

BVAP 

3.14 

B4.oa 

5.49 

5.90 

Ba.79 

B6.23 

B5.S3 

B6.19 

B4.62 

B4.S1 

3.15 

2.77 

58.32 

DEP 

WIND 

2028 

2248 

2701 

2062 

2432 

1788 

1532 

1582 

1821 

82697 

2133 

1969 

24993 

TANIAMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

3.47 

4.03 

B5.0S 

5.36 

B6.40 

B4.90 

BS.Bl 

B5.90 

B5.34 

B4.82 

3.78 

3.03 

57.99 

DEP 

.00 

-  .23 

-  .89 

-1.46 

-  .85 

-1.79 

-  .47 

-  .65 

-  .50 

-  .49 

-  .24 

-  .06 

-  7.63 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

4.16 

4.54 

BS.51 

B6.60 

B8.23 

86.62 

7.07 

B7.44 

86.38 

86.31 

B4.50 

B4.33 

71.69 

DEP 

- 

- 

.    MAX  and  Uln  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)  Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  inches. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 


Station 

Inciez  No. 

County 

d 
1 

Latitucie 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
lecord 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

Station 

'  Index  No. 

County 

Drainage  t  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
oi  closed 
dunng  yr. 

Refer 
tables 

Temp- 

IP- 

1  Evap 

Temp.  1 

Precip.  1 

Evap  1 

Month 
opened 

Month 
opened 

Month 
closed 

AkALACM ICOl,*  WB  CITY 

0211 

29  44 

64  59 

13 

52 

52 

4771 

28  32 

81  26 

115 

15 

15 

12  3 

ARCAO I A 

0226 

27  13 

81  51 

65 

51 

54 

4797 

5 

28  02 

81  57 

214 

39 

39 

AVON  PARK 

0369 

HIGHLANDS 

7 

27  36 

81  30 

145 

57 

57 

1  2  3  c 

LAKE  PLACID  2  SW 
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REFERENCE  NOTES 

Unl««B  olhffrwlRO  IndlcAtad,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are;     Temperature   In  'F;   precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind  fnovenent    in  ralles.     Evao^iratlon  is  meaaurod  In  the 
■tandard  Wvathor  Buroau  typo  pan  ol  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Th«  four  digit  identification  nuabors  In  the  Index  are  aaslgned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state.     Figures  and  letters  following  the  station  nane,  such 
«■  13  S3>,   Indicate  distance  In  alles  and  direction  fron  the  Post  Office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  C llmato logica 1  Data. 
-    No  record. 

*    Also  later  date  (dates)  or  months. 

■     Aaount  Included  In  following  measurement. 

B    Adjusted  to  full  month. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be 

found  in  the  Annual  Issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 
B     Amount   is  wholly  or  partially  estimated. 

M     Less  than  a  complete  month  of  rei:ord  available;    if  average  value  is  entered,    loss  than  10  days  of  record  are  missing;   see  monthly  Cllnatologlcal  Data  for  detailed  daily  record. 
R    Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  scourato  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI ima tologis t  at  the  Heather  Bureau  Office,  Box  4158.  Jacksonville  1, 
riorida. 

Subscription  Price;     30  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $3.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should  he  made  payable  to  the  Treasurer 
of  the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25.  D.  C. 


See  Page  161  for  Changes  in  Station  Names 
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